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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterfas de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio publico. El que un libro sea de 
dominio püblico significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio publico en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio publico son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas y otras sefiales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio püblico a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio püblico son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asimismo, le pedimos que: 


+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos disefiado la Büsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningün tipo al sistema de Google. Si está llevando a 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio püblico con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Büsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio püblico para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algün libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Búsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de 
Büsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página|ht tp: //books.google.com 
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Informazioni su questo libro 


Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google 
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online 1 libri di tutto 11 mondo. 


Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è 
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o 1 cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico 
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, 
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. 


Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio 
percorso dal libro, dall’ editore originale alla biblioteca, per giungere fino а te. 


Linee guide per l'utilizzo 


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare 1 materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. 
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente 1 custodi. Tuttavia questo lavoro é oneroso, pertanto, per poter 
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa 
l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate. 


Inoltre ti chiediamo di: 


+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo 
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. 


+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della 
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti 
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. 


+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto 
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. 


+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non 
dare per scontato che, poiché un libro é di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di 
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un 
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può 
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. 


Informazioni su Google Ricerca Libri 


La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta 
i lettori a scoprire i libri di tutto 11 mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico piü ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web 


nell intero testo di questo libro dalhttp: //books.google.com 
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SULLE OSCILLAZIONI ELETTRICHE 


ottenibili col Sistema Dinamoserie-Condensatore 


Proseguendo le ricerche sulle quali ri- 
ferii in questo giornale nel fascicolo del 
1° novembre, ho potuto sperimentare una 
piccola dinamo in ferro molto diviso che 
fu oggetto di numerose modificazioni, de- 
stinate allo scopo di accrescere la fre- 
quenza delle correnti ottenute. 

Il modello che ha dato i migliori ri- 
sultati è costituito da un indotto a tam- 
buro in dischi di latta molto sottili, ta- 
gliati secondo due diametri ortogonali. 
Lungo la periferia vennero praticati 32 
canali per il collocamento dei fili, in nu- 
mero di 1152, divisi in 16 bobine facenti 
capo al collettore. La parte cilindrica del- 
l'indotto ha il diametro di 62 mm. e la 
lunghezza di 65 mm. L'avvolgimento è 
fatto in modo che ogni spira abbraccia 


14 - . 
ur dell'intera circonferenza. 


L'induttore é formato di due fasci di 
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Fig. 1. 


sottili fili di ferro (mm. 0.2) a sezione 
rettangolare (2 X 5 cm.) e aventi all'in- 
cirea la torma curvilinea della figura. Lo 
avvolgimento induttore è diviso in quattro 
sezioni collocate nelle vicinanze delle estre- 
mità. La resistenza complessiva dell'indut- 
tore è di 9 ohm, quella dell'indotto di 


3 ohm; il coefficiente di a.1. dell'intera 
macchina è eguale a 90 nn (1). 

Alla corrente di 1 ampere traversante 
in serie le quattro sezioni dell'induttore 
corrisponde una induzione massima (nel 
centro delle sezioni) di circa 2000 unità 
QU n S; 

Nell'indotto si sovrappongono i due 
flussi provenienti dai due rami dell'indut- 
tore, con una perdita complessivamente 
inferiore al 10 per cento. 

La f. e. m. sviluppata dalla dinamo alla 
velocità di 150 giri al secondo, e con la 
corrente di r ampere nell'induttore é di 
50 volt; e poiché la resistenza ohmica 
totale è di 12 ohm, l'apparecchio ha una 
resistenza negativa di 38 ohm, cosicchè, 
rilegandolo a un condensatore, dovrebbe 
permettere la produzione di correnti oscil- 
latorie di tale frequenza che per essa la 
resistenza equivalente alla macchina si 
accresca per l'isteresi e per le correnti di 
l'oucault di 38 ohm. 

Disgraziatamente questo avviene già 
per frequenze non molto elevate; non mi 
é stato possibile, invero, oltrepassare la 
frequenza di 250 oscillazioni complete a 
secondo. E un esame anche superficiale 
delle condizioni di funzionamento conduce 
alla conclusione che questo limite non puó 
essere oltrepassato finché non si escluda 
dalla macchina il ferro. 

Supponiamo, infatti, che per il fraziona- 
mento del ferro si sia riusciti a eliminare 
quasi completamente, fino a renderle tra- 
scurabili, le perdite dovute alle correnti 
di Foucault: resterà sempre l'effetto del- 
l'isteresi che ha una doppia influenza: 


Un numero separato . . . . . + è o 


e LT e аа n а 


Abbonamento annuo Italia. . è è è eL. 12, 50 


99 Unione Postale ° ° 99 16,— 


99 1,— 


L'Abbonamento è annuale principia sempre eo] 1.9 gennaio, e s'intende rinnovate 
so вов è disdetto dall'Abbonato entro ottobre 


— x l'on a_n i 
—— IT S ue T e T er а NNT MT TE N a eT eT — et Л 


? per il ritardo della magnetizza- 
zione sulla corrente la dinamo svilupperà 
una f. e. m. non in fase con l'intensità, il 
che apporta una diminuzione nel valore 
della sua resistenza negativa; 

2* per la dissipazione d'energia con- 
seguente all'isteresi la resistenza totale 
apparente della macchina viene accresciuta 
di una certa quantità proporzionale al vo- 
lume del ferro, alla frequenza, e alla po- 
tenza 1.6 dell'induzione. Quanto al coef- 
ficiente di Steinmetz esso deve avere, 
come l'esperienza mi ha confermato, un 
valore notevole (circa 0.01) poichè diffi- 
cilmente si puó avere del buon ferro dolce 
in fili sottili; e quand'anche si avesse, per 
esso larea d'isteresi aumenta notevol- 
mente a frequenze elevate (2). 

Limitando il nostro esame alla mac- 
china da me esperimentata, valutiamo ap- 
prossimativamente la perdita d'energia 
nell'induttore, nel quale il volume del 
ferro era di circa 400 cm. 

Indicando con W la potenza dissipata, 
con B l'induzione e con n la frequenza, 
e supponendo che l'induzione corrispon- 
dente alla corrente massima di 1 ampere 
sia 2000 e che sia n — 250, sarà 


W = п V В: 6 = to watt. 


Una perdita minore si avrà nell'indotto, 
che ha un volume minore (170 cm.) e 
nel quale l'induzione ha un valore più 
piccolo; peró in esso non saranno del tutto 
trascurabili le perdite l'oucault, poiché il 
suo nucleo magnetico é in dischi anziché 
in fili. 

Ma anche trascurando interamente le per- 
dite nell'indotto, e ritenendo che solo 19 
watt si perdano in tutto per una corrente 
di 250 periodi e dell'intensità massima di 
г ampere, la resistenza equivalente, capace 
cioè di assorbire la stessa potenza, sarà di 


(1) Furono sperimentati, con esito analogo, altri modi di avvolgimento dell'induttore, variando la sezione del tilo e il numero totale di spire. — 
(2) O. M. Corbino. Atti dell'A, E. I. dic. 190} — Rend. Linc. Vol. 15 1° sem. fasc. 3, 1907. 
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38 ohm. Questo numero coincide, certo 
casualmente, con il valore della resistenza 
negativa della macchina. 

Ma questo calcolo, per quanto grosso- 
lano, mostra già abbastanza che difficil. 
mente si potranno oltrepassare le 250 
oscillazioni a secondo, poichè intorno a 
questo limite la resistenza negativa della 
dinamo è compensata dalla sua resistenza 
apparente positiva, e le oscillazioni sa. 
ranno perciò smorzate e non persistenti. 

Ed è ragionevole pensare che, comun- 
que si modifichino le dimensioni e 1 dati 
costruttivi dell'apparecchio, restando nei 
limiti imposti dalla pratica non si potrà 
superare, come ordine di grandezza, il 
numero di oscillazioni ottenuto. 

Adunque la presenza del ferro, mentre 
permette di elevare notevolmente la re- 
sistenza negativa della macchina a velo- 
cità anche moderate, introduce una resi- 
stenza supplementare che acquista un 
valore elevatissimo, e compensa il primo 
vantaggio, appena si cerchi di elevare la 
frequenza. Debbo però riconoscere che 
non mi attendevo che il compenso avve- 
nisse per una frequenza relativamente 
così bassa; prevedevo solo che il funzio- 
namento della macchina non potesse du- 
rare a lungo per il progressivo riscalda- 
mento dei nuclei, in cui ha luogo la dis- 
sipazione di energia per isteresi. 

Occorrerà perciò ricorrere alle dinamo 
senza ferro, e, se mai, aggiungere un 
piccolo solenoide avvolto su pochi fill di 
ferro al solo scopo di introdurre una 
resistenza per correnti alternate rapida- 
mente crescenti con l'intensità, quale è 
necessaria, cioè, per assicurare la stabilità 
del funzionamento. 

Da alcuni calcoli preliminari mi risulta 
che è possibile ottenere con una dinamo 
senza ferro una resistenza negativa quando 
si riesca a imprimere all'indotto una ve- 
locità periferica di circa 60 metri al se- 
condo. Si richiedono per questo, precau- 
zioni speciali nella costruzione e mezzi 
non comuni; ma superata la difficoltà non 
c'è più alcun limite teorico al valore della 
frequenza raggiungibile. Praticamente un 
limite sarà sempre imposto da molte cir- 
costanze accessorie di cui l'importanza 
non puo esser valutata facilmente а priori. 
Spero di potermi procurare i mezzi Oc- 
correnti alla realizzazione di questo pro- 
getto, in vista'delle importanti applica- 
zioni possibili. 

Messina, Istituto Fisico della R. Università, 
10 dicembre 1907. 


О. M. Corgino. 
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LA TELEFOTOGRAFIA 


Molte arti fotomeccaniche si basano 
sulla proprietà che ha la luce di rendere 
piü o meno insolubili nell'acqua certe so- 
stanze bicromate come l'albumina, la ge- 
latina, la destrina, ecc. e non é quindi 
difficile ottenere sopra uno strato di queste 
sostanze - direttamente colla camera o- 
scura 0 indirettamente con una negativa 
o diapositiva - l'imagine in rilievo di un 
soggetto qualunque. І rilievi così ottenuti 
non avranno nulla di comune 
coi rilievi veri del soggetto - 
altrimenti la foto-scultura sa- 
rebbe una cosa assai semplice 
- ma essendo però approssi. 
mativamente proporzionali al- 
le diverse azioni attiniche del 
soggetto medesimo, si presteranno bene 
al sistema di telefotografia che ora de- 
scrivo. 

Sia : AP lo strato di gelatina, di bitume, 
di gomma od altro che porta in rilievo 
l'imagine da telegrafare. 

R un piccolo serbatoio di metallo, pieno 
di mercurio, chiuso inferiormente da una 
lamina flessibile con una punta x nel 
mezzo — T un tubetto di vetro. 

A'B’ la placca ricevitrice ; 

a b, un filo sottile di carbone; 

mn una leva comandata dal solenoide S; 

n, una sottile penna da scrivere. 

Se quando x appoggia sul punto piü 
basso delrilievoil mercurio sitrova al livel- 
lo 1 e quando appoggia sul punto più alto 
si trova al livello 2, é chiaro che facendo 
passare A B sotto x il mercurio s'innalzerà 
e si abbasserà nel tubetto T e seguendo 
le curve del rilievo in quella misura am- 
pliata che dipende dal rapporto tra le 
sezioni di R e di T, allungherà ed ac- 
corcierà la resistenza ab la quale a sua 
volta produrrà nel circuito delle variazioni 
d'intensità. 

Siccome il solenoide S ubbidisce a queste 
variazioni attraendo più o meno l'estre- 
mità della leva mn, è evidente che dotando 
le placche АЛ, A'B' di movimento sin- 


crono si potrà ottenere sulla seconda la 


riproduzione esatta di tutti i punti della 
prima a segni lineari più o meno marcati 
e vicini, purchè la pressione della penna n 
sia bene regolata E' superfluo dire che 
questo assieme serve soltanto per dimo- 
strazione, che il selenoide S deve trovarsi 
alla stazione trasmettitrice e servire da 
relais per rendere possibile la trasmissione 
delle correnti variabili ad alto potenziale 
e che infine alle diverse parti dello schema 
si può dare quella qualunqne disposizione 
che si crede più pratica e appropriata. 
Tutto il congegno consiste nell'ottenere 
meccanicamente ed in modo sicuro ciò 


che si ottiene con una cellula a selenio, le 
cui proprietà di variare la resistenza a 
seconda del grado d'illuminazione non è 
molto stabile. 

Aggiungerò per ultimo che non deve 
essere impossibile ricavare direttamente 
da un soggetto che si vuole telegrafare 
una negativa che presenti nei diversi punti 
della sua superficie una resistenza pro- 
porzionale alla trasparenza, che è quanto 
dire al valore fotogenico di tutti i punti 
del soggetto stesso. | 

In questo modo, data la persistenza 
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Fig. 2. 


delle impressioni luminose sulla retina, 
si potrebbero forse preparare dei films 
atti, con un certo numero di fili, alla te- 
legrafia cinematografica ciò che sarebbe 
un passo verso la soluzione del problema 
della visione a distanza sebbene, a mio 
parere, detta soluzione debba dipendere 
dalla scoperta di un nuovo principio o 
di una nuova proprietà della materia e 


del movimento. 
Roporro LoNARDI. 
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PER UNA SCUOLA INDUSTRIALE 
a Teramo. 


Fino da tempo addietro la Camera di com- 
mercio di Teramo aveva presa la iniziativa per 
la costituzione di una Scuola d'A:ti e Mestieri 
in detta città. 

Per tradurre in atto questa iniziativa il Con- 
siglio camerale deliberò di assegnare a detta 
Scuola l’uso gratuito di un proprio locale, di 
corrispondere L босо per l'impianto, ed un cone 
corso annuo di L. 4000, e di chiamare a con- 
tributo il Governo, la Provincia, il Comune e 
la Congregazione di carità. 

Per l'impianto si prevedeva una spesa di 
L. 30,000. Il Bilancio annuale si stabiliva in 
L. 22,000 e volendo che la Scuola fosse subito 
dichiarata regia s' invocò dal Ministero compe- 
tente il concorso ordinario annuo di L. 10,000. 

Intanto la Camera di commercio si trova già 
in grado di disporre non solo della sua quota 
per impianto, ma anche per la sistemazione 
dei locali. 

Se non che la idea della istituzione di questa 
Scuola va ora ampliandosi nell’intendimento di 
renderla più conforme ai moderni intenti, vo- 
lendo in essa dare un più ampio sviluppo alle 
sezioni di meccanica e di elettro-tecnica, ele- 
vandola così a vera Scuola industriale e profes- 
sionale. 

Cert » che a questo intento non potranno man- 
care incoraggiamenti ed aiuti da parte di tutti 
e specialmente del Governo, il quale, é da au- 
gurarsi, vorrà concedere quei maggiori fondi 
che la recente legge sullo insegnamento profes- 
sionale ora consente. 
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IMPIANTO IDRO-ELETTRICO DI ARSOLI 


L'impianto idroelettrico di Arsoli, inau- 
gurato il 14 luglio dell’anno scorso, ha 
lo scopo di utilizzare energia idraulica’ 
disponibile e di dotare Arsoli di luce e 
forza motrice. L'impianto ha due piccole 
centrali elettriche, ciascuna della potenza 
di so HP circa. 


Fig. 3. 

Una di queste centrali è idraulica ed è 
posta a circa 3 km. dall'abitato. Essa con- 
tiene una turbina Calzoni di Bologna da 
HP so circa, giri 1000, la quale mediante 
giunto comanda un alternatore trifase di 
pari potenza a volt 2600, so periodi. Può 


anche a mezzo di cinghia comandare la tra- ` 


smissione principale di un mulino a 4 pal- 
menti che si trova nello stesso fabbricato. 

La centrale elettrica contiene anche lo 
apposito regolatore della turbina ed un 


quadro per l'alternatore su cui sono in- 
stallau tutti gli apparecchi che sono ne- 
cessari per il comando e le regolazioni 
della corrente. 

In questo quadro vi è anche un trasfor- 
matore monofase da KW ı per l'illumi- 
nazione dei vari ambienti. 

L'altra stazione gene: 
ratrice é a gas povero e 
si trova nelle vicinanze 
della stazione ferroviaria 
a circa un km. da Ar- 
soli, e dalla parte oppo- 
sta alla prima centrale. 

In questa centrale ter- 
mica si era fatto prima 
una installazione per soli 
HP 20, ma le cresciute 
esigenze dei servizi han- 
no obbligato di modifi- 
care la installazione por- 
tando la piccola centrale 
a HP so. 

Questa viene ora a ri- 
cevere un motore a gas 
povero Tosi che coman- 
da, mediante cinghia, un alternatore a 1000 
giri da HP so identico a quello della 
stazione idroelettrica. 

Questa stazione contiene tutto quanto 
occorre per il motore a gas e tutti gli 
apparecchi elettrici per la manovra del- 
l'alternatore, identici a quelli dell'altra 
centrale. 

Ambedue le centrali contengono poi i 
necessari dispositivi per escludere una 
qualunque delle due senza sospendere il 
servizio generale, od an- 
che per metterle in pa 
rallelo quando le esi- 
genze lo impongano, e 
hanno ciascuna un pa- 
rafulmine tripolare Sie- 
mens a corna completo. 

Lo schema dell' im- 
pianto é studiato in modo 
che qualora le due cen- 
trali marcino in paral- 
lelo e, per una causa 
qualunque, ne viene e- 
sclusa una, la illumina- 
zione elettrica di questa 
non manca. Questo porta 
dei notevoli vantaggi in 
caso di temporale, di 
salto di valvole o d'altro. 
Le due centrali sono fra loro collegate 
mediante una linea ad alta tensione so- 
stenuta da pali in legno di castagno e 
lunga circa 4 km. 

La linea arrivando, sia da una parte 
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che dall'altra, nell'abitato, entra in una 
apposita cabina di trasformazione in cui 
prendono posto due batterie di paraful- 
mini, il trasformatore da 30 KVA, per il 
servizio dell'illuminazione pubblica del- 
l'abitato, tutte le valvole di alta tensione 
e tutti gli apparecchi occorrenti per lo 


Fig.5. 


smistamento di una linea ad alta tensione 
che, biforcandosi, ía capo al Castello alla 
distanza di circa 800 metri. 

Questa stazione di trasformazione è di- 
visa in due locali indipendenti; uno con- 
tiene tutti gli apparecchi sopra specificati 
per l'alta tensione, e l’altro che si pre- 
senta per primo a chi entra nella cabina, 
porta tutti gli apparecchi di bassa ten- 


Fig. 6. 


sione consistenti in una batteria di para- 
fulmini Gola tipo in serie ed un quadro 
di bassa tensione per il comando della 
illuminazione pubblica e privata e della 
forza' motrice, giacchè nel giorno ed in 


— 


4 


alcune epoche dell'anno si utilizza la ener- 
gia elettrica per alimentare un frantoio da 
olive. Oltre a questa stazione di trasforma: 


L’ ELETTRICISTA 


superiore della stazione termoelettrica per 
la illuminazione dell'abitato in quelle vi- 
cinanze e per alimentare eventualmente un 
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zione sulla linea, se ne hanno altre due, 
una al Castello per il servizio della illu- 
minazione di questo ed un'altra al piano 


mulino da grano nello stesso fabbricato 
dell'officina elettrica. 
Ognuna di queste stazioni di trasfor- 
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mazione contiene, oltre ai trasformatori, 
tutti i necessari apparecchi di alta e bassa 
tensione in modo da rendere la installa- 
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Idem а tre vie — 4 Amperometri — V Voltometri — P 8 Parafulmini Siemens — PGr Parafulmini Grimoldi a rulli — PG Parafulmini Gola — 4 Г Alternatore tritase — E Eccitatrice — MT Motore trifase — R Reostato — 


Fig.7.— S Separatori — Ts Interruttore unipolare — T, loterruttore bipolare — fs Interruttore tripolare — V, Valvole unipolari — Из Valvole bipolari — Ia t Valvole alta tensione — Cis Commutatore monopolare a due vie — Cis Idem 
Js O Intortuttore tripolare alta tensione contatti nell'olio. 


zione completa in ogni accessorio. L'im- 
pianto della illuminazione pubblica e pri- 
vata dell'abitato è fatto col sistema a 


comando indipendente dalla cabina di 
trasformazione, ma con filo neutro co- 
mune. 

Questa distribuzione rappresenta una 
piccola ma interessante applicazione di 


Fig. 8. 


un tipo d'impianto che tanto si presta ne- 
gli abitati di limitata entità. 

Una trattazione completa di questo si- 
stema e del principio su cui viene calco- 
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lato si trova anche esposta nel giornale 
L'Elettricista (1). 
L'illuminazione ad arco comprende: 


Fig. 10. 


N. 6 lampade ad arco da 12 ampere. 


N. 10 lampade ad incandescenza da 
25 candele in sostituzione degli archi dopo 
la mezzanotte. 
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N. so lampade.ad incandescenza da 
16 e 25 candele, accese tutta la notte. 
L'illuminazione privata potrà compren- 


dere in definitiva circa n. $00 lampade 


ad incandescenza da 10 candele contem- 
poraneamente accese. 

Il voltaggio di distribuzione è di 
volt 260 fra due fili di linea,e quindi 
volt 150 per le lampadine ad incan- 
descenza riunite fra un filo di linea 
ed il neutro. 

Le lampade ad arco sono in serie 
di 6, sotto volt 260 ed hanno in 
serie sul circuito una resistenza oh- 
mica ed in parallelo con ognuna 
una resistenza induttiva che entra 
in funzione so'amente in caso di 
spegnimento della lampada ad arco 
per impedire lo spegnimento della 
serie completa. 

Tutto il macchinario e materiale elet- 
trico fu fornito e messo in opera dalla 
Società Nazionale delle officine di Savigliano. 

L'impianto idraulico non presenta parti- 
colarità specialmente interessanti. L'acqua 
è derivata dal torrente Riofreddo mediante 
una diga in muratura. Nel torrente sono 
immerse anche le acque di molte sorgive 
che prima andavano sperdute ed ora, op- 
portunamente allacciate danno una por- 
tata assai superiore a quella che si po- 
teva prevedere. L'allacciamento è, per 
ora, a cielo scoperto, ma in seguito verrà 
completato mediante tubazione sotterra- 
nea onde garantirlo dai danni delle piene 
e dai depositi di breccia che il torrente 
Riofreddo, discendente da montagne quasi 
totalmente spoglie di boschi, cagiona fre- 
quentemente. La portata è variabilissima, 
ma finora non è mai discesa sotto i 200 
litri al í”. | 

ll canale derivatore ё in terra са cielo 
scoperto ; la sua lunghezza è di m. 1700. 
Lungo il suo percoso s'incontrano due 


wt 


gallerie, la prima lunga m. 120 e la se- 
conda m. 25 circa, e un ponte canale di 
m. 3,00 di luce. П canale fa capo ad un 
ampio bacino di calma da cui parte la 
condottura forzata che va alla turbina. La 
condottura è lunga m. 240 circa, ha il 
diametro di mm. 350 ed è stata eseguita 
in cemento retinato dalla ditta Gabellini 
di Roma. La caduta utile è di m. 25. 
Le annesse figure fanno vedere: 


Fig. 11. 


La diga di presa in muratura col suo 
scaricatore di breccia; (fig. 2). 

Lo sbocco della galleria di m. 120 
col susseguente ponte canale; (fig. 3). 

Lo sfioratore e unito scaricatore di 
fondo del bacino di calma; (fig. 4). 

La stazione generatrice idroelettrica 
col molino da cereali; (fig. 5). 

Sulla tavola 7 è rappresentato lo schema 
generale dell'impianto con tutte le linee 
di collegamento tra le due centrali ad 
acqua e a gas c le due sottostazioni: al 
frantoio delle olive per l'illuminazione del 
paese e al Castello. 

Le figure 8-9-10-11 mostrano l'alterna- 
tore trifase da so HP, il trasformatore da 
зо KVA e i motori del molino di cereali 
annesso alla stazione termo-elettrica e del 
frantojo delle olive. 

Inc. CanLo LEPRI. 
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NUOVA LAMPADA AD ARCO TRIFASE 


Scopo della lampada ad arco trifase è 
quello di avere una lampada ad arco per 
corrente alternata, che non presenti i nu- 
merosi inconvenienti delle comuni lam- 
pade ad arco per corrente alternata, e che 
dia un rendimento luminoso pari all'arco 
a corrente continua. — Tale bisogno fu 
già sentito da parecchi, tanto che l'Elet- 
tricista nel 1904 riportava in proposito 
alcune ricerche dell’Ing. Marcanton di 
di Ginevra (2). Per le sue misure l'Inge- 
gnere Marcanton ha realizzato un arco 
mediante tre carboni uniti rispettivamente 
alle tre fasi del circuito, cosicchè i tre 


(1) L’Elettricista n. 19, 1° ottobre 1906, — (2) Elettricista 15 agosto 1904. 


archi concomitanti (e dei quali due almeno 
sono attivi in ogni istante) costituiscono 
una connessione a triangolo; i tre carboni 
sono disposti lungo i tre spigoli di un 
triedro regolare e formano l'uno con l'altro 
un angolo, che durante le esperienze varió 
da 30° a 50°. 

In queste condizioni l'arco non si man- 
tiene con carboni omogenei, ma sono ne- 
cessari quelli a miccia, e lo sperimentatore 
usò, sia quelli ordinari dell'A.E.G. di 8 mm. 
di diametro, sia quelli speciali a effetto 
(bianco e giallo) che la stessa Casa fab- 
brica per le sue fiamme intensive. 


Le estremità dei carboni hanno un a- 
spetto straordinariamente brillante e con 
quelli impregnati, esse sono avviluppate 


Fig.12. 
da una nube luminosa ; la intensità lumi- 
nosa secondo l'asse del triedro, si è ele- 


Fig. 13. 
vata talvolta a 8000 llefner, e senza ri- 
correre a tensioni anormali l’arco si man- 
tenne con i carboni a distanze inusitate, 
persino di 18 millimetri. 
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Così pure la frequenza della corrente 
potè abbassarsi fino a 17 periodi, cosa 
impossibile nei monofasi, e infatti in tali 
condizioni allontanando violentemente uno 
dei carboni l'arco si spense; lo sperimen- 
tatore ha anche osservato che fra 38,5 e 
51 periodi esso è perfettamente tranquillo. 

Usando carboni a effetti gialli con la 
tensione di circa 37,5 volt e 20 ampère 
per fase (frequenza 38,5) in uno dei piani 
contenenti l'asse del triedro l' intensità 
luminosa variò da 6920 Hefner nella di- 
rezione dell'asse aun massimo di 7810 a 
22°,5 dallo stesso per poi discendere a 
$670 a 90°. 

A questi dati corrispondono rispettiva- 
mente 0,160; 0,150; 0,217 watt per Hefner, 
e quindi il rendimento della 
luce é superiore a quello 
del monofase che con gli 
stessi carboni consuma in 
media 0,24 watt per candela. 

Ma é ben maggiore il van- 
taggio dell'arco trifase sul 
monofase quando si usino 
gli ordinari carboni a mic- 
cia. Con tali carboni a 51 
volt, da 15 a 17 ampére per 
fase, 51 periodi al secondo, 
nella direzione dell'asse il 
Mercanton osservò 7380. 
Hefner ossia corrispondenti 
2 0,200 watt per candela, a 
45 dall'asse 5210 Hefner 
ossia 0,268 watt per candela 
ea 90° 2317 Hefner ossia 
0,598 watt per candela. 
Quindi in tutto il cono di 
più che 90° d'apertura, la 
spesa è ben inferiore a quel- 
la di una lampada mono- 
fase a cui corrispondono 
in media 0,8 watt per can- 
dela. Il rendimento dell'arco 
trifase era quindi tale da far 
concepire delle buone spe- 
ranze sul suo uso. 

In seguito parecchi elettricisti si sono 
occupati della soluzione del problema ma 
non presentarono però alla tecnica pratica 
una vera soluzione adottabile. 

Si disse allora che la ragione principale, 
che avea indotto a non più occuparsi di 
tali studi, era la maggior spesa, a cui si 
andava incontro 'col sistema trifase, in 
confronto al monofase ora in uso. 

L'erroneità di tale osservazione appare 
evidente quando si pensi che l'energia da 
trasportare con tre fili è il 40 °/, minore di 
quella che si dovrebbe trasportare con 
due fili per avere la stessa quantità di 
luce emessa dall'arco. 

Persuasi invece che una soluzione pra- 
tica doveva esistere, i signori Bentivoglio- 
Siciliani di Milano idearono alcune nuove 


forme di regolatori e presentarono tre tipi 
di lampade ad arco trifase; tipi che rap- 
presentano appunto i casi più frequenti, 
che si riscontrano nella moderna pratica. 
La prima è il tipo comune a luce di- 
retta (vedi figure 12 e 13) da 5 a 40 
ampére con una intensità media luminosa 
da 500 X 4000 candele. Poi il tipo per 
luce indiretta (vedi fig. 14) da circa to 
ampère ossia 1000 candele che offre dei 
veri vantaggi sopra ogni altro tipo di lam- 
pade a luce indiretta, per la sua speciale 
conformazione che permette di lanciare 
tutti i raggi luminosi dell'arco in senso 
normale al soffitto. 

Ed infine il tipo a piccole intensità da 
2'/,a з ampère. 


i 
1 
è 


Fig. 14. 


In tutti i tre tipi peró il regolatore é 
sempre basato sul medesimo priucipio ed 
è formato da due campi rotanti in senso 
inverso, nei quali é immersa una medesima 
bobina di rame. — Uno dei campi è ec- 
citato in serie, e l'altro in derivazione 
sopra tre carboni che si uniscono a stella 
in un punto, ove scocca l'arco. La bobina 
di rame fa rotare sul suo asse una vite 
perpetua sul piano della quale si sposta 
un equipaggio mobile, che provoca l'av- 
vicinamento dei carboni. 

Si ottiene l'arco fisso in un punto, perché 
lavvicinamento dei carboni avviene in 
proporzione del loro consumo, e si riuni- 
scono in quel determinato punto. l tre car- 
boni si consumano in modo uniforme e 
mai si riscontra che uno si allunghi più 


degli altri, il che fa ammettere, che se un 
carbone rimanesse più corto degli altri 
due, in esso passa meno corrente, e nei 
due più lunghi ne passa di più, e quindi 
vi è un maggior consumo di questi che 
di quello, ed in breve tempo i tre carboni 
si rimettono in equilibrio tra loro. — Per 
aumentare l intensità luminosa e per 
mantenere più fisso l'arco si è provato a 
porre dei soffiatori, ma questi non diedero 
risultati soddisfacenti, e perciò furono ab- 
bandonati. — Si è verificato invece un 
miglior rendimento luminoso adottando 
carboni di piccolo diametro. 

I vantaggi della lampada trifase, sono 
appunto quelli dell'arco trifase, e perciò 
una forte economia dell’energia consumata, 
solo 0,62 wattpercandela mediaemisferica, 
come lo dimostra il diagramma rilasciato 
dal R. Istituto Tecnico Superiore di Milano 
in data 13 ottobre 1906. La luce proiet- 
tata in basso, come nelle lampade a fiamma, 
è un altro pregio della nuova lampada, a 
cul si aggiunge la possibilità di funzionare 
con ordinari carboni animati, cosa che non 
si riscontra in altri tipi di lampade a 
fiamma. 

Tale vantaggio però non esclude la pos- 
sibilità difunzionare con carboni ad effetto, 
dove una tal luce fosse richiesta. 

Il flusso luminoso è continuo e non si 
possono scorgere affatto ie alternazioni 
della corrente che rendono impossibile lo 
impiego di lampade a corrente alternata 
là dove vi siano oggetti in movimento. 

Per la sua possibilità d'essere capovolta 
la nuova lampada usata come tipo a luce 
indiretta offre il grande vantaggio di pro- 
iettare tutti i suoi raggi direttamente sul 
soffitto da illuminare evitando così le nu- 
merose perdite di luminosità dovute a ri- 
frazioni dei raggi che si hanno cogli altri 
sistemi per luce indiretta. Si capisce come 
una tale lampada trovi vaste applicazioni in 

Opifici ove la luce non fissa è dannosa; 

Scuole di disegno id. id.; 

Sale di lettura id. id.; 

Saloni di macchine id. id. 

Oltre ad essere adattabile per l'illumi- 
nazione di strade, tettoie, ecc. ll tipo a 
luce indiretta è applicabile con vantaggio 
in tutte le sue applicazioni della luce in- 
diretta. 

Una bella applicazione è quella dei pro- 
iettori fotografici e delle applicazioni ci- 
nematografiche, dove il nuovo arco ha tutti 
1 vantaggi degli archi a corrente continua. 

Dagli ultimi impianti eseguiti con tali 
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lampade, in stabilimenti fotomeccanici in- 
dustriali, risultò che si possono avere pose 
della durata di 10" per riproduzioni di 
originali in bianco e nero, e di 2’ per 
riproduzioni di acquarelli, ecc. 


Per la stampa dei positivi nello zinco, : 


la posa è di circa 2'. Tali risultati si ot- 
tennero in grazia della quantità grande 
di raggi violeiti emessi dall'arco trifase 
regolato col sistema descritto. 

Anche pei cinematografi si sono adot- 
‘ate correnti di 23 — 25 amp. per proie- 
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zioni su quadri di mq. so e distanti dai 
proiettori circa 25 -- 30 metri; con questi 
archi già funzionano cinematografi posti 
nel teatri. 

Negli ultimi tempi i costruttori hanno 
applicati sistemi speciali che permettono 
di porre le lampade trifasi anche in serie 
su linee a 200, 300 е sino a оо volt, 
con una perdita massima di traslorma- 
zione e resistenza del 7 ?/,, ma col van- 
taggio di avere linee sottilissime, nei casi 
di illuminazione stradale. 


———Fü 


UNA SEMPLICE DISPOSIZIONE POTENZIOMETRICA 


per misurare piccole forze elettromotrici 


Но avuto recentemente occasione di tor- 
nare su tale argomento, (1), perché dovetti 
costituire una disposizione pratica special- 
mente adatta per quelle ricerche di indole 
biologica e fisico-chimica nelle quali non 
si hanno da misurare f. e. m. superiori a 
un decimo di Volt; sebbene il prof. G. Ga- 
leotti (2) abbia pur ottenuti degli eccel- 
lenti risultati adoperando uno strumento 
simile al primo che io già descrissi. 

La presente disposizione si dimostrò poi 
utilissima nei due anni da che è corren- 
temente applicata tanto nel laboratorio di 
Fisiologia sperimentale di questa R. Uni- 
versità, quanto nelle mie ricerche di chimi- 
ca fisica, poichè essa permette di misurare 
f. e. m. comprese fra o e c,1 Volt con 
precisione sempre superiore a I per 
1000 (e usufruendo dei soliti artifizi, anche 
maggiori), mentre richiede mezzi 


cui sono inseriti A Ohm; in serie con essa 
(unito mediante un corto e grosso filo di 
rame) vi é un filo di platino iridiato 
(reocordo) teso fra B e D, ben calibrato e 
avente la resistenza di r Ohm e la lun- 
ghezza di un metro. Esso è sotteso da 
una scala suddivisa in millimetri, ed è 
munito del corsoio C a contatto super- 
ficiale. 

In serie colla cassetta vi è ancora un 
reostato S s, che permette una regolazione 
continua, e un accumulatore £. 

Al primo morsetto della cassetta .4 è 
unito il polo della pila campione W dello 
stesso nome di quello dell'accumulatore ; 
il secondo polo della quale va invece al 
morsetto a di uno speciale commutatore 
a 4 pozzetti di mercurio. ll morsetto bdi 
questo, attraverso a un elettrometro ca- 


così semplci da potersi pealis —À а —— 


Бо е š | 
zare anche nei più modesti labo- 
ratori, Essa poi presenta notevoli | 
vantaggi sulla ordinaria disposi- 


zione consigliata dall'Ostwald (3). 


* 
* * 


Il principio su cui essa si fonda 
è ancora il vecchio metodo di 
Poggendorff; cioè la f. e. m. in- 
cognita é confrontata con quella 
di una pila campione mediante 
il rapporto di due resistenze ; ma 
le cose ora sono così disposte 
che il valore della f. e. m. inco- 
gnita si ottiene direttamente (e espresso 
nelle volute unità) mediante una solalet- 
tura della posizione di un indice su una 
scala graduata. 

Nella figura schematica ho rappresen- 
tato in A una cassetta di resistenza in 


h 


Fig. 15. 


pillare, comunica con il corsoto C del filo. 
Fra i morsetti 1 e 2 del commutatore 
si inserisce la f. e. m. incognita X (4). 
Per eseguire la misura si pongono 
prima due cavalieri di rame fra a e 2, be 2 
(e cosi si inserisce in opposizione allo accu- 


(1) O. Scarpa. Alcune semplici forme di potenziometri. 1’ Elettricista. Serie П. Vol. Ш. Anno 1904. — (2) G. Galeotti. Sull'elettrofisiologia dei mu- 
scoli degenerati. Annali di Elettricità ecc. Nipoli 1905. — (3) Nella disposizione di Ostwald tutta la caduta di potenziale compensante è ottenuta su 
di un filo lungo un metro. Cosicchè non solo è troppo forte la corrente necessaria, ma è anche piccola la precisione delle letture. Inoltre la sola 
lettura dello strumento non dà direttamente il valore della f. e. т. incognita. — (4) Per evitare che quando si pone in corto circuito l'elettrometro 


oppure quando si usa un galvanometro con piccola resistenza interna, avvengano durante i primi tentativi di regolazione dei fenomeni di polariz 


zazione nella pila campione o nella incognita, è consigliabile di inserire una resistenza di parecchie migliaia di ohm nel circuito compensato (per 
es. fra IV e A) Qualora si usi un galvanometro, questa resistenza dovrà escludersi negli ultimi tentativi di affinamento. 
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mulatore la sola pila di campione) e po- 
nendo il corsoio sulla divisione zero del reo- 
cordo, si regola S e s fino ad annullare la 
la deviazione dell'elettrometro ; quindi sí 
lascia un cavaliere fra a e 2 mentre l'altro 
lo si pone fra b e 1 e (senza più toc- 
care S s) si cerca di riportare a zero lo 
elettrometro spostando il corsoio lungo il 
filo. Se però eventualmente la polarità 
della pila incognita (che suppongo sco- 
nosciuta) é di direzione opposta a quella 
della campione tale operazione diviene 
impossibile, ma mettendo il primo cava- 
liere fra ae т e il secondo fra b e 2 si può 
ancora ottenere lo scopo, purché sempre 
la f. e. m. da misurare non superi la dif- 
ferenza di potenziale esistente fra le e- 
stremità del reocordo. 

La resistenza Rer sono calcolate in 
modo che 1а lettura dei millimetri a cui 
si porta cosi il corsoio per far raggiun- 
gere nuovamente la posizione di zero 
all'elettrometro fornisce (nel mio caso in 
decimillivolt) direttamente la f. e. m. inco- 
gnita. 

Per costruire tale potenziometro si deve 
anzitutto misurare la resistenza del reo- 
cordo 30; questo io lo costituli con uno 
dei cosidetti Messbrucken di Fritz Kohler 
di Leipzig (1) di cui trovai la resistenza 
eguale a 27,30 Ohm a 27°; la resistenza 
R da inserire in A la calcolai quindi nel 
seguente modo. 

Indicando con Æ la f. e. m. della pila 
campione e con e la difl. di potenziale 
che si vuole avere fra D e D (e che perció 
è il limite superiore delle f. e. m. che 
nell'uso normale si potranno misurare), 
quando dopo la prima operazione l'indice 
dell'elettrometro è ricondotto alla posi- 
zione di zero sussistono le relazioni : 


ER 
eumd 
e quindi si ottiene: 
I) pes 
€ 
Ma poiché noi vogliamo che ogni più 
piccola divisione del reocordo (che è sud- 
diviso in parti decimali) corrisponda a una 
frazione decimale di Volt, è evidentemente 
necessario che la differenza di potenziale e 
sia pure una frazione decimale di Volt; 
e in generale non dovrà superare t Volt 
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per non dover mandare una corrente 
troppo intensa attraverso alla cassetta .1, 
né essere inferiore a 0,01 Volt poichè 
altrimenti le misure diverrebbero spesso 
illusorie acquistando su di esse grande 
influenza le differenze di potenziale occa- 
sionali dovute a squilibri di temperatura, 
impurità ai contatti, ecc. 

Nel mio caso quindi poichè disponevo 
di una pila Weston (E= 1.0190) e volli 
е = o,t Volt trovai: 


R = 17.30 c = 176,3 ohm (1) 


. 1 ° . . 3 
l'errore di -,—— circa in più. 
con О T8550 ©! р 


Il circuito principale è perciò percorso 
dalla corrente di intensità: | 
0,00578 Amp. 


e quindi tale da non influire sulle resi- 
sistenze della cassetta A, e da poter es- 
sere mantenuta costante e per lungo tempo 
anche da un accumulatore di piccole di- 
mensioni (1). 

Nel 1? caso, come già dissi, ogni mil- 
limetro del reocordo corrisponde a un 
decimillimetro di volt, mentre nel secondo 
avrebbe corrisposto a un millesimo di 
volt. 

Quando poi usai per pila campione una 
Clark (Ë = 1.434) e volli ancora е = 0.1 
Volt dovetti inserire nella cassetta A 243.1 
ohm con un errore in più di circa 2/25000. 


* 
$ * 


E' assai facile rendersi conto degli er- 
rori che si possono commettere usando 
questa disposizione sperimentale. 

Supponiamo perciò di adoprare un elet- 
trometro (o un galvanometro) di sensibi- 
lità tale che alla piccola deviazione è del 
suo indice, che io suppongo corrisponda 
all'errore di stima che si può commettere 
nella lettura della sua graduazione, cor- 
risponda lo spostamento p del corsoio (2); 
e che l'errore di stima nella lettura del 
corsoio sia p. es. di C o 1 mm. 

La misura della f. e. m. incognita sarà 
perciò affetta da un errore che com- 
prende (3) una parte costante derivante 
dall'errore con cui si conosce la f. e. m. 
della pila campione, da quello probabil- 
mente commesso nella misura di r e da 


quello proprio delle resistenze della cas- - 


setta А; е (4) una parte variabile in gran- 


dezza e segno la quale dipende dagli er- 
rori di stima al corsoio (io suppongo che 
il reocordo sia perfettamente calibrato) e 
all'elettometro, 

Oltre a ciò si avrà (3) pur un errore 
dipendente dalla differenza fra il valore 
di R calcolato mediante la formola [1] е 
quello realmente inserito nella cassetta A. 

Indico con n il numero dei millimetri 
ai quali si deve arrestare il corsoio C per 
ottenere l'equilibrio quando si eseguisce 
la misura di X; l'errore massimo relativo 

АХ | i А 
e che si puó commettere in tal misura 


supposto che la parte (1) porti il contributo 


di TL e la (3) il contributo K sarà perció 
АХ 3 o + 0,1 
X ` 10000 + n +K 


La quantità K nel caso in cui sia e = 
o.1 volt è in generale trascurabile poiché 
con reocordi aventi circa 20 ohm di re- 
+ — 5 

i 20,000 
usando le ordinarie cassette munite dei 
decimi di ohm. 


sistenza non potrà mai superare 


Volendo però eliminare l'errore (3), quando 
esso non sia trascurabile, st dovrà aggiun- 
gere o togliere (a seconda del segno di K) 
dalla quantità X il prodotto K X. 


Nella pratica, ho costituita la resistenza 
di regolazione S s con tre rocchetti di filo 
nudo di argentana (spessori 0.3 ; 1; 2 mil- 
limetri) lunghi circa 30 cm. e muniti di 
un corsoio superiore a molla; e nel com- 
mutatore usai due soli pozzetti di mer- 
curio (1 e 2) e unii i due piuoli mobili 
di rame con due treccie di rame diretta- 
mente ai morsetti a e b (5). 

O. Scarpa. 


m NI MMI gi  — — NINE NA e m s 


Aumento del costo del radio. 


Gli scienziati dell'Accademia imperiale 
di Vienna sono riusciti a produrre 2,6 gr. 
di radio, quantità mai finora ottenuta, e 
che fu estratta da 10.000 kg. di Pechblenda 
regalati dal Governo austriaco alla Acca- 
demia. 

Le spese per l'estrazione di questo pre- 
zioso metallo ascesero a 44.000 corone. 

. Parte del prezioso elemento fu messa 
a disposizione del fisico inglese sir Wil- 
liam Ramsay che fu uno dei primi a stu- 
diare il meraviglioso corpo. 


(1) Il prezzo di questi eccellenti reocordi è 25 marchi. — (2) Non scrivo i centesimi di ohm poichè nelle ordinarie cassette non vi sono i 
rocchetti corrispondenti. — (3) E bene ricordare che nor si deve mai inviare per lungo tempo nei rocchetti delle crdinarie cassette correnti mag- 
giori di: per rocchetti di 1 ohm 0.32 amp. id. di 10 ohm o.10 amp. id. di roo ohm о.о; amp. id. di 1000 ohm. o.o10 amp. (Armagnat: Meésures 
électriques. Paris 1902) e si deve pur ricordare che per misure esatte con i potenziometri (о con i metodi analoghi) gli accumulatori vanno adoperati 
soltanto nel loro buon periodo della scarica, che le misure si devono effettuare almeno dcpo una mezz'ora che essi furono chiusi in circuito, e che 
in ogni caso essi si devono assoggettare a un debolissimo regime di corrente. Vedi a tal proposito: C. Fischer. The Potentiometer and its adjuncts. 
The Electrician printing and publishing Cy. London. — (4) Per calcolare р si determina lo spostamento e corrispondente alla deviazione d (per 


-— du Я . PA Ó 
es. 1I mm.) dell’indice dell'elettometro ; se 8 è l'errore di stima all'elettrometro si ha: p =€ di 


Istituto di Fisiologia della R. Università di Napoli, costruisce assai bene queste paiti. 


— ($) И sig. Luigi Saggiomo, meccanico dello 
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WiLLiAM THomson, Lorp KELVIN 


Tutto quello che si potrà dire della vita 
e dei lavori di questo grande scienziato, 
sembrerà povera cosa in confronto del 
contributo. immenso da lui apportato ai 
vari rami della scienza fisica e della elet- 
trotecnica. La sua opera è così poderosa, 
che non sembra uscita dalla mente di un 
sol uomo. 

Dalla età di 17 anni, fino agli ultimi 
mesi della sua lunga e fortunata esistenza 
egli lavorò senza interruzione, pubblicando 
lavori di numero e mole tale che possono 
formare una intera biblioteca, ed ideando 
centinaia di apparecchi e strumenti. 

Questo scienziato di singolare ingegno 
ebbe anche grandi qualità di Maestro: in- 
fatti per più di mezzo secolo - dal 1846 al 
1899 - insegnò fisica nella Università di 
Glasgow in Iscozia. Egli visse ed insegnò 
proprio in un periodo in cui la scienza mo- 
derna subiva una evoluzione intensa. La 
sua mente equilibrata e serena non si 
lasciò sopraffare o sorprendere dai rivol- 
gimenti che si susseguivano ; col suo mi- 
rabile acume, Egli dominò invece la evo- 
luzione scientifica e divenne guida e mae- 
stro nel dare spiegazione ad ogni feno- 
meno nuovo che appariva sull'orizzonte. 
E di ognuno di questi fenomeni non si 
contentava di farne uno studio sottile e 
coscenzioso; egli ne voleva sempre sta- 
bilire la teoria, e da questa passare poi 
alla applicazione pratica, onde trarne quel 
vantaggio che poteva derivarne per l'in- 
dustria. 

Nel Philosophical Magazine, che per tanti 

anni uscl sotto la sua direzione, sir Wil- 
liam Thomson lasciò le impronte più pro- 
fonde del suo spirito innovatore ed eternò 
i risultati delle sue ricerche pazienti e 
sottili. Oltre alla sua costante collabora- 
zione in questa importante pubblicazione, il 
lavoro della vita scientifica di sic Thomson 
è raccolto in un gran numero di memo- 
rie e di libri che riguardano molti dei più 
interessanti problemi della elettricità e del 
calore: così, p. es., il nome di sir Thomson 
è quello che si trova più frequentemente 
negli atti delle Royal Sociely di Londra e 
di Edimburgo. 
. La sua attività scientifica fu intensa, ge- 
niale e multiforme: ma si esplicò sopra- 
tutto nello studio della elettricità, del ca- 
lore e del magnetismo terrestre: fece 
importantissime ricerche sulle scariche 
oscillatorie, sull'energia solare, sui feno- 
meni della marea. 

Le principali pubblicazioni di lord Kel- 
vin, cui ci limiteremo ad accennare, sono: La 
distribuzione dell'elettricità sui condultori sfe- 


rici (1848); Rigidilà della terra e Memorie di 
Elettrostatica e Magnetismo (1862), Naviga- 
zione (1875); Teoria таіетайса dell'elasti- 
cilà (1878); Trattato di filosofia naturale 
(1883-1887), Memorie di fisica e matema- 
tica (1882-1890); Conferenze sulla dinamica 
molecolare e sulla teoria delle onde lumi- 
nose (1904). 

| suoi lavori, come si vede, abbracciano 
il campo delle discipline fisiche e mate- 
matiche, ma si occupò con eguale entu- 
siasmo delle ricerche sui fenomeni calo- 
rifici. Scopri l'importante fenomeno termo- 
elettrico, che da lui prese il nome di effetto 
Thomson; di capitale importanza, furono 
i suoi lavori e studi sulla telegrafia sot- 
tomarina;stabili la teoria della trasmissione 
delle onde elettriche nei cavi sottomarini 


e la applicò allo studio dei metodi da im- 
piegare per la telegrafia transoceanica e 
a questo scopo ideò un galvanometro a 
specchio, e il siphon-record, col quale viene 


facilitata ed accelerata la trasmissione dei 


segnali sottomarini. 

Gli altri apparecchi e strumenti ideati 
da lord Kelvin riguardano sopratutto stru- 
menti di misura: così l'elettrometro a 
quadranti e l'elettrometro ad anello di guar- 
dia (1880) gli amperometri e voltometri 
magnetici, gli amperometri a bilancia, com- 
passi di navigazione e registratore delle 
maree, ora universalmente adottato. 

La vita di questo illustre scienziato tra- 
scorse in mezzo al lavoro piü intenso, ma 
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è pur vero che egli raccolse nella sua 
lunga carriera onori insigni, e tali che pochi 
uomini al mondo riescono ad ottenere. Nel 
1866 fu nominato cavaliere col titolo di 
sir, nel 1890 fu eletto presidente della 
Royal Society e nel 1982 fu creato Pari 
d'Inghilterra col titolo ereditario di lord 
Kelvin barone di Largs: la linea dei Kelvin 
si ferma tuttavia al suo primo titolare, 
perchè Sir Thomson, il primo barone di 
Kelvin, muore senza eredi maschi. 


Ci piace frattanto ricordare che, quando 
l'illustre uomo venne a Roma, nell'aprile 
1899, la nostra Rivista accennò alle visite 
che lord Kelvin, ovunque festeggiatissimo, 
fece ai vari Istituti scientifici della capitale. 
Più volte visitó l'Istituto l'isico, prendendo. 
viva parte a tutte le esperienze che vi si 
eseguivano. Egli si compiacque ancora di 
chiedere un'esperienza al limpido cielo di 
Roma, una determinazione cioè del rap- 
porto dell'intensità luminosa del sole a 
quella dell'azzurro del cielo, Furono an- 
che da lui visitate le officine elettriche di 
Porta Pia e di Tivoli e l'Ufficio tecnico 
dei telegrafi. 

Come socio straniero Egli intervenne al- 
lora alla tornata del 23 aprile dell'Accade- 
mia dei Lincei, salutato con elevatissime 
parole dal presidente di allora, il compianto 
prof. Eugenio Beltrami. H Beltrami ter- 
minò il suo dire con le stesse parole con 
le quali si chiudeva un indirizzo che la 
Società Italiana delle Scienze a Lui faceva 
pervenire quando a Glasgow si celebra- 
rono le feste giubilari del grande scien- 
ziato, .e che qui riportiamo: 

« Delle manifestazioni multiformi del Vostro 
« ingegno non si potrebbe decidere chi possa 
« meglio avvantaggiarsi, se il filosofo, il geo- 
< metra, il fisico, il geologo o l'ingegnere. Voi 
« avete saputo con esempio quasi unico, alleare 
« insieme le speculazioni più alte della scienza 
« astratta colle applicazioni tecniche più utili al 
« civile consorzio. Per tutti questi titoli, non 
« che ornamento della Vostra patria, Voi siete 
« gloria del genere umano, e testimonio vivente 


« che la scienza non ha fallito al suo man- 
« dato ». 


Ad un altro fatto ancora vogliamo ac- 
cennare, perché riguarda da vicino la no- 
stra Rivista. Nel febbraio del 1904 si faceva 
un grande chiasso intorno alla scoperta 
del radio; alle strane notizie che corre- 
vano Si era giunti a mescolare il nome di 
Lord Kelvin, al quale si attribuiva di aver 
detto che i fenomeni del radio ferivano 
il principio della conservazione dell'ener- 
gia. ll nostro Direttore, che ebbe l'onore 
grandissimo di avere col sommo scien- 
ziato ossequente consuetudine, si rivolse 
a Lui, come in altre occasioni, per avere 
il Suo pensiero sui nuovi fenomeni. Lord 
Kelvin, rispondeva con una lettera piena 
di cortesia che fu pubblicata nel numero 


IO 


6 del 1904, con la firma del Kelvin che 
qui appresso riproduciamo: 


Melvin 


Ed ora, dopo 83 anni di vita calma e 
serena, completamente spesa in onore della 
scienza, il barone di Kelvin scende nella 
tomba in mezzo al rimpianto degli scien- 
ziati del mondo intiero: la salma del 
Grande riposa ora nell'Abbazia di We- 
stminster, a1 piedi della tomba di New- 
ton, vicino alla tomba di Darwin. 

Non potevano queste tre tombe illustri 
trovarsi meglio riunite, quasi per dare 
un attestato solenne della potenza del- 
l'umano ingegnol 

La REDAZIONE. 


COMMISSIONE 


elettrotecnica internaziorale 


La seduta preliminare di questa com- 
missione si è tenuta a Londra alla fine del 
giugno 1906; circa t4 paesi mandarono 
i loro delegati. Lord Kelvin venne scelto 
come primo presidente della commissione 
e il colonnello R. E. Crompton fu поті. 
nato segretario onorario. 

[u studiato un progetto di statuto per 
l'organizzazione generale della commis- 
sione: questo progetto fu adottato dietro 
riserva di ottenere poi l'approvazione dei 
governi che mandarono dei delegati. 

Questi statuti furono adottati da tutti 
I paesi e saranno firmati definitivamente 
alla prima riunione del consiglio della 
commissione, riunione che avrà luogo 
senza dubbio nella prossima estate. 

Gli statuti in complesso danno una 
eguale partecipazione per tutti gli Stati, 
tanto per il contributo alle spese, quanto 
per il valore del voto. Essi indicano inoltre 
il modo di attenersi alle prescrizioni ed 
affidano la direzione degli affari e la scelta 
dei metodi di lavoro ad un consiglio che 
si compone del presidente della commis- 
sione, dei presidenti dei comitati locali, i 
quali sono di ufficio vice presidenti della 
commissione, di un delegato di ogni comi- 
tato locale e del segretario onorario. 

Lo scopo generale della commissione 
è indicato nella risoluzione adottata dalla 
camera dei delegati dei Governi al Con- 
gresso internazionale di elettricità a Saint 
Louis nel settembre 1904: « Dei passi 
dovranno esser fatti per assicurare la coo- 
perazione delle Società tecniche di tutto 
il mondo per la costituzione di una com- 
missione rappresentativa, incaricata di 
esaminare la questione della unificazione 
della nomenclatura e della classificazione 
degli apparecchi e macchine elettriche ». 
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Attualmente si sono costituiti dei co- 
mitati locali nei seguenti paesi: Germa- 
nis, Inghilterra, Austria, Belgio, Dani- 
marca, Francia, Ungheria, Messico, Sve- 
zia, Stati-Uniti. La questione viene pure 
studiata da comitati locali in Australia, 
Canadà, Giappone, Nuova Zelanda, Rus- 
sia, ‘Africa del Sud e Svizzera. 

І progressi in un tal ordine di cose sa- 
ranno naturalmente assai lenti; tuttavia 
il fatto che un numero cosi grande di 
paesi hanno già nominato il loro comitato 
locale dimostra l'interesse che prende il 
mondo intiero per l'unificazione delle mi- 
sure e dei vocaboli tecnici. 

L' Inslitution of Electrical Engineers (In- 
ghilterra) fin dall'inizio, si é molto inte- 
ressato alla questione, prendendo a carico 
suo le spese preliminari e anticipando 
alla Commissione una forte somma in 
modo da permettere che durante il primo 
anno, le pratiche di organizzazione non 
siano intralciate dalla mancanza di fondi. 
Questo fatto è stato molto apprezzato da 
tutti e il successo che incontra ovunque 
questo movimento eviterà di dover ricor- 
rere troppo spesso ai fondi tenuti a di- 
sposizione da questo Istituto. 

Verso la fine dell'anno 1906 il co- 
mitato locale inglese nominò un sotto- 
comitato di nomenclatura, presieduto da 
A. P. Trotter, consigliere presso il « Board 
of Trade ». Questo sotto comitato si oc- 
cupa presentemente di preparare una lista 
dei termini usati correntemente nell'indu- 
stria elettrica e dare loro una spiegazione. 
Il consiglio della commissione pubblicherà 
molto probabilmente un vocabolario di 
termini elettrotecnici in francese e in in- 
glese, lingue adottate per la pubblica- 
zione di tutti i rapporti della commissione. 

Sotto la denominazione nomenclatura si 
deve comprendere la questione dei sim- 
boli, che sarà studiata piü tardi. 

Allorché 1 comitati locali dei singoli 
paesi avranno cominciato i loro lavori, il 
comitato iocale britannico nominerà, senza 
dubbio, un sotto comitato degli apparecchi 
e macchine elettriche, per discutere spe- 
cialmente quali sono le questioni che po- 
trebbero essere sottoposte alla commis- 
sione in occasione di un accordo interna- 
zionale. Il comitato locale inglese lavorerà 
d’accordo coi comitati locali dei paesi che 
prendono parte agli studi della commis- 
sione; 1 segretari dei comitati locali sa- 
ranno messi al corrente dei lavori con 
l'intervento dell'ufficio centrale, presente- 
mente stabilito a Londra, Victoria Street, 
28 Westminster e diretta da le Maistre, 
A. M. Inst. C. E., segretario attivo della 
commissione, al quale si debbono indiriz- 
zare tutte le domande relative alla que- 
stione. 

— «++ ———— 


IL CALCIO OTTENUTO 


alforno elettrico 


In una recente riunione della Faraday 
Society di Londra, F. Perkin ha riferito 
sopra alcune interessanti esperienze ese- 
guite col calcio metallico il quale mediante 
le applicazioni del forno elettrico, è dive- 
nuto oggi un prodotto industriale. 

Il Perkin ha voluto provare se il calcio 
può essere impiegato in luogo dell'allu- 
minio in una quantità di reazioni, special- 
mente per la preparazione del cromo, 
del ferro-silicio, ed altri metalli o leghe. 
In generale si può affermare che il calcio 
è un agente riduttore molto più potente 
dell'alluminio, al punto tale che, in alcuni 
casi, le reazioni sono molto violenti se la 
mescolanza non è diluita. 

П Perkin ha tentato di ridurre l'ossido 
ferrico utilizzando il calcio, identicamente 
come si utilizza l'alluminio nella termite. 
Egli infiammava la mes-olanza con un 
composto fuso di perossido di bario e di 
alluminio; la reazione fu talmente violenta 
che la mescolanza fu proiettata fuori del 
crogiuolo con impeto e con produzione di 
scintille. 

La stessa riduzione potrà essere ottenuta 
in seguito in modo meno violento con la 
aggiunta di adatte materie inerti, come 
floruro di calcio o anche calce. Questa 
reazione potrà essere praticamente impie- 
gata solo quando il calcio andrà più a 
buon mercato ; infatti il prezzo di questo 
metallo è attualmente circa il doppio di 
quello dell'alluminio. 

Col calcio si è potuto ottenere una ri- 
duzione molto importante, cioè quella del 
triossido di boro o acido borico : l'allu- 
minio è stato finora insufficiente a ridurre 
quest'ossido; il calcio invece compie questa 
riduzione con la più grande facilità. 

Anche in questa operazione è necessario 
aggiungere da s a 10 °/, di calce onde 
rendere la reazione meno violenta. La 
mescolanza viene accesa mediante un car- 
toccio formato di una mescolanza di calcio 
e perossido di sodio. 

Il Perkin non ha potuto ottenere finora 
con questo metodo il boro puro : il me- 
tallo conteneva 20 °/, e più di calcio. 

Quando una mescolanza di borace e 
calcio, in proporzioni convenienti, viene 
accuratamente asciugata e poi accesa, la 
reazione si opera senza effervescenza vio- 
lenta : trattando la massa residua con lo 
acido cloridrico, rimane del boro amorfo. 
Questo boro contiene un po' di calcio . 
malgrado ciò può essere impiegato per 
preparare il cloruro di boro ed altri com- 
posti. | 

Ë stato notato in modo analogo che i] 
silicio, sotto forma di sabbia, quando vien 
trattato col calcio, non dà silicio metallico, 


ma siliciuro di calcio. À proposito di ciò 
il Perkin ha fatto osservare che nelle 
stesse condizioni l'alluminio e la sabbia 
non sembrano agire affatto; il Weston 
annunzia ch’egli è riuscito a ridurre la 
silice, sotto forma di Kieselguhr, per mezzo 
dell'alluminio ed è evidente che, in queste 
esperienze, lo stato di divisione del ma- 
teriale è della massima importanza. 

Da notare che in presenza dello zolfo, 
ogni specie di sabbia, a base di silice, può 
essere ridotta dall'alluminio. 

Gli altri ossidi sperimentati dal Perkin 
sono quelli di manganese e di cromo ; 
ma in entrambi i casi si dovette diluire 
la mescolanza con del fluoruro di calcio 
per ottenere la violenza della reazione. 

Fu così provata la galena a titolo di 
curiosità ; ma come accade con l'alluminio, 
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non si poté ottenere un piombo metallico, 
ma forse un piombato di calcio. Trattando 
in modo analogo la stibina, essa non fu 
ridotta in antimonio metallico, ma in un 
composto analogo. 

Nella discussione che segui alla comu- 
nicazione del Perkin, il Weston attrasse 
l’attenzione sopra un fatto interessante : 
egli aveva potuto ottenere la riduzione 
dei composti di titanio servendosi del solo 
alluminio. 

In grazia dunque all'impiego di metalli 
convenientemente scelti, metalli conside- 
rati finora come assai diflicili a preparare, 
la chimica moderna potrà arrivare a fornire 
alla industria dei prodotti interessanti il 
cui impiego fu impedito finora per la ra- 
gione dell'elevato prezzo. Questo notevole 
miglioramento si deve al forno elettrico. 


оооло 


$ RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 
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Compensazione elettrostatioa pel tele- 
grafo Baudot (!), 


Su fili affetti da considerevole capacità 
elettrostatica, la propagazione della cor- 
rente è graduale e si manifesta alla sta- 
zione lontana con un crescendo da un 
minimo ad un massimo. 

Nelle combinazioni Baudot, come si sa, 
capitano correnti invertite di uguale du- 
rata, di durata disuguale e molto spesso 
capitano correnti negative o positive molto 
lunghe: possiamo avere differenze di du- 
rata da 1/24 a 15/24 ed anche più, con- 
siderato un distributore diviso in 24 parti. 


Au 17 сѓаан 


La corrente perciò si manifesta alla sta- 
zione lontana ora forte, ora debole e può, 
in relazione alle correnti di correzione, 
produrre effetti ritardati od anticipati o 
verificarsi il cosiddetto accavallamento. 

Su fili di ferro, oltre i 700 chilometri, 
la corrispondenza o è incerta od impos- 
sibile. Le emissioni brevi spariscono: con 
esse spariscono quelle destinate alla cor- 


(1) Journal Telegraphique n° 9, 1907. 


rezione, specialmente se queste seguono 
la trasmissione (contatti 21, 22), sicchè 
neppure è possibile mantenere il sincro- 
nismo. | 

Certo non potremo abbreviare il pe- 
riodo di carica della linea per ottenere 
piü presto il massimo effetto della cor- 
rente. Ci contenteremo di telegrafare con 
la massima intensità raggiunta alla sta- 


zione lontana in 


di > di un se- 
condo (considerati 3 giri al secondo ed il 
distributore diviso in 24 parti). 
Impediremo che questo massimo sia 
sorpassato in tutte le 
combinazioni, inse- 
rendo delle resistenze 
quando la durata del- 
le emissioni sorpassa 


I QNM 
—— di minuto 
24 X 3 
secondo. 

A misura che au- 
menta la capacità del 
filo, si aumenterà la 
resistenza di compen- 
sazione fino all’infini- 
to, cioé fino a soppri- 
mere completamente 
qualunque prolungamento di corrente ne- 


gativa o positiva oltre di secondo. 


| 
24 X 3 
Supponiamo che ciascun tasto sposti 
una linguetta fra due contatti a,b ed una 
coppia di linguette fra due contaiti c,d e 
vi siano delle resistenze r che s' includono 
a vicenda fra la coppia di linguette ed il 
contatto c od il contatto d (vedi fig. 18). 


II 


La coppia di linguette ed i contatti c, d 
mandano al tasto seguente il positivo in- 
tero od il negativo intero, secondo la po- 
sizione di riposo o la posizione di lavoro. 

Supponiamo inoltre che si mandino le 
correnti di correzione dai contatti 23, 24 € 
che si trasmetta dalla prima tastiera e 
seguenti. 

Le correnti di correzione danno la mas- 


I 
sima intensità in rapporto ad 2415€ 3 
di tempo ed in rapporto alla capacità. 

Se i tasti sono tutti allo stato di riposo, 
il negativo partente dalla tastiera viene 
indebolito dalla resistenza r e se questa 
resistenza è infinita, non parte affatto. 

Se abbassiamo il 1° tasto, parte, senza 
resistenza, la 1* emissione positiva (la quale 
diventa seconda rispetto alla correzione); 
dal 2° tasto parte ora il negativo senza 
resistenza: nei tasti 3° e seguenti il ne- 
gativo è sottoposto nuovamente alla re- 
sistenza di compensazione. 

Se lasciamo in riposo il 1° tasto ed 
abbassiamo invece il 2°, la resistenza di 
compensazione resta inclusa sul negativo 
del 1° tasto; dal 2° parte il positivo senza 
resistenza, dal 3° parte il negativo senza 
resistenza, mentre dal 4° e seguenti parte 
il negativo indebolito. 

Continuando l'esame, si vede chiaro che 
in partenza la intensità è massima sol- 
tanto quando si inverte la corrente: qua- 


I 
lunque prolungamento oltre ---. -— - in 
ie 24X 3 


un senso o nell'altro, viene indebolito 
dala resistenza compensatrice. 

Quando volessimo mandare la corre- 
zione dai contatti 21. 22, attaccheremmo il 
negativo al contatto 22, il quale non su- 
bisce mai indebolimento per:la precedenza 
del positivo partente dal contatto 21. 

Quanto al positivo del contatto 21, esso 
viene ridotto se si abbassa il 5° tasto della 
quarta tastiera; parte invece intero se il 
5° tasto è in riposo, cioè se parte la quinta 
emissione negativa intera (si sa che la 5* 
emissione della quarta tastiera è la 20% 
del distributore). 

La resistenza possiamo aumentarla al- 
l'infinito se la linea, esente da qualunque 
induzione estranea, permette al relais di 
conservare la posizione impostagli dalla 
nostra corrente. 

Se la linea è soggetta a perturbazioni 
estranee, quando il relais è liberato dalla 
corrente principale, obbedisce alle pertur- 
bazioni, perciò le resistenze di compensa- 
zione non pussono essere troppo grandi. 

Su di un unico cavo non è possibile cor. 
rispondere a Baudot perchè il ritardo della 
propagazione è tale da oltrepassare il mar- 
gine di orientazione. 
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Di questo problema se n'é occupato con 
successo il sig. Picard, adoprando fra due 
stazioni due cavi, uno per trasmettere, l'al- 
tro per ricevere. 

In questo caso non si richiede alcun 
margine di orientazione. 

A. BATTAGLIA G. 


Impiego dell'arco cantante Poulsen per 
la produzione di oscillazioni elettri- 
che non smorzate, per J. A. Fleming (1) 


L'A. ha avuto occasione di eseguire al- 
cune interessanti esperienze con un ap- 
parecchio analogo a quello del Poulsen. 
L'elettrodo in carbone era sottoposto ad 
un lento movimento di rotazione ; 1 giro 
ogni 2 0 3 minuti; il campo magnetico non 
oltrepassava le 1000 unità C. G. S. e nor- 
malmente era di circa 600. L'altro clet- 
trodo, fisso, era formato da un becco in 
rame, raffreddato internamente da una 
corrente d'acqua ; l’arco era mantenuto 
sulla punta superiore del carbone mediante 
l'azione di un campo magnetico e formava 
una curva molto pronunciata. 

La corrente continua, a 500-600 volt, 
poteva essere regolata mediante un reo- 
stato; la tensione continua al morsetti 
dell'arco si calcolava a 300-350 volt, per 
una corrente di 5 a 10 amp. derivata dal 
circuito d'alimentazione. 

Gli elettrodi erano collegati ad un cir- 
cuito oscillante consistente in un conden- 
satore formato da lamine metalliche se- 
parate da una placca di ebanite e immerse 
nell'olio; la capacità di questo condensa- 
tore era di circa 0.00290 microfarad. In 
serie col condensatore si trovava natural- 
mente una bobina di autoinduzione for- 
mata da 8 giri di filo isolato, avvolto so- 
pra un telaio di legno di m 0.60 di lato. 
L'autoinduzione così ottenuta aveva un 
valore di 112,200 cm. per l'alta frequenza. 
Una induttanza ausiliaria, composta di due 
spirali parallele composte di 8 spire ognu- 
na, e aventi un diametro di cm. 3.2, riu- 
nite da un contatto scorrevole serviva a 
far variare l'a. i. del circuito ad alta fre- 
quenza. Queste due spirali complete ave- 
vano un'a. i. di 200,000 cm. 

Con una corrente di alimentazione di 
8 amp., un amperometro inserito nel cir- 
cuito oscillante accusava una corrente al- 
ternata di circa 5 amp, Secondo le indi- 
cazioni di un voltometro statico montato 
agli estremi del condensatore, la tensione 
efficace ai morsetti dell'arco raggiunge 
allora 1200 a 1500 volt. 

Per rendersi conto della costanza delle 
oscillazioni così ottenute, ГА. nel punto 
di congiungimento tra la capacità e l'a. 1. 
suddetta, ha inserito la estremità di una 
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lunga elica orizzontale lunga 210 cm. e 
avente il diametro di cm. 4.78; questa 
spirale è avvolta sopra un tubo di eba- 
nite e comprende 5470 spire ; l'altra estre- 
mità è libera. Sopra quest'elica, alla di- 
stanza di 45 cm., è disposta parallelamente 
una lamina di zinco di eguale lunghezza, 
collegata al secondo polo della bobina di 
autoinduzione del circuito oscillante di 
Poulsen. 

Regolando l'autoinduzione totale del 
circuito intorno ad un valore di 215,000 
centimetri, con un tubo a néon si con- 
stata la presenza di onde stazionarie po- 
tenti nella spirale e in seguito dei pen- 
nacchi di luce intensissima alla estremità 
libera della spirale. 

Quando si fa variare leggermente la 
induttanza del circuito oscillante, le scin- 
{Ше spariscono ; l'elica considerata ha un 


periodo proprio di > di secondo, valore 


ricavato da misure eseguite direttamente 
dall'A. (1): applicando la formula classica 
di Thomson si ottiene per il periodo pro- 
prio del circuito Poulsen: 


T = 6,283 |/99299 С зооо _ _s 
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Se ne conclude che vi è accordo per 
l’effetto massimo tra i periodi propri del 
circuito oscillante e quello della spirale 
considerata come un oscillatore aperto. 

Il tubo a néon permette pure di con- 
statare che le oscillazioni prodotte non 
sono continue; per far ciò basta ag!tarlo 
o meglio farlo girare intorno al suo asse 
in vicinanza della spirale. 

Le irregolarità della macchia luminosa, 
così ottenuta, mostrano che il tubo si spe- 
gne ad intervalli e questo avviene neces- 
sariamente per le forti variazioni del re- 
gime dell'arco. Queste irregolarità sono 
specialmente notevoli nel momento della 
accensione e si indeboliscono in seguito; 
però è impossibile farle sparire comple- 
tamente. 

Questi risultati sono conlermati dalle 
prove che si sono effettuate sopprimendo 
la spirale e disponendo parallelamente al 
quadro del circuito oscillante descritto 
precedentemente - a 2 o 3 metri di di- 
stanza - un altro quadro montato in serie 
con una autoinduzione e un condensatore. 
Se l'arco fosse assolutamente regolare le 
oscillazioni cosi prodotte per induzione in 
quest'ultimo circuito oscillante, non do- 
vrebbero agire sopra un telefono, in serie 
con un detector a vuoto dell'A., e messo 
in derivazione sui morsetti del conden- 
satore; in fatti il detector agisce come 
valvola e non lascierebbe passare che una 
corrente continua costante. [nvece si sente 
un suono che indica l'interruzione di que- 


sta corrente, cioé la formazioue di gruppi 
irregolari di onde separate da corti in- 
tervalli. 

Una delle condizioni, per ottenere buon 
successo nell’ esperienza, è quella di far 
ruotare l'elettrodo di carbone; questo im- 
pedisce la formazione di un deposito bul- 
boso e dà un consumo regolare. Sul prin- 
cipio l'estremità del carbone deve essere 
tagliata piana, ma poi consumandosi essa 
si arrotonda leggermente, e ciò migliora 
l'esperienza. I carboni duri sono i mi- 
gliori: riguardo al gas da impiegare, l'i- 
drogeno puro dà cattivi risultati, mentre 
il gas illuminante sarebbe preferibile, ma 
si altera, ciò che costituisce un grave 
inconveniente per l'impiego del metodo a 
bordo delle navi. 

ll deposito di fuliggine è d'altronde 
considerevole e richiede una frequente 
pulizia: per rendere minore questo depo- 
sito bisogna rendere assai rapida la circo- 
lazione del gas. Circa il campo magnetico, 
se è troppo debole, non si producono oscil- 
lazioni potenti. 

Queste numerose difficoltà, unitamente 
alla poca costanza di regime, sembrano 
rendere questo processo poco pratico per 
la radiotelegrafia. D'altra parte si è visto 
che l'arco non può diventare autorego- 
labile. 

Per ottenere una marcia possibilmente 
regolare, ГА. ha trovato che si poteva 
impiegare un arco alimentato da un cir- 
cuito a 400 volt o una dinamo da s KW 
a 500 volt con una caduta di tensione da 
50 a too volt nelle resistenze di rego- 
laggio per una corrente di 8 a 10 am- 
pere. 

La più gran parte di energia vien dis- 
sipata in calore e viene assorbita dalla 
circolazione d'acqua ; una parte vien con- 
vertita in correnti di alta frequenza, e solo 
una piccola frazione di quest'ultima ener- 
gia viene irradiata dall'antenna. 

La potenza assorbita dall’arco, sotto 
forma di corrente continua, raggiunse in 
queste esperienze 2632 watt; nel caso di 
un oscillatore accoppiato direttamente, la 
energia emessa E può essere calcolata 
con la formola di Hertz: 


16 n4 Q? 
3 эз 


per periodo dove À è la lunghezza d'onda 
e Q il momento elettrico. Se C è la ca- 
pacità di una delle metà dell'oscillatore 
rispetto all'altra, V la tensione massima 
tra queste due metà ed /la lunghezza ef- 
fettiva, si ha: 


F = 


erg 


Q—CVI. 


D'altra parte se I indica il valore mas- 
simo della corrente ed n la frequenza, si 
puó scrivere: 


(1) Lettura fatta avanti alla Physical Society di Londra, 14 giugno 1907. — (1) Phil. Mag. 3. 6 vol. vini, pag. 434, ottobre 1904. 


оти 
da си 
атар 
E= T x erg 
per periodo. 

Osservando che À n = u velocità di pro- 
pagazione (3 + 101° cm/se) e passando alle 
unità pratiche si trova il valore W della 
energia emessa per secondo: 


(2 
~X P watt. 


W — дот? x n 


` 


P À А 
In pratica il rapporto — è costante ed 


eguale sensibilmente a 2.5 per un oscilla - 
tore semplice ; se si adottano i valori ef- 
ficaci per la corrente, si arriva finalmente 
alla formola seguente, curiosissima per la 
sua semplicità : 

W = 128 Zeg. 

Рег Zea = 1 amp. si ha p. es., W = 128 
watt. 

In pratica si adotteranno dunque delle 
correnti debolissime nell'antenna quando 
si adoperano onde persistenti, 

Ancora non si può dare una spiega- 
zione completa dei fenomeni relativi al- 
l'arco di Poulsen. Esperienze eseguite da 
W. L. Upson, sotto la direzione dell'A. 
hanno mostrato che la curva caratteri- 
stica dell'arco carbone-metallo nell'idro- 
geno è molto più scendente di quella del- 
l'arco ordinario dell'aria. 

H Fleming attribuisce a questa proprietà 
la possibilità di ottenere delle oscillazioni 
molto più rapide nel primo caso. Si pos- 
sono quindi impiegare delle capacità molto 
più deboli, pur producendo la stessa po- 
tenza. 

Questa teoria è verificata dai risultati 
delle esperienze effettuate sopra archi ad 


aria libera carbone-carbone, o alluminio- 


carbone: questi archi erano prodotti da 
deboli correnti e quindi avevano, come 
si sa, una caratteristica scendente, quasi 
come quella degli archi potenti carbone- 
metallo nell'idrogeno. 

Infatti in questo caso, si ottiene una 
frequenza relativamente elevata. Resta an- 
cora da determinare l'influenza del gas 
idrogeno o gas illuminante sull'arco. 


Produzione di correnti di alta frequenza 
per mezzo di una lampada incande- 
scente Nernst, per Sabulka (1). 


La condizione per la produzione di onde 
persistenti ad alta frequenza mediante un 
arco a corrente continua disposto in pa- 
таео con un circuito oscillante, ё, come 
ha mostrato Duddell : 


de 
ug ecd 


L' ELETTRICISTA 


chiamaudo ғ ed e la corrente e la ten- 
sione dell'arco ed r la resistenza ohmica 
del circuito oscillante. 

In altri termini la resistenza dell'arco 
diminuisce quando la corrente aumenta, 
ciò che effettivamente avviene. 

Simon ba inoltre notato già che ogni 
conduttore il quale presenti una resistenza 
ohmica decrescente, per un aumento di 
corrente deve dar luogo allo stesso feno- 
meno (2). L'A.a tale scopo ha tentato di 
impiegare una lampada Nernst a incande- 
scenza, costruita per una tensions di 200 
volt. 

In parallelo con questa lampada veniva 
disposto un circuito oscillante : la tensione 
di alimentazione era di 200 volt. Una 
resistenza ed una bobina di auto-indu- 
zione venivano intercalate in serie sul 
circuito di alimentazione. Íl bastoncino 
incandescente veniva scaldato mediante 
una lampada a gas, onde renderlo con- 
duttore. In nessun caso si è constatata la 
presenza di oscillazioni persistenti. 

Secondo ГА. le variazioni di resistenza 
dei corpi incandescenti sono troppo de- 


boli per fornire l'energia necessaria alla : 


produzione di tali oscillazioni. 


Spese di trazione 
per ferrovie elettriche. 


L' [nterborough Rapid Transit Co. sopra 
una linea di 320km., ha trasportato 820 mi- 
lioni di viaggiatori con 148 milioni di vet- 
ture km. Le spese di trazione propria- 
mente dette sono ascese a centesimi 25,2 
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per vettura km., distribuite nel modo se- 

guente: 

Manutenzione della via CHUA 

» del materiale mobile 13,5: > 

Prezzo della corrente alla centrale 
(di cui 61 ?/, per il carbone) 

Trazione delle vetture (compreso 
il personale) 

Spese diverse 


21,9 » 


42,3 
11,2 


100,0 °/o 


Da un rapporto della Società americana 
Westinghouse si rileva che le spese di 
trazione di 22 delle grandi linee elettriche 
americane, per rispetto alle spese totali 
ascendono a: 

Manutenzione della via e dei fab- 
bricati 

Manutenzione del materiale mo- 
bile e oflicine 

Spese per la corrente (combu- 
stibili e lubrificanti) 17,341 » 

Materiale mobile (salari, ecc.) 45,879 » 

Onorari del personale, ammini- 
strazione 


7:457 °% 


11,704 > 


17,299 » 

In media le spese di trazione rappre- 
sentano il 67,59 °/, degli incassi; le spese 
di manutenzione delle centrali e delle vet- 
ture, ammontano a 1,280 lire per vettura 
e per anno, le spese dell'equipaggiamento 
elettrico e dei motori ascendono a L. 540 
per vettura anno; le spese totali per vet- 
tura-km.-anno sono 1,06 di cui L. 0,184 
per la manutenzione delle centrali e 0,12 
per la manutenzione dei motori e delle 
vetture. 
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Servitù legale di elettrodotto. Com- 
petenza. Condizioni per l'esercizio della 
servitù. Perizia per la determinazione 
della indennità. 

L'on. avv. Emilio Bianchi ha sostenuto e 
vinto dinanzi al tribunale di Sarzana nell' inte- 
resse della Società anonima Idroelettrica Ligure, 
società anonima della quale è consigliere il prof. 
Luigi Zunini, una causa di non comune impor- 
tanza in materia di trasmissione a distanza della 
energia elettrica. | 

La Società sta costruendo una condottura da 
Isola di Parma alla Spezia e Carrara; & avve- 
nuto che alcuni proprietari si sono opposti alla 
apposizione dei sostegni nei loro fondi, o, pur 
non opponendosi, hanno reclamato i.dennità 
esagerate. 

Convenuti in unico giudizio, secondo dispone 
l'art. 9 della legge 7 giugno 1834, questi pro- 
prietari hanno opposto svariate eccezioni ma il 
tribunale predetto con sentenza 22 ottobre - 13 
novembre 1907 tutte le ha respiute, fissando con 
una dotta sentenza redatta dall'esimio presidente 


(1) Elektrotechn. Zeits, 24 ott. 1907. — (2) Phys. Zeits, v. 3, pag. 278. 


avv. Diomede Baccini alcune massime degne di 
nota, e precisamente le seguenti: 

I. Possono essere convenuti in un unico giu- 
dizio a forma dell'art. 9 della legge anco i proprie- 
tari di fondi situati nella giurisdizione di un tribu- 
nale diverso da quello nel cui territorio è situato il 
fondo soggetto a maggior tributo diretto verso 
lo Stato. 

IL Perla imposizione della servitù nei fondi 
privati non è necessario che chi intende eser- 
citarla giustifichi di avere riportato il consenso 
del prefetto o del ministro di Agricoltura Industria 
e Commercio a forma degli art. 6 e 8 del rego- 
lamento 25 ottobre 1905. Questo consenso ё ri- 
chiesto per il traversamento dei beni demaniali ; 
per il traversamento dei beni privati basta la 
prova della notificazione fatta al competente or. 
gano governativo. 

ПІ. Le cautele da prendersi a forma del. 
l’art. 2 della legge per assicurare la incolumità 
delle persone sono di esclusiva competenza de]. 
l'autorità amministrativa. L'autorità giudiziaria 
deve disinteressarsene nè può richiedere al pe - 
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rito chiamato a determinare l'indennità di pro- 
porre le norme relative. 

IV. Può bensì incaricare il perito di esami- 
nare e riferire se il passaggio proposto sia il 
più conveniente e il meno pregiudicevole al 
fondo servente, tenuto conto dell'andamento ge- 
nerale della conduttura ed evitando soverchi al- 
lungamenti, 

V. Determinato l'ammontare della indennità 
e pagato e depositato il relativo importo chi 
esercita la servitù può essere autorizzato ad en- 
trare nei fondi privati e a compiervi le opere 
necessarie anche con intervento della pubblica 
forza, affinchè le ulteriori opposizioni dei pro- 
prietari dei fondi serventi non ritardino l'attua- 
zione d'impianti che hanno uno spiccato carat- 
terc di pubblico interesse. 
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Su le due ultime massime, che sono senza 
dubbio le più importanti e le più nuove, repu- 
tiamo utile dare intera la motivazione del giu- 
dicato. 

« Considerato in ordine alla terza indagine: 

« Che l'incarico che si vorrebbe deferire dai 
« clienti del procuratore Bibolini al perito eli- 
« gendo sarcbbe superfluo, per un ovvio riflesso 
« d'ordine generale. 

« La legge con opportune norme e disposi- 
« zioni ha già regolato il modo con cui deve 
« essere praticata la posa in opera delle con- 
« dutture allo scopo di garantire la incolumità 
« delle persone. Si tratta dell’attuazione di una 
e energia che se ё fonte inesauribile di luce, di 
« calore, di moto, pure, ove non conveniente- 
« mente regolata e isolata, può essere di peri- 
« colo alla vita umana: titanica forza invero 
« che dalle viscere della sua misteriosa entità 
« sprigiona una fulminea e terrificante potenza 
« pervertitrice di ogni umana possa, ove questa 
e non riesca a correggerla e trattenerla nel suo 
« cammino: et vita eius erit mors tua. 

« É evidente quindi che l'impianto che si ri- 
ferisce al governo di detta forza costituisce 
un’opera attinente alla sicurezza pubblica, co- 
mecchè ponga in giuoco un interesse impre- 
terribile anche di fronte alla acquiescenza ed 
alla incuria dei privati, perchè è quello della 
vita dei cittadini. 

« Da ciò ben si argomenta, come l'art. 10 del 
« regolamento in data 25 ottobre 1885 per l'e- 
a secuzione della legge 7 giugno 1894 faccia 
« espresso obbligo, non solo all'atto dell'impianto 
« delle condutture ma anche durante l'esercizio 
« di esse, di attuare sotto la continua perso- 
« nale responsabilità dell'utente, tutti i provve- 
« 
« 
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dimenti intesi a garantire la incolumità delle 

persone; ron solo impone con meticolosità 
« e minuziosità di metodo le norme generali 
« che al riguardo devono seguirsi, ma anche 
« comanda che siano praticati tutti gli altri 
« provvedimenti che saranno consigliati dalla 
« Scienza e dalla pratica. Ed é appunto per con- 
« trollare siffatto obbligo che fa carico all'im- 
« prenditore, che la legge esige, come sopra fu os- 
servato, la formalità della notificazione al 
prefetto affinché questi sia a cosi dire posto 
in mora a mezzo dei suoi organi di attivare 
la vigilanza che la legge in detto potissimo 
suo volere sia rispettata. 
« E di fronte a ciò è davvero inutile che il 
privato e nella speciei clienti Bibolini, trat- 
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« tandosi poi di un'opera non per anco ter- 
« minata, vogliano assicurarsi delle misure a 
« prendersi o dei lavori a farsi per eliminare 
« ogni pericolo per la incolumità personale 
« quando su ciò è già previsto e provvisto 
« dalla legge stessa. Ed a rendere vieppiù pal- 
« pabile la innullità di tale istanza valga ancora 
« il riflettere che mentre il perito a cui fosse 
« dcferito cotale indagine potrebbe trovare che 
« quei lavori per il modo come sono disposti e 
« condotti non presentano alcun pericolo, ben 
« potrebbe il collaudo dei lavori ordinato dalla 
« pubblica autorità, rinvenire, ad opera eseguita, 
« dei difetti e delle insidiose manchevolezze do- 
« vute anche ad involontaria deficienza. 

« Né si dica, come fu detto, che il diritto nel 
« privato a volersi cerziorare della capacità 
« delle opere a non produrre nocumento alle 
« persone si ritrae dall'art. 2 della legge stessa ; 
« perché, a chi ben guardi, si tratta al propo- 
« sito di un obbligo precettivo che ha il suo 
« riscontro, la sua sanzione ed epilogo nel già 
« citato art. IO del regolamento; tanto vero 
« ció, che il precetto predetto se forma per l'ob- 
« bietto a cui mira un obbligo precipuo per chi 
« domanda il passaggio sulla proprietà altrui, 
« non é peró ricordato come primo elemento di 
« giustificazione fra quelli richiesti per esercitare il 
« passaggio stesso sui fondi, e dei quali deve sine 
« qua поп, a tenore dell'art. $, farsi precisa 
« documentazione in confronto dei privati. E 
« ciò per altro è coordinato e logico nella sa- 
« piente euritmia della legge. Se questa invero 
« ha riservato all'inalienabile custodia dell'auto- 
« rità di stato. l'immenso benefizio che deriva 
« alla economia nazionale dall'uso dell'energia 
« elettrica, era pure ovvio ed altamente dove- 
« roso che riservasse eziandio a detta imprescin- 
« dibile tutela contro ogni eventuale trascu- 
« ranza e colposa desidia, tutti quei meccanismi, 
« ordigni e strumenti, tutti i costituenti della 
« posa in opera, che valgano a darle moto ed 
« a renderla sicura ed inoffensiva per la pub- 
« blica incolumità, 

« Ne si aggiunga che versandosi in materia 
« di interesse generale puó essere dato ad ognuno 
« con mezzi sia pure inadeguati di procedere 
« giudizialmente ad un sindacato di prevenzione, 
« perocché mentre non é certo interdetto ai 
« cittadini di promuovere occorrendo in sede 
« amministrativa la vigilanza degli organi com- 
« petenti, con siffatto sistema si verrebbe ad 
« inaugurare quella promiscuità di poteri e la 
« sequela di inframettenze che la legge ha vo- 
« luto per contro evitare, non dovendosi pre- 
« ferire che è supremo fondamento di ordine 
« (e nel caso di ordine pubblico) che ciasche- 
« duno si attenga nella sfera di quella attività 
« che gli é riservata appunto perchè in cosa di 
« tanto momento la cura o la supposta cura degli 
« uni non sia di incoraggiamento alla negligenza e 
« di facile scuola alla trascuratezza di chi per 
« peculiare mandato deve quella invece asse- 
« gnarsela intera, esclusiva, diuturna ed im- 
« manchevole. 

« Considerato che fatto così ragione alle ec- 
« cezioni sollevate contro le istanze della so- 
« cietà attrice devesi senz'altro far luogo alle 
« medesime e farsi del pari luogo alla nomina 
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« indennità dovuta a ciascuno dei convenuti per 
« l'esercizio della servitù legale di cui si tratta 


« e per rispondere all'esame di cui sopra si è 
« fatto parola, con l'autorizzazione all'uopo ne- 
« cessaria che appena soddisfatta o depositata 
« l'indennità che egli sarà per stabilire, possano 
« collocare i sostegni e i fili conduttori, qua- 
« lunque sieno le questioni che in seguito di 
« essa possono muovere gli interessati. La qual 
« cosa deve, e, con ciò è risposto alla 4° inda- 
« gine sopra indicata, sin d’ora preordinarsi a 
« somiglianza di quanto dispone la legge 25 
« giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica 
« utilità per evidente ragione di analogia, pari 
« essendo, già lo disse, lo scopo di pubblico in- 
« teresse a cui mira la legge del dì 7 giugno 
« 1894 nel non doversi ritardare l'esercizio della 


« servitù legale dielettrodotto. » 
X. 
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Società Italiana « Lux » per illumi- 
nazione e riscaldamento a petrolio ed 
affini, Milano. — Si è costituita, con rogito 
Guasti, questa anonima con sede in Milano e 
con capitale di L. 500,000. Il Consiglio è com- 
posto dei signori: rag. cav. uff. Alberto Casal- 
bore, presidente; prof. Angelo Banti, vicepre- 
sidente; Ing. Giovanni Bas, consigliere delegato; 
Axel Wallenberg, ing. Eugenio Grimaldi, av- 
vocato Giovanni Battista Bianchi Monzoni e ca- 
valiere Luigi Scotti, consiglieri; Gioacchino Banti, 
segretario. 

Ne sono sindaci effettivi i signori: rag. Carlo 
Natale Casò, avv. Ugo Sacerdoti ed Aurel Sten; 
supplenti i signori: rag. Bartolomeo Figari ed 
avv. Riccardo Cressio. 

La Società ha per iscopo lo sfruttamento dei 
brevetti « Lux » per illuminazione e per riscal- 
damento a petrolio e d'altri brevctti della stessa 
natura, la fabbricazione ed il commercio dei re- 
lativi apparecchi, l'assunzione e l'esercizio di 
illuminazione pubblica e privata. 

Ha concorso alla costituzione anche la Società 
« Lux Stockholm », di Stoccolma. 

Società per le forze idrauliche della 
Maira, Milano, — É stata costituita questa 
anonima col capitale di L. 200,000 aumentabile 
a L. 500,000 per semplice deliberazione del Con- 
siglio. 

La Società si propone la esecuzione ed eser- 
cizio di impianti idro-termo-elettrici, la produ- 
zione, l'acquisto, trasformazione e distribuzione 
di energia elettrica. | 

Là sede della Società è in Milano. 

Il Consiglio è composto dei signori: commen- 
datore Secondo Borgnini, presidente; ing. Gio- 
vanni Barberis, ing. Jacopo Barbisio, ing. Franco 
Brioschi, comm. Maurizio Capuano, ing. Adolfo 
Covi. 

Sono sindaci i signori: rag. Angelo Savoldi, 
ing. Mario Buffa, rag. Luigi Marchi. 

Sindacato per la trazione ed illumi- 
nazione elettrica in Puglia. - Roma.— 
Avente sede in Roma si è costituito il suddetto 
Sindacato, col capitale di L. 20.000. 


Ha lo scopo di attuare e portare a compimen- 
to il progetto Giorgi-Sarri che comprende le 
linee tramviarie Trani- Andria- Trani, Corato-San 
Ferdinando Trinitapoli e la illuminazione elet- 
trica dei paesi e città toccati dalle dette linee 
tramviarie, nonchè di altri centri delle Puglie. 

Società Elettrica Apuana. - Carrara. 
— Si è costituita in Genova la suindicata Ano- 
nima. 

Concorsero alla formazione la Società idroe- 
lettrica Ligure, la Società Brioschi Finzi e C. е 
molti altri. 

La sede della Società è in Carrara, il capitale 
nominale è di L. 3.000.000, emesso L, 600.000 
ed ha per iscopo la distribuzione di energia elet- 
trica пеЧа provincia di Massa Carrara. 

A comporre il primo Consiglio di ammini- 
strazione sono stati nominati i signori prof. Lui- 
gi Zunini, ing. Franco Brioschi, avv. Tommaso 
Croce e ing. Mario Buffa. 

A Sindici i signori: ing. Emilio Messa, ing. 
conte N. Ponza di S. Martino, ing. Augusto Bia- 
gini. 


PREZZO DELL'ORO B DELL'ARGENTO 


Parigi, 13 - Argento prezzo al kg. Fr. 95 25. 

Londra, 11 - Argento pence 25 */,, ail’ oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York,- 11 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 55 !/, per oncia troy. | 


INFORMAZIONI 


ING, VITTORIO TEDESCHI 


Cavaliere del lavoro. 


Poche volte una tale onorificenza ha 
avuto un così largo consenso di approva- 
zione e di simpatia come nel caso attuale, 
in cui viene ad onorare uno dei più be- 
nemeriti industriali, ed a cui l'Elettrotec- 
nica deve in Italia molto del suo sviluppo. 

Lo stabilimento Tedeschi per la fabbri- 
cazione dei cavi e conduttori isolati venne 
fondato dall'ing. V. Tedeschi nel 1887, in 
quelle modeste proporzioni che le appli- 
cazioni della Elettrotecnica allora permet. 
tevano. Iniziata la fabbricazione dei con- 
duttori elettrici dei tipi ordinari, la lavo- 
razione. venne successivamente perfezio- 
nandosi, acquistando una sempre più larga 
clientela, tanto che nel 1897 richiedeva, per 
un conveniente sviluppo dello stabilimento, 
il trasporto della sede nella area attuale. 

Con la creazione di nuovi tipi di condut- 
tori, e di cavi per trasporto di energia 
come per telegrafia e telefonia, colla nuova 
fabbricazione di cavi per correnti ad alta 
tensione cresceva costantemente la richie- 
sta estera e nazionale, e lo stabilimento 
procedeva rapidamente nel suo sviluppo, 
‘ richiedendo sempre nuovi ingrandimenti 
che ancora ora si succedono. 

Nel 1906 la Società, già in accomandita, 
si trasformava in anonima per avere quel- 
l'ordinamento e quel capitale che erano 
più convenienti all'avvenire dell'industria. 
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Il numero degli operai occupati nello 
stabilimento è ora di 700 e presto ar- 
riverà a 1000 quando i nuovi riparti comin- 
cieranno a funzionare. 

Anima e guida di questo meraviglioso 
sviluppo industriale è stato l'ing. V. Te- 
deschi, che colla sua costante perseve- 
ranza ha sempre proceduto colla massima 
fiducia in questa industria elettrotecnica 
che, unica fra tutte, vinse la concorrenza 
estera е giunse in mercati delle altre 
nazioni. 

Sotto la sua guida nei laboratori elet- 
trici dello stabilimento, muniti di ogni 
più moderno apparecchio di misura e di 
trasformatori ad alta tensione, procedono 
intensamente studi su cavi ad alta ten- 
sione, e su cavi telefonici per trasmissione 
a grande distanza, e si sono recentemente 
brevettati nuovi tipi di cavi e di con- 
duttori. 

L'ing. V. Tedeschi, nato nel 1860 a 
Vercelli, ha compiuto buona parte dei suoi 
studi all'estero, nella scuola tecnologica 
di Mulhouse ed al Politecnico di Zurigo, 
dove si laureava giovanissimo. Tornato in 


' patria dopo breve tirocinio industriale Ini- 


ziava lo stabilimento che ha il suo nome. 

Ila costantemente partecipato alla vita 
industriale della città di Torino, dove oc- 
cupa posti direttivi in varie associazioni, 
rimase fino a poco tempo fa consigliere 
della A. E. L, appartiene al Consiglio di- 
rettivo della Scuola Popolare di Elettro- 
tecnica. 

Per la sua natura affabile e schietta é 
ugualmente beneviso ai suoi operai come 
ai suoi collaboratori, che nella circostanza 
attuale si compiacciono vivamente della 
sanzione dell'opera del loro direttore. 

Dalle colonne dell'Elettric:sta, che prende 
viva parte al perfezionamento dell'industria 
elettrotecnica nazionale, giunga al nuovo 
cavaliere del lavoro un rallegramento cor- 
diale e sentito. E i 


KY — 

Trasformatori da 300.000 volt. 

La General Elect. Cy ha costruito, a 
scopo di prova, due trasformatori da 300 
mila volt ciascuno. 

Essi hanno un nucleo doppio ed avvol 
gimento primario semplice in rame; lo 
avvolgimento secondario si compone di 
so avvolgimenti singoli isolati con ogni 
cura, ciascuno dei quali resiste ad una 
tensione di 10000 volt in carico continuo. 
L'isolamento è ad olio. 

La capacità di questi trasformatori è di 
300 KW a 60 periodi ; la tensione primaria 
ë da 2300 a 4600 volt con una intensità 
di 65 amp.; la tensione secondaria è di 
300 ooo volt con una intensità di r amp. 
Il rendimento è di 97.4 °/, a pieno carico. 
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Prof R. Nasini — La chimica fisica, il 
suo passato, quello che è e quello che si 


propone, prolusione al corso di chimica-fisica. — Pa- 
dova, Angelo Draghi, 1907, L. 3,50. 


È con stile limpido e brillante, con lo stile 
sincero di chi è convinto della bontà delle idee 
che propugna, che il prof. Raffaello Nasini scrive 
ora della chimica-fisica, e per la chimica-fisica. 
E molta è la gratitudine che Egli merita per 
aver detta e pubblicata questa bella prolu- 
sione al corso di chimica-fisica; prolusione in 
cui freme tutto un inno alla nuova scienza, ed 
è racchiuso tutto l'ampio programma del suo 
mirabile avvenire. 

E parlo di gratitudine, poiché non solo é utile 
agli studiosi una così comprensiva esposizione 
di ció che fu, che é e che si propone la chimica- 
fisica; ma grande é l'incoramento che tutti i 
suoi cultori (purtroppo ancora pochi, dispersi e 
non certo incoraggiati in Italia) hanno dalla lu- 
cida parola di chi cosi autorevolmente difende 
e propugna i nobilissimi ideali della nuova di- 
sciplina. 

Non mi e certo possibile di esporre in poche 
righe tutta la messe di fatti e di idee che il 
prof. Nasini sviluppa nel suo breve libro; solo 
dirò che anzitutto Egli accenna alla storia della 
chimica-fisica e ne ricorda le vicende e l’ indi- 
rizzo non sempre giustamente perseguito. 

Ricorda le critiche aspre e violenti, e quindi 
l'inizio del nuovo periodo glorioso, inizio che 
é dominato dalla sapienza di Ostwald e dalla 
genialità di Nernst e di Van t'IHoff. 

E su tal periodo Egli sopratutto si ditfonde. 
Poi dà un rapido cenno dei problemi che solleva 
e risolve la chimica-fisica; problemi ormai vi- 
tali di moltissime scienze e di numerosissime 
industrie. 

Molte pagine del piccolo libro sono notevoli, 
ma sopra tutte ricordo con piacere quelle in cui 
egli accenna in modo giusto e  equilibrato 
alle nuovissime idee di Franz Wald; idee che 
pur troppo in Italia sono ancora così poco 
comprese. 

Il libro del prof. Nasini, per la forma sem- 
plice e chiara con cui è redatto, per il franco 
e coraggioso ragionare, per lo spirito di inizia- 
tiva che infonde, è sopratutto da consigliare ai 
giovani che si appressano volonterosi allo studio 
della chimica e della fisica, 

Ma io spero che pur lo leggano numerosi gli 
insegnanti, e sopratutto lo meditino molti dei 
nostri magni cultori delle due scienze sorelle. 


OscaR SCARPA. 


UFFICIO BREVETTI 


Pror. A. BANTI 
ROMA-Via Cavour, 224-ROMA 
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Ferrovia elettrica di Valle Maggia. — 
Questa nuova linea elettrica che unisce Locarno 
a Brignasco percorrendo la Valle Maggia, venne 
aperta all'esercizio il 2 settembre u. s. La linea 
ha una lunghezza di 27,5 km., è a scartamento 
di un metro ad adesione con una pendenza 
massima del 33 °;,. 

La corrente di alimentazione è presa dalla 
linea aerea alla tensione di 5000 volt e viene 
trasformata, sulla vettura stessa, a 400 volt; a 
questa tensione sono alimentati i 4 motori da 
60 cav. sui quali è equipaggiata ogni vettara 
motrice. 

Le rotaie hanno un peso di kg. 22,7 al metro 
lineare; il peso del materiale in opera è d 
kg. 100 al metro lineare. 

Il materiale rotabile è costituito da tre auto- 
motrici, da due vagoni di rimorchio e da sedic 
carri per mercanzie, Le automotrici hanno cia- 
scuna 44 posti a sedere e contengono anche 
un riparto per la posta e per il piccolo bagaglio; 
esse possono rimorchiare un treno da ,55 tonn. 
su binario in piano alla velocità di до km. al- 
lora. La lunghezza delle automotrici è di її 
metri edil loro peso a pieno carico è di 33 tonn, 
I vagoni da rimorchio possono trasportare 40 
persone; sono lunghi m. 9 e pesano 8 tonn. I 
carri merci hanno una portata di ro tonn. e 
sono lunghi 7 in. 

Tutti i vagoni sono muniti di un freno auto- 
matico ad aria compressa sistema Bócher ; l'aria 
compressa è fornita da compiessori montati fra 
gli assi delle vetture automotrici. 

Ë stato applicato il sistema d corrente mo- 
nofase ad alta tensione e tutto l'impianto elet- 
trico venne eseguito dalla ditta Oerlikon. La cor- 
rente necessaria alla trazione vien fornita dalla 
Società elettrica Locarnese che ha una centrale 
presso la stazione di Ponte Brolla. 

Il costo totale della linea, compreso l'equi- 
paggiamento elettrico, è stato di L. 2,700,000, 
circa 100,000 a lre chilometro. 

Trazione elettrica sul tronco ferro- 
viario Savona-San Giuseppe. — È stata 
recentemente approvata dal Consiglio d'ammi- 
nistrazione delle Ferrovie la somma di lire 
1,157,000 per l'applicazione della trazione elet- 
trica sul tronco ferroviario Savona-S. Giuseppe, 
autorizzando all'uopo l'impianto di una centrale 
a vapore per lo sviluppo della occorrente ener- 
gia elettrica. Questa trasformazione vien fatta 
allo scopo d'intensificare il traffico verso il Pie- 
monte e migliorare le condizioni di esercizio di 
quella linea. 

L'impianto della centrale a vapore verrà ese- 
guito in una locilità adatta, presso la rada di 
Vado, dove l'Amministrazione ferroviaria ha già 
fissato di stabilire un importante deposito di 
carbone per l'esercizio ferroviario; la fornitura 
del carbone alla centrale vieue cosí facilitata. 

Verrà anche costruito un piazzale con opere 
a difesa del mare, un binario di raccordo con 
la stazione di Vado, ed uno speciale pontile di 
approdo. 

Officina italiana per la fissazione del- 
l'azoto atmosferico. — La fabbricazione in- 
dustriale dei concimi azotati, costituisce uno dei 
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problemi più difficili e più urgenti della chi- 
mica agricola moderna. 

Due potenti officine elettriche sono state già 
impiantate una alle cascate del Niagara l'altra 
a Notodden nella Svezia. 

Presentemente è stata installata una officina 
idroelettrica di 15,000 cav. sul fiume Pescara a 
Piano d’Orte; in questa officina viene applicato il 
processo per la fabbricazione della cianamide 
ideato da due scienziati tedeschi, il prof. Frank 
di Cherlottemburg e il Dr. Caro. Gli inventori 
presero come punto di partenza le esperienze di 
Bunsen ; ottennero dei cianuri facendo passare 
dell'azoto sopra una massa riscaldata di carbone 


o di alcali. Il Dr. Frank adoperò una mesco- ` 


lanza di alcali o di carburo di bario che sotto- 
pose ad una corrente di azoto, ottenendo dei 
cianuri alcalini. In seguito, al carburo di bario, 
troppo costoso, sostituì del carburo di calcio: 
questa sostituzione fu molto indovinata perchè 
in questo modo si scopri che il carburo di calcio, 
riscaldato a 10009, fissa l'azoto direttamente 
senza richiedere la presenza di alcali e dà la 
cianamide di calcio. Questo corpo si unisce al- 
l'acqua sotto alta pressione per dar luogo a car- 
bonato di calcio ed ammoniaca. 

Per far combinare l’azoto col carburo di calcio, 
bisogna prima separare nell’ aria atmosferica 
l'azoto dall'ossigeno: a tal uopo si può far pas- 
sare la corrente d'aria su dei ritagli di rame 
riscaldati al rosso. 

51 è trovato più economico però di fare una 
distillazione frazionata dall'aria precedentemente 
liquefatta e di separare così da un lato l'azoto e 
dall’altro l’ossigeno. 


PRIVATIYE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto o 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni осо. presso 
Amministrazione dell’ELETTRICISTA, Via Cavour 2%4. 


dal 22 aprile al 31 maggio 1907. 


Murgas Ioseph, a Wilkes-Barre (Stati Uniti 
d'America): Innovazioni nella costruzione delle 
antenne pe la telegrafia senza fili — richiesto 
il 3 maggio 1907, per 6 anni. 

Negro Luigia Torino: Sistema di comando 
per dinamo per ottenere su di essa una velo- 
cità costante quando l’organo che lo comanda 
ka velocità variabilissima — richiesto il 30 
aprile 1907, per 3 anni. 

Siemens & Halske Aktiengesellschaft, 
a Berlino: Sistema di collocamento per con- 
tatori di conversazioni negli uffici telefonici 
— richiesto il 19 aprile 1907, per anni Iy. 

Società Anonima (C. G. S.) per instru- 
menti elettrici già C. Olivetti & C.o, 
a Milano : Indicatore per correnti elettriche a 
massimo — richiesto il 22 aprile 1907, per 
3 anni. 

Aktiengesellschaft Brown. Boveri&C, 
a Baden (Svizzera): Perfectionnements aux mo- 
teuurs à courant alternatif monopasé. ( Riven- 
dicazione di priorità dal 4 aprile 1906) — ri- 
chiesto il 4 marzo 1907, per anni 6. 

Allgmeine Elektricitàs Geselllchaft, a 
Berlino: Collegamento per avvolgimenti a 
solenoide (Rivendicazione di priorità dal 12 
settembrc 1906) — richiesto il 7 maggio 1907, 
per anni 6. 


Artom Alessandro, a Torino: Appareil ré- 
cépteur por signalations életriques à travers 
l'espace. (Rivendicaztone di priorità dal ro 
gennaio 1908) — richiesto il 24 aprile 1907, 
per anni 6. 

Borgnet Paul, a Liegi (Belgio): Appareil 
d'électrolyse — richiesto il 3 maggio 1907, 
per anni 6. 

Deutsche Teleponwerke, Gesellschaft 
mit beschränkter Haltung, a Berlino . 
Disposition pour bureaux téléphonique avec 
division du service des fiches — richiesto il 
16 maggio 1907, per anni 6. 

La stessa: Ressort de contact pour appareils 
électriques. (Rivendicazione di priorità dal 31 
maggio 1906) — richiesto il 31 maggio 1907, 
per anni 6. 

Gebrüder Siemens & C. (Società): Elettrodi 
per riflettori. — Richiesto il 15 maggio 1907, 
per anni 15. 

Kriéger Louis e la Compagnie Parisienne 
de voitures elestriques (procédés 
Krieger), a Puteaux (Francia): Disjoncteur 
à déclenchement avec rhéostat pour le rétablis- 
sement du courant. (Rivendicazione di priorità 
dal 12 novembre 1906) — richiesto il 13 
maggio 1907, per anni 15. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Homa-MNilano, 14 Gennaio 1908. 


Acciaierie Terni L.1610 — | Langen-Wolf.... L. 490 — 


Al. F. Piombino. > 229 — Ligniti ......... > 106 — 
Ansaldo ........ » 275 — Metalli............ 128 — 
Azoto. .......... > 198 — Miani Sivestri . > 193 — 

Bredal....... e.» 820 — Montecatini.... » 120 — 

Carburo ital » 1076 — Off. El.Genovesi. » 525 — 

Condotte ....... » 356 — Pia Maroia..... » 1445 — 

Edison Milano.. » 696 — Richard-Ginori, > 392 — 

Elba........... . » 467— | Biderurg.Savona > 369 — 

Elcttrochimica. > 84— Soda............ э 82— 

Ferriere........ » 965 — Teonomasio...... > 115 — 

Forni elettrici.. > 82— Trams Roma. .. » 274 — 

Gas Roma ...... »1160 — Valnerina...... > 219 — 

Kerka.......... » 472 — Vezzola..... Se. > 1185 — 

METALLI. 
Prezzi per tonn.ingl. = 1016 kg. 
Londra, 

Rame G. M. B. (contanti) . . .Let. 63. — — 
Id. Best selected (contanti). . » 67.5 — 
Ia. Elettrolitico . . . . . » 65 — 
Id. in fogli . . . . . . . > — — — 

Stagno (contanti). . . . . . > 128.10 — 

Piombo inglese (contanti) , . . > 14.26 — 
ld. spagnolo. . . . . . . > — — — 

Zinco ordinario. . . . . . >» 19.76 — 


(Metallurgica) Livorno, 
Al Quintale tranco Italia 
Rame in fili 2 m/m e più. . . . . . L. 


» » 2 m/m e meno . . . 


CARBONI DA MACCHINA, 


Genova, 10 Gennaio (Per tonnellata, al vagone) 
Cardiff extra . . . L. 87. 50 a 88. 


Cardiff 1а qualità . . . . . . s 87. — a 87. 50 
Newport . . . ...... > 84. — a 85 — 
Newcastle . . . . . . . . . . »88.500&34. — 
Newpelton. . . . . . . . . . > ——&—.— 

| Antracite grossa . . . . . . . » 60,—абБ1,— 
Id. СоЫев è. .. .. . . » 52.50a58. 50 

Id. Pisello . . . . . . > 42.00 a 48. 50 

Id. minuta. . . . . . s 94. — a 26. — 
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NUOVI SISTEMI TELEGRAFICI CELERI 


(Continuazione v. n. 18 1907). 


Sistema telegrafico Siemens e Halske. 

Principio. - - Anche questo sistema rien- 
tra nella classe dei telegrafi a trasmissione 
automatica; i telegrammi vengono tra- 
scritti precedentemente in scrittura per- 
lorata sopra una zona di carta, la quale, 
passando a traverso una speciale dispo- 
sizione di contatti, determina la trasmis- 
sione automatica dei segnali telegrafici, 
corrispondenti alle diverse combinazioni 
di fori. f 

A ciascuna lettera corrisponde una com- 
binazione di due fori disposti secondo una 
linea verticale, ed ogni foro determina, in 
un dato momento, la inversione di una cor- 
rente continua - generata da una dinamo 
facente parte del gruppo di trasmissione - 
la quale percorre permanentemente la 
linea. 

À ciascun segnale dunque corrispondono 
due inversioni del senso della corrente di 
linea, e le diverse lettere si distinguono 
per i diversi istanti in cui avvengono le 
suddette inversioni. 

Alla stazione di ricevimento le due in- 
versioni corrispondenti ad una medesima 
lettera, effettuano, in un determinato mo- 
mento, la chiusura di un circuito locale, 
che provoca una scintilla in un piccolo 
spinterometro od oscillatore 

Questo oscillatore é situato davanti ad 
un disco, sul quale sono traforate le diverse 
lettere dell'alfabeto; dalla parte opposta 
si trova una zona di carta sensibile. É 
dunque evidente che, quando scocca la 
scintilla, si produrrà, sulla carta fotogra- 
fica, la impressione della lettera che, in 
quel dato momento, si trova davanti lo 
oscillatore. 

Il disco dei tipi ruota in sincronismo 
con l'apparato di trasmissione. Per mezzo 


di un congegno speciale, si fa in modo 
che la combinazione delle due inversioni 
di corrente, corrispondente ad una deter- 
minata lettera, effettui la chiusura del 
circuito locale che determina la scintilla, 
nel medesimo istante in cui la stessa let- 
tera passa davanti l’oscillatore. 


re 
, 


n " 


Abbassando un tasto si produce, sulla 
zona di carta, la combinazione di fori 


"corrispondente a quella determinata let- 


tera, е contemporaneamente viene impressa 
anche questa in caratteri ordinari, in modo 
che il telegrafista può, ad ogni istante, 
verificare il testo perforato. 

La figura 20 mostra un frammento di 
zona perforata ; la figura 21 invece rap- 
presenta schematicamente la disposizione 
dei fori corrispondenti a ciascuna lettera. 


Fig. 19. 


La traduzione dei segnali telegrafici in 
lettere stampate si effettua dunque con un 
congegno elettrico, analogamente a ciò 
che avviene nell'apparato Rowland. 

Le operazioni di sviluppo e di fissazione 
delle zone fotografiche, contenenti i tele- 
grammi ricevuti, si effettua automatica- 
mente e con la massima celerità. 

Perforatore. — ll períoratore (fig. 19), 
che serve a preparare le zone perforate, 
ha l'aspetto di una macchina da scrivere, 
i cui tasti sono disposti come nella Re- 
mington. 


Come si vede, la zona presenta undici 
linee orizzontali immaginarie, ogni segnale 
si compone di due fori posti sopra diffe- 
renti linee. Così, per esempio, i fori cor- 
rispondenti alla lettera /7 si trovano sulle 
linee 3 e 6, е quelli che si riferiscono alla 
lettera A sulle linee 4 e 9. Un segnale non 
è mai costituite da due fori situati sopra 
linee adiacenti, e vi è sempre almeno una 
linea di intervallo tra due fori corrispon- 
dent. ad un medesimo segnale. Si possono 
cos) ottenere 45 combinazioni diverse 
come risulta dalla tabella della fig. 22. 
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Trasmettitore. — Questo apparecchio è 
costituito essenzialmente da un elettro- 
motore M (vedi fig 23), destinato a trasci- 
nare, per mezzo di un ingranaggio, la zona 
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Si vede allora facilmente che, quando un 
foro passa al disotto di una molla, il bloc- 
chetto di acciaio fisso alla stessa molla, 
cade dentro il foro e provoca cosi la 
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Fig. 20. 


perforata al disotto di una serie di molle 
di contatto. 
Una macchina G, che serve per la ge- 


nerazione della corrente, 
rettamente al motore M. i 
La corrente fornita da questa dinamo è 
assorbita, in parte, da .una resistenza di 
carica, l’altra parte serve per la trasmis- 
sione in linea; si sopprime così l’uso di 
una batteria di pile o di accumulatori. 


è accoppiata di- 


Fig. 21, 


La carica imposta al motore М dalla di- 
namo G serve a compensare le altre ca- 
riche, in parte variabili - come, per esem- 
pio, le differenze di sfregamento delle 
spazzole - in modo che queste ultime non 
hanno che una piccolissima influenza sul 
movimento del motore. Questa uniformità 
del movimento è inoltre aumentata dalla 
presenza di un volano R, posto tra il 
motore ed il generatore. 

Sull'albero della dinamo è fissato un 


chiusura del contatto c corrispondente. 
Le connessioni elettriche, relative al tra- 
smettitore, sono rappresentate dalla fi- 


sivo, il braccio K; continuando la sua ro- 
tazione, tocca il segmento r; il conden- 
satore si scarica alla terra attraverso la 
bobina del relais R, e l'armatura di que- 
st'ultimo è spinta verso il contatto di de- 
stra. In questo momento, poiché la lin- 
guetta del relais è collegata con la linea, 
si ha una inversione della corrente di 
linea. 

Quando il braccio K arriva sul segmento 6, 
passa una nuova corrente di carica per 
fe verso il condensatore C, ed in senso 
contrario alla prima; il condensatore poi 
si scarica nel momento in cui É tocca il 


Fig. 35. 


gura 25. La corrente generata dalla dinamo 
G & divisa in due parti eguali per mezzo 
della resistenza di derivazione w, il cui 
punto di mezzo è collegato con la terra. 


Fig. 22. 


braccio K, munito di spazzole, le quali 
sfregano sopra un disco S, diviso in 24 
segmenti isolati fra loro. 

Ad ogni giro completo del braccio K 
corrisponde un avanzamento della carta 
perforata di un tratto comprendente una 
lettera; per conseguenza, ad ogni giro si 
ha la trasmissione di un segnale. 

Le resistenze, necessarie per regolare la 
velocità del motore M. sono poste davanti 
l'armadio di custodia. 

L'organo di trasmissione propriamente 
detto è costituito dalla serie di contatti K, 
composta di 11 mollette (fig. 24), fissate 
sopra uno zoccolo di ebanite ed orientate 
secondo le ri linee della zona perforata. 

Questa è trascinata, per mezzo di un 
ingranaggio, al disopra delle dette molle. 


R è un relais polarizzato ; f,, f,..... f 
sono le molle di contatto; S il distributore. 

Vediamo ora che cosa avviene durante 
la. trasmissione. Supponiamo, per esempio, 
che si voglia trasmettere la lettera T. Ad 
essa corrispondono due fori, l'uno situato 
sulla prima, l'altro sulla sesta linea della 
zona perforata; le molle 1 e 6 della serie K 
chiuderanno i contatti corrispondenti. 

Allora, quando il braccio K arriva sul 
segmento г, si verifica una corrente che 
dal polo positivo della dinamo - passando 
per il contatto di sinistra e l'armatura del 
relais R, per la molla f, per il segmento r, 
per il braccio K e per il condensatore C,- 
va alla terra. Avremo dunque, per effetto, 
la carica del condensatore. 

Ma nell'istante immediatamente succes- 


contatto 6, e la linguetta del relais è 
nuovamente spinta verso il contatto di 
sinistra. La corrente di linea è invertita 
per la seconda volta. 

Si vede dunque che ad ogni trasmis- 
sione di un segnale, corrispondono due 
inversioni della corrente inviata perma- 
nentemente sulla linea. 

Gli istanti, in cui si effettuano le sud- 
dette inversioni, dipendono dalla disposi- 
zione dei fori sulla carta perforata. 

Ricevitore. Prima di entrare nelle par- 
ticolarità del ricevimento, è bene esa- 
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Fig. 24. 
minare il principio del meccanismo di 
impressione. É evidente che in questo 
apparato telegrafico, la cui velocità puó 
raggiungere le 2000 lettere al minuto, non 


sarebbe possibile adottare gli ordinari si- 
stemi meccanici per la impressione delle 
lettere; si è quindi ricorso ad un sistema 
d'impressione completamente nuovo, fon- 
dato sopra un procedimento fotografico. 
A tale scopo, i tipi sono incisi sopra un 
disco T (fig. 26), il quale gira tra la zona 
di carta fotografica P ed un piccolo spin- 
terometro F. 


Durante la rotazione della ruota dei tipi, 
la lettera, che corrisponde alle correnti 
telegrafiche trasmesse, viene a trovarsi 
tra lo spinterometro e la carta fotogra- 
fica nel momento in cui, per l’azione di 
circuiti locali, scocca un scintilla in F; 
questa scintilla impressiona, sulla zona di 
carta, l'immagine della lettera. 

La carta, così impressionata, è allora 
condotta in una cassetta oscura e passa 
al disotto di piccole spugne, che sono 
imbevute dei liquidi di sviluppo e di fis- 
sazione. L'operazione fotografica completa 
non dura che circa 9 secondi, in modo 
che il telegramma esce quasi istantanea- 
mente dall'apparato, in scrittura leggibile. 

La fig. 27 riproduce un campione di zona 
di ricevimento. 


Fig. 26. 


La fig. 28, che rappresenta il ricevi- 
tore aperto, mostra distintamente la ruota 
dei tipi T ed il dispositivo fotografico. 

La ruota dei tipi 
si trova ad una е 
stremità dell’albe- 
ro motore M; al- 
l'altra estremità è 
fissato un braccio 


sfregano sopra 
contatti del discoS, 

Tale disco si 
compone di 4 anel- 
li, chiamati rispet- 
tivamente: disco 
di carica, disco di 
collegamento, disco df: scarica e disco di 
oscillazione, a seconda delle funzioni ad 
essi affidate. 

La fig. 29 rappresenta lo schema com- 
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pleto delle comunicazioni delle due sta- 
zioni di trasmissione e di ricevimento. 

Per renderci conto del funzionamento 
del sistema, supponiamo che si debba 
trasmettere, la lettera 7, 
alla quale, come abbiamo 
già visto, corrispondono 
due fori situati rispetti- 
vamente sulla prima e 
sulla sesta linea della 
zona perforata, 

Per questa ipotesi, 
nello schema della figura 
11, i due tasti T, e T$, 
che rappresentano le 
molle di contatto del tra. 
smettitore, dovranno 
supporsi abbassati. Allora, nel momento in 
cui la spazzola b, passa sul contatto 1’ del 
disco del trasmettitore, l'armatura del relais 
di trasmissione GR sarà spinta verso de- 
stra, ela corrente di linea sarà invertita. 
Nello stesso istante, per effetto della inver- 
sione della corrente, l'armatura del relais 
polarizzato LR, collegato all'armatura del 
relais di trasmissione per mezzo della li- 
nea, sarà spinta pure verso destra. 

ll primo anello del disco di ricevimento 
(anello di carica) é diviso in 12 segmenti 
isolati, come il disco di trasmissione ; i due 
motori di trasmissione e di ricevimento 
ruotano in perfetto sincronismo in modo 
che le due spazzole Ё, e b, si trovino, in 
ogni istante, sopra contatti corrispondenti, 

I primi sette segmenti del disco di ca- 
rica sono collegati ciascuno ad un con- 
densatore di circa 10 microfarads. Nel 
momento in cui l'armatura del relais di 
linea LR è spinta verso destra, si verifica 
una corrente di spostamento, che da una 
armatura del condensatore detto ad alta 
tensione HC — precedentemente caricato 
a rio volt — passando per l'armatura, il 
contatto di destra del relais di linea la 


| spazzola ò,, il condensatore I, ritorna 


all'altra armatura di FIC. ll condensatore 


Fig. 27. 


1 è allora caricato, e poiché il conden- 
satore ad alta tensione HC ha ceduto al 
primo la maggior parte della sua carica, 
gli altri condensatori collegati ai contatti 
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successivi 2, 3, 4, 5, Ó e 7, non potranno 
ricevere cariche efficaci, quando la spaz- 
zola 8, passerà sopra di essi. 

Il primo foro della combinazione, cor- 


Fig. a5. 


rispondente ad una lettera, produce dun- 
que nel ricevitore la carica di uno dei 7 
condensatori; secondo che questo foro è 
situato sulla prima, seconda, ecc., o set- 
tima linea della zona di carta perforata, 
avverrà la carica del primo, secondo, ecc. 
O settimo condensatore. 

Alla seconda inversione di corrente, 
prodotta dal .secondo foro di ogni com- 
binazione, entrano in funzione gli altri 
tre anelli del disco di ricevimento. 

L'anello di connessione è pure diviso 
in 12 segmenti; però, mentre il disco di 
carica è costituito di contatti lunghi e di 
brevi intervalli ‘isolati, il disco di connes- 
sione è costituito invece di larghi inter- 
valli e brevi contatti, in modo che questi 
ultimi corrispondano perfettamente alle 
parti isolate del primo disco. 

Il terzo anello, chiamato disco di sca- 
rica, nei primi 3 dodicesimi della sua cir- 
conferenza e nell’ultimo non contiene nes- 
sun contatto, invece nei rimanenti dodi- 
cesimi contiene dei gruppi di segmenti, 
isolati fra loro, ed in numero sempre 
crescente. Questi segmenti sono collegati 
con i segmenti e condensatori del disco 
di carica nel modo seguente: il primo 


condensatore è collegato, per esempio, a 
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9 contatti appartenenti a gruppi divers 
del disco di scarica, cioè ad un segmento 
di ciascuno dei gruppi da 3 a 11; il se- 
condo condensatore è collegato a 8 con. 
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tatti, appartenenti ciascuno ai gruppi da 
4 a II, € così di seguito. 

Nello schema, per semplicità, sono state 
indicate soltanto le connessioni relative 
ai condensatori I e 3. 

Il disco di scarica rappresenta il vero 
combinatore, ed insieme agli altri anelli 
effettua, con procedimento elettrico, la tra- 
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è, arriva sul contatto 6 ed allora passerà 
una corrente dal polo positivo di una bat- 
teria di 110 volt, per la spazzola è; , il 
segmento 6, la bobina a del relais di col- 
legamento, il contatto di sinistra e l'ar- 
matura del relais di linea, verso il con- 
densatore ad alta tensione ed il polo ne- 
gativo. In seguito a questo impulso di 


Fig. 28. 


duzione dei segnali telegrafici convenzio- 
nali in lettere alfabetiche. 

Le spazzole 5, è; 9, $, sono collegate 
rigidamente fra loro e ruotano in sincro- 
nismo con la spazzo!a è, del trasmetti- 
tore. 

Se supponiamo che il condensatore 1 
sia stato caricato, come nell'esempio che 
è stato scelto, durante un giro completo 
delle spazzole la carica del suddetto con- 
densatore può essere trasmessa a 9 con- 
tatti appartenenti a gruppi diversi del di- 
sco di scarica ; però i relativi circuiti sono 
generalmente interrotti. La spazzola della 
presa di corrente è, è connessa all'arma- 
tura del relais di collegamento AR, l'ar- 
matura è posta sul contatto di riposo (a 
sinistra) per mezzo di un impulso di cor- 
rente speciale al principio di ogni giro, 
in modo che il circuito di è, è general- 
mente interrotto, 

Nell'esempio che abbiamo scelto, la 
spazzola è, passerà senza produrre nes- 
sun effetto sopra i gruppi 3, 4 e 5 del 
disco di scarica, poichè l'armatura del re- 
lais di collegamento rimane sempre sul 
contatto di riposo. Ma quando $, arriva 
sul segmento 6' avviene la seconda in 
versione della corrente telegrafica, e per 
conseguenza l'armatura del relais di linea 
LR viene spinta sul contatto di sinistra. 

La spazzola $, si trova in questo mo- 
mento sul sesto contatto del disco di ca- 
rica e la spazzola è; sul tratto isolante 
posto tra i segmenti 5 e 6 del disco di 
collegamento. Continuando la rotazione, 


corrente, il condensatore ad alta tensione 
è di nuovo caricato e nello stesso tempo 
l'armatura del relais di collegamento è 
spinta contro 1 contatto dif lavoro (a de- 
stra). La spazzola è, si trova in questo 
momento nella posizione transitoria tra i 
grupppi s e 6 del disco di scarica, ma 


Fig. 29. 


subito dopo, arrivando sul primo segmento 
del gruppo 6, il condensatore 1 si scarica 
e genera la corrente di spostamento che 
passa dal condensatore 1, per la spazzola 
ô,» l'armatura ed il contatto di destra del 
relais di collegamento AR, la bobina a 
del relais di oscillazione FR, verso la linea 
di ritorno comune a tutti i condensatori. 


Questa corrente di scarica, di breve du- 
rata, provoca lo spostamento dell’armatura 
del relais d'oscillazione FR dal contatto 
di destra a quello di sinistra, ed allora il 
condensatore delle scintille FC, che ha 
una carica di circa 110 volt, si scarica per 
il contatto di sinistra e l'armatura del re- 
lais di oscillazione, il lungo segmento del 
disco di oscillazione, la spazzola $; e lo 
avvolgimento primario di un rocchetto di 
induzione. L'alta tensione prodotta al зе. 
condario di questo rocchetto fa scoccare 
una scintilla fra le sferette dello spinte- 
rometro, posto davanti la ruota tipi. (fi- 
gura 26). 

| tipi sono disseminati sulla periferia 
della ruota tipi in maniera corrispondente 
alla disposizione dei segmenti sul disco 
di scarica (fig. 30). 

Al primo segmento del sesto gruppo 
del disco di scarica corrisponde, sulla ruota 
dei tipi, la lettera 7; questa verrà dun- 
que impressa, per effetto della scintilla 
scoccata in quel momento sullo spinte- 
rometro. | 

La carica del condensatore F C si ef- 
fettua quando la spazzola b, passa sopra 
il segmento corto del disco di oscilla- 
zione. 

Questo segmento corrisponde ai gruppi 
12, I € 2 del disco di scarica; si vede 
dunque che il condensatore viene cari- 
cato in un momento in cui non vi è bi- 
sogno della scintilla. 

Lo stesso impulso di corrente che, al 
principio di ogni giro dell'asse del rice- 
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vitore, serve a ricondurre l'armatura del 
relais di collegamento nella posizione di 
riposo, è utilizzato anche per ricondurre 
la linguetta del relais di oscillazione sul 
contatto di destra. 

Sincronismo. — La fig. 31 rappresenta 
schematicamente l’insieme delle comuni- 
cazioni destinate ad assicurare il sincro- 


nismo tra il motore di trasmissione e 
quello di ricevimento. 

Il disco di carica non è percorso da 
una sola spazzola come, per semplicità, 
abbiamo precedentemente supposto; ma 
da tre spazzole isolate fra loro 
e disposte l'una di seguito al- 
l’altra con un certo angolo. Per 
evitare che le due spazzole 
esterne possano toccare con- 
temporaneamente due seg- 
menti contigui del disco di 
scarica, questi hanno una esten- 
sione piuttosto limitata (circa 
1/36 della periferia). 

Le due spazzole estreme Z,, 
Z,, sono collegate ai due av- 
volgimenti di un relais di re- 
golazione polarizzato Rg Р, 
il cui punto di mezzo è colle- 
gato al contatto di destra del 
relais di linea. 

Se non si tien conto delle connessioni 
relative alla spazzola Z,, è evidente che 
la corrente, la quale va dal condensatore 
ad alta tensione ad uno dei 7 condensa- 


Fig. 30. 


tori del disco di carica, deve passare per 
la spazzola Z, o per Z,, secondo che il 
ricevitore è in ritardo od in anticipo ri- 
spetto al trasmettitore; per conseguenza, 
ad ogni giro del motore di ricevimento, 
la bobina I о la bobina 2 del rela:s di re- 
golazione sarà percorsa da un impulso di 
corrente, che ha per effetto di spingere 
contemporaneamente le tre armature del 
relais r, r,, ry, contro i contatti superiori 
o contro i contatti inferiori. 


Supponiamo, per esempio, che il rice- . 


vitore sia in ritardo rispetto al trasmet- 
titoré. In questo caso, durante la trasmis- 
sione della lettera T, la chiusura del con- 
tatto di destra del relais di linea si fa 
proprio nel momento in cui la spazzola 
Z, ha raggiunto il contatto 1 del disco 
di carica; il condensatore ad alta tensione 
non può allora scaricarsi che attraverso 
la bobina 1 e la spazzola Z,. 
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Per effetto della corrente che percorre 
il relais di regolazione, le tre armature 
vengono spinte in alto e la resistenza w, 
intercalata davanti l'indotto del motore 
di ricevimento, & messa in corto circuito 
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per mezzo della linguetta r,; la velocità 
del motore viene dunque aumentata. 

Al contrario, se l'apparato di ricevi- 
mento è in anticipo rispetto a quello di 
trasmissione, la corrente di scarica è co- 
stretta a passare attraverso la spazzola 
Z, è l'avvolgimento 2 del relais Rg R. Le 
ármature sono spinte allora contro i con- 
tatti inferiori, e si effettua l'inserzione 
della resistenza w sul circuito dell'indotto, 
la quale produce una diminuzione della 
velocità del motore. © 

Quando il sincronismo è perfetto le 
scariche del condensatore ad alta tensione 
debbono passare per la spazzola di mezzo 
2; . Se supponiamo che, in questo caso, 
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Se, al giro successivo, la scarica del 
condensatore ad alta tensione si effettua 
sempre per mezzo della spazzola Z;, se 
cioè il sincronismo sussiste ancora, la 
corrente passerà per il contatto inferiore 
e la bobina 1; le tre linguette del relais 
saranno ricondotte di nuovo contro i con- 
tatti superiori, e così di seguito fino a che 
il sincronismo si mantiene. 

É evidente che, per le esclusioni ed 
inclusioni rapide e periodiche della resi- 
stenza w sul circuito del motore, questo 
assumerà una velocità uniforme ed eguale 
a quella che avrebbe se fosse inserita da- 
vanti al suo indotto una resistenza del 


. W 
valore di P 


In questo caso non si producono dun- 
que effetti di ritardo o di anticipo efficaci 
sulla marcia del motore; ma tali effetti 
si producono soltanto quando le correnti 
di scarica del condensatore ad alta ten- 
sione sono costrette a passare attraverso 
le spazzole Z, o Z,. 

Tuttavia la resistenza w non può com- 
pensare che differenze di velocità relati- 
vamente piccole (circa il 2 9/,). 

Per poter mantenere il sincronismo an- 
che se la velocità del motore subisce delle 
variazioni considerevoli, si è adottata una 
disposizione speciale. 3 

Un piccolo motore ausiliario m, il cui 
senso di rotazione dipende dalla posizione 
dell'armatura ғ; , comanda la manovella 
di una resistenza intercalata nel campo 
del motore di ricevimento. 

Abbiamo già visto che, in caso di sin- 
cronismo perfetto, le armature dei relars 


Pig. 32. 


la posizione iniziale delle tre armature 
sia quella rappresentata dalla fig. 32, la 
corrente di scarica per la spazzola Z; pas- 
serà per l'armatura r, ed il contatto su- 
periore attraverso la bobina 2 del relais 
di regolazione. Le tre armature saranno 
spinte allora contro i contatti inferiori. 


cambiano posizione ad ogni giro, 
20 o 30 volte al minuto secondo. 
Il senso di rotazione del motorino m 
è cambiato un egual numero di volte per 
mezzo dell'armatura r; . 
L'indotto del motorino, che ha un’iner- 
zia relativamente grande, non può seguire 


ossia 


22 


cambiamenti così rapidi, e quindi la ma- 
novella della resistenza conserverà la sua 
posizione. 

Quando invece il sincronismo è per- 
duto, le armature r,, r,, 7; restano sopra 
un medesimo contatto per parecchi giri 
del motore di ricevimento, il motorino 
allora potrà fare qualche giro in un certo 
senso ed inserire od escludere, secondo 
i casi, delle resistenze dal campo del 
motore. | 

Questa doppia regolazione permette di 
ottenere un sincronismo sicuro e durevole 
fra gli organi di trasmissione e quelli di 
ricevimento. 

Alla messa in marcia de! sistema il 
sincronismo è raggiunto nella maniera 
seguente: il trasmettitore invia automa- 
ticamente un segnale che corrisponde alla 
combinazione 1-3; l'impiegato addetto al 
ricevitore mette fuori circuito i conden- 
satori da 2 a 7 per mezzo di uno speciale 
commutatore; le emissioni di corrente 
che provengono dal condensatore ad alta 
tensione sono inviate allora al conden- 
satore 1. Per effetto del regolatore auto- 
matico di eccitazione, il sincronismo sarà 
ottenuto, in generale, dopo 20 o 30 se- 
condi. 

Dopo 20 o 30 secondi il sincronismo 
è raggiunto automaticamente per efletto 
dei congegni che abbiamo descritto; l'im- 
piegato se ne accorge perché sulla zona 
di ricevimento comparisce il segnale tra- 
smesso. 

Appena raggiunto il sincronismo 1 con- 
densatori da 2 a 7 sono rimessi in cir- 
cuito, е può allora iniziarsi senz'altro la 
trasmissione del testo perforato. 

Se, per una causa qualsiasi, il sincro- 
nismo si perde, l'impiegato addetto al 
ricevitore ne è avvertito per mezzo di 
una suoneria; egli può allora fermare la 
zona perforata della stazione trasmit- 
tente abbassando semplicemente un tasto 
Morse. 

Tutti gli organi relativi al sincronismo 
e gli apparati accessori sono montati so- 
pra un tavolo speciale, chiamato tavolo 
di commutazione figura 32). La figura 33 
rappresenta un gruppo completo compo- 
sto del trasmettitore, del ricevitore e del 
tavolo di commutazione. 


Rendimento. — La velocità di trasmis- 
sione, che può essere raggiunta col si- 
stema Simens-Ifalske, è diversa secondo 
la natura e la lunghezza della linea; 
quindi anche il rendimento è, nei diversi 
casi, differente. i 

Sopra una linea semplice, con ritorno 
a terra, il rendimento varia da гооо a 
2000 lettere per minuto. 

Degli esperimenti pratici effettuati in 
Germania hanno dimostrato che un sem- 
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plice filo di ferro di 5 mm. di diametro ё 
sufficiente per trasmettere da 1500 a 2000 


Sopra una linea di bronzo, lunga 600 
chilometri, si è arrivati a trasmettere con 


Fig.53. 


parole sopra un circuito di 400 chilo- 
metri di lunghezza. 

Per distanze maggiori occorre ridurre 
la velocità o far uso. di fili di bronzo. 


sicurezza 2000 segnali al minuto, cioé 
circa 16,000 parole all'ora. 
(Continua). 
AURIO CARLETTI. 
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LA NUOVA LEGGE 


sulla derivazione di acque pubbliche 


Entità delle forze idrauliche dell’Italia Centrale e Meridionale 


L'ing. Francesco Ruffolo di Napoli ha 
recentemente pubblicato tre puntate in 
ordine al nuovo disegno di legge sulle 
pubbliche acque, е crediamo utile riepilo- 
garle per l’importanza dell'argomento e 
per la copia di dati statistici raccolti dal- 
l'autore, che si pronunzia decisivamente 
contrario al nuovo progetto legislativo. 
Questo, com'è detto nella relazione della 
legge, si propone tre scopi : 

I. - Diritto di preferenza allo Stato per 
le sue aziende di carattere industriale (princi- 
palmente ferrovie) ; 

П. - Compartecipazione дег Comuni е 
Provincie negli utili derivanti dagli impianti 
elettrici ; 

Ш. - Riforma della procedura. 

La prima di queste finalità — la trazione 
elettrica delle ferrovie - non merita di 
essere sollevata a solennità di legge, per 
la ragione che in Italia la spesa di eser- 
cizio del treno chilometro (tutto compreso) 
è di L. 3,50, come può vedersi quì ap- 
presso, e non tutte le linee raggiungono 
tale reddito chilometrico. 

Spese generali e direzione. . . L. 0,30 


Manutenzione stradale e sorve- 
glanza. . . . . . . . + » 070 


A riporlarsi . L. 1. 00 


Riporto . . L. 1.00 


Spese per il materiale e per la 
trazione . . . . - + + + » 1,36 


Spese per il servizio del traffico . » 1,05 


Totale. . . . L. 3,41 
In cifra tonda 


. L. 3,50 


Il riassunto economico delle ferrovie 
dello Stato è dato dal seguente quadro 
che riepiloga i prospetti presentati dallo 
autore, dove sono enumerate tutte le linee 
ferrate del Regno. 


Ferrovie del Regno in 
centesimi delle rispet- 
tive lunghezze Regio- 


REGIONE nali, assunte per unità 

i Š ed - 
РАЗ ve. seggio ditizie 

Alta Italia. . . + + | 0.16 | 0.26 | 0:58 
Italia centrale. . . . | 033 | 0.10 | 0.57 
Italia meridionale . . | 0.80 | о 02 | 0.18 
Italia centrale e merid.. | о. 54 | 0.06 | о. до 


Regno . . . ...|0.37| 0.15 | 0.48 


Dice l'ing. Ruffolo : 

« Da questo quadro emerge che i 6/10 
circa delle ferrovie centrali e meridio- 
nali sono passive, e, facendo il calcolo 
per tutto il Regno (escluse le ferrovie 
Sicule e Sarde che sono, nella loro to- 
talità, passive), troviamo che appena i 
48/100 delle linee totali sono redditizie. 
In tali condizioni di cose non sarebbe 
certo sapiente consiglio pensare ad una 
estesa trasformazione della trazione fer- 
viaria; ciò equivarrebbe a spendere 
centinaia di milioni per un’ industria, 
oggi, in buona parte passiva. 

« Si potrà obbiettare che un incremento 
annuale nel traffico si verifica, ma desso 
è di tale entità che il reddito del 
treno-chilometro, se per diverse linee 
aumenta di centesimi, per altre dimi- 
nuisce o resta costante. Infatti il pro- 
dotto lordo totale delle ferrovie (atti del 
Parlamento - Giunta generale del bi- 
lancio - Assestamento del bilancio di 
previsione per l'esercizio ferroviario 
1906-1907 — Seduta 7 maggio 1907) da 
318 milioni dell'esercizio 1902-1903, € 
salito a 383 milioni nel 1905-1906. Però 
la spesa del personale da 110 milioni 
ha raggiunto 153 milioni, e quindi 
(pag. 67 della Relazione) un peggiora- 
mento negli utili del 4.89 ?/,. Lo Stato 
può trasformare la trazione di quei 
tronchi che crede convenienti, desi- 
gnando determinati salti, i quali ver- 
rebbero chiesti dall' Amministrazione 
ferroviaria senza bisogno di una dispo- 
sizione legislativa, oggi non applicabile. 
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cedersi all`industria privata. 

< Per gli altri opifici dello Stato di ca- 
rattere industriale non faccio parola, 
trattandosi di impieghi limitati, certa- 
mente più giustificabili e razionali della 
trasformazione nella trazione ferrovia- 
ria ». 

Dunque, il caposaldo primo, il più impor- 
tante, che ha informato il disegno di legge in 
esame, non regge assolutamente al controllo 


delle cifre statistiche ufficiali. 
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Il secondo argomento trattato dall’ in- 
gegnere Ruffolo riguarda l'entità delle 
forze idrauliche dell'Italia centrale e me- 
ridionale, dimostrando, nella seconda e 
terza puntata, come la statistica del De- 
manio del 1898 non era il frutto di espe- 
rienze dirette per essere esatta. Presenta 
quindi le forze dell'Italia centrale e me- 
ridionale in due quadri: uno per bacino 
fluviale, l'altro per provincia, del quale 
non vogliamo privare i lettori per la sua 
importanza, tanto più che è estratto dai 
volumi della Carta Idrografica d'Italia, il 
che ада. 
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Se dopo un periodo di pochi anni questi . 
salti non venissero utilizzati, dovrebbero. 
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CONSISTENZA DELLA FORZA MOTRICE 


nell'Italia Centrale e Meridionale 


ЕЕЕ: 

Фра 
53538 
PROVINCIE $52 
o ë= 9 
ЕЕРЕЕ 
ЕНЕ 

| 429 
Ancona. . . . . . à E 3 000 
Ascoli . . . . + + + <+ e ° 21 IOO 
Macerata . . . . + + + + ° 3 OOO 
Pesaro Urbino . ga e 3 000 
Marche . . 30 100 

AréZf0- uw» doo wk ox 

Еиепе..........|# 2999 
Grosseto x шж же» è 12 316 

Livorno ° е • ° . ° ° ° ° rr P 
EUCC ое pw po Sk. e RC os 20 000 
Massa Carrara i s 12 000 
Pike Жоош у eden e $00 
Siena ous oae dO Ux Vm deo Weite 4713 
Toscana . . 59529 
Perugia (Umbria) . . 224 300 


e 


Roma (Lazio) . . . . . <+ + 84 571 


Aquila. . . . . + + . * + 107 000 
Chico. È ware SOR 132 600 
Teramo. < a wie tal. ae e 32 300 
Campobasso . . . ... + + 60 800 
Abruzzi e Molise. 332 700 
Avellino . . . . + e... 13 000 
Benevento . . . . + + e’ $ 000 
Caserta: < < < ros mc ode d $O 000 
Napoli. „2 oa + + <+ a š I 000 
Salerno. . . . . . . . . 69 ooo 
Campania. . 138 ooo 

Bali 9 5 ex» 6 La — 
Foggia. . + s + + + + + ° 400 

Гессе < sb 9o € xem ox a — 
Puglie . . 400 
Potenza (Basilicata) + . + . . 45 900 
Cosenza . . . . . . ° š 7o ooo 
Catanzaro. . . . + . sa 27 700 
Reggio. . . . әл а 2 300 


Calabria . . | 99300 ` 
Totale Italia Centrale e Merid. , |1 014800- 


A questo quadro segue il seguente, in- 
dicante le concessioni accordate fino al 
r° gennaio 1904 e la rimanenza della forza 
disponibile a questa data : 


sz | 28 |ag 

ws |З. ME 

Вед |За | А 

ag ч 

ёр | чон | SA 
COMPARTIMENTO sta |= i? PR 
TH © a: dan 

< U | 49 E ©" 
PE S| дач 
зай | вея | НДА 

ШС: Š di 
Toscana. . . . . . 60 16 44 
Marche . . . ... 30 6 21 
Umbria. . . . + + 221 30 | 194 
Roma . . . ... 85 19 66 
Abruzzi. . . + <+ + 272 39 | 233 
Molise . . eee. 61 I 60 
Italia centrale. . . . 732 | 111 | 621 
Campania . . . <+ . 138 13 | 125 
Basilicata «a. 6 I 45 
Puglie . . . . - - — — — 


Calabrie. . + + + . 99 I 98 


Italia meridionale . . 283 1$ | 268 | 


Italia centrale e merid, | 1015 | 126 | 889 
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Rileva, a questo punto, il Ruffolo che 
la consistenza della forza di un milioue di 
cavalli rappresenta non solo cavalli teore- 
tici, ma le totali utilizzazioni delle pen- 
denze dei fiumi, dalle scaturigini alle foci 
rispettive, utilizzazioni che non si possono 
realizzare mai integralmente o per la na- 
tura dei versanti, o per la poca pendenza 
dei corsi d'acqua, specialmente nei tratti 
inferiori. Tutto quindi considerato, la cifra 
del milione dovrà ridursi ancora delle u- 
tilizzazioni teoretiche, e per le altre non 
o poco convenienti. 

Al riguardo, l'autore scrive : 

« Supponendo che questi salti irrealiz- 
«zabili corrispondessero al 2; °|, delle 
« forze totali (supposizione ottimistica), il 
« disponibile effettivo dei nostri bacini é: 

« Disponibilità teoretica dei bacini cen- 
« trali e meridionali . . HP r.000.000 

« Riduzione dei salti non i 
« possib. o non 
« conven. 25 */, HP 250.000 

« Concessioni 
« accordate (fat- 

«te sempre in 
«cavalli bruti) 
«a tutto il 1° 
« gennaio 1904, 


«cifra tonda . 150.000 


«In uno . . 400.000 


400.000 


——À —M —Ó 


« Restava quindi disponi- 

« bile, a tutto il 1? gennaio 

« 1904,Una potenza bruta di HP 
« Detraendola perdita, per 

«la resa delle turbine, del 

I lo En 


« Restava la potenza vera, 
«reale, a. tutto il то gen- 
«naio 1904, di . . . . HP 450000 

« À questo risultato si è giunti per ge- 
< nerosa designazione delle cifre che ri- 

« ducono la potenzialità teoretica. 
« Il calcolo poi delle forze idrauliche del- 
« l'Italia settentrionale non é ancora pos- 
«sibile, ma da uno studio sommario di 
« tutti i bacini imbriferi del Piemonte, 
« Lombardia, Veneto, desse potranno rag- 
« giungere i due milioni di cavalli teorici. 

< Dove sono quindi i famosi 5 milioni, 
« su cui si fa tanto assegnamento per tutti 
«i bisogni presenti e futuri? In ogni 
« ipotesi, nell’Italia centrale e meridionale 
«l'entità teoretica delle forze idrauliche 
« raggiunge solo il milione. Risulta dunque 
« evidente come non sia possibile tracciare 
«una disposizione legislativa non gene. 
«ralmente applicabile, sia per ragione di 
«convenienza, sia per l'ubicazione dei 
«salti, o per la pochezza relativa delle 
«lorze idriche nelle regioni centrali 
« meridionali del Regno. Е 

«E che i salti comincino а difettare iù 
«8i desume dal seguente fatto. ll bacino 


600.000 


150.000 
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« del Tevere ha una potenzialità teoretica 
«di circa 300.000 HP. Ebbene, per conce- 
« dersi alla città di Roma 25.000 cavalli 


«si è dovuto ricorrere al tratto basso del. 


« Nera e dell'Aniene». 


+e 


Passando poi all'esame del disegno di 
legge nei rapporti coi municipi e pro- 
vincie il criterio informatore della legge 
è di accordare tali preferenze e facilita- 
zioni a questi Enti morali da « precludere 
«la via ad ogni iniziativa industriale; e 
«questo nei Compartimenti dell’ [talia 
«centrale e meridionale, economicamente 
« depressi, poveri di manifatture, con la 
« emigrazione in aumento, con terre ab- 
«bandonate, e con migliaia di comuni e 
« comunelli che da anni si ammiseriscono 
«sempre più nelle sterili e piccine lotte 
« amministrative ! 

< Infatti con l'art. 15 del progetto st desi- 
< gna una preferenza, col 21 una priva- 
< tiva, col зо una riduzione di canone. 

«Per spingere avanti le amministra- 
«zioni provinciali e comunali non si po- 
« trebbe far di più. Sarebbe utile questo 
« nuovo indirizzo? Alla libera attività in- 
«dustriale si vorrebbe preferire  l'indu- 
« strialessmo del comune o della provin- 
«cia, ed in questa sostituzione il legisla- 
« tore ha dovuto intravedere un vantag- 
« gio. Vedo invece in questo orientamento 
«così ardito un pericolo, non una spe- 
«ranza di miglioramento, non sapendosi 
«dove si andrebbe a finire. 

«Il vantaggio sarebbe quello di arri- 
«vare al consumatore col minimo prezzo 
« dell'energia, concetto questo identico a 
« quello che ha inspirato la legge del 1905, 
< sull’assunzione dei pubblici servizi; la 
« quale, quasi dappertutto, ha dato risul- 
«tati tutt'altro che soddisfacenti, 

« Nè poteva e potrà essere diversamente, 
«se si pensa che l'anima dell'industria è 
«l'interesse personale e quello del capi- 
« tale. Non é frutto di esperienza della vita 
< supporre nelle mutabili individualità del- 
«l'Ente comune o provincia, le qualità 
«indispensabili per essere un industriale 
«- che dev'essere un vero e reale Argo 
«moderno — ossia: unicità d'indirizzo 
«economico e tecnico, frutto di studio 
«appassionato € continuo; cure pru- 
«denti e meticolose, ed infine tutto un 
« complesso di qualità che sono frutto di 
< studi е di esperienze, spesso amare. Non 
« è lecito quindi mettere i comuni e le 
« provincie in condizioni vantaggiosissime 
«verso l'industria propria, senza essere 
< certi di un qualsiasi risultato positivo ; 
« che, se anche si verificasse, si ridurrebbe 
» all'economia di centesimi nella vendita 
« dell'energia, giacché & stato pur dimo- 
< strato nel Congresso dell'A. E. L che il 
« capitale delle aziende elettriche ha dato 
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«il frutto del 3,9 °/,; e fatta eccezione di 
« poche aziende specialt, questa cifrascende 
«al 2,65 °/o. 

«Inoltre, come si potrebbe fare asse- 
«gnamento sull'iniziativa dei comuni - in 
« generale - se in alcuni Compartimenti, 
< del Mezzogiorno specialmente, la per- 
< centuale degli analfabeti è alta tanto da 
«aversi nei piccoli comunelli consiglieri 
« che rappresentano perfettamente questa 
« percentuale? Con ció non intendo pre- 
«cludere le utilissime iniziative di quei 
«comuni importanti e di quelle provincie 
«che volessero tradurre in atto progetti, 
«spesso importantissimi, al fine di vederli 
« presto compiuti, sottraendoli alle fluttua- 
«zioni ed esigenze del mercato moneta- 
«rio, spesso poco convenienti; ma dico 
«solo che provincie e comuni devono 
« considerarsi alla pari degl'industriali, nei 
« riguardi delle derivazioni d'acqua. 

« Infine, passando alle norme di proce- 
« dura del disegno, ve ne sono alcune 
« divinate, ma la maggior parte sono ves- 
« satorie. perchè informate al criterio della 
< preferenza ferroviaria e della immagina- 
«ria ricchezza dei 5 milioni di cavalli. 

«Il progetto di legge presentato po- 
«trebbe riuscire utile solo modificandosi 
«radicalmente ed a questo scopo lo ri- 
pete, e, contro ogni articolo, trascrive i 
suoi commenti e proposte. 

In conclusione, le idee dell'ing. Ruffolo 
sono all'unisono di quelle manifestate, nel 
settembre ultimo a Parma, nel congresso 
dell’ Associazione Elettrotecnica Italiana 
e dall'Associazione Esercenti Imprese E- 
lettriche a Roma. 

Il punto dissenziente è che queste due 
Associazioni tollerano il vincolo ferro- 


viario, pur di avere una legge nuova che 
elimini tutte le circolari, direttive ecc., con 
le quali si applica la legge del 1884, 
mentre l'ing. Ruffolo sostiene e dimostra 
che questo vincolo, che pesa già sulle 
nostre acque dal 1898 senza costrutto al- 
cuno, giacchè la Commissione permanente 
per l'esame di progetti di derivazione data 
appunto da questo anno, é un ostacolo 
inutile e dannoso : inutile perché ritarda 
le utilizzazioni industriali ed agrarie del- 
l'Italia centrale e meridionale, ed impe- 
disce all'alta Italia di liberarsi dall'enorme 
consumo di carbon fossile, che raggiunge 
1 3/4 della importazione del Regno; dan- 
noso perchè non vi sarà alcun Ministero 
che voglia spendere centinaia di milioni 
per elettrificare ferrovie passive. 

Lo Stato designi una buona volta i 
tratti ferrati meritevoli della trazione elet- 
trica, senza far pesare sulla bilancia del- 
l'avvenire l'eterno vincolo ferroviario. 

Noi, im massima, dividiamo l'opinione 
dell'ing. Ruffolo, giacché sela legge sulle 
acque venisse approvata subordinandola 
ai desideri ferroviari, all’ industrialesimo 
provinciale e comunale, alle vessazioni 
delle procedure e del canone aumentato 
da L. 3 ad 8, il che corrisponde a circa 
L. 40 per HP all'anno ai posti di utilizza- 
zione, il danno principale lo riseatirebbero 
appunto le provincie che sperano in un 
avvenire industriale principalmente per le 
forze idrauliche che posseggono, e poi per 
le facilitazioni accordate dalle leggi spe- 
ciali per il Mezzogiorno d'Italia. 

E sotto questo punto di vista le mo- 
nografie dell'ing. Ruffolo meritano il più 
attento esame da parte del Senato e del 
Parlamento. 
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TRAMVIA ELETTRICA SULMONA-STAZIONE 


La concessione (che ha la durata di 
anni бо) fu ottenuta dall'ing. Guido Val- 
lecchi in società con l'ing. Filippo Fio- 
rentini, in seguito a presentazione di un 
progetto tecnico finanziario a firma del- 
ling. Vallecchi. Detta concessione fu ac- 
quistata dalla Società Elettrotecnica Indu- 
striale di Sulmona- Anonima sede in Roma 
- la quale ha affidato d forfait | esecu- 
zione dell'impianto alla Società Italiana di 
applicazioni elettriche avente sede in To- 
rino. Quest'ultima Società ha poi dato al- 
ling. Vallecchi l'incarico di dirigere le 
costruzioni tutte riguardanti la tramvia 
suddetta. 

Il comune di Sulmona ha fatto notevoli 
concessioni, prima fra le quali quella di 
un annuo sussidio di L. 4,000 per 35 anni, 
oltre l'esenzione di canoni, tasse o dazi 


municipali sia sui materiali di costruzione : 


che su quelli di esercizio ed oltre alla 
cessione gratuita di m.? 2500 di terreno 
nella località prescelta per la costruzione 
della Officina centrale Rimessa. 

Tracciato. — La tramvia, a scartamento 
di un metro, parte dal piazzale esterno 
della stazione ferroviaria di Sulmona, sul 
quale piazzale si svolge uno scambio ame- 
ricano (chapeau du curé), il cui lato retti- 
lineo é parallelo al fabbricato viaggiatori, 
Percorre dipoi la strada che mena alla 
città, tenendosi sempre a destra di chi 
salga la strada stessa. 

Alla progressiva km, 0,650 sorgerà la 
Officina centrale Rimessa, innanzi alla 
quale verrà costruito un baratto, destinato 
all'incrocio dei treni ascendenti con i treni 
discendenti. | 

[l tratto extra-urbano terminerà alla 
barriera S. Agostino e verrà costituito 


da rotaie Vignole da km. 21 a m. l. su 
traverse di quercia poste alla distanza 
reciproca di m. 0,90 in media. Detto 
tratto avrà una lunghezza di km. 2,500. 
Il tratto urbano percorrerà il Corso di 
Sulmona nella quasi totalità della sua lun- 
ghezza e cioè per circa m. 800; sarà co- 
stituito da rotaie Phoenix da kg. 35 a m. l. 
posate direttamente sul calcestruzzo che 
serve da sotto fondo alla esistente ottima 
.pavimentazione in asfalto cementato. 

La posa delle rotaie Phoenix si ese- 
guirà per mezzo di opportune traccie 
praticate nel calcestruzzo suaccennato, 
traccie entro le quali le rotaie verranno 
fissate per mezzo di una colata di ce- 
mento. Tiranti di ferro posti alla re- 
ciproca media distanza di circa m. 2 col- 
legheranno fra loro le due file di rotaie. 

In Piazza del Carmine, a testa di linea, 
verrà costruito un raddoppio per la sosta 
e manovra dei treni, 

La pendenza massima del 5,70 °/, si rag- 
giunge in una breve livelletta alla progres- 
siva km. 1,096 nel tratto extra-urbano. 

Linea elettrica. — La corrente di lavoro 
sarà fornita. sotto tensione di 550 volt 
per mezzo di una linea a semplice filo di 
rame della sezione di mm.? so, sostenuta 
in gran parte su pali in legno con mensola. 

Tale energia proviene dalla Officina della 
Società Elettrotecnica lndustriale situata 
sul fiume Aterno, a circa km. 20 da Sul- 
mona, ove è generata sotto forma di cor- 
rente trifase a 5200 volt. Nella costruenda 
Officina-Rimessa detta corrente verrà tra- 
Sformata in corrente continua a 550 volt da 
due gruppi convertitori - motore-dinamo - 
della potenza ciascuno di 60 kw. 

Inoltre per maggiormente assicurare la 
regolarità e la sicurezza del servizio è 
stata prevista una batteria a repulsione di 
accumulatori (composta di 280 elementi 
avente la capacità di 210 ampere-ora per 
tre ore di scarica) destinata a funzionare 
in parallelo con la dinamo e capace da 
sola di sopperire per cinque o sei ore 
alle esigenze del servizio. 
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Materiale mobile. — Le vetture automo- 
trici della capacità ciascuna di 32 persone 
saranno equipaggiate con due motori da 
25 HP ciascuno. Avranno attacco speciale 
disposto all'agganciamento di vagoni de- 
stinati al trasporto delle merci. 

Le vetture di rimorchio saranno capaci 
ciascuna di 40 persone. 

Come prima dotazione di materiale mo- 
bile è stata prevista la seguente: 

4 vetture automotrici ; 
3 rimorchiate ; i 
2 carri-merci. 
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Stato dei lavori. — È già avanzata la co- 
struzione della Rimessa-Officina (soltanto 
momentaneamente sospesa per causa della 
rigida stagione ed è imminente l'inizio 
dei lavori di posa del binario. 
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ELETTROMAGNETE DI GRANDE POTENZA 


Sotto questa denominazione il profes- 
sore P. Weiss ha fatto comparire (1) uno 
studio tendente a stabilire delle regole 
destinate a presiedere al progetto di un 
elettromagnete per la produzione di campi 
magnetici intensi (di amagnetismo, effetto 
Zeeman, есс.). Il problema principale ё 
quello di ottenere nelle espansioni polari 
una intensità di magnetizzazione vicina 
più che sia possibile alla saturazione. Con- 
siderando il caso di un toro spaccato, ma- 
gnetizzato per mezzo di un avvolgimento 
ripartito su tutta la superficie, le regioni 
prossime alla sezione tenderanno ad avere, 
in conseguenza delle derivazioni di flusso, 
una intensità di magnetizzazione minore 
di quella che si verifica nella regione dia- 
metralmente opposta alla spaccatura; anzi 
quivi, una volta raggiunta col crescere 
progressivo delle ampère-spire la satura- 
zione, l'anello si comporterà come se vi 
si fosse praticato un largo taglio. 

La curva dell'intensità di campo H nel- 
l’intraferro, in funzione delle ampère-spire, 
per un elettromagnete a circuito magne- 
tico di sezione costante, assume la forma 
della fig. 34; nel tratto PQ si vede l'effetto 


0 Ampóé1e-$piec 


Fig. 34. 


dello strangolamento magnetico prodotto 
nella regione opposta all'intraferro ; l'ac- 
crescimento di H è allora lento ed il ri- 
scaldamento stesso delle bobine impedisce 
di raggiungere il valore Hmx che corri- 
sponderebbe alla saturazione delle mascelle 
polari. l'acendo però variare la sezione 
da un punto all'altro del circuito magne- 
tico, immaginando di più p. e. di deter- 
minare la sezione in ogni punto, in modo 
che la saturazione si produca ovunque 
simultaneamente malgrado le perdite di 


(1) P. Weiss. Électro-aimant de grande puissance. Journal de Physique, maggio 1907. 
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flusso, avremo allora la curva OPR ed il 
valore Hmax verrà praticamente raggiunto; 
st dovrà dunque stabilire la sezione in 
modo che essa sia minima nelle regioni 
dal toro vicine al taglio e massima nella re- 
gione diametralmente opposta a quest'ul- 
timo. Nelle regioni lontane dalla spacca- 
tura vi é anzi convenienza ad aumentare 
vieppü la sezione, stante la sproporzione 
grandissima tra gli aumenti del campo 
magnetizzante necessari e le quantità di 
cui ci avviciniamo alla saturazione. Au- 
mentando dunque le sezioni lontane dai 
poli, il flusso non si altera e si realizza 
una enorme economia sulle ampére- 
spire. 

Per ciò che riguarda la distribuzione 
dell'avvolgimento, questo può essere di- 
stribuito, sia uniformemente, sia in mag: 
giore misura verso i poli. Questa con- 
centrazione delle ampère-spire presso le 
espansioni polari è motivata dal fatto che 
la teoria del circuito magnetico d’Hopkin- 
son non si applica che quando le perdite 
di flusso hanno un valore relativo costante 
per rapporto al flusso totale, cioè prati- 
camente quando il circuito magnetico è 
quasi completamente chiuso. Per dimi- 
nuire le perdite di flusso il Weiss dimo- 
stra essere vantaggioso l'accumulare per 
quanto è possibile le ampère-spire presso 
i poli. 

Le bobine su cui é distribuito l'avvol- 
gimento presentano, nei grandi elettro- 
magneti, il difetto di riscaldarsi eccessi- 
vamente, il che, oltre al compromettere 
l'isolamento, mette nell'impossibilità di 
eseguire talune misure esatte, quali quelle 
colla spirale di bismuto, il cui coefficiente 
di temperatura è elevato, o quelle rela- 
tive ad effetti meccanici su sostanze so- 
spese nell'intraferro ed esposte così alle 
correnti di convezione dell'aria calda. Per 
evitare questi inconvenienti l'autore, nel- 
l'elettromagnete da lui progettato e de- 
scritto dettagliatamente in questa nota, 
ha adottato densità di correnti forti, im- 
mergendo però le bobine in recipienti 
contenenti olio di vaselina, il quale, cir- 
colando liberamente toglie il calore a mi- 
sura che si produce e l'abbandona ad un 
serpentino percorso da una corrente di 
acqua. Per avere una econo ria nello spa- 
zio occupato dagli avvolgimenti ed una 
conseguente riduzione nelle dimensioni 
del circuito magnetico, le bobine sono 
largamente sezionate e gli elementi sono 
costituiti da tante spirali piatte formate 
con conduttori a nastro: le spire sono 
isolate l'una dall'altra mediante interpo— 
sizione di una sottile foglia isolante, Que- 
sti clementi di avvolgimento, consolidati 
mediante nastri di tela, sono disposti sul 
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nucleo, lasciando tra loro un piccolo in- 
tervallo in modo che fra essi possa cir- 
colare ancora l'olio. L'autore afferma di 
avere, mediante questa disposizione, rea- 
lizzata una economia del quarto circa in 
volume, in confronto di un avvolgimento 
eseguito con filo a sezione circolare ri- 
coperto. La resistenza delle bobine a caldo 
in questo elettromagnete studiato dal 
Weiss è solo maggiore del çs per cento 
di quella a freddo; di più l'olio presenta 
anche il vantaggio di costituire un riparo 
efficace contro gli effetti di self dovuti ad 
una rottura rapida del circuito. Le espan- 
sioni polari, avvitate alle estremità dei nu- 
clei, sono di sezione decrescente e con- 
formate in modo da dare nel centro dello 
intraferro un campo massimo ; questo mas- 
simo raggiunse in alcune esperienze il 
valore di 47.280 Gauss. La misura esatta 
di campi così intensi e di piccolissima 
estensione può farsi mediante una bobina 
indotta, purchè questa sia sufficientemente 
grande allinchè la sua area possa venire 
preventivamente determinata con esat- 
tezza col metodo Curie. Questo metodo 
consiste nell'opporla in un campo uni- 
forme ad una bobina di diametro mag- 
giore esattamente noto e della quale si 
fa variare il numero delle spire in modo 
che con n spire la sua area riesca infe- 
riore a quella della bobina da misurare 
е con n + i spire le sia superiore, Me- 
diante interpolazione delle deviazioni del 
balistico si ottengono giri e frazioni di 
giro. Per operare la misura le due bo- 
bine da confrontarsi vengono fissate con- 


centricamente all'estremità di una lunga. 


leva che permetta di introdurle ed estrarle 
dal campo rapidamente. Conosciuta l’area 
della bobina, basta campionare il balistico 
per mezzo di un solenoide esattamente 
misurato e circondato da un conveniente 
numero di spire indotte. Un altro metodo 
per la misura di campi intensi consiste 
nel misurare anzitutto con molta esattezza 
un campo uniforme un po' meno intenso, 
confrontandolo in seguito col campo in- 
cognito mediante determinazione delle 
quantità d'elettricità indotte; questo con- 
fronto viene fatto mediante una piccolis- 
sima bobina indotta ed un balistico. 

L'intensità di magnetizzazione media 
ottenuta dal Weiss mediante l'accurata 
determinazione del profilo delle espan- 
sioni polari, atto a dare un campo mas- 
simo, e mediante la scelta ragionata delle 
sezioni del circuito magnetico, ha rag- 
giunto il valore di 1850, in luogo del va- 
lore 1725 fornito dalle costruzioni ante- 
riori, per l'intensità di magnetizzazione a 
saturazione del ferro. 


E. G. 
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ISTITUTO SUPERIORE 
Postale-Telegrafico 


L'Elettricista fino da quindici anni fa ha 
combattuto perchè anche in Italia. st costi- 
luisse una scuola superiore delle posle e del 
telegrafo. Ora, che mercé le migliori risorse 
del bilancio dello Stato, questa nuova tstilu- 
zione è stata approvata dal Parlamento, ri- 
portiamo volentieri gli articoli del regola- 
mento, che danno la fisonomia del nuovo 
istituto: 


Costituzione 

Art. т. - L'Istituto superiore postale telegra- 
fico, creato con legge del 24 marzo 1907 è posto 
ala diretta dipendenza del Ministro delle poste 
e dei telegrafi e comprende i seguenti servizi: 

a) Scuola superiore postale-telegrafica ; 

b) Laboratorio di esperimenti e di ricerche; 

© €) Ufficio dei collaudi; 

d) Biblioteca e museo ; 

e) Officina centrale. 

Art. 2, - Il personale dell’Istituto è così com- 
posto: 

Un direttore; 

Un vice direttore, col grado almeno di capo 
sezione, che dirige l'ufficio dei collaudi e del- 
l'officina; 

Un capo sezione, destinato al laboratorio 
di ricerche; 

Tre collaudatori col grado di segretario; 

Un aiuto, addetto al laboratorio di ricerche 
ed alla scuola, col grado di segretario ; 

Tre aiuto-collaudatori, col grado di vice 
segretario ; 

Tre assistenti al laboratorio di ricerche e 
della scuola col grado di vice segretario; 

Un bibliotecario e conservatore del museo; 

Personale d'ordine, d'officina e di servizio. 

ll posto di Direttore é conferito a scelta dal 
Ministro ad un funzionario dell'Amministrazione 
avente grado di Capo Divisione o a tal grado 
promovibile; ovvero per pubblico concorso da 
indirsi secondo norme stabilite con decreto mi- 
nisteriale, previo parere del Consiglio superiore 
dei servizi elettrici. 

La scelta del rimanente personale è fatta dal 
Ministro, sentito in questo caso, come pure per 
la scelta del Direttore fuori concorso, il Consi- 
glio superiore predetto. 

Art. 3. - Ogni anno è stanziata nel bilancio 
passivo del Mistero delle poste e dei telegrafi 
la somma necessaria ad assicurare il funziona- 
mento dell'Istituto. Questa somma viene annual- 
mente erogata in base al bilancio interno del- 
l'Istituto il quale è approvato dal Ministro su 
proposta del direttore, 


Scuela superiore pestale -telegrafica. 


Art. 4. - La scuola superiore postale e tele- 
grafica ha lo scopo d'impartire un'istruzione pro- 
fessionale superiore ai funzionari deila carriera 
direttiva. Il suo ordinamento interno è discipli- 
nato da speciale regolamento. 


Laboratorio di esperimenti e di ricerche. 
Biblioteca e museo. 
Art. $. - Nel laboratorio di esperimenti e di 
ricerche si compiono, sotto la sorveglianza del 
capo sezione prepostovi e sotto la responsabilità 


del direttore dell'Istituto, studi teorico-sperimen- 
tali sopra le questioni che interessano i servizi 
tecnici del Ministero: si esperimentano nuovi 
apparecchi o materiali: si esprimono pareri su 
argomenti di servizio telegrafico: si propongono 
al Ministro miglioramenti sull'ordinamento te- 
cnico dei servizi per quanto riguarda il tipo ed 
il funzionamento delle linee e degli apparati 
in uso. 

Art. 6. - All'Istituto è annessa una biblioteca 
che dovrà raccogliere sopratutto pubblicazioni 
tecniche riguardanti i diversi rami di servizio. 
Le proposte per gli acquisti sono fatte al Mini- 
stro dal direttore, sentito il Consiglio direttivo 
della scuola, con l'assistenza del bibliotecario. 

Il funzionamento della Biblioteca sarà disci- 
plinato da uno speciale regolamento. 

Art. 7. - Una parte delle somme annue messe 
a disposizione dell'Istituto è destinata alla gra- 
duale ricostituzione del materiale storico del 
Museo già esistente ed all'acquisto di una colle- 
zione completa di materiali riguardanti i singoli 
rami di servizio e specialmente di apparati mo- 
derni telegrafici e teletonici adoperati nei vari 
paesi. 


Cellaudi e officina centrale. 


Art. 8. - L'utficio dei collaudi redige e rivede 
i capitolati speciali per le forniture di materiale 
tecnico da sottoporsi al parere del Consiglio 
superiore dei servizi elettrici. 

Art. 9. - L’ufficio riceve dalle Direzioni gene- 
rali del Ministero comunicazione dei contratti 
stipulati con i vari fornitori e provvede conse- 
guentemente al collaudo dei differenti mate- 
riali. 

Art. 10. - I collaudi potranno essere eseguiti 
in fabbrica quando l’amministrazione lo riterrà 
conveniente ed, a tal uopo, il Direttore dell'Isti- 
tuto darà le opportune disposizioni ai collauda- 
tori posti alla sua dipendenza. 

Art. 11. - I collaudatori che si recano in fab- 
brica per eseguire le operazioni di collaudo, 
debbono avere almeno il grado di segretario. I 
collaudi da eseguirsi nell’Istituto stesso possono 
essere affidati anche a vice-segretari sotto la sor- 
veglianza diretta dal Capo dell'ufficio dei col. 
laudi e sotto la responsabilità del direttore del. 
l'Istituto. 

Art. I2. - Quando il collaudo di una forni- 
tura é interamente espletato, il direttore del- 
l'Istituto trasmette alla Direzione generale com- 
petente, insieme col modello di collaudo, il mo- 
dello di liquidazione. 

Art. 13. - L'officina centrale posta, per il suo 
funzionamento tecnico, alla dipendenza del di- 
rettore dell'Istituto, é specialmente destinata alla 
esecuzione delle riparazioni radicali di apparati 
telegrafici e telefonici, nonché all' istruzione pra- 
tica degli allievi meccanici. 

Art. 14. - L'Istituto promuove nell' officina 
centrale la costruzione di nuovi apparati, sia per 
il servizio telegrafico e telefonico, sia per espe- 
rimenti. 


UFFICIO BREVETTI 


Pror. A. BANTI 
ROMA- Via Cavour, 224. ROMA 


CONGRESSO 


degli industriali italiani per la riforma della 
legge sugli infortuni del lavoro. 


Nel fascicolo del 1 *dicembre abbiamo pub- 
blicato un articolo redatto da autorevolis- 
sima persona dal titolo « Le speculazioni 
negli infortuni sul lavoro ». Oggi regis- 
triamo volentieri che per l'iniziativa di cos- 
ficut personaggi è stato indetto per il pros- 
simo marzo un congresso in Roma per tro- 
var modo di corregger la legge sugli infor- 
luni del lavoro, la quale, creata con la nobile 
finalità di rendere più armonico il connubio 
fra capitale e lavoro, è disgraziatamente dive- 
nula un legale rifugio dei farabutli, una spe- 
culazione delle società assicuratrici, una fal- 
torsa per gli avvocati, un incaglio alle in- 
dustrie, 

Auguriamoci dunque che il congresso 
riesca solenne e che giunga a conclusioni pre- 
cise, chiare evidenlida delerminare il Governo 
ad una profonda modificazione della legge. 

Ecco il regolamento per il congresso: 


1. Nel marzo 1908 avrà luogo in Roma 
un Congresso degli Industriali Italiani allo scopo 
di invocare una sollecita e razionale riforma 
della legge sugli infortuni del lavoro e di con- 
cretare e coordinare i desideri dell’industria na- 
zionale in ordine a tale riforma. 

2. Potranno partecipare al Congresso le 
Camere di Commercio, i Sodalizi Industriali e le 
Ditte soggette alla legge sugli infortuni del la- 
voro, Le Camere di Commercio ed i Sodalizi 
parteciperanno al Congresso per mezzo dei loro 
delegati, che non potranno essere piü di cinque 
per ogni Camera o Sodalizio. 

3. Gli Enti e le ditte che intendono di par- 
tecipare al Congresso dovranno far pervenire 
la propria adesione entro il 15 febbraio 1908. 

La quota d'iscrizione al Congresso è stabi- 
lita in L. so per le Camere di Commercio, i 
Sodalizi industriali e le Società per azioni, in 
L.20 per gli altri aderenti. 


Programma dei lavori 


4. Il Comitato ordinatore ha ampia facoltà 
di determinare il programma dei lavori del Con- 
gresso e formula l'ordine del giorno iclativo. 
Nessun tema potrà essere discusso se non 
sarà compreso nell'ordine del giorno. 
$. Gli Enti e le ditte che intendono parte- 
cipare ai lavori del Congresso avranno facoltà 
di proporre temi, inviandone notizia precisa al 
Comitato ordinatore entro il 15 gennaio 1908. 
6. Il Comitato ordinatore sceglierà, fra 
quelli inviatigli, i temi da sottoporsi all’esame 
del Congresso, aggiungendovene, se del caso, 
altri di propria iniziativa. Esso parteciperà, non 
più tardi del 25 gennaio 1908, a tutti i propo- 
nenti l’elenco dei temi prescelti, spettando ai 
presentatori di questi l'incarico di compilarne 
la relazione. 
I manoscritti delle relazioni dovranno essere 
inviati al Comitato ordinatore non più tardi 
del 20 febbraio 1908. Itemi di cui entro questo 
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termine non saranno pervenute le relazioni, non 


potranno in verun caso essere compresi nell’or- 
dine del giorno. 

Il Comitato ordinatore provvederà alla stampa 
delle relazioni, e successivamente al 25 febbraio 
1908, le invierà, insieme con l'ordine del giorno 
del Congresso, a tutti gli aderenti in modo che 
questi possano avere tempo sufficiente per stu- 
diarle e prepararsi alla discussione. 

7. Il Comitato ordinatore compilerà e spe- 
dirà ad ogni aderente, insieme con le relazioni, 
un ragguaglio sommario della legislazione stra- 
niera sugli infortuni del lavoro, nonchè un rias- 
sunto delle proposte elaborate dal Governo o 
dalle singole Camere di Commercio ed Asso- 


ciazioni per la riforma della legge italiana 
vigente. 


Adunanze e votazioni. 


8. Nella prima seduta del Congresso si 
procederà alla nomina dell’ufficio di presidenza 
del Congresso, composto di un presidente, quattro 
vice-presidenti, un segretario generale del Con- 
gresso e quattro segretari di presidenza. 

9. L'ufficio di presidenza del Congresso sta- 
bilirà l'ordine nel quale ciascuno dei suoi membri 
dovrà assumere le funzioni di presidente e di se- 
gretario durante le singole sedute. 


Determinazione dei coefficienti d'auto- 
induzione рег 10220 di un elettro- 
metro differenziale (!). 


Per determinare il coefficiente d’auto- 
induzione di una bobina di resistenza 
ohmica R, si può collegare in serie la 
bobina con una resistenza K, non indut- 
tiva, come p. es. nel metodo di Joubert, 
far passare attraverso alle resistenze R 
ed R, unacorrente sinusoidale ed ugua- 


Fig. 55. 


gliare le differenze di potenziale agli estre- 
mi delle suddette resistenze. 

Per questo confronto ci possiamo servire 
di un elettrometro capace di ridurre le 
due misure ad una sola, trasformando 


(1) Athanasiadis - Physikalische Zeitschrift - Novembre 1907. 
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to. Tutti gli iscritti al Congresso potranno 
prender parte alla discussione. Nessuno potrà 
parlare più di due volte sullo stesso argomento. 
Ogni discorso potrà avere la durata massima 
di dieci minuti. Queste disposizioni non vinco- 
lano i relatori. ‚ 

Le adunanze si svolgeranno secondo le norme 
e le consuetudini parlamentari. 

11. Ogni iscritto al Congresso avrà diritto 
di voto su tutte le questioni. 

Voto triplo spetterà ai congressisti investiti 
della qualità di rappresentanti di Camere di 
Commercio o di Sodalizi aderenti al Congresso. 
Nessun iscritto potrà nelle votazioni assumere 
la rappresentanza di più enti. 


Comitato permanente di agitazione. 


12. Al termine dei lavori il Congresso no- 
minerà un Comitato permanente con l'incarico 
di formulare una relazione al Governo ed al Par- 
lemento, e di tener desta l'agitazione affinchè 
la riforma della legge avveriga senza indugio e 
nel modo il più possibile conforme alle aspira - 
zioni della classe industriale. 

13. Detto Comitato permanente provvederà 
in seguito alla stampa diun resoconto analitico 
dei lavori del Congresso. Una copia di tale re- 
soconto sarà inviata a tutti gli aderenti. 
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mediante scambio dei collegamenti un 
elettrometro ordinario in un istrumento 
differenziale: un elettrometro a quadranti 
di Lord Kelvin o più precisamente un 
elettrometro simmetrico del tipo Mascart 
conviene allo scopo. 

Colleghiamo i quadranti 2 e 4 insieme 
tra loro e coll'ago dell'elettrometro che è 
a sua volta riunito al punto 2. À questo 
stesso punto fanno capo la resistenza non 
induttiva AB e la resistenza dotata di auto- 
induzione BC collegate fra loro, mentre 
l'estremo A è collegato col quadrante ге 
l'estremo C col quadrante 3. 

Se la differenza di tensione tra Ae В ё 


uguale a quella tra B e C, sull'ago dello 


elettrometro agiscono due momenti tor- 

centi uguali e di segno contrario; a questa 

posizione dell'ago corrisponderà la posi- 

zione di zero dell'indice. Per ottenere 

questo basta un adeguato cambiamento. 
della resistenza R,; poichè ora R ed R, sono 
noti e la frequenza n è determinabile me- 
diante misura, potremo determinare il 
coefficiente d'autoinduzione mediante la 
formula: 


L=! VR 
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deducibile dalla relazione 
— Fett __ Viese 
VRL © R, 


qualora in questa si faccia И. — V ea. 
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Il punto B si collega colla terra e la 
corrente si prende da una piccola dinamo 
a corrente alternata, la cui velocità si può 
regolare in modo da avere ai terminali 
una differenza di tensione di 20-30 volt. 

La sensibilità dell'istrumento cresce colla 
differenza di tensione tra A e C, ma dimi- 
nuisce, come è evidente, quando le resi- 
stenze R ed R, sono piccole; ciò nondi- 
meno questo metodo si presta eccellen- 
tamente per la determinazione dei coeffi- 
cienti di autoinduzione delle bobine degli 
apparecchi telegrafici, bobine d'induzione, 
ecc. ecc; il grado di precisione raggiunto 
nelle misure é di 0.5 — t per cento. 

Come resistenza variabile R, possiamo 
prendere, sia una cassetta di resistenza 
senza autoinduzione, sia una resistenza a 
soluzione salina con elettrodi dello stesso 
metallo della soluzione salina e sposta 
bili pel cambiamento della resistenza, re- 
sistenza che va poi misurata. · 

Il vantaggio di questo metodo consi- 
ste nella misura simultanea della dif- 
ferenza di potenziale alle due estremità 
delle resistenze R ed P; perciò esso è 
assai appropriato per misure da labora- 


torio. E. G. 


Nuovo Fotometro a Selenio (1). 


Nelle operazioni fotometriche sono da 
considerarsi tre principali cause di errore: 
una prima dovuta ai difetti dell'apparec- 
chio, una seconda alla sensibilità relativa 
dell'occhio umano, una terza ai risultati 
differenti ottenuti dagli sperimentatori 
quando il colore della luce varia, Tutti 
questi difetti sembrano essere stati 
superati colla costruzione di un fo- 
tometro a selenio, perfezionato, il 
quale è stato posto sul mercato solo 
poco tempo fa dalla Elektromecha- 
nischen Werkstatte di Mainz. 

La principale caratteristica del 
nuovo fotometro è una disposizione 
per cui la cella a selenio può essere 
alternativamente illuminata dalla lampada 
campione e dalla lampada sottoposta alla 
prova. 

Per ottenere questo risultato la cella a 
selenio è dotata di un movimento retti- 
lineo alternativo е può passare quindi me- 
diante spostamento, dalla luce di una sor- 
genie a quella dell'altra, senza però at- 
traversare nessun spazio illuminato da una 
terza sorgente. Per determinare la varia- 
zione di resistenza subita dalla ceila si 
può usare una disposizione elettrica assai 
semplice, cioè quella di collegarla in serie 
con una batteria ed un milliamperometro. 

La fig. 36 dà uno schema della dispo- 
sizione generale. Z ed £ sono le due sor- 
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genti di luce, fissate al banco fotometrico 
b e c sono due specchi i quali riflettono 
i raggi delle due lampade secondo la me- 
desima direzione, cosicchè la cella a se- 
lenio oscillante S viene successivamente 
illuminata dalle due luci Quando le illu- 
minazioni sono uguali non vi sarà altera- 
zione di corrente nel circuito misuratore 
e l'indice del milliamperometro resterà 
fermo; se invece le illuminazioni sono di- 
verse l'indice vibrerà in proporzione della 
differenza delle intensità luminose; muo- 
vendo la scatola fotometrica od una delle 
due lampade si può ottenere il confronto 
delle due sorgenti nel modo ordinario. Il 
milliamperometro usato in questo appa- 
recchio è calibrato sino a 6 milliampére, 
però solo i valori tra 4 e $s o 5 e 6 sono 
marcati sulla scala. La maggior parte della 
scala è stata soppressa perchè si è pratica- 
mente riconosciuto che così si possono fare 
delle misure assai più accurate che quando 
la intera scala fosse divisa. Se si preferisce 
un metodo di zero ad un metodo di de- 
flessione si può variare la disposizione 
elettrica del circuito di misura; una delle 
disposizioni più semplici è la seguente. 


La cella a selenio è collegata in serie con 


una batteria ed il primario d'un trasfor- 
motore, il cui secondario è chiuso su di 
un galvanometro a corrente alternativa. 
Quando la corrente nel primario cessa di 
variare, cioè quando la resistenza della 
cella a selenio nelle due luci è la stessa, 
la corrente secondaria diviene nulla. L'i- 
strumento di misura mostra allora solo 
una deflessione quando ie illuminazioni 
sono diverse, la deflessione essendo pro- 


Fig. 36. 


porzionale a questa differenza. La sensi- 
bilità dell'apparecchio può, mediante que- 
sto metodo di riduzione allo zero, esser 
fatta tanto grande quanto ci piace; colla 
disposizione semplice sopra descritta esso 
è già 10 volte più sensibile degli appa- 
rati fotometrici ora in uso. 


EG. 


Lampade ad arco a magnetite (2) 


Fra le lampade a elettrodi metallici, 
sembra destinata a dare risultati soddisfa- 
centi quella a magnetite. L' elettrodo po- 
sitivo in generale consiste in sbarre di 
rame o ferro, quello negativo è composto 
di magnetite F e, O,. Servono pure il mi- 


nerale di ferro сготісо F e C, O, e l'os- · 
sido di titanio T: О», cui si aggiun- 
gono sostanze destinate ad assicurare la 
costanza dell'arco. L'avere ambedue gli 
elettrodi di magnetite, non è pratico. 

Queste lampade a corrente continua 
sarebbero consigliabili per illuminazione 
stradale in serie, dando una luce brillante 
ed economica giacchè risulterebbe che una 
lampada a magnetite che consumi 300 watt, 
dà una luce quasi doppia di un arco chiuso 
in serie a corrente alternata che consumi 
450 watt. La durata degli elettrodi a ma- 
gnetite sostiene pure un confronto favo- 
revole con quelli di carbone. 

Per attenuare il colore bluastro dell'arco 
a magnetite si aggiunge dell'ossido di 
titanio 

L'arco sembra uscire come una fiamma 
dall'elettrodo negativo dirigendosi contro 
il positivo, quindi sarebbe consigliabile 
tenere la lampada rovesciata, cioè col ne- 
gativo in alto, ma pare che tale disposi- 
zione presenti in pratica molte difficoltà. 
Queste lampade funzionano bene alla ten- 
sione di 100 volt. 


U.F. 


Prove sopra una motrice ad alcool (3). 


Vengono riferiti i resultati di una prova 
fatta sopra un motore ad alcool denatu- 
rato accoppiato ad una dinamo di 5 3/, kw. 
Il combustibile era composto di alcool dena- 
turato, misto con alcool metilico e benzina. 

Il consumo fu il seguente: 

Pieno carico litri per HP eff. 0,94 


3/, carico id. Hl 
1Ja carico id. 1,6 
11, carico id. 2,2 


Lo scarto di velocità massimo fu del 
3° fra la marcia a vuoto e il pieno ca- 


rico. Con una media di sto r. p. m. 
О.Г. 


Riserve a vapore ne gli impianti 1droo- 
lettriol (*). 


Gli impianti idroelettrici cercano sem- 
pre di evitare la riserva a vapore. Con- 
siderando però il problema sotto il pun- 
to di vista essenzialmente pratico, tale 
esclusione non appare sempre giustificata. 
Infatti molti impianti non sono capaci di 
prendere, per la vendita di energia, im- 
pegni che superino la media minima delle 
portate. Non è raro il caso che un mac- 
chinario ausiliario a vapore, studiato con 
criteri di grande economia d'impianto, 
possa elevare sensibilmente il reddito del- 
l'impresa. | 

L'A. dimostra questa sua asserzione con 
dati statistici e finanziari assai convincenti, 


U. F. 


(1) Schweizerische Elektrotechnische Zeitschrift. — (2) Electrical World, 7 dicembre 1907. (3) — l.c. — (4) l.c. 


Isolamento degli avvolgimenti ne- 
gli apparati elettrici. (1) 


Questo importante argomento viene trat- 
tato in modo abbastanza completo dal 
punto di vista pratico. Ë notevole l'accenno 
ad un nuovo isolante per fili: lo smalto, 
come viene praticato in alcuni tipi di 
reostati. I fili ricoperti di smalto sono già 
fabbricati in America con risultati soddis- 
facenti e l'autore dell’articolo crede che, 
cogli ulteriori immancabili progressi di 
questa industria, il filo smeltato potrà 
rimpiazzare vantaggiosamente il filo rico- 
perto in seta od in'‘cotone. Lo smalto ha 
un alto potere isolante, resiste bene a 
temperature relativamente alte del filo e 
occupa assai meno spazio del ricoprimento 
di seta o di cotone. О. Г. 
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Rigidità dielettrica delle sostanze iso- 
lanti. 


Alla prima seduta di quest anno della 
Institution of El Eng. di Londra, venne 
presentato come primo lavoro quello di 
A. Russel, sulla rigidità dielettrica delle 
sostanze isolanti e sulla misura dei cavi. Il 
Russel mostra che nella trasmissione del- 
l'energia nei cavi, sia per corrente con- 
tinua, sia per corrente alternata, l'econo- 
mia del rame, ottenuta impiegando delle 
altissime tensioni, ha attratto l’attenzione 
sulla costruzione dei cavi che debbono 
sopportare tensioni di 10,000 volt e anche 
più. Per costruire cavi che possano sop- 
portare senza danno queste tensioni, è 
indispensabile conoscere bene le azioni 
elettriche a cui sono sottoposte le diverse 
materie isolanti che circondano il nucleo, 
come pure i coefficienti di rigidità die- 
lettrica e le resistenze degli avvolgimenti 
isolanti. 

In questo suo lavoro il Russel esamina 
anzitutto le leggi che regolano le scari- 
che disruttive, poi 1 metodi di misura, 
la rigidità dielettrica dei gas, dei liquidi 
e dei solidi, e finalmente l'azione elettrica 
sulle materie isolanti di un cavo a sem- 
plice condutture, con riguardi speciali alle 
misure di cavi. Egli dà spiegazioni det- 
tagliate su ognuno di questi punti e giunge 
alle seguenti conclusioni: 

1° Allorquando una parte del dielet- 
trico viene a rompersi, dietro uno sforzo 
qualsiasi, ne segue una scarica disrut- 
tiva solo quando l'effetto di tale rottura 
parziale riesce ad accrescere l'azione elet- 
trica sulla parte restante. 

2* La rigidità dielettrica dell'aria, 
sotto date condizioni può essere determi- 
nata csattamente secondo la tensione di- 
struttiva fra gli elettrodi ѕіегісі distanti 
più di cm. 0.5; in queste condizioni nor- 


(1) Elect. World, 7 dicembre 1907. 
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mali essa è di circa 3.8 chilovolt per mil- 
limetro. 

3° La rigidità dielettrica degli altri gas 
può essere determinata sperimentalmente 
in una maniera simile, a tale scopo lA. 
presenta in questo suo lavoro tavole 
molto dettagliate. L'elio presenta una rigi- 
dità dielettrica estremamente elevata. 

4? La rigidità dielettrica degli olii puó 
essere determinata per le tensioni disrut- 
tive tra elettrodi sferici immersi nell'olio. 
e alla distanza maggiore di cm. 0.3. 

5° Per determinare la rigidità dielet- 
trica dei solidi, è bene, quando è possi- 
bile, di ricoprire degl: elettrodi sferici con 
la sostanza in prova. 

6° Gli effetti dell'aumento di tempe- 
ratura sul dielettrico, di un cavo concen- 
trico in funzione, sono spesso quelli di 
rendere più uniforme l’azione elettrica tra 
i due conduttori. 

Le esperienze dell'ing. Jona mostrano 
che il potere isolante di cavi isolati con 
carta non varia molto quando le varia- 
zioni di temperatura non superano i 60° 
C.; le variazioni sono forse un po' minori 
ad alte temperature. Le esperienze di 
Skinner mostrano che la rigidità dielet- 
trica di parecchie sostanze solide come 
il vetro, la mica, le stoffe preparate, ecc., 
diminuisce a misura che la temperatura 
aumenta. 

7° Gli effetti di tensioni alternate o 
continue, sono spesso molto diversi in 
quanto riguardano le azioni esercitate sul 
dielettrico. 

In una appendice il Russel dà alcune 
note sulla conduttività dei dielettrici. 


- " 


- 
DO 


# NOTE 
k. 

Causa fra la Società per lo sviluppo 
delle imprese elettriche ed il Comitato 
dell'Esposizione turistica di Bologna. — 
La Corte d’appello di Bologna ha recentemente 
giudicato, in una causa sollevata dalla Società 
per lo sviluppo delle imprese elettriche, che i 
comitati che si formano per finalità civili e pa- 
triottiche non sono Società vere e proprie, nè 
commerciali nè civili, ma associazioni alle quali 
sono applicabili le norme relative alla comunione 
e alle società di fatto. 

Si trattava nella fattispecie dell’esposizione 
turistica di Bologna promossa da un comitato 
che aveva per presidenti Olindo Guerrini ed il 
principe Astorre Hercolani, i quali nominarono 
un sottocomitato esecutivo di 20 individui e ad 
uno di questi, Alessandro Rossi, era stata affi- 
data la parte finanziaria degli introiti e delle 
spese. Il Rossi concluse con la predetta Società 
imprese elettriche il contratto per l’illuminazione 
dei locali dell'esposizione ed il contratto ebbe 
piena esecuzione per un importo di oltre 2,000 
lire. La gestione dell’esposizione fu però passiva, 
e l'importo della luce elettrica non fu pagato 
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nonostante la richiesta della Soeietà, la quale si 
indusse a citare innanzi al tribunale di Bologna 
il Rossi e tutti gli altri componenti del comitato 
esecutivo per ottenere il pagamento della luce 
somministrata con gli interessi e spese e la con- 
danna in solido di tutti, ritenendo l'obbligazione 
d'indole commerciale. 

Il tribunale ritenne invece che l’ obbligazione 
fosse civile, solidale, ma divisibile fra tutti co- 
loro che nominarono il comitato esecutivo e 
coloro che accettarono di farne parte e condannò 
tutti i convenuti al pagamento della somma do- 
mandata dalla Società per la luce elettrica oc- 
corsa per l'esposizione, ciascuno per una quota 
della somma divisa in quanti erano. 

Gli altri membri del comitato ricorsero peró 
in appello sostenendo che il contratto per lil- 
luminazione elettrica dei locali dell'esposizione 
era stato concluso dal Rossi in nome proprio, e 
che quindi contro di esso e non contro i com- 
ponenti del Comitato la Società doveva rivolgere 
la sua istanza. 

La Corte d'appello di Bologna rilevò che in 
fatto fu il solo Rossi a contrattare con la So- 
cietà, ma che egli contrattò in nome del comi- 
tato e quindi la Società doveva rivolgersi per 
il pagamento a tutti i componenti del comitato. 

« E bene ha fatto ad agire contro l’ente co- 
mitato — soggiunge la Corte — perciocchè i 
comitati che si formano per finalità civili o pa- 
triottiche, come quella della esposizione turistica 
di che trattasi, non sono società vere e proprie, 
nè commerciali, nè civili, inquanto manca del 
tutto la speculazione o l'utile proprio delle per- 
sone che compongono l'estremo essenziale di 
qualsiasi specie di società, Tuttavia cotesti co- 
mitati sono infatti delle vere associazioni, in 
quanto risultano costituiti da coloro che vogliono 
O accettano di associarsi per agire insleme, nel 
fine di promuovere e di attuare una impresa 
civile, mettendo a profitto l'opera tecnica di 
ognuno, e talora anche il prestigio del solo nome; 
e si dànno, per la riescita dell'impresa comune, 
mandato reciproco, di operare, ognuno nell'uf- 
ficio proprio o assegnato, tutto quanto é neces- 
sario per il buon esito. Onde ogni componente 
di tali comitati agisce, non per sé, ma per la 
impresa, ch'é nell'impegno comune. Di conse- 
guenza sono applicabili per coteste associazioni, 
a causa di affinità giuridica, le norme di legge 
relative alla comunione e alle società di fatto, 
di che negli articoli 674 e 1727-1728 del codice 
civile, in quanto partecipano della natura di en- 
trambi i detti istituti, e si allontanano per la 
finalità altruistica ». 

Conseguentemente la Corte ritiene che le ob- 
bligazioni contratte da ciascun associato, nello 
interesse dell'impresa comune, vanno ripartite 
in parti eguali fra i singoli che compongono 
la collettività. Né i singoli possono opporre alla 
Società, con la quale uno di essi contratto per 
l'impresa comune, di essere estranei al negozio, 
se questo é l'effetto del mandato conferito a 
colui che contrattó con essa e se questa con- 
senti di contrattare, come nel caso in esame, 
per conto dei consociati tutti mandanti, anziché 
per conto del solo mandatario che agi. 

Perciò la Corte d'appello di Bologna confermò 
la sentenza del tribunale, 
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Delle azioni individuali degli azio- 
nisti contro le Società anonime ed in 
accomandita per azioni (1). — È pur 
troppo vero che in fatto di Società anonime ed 
in accomandita per azioni, si hanno le maggiori 
incertezze nella dottrina e nella giurisprudenza, 
perchè due contrarii principi stanno di fronte: 
da una parte la necessità di assicurare alla so- 
cietà ed ai suoi organi amministrativi la libertà 
d'azione; dall'altra di conciliare l'interesse col- 
lettivo, con quello individuale di ciascun socio. 
Di qui la regola equitativa, di non sacrificare 
il socio alla società e di non sacrificare la so- 
cietà al socio. Quindi sarebbe esagerata la pre- 
tesa che l'interesse generale dovesse sempre pre- 
valere a quello particolare, fino a precludere 
ai singoli soci l'azione contro la società ed i 
suoi legittimi rappresentanti. A questo intento 
il nostro codice, che ebbe ad esempio le leggi 
inglese, francese, belga e germanica, riconobbe 
in varie disposizioni il diritto nei singoli soci 
ad una azione duplice, amministrativa e giudi- 
ziaria, contro gli abusi commessi dagli ammi- 
nistratori, dai direttori, dai sindaci e dalle as- 
semblee generali, nell’esercizio delle rispettive 
loro funzioni. Così l’art. 152 ammette che la 
azione amministrativa può essere esercitata con- 
tro gli amministratori o dai soci singolarmente 
o da un certo numero dei soci. Ed il succes- 
sivo art. 15; ammette pure l’azione giudiziaria 
che si voglia esercitare da un certo numero di 
soci con un duplice ordine di provvedimenti. 
In ogni modo è positivo che dove la legge tace, 
riprende vigore il diritto comune. 

Ora, oltre alla ispezione dei libri, registri, 
nei casi segnalati dagli articoli 142 e 179 del 
cod. comm. il socio ha sempre il diritto di esa- 
minare negli uffizi sociali il libro delle adunanze, 
quello dei soci, il bilancio, la relazione dei sin- 
daci e tutti i libri di amministrazione. Basti ri- 
cordare che come è ammesso in Germania dal- 
l’art. 239 della legge commerciale, in pratica 
anche da noi è frequente l'uso di nominare re- 
visori speciali dci libri, registri e conti, con in- 
carico di riferirne in assemblea; come è pure 
riconosciuto il diritto individuale del socio di 
valersi per quell'effetto dell’opera di un man- 
datario. 

Intatti dal momento che il codice all’art. 160 
ammette la rappresentanza in assemblea, a più 
forte ragione sarà ammissibile in questa materia 
di minor conto, di poter delegare il diritto di 
ispezionare gli atti, registri e documenti della 
azienda sociale. Questo rimedio equitativo si è 
fatto strada in dottrina e nella giurisprudenza, 
tostochè è stato ritenuto che la comunicazione 
dei libr sociali è di diritto tra i soci quando 
non apparisca capricciosa, ma venga richiesta 
per una questione determinata e specifica. (Vi- 
dari vol. II, n. 1060 e seg. ; Mori, L'ammini- 
strazione della società anonima, vol. II, pag. 436, 
438, 440; Cass. Torino, 11 agosto 1887, An- 
nali, XVI, I, 497, La legge, XXVII, 2, 729; 
App. Genova, 28 giugno 1886, Consul. commer- 
ciale, 1, 296; App. Firenze, 27 dicembre 1879, 
Annali, XIV, 5, 64). 

Puó dirsi adunque su questo punto che il so- 
cio aziorista accomandante ha diritto di doman- 
dare la lettura e visione del libro dei verbali 


(1) Rolundino, n. 24, 1907. 
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della gerenza e dei sindaci; ha diritto di nomi- 
nare per suo conto mandatari esperti per la re- 
visione, ed ha diritto che venga dall'assemblea 
nominata una commissione speciale di acco- 
mandanti per l'esame dei registri, con incarico 
di riferirne all'assemblea. 

Ci vuol poco a capire, che in una società re- 
golata dalla maggioranza, il socio dissenziente 
rimarrebbe senza presidio, alla mercè dei più, 
e passivo di ogni danno e della ingiustizia. La 
legge quindi ha stabilito che compete ai singoli 
soci azione giudiziaria cortro gli amministratori 
ed i sindaci, imperocchè se i soci singolarmente 
non possono in tesi generale agire contro le 
assemblee generali, per causa del mandato con- 
tro il comune mandatario, deve avvertirsi che 
questo principio vale per i fatti e le omissioni 
estranee al contratto medesimo, in quanto co- 
stituendo queste dei delitti o dei quasi delitti 
rientrano nella colpa aquiliana e trovano il loro 
rimedio, o meglio la sanzione nell’art. 163. Ve- 
ramente anche qui deve dirsi che dell’azione 
giudiziaria competente ad ogni socio contro gli 
amministratori ed i sindaci non si trova espressa 
parola nella legge. Tuttavia sempre per il di- 
ritto comune, tale azione, singolare deve am- 
mettersi, perché se é accordata contro le as- 
semblee generali, sarebbe strano ed ingiusto che 
non si dovesse ammettere contro gli ammini- 
stratori ed i sindaci, che sono organi minori in 
confronto di quelle. Per ragione naturale è evi- 
dente che chi ha il potere di fare il più deve 
poter fare anche il meno. Sia pure che l’azione 
mandati directa, non si possa esercitare che da 
tutto il corpo dei soci in assemblea, ma quando 
si tratti di esecuzione del mandato, quando si 
domanda agli amministratori ragione dell'ope- 
rato, bensì perchè gli atti vennero escguiti oltre 
o contro il mandato, e così in violazione del 
patto dello statuto o del contratto. Pertanto in 
ognuno di questi casi, ogni singolo socio ha 
veste ed azione di esercitare il proprio diritto, 
che non ha altra norma e misura fuori di quella 
del proprio interesse; poichè laddove esiste in- 
teresse sorge contemporaneamente l'azione con- 
tro chi l’ottese, in guisa che ogni socio può 
agire singolarmente in giudizio, se non agì la 
assemblea generale. Senza ulteriore spiegazione 
basterà dire che accertato l'abuso o la frode, il 
socio può subito procedere contro gli ammini- 
stratori, il direttore ed 1i sindaci, senza essere 
obbligato ad attendere i resultati della liquida- 
zione finale della società, col rischio di arrivare 
a cose fatte e senza rimedio. (Vidari, vol. II, 
n. 65, 1066. Senato del Regno in Alta Corte di 
giustizia, adunanza 12 aprile 1889 e la nota del 
Vidari. La legge, 1899, I, 653, Cass. di Roma 
1 febbraio 1898, Corte Suprema, 1898, pag. 191). 

Da tutto ció in specie ne deriva che la dolosa 
occultazione commessa dai sindaci di fatti e cir- 
costanze, che avrebbero indotto la responsabi- 
lità degli amministratori, porta alla loro respon- 
sabilità in proprio, secondo le disposizioni degli 
articoli 185 del codice di comm., 1746, 1151 e 
1152 del codice civile, e secondo le regole del 
mandato dei quasi delitti. 
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| NoTE FINANZIARIE 


Sconto ufficiale Banca d’Italia 5 /, */.. 


Sconti: Francia, 8.50— Svizzera, 5. — Londra, 5 */e 
— Germania, 6.50 — Austria, 5 — Belgio, 8. 

Ohéques: Francia 100.05-99. 975 — Svizzera 99.80- 

99. 725—Lendra 25. 185-28. 17 —Germania 122. 878-122 778. 


Società Adriatica di elettricità. Ve- 
nezia. — La Società Adriatica di elettricità 
che ha il capitale di L. 6,000,000 intieramente 
versato, onde sopperire al previsto ulteriore 
svolgimento del suo programma emette 8,000 
obbligazioni al 4 1/2 per cento da L. $00 no- 
minali ciascuna, rimborsabili in L. 525 mediante 
25 estrazioni annuali a principiare dal 1910. 

Le suddette obbligazioni sono messe in ven- 
dita alla pari presso la Banca Commerciale. 

Società Brioschi per imprese elettri- 
che, Milano. — È stata costituita questa nuova 
Società anonima allo scopo di studiare e co- 
struire impianti idro-termoelettrici e di eserci- 
tare la produzione e la distribuzione di energia 
elettrica, utilizzando di più tale energia a qua- 
lunque applicazione industriale ed agricola. 

La suddetta Società si è costituita col con- 
corso della Società generale elettrica Agamello, e 
della Società costruzioni elettriche Brioschi Finzi. 

ll capitale é stato fissato in L. 800,000 au- 
mcatabile fino a L. 3,000,000 in una o più 
volte per semplice deliberazione del Consiglio. 

Il Consiglio d'amministrazione è composto dai 
signori ing. Ettore Conti, ing. Adolfo Tovi e 
ing. Franco Brioschi che ne é pure l'ammini- 
stratore delegato. | 

Sono sindaci i signori Enrico Urban, ing. Er- 
nesto Fumero, ing. Giovanni Morosini. 


PREZZO DELL'ORO E DELL'ARGENTO 


Parigi, 22 - Argento prezzo al kg. Fr. 94.25. 

Londra, 21 - Argento pence 25 */,, all’ oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 21 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari $$ !/, per oncia troy. 
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Derivazioni d'acque pubbliche. 


L'on. Bertolini, ministro dei lavori pub- 
blici, ha manifestato l'intenzione di modi- 
ficare la legge che si trova dinanzi al 
Senato sulle derivazioni delle acque pub- 
bliche. 

Per tale ragione il disegno di legge di 
cui ci siamo spesso occupati, e che molto 
interessa l’avvenire industriale del nostro 
paese, subirà un ritardo prima di essere 
discusso dal Senato. 
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PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO. 


É stata recentemente pubblicata la re- 
lazione sulle modifiche alla legge sugli 
infortuni del lavoro presentata a S. E. il 
Ministro Cocco Ortu per opera del Comi- 
tato Industriale Romano per gli studi e 
riforme alla legge sugli infortuni sul la- 
voro. 

Gli industriali e studiosi che non aves- 
sero ricevuto tale pubblicazione potranno 
richiederla gratuitamente al Giornale degli 
infortuni sul lavoro via Nazionale n. 158 
Roma. 

— —V-[ 
La trazione elettrica 


nella Svezia. 

Verrà tra breve fatto il cambiamento 
del sistema di trazione a vapore in quella 
elettrica sulle ferrovie svedesi. 

Il governo svedese, a tale scopo, ha 
già votato la somma di 85,000,000 per 
l'adattamento della trazione elettrica sopra 
2500 km. di linee principali, ossia sulla 
quinta parte della rete totale delle ferro- 
vie svedesi. | | 

Si ë stabilito inoltre di iniziare tra bre- 
vissimo tempo la trasformazione su tutte 
le linee secondarie. 
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Esperimento telegrafico, 


Uno dei più grandi giornali danesi il 
Politiken di Copenaghen, ha eseguito in 
questi giorni un interessante esperimento 
telegrafico. 

Lo scopo dell'esperimento era di met- 
tere alla prova la rapidità dei vari sistemi 
telegrafici usati nel mondo, compresi i 
cavi, | 

Il Politiken spedì da Copenaghen due 
telegrammi di cinque parole ciascuno, uno 
in direzione orientale e l’altro in direzione 
occidentale. I due dispacci erano indiriz- 
zati al giornale stesso a Copenaghen, dove 
arrivarono infatti per la via di Schiangai- 
Nuova-York-Londra il primo, e per la via 
inversa il secondo. 

Dei due telegrammi il più veloce fu 
quello lanciato per la via orientale; esso 
tornò a Copenaghen 3 ore e 33 minuti 
dopo compiuto il giro del mondo. 

Le varie Compagnie telegrafiche non 
avevano ricevuto nessun preavviso di que- 
sto esperimento, quindi non si può sup- 
porre che la velocità ottenuta sia dovuta 
a disposizioni straordinarie. ll dispaccio 
fu ritelegrafato 8 volte durante la corsa 
attorno al mondo. 
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Le officine elettriche in Francia. 


Esistono in l'rancia 1413 officine elet- 
triche contro 824 officine a gas. Di queste 
1413 officine 492 sono a corrente conti- 
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nua, 438 a corrente alternata, le 33 re- 
stanti a corrente continua e alternata. 
Le 438 officine a corrente alternata si 
suddividono in; 
157 a corrente monofase ; 


20 id. bifase ; 
256 id. trifase ; 
5 id. id. е monofase. 


Le officine idroelettriche sono 831; 169 
funzionano ad acqua ed a vapore, a gas 
d'olio o a gas di carbon fossile ; зоб fun- 
zionano solo a vapore; 43 a gas povero; 
28 a gas; to a petrolio; 7 all'elettricità 
(officine trasformatrici); il resto funziona 
con processi diversi. 
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Gli automobili nel servizio postale. 
— La Commissione nominata dal ministro delle 
poste on. Schanzer pel concorso e la scelta di 
una vettura automobile pel servizio postale ru- 
rale, si è riunita ripetutamente decidendo sulle 
domande presentate per l'ammissione al con- 
corso suddetto. Complessivamente vennero am- 
messe alla gara 22 ditte appartenenti pressochè 
tutte al centro ed al settentrione d'Italia. 

La Commissione stessa ha anche elaborato il 
regolamento che -disciplina il concorso sopra- 


| detto, specificando i criteri che saranno seguiti 


per l'esame dei veicoli e per le prove pratiche 
da effettuare su vari itinerari stradali di cui i 
principali sono i seguenti: 

1° Roma, Frattocchie, Osteriaccia, Conca, Ci- 
sterna, Cori, Velletri, Valmontone, Roma. 

2° Roma, Civitacastellana, La Colonnetta, 
Ronciglione, Sutri, Monterosi, La Storta, 
Roma. 

3° Roma, Albano, Velletri, Valmontone, Ge- 
nazzano, San Vito, Ceciliano, Tivoli, Roma. 

Entro il 30 gennaio 1908 le Ditte ammesse 
al concorso dovranno dichiarare quanti veicoli 
presenteranno alla prova e pel 1° maggio do- 
vranno inviare al ministero delle poste i dise- 
gni degli «chassis » e delle carrozzerie. Le 
macchine dovranno poi essere presentate al 
parco di Roma il 1° giugno 1908 dove saranno 
sottoposte ad uno studio preventivo delle loro 
speciali caratteristiche e ad una serie di prove 
pratiche di resistenza e di funzionamento per un 
complesso di circa duemila chilometri. 

Dato il notevole numero di case che entre- 
ranno in gara il concorso indetto dal ministero 
delle poste e dei telegrafi si annunzia oltremodo 
interessante e può ragionevolmente ritenersi 
che esso fornirà indicazioni preziosissime per 
mettere su di una via pratica e sicura il difficile 
problema della locomozione con automobili 
nelle arterie stradali maggiori e minori del 
nostro paese. 

I premi Noebel per il 1907. — I premi 
per le scienze sono stati così assegnati: per la 
fisica al prof. Michelson di Chicago, per la chi- 
mica al prof. Buchner di Berlino. 

Officina per il carburo a Darfo. — La 
Società Ferriere di Voltri ha inaugurato a Darfo 
una importante officina idroelettrica per la fab- 
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bricazione del carburo di calcio ed altri prodotti 
elettrometallurgici. 

In questa officina viene utilizzata una caduta 
di 117 metri sul fiume Dezzo, affluente dell'O- 
glio. L'acqua derivata dal fiume viene incana- 
lata in un tunnel della lunghezza di 1800 metri 
in modo da formare la cascata suddetta. La 
quantità d'acqua utilizzata varia da 4 mc. al se- 
condo,in tempo di magra,a 10 mc. durante le 
piene. Dalla presa d'acqua partono due condotte 
forzate del diametro di m. 1,40 e di 300 m. di 
lunghezza; ogni condotta alimenta nna turbina 
Neyret-Brenier accoppiata ad un alternatore 
Brown-Boveri da 3750 KW, 8000 volt e ;бо giri 
al minuto. Il funzionamento di ciascun gruppo è 
indipendente, di modo che in caso di guasti ad 
uno degli organi — condotta, turbina o dinamo 
— l’altro gruppo può continuare a funzionare. 
Ogni alternatore comanda 4 forni Keller di 
circa goo KW, ed ogni forno ha il suo trasfor- 
matore speciale. 

La sala dei forni misura m. 9o di lunghezza 
e metri 15 di altezza: in essa sono contenuti 
dieci forni doppi Keller dei quali due sono di 
riserva. I trasformatori sono collocati in una 
sala parallela. La mescolanza di calce e carbone 
arriva a m. 2 sopra ciascun forno, mediante un 
trasportatore meccanico che riversa la mesco- 
lanza automaticamente in una tramoggia collo- 
cata sopra ogni forno. Il carburo di calcio pro- 
dotto, dopo il raffreddamento passa nel frantoio 
e da lì esso è sollevato mediante norie su dei 
crivelli che separano i pezzi a seconda della 
grossezza. 


L'energia del vento utilizzata per 
produrre l'elettricitá. — Molte altre volte 
la nostra Rivista si è occupata di questo argo- 
mento. 

La Danimarca ha dato l'esempio per questo 
nuovo modo di ùtilizzare l'energia del vento. 
I venti in quei paesi sono di una costanza no- 
tevole sicché é facile lassü, piü che altrove, di 
mettere a profitto la loro velocità. Le prime 
prove furono fatte nel 1905 in un molino di 
Ashoro, dal prof. La Couz, a spese del governo 
Danese. La energia elettrica prodotta era im- 
piegata a caricare degli accumulatori. In consi- 
derazione dei felici risultati ottenuti si formó 
una società per sfruttare questa nuova forza: 
presentemente esistono già in Danimarca 51 im- 
pianti per ottenere la energia elettrica col vento. 

Linea telegrafica attraverso il Sa- 
hara. — La grande linea telegrafica attraverso 
il Sahara è ormai in via di compimento. Per la 
costruzione di questa importante linea non ven- 
gono impiegati pali di legno, ma sbarre di ac- 
ciaio di 6 m. di altezza, formati di vari pezzi 
che si montano di volta in volta sul luogo dove 
debbono piantarsi. I fili conduttori sono stati 
collocati a grande altezza dal suolo per non riu- 
scire di ostacolo alle carovane di cammelli e 
non venir danneggiati da queste. Si calcola che 
per il libero passaggio di un cammello carico 
il filo debba distare dal suolo di $ m. almeno. 

Finora sono stati costruiti ben 240 km. di 
questa linea cioè da Algeri fino a Beni-Abbas. 
Da qui, passando per l'oasi di Adrar, situata nel 
Sahara a circa 1300 km. al sud del Mediterraneo, 
la linea prosegue per Burem, sul Niger prolun- 
gandosi poi ancora un centinaio di chilometri 
verso il sud. Per la costruzione della linea e per 
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la sua manutenzione si debbono superare con- 
tinui ostacoli a causa delle incursioni e dei la- 
droneggi dei beduini; per questa ragione si vanno 
stabilendo per proteggere la linea dei piccoli 
posti militari a distanza da 80 a 200 km. 

Le spese per questa importante opera di ci- 
viltà ammontano a circa 2 milioni di lire. 

Si stanno già progettando nuove linee secon- 
darie che staccandosi dalla principale mettereb- 
bero in comunicazione fra loro diversi centri 
importanti dell'Africa centrale. Si é progettato 
anche ci costruire linee telegrafiche di allaccia- 
mento col lago Tschadt e Timbuktu e coi pos- 
sedimenti francesi del Senegal. 

ll telefono in Australia. — Le due città 
dell’Australia, Melbovrne e Sidney sono state 
collegate col telefono. La linea é lunga circa 1000 
km.; si compone di due fili di rame fortissimi. 

Il prezzo di costruzione di questa linea è stato 
di L. 1,135,990. La tariffa di conversazione è di 
L. 7,50 per ogni 3 niinuti. 

Gli alberi e la folgore. — Uno scienziato 
inglese, in un libro da lui pubblicato sulla pro- 
tezione delle foreste, ha voluto stabilire quali 
probabilità abbia un genere di alberi, piuttosto 
che un altro, di essere o meno colpito dalla 
folgore. 

Secondo questo studioso tutte le specie di 
alberi possono essere colpite dal fulmine, ma di 
preferenza lo sono quegli alberi che hanno ra- 
dici molto approfondite nel suolo, come le quercie 
che sono le più esposte. La ragione di questa 
preferenza sta forse nel fatto che le radici di 
tali alberi formano un migliore conduttore fino 
al sottosuolo umido. 

Altri scienziati tedeschi avevano già cercato 
di stabilire con dei coefficienti il rischio che 
presenta una o l’altra specie di alberi rispetto 
alle fulminazioni. Il Dr. Hess attribuiva il coef- 
ficiente 1 al faggio, 6 all’abete, 37 al pino scoz- 
zese, 60 alla quercia. 

E' pur vero che l’Hellmann, a sua volta at- 
tribuiva 1 al faggio, ma applicava 15 alle coni- 
fere, 54 alla quercia e 60 alle altre specie di 
alberi a larghe foglie. 


PRIVATIYE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto o 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni oco. presso 
Amministrazione dell' ELETTRICISTA, Via Cavour 234. 


dal 4 marzo al 3 giugno 1907. 


Magini Giuseppe, a Montepulciano (Siena): 
Perfezionamenti negli impianti di linee per 
comunicazioni telefoniche. — richiesto il 29 
maggio 1907, per anni 3. 

Maiche Louis, a Parigi: Systéme de com- 
munication télégraphique et téléphonique — 
Richiesto il 28 maggio 1907, per anni 6. 

Mercadier Julien H., a Louvres Francia): 
Systéme d'attache éléctrique à coin intérieur de 
pression (Rivendicazione di priorità del 3 set- 
tembre 1906) — richiesto il 25 marzo 1907, 
per anni 6. 

Siemens & Halske Aktien-Gesellschaft, 
a Berlino: Sistema di collegamenti per im- 
pianti telefonici a batteria microfonica centrale 
in cui l'abbonato chiamante per mezzo di un 
apparecchio di contatto presso di lui e me- 
diante selettori trovantisi alla centrale di col- 
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legamento, si mette, automaticamente, in co- 
municazione con l'abbonato chiamato — ri- 
chiesto il 18 maggio 1907, per anni 15. 

Società ceramica Richard-Ginori, a Mi- 
lano : Isolatore tenditore a filo protetto — 
richiesto il 7 maggio 1907, per anni 3. 

Societé anonyme Westinghouse, a Pa- 
rigi: Nuovo dispositivo protettore per circuiti 
elettrici. — richiesto il 28 maggio 1907, per 
anni 15. 

Wolff Hermann, а Ínrsbruck (Austria); Ré- 
gulateur pour maintenir constante la charge 
d'une dynamo -- richiesto l’1t marzo 1907, 
per anni I. x 


Berardi Giacomo di Michele, a Genova: 
Apparecchio per far funzionare macchine elet- 
triche e suonerie elettriche comuni colla cor- 
rente а тоо e più volt — richiesto il 2 aprile 
1907, per anni 2. 

Bruun Otto August, a Copenhagen: Inter- 
rupteur électrique à temps — richiesto il 27 
marzo 1907, per anni 6. 

Chemische Fabrik Buckau, a Magdeburg 
(Germania): Procédé de rendre plus durables 
les électrodes en charbon ou graphitee em- 
ployées dans l'électrolyse de solutions acqueu- 
ses. (Rivendicazione di priorità dall 8 maggio 
1906) — richiesto il 22 aprile 1907, per anni 6. 

General Electrolytic Parent Company 
Limited, a Middlewich (Inghilterra): Perfe- 
zionamenti negli elettrodi — richiesto 1'8 aprile 
1907, per anni 6. 

Goetz Julius Joseph, a Offenbach ajM. (Ger^ 
mania: Procédé et appareil pour mesurer les 
surfaces au moyen de résistances électriques 
— richiesto il 18 aprile 1907, per un anno. 

Hiorth Albert, a Christiania: Disposizione 
per azionare forni elettrici ad induzione — 
richiesto il 1° maggio 1907, per anni 6. 

Koch Emile, a Parigi: Régulateur de vitesse 
particulièrement applicable aux appareils télé- 
graphiques. (Rivendicazione ‘di priorità dal 
20 marzo 1906) — richiesto il 19 marzo 1907 
per anni 3. 

Laboratorio elettrotecnico ing. Luigi 
Magrini & C., a Milano: Interruttore sot- 
t'olio con comando a distanza funzionante an- 
che come interruttore a massimo e segnala- 
tore — richiesto il 27 aprile 1907, per anni 3. 

Land-und Seekabelwerke Aktiengesell- 
schaft, a Nippes presso Köln (Germania): 
Cáble de süreté electrique. (Rivendicazione di 
priorità dal 3 agosto 1906) — richiesto il 3 
marzo 1907, per anni 6. 

Lanfranco Mario, a Torino: Dispositivo di 
controllo per riconoscere le frodi nei misu- 
ratori elettrici — richiesto il 3 aprile 1907, 
per anni 3. 

Latour Marius, a Parigi: Dispositif de trans- 
formation en vitesse d'un moteur à collecteur 
à courants alternatifs à caractéristiques série 
en un moteur à caractéristiques shunt. (Ri- 
vendicazione di priorità dal 12 aprile 1906) 
— richiesto il ro aprile 1907, per anni 3. 

Lenner Raffaello, a Roma: Sistema di val- 
vole automatico elettromagnetiche e loro uso 
come limitatori di corrente in unione ai con- 
tatori — richiesto il 17 aprile 1907, per anni 5. 

Mc Carty Wireless Telephone Company, 
a San Francisco California (S. U. d'America): 
Disposizione per la trasmissione senza fili delle 


onde sonore — richiesto il 21 
per anni 6. 

Perego Arturo, a Milano: Generatore o mo- 
tore magneto-elettrico a ferro rotante, sistema 
« Perego Arturo » richiesto il 3 aprile 1907, 
per anni 3. 

Siemens-Schuckert Werke G. m- b. H., 
a Beslino: Convertitore di fase per vetture 
elettriche, che perinette l'impiego di motori 
monofasi, quando la corrente di linea è tri- 
fase — richiesto il 12 marzo 1907, per anni 14. 

Société Alsacienne de constructions 
mécaniques, a Belfort (Francia): Alterno- 
moteur polyphasé à collecteur à rendement 
maximum — richiesto l’ rr marzo 1907, per 
anni 3. 

Triquet Paul-Gabriel, a Parigi: Pile élec- 
trique — richiesto il 4 marzo 1907, per anni 6, 

Anfossi Giovanni,a Genova : Isolatore per 
linee elettriche di trasmissione — richiesto il 
17 maggio 1907, per un anno. 

Anker Albert, a Ambnrgo (Germania?: Pro. 
tecteur pour récepteur téléphonique et dispo- 
sitif pour sa fixation — richiesto il 3 giugno 
1907, per un anno. 


marzo 1907, 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Roma-Milano, 20 Gennaio 1908. 


Aociaierie Terni L 1630 — | Langen-Wolf.... L. 488 — 
Al. F. Piombino. » 224-. | Ligniti......... > 106 — 
Ansaldo........ > 965 — Metalli............ 181 — 
Azoto... » 905 — Miani Sivestri.. > — — 
Bredal...... ... > 817 — Montecatini.... » 119 — 
Carburo ital » 1045 — Off. El.Genovesi. > — – 
Uondotte ..... » 045 — Pia Marcia.... »1459 — 
Edison Milano. » 092 — Richard-Ginori. » 391 — 
Elba........... . » 465 — | Siderurg.Savona» 850 — 
El ttrochimica. > 83 — Soda.......... . > 8 — 
Ferriere........ » 252 — | Teonomasio...... » 119 — 
Forni elettrici.. > 75 — Trams Roma. » 276 — 
Gas Roma...... » 1145 — Valnerina...... » 205 — 
Kerka š » 457 — Vessola......... > —— 
... METALLI. 
Pressi per tonn.ingl. = 1016 kg. 
Londra, 22 Gennaio 1908 

Rame G. M. B. (contanti) . Let. 62. 10 — 
Id. Best selected (contanti). > 67.15 — 
Id. Elettrolitico . . . . . » 65.5 — 
Id. in fogli & è we d 80. — — 
Stagno (contanti). . . . . . » 2. — — 
Piombo inglese (contanti) » 14.10 — 
ld. spagnolo. . » 14.10 — 
Zinco ordinario . » 21. — 


(Metallurgica) Livorno, 
Al Quintale franco Itali 
Rame in fili 2? m/m e più. . . . . . L. 


» » 2 m/m e meno . . . » 


CARBONI DÀ MACCHINA. 


Geneva, 20 Gennaio (Per tonnellate, al vagone) 


Cardiff extra A . L. 96. — a 86. 56 
Oardiff 1a qualità . "Ec s 04 — a 85. — 
Newport » 36. — а — — 
Newcastle . > 82. 50 a 88. — 
Newpelton . š » —.— a —. — 
Antracite grossa  . » 50.— а 51, — 
Id.  Cebles . » 51. 50 a 58. 50 
Id. Pisello . . > 89, — a 40. — 
Id minuta . . » 92, 50 а 98. 50 
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Il regolamento metrico 


UN DISPOSITIVO ELETTRO-MECCANICO 


per la trasformazione diretta di correnti continue 
in oscillazioni persistenti di frequenza elevata 


1) Un motore in serte a collettore, rotante 
in virtù di una f. e. m. costante, può pre- 
sentare tra 1 poli dell'indotto una resi- 
stenza apparente negativa per correnti al- 
ternate di frequenza superiore a un certo 
limite. 

Si abbia infatti un. motore in serie, che 
supporremo costruito senza ferro perché 
gli avvolgimenti presentino una resistenza 
ohmica indipendente dalla frequenza ; e 
facciamo che una batteria di accumulatori 
(di f. e. m. 7) metta in rotazione l'indotto. 
Siano r, ed L, la resistenza e il coefficiente 


E 
hl yn 
I 


it, 


Fig. 17. 


di a. i. di questo; r, ed L, gli elementi 
analoghi dell'intero circuito rimanente, di 
cui fa parte l'induttore. Nell' indotto sarà 
sviluppata una f. e. m. proporzionale alla 
corrente che traversa l'induttore e di senso 
tale da opporsi alla circolazione della cor- 
rente medesima. Sia K il coefliciente di 
proporzionalità e Z la corrente: avremo 


E— KI=(,+r,) 1. 


Se, mantenendo costante la velocità, dai 
poli A e B dell’ indotto introduciamo nel 
sistema dei due circuiti derivati AMB, 
ANB una corrente supplementare ғ, questa 
si ripartirà in due correnti z, € z, che si 


sovrapporranno nei circuiti medesimi alla 
corrente 7. Anche per queste correnti sup- 
plementari potremo scrivere le relazioni 
esprimenti la legge di Ohm, purchè si 
tenga conto di tutte le f. e. m. induttive 
esistenti. 

Detta e la differenza di potenziale va- 
riabile tra A e B avremo perciò 
e= r,:, + L, dh — Кі = r, z, + L, Е 
e inoltre 

i--4 bh. e (Ú 

Chiamiamo r ed L la resistenza e il coef- 
ficiente di a. i. di un conduttore unico tale 
che nel caso di una corrente ғ sinusoidale 
sia equivalente al sistema dei due circuiti 
derivati tra A e В; sia capace cioè di esser 
traversato dalla corrente totale : avendo 
agli estremi la differenza di potenziale e. 

Sarà 


di di 
e—ric-L-jp—rnüdcl, ү 
| ; di, 
—Ki,—r,u--L, gr. 0) 
Se г varia sinusoidalmente, potremo 
porre 


z = A sen wi 

= A, sen o t + B, cos o t 

i = (A — А,) sen ог — B, cos ot 

con che è soddisfatta la (1). Si possono 

adesso sostituire questi valori nelle (2), 

che permettono così di dedurre r e L. 
Con una serie non breve di calcoli si 


ottiene 
È 


L, L, o2 (^ r, + Ex r, — к) + rif.(rr+r, + К) 


æ non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre 


-— — 


sviluppata nell'indotto quando la corrente 
induttrice è uguale a 1; essa è propor- 


“zionale alla velocità dell'indotto. Ë ben 


difficile, in taluni casi, con una macchina 
senza ferro raggiungere tale velocità che 
sia K = r, + r4; sarà invece ordinaria- 
mente | 
K<r, +r... . (5) 
Malgrado ciò la parentesi del 1° termine 
nel numeratore della (3) può essere ne- 
gativa. Infatti è ordinariamente 


L, > L, 
e quindi ponendo 


il numero m risulta maggiore dell'unità. 
Perchè l'espressione in parentesi sia ne- 
gativa, occorre dunque che sia 


K > —r, + mr, 


e questa relazione può essere soddisfatta 
insieme alla (5), con la quale non è in- 
compatibile. 

Se fosse per esempio 

I 
K — — (r: +r), m = 5 
l’ultima condizione diverrebbe 
| 
r, < TI r, 
che è perfettamente realizzabile. 

Ottenuto che la parentesi abbia un va- 
lore negativo è chiaro che, per un valore 
di e sufficientemente grande, tutto il nu— 
meratore della (3) e quindi l'intera espres- 
sione che dà r, assumerà il segno negativo, 

Quanto a L per un valore di w suí(fi— 
cientemente grande si puó senza grave 
errore scrivere 

— 0 
L, + L, 
Adunque l'insieme dei 


L, L, circuiti derivati fra A 
ri : ; А e 

(r, + r, + К)? + (L, +1.) © (3) B equivale in tal caso 
ls c Lys? + L n (к, + + Lr (EK) (у  percorrentirapidamen, 


(r, + r, + Ry + (L, + LY о 


Fermiamoci a discutere il valore ottenuto 
per r. La grandezza K esprime la f. e. m. 


alternate, a un condut 


tore avente una resistenza negativa S 
`. . . ` e 
perciò si rilega tra A e Bun condensato 


re, 


ч дг” 
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le correnti oscillatorie di carica e scarica 
saranno successivamente ampliate, e po- 
tranno raggiungere un'ampiezza costante 
se in serie col condensatore è disposto un 
conduttore di resistenza crescente con la 
intensità. ll dispositivo completo è rap- 
presentato nella figura 38 

Le correnti avranno il periodo di riso- 


Minn 


Fig. 58. 


nanza e l'ampiezza potrà regolarsi modi- 
ficando il valore di /: da cui dipende la 
velocità e quindi il valore di K. 

l vantaggi di questo sistema su quello 
dinamoserie-condensatore (1) sono i se- 
guenti : 

1° Anzitutto col sistema dinamoserie- 
condensatore per ottenere correnti oscil- 
latorie persistenti si deve trascinare l'in- 
dotto a una velocità tale che sia 


K > r, +r. 


il che, con macchine senza ferro (indispen- 
sabili se si vogliono raggiungere frequenze 
elevate), equivale a imprimere all' indotto 
velocità troppo grandi. Invece col nuovo 
dispositivo basta che sia 


” I 
A» тт, + — 


basta cioè un valore minore di K,e quindi 
una velocità minore dell’ indotto, dispo- 
nendo nel ramo AMB il circuito d'utiliz- 
zazione che farà così parte di r, 

2° Nel nuovo dispositivo l'apparecchio 
si mette in moto da sè col semplice im- 
piego di una f e. m. costante e non oc- 
corre come nel primo il motore ausiliario, 
di cui a torto il Rudenberg credette si 
potesse fare a meno (2). 

2 — Le stesse correnti oscillatorie po- 
tranno essere ottenute, come è evidente, 
sopprimendo la f. e. m. E e trascinando 
meccanicamente l'indotto nello slesso senso 
di prima. Con ciò la macchina diviene una 
vera dinamo in derivazione; si noti però 
che il senso di rotazione da adottare è 
opposto a quello per il quale la macchina 
in derivazione suole funzionare come di- 
namo e come motore con correnti conti- 
nue. — Nella ordinaria tecnica di queste 
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ultime correnti un tal senso di rotazione 
non può in nessun caso essere adottato ; 
e forse perciò non sono stati esaminati 
gli efletti caratteristici di cui sopra è pa- 
rola. 

Si osservi ancora che il dispositivo me- 
desimo presenta per correnti continue 0 
lentamente variabili una resistenza posi- 
tiva, о ciò ch'è lo stesso, una curva ca- 
ratteristica (e in funzione di ғ) montante. 
Gli effetti ottenuti sono da attribuire alla 
divergenza tra la caratteristica dinamica e 


la stalica, divergenza che nel caso deldi- 
spositivo di Duddell, a causa dell’isteresi 
dell'arco messa in evidenza dal Simon, è 
invece di ostacolo alla produzione delle 
oscillazioni. Tali divergenze tra le due 
caratteristiche sono facilmente prevedibili; 
ed è perciò che l'attuale dispositivo non 
fu considerato nell'esame sistematico fatto 
dal Barkhausen (3), il quale sembrava 
avesse esaurite tutte le combinazioni pos- 
sibili. 
О. M. ConBiNo. 
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LE PROPRIETÀ DEGLI ELETTRONI © 


Nel concetto dei fisici, gli elettroni sono 
la più piccola parte della materia che si 
sia. per ora concepita come corpo a sè; 
generalmente sono ritenuti composti di 
etere; la loro forma, quantunque a rigore 
ignota, è considerata come sferica. 

Allo stato di riposo la massa degli elet- 
troni è zero; alle velocità ordinarie è di 
circa 6.3 >< 10—?ë8 grammi, ma tende verso 
l'infinito quando la velocità tende a di- 
ventare quella della luce. 

Ciascun elettrone porta una carica elet- 
trica negativa, invariabile, il cui valore è 
espresso dai numeri 1.1 X 10719; 1.1 X 
10—20, 3.4 X 107!° rispettivamente іп Cou- 
lombs, in unità elettromagnetiche e in 
unità elettrostatiche. 


Gli elettroni si trovano allo stato li- 
bero nei metalli, nei gas, specialmente a 
basse pressioni, e in minor grado nei die- 
lettrici solidi; nello spazio o nell'etere non 
sono mali allo stato libero. 

Combinati tra loro, e sotto certe con- 
dizioni per ora sconosciute, producono 
effetti di elettrizzazione positiva. 

L'etere é il fluido continuo, dotato di 
inerzia e di elasticità rotazionale, nel quale 
si esercitano le forze, che riempie lo spa- 
zio compreso fra gli elettroni e che (se- 
condo alcuni fisici) penetra negli elettroni 
stessi. 

Ciascun elettrone, supposto isolato ed 
allo stato di riposo, crea attorno a sé un 
campo elettrostatico corrispondente, in di- 
rezione ed intensità, alla sua carica. Anzi, 
in generale, ogni campo elettrostatico è 
dovuto alla infrapposizione di campi elet- 
trostatici di elettrone. 

La forza esercitata sopra un elettrone 
da un campo elettrostatico d'intensità E 
(in unità e. s.) è E e, (essendo es la carica 
dell'elettrone in unità elettrostatiche). 

Se un elettrone si muove in linea retta 
con la velocità uniforme di » cm. per se- 


condo, esso produce due campi, rispetti - 
vamente elettrostatico e magnetico, che 
trascina seco nel suo moto. 

Se il moto è nella direzione dell'asse z 
di un sistema di coordinate, е la velocità 
è piccola rispetto a quella della propaga- 
zione delle perturbazioni eteree, il campo 
elettrico sarà diretto radialmente ed avrà 
la medesima intensità E che aveva allo 
stato di riposo, cioè (nell'aria o nel vuoto, 
elettrone nell'origine degli assi) 


Le componenti x B y del campo magne- 
tico sono (1): 


% x Cm Р кис. 3 
(x° S у? ae 42) 2 
p ici Cn y à MEN 
(2+y +) 
Y = è | 


dove em è la carica dell'elettrone espressa 
in unità elettromagnetiche. 

Per grandi velocità paragonabili cioè 
con quella c della luce, le formule prece- 
denti divengono: 


Sr RM 2 
Be 47 m 
(c — w) 2 
3 2 s 
x? +» nas _ 2 (I) 
(х? $ y^ + 2 v? 22) | 
em Сї 
x — cos 
(2— 17) 2. 
—_ —L__y Ө) 
++ Oo 
x c? y? 
¿m cY 
р=- fM 
(2 = v°) 2 | 
la 
, n (3) 
(ati E 
Y = o. 


(1) O. M. Cornino. L’ Elettricista, Vol. Ш, pag. 2, 1904 — Vol. VI, pag. 297, 1907. — (2) O. М.Соквхо, Physik Zeitschr. Vol. VII, рар. 924, 
1957. — (3) Dr. Н. BARKHAUSEN «Das. Problem der Schwingungserzegung - Hirzel, Lipsia 1907. — (4) Dai Proceedings dell'A. I. E. E., maggio 1907. 
— (4) Heaviside, Phil. Mg. p. 324, aprile 1889. J. J. Thomson, Conducibilità nei gas, p. 531. 


Un elettrone di carica em, che si muova 
con velocità v (cm./sec.) in una direzione 
che faccia un angolo 0 con la direzione 
di un campo magnetico H, è sotto l’azione 
di una forza. 

F--Hewvsen0 dine. . (4) 

Se la velocità è piccola rispetto a quella 
della luce, basta una piccola variazione 
nella grandezza o nella direzione della 
velocità per dar luogo ad una radiazione 
di energia fra l'elettrone e l'etere il cui 
valore è 

2 га? 
Jj = s erg/sec 
dove a è l'accelerazione in cm per secondo. 


Carica dell’elettrone. – J. J. Thomson (1) 
ed altri hanno determinato la carica di un 
ione gazoso negativo ed hanno trovato 
che è la stessa di quello dell'elettrone. 

Il metodo impiegato per misurare la ca- 
rica dell'elettrone si fonda sul fatto che 
se si produce un'espansione adiabatica in 
un gas ionizzato, i volumi iniziali e finali 
stanno fra loro nel rapporto 1.25; allora 
le goccioline di acqua si formano intorno 
agli ioni negativi, mentre che per otte- 
nere la condensazione attorno agli ioni 
positivi occorre spingere questo rapporto 
a 1,31. 

Così limitandoci ad una espansione cor- 
rispondente al rapporto 1.25 è possibile 
determinare la carica dello ione negativo, 
dal numero delle gocce e dalla carica 
totale. 

ll numero delle gocce si ottiene dalla 
determinazione della loro sezione, suppo- 
sta sferica e dal loro peso totale, il quale 
a sua volta si риб determinare dalle ben 
note proprietà dei gas saturati con vapor 
d'acqua. 

Secondo la legge di Stokes, la velocità 
finale и (in cm. per sec.) di una sfera di 
raggio r (in cm.) che cade in un gas il 
cui coefficiente di viscosità è у è espressa 
dalla formula 


he dgr? 
q 1 

dove 4 ё la differenza fra le densità della 

sfera e quella del mezzo, g l'accelerazione 

della gravità. 

Determinando sperimentalmente и ed 1, 
si calcola r. 

La totalità delle goccioline viene rac- 
colta su di un piatto isolato in comunica- 
zione con un elettrometro. 

Thomson determinó la carica totale fa- 
cendo passare tutte le goccioline attra- 
verso due elettrodi piani e paralleli, cari- 
cati alla differenza di potenziale di v volt 
e misurando la densità di corrente / del 
gas, in ampere per cmq. Sia N il numero 
totale di ioni per cm. c la carica di cia- 
scun ione in coulomb, w Ја somma delle 


(1) Phil. Mag., maggio 1898, dicembre 1899. 
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velocità, in gradiente di un volt-cm, degli 
ioni positivi e negativi, / la distanza fra 
gli elettroni: la carica di ciascun ione è 
data da 


li ` 
e = Nuv coulomb. 


Secondo le ultime determinazioni di 


Thomson si ha 
es = 3, 4 X 10719 


provocando poi una espansione corrispon- 
dente al rapporto 1.31, si ottiene il nu- 
mero totale di ioni positivi e negativi. 

Massa degli elettroni. — Per determi- 
nare la massa dell’elettrone, Thomson fa- 
ceva passare una corrente di elettroni dal 
catodo di uno stretto tubo, in un campo 
magnetico uniforme d'intensità Н perpen- 
dicolare alla corrente stessa: se gli elet- 
troni si muovono con la velocità di v cm. 
per sec., il campo esercita una forza di 

em v H dine 

e gli elettroni si muovono lungo una 
traiettoria circolare, il cui raggio può es- 
sere determinato dalla inflessione del 
fascio. 

D'altra parte questo medesimo raggio 
è, per considerazioni meccaniche, dato 
dalla formula 


mv 


ас cm. 
tm H 


dalla quale si ricava 


n= md grammi (8) 


Per ottenere v basta sottoporre contem- 
poraneamente il fascio di elettroni ad un 
campo clettrostatico d'intensità E, disposto 
normalmente tanto al campo magnetico, 
quanto alla traiettoria primitiva degli elet- 
troni. 

Regolando allora l'intensità del campo 
elettrostatico fino a che la forza esercitata 
per ciascun elettrone sia uguale ed opposta 
a quella esercitata dal campo magnetico, 
sarà 


E e, = H emv 
da cui 
RA 
| Н em 
е рег Іа (8) 


2 
m: Im > fa grammi (10) 
Molti altri mezzi sono stati adottati per 
la determinazione della massa dell'elet- 
trone. 
La prima determinazione del valore del 


€m . i . er 
rapporto — — , risale all'epoca in cui Zee- 
m 


mann faceva le sue esperienze sull’ in- 
fluenza di un campo magnetico sullo spet- 
tro dei gas. 

La seguente tabella dà, in corrispon- 
denza ai vari metodi adottati, i vari valori 
ottenuti : 
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METODO vic 
Effetto Zemann. . . . {1.613 | 
Luce Polarizzata . . . |0.9 — :.8 
Raggi Catodici (Elmon) | 1.86 ол 0,3 

« altri sperimen. 0.7 

Raggi Ultravioletti . . |07+ 1.4 
Raggi del Radio . . . |1.75 piccolo 


Le differenze fra questi valori dipendono 
probabilmente dall'essere gli elettroni piü 
o meno caricati da una certa quantità di 
materie, e dalla variazione della loro ve- 
locità durante il movimento. 

L'influenza della velocità sulla massa é 
stata determinata dal Kauffmann nel caso 
degli elettroni dei raggi B del radio : 

Suppongasi che un elettrone si muova 
lungo una curva, e siano rispettivamente 
a, ёа, le accelerazioni tangenziale e ra- 
diale. Il movimento dell’elettrone produce 
un campo magnetico le cui linee di forza 
sono circolari e disposte normalmente alla 
direzione del moto; l'intensità di questo 
campo è proporzionale in ogni punto alla 
velocità dell'elettrone, per modo che au- 
menta o diminuisce corrispondentemente 
ad ogni variazione dell'accelerazione. 

Quando questo campo magnetico au- 
menta, l'etere subisce un lavoro, quindi 
una parte della forza che dà luogo alla 
accelerazione è destinata a fornire questo 
lavoro. 

Indichiamo con m, ed m, due coeflicienti 
i quali, moltiplicati rispettivamente per a, 
€ a,, rappresentino le forze richieste per 
eseguire questo lavoro rappresentato dal- 
l'accrescimento dell’ intensita delle due 
componenti del campo magnetico. Allora 
se m, è la massa dell'elettrone nel senso 
ordinario della parola, le componenti tan- 
genziale e radiale della forza saranno ri- 
spettivamente 


ft =a (mo + mj) | 
f < = a, (mo + my) 

I coefficienti m, em, rappresentano quindi 
rispettivamente la massa elettromagnetica 
longitudinale e trasversale dell'elettrone. 

Ora m, ed m, non sono costanti ma, 
come mostrano le relazioni (2), (3) € (s), 
dipendono dalla velocità dell'elettrone. 

Per velocità comparativamente piccole 
rispetto a quella della luce si ha 


dyne (16) 


2 ¿m 
m, E m, LLL = 


Per grandi velocità questi valori 
mentano fino a diventare infiniti per 
locità uguali a quello della luce. 


POR coc 07) 
dove R è, in esse, il raggio dell'elettrone 
supposto sferico, ed m la carica SUpposta 
distribuita uniformemente sulla Superficie. 


au~ 
Ve- 


Г Fri а _ 
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Procedendo coi metodi analitici dello 
Abraham, il Kauffmann conclude dalle sue 
esperienze sulla deviazione dei raggi В 
che (dentro i limiti degli errori sperimen- 
tali) m, + m, varia con la velocità preci- 
samente come m,; quindi m, = О. cioè 
un elettrone. stazionario non ha massa 
propria; la massa di un elettrone in moto 
è dovuta unicamente alla sua azione sul- 
l'etere. 

| valori determinati dal Kauffmann e le 
differenze percentuali dei valori che da- 
rebbe la teoria nel supposto di m, — O 
sono dati dalla seguente tabella: 


mn 


vie | ; Differenze 
osservati 

erc. I — 

о. 732 I, 34 — 1.5 
O. 752 I. 37 — 0.9 
o. 772 1. 42 — 0.6 
о. 801 1. 47 + 0.5 
0.830 I. 545 + 0.5 
0.860 . І. 65 (e) 
o. 88; I. 73 + 2.8 
0.953 2. 03 — 3.8 (?) 
0. 919 2.145 — 1.2 
о. 965 2. 42 + 9.4 


La massa a piccole velocità è di 6, 3, 
10—28 grammi, 

Per velocità uguali a quelle della luce, 
il flusso magnetico chc avvolge l'elettrone 
fa sì che la sua massa diventa infinita. 

Questo medesimo risultato si ottiene 
anche ponendo v = c, e z — o, nella re- 
lazione (3); o anche pensando che in 
tal caso l'elettrone acquista una autoin- 
duzione infinita e che quindi si richiede 
una forza infinita per produrre una pic- 
cola accelerazione. 

Raggio dell'elettrone. — Supponendo lo 
elettrone di forma sferica, il suo raggio R 
si ottiene (in funzione della sua massa m, 
a piccole velocità) dalla relazione (17): 


В = — tm = 13 X to-5cm. (18) 


cioè molto più piccolo del diametro degli 
atomi. 

Dal complesso di questi fenomeni il 
Lorentz è stato portato a concludere che 
la massa dell'elettrone è sferica allo stato 
di riposo, elissoidica a velocità interme- 
dia, e discoide per la velocità della luce. 

In base a questa ipotesi il Lorentz è 
pervenuto mediante l'analisi matematica 
a risultati che si trovano in accordo con 
quelli sperimentali ottenuti dal Kauffmann. 

( L’atomo. Nell'ipotesi che l'atomo consista 
in una elettrizzazione sferica positiva nella 
quale si muovono gli elettroni, Thomson 
nel 1904 investigava In quanto la dispo- 
sizione di questi elettroni influiva sulle 
proprietà dell'atomo. 
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Il risultato di queste investigazioni po” o 
alla conclusione che gli elettroni do cs- 
sero essere distribuiti su sfere concer iche 
e chela loro carica negativa fosse tale da 
annullare, per gli effetti esterni, quella 
positiva della massa dell'atomo. 

Quanto alle disiribuzioni di equilibrio 
degli elettroni formanti gli atomi, il 
Thomson pervenne alle seguenti leggi: 

1° La distribuzione di un aggregato 
può differire da quella di un’altro per il 
maggior numero di elettroni distribuiti 
sopra uno o più anelli concentrici; 

Il nucleo del primo aggregato ha la 
identica distribuzione di quello del se- 
condo; 

2° L'equilibrio di alcune distribuzioni 
può essere molto stabile mentre quello 
di altre può essere addirittura instabile ; 

3° Gli aggregati non stabili possono 
divenire tali con l'aggiunta di uno o più 
elettroni, dando luogo ad unatomo la cui 
carica risultante è negativa ; 

4* Gli aggregati non stabili possono 
divenire più stabili mediante la migra- 
zione di elettroni dando luogo ad un atomo 
la cui carica risultante è positiva. 

Assumendo questa ipotesi sulla costi- 
tuzione degli atomi, si possono spiegare 
le proprietà fisiche e chimiche dei vari 
atomi come dipendenti dalla maggiore o 
minore stabilità dell'equilibrio dei loro 
elementi costitutivi. Così i differenti ag- 
gregati indicati al numero 1 danno luogo 
ad atomi simili ma con peso atomico 
crescente ; per esempio Litio, Sodio, Po- 
tassio 

Se un atomo, consistente in un aggre- 


gato il сш equilibrio diventa maggior- 


mente stabile con la migrazione di un 
elettrone, viene a trovarsi in presenza di 
un atomo consistente in un aggregato 
il cui equilibrio diventa maggiormente 
stabile con l'aggiunta di un elettrone, il 
primo atomo ha una carica positiva, il 
secondo ha una carica negativa, dimo- 
doché si produce un'attrazione. ll primo 
è un atomo elettro-positivo (per esempio 
il sodio), il secondo un atomo elettro-ne- 
gativo (per es. il cloro); la loro attra- 
zione dà luogo alla molecola di cloruro 
di sodio. 

In tal modo si dà una spiegazione pu- 
ramente elettrostatica all'afünità chimica. 

Il numero degli elettroni di un atomo 
può variare col tempo dimodochè l'atomo 
stesso può essere ora negativo, ora posi- 
sivo, ora neutro. La combinazione di due 
atomi in seguito alle loro attrazioni elet- 
trostatiche da luogo alla molecola la quale 
può essere costituita da due o più ele- 
menti chimici di natura simile o difle- 
rente. 

Se l'equilibrio stabile si ottiene me- 
diante la perdita di un solo elettrone, lo 


aggregato rappresenta un atomo univa- 
lente elettro-positivo; se invece occorre la 
migrazione di due atomi per la stabilità 
dell'azgregato, l'aggregato stesso rappre- 
senta un atomo bivalente elettro-positivo, 
analogamente per gli atomi elettro-ne- 
gativi. 

Alcune molecole complesse, come quelle 
per es. dei vari ossidi del piombo, risul- 
tano in tal caso dalla incompleta stabilità 
degli aggregati atomici componenti. 

l recenti studi portano a supporre che 
gli ‘elettroni degli atomi si muovano lungo 
orbite soggette a spostamenti e distor- 
sioni sotto l’azione di speciali circostanze; 
in tal modo si può dare una spiegazione 
degli spettri caratteristici delle differenti 
sostanze. 

Alcuni aggregati sono stabili quando i 
loro elettroni si muovano con una certa 
velocità angolare, e divengono instabili 
quando questa velocità angolare diventa 
minore di un certo valore. 

La velocità degli elettroni decresce 
molto lentamente e ciò si può ricavare 
dalla perdita di energia che irradiano. 

Quando è raggiunta la velocità critica 
si forma un aggregato affaito diflerente, 
e qualche volta qualche elettrone abban- 
dona l'atomo stesso: è il caso della tra- 
sformazione del radio in elio, 

Come conseguenza delle sue ricerche, 
il Thomson concludeva che un atomo di 
idrogeno contiene un migliaio di elettroni 
e la sua massa è la somma delle masse 
di tutti questi elettroni. Tuttavia questa 
massa è fase interamente elettromagne- 
tica. Gli atomi delle altre sostanze con- 
tengono un numero maggiore di elettroni 
proporzionalmente al loro peso. Una tale 
struttura atomica spiega abbastanza bene 
le differenze fra i pesi dei vari atomi e il 
comportamento spettroscopico delle varie 
sostanze. 

Di più Thomson ha concluso dalle sue 
esperienze sulla dispersione nella luce, nei 
gas, che « il numero degii elettroni non è 
molto differente dal peso atomico ». 

Lo tone. — Quando un aggregato o un 
sistema di aggregati, con eccesso di elet- 
trizzazione positiva o negativa, è sottopo- 


. sto all'influenza di un campo elettrostatico 


esterno, tende a muoversi nel medesimo 
senso o in senso opposto alla direzione di 
questo campo. 

Questo aggregato prende il nome di 
ione positivo o negativo rispettivamente 
secondo il segno dell'eccesso di elettrizza- 
zione. 

| vari stati fisici della materia si rias— 
sumono nel modo seguente : 

loni negativi. 

r. Elettrone libero. 

2. Uno o più elettroni riuniti in nucleo 
formanti un gruppo di molecole. 


3. Atomo di un elemento elettro-nega- 


tivo, la instabilità del quale dipende dalla 
aggiunta di uno o più elettroni. 


loni positivi. 


t. Atomo di un elemento elettro nega- 
tivo la instabilità del quale dipende dalla 
sottrazione di uno o più elettroni. 

2. Aggruppamento molecolare dal quale 
51 è staccato un elettrone. 

Le linee di forza elettrostatiche di un 
ione sono dirette radialmente attorno al 
centro. In una molecola, mentre pratica- 
mente tutte le linee di forza partono dai 
suoi atomi elettro-positivi e terminano 
agli elettro-negativi, la distribuzione del 
campo in causa della saturazione elettro- 
statica è differente nei differenti piani pas- 
santi nel centro molecolare, 

Sotto l’azione di un campo esterno la 
molecola non subisce traslazioni, ma solo 
una rotazione ed una orientazione, la quale 
in un sistema molecolare produce la pola- 
rizzazione della sostanza. 

Gli elettroni liberi si trovano nei con- 
duttori solidi, nei raggi R del radio, nelle 
fiamme conduttrici e nei gas al disotto 
della pressione di ro mm. di mercurio 
specialmente quando son soggetti ad azioni 
ionizzanti esterne. 

Gli aggruppamenti si trovano in tutti i 
gas conduttori a pressioni superiori a 10 
millimetri e qualche volta nei liquidi e nei 
solidi. 

La ionizzazione. — In rutti i gas alla 
pressione atmosferica ordinaria si può pro- 
durre la ionizzazione spontanea la quale 
non è stabile, ma spesso seguita dalla ri- 
combinazione degli ioni. 

Se un gas ionizzato di volume V стс. 
è racchiuso in un ricevitore munito di due 
elettrodi in comunicazione coi due poli di 
una sorgente, si può produrre una corrente 
elettrica che si chiuda attraverso i gas e 
gli ioni positivi si muovano verso il ca- 
todo mentre i negativi si muovono verso 
l'anodo. Un ione negativo giunto al ter- 
mine della sua corsa comunica all'anodo un 
elettrone con la sua carica di 1.1 X  10—!9 
coulomb.; lo ione si converte cosi in 
atomo neutro. In modo simile lo ione po- 
sitivo giunto al catodo riceve da esso un 
elettrone e diventa un atomo ordinario. 

Questo fenomeno è dunque accompa- 
gnato dalla sparizione dal gas di un jone 
positivo e di uno negativo. Adoperando 
una differenza di potenziale crescente, au- 
menta la velocità degli joni e con essa la 
quantità di elettricità trasportata e con- 
seguentemente le sparizione di joni la 
quale però non supera mai la produzione. 
Tuttavia esiste un limite di saturazione 
oltre il quale pur crescendo il voltaggio 
non si ottengono ulteriori trasporti di 
elettricità. Per esempio l'jonizzazione spon- 
tanea nei gas alle pressioni atmosferiche 
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ordinarie permette appena (secondo Wil- 
son) il passaggio di 3, 3 X (o—!š ampere 
per cmc. 

Le ricombinazioni degli joni nei gas 
avvengono proporzionalmente al quadrato 
del numero di joni esistenti. Se N è il 
numero di joni per cmc. presenti in un 
dato istante, 11 numero n degli joni esi- 
stenti al tempo £ è 

N 


nz -z 


Ndi +I 


dove d è un coefficiente che secondo Town- 
send è uguale a r, т, X 10-6 ed ha il 
medesimo valore per l'idrogeno, il bios- 
sido di carbonio, l'aria e, secondo ogni 
probabilità per ogni altro gas. ll valore 
di questo coefficiente è indipendente dalla 
pressione fino a che questa si mantiene 
al di sopra di un'ottavo di atmosfera, ma 
diminuisce col diminuire della pressione 
al di sotto di questo limite. 

Townsend ha trovato che un elettrone 
moventesi lungo una traiettoria libera in 
un gaz rarefatto fra due punti alla diffe- 
renza di potenziale di 20 volt, acquista 
l'energia sufficiente per jonizzare la mo- 
lecola con la quale entra in collisione. 

L'energia richiesta per la produzione 
di un jone positivo o negativo, nella mo- 
lecola di un gaz è uguale al prodotto 
della differenza di potenziale per la carica 
dell'elettrone, cioé 


20 _ е 
—— > 10—10 == 2 10—11 
306 A 3,4 X 3 >< ida 
La velocità v acquistata dall'elettrone 
di massa m subito dopo la collisione si 
determina in base alla formula dell'energia 


V m у? = 2,3 X 10-!! 
ed ha quindi il valore 
—11 
у = | X 2.7 X 10? cm./sec. 


Questa velocitá é molto grande in con- 
fronto delle velocità medie molecolari dei 
gaz a temperatura ordinaria. 

Nei campi elettrici molto intensi tanto 
gli joni positivi quanto i negativi danno 
luogo mediante collisioni a nuovi joni; 
mentre che nei campi deboli questa pro- 
prietà appartiene ai soli joni negativi e 
agli elettroni. 

Introducendo un sale in una fiamma 
Bunsen, la fiamma diviene conduttrice in 
seguito a jonizzazione. [ metalli caldi jo- 
nizzano il gaz e danno luogo ad una pro- 
duzione di joni negativi tutte le volte che 
la temperatura raggiunge almeno 200 gradi. 

Nel vuoto, ed alla temperatura di 1500 
gradi il platino dà luogo ad una intensa 
corrente elettronica che puó raggiungere 
un milliampere per cmq. 

Gli joni gazzosi si producono anche 
come resultato dell'energia spesa nelle 
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sostanze radiottive, nei raggi X, nei raggi 
Renard, nei raggi ultra violetti, ecc. ecc. 

La conduzione dell'elettricità nei metalli. 
— Le ricerche intorno alla natura del pro- 
cesso della conducibilità nei metalli, hanno 
portato alla conclusione che nei metalli 
stessi oltre agli atomi e le molecole del- 
l'elemento si trovano joni positivi e gli 
elettroni liberi. Le molecole e gli atomi 
non sono completamente liberi di migrare 
da una parte all'altra del metallo, bensi 
il loro movimento è limitato a sposta- 
menti relativamente piccoli attorno ad una 
posizione media. Invece gli elettroni sono 
perfettamente liberi di muoversi ed il loro 
movimento dà luogo a collisioni, le quali 
alla lor volta possono produrre inversioni 
nel movimento stesso; in sostanza il loro 
modo di comportarsi è paragonabile al 
modo di comportarsi delle molecole nei 
gaz, quale è previsto nella teoria ci- 
netica. 

Quanto agli elettroni positivi gli autori 
sono discordi nei pareri, ritenendo alcuni 
che essi sieno liberi di muoversi, altri 
che no. 

Il numero degli elettroni liberi per cmc. 
di metalli è enorme, ed è dell'ordine dei 
bilioni, e la media del loro libero percorso 
si aggira intorno ad un millionesimo di 
centimetro. Questi valori variano però a 
seconda dei metalli. 

In un metallo ordinario alla tempera- 
tura assoluta, uniforme di Т gradi tutte 
le particelle sono in moto producendo 
frequentissime collisioni. Secondo la dot- 
trina della equipartizione dell'energia, l'e- 
nergia cinetica delle molecole, degli atomi, 
degli joni positivi e degli elettroni sono 
uguali tra loro e dipendono esclusiva- 
mente dalla temperatura assoluta, Segue 
immediatamente da ciò che, essendo la 
massa degli elettroni infinitamente minore 
di quella di tutte le altre particelle, essi 
hanno una velocità molto superiore. 

Seguendo Drude nelle sue ricerche con- 
sideriamo un conduttore metallico di se- 
zione unitaria, lungo L cm. contenente N 
elettroni per cmc. ciascuno di massa m e 
caricato di е, unità elettrostatiche. Se si sta- 
bilisce una differenza di potenziale di V 
unità elettrostatiche fra gli estremi del 
conduttore, gli elettroni saranno sottoposti 
ad un campo elettrico di intensità E= V/L, 
e durante l'intervallo di tempo < fra due 
collisioni e si saranno sottoposti ad una 
forza di direzione della lunghezza del con- 
duttore, tale che 

2 
m = Ее, dine 
Integrando al tempo т e determina 


| ndo 
le costanti 


I 3 
mL=—e, Ea 


Mantenendo la differenza di Potenziale 


и I [Ùpmee:_ 
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alla velocità originaria degli elettroni si 
aggiunge una velocità componente v; nella 
direzione L, tale che 


1 T 
v, = — e, E— 
š 2 5" m 


In ta] modo una certa quantità di elet- 
tricità passerà a traverso la sezione del 
conduttore metallico dando luogo ad una 
corrente che in unità elettrostatiche è 
espressa da 

I E us 
1; — e, Nv = е М Е = 
V 
L 

La resistenza per unità di lunghezza 
ossia la resistività del metallo ha in unità 
elettrostatiche il valore 

_ V m 
a e ёа? N < 
e la sua inversa, cioè la conducibilità, è 
espressa da 


I T 
= -— e N — 
2 m 


I т 
g = — e N— 
2 m 


Potremo per т sostituire un’altra espres- 
sione che tenga conto della velócità me- 
dia » dell'elettrone nella direzione della 
sua traiettoria, e della lunghezza media À 
del suo libero percorso. Sarà allora 


кт 
e quindi in definitiva 
I À 
с = e, N —— 
2 vm 


La conduzione del calore ner metalli. — 
E° molto probabile che il trasporto del 
calore nei metalli sotto l'azione di una 
differenza di temperatura sia dovuta alla 
presenza di elettroni che portano e distri- 
buiscano l'energia che possiedono sotto 
forma cinetica. 

Secondo la teoria cinetica dei gaz ogni 
molecola o particella possiede alla tem- 
peratura assoluta 7 un'energia cinetica 
media A, tale che 

=a T 
dove a è una costante che ha il valore di 
1,6 X 10-16 erg. per grado di tempera- 
tura assoluta. Se i metalli hanno la co- 
stituzione interna sopra accennata, un elet- 
trone non influenzato da forze elettriche 
o magnetiche ha la medesima energia di 
una molecola gassosa avente la stessa 


temperatura. 


Sempre secondo la teoria cinetica dei 


gaz, se uno degli estremi del conduttore 
metallico viene riscaldato, il flusso di ener- 
gia calorifera per secondo. Q in direzione 
longitudinale attraverso una sezione retta 


del conduttore è dato da 
ÀN db 


О = = erg/sec 
e sostituendo il precedente valore di Л 
1 dT 
= 3° av À N dL 


La conducibilità k del metallo in unità 
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meccanica, cioé: in erg per cmq., per 
grado di temperatura assoluta e per cen- 


. . * . * LAE] d T 
timetro, si ottiene riducendo all'unità uL 


e cioè 
k= av) N 


Da lungo tempo è stato constatato che 
le conducibilità elettrica e calorifera di- 
pendono dalla specie del metallo, ma 
stanno sempre fra di loro, secondo la 
legge di Wiedemann e Franz, in un rap- 
porto costante. : 

Ciò non si può spiegare, almeno per 
ora, che ammettendo che il trasporto del- 


rapporto fra questi due valori. La mede 
sima tabella dà anche il numero N di 
elettroni per cmc. calcolato secondo Drude 
e la lunghezza media À del loro libero 
percorso. 

Che il rapporto А/с è proporzionale alla 
temperatura assoluta é chiaramente di- 
mostrato dai valori riportati dalla quarta 
colonna nella precedente tabeila. Il coeffi- 
ciente 1/273 comune a tutti i gaz, é per que- 
sta differenza di temperatura (100 — 18 == 
= 82) 1,28. 

Il valore specifico dei metalli non ha 
però un valore cosi grande come sarebbe 
da aspettarsi da un numero così rilevante 
di elettroni liberi per unità di volume. 


METALLI 


Alluminio ...... 636 844 
Rame ........ 665 #62 
Argento . ...... 636 881 
Oro yuy kar Ep 727 925 
Nichelio. ...... | 699 906 
Йїпсо......... 672 867 
Сайтіо. . ...... | 706 905 
Piombo ....... 715 935 
Titanio. ....... 735 925 
Platino... .... š 753 1013 
Palladio ....... 754 1017 
Ferro, shunt 802 1061 
Bismuto . ...... 962 1077 
Antimonio. ..... =з = 


l'energia elettrica e calorifera sia dovuto 
a movimento di elettroni, movimento ri- 
spettivamente generato da differenza di 
potenziale o di temperatura. 

Dividendo l'una per l'altra le due espres- 
sioni testé ottenute di k e di c, si ha 


2 
Ë _4 (4) T 
б 3 ёз 
La annessa tabella dovuta а Jàeger е 


Disselhorst dà i valori di А/с rispettiva- 
mente a 18 e 100 gradi centigradi nonchè il 


RENDIMENTO DEI MOTORI A GAS 


—— 


П professore B. Hopkinson ha presen- 
tato all’Istitution of Mechanical Engineers 
una memoria nella quale egli riassume le 
conclusioni del rapporto del ** Commitee 
of the Istitution of Civil Engineers" sul 
rendimento delle macchine a combustione 
interna. Secondo questo rapporto i dia- 
grammi ottenuti con queste macchine sono 
ben lontani dal presentare quella esattezza 
che loro si attribuisce generalmente. 

Per determinare le cause che rendono 
così incerta la determinazione del rendi- 
mento dei motori a gas, ГА. eseguì una 
serie di prove sopra un motore Crossley 
da 40 cav. e sopra una macchina a vapore 


Klo X 107? (189) K[ox io * (100°) 


D ` x N. NIN Rus NP s I tad ur w X s a SAL 


К/с (тоо) = Р 
Kjo (18°) N X 10 À 108 cm 
1,32 14,00 0,2 
1,30 4,09 LI 
1,28 6,35 0,9 
1,27 4,36 0,9 
1,29 9,21 0,08 
1,30 18,40 0,03 
| 1,28 11,90 0,1 
| 1,31 11,20 0,034 
1,26 14,°0 0,05 
1,35 13,65 0,06 
1,35 Ti a DE 
1,32 14,60 0,05 
1,12 10,80 0,007 
— 26,00 O, 


Ad eliminare questa difficoltà Thomson 
ammette che gli elettroni non sono liberi 
per un'intervallo sufficientemente lungo 
che gli possa fare acquistare l'energia cor- 
rispondente ad una determinata tempera- 
tura. Su queste basi calcolò nuovamente 
1 valori del rapporto k/s, pervenendo cosi 
a dei resultati che differiscono di circa il 
12 percento da quelli ottenuti dal Drude. 

(Continua) 
U. R. ANDREI. 


Daimler. Dai risultati ottenuti l'A. trae le 
seguenti conclusioni: 

1° Se si prendono le precauzioni ne- 
cessarie per mantenere costante l’alimen- 
tazione del gas, i diagrammi sono esatti, 
tali diagrammi danno allora il valore della 
potenza con l'approssimazione dir o 2 */,. 

2% La differenza tra la potenza indi- 
cata e la potenza al freno, è piuttosto minore 
della potenza assorbita a vuoto, posto che 
siano eguali le condizioni di lubrificazione, 
a causa della differenza di energia assor- 
bita nella compressione ed aspirazione. 
L'attrito è costante se la temperatura delle 
pareti del cilindro è costante, ma esso 
varia molto col variare di questa tempe- 
ratura. 
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APPARECCHI DI SINCRONIZZAZIONE 


Gli autori (*) dividono gli apparecchi 
di sincronizzazione per l’accoppiamento 
degli alternatori in due classi: 1. Appa- 
recchi indicatori o sincronoscopi ; ll. Ap- 
parecchi automatici. 

Un buon apparecchio indicatore deve 
potere compiere tre funzioni distinte : 

1° deve indicare se la macchina da 
accoppiarsi è in ritardo od in avanzo; 

3? deve indicare anche l'ordine di 
grandezza della deviazione dal sincro- 
nismo; 

3° deve infine indicare l'istante pre- 
ciso della concordanza di fase. 

L'impiego, che è quasi generale, di un 
voltometro o di lampadine ad incande- 
scenza come indicatori di sincronismo per 
l'accoppiamento in parallelo d'alternatori 
costituisce un processo semplice e comodo 


амымы 


Fig. 39. 


quando si tratti di unità di piccola po- 
tenza. Questo metodo non si presta più 
per grandi unità, nel qual caso leggere 
differenze di fase assumono già impor- 
tanza, perchè esso non permette l'osser- 
vazione delle piccole deviazioni dal sin- 
cronismo e lascia sempre la possibilità di 
accoppiare due macchine aventi una dif- 
ferenza di fase considerevole. Uno dei 
sincronoscopi più diffusi e che, dando in- 
dicazioni sufficientemente esatte, permette 
una determinazione rapida e sicura delle 
piccole differenze di fasc è quello del tipo 
Lincoln; ne ricorderemo qui brevemente 
il principio (1). Questo istrumento com- 
porta un induttore laminato di motore 
bipolare monofase ed un rotore ordinario 
con nucleo di ferro D (fig. 39) che porta 
due bobine B e C collegate in serie e 
spostate tra loro di 90?. L'asse di questo 
rotore è munito di un indice che si spo- 
sta dinanzi ad un disco verticale fisso e 


(*) P. Mac-Gahan e H. W. Jouny. Apparecchi di sincronizzazione. - 


graduato ed è altresì fornito di tre anelli 
collettori, dei quali due sono riuniti alle 
estremità dell'avvolgimento indotto ed il 
terzo comunica col punto di giunzione 
delle due bobine C e B. L'apporto della 
corrente agli anelli è fatto mediante tre 
spazzole. Іп serie rispettivamente colle 
bobine C e B si trovano una resistenza 
non induttiva Q ed una induttiva P; mo- 
dificando l'intraferro nel nucleo ed asse- 
gnando alla resistenza P un valore op- 
portuno si può fare in modo che le cor- 
renti circolanti negli avvolgimenti Be C 
siano spostate di circa 90° l’una per 1ap- 
porto all'altra. 

Supponiamo ora che la corrente che 
traversa l'avvolgimento dell'induttore M 
sia in concordanza di fase colla corrente 
nella bobina В dell'indotto ; questo girerà 
in modo da disporre il piano della bobina 
B perpendicolarmente alla direzione del 
campo dello statore. Questa posizione di 


Fig. 40. 


equilibrio coincide con un sincronismo 
perfetto tra la macchina da accoppiarsi e 
la rete poichè i circuiti M e B sono am- 
bedue assai induttivi (vedi fig. 40, schema 
delle connessioni); in essa di più non sus- 
siste coppia tra la bobina C ed il campo 
dello statore M poiché la corrente in C 


bury. Su un nuovo indicatore di fase. - L'Eclairage électrique, XXI. 
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è spostata di 90° sulla corrente in M. 
L'indice mobile portato dal rotore si di- 
rige allora verticalmente verso l'alto e 
s: sovrappone ad una freccia tracciata 
sulla scala graduata del disco fisso. Quando 
invece è la corrente nella bobina C che 
è in concordanza di fase colla corrente 
in M, il piano della bobina C si dispone 
perpendicolarmente alla direzione del cam- 
po dello statore e l'indice prende una posi- 
zione orizzontale. 


A seconda dunque che la corrente del- 
l'alternatore da accoppiarsi a quello già 
in funzionamento € in avanzo o in ritardo 
di fase sulla corrente della rete, l'indice 
si sposterà dalla posizione di sincronismo 
verso destra o verso sinistra. Se poi ıl 
senso della fase di queste due correnti è 
addirittura opposto, il piano della bobina 
B si disporrà ancora perpendicolarmente 
alla direzione del campo dello statore, 
ma questa volta in una posizione facente 
un angolo di 180° con quella primitiva, 
l'indice disponendosi allora verticalmente, 
ma diretto verso il basso. Tutti gli altri 
casi possibili corrispondono alle posizioni 
intermedie delle bobine e per conseguenza 
dell'indice. 

Le considerazioni suesposte suppongono 
che i due alternatori da accoppiarsi pos- 
seggano velocità di rotazione rigorosa- 
mente identiche ; però se vi è differenza 
l'apparecchio la rivela subito. Se infatti 
le velocità angolari sono diverse, il ro- 
tore non si arresta in nessuna posizione, 
bensi ruota con una velocità angolare 
corrispondente alla differenza algebrica 
delle velocità di pulsazione delle due cor- 
renti; secondo che la macchina da ac- 
coppiarsi gira più velocemente o più len- 
tamente di quella che alimenta già la rete, 
la rotazione dell'indice si produrrà nel 
senso degli indici di un orologio od in 
senso inverso. Solo quando le velocità 
dei due alternatori si sono ridotte rigo- 
rosamente uguali, l'indice rimane fisso in 
una posizione invariabile, dipendente dalla 
condizione di fase degli alternatori, come 
si è spiegato sopra. Per operare quindi 
l'accoppiamento del nuovo alternatore 
alla rete, basta dunque aspettare che l'in- 
dice si arresti sovrapponendosi alla frec- 
cia indicante il perfetto sincronismo. 

Come controllo si possono utilizzare 
nello stesso tempo delle lampade ad in_ 


candescenza, non potendo il sincronosc o. 
pio seguire differenze troppo grandi tra 


le velocità di pulsazione delle correnti. 


che conviene sopratutto nelle installazi à 
potenti dove é necessario che le indic 
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- . е in 

luogo d'impiegare l'apparecchio Lincoln 
> 

ni 


E DA А й а 
zioni siano visibili a distanza, si Può im 
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piegare il sincronoscopio del tipo detto 
« Inductor » il quale non esige che una 
potenza apparente di 10 watt è può per 
conseguenza essere alimentato con i me- 
desimi trasformatori destinati ai volto- 
metri. 

Esso deriva in realtà dal tipo Lincoln 
rendendo fisse le bobine B e Ce mobile 
invece l’induttore M. Per diminuire tut- 
tavia il peso della parte mobile e sop- 
primere gli anelli di contatto, il solo ferro 
dell'induttore è reso mobile secondo una 
disposizione già applicata in certi conta- 
tori. Questa consiste nell'impiegare una 
bobina induttrice fissa concentrica all'asse 
di rotazione, circondante un nucleo pari- 
menti cilindrico imperniato su questo asse 
e munito ad ogni estremità di una proie- 
zione polare radiale. Queste proiezioni 
sono dirette in senso opposto e rimpiaz- 
zano i poli dell'induttore M dell'apparec- 
chio di Lincoln. 

Come tipo di apparecchio determinante 
automaticamente l'accoppiamento, gli au- 
tori descrivono il dispositivo ingegnoso 
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seguente (fig. 41) che sembra soddisfare a 
tutte le condizioni richieste. 

Un giogo E oscillante liberamente in- 
torno ad un asse L è munito ad ogni 
estremità di un nucleo immergentesi in 
un solenoide, Su questo asse L è calet- 
tato un settore in materiale isolante B 
portante una piccola manovella B'; que- 
sta manovella è trascinata per mezzo di 
una forchetta portata dalla leva a go- 
mito / montata folle come il giogo E sul- 
l’asse L. 

Il collegamento meccanico tra / e B è 
reso elastico entro certi limiti mediante 
una piccola molla a spirale K poco visi- 
bile nella figura. Il settore B porta un 
segmento metallico C normalmente in 
contatto colla spazzola fissa D regolabile 
per mezzo della molla D,; una seconda 
spazzola A è fissata sul bilanciere E. A 
questo stesso giogo E è fissato il cilindro F 
di un ammortizzatore ad aria, munito di 
volvole in modo da creare resistenza per 
sola rarefazione, cioè quando il cilindro Ё 
tende a salire; Í”, è il pistone corrispon- 
dente, costantemente richiamato dalla mol- 
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la Л, il quale mantiene in pari tempo il 
settore B nella sua posizione di equilibrio, 
per mezzo del tirante / agente sulla leva / 
prima descritta, e della leva oscillante G; 
N è infine un contrappeso di regola- 
zione. 

Ogni solenoide è diviso in 8 elementi 
piatti uguali e queste sezioni sono riunite 
alternativamente in serie, in modo da co- 
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stituire due avvolgimenti distinti compor- 
tanti ugual numero di spire (fig.42). 

Questi due circuiti sono rispettivamente 
riuniti alle barre omnibus 1, 2 della cen- 
trale ed ai terminali 3, 4 dell'alternatore 
da accoppiarsi; di più le connessioni sono, 
come lo dimostra la fig. 42, disposte in 
modo che se i due circuiti tossero per- 
corsi da corrente continua, le loro ampére- 
spire avrebbero una azione cospirante per 
un solenoide e discordante per l’altro. In 
queste circostanze è facile rendersi conto 
che quando le frequenze delle due cor- 
renti sono diverse, la leva £ riceve un 
movimento alternativo corrispondente alle 
oscillazioni delle lampade indicatrici di 
fase o del sincronoscopio. 

Supponiamo ora anzitutto che la diffe- 
renza nelle frequenze sia lieve, e che le 
due macchine siano prossime alla con- 
cordanza di fase, il senso delle connes- 
sioni essendo tale che le ampérespire dei 
due circuiti abbiano allora un'azione con- 
cordante per il solenoide di destra; in 
conseguenza di questo le ampérespire 
risultanti nel solenoide di sinistra sono as- 
sai deboli (supponendo che le tensioni 
nei due circuiti siano la stesse), ed il giogo 
tende a prendere lentamente una posizione 
di equilibrio corrispondente alla massima 
inclinazione verso destra. In grazia della 
lentezza con cui si effettua questo sposta- 
mento, il cilindro F può essere sollevato 
senza per questo trascinare il pistone F, 
che la molla H tende a mantenere nella 
posizione di riposo; s! può quindi consi- 
derare il segmento C come immobile, La 
spazzola A portata dalla leva E viene al- 
lora in contatto con questo segmento, ed 
il circuito del relais comandante l'interrut- 
tore :'d'accoppiamento è chiuso sul per- 


corso ACD (fig 42); l'accoppiamento viene 
dunque operato automaticamente ad un 
istante determinato e regolabile mediante 
variazione della distanza relativa dei con- 
tatti, 

Giova notare che se la differenza di 
frequenza è un po' più grande, senza tut- 
tavia varcare il limite permettente un ac- 
coppiamento soddisfacente, l'aria non ha 
tempo di rientrare in quantità sufficiente 
nel dash pot F F,, ed il pistone F, è 
tuttavia trascinato malgrado la molla an- 
tagonista H; il settore B azionato dal ti- 
rante / e dalla leva /, tende a rimanere 
più avanti della spazzola A. 

Il contatto azionante il reiais ha luogo 
automaticamente sempre con un leggero 
anticipo per dar tempo all'elettromagnete 
ed al meccanismo di scatto dell'interrut- 
tore di agire e di operare l' accoppia- 
mento all'istante preciso del sincronismo. 

Quando però la differenza di frequenza 
sorpassa un certo limite, le oscillazioni 
del bilanciere sono troppo rapide perchè 
l'aria possa rientrare nel dash pot, il pi- 
stone F, ed il cilindro F divengono in 
certo modo solidali, ed il segmento C, 
per il trascinamento a sinistra operato 
dalla leva J e dalla biella I, lascia la spaz- 
zola D prima ancora di incontrare la A; 
il relais dunque non funzionerà che quando 
la differenza delle frequenze sarà sufficien- 
temente ridotta. 

Naturalmente in congiunzione con un 
siffatto apparecchio si possono impiegare 
differenti dispositivi od interruttori acces- 
sori, secondo 1 casi, a fine di facilitare la 
manovra generale. 


E. G. 
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NUOVO PROCESSO 


per aumentare Pindgttamza dei cavi telefonici 


È stato recentemente brevettato un 
nuovo processo per sopprimere gli effetti 
dannosi dello smorzamento prodotto dalla 
capacità di cavi telefonici sulle correnti 
alternate telefoniche. 

Questo metodo ideato da W.-C. Yeat- 
man di Chicago sembra essere più sem- 
plice, più eflicace e più economico di quel 
che non sia il sistema Pupin. 

. Come è noto il metodo di Pupin con- 
siste nell'inserire lungo i conduttori, delle 
bobine d'induzione poste a distanze de- 
terminate. Invece W.-C. Yeatman distri- 
buisce l'induttanza uniformemente su tutta 
la lunghezza del cavo. 

A questo scopo egli impiega di prefe- 
renza dei fili di rame ricoperti di un sot- 
tile strato uniforme di ferro, deposto elet- 
troliticamente. 

Con questo inviluppo magnetico l’ in- 


ventore riesce ad aumentare la reattanza 
del circuito a tal punto che gli effetti della 
capacità si trovano ad essere quasi com- 
pletamente neutralizzati. Da ciò risulta un 
sensibile miglioramento nella trasmissione 
della parola. 

Il conduttore adottato da Yeatman con- 
siste in un nucleo di rame continuo e in 
un involucro di ferro egualmente con- 
tinuo. 

Siccome a questo conduttore si può dare 
l'isolamento ordinario, nulla impedisce di 
trattarlo semplicemente come un filo qua- 
lunque. | 

Per migliorare ancor più la trasmissione 
della parola, nello stesso momento che si 
fa passare la corrente telefonica nel cavo, 
si lancia anche una corrente continua la 
quale serve ad accrescere il flusso di e- 
nergia magnetica nell' involucro di ferro 
e per conseguenza la permeabilità di que- 
sto involucro e in pari tempo la reattanza 
efficace. 

Il mezzo più semplice per far ciò con- 
siste nell'applicare alle due estremità del 
circuito un trasformatore a tre avvolgi- 
menti di cui uno percorso da una corrente 
continua di f. e. m. costante e che invia 
la corrente su tutta la linea. Gli altri 2 
avvolgimenti si trovano in pari tempo 
collegati alla sorgente e all'apparecchio 
ricevitore delle correnti telefoniche. 

Come sorgente di corrente continua si 
puó adoperare una batteria di accumula- 
tori, colla quale si possono produrre i 
segnali di servizio e si controlla inoltre lo 
stato della linea. Quando si adoperano 
due batterie, una a ciascuno dei due e- 
stremi, non é prudente di mettere a terra 
uno dei poli di queste batterie poiché nel 
caso che si verifichi una differenza di po- 
tenziale della terra, tra una stazione e 
l'altra, il flusso di corrente tra i due fili, 
che costituiscono il circuito, diventerebbe 
ineguale e produrrebbe una ineguaglianza 
di autoinduzione. La f. e. m. della batteria 
di accumulatori che si adopera varia tra 
20 e 200 volt; quest'ultimo valore sarebbe 
il potenziale massimo di regime ammis- 
sibile per un cavo sotto carta. 

Il conduttore ideato da Yeatman può 
assumere delle forme qualsiasi, a patto 
che la permeabilità magnetica sia molto 
piccola. Queste condizioni si presentano 
tutte specialmente nel ferro elettrolitico, 
nel quale la perdita per isteresi è debole 
e la trasmissione della parola è perfetta, 

Un cavo formato di parecchi conduttori 
di questo genere avvolti insieme per paia, 
posti sotto carta, il tutto messo sotto 
piombo, sopprime in modo efficace lo 
smorzamento dovuto alla capacità ; questo 
genere di cavo è facile ad usarsi per la 
costruzione, per la posa e per la manu- 
tenzione; esso permette di abbandonare il 
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difficile e costoso sistema di fabbricazione 
impiegato finora per i cavi telefonici. 
Secondo i calcoli stabiliti con gran cura 
dall'A., alla frequenza di 1000 per secondo 
— che è presso a poco quella della tra- 
smissione della parola — un cavo di que- 
sto modello speciale, formato da condut- 
tori in rame ciascuno dei quali è stato 
ricoperto di un rivestimento in ferro, può 
trasmettere una data quantità di energia 
elettrica e dare un effetto utile attraverso 


una distanza 3 volte e mezzo più grande 


а TRAVERSO 


Dispositivi di protezione delle linee 
telegrafiche contro gli effetti d'in- 
duzione. 


| fenomeni d'induzione causati dalla vi- 
cinanza di conduttori percorsi da correnti 
variabili di grande intensità turbano no- 
tevolmente l'andamento degli apparati te- 
legrafici; questo inconveniente si verifica 
per esempio in misura assai grave per le 
linee telegra(iche fiancheggianti tramvie o 
ferrovie alimentate con correnti alternate. 
Nell'intento di ridurre queste dannose in- 
flenze il sig. Carlo Cantani propone, sia 
di strozzare l'accesso agli apparati alle 
correnti alternate provocate per induzione 
nei circuiti telegrafici, sia di annullarne 
l'effetto col contrapporre un effetto di rea- 
zione prodotto per induzione. ll primo 
intento verrà raggiunto proibendo l’in- 
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Fig. 43. 


gresso alle correnti alternate, coll'aumen- 
tare il coefficiente di self delle bobine 
del Morse senza per questo aumentarne la 
resistenza ohmica, cioé senza influenzare 
il funzionamento con corrente continua. La 
(fig. 43,1) rappresenta questa disposizione; 
le bobine del Morse sono raddoppiate e 
sull'armatura possono agire, sia tutte quat- 
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di quella che può essere raggiunta da un 
cavo ordinario, e ciò senza che vengano 
deformate le lunghezze d'onda di frequenza 
superiore, come accade nei cavi ordinari. 

La costante di smorzamento, con fre- 
quenze differenti, resta sempre abbastanza 
eguale, così che tutte le frequenze sono 
smorzate nella stessa misura in modo che 
le onde di corrente, al punto di arrivo, 
presentano presso a poco la stessa rela- 
zione fra loro, come avevano al punto di 
partenza. 
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tro, sia due sole di esse, mentre il circuito 
magnetico delle altre due è permanente- 
mente chiuso da un pezzo di ferro /. 

L'intento di distruggere gli effetti ma- 
gnetici della corrente perturbatrice si 
raggiungerà provvedendo l’elettromagnete 
dell'apparato telegrafico di un doppio cir- 
cuito, uno normale, e l'altro di bassa re- 
sistenza chiuso su sè stesso e destinato 
a servire da compensatore. Questo secondo 
circuito, se quello normale è sede di cor- 
renti alternative, funzionerà da secondario 
e sarà percorso da correnti di intensità 
pressochè uguale alla primaria, ma di 
senso contrario, cioè in opposizione di 
fase ed il flusso primario verrà distrutto. 

Qualora l'uso, separato o simultaneo, dei 
dispositivi di protezione ora descritti risulti ‘ 
insufficiente, l'autore dispone una forte re- 
sistenza ohmica О in derivazione sugli elet- 
tromagneti e consiglia inoltre la rimozione 
delle attuali terre e la loro immersione a 
grande profondità ed in luogo assai lon- 
tano dalle condutture percorse dalle cor- 
renti alternative curando che i cavi a cui 
sono riunite siano ben isolati al livello 
di terra. 


E. G. 


Processo per aumentare 
la resistenza elettrica di aleuni metalli 


Questo processo, brevettato a favore di 
Hans Kuzel di Baden (Vienna), si riferisce 
particolarmente ai metalli refrattari for— 
manti 11. corpo luminoso delle lampade ad 
incandescenza. ll procedimento generale 
consiste nel mettere il filamento, baston- 
cino o corpo destinato ad essere incande. 
scente, in presenza di una sostanza con- 
tenente boro, silicio o carbonio e poi ri. 
scaldarlo sino al bianco in modo che il 
boro, silicio o carbonio si decompongano 
e vadano ad alterare il metallo, 
massa verrà interessata nella reazio 
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bastanza profondamente; in tal modo la 
resistenza del filamento può venire au- 
mentata di circa 3, 4, 10 volte a seconda 
delle quantità entranti in reazione, mentre 
il punto di fusione del metallo viene di 
poco alterato. 

I corpi incandescenti dall'autore impie- 
gati sono costituiti preferibilmente da me- 
talli refrattari, allo stato colloidale. Il me- 
tallo può, a titolo di esempio, essere scelto 
fra i seguenti: cromo, manganese, mo- 
libdeno, uranio, wolframio, vanadio, tan- 
talio, niobio, titanio, torio, zirconio, osmio, 
iridio, platino. 

Questo procedimento può essere, p. e., 
realizzato disponendo il filo o corpo lu- 
minoso di metallo colloidele, in un reci- 
piente nel quale dapprima si produce il 
vuoto e poi si introduce dell'idruro di 
boro in quantità limitata. Entro questo 
ambiente gasoso si riscalda il filo al 
bianco, facendolo soggiornare a questa 
temperatura finché tutto l'idruro sia de- 
composto. Uno strumento di misura in- 
tercalato nel circuito del filamento testi- 
monierà, mediante indicazione di resi- 
stenza, della riuscita dell'operazione. 

All'idruro di boro può eventualmente 
sostituirsi l'idruro di silicio, vapori di 
idrocarburi pesanti, in breve qualunque 
gas che ad elevata temperatura attacchi 
i metalli impiegati nel processo e ne au- 
menti la resistenza; é conveniente me- 
scolare al gas attivo un gas inerte come 
p. e. l'idrogeno, se no i composti ricchi 
di boro, silicio, ecc, che si ottengono 
(carburi) posseggono un punto di fusione 
troppo basso. E. G. 
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Processo per la fabbricazione degli 
elettcodi di ferro, nichel e cobalto 
per accumulatori (1). 


Sospendendo una lamina di nichel fina- 
mente rugosa, come anodo, in una solu- 
zione diluita di potassa caustica con o 
senza aggiunta di traccia di un sale adatto 
(p. e. cloruro di sodio) si forma da prin- 
cipio sulla lamina un idrossido che non 
aderisce ad essa, ma si raccoglie come 
precipitato боссоѕо al fondo del reci- 
piente. Col prolungarsi dell'elettrolisi que- 
sto idrossido si attacca all'anodo formando 
uno strato di densità crescente dall'esterno 
all'interno; la lamina cos) trattata viene 
immersa come anodo in una forte solu- 
zione di potassa caustica in modo da ri- 
durre ad un idrossido superiore la parte 
del deposito aderente alla lamina, mentre 
il resto, scrostato dai gas sviluppati cade 
al fondo. La lamina viene poi lavata con 
un acido per liberarla dall'ossido. Se si 
circonda durante la preparazione la la- 
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mina con un corpo poroso bagnato dal- 
l'elettrolito, lo strato depositato sulla la- 
mina si presenta sin da principio com- 
patto ed aderente. 

Come corpo poroso puó usarsi con pro- 
fitto la calce spenta la quale dà origine 
durante la preparazione ad un idrossido 
di calcio solubile nell'elettrolito il quale, 
per quest'ultima proprietà, mantiene in 
prossimità della lamina quasi costante la 
concentrazione, la quale tenderebbe a di- 


minuire. Analogamente all’ idrossido di 


calcio operano quelli di bario, stronzio, 
magnesio, ecc. In pratica l'elettrolito. è 
costituito da una pasta dura formata da 
calce caustica, soluzione potassica e di 
una piccola quantita di soluzione ammo- 
niacale. Questa aggiunta ha per effetto di 
neutralizzare l'effetto delle impurita, una 
parte delle quali ha per effetto di eserci- 
tare l'ossidazione, rendendo solubile li- 
drossido stesso e facilitando così la rea- 
zione. Alla calce od all’elettrolito può 


aggiungersi idrossilammina, metilammi- 
na, ecc; come pure l'elettrolito può es- 
sere reso gelatinoso mediante cottura con 
amido. Mediante le operazioni sopra de- 
scritte la lamina viene in brevissimo tempo 
ricoperta da uno strato uniforme ed assai 
compatto ed aderente di idrossido di ni- 
chel №: (O H), 2); togliendo completa- 
mente mediante un processo chimico que- 
st'idrossido si riscontrerebbe che la la- 
mina, il cui peso è enormemente dimi- 
nuito, è attraversata da pori microscopici 
fittissimi ll processo descritto può essere 
applicato a tele di nichel invece che a la- 
mine sottili; così pure esso può aumen- 
tare la capacità degli accumulatori con 
elettrodi a pasta di nichel. Invece del ni- 
chel si possono usare gli altri metalli ma- 
gnetici, ferro e cobalto: gli elettrodi ora 
descritti accoppiati con elettrodi a pasta 
di ruggine costituiscono accumulatori di 
grande capacità. 


E. G. 
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Propagazione delle correnti tele- 
foniche sulle linee sotterranee, 
H. Abraham e Devaux-Charbonnel (2). 


Studio della corrente all'arrivo sopra una 
linea di grande lunghezza. —— Gli A. hanno 
già dimostrato precedentemente (3) che 
una linea estremamente lunga a filo dop- 
pio, al punto di partenza si comporta, ri- 
spetto ad una f. e. m. sinusoidale, come 
una capacità y è una resistenza p in serie. 
| valori assoluti sono: y = 0.,7 micro- 
farad e p — 420 ohm per le linee sotter- 
ranee del circuito di Parigi. 

Le leggi generali delle correnti indicano 
che la stessa linea anche all’ arrivo deve 
comportarsi rispetto ai diversi apparecchi 
ch'essa deve azionare, come una sorgente 
che abbia una f. e. m. di ampiezza deter- 
minata e che possieda una resistenza e 
una capacità interna precisamente eguali 
ai valori y e р misurati al luogo di partenza. 

Gli A. hanno verificato, specialmente 
sopra una linea lunga km. 58,3, cha questa 
regola permette effettivamente di calcolare 
in precedenza e con l'approssimazione di 
qualche centesimo, la corrente assorbita 
all'arrivo, in intensità e fase, da un ap- 
parecchio le cui costanti L, C ed К sono 
date. | 

1. Propagazione lungo la linea. — Per 
la propagazione lungo una linea infinita- 
mente lunga, gli A. hanno fatto delle mi- 
sure su linee reali di diverse lunghezze; 
in fondo a queste linee venivano collo- 


cate sempre una capacità ed una resistenza 
scelte in modo da formare una linea ar- 
tificiale equivalente alla linea infinita. 
Gli apparecchi erano intercalati tra la 
linea reale e quella artificiale. 
Rappresentando con K e C la resistenza 
e la capacità per unità di lunghezza della 
linea, le leggi teoriche della propagazione 


di una corrente sinusoidale sono : 


E= Foe" cos (w t — x x) 


r I= [Го e—*x соз (wi- dA — 3 E). 
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Si vede anzitutto che le ampiezze deb- 
bono variare in progressione geometrica 
lungo la linea, mentre che le fasi varie- 
ranno in progressione aritmetica. 

Ma le formole mostrano qualche cosa 
di più: che cioè la stessa costante « deve 
definire queste due variazioni di ampiezza 
e di fase. Se si è misurata p. es. la fase хх 
alla distanza x dall'origine si deve poterne 
dedurre l'ampiezza e la fase ad ogni di- 
stanza. 

La tabella seguente dà i valori così cal- 
colati e i valori osservati, a diverse di- 
stanze, per il rapporto tra l'intensità alla 
partenza e quella all'arrivo, come pure 
per la differenza tra la fase all'arrivo e la 
fase alla partenza : la frequenza impiegata 
è di soo periodi al secondo. 


(1) Nya Ackumulator- Akliebolaget Jungner. — (2) Académie des Sciences, 25 nov. 1907. — (3) С. R. 1907, p. 867. 


Distanza Rapporto Differ: nza di fase 
all'originein Km, delle intensità in gradi 
-- > А Le, 8 a —., 
osserv. | calcol. Osserv, calcol. 
16,4 2,4 2,5 52 49 
37 8 7,5 104 "15 
58,3 21,5 23 | 180 180 


Gli A. hanno anche verificato che le fasi 
e i rapporti osservati restavano gli stessi 
qualunque fosse l'ampiezza della f. e. m. 
che variava da 0,1 a 2.5 volt. 

Influenza della frequenza. — La teoria 
mostra che il coefficiente « il quale regola 
insieme lo smorzamento della corrente e 
le variazioni della fase lungo la linea, deve 
variare anch'esso proporzionalmente alla 
radice quadrata della frequenza. 

Sono state fatte delle misure sulla linea 
di km. 58,3 con correnti a 500 e a 250 
periodi. 

Ecco il paragone tra le formole e la 
esperienza : 


Numero Rapporto Diff, di fase 
dei periodi a. s. delle intensità in gradi 
— 2 "A— ^ 0. -—- = 
osserv. calcol, | oscerv. calcol. 
250 9,1 E 122 127 
$00 21,4 23 180 180 


Tutte queste misure potranno contri- 
buire a precisare dei fatti che sono rile- 
vati dall'uso quotidiano del telefono: an- 
zitutto le linee sotterranee non sono ap- 
plicabili che per distanze moderate; la 
altezza dei toni ha una influenza consi- 
derevole sulla potenza delle trasmissioni a 
grande distanza; le voci gravi sono tra- 
smesse meglio di quelle acute; la linea 
assorbe le armoniche elevate. 

Tuttavia se la telefonia è possibile con 
linee sotterranee di grande lunghezza, ciò 
si deve alla grande sensibilità dell'orecchio 
umano, e ancora perchè colui che ascolta, 
malgrado l'alterazione profonda della pa- 
rola, indovina, più che non senta, le frasi 
che gli vengono trasmesse. 


L'energia idrica nella Svizzera, 
per J. ‘Dalemont (1). 


Dall'anno 1891 al 1903 l'altitudine media 
delle cadute utilizzate in Isvizzera va da 
42 a 145 m. Negli ultimi 4 anni si nota 
invece un ritorno verso le cadute di media 
altezza - da so a 80 metri. Їп generale 
per ricavare una potenza un po' rilevante 
da queste cadute di altezza media occor- 
rono lunghe derivazioni e adattamenti che 
portano a lavori molto dispendiosi; ma si 
ha però con esse un vantaggio notevole, 


(1) Eclairage électrique, n. 1, 1908. 
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che cioé la variazione annua della potenza 
di queste cadute è più debole di quella 
che si ha con le cadute che vengono dai 
ghiacciai. 

La seguente tabella contiene i prezzi 
medi per cavallo e le potenze di alcune 
officine che utilizzano cadute medie e basse 
da 4 a 8m. 


| 
| 


очо ` . t + |°: ° ¿ 

s= 9 |.3x е ° ug: 
«зуя |37 |F* [Sa |5894 
es “a [28 |2. £ EO 
3t g - з o : m m 0 
OFFICINE |228 |85 |8925. (ат 
Зока нча инто о 2 
ьс оба Е [FE |x штыр 
. <“ ос | оя оо сім Омо о 
афо во 5° 59 Sga 997-7 
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La Goule. .. ....| 1.423 000| 3.650! 1.700 390| 840 
Ginevra,.......... ç 120.000|12.000' 8 lo 435 644 
Linthal.. ...... 5. 414.000, 1.000 $10 414 810 
Hauterive ........ ‚| 6.500. 000| 7 200) 4.900| ооо! 1.350 
Montubovoa,....... 5.850.000] $ 400| 2 650) r.o8o| 2.200 
Kubelwerk..... +.| 5.190.000) 4.200) 3.000 1,230| 1.720 
SIBI eu жаа nare 3.540.000 | 2,000, 1.960 1,270) І 300 
Wynau ..........| 3.000.000] $.7$0, 2.800.  800| 1.070 
Hagneck .,........ 5.400 ooo| $.500| 2 700, I.040| 2.000 
Bexniwu.......... ‚ | 8.500. c00|11. 700) 8. 450 725| 1.000 


Per evitare gli inconvenienti che deri- 
vano dalle variazioni di potenza durante 
le varie epoche dell'anno, si é ricorso alle 
riserve a vapore e all'accordo fra parecchie 
officine che utilizzano per quanto é possi- 
bile delle cadute, le quali hanno un mi- 
nimo che non si verifica nella stessa epoca. 
Sono state studiate anche altre soluzioni, 
per es. a Ruppoldingen nelle ore di baso 
carico, si fa risalire con delle pompe l'ac- 
qua che è a valle in un serbatoio a monte. 

Si verifica inoltre nei vari impianti che 
la domanda di energia cresce molto ra- 
pidamente, così che in un tempo, relati- 
vamente corto, queste officine giungono 
ad esitare la loro potenza massima e sof- 
frono del loro stesso sviluppo. Secondo 
una statistica del 1902 sono 180.000 IIP 
di potenza elettrica che viene utilizzata 
dall'insieme delle centrali che hanno for- 
nito alla statistica dei dati quasi completi. 
Tale potenza si trova ridotta a 135.000 HP 
nel periodo di magra; sono dunque 45 
mila HP che bisogna ricavare dalla riserva 
a vaporeo a gas, la quale non supera gli 
11.850 cav. Questa riserva dovrà essere 
perciò prossimamente aumentata ; si vede 
dunque che non solo la industria ritorna 
ad essere tributaria del carbone, ma da 
esso dipendela stessa centrale idroelettrica. 

La centrale difatti, in seguito agli ec- 
cessivi bisogni che ha provocato, è co- 
stretta a ricorrere ad una sorgente di 
energia estranea, il carbone, che si cre- 
deva fosse per sempre escluso dalla 
Svizzera. 

La energia idrica utilizzata in Isvizzera 
non ha dunque ridotto il consumo del 
carbone, ma ne ha provocato anzi un 
miglior consumo sostituendo, negli im- 
pianti meccanici di debole e media po- 
tenza, il motore elettrico a quello termico, 
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e riservando quest'ultimo ai soli impianti 
di grande potenza e di rendimento elevato. 
Questo fatto deve attribuirsi anzitutto ai 
progressi del trasporto a distanza della 
energia elettrica. | 

La possibilità di produrre dell’ energia 
elettrica in grande quantità e di poterla 
distribuire alle industrie in un raggio più 
o meno grande, è stata già compresa e 
messa a profitto nei centri carboniferi. 

Malgrado tutto quel che se ne può dire, 
il fatto provato è questo: che la produ- 
zione di energia elettrica in Isvizzera di- 
pende in gran parte dal carbone che si 
rende ancora necessario in quei paesi per- 
fino ove si era creduto sfuggire al gra- 
vame di questo costoso prodotto minerale. 


Prova di vernici isolanti. 


A.-R. Warnes ha eseguito delle inte- 
ressanti esperienze i cui risultati furono 
pubblicati nell'Electrical World, 

L'A. ha dimostrato che l'olio di lino 
contenuto in certe vernici dà a queste ul- 
ume delle proprietà sfavorevoli per lo 
isolamento. 

Infatti una vernice che contiene olio di 
lino, racchiude assai più umidità di una 
vernice composta senza alcun olio della 
stessa specie. 

Il Warnes ha eseguito delle esperienze 
su lamine metalliche sottili spalmate con 
tre vernici differenti; queste lamine ven- 
nero poi esposte all'umidità atmosferica : 
il risultato delle esperienze ha dato le 
seguenti percentuali di umidità assorbita 
dalle lamine in capo a: 


e , t giorno 15 giorni 15 зек. е 
Vernice composta prin- 

cipalmente d'olio di 

шо... . . . 02; 0,53 1,34 ` 
Vernice con 15 °/, d'olio 

di lino . . . . . oig 0,28 0,49 
Vernice senza olio di 

lino . . . . . . 0,05 0,20 0,5 


Delle lamine della stessa specie, im- 
merse nell'acqua a 15? durante 24 ore, 
hanno rivelato: per la prima vernice un 
assorbimento di acqua del 2,84 0/0; per 
la seconda 0,85 0/0; per la terza, che non 
conteneva affatto olio di lino, del 0,15 0/0. 

L'applicazione di uno strato di olio di 
lino sopra una stoffa di tela o di cotone 
non impelisce affatto, anzi favorisce lo 
assorbimento dell'umidità da parte della 
stofla. 

Per determinare la rigidità dielettrica 
delle vernici, il Warnes immerse dei pezzi 
di tela in una vernice a base d'olio di 
lino, poi fece asciugare questi pezzi alla 
aria libera durante tre mesi. 

Siccome l'olio, dopo questo Periodo di 
tempo, era già quasi completamente Os- 
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sidato, egli ha di nuovo riscaldato queste 
pezze tenendole poi durante un mese in 
un locale avente una temperatura costante 
di 15°. L'A. constatò allora che la tensione 
necessaria per ottenere la perforazione 
era di 462 volt. Riscaldò poi gli stessi 
pezzi di tela durante una settimana a 40° 
e li esaminò subito dopo il raflredda- 
mento La tensione disruttiva in tal caso era 
salita a 605 volt; dopo una nuova espo- 
sizione all'aria questa tensione era scesa 
a 484 volt. 

Al contrario, con pezze di tela immerse 
in una vernice che non conteneva olio di 
lino, la tensione di rottura è sempre re- 
stata la stessa, cioè 933 volt. 

Le suddette prove sono state eseguite 
con una corrente alternata di 42 periodi 
tra delle lamine elettrodi di 13 cm?. 

E" stato ancora constatato che gli strati 
di una vernice contenente dell'olio di lino 
si contraggano molto di più degli altri 
quando vengono sottoposti a forti tem- 
perature e che esse si disseccano sempre 
troppo e si staccano inoltre più facilmente, 
rompendosi. 

L'A. attribuisce finalmente la tinta verde 
che si produce sulle vecchie bobine, alla 
presenza di una certa quantità di olio di 
lino nelle sostanze che hanno servito ad 
impregnare il ricoprimento del filo d'av- 
volgimento. 

{l precipitato verde che si forma è com- 
posto di sali di rame prodotti dagli acidi 
contenuti nell'olio. 

La formazione di questi sali è più ra- 
pida quando, la vernice adoperata conte- 
nendo olio di lino, si ha una maggior 
quantità di umidità tolta dall'aria circo- 
stante. 


Motrice a vapore ed a gas (1). 


È stata presentata dal sig. S. A. Reeve 
all'American Society oi Mechanical Engi- 
neers, una nota sopra un nuovo tipo di 
motrice che partecipa delle qualità del 
motore a gas, e di quello a vapore. 

Il gas prodotto dal gasogeno viene bru- 
ciato sopra dell'acqua e si mandano 1 pro- 
dotti della combustione, insieme al vapore 
soprariscaldato così ottenuto, in una mac- 
china che differisce pochissimo da una 
ordinaria motrice a vapore. 

L'autore afferma che con questo metodo 
si hanno dei vantaggi sul motore a gas, 
mentre, in confronto al motore a vapore, 
viene eliminata la caldaia sotto pressione. 
Manca ogni descrizione del dispositivo 
usato. 


D. F. 
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Velocità della luce (r). 


Si hanno due metodi per determinare 
la velocità della luce: quello diretto ottico 
cogli specchi giranti e quello elettrico. 
Quest'ultimo é un metodo indiretto e con- 
siste, come é noto, nel determinare la ca- 
pacità di un condensatore in unità elet- 
trostatiche ed eletiromagnetiche, assu- 
mendo come valore di v la radice qua- 
drata del rapporto. 

Dei due metodi si hanno i seguenti re- 
sultati: quello ottico, secondo le accurate 
esperienze di Newcomb e Michelson del 
1882 B, darebbe per v 299,860 km.; quello 
elettrico, per le ultime esperienze di Rosa 
e Dorsey, 299.710 km. 

L'importanza di queste misure non con- 
siste solamente nel cercare l'accordo per- 
fetto fra i due metodi; la conoscenza e- 
satta di v é utile anche per altri motivi. 
Possiamo infatti domandarci se tale valore 
sia o no costante, giacchè non è incon- 
cepibile che le proprietà elettromagnetiche 
dell'etere siano soggette a variazioni nel 
tempo e nello spazio. Si ritiene infatti 
che il sistema solare si muova attraverso 
lo spazio con una velocità di un bilione 
di km. per anno; una serie di misure 
di v a regolari intervalli di tempo sarebbe 
importante per darci un'idea delle pro- 
prietà dello spazio attraversato. 


U.F: 


Spese d'impianto delle centrali 


Alla recente assemblea generale della 
Unione delle strade ferrate americane, 
sono state presentate delle interessanti 
comunicazioni, di cui una specialmente 
contiene dei dati utili su qualche centrale 
a vapore. 

L'officina di Fort Wayne e Wabasch 
Vallay Traction Co. presenta un tipo di 
centrale che alimenta una rete di tram e 
di illuminazione. 

| fabbricati coprono una superficie to- 
tale che può ritenersi di m.? 0.13 per ogni 
KW alle macchine; per la sala delle mac- 
chine soltanto questa cifra si riduce a me- 
tri cubi 0.07. L'officina contiene dei gruppi 
elettrogeni a turbine della potenza totale 
di 8500 KW. La potenza delle caldaie 
per KW di macchine è di 0.56 cav. men- 
tre essa ammonta a 0.75 cav. in quelle 
officine ove si alimenta o una rete d'il- 
luminazione o una rete di trazione, Il fat- 
tore di carico medio (alimentazione com- 
binata dei due circuiti), è di 0.33; il fat 
tore di carico per unità generatrice è di 
0.50 circa (si nota che questo fattore per 
i generatori di tram è di 0.67 e per quelli 
di illuminazione è 0.34) con un servizio di 


(1) Electrical World, 21 dicembre 1907. — (2) Electrical World, 11 gennaio 1908. 


officina di 24 ore. Il carico massimo per 
generatore è 0.88 della potenza effettiva 
normale. Con un accrescimento del fat- 
tore di carico da 25 a 30 per cento, le 
spese di esercizio si abbassano di circa il 
15 per cento; se il fattore di carico au- 
menta dal 30 al 35 per cento la diminu- 
zione è del 9 per cento in più. 

L'impianto in questione è costato 340 
lire per KW alle macchine, spesa così 
distribuita: 

15 p. cento per la costruzione; 
45 p. cento per le macchine; 
20 p. cento per le caldaie; 

6 p. cento per Ja condensazione. 

Le spese di esercizio per KWO, com- 
preso il 7 p. cento d'interessi e il 4 per 
cento di ammortamento, ammonta a 4.2 
centesimi per un fattore di carico di 0.23, 
e a 3.1 cent. per un fattore di carico di 
0.33. Il prezzo del carbone sale a tt lire 
la tonnellata. 


Grande reostato liquido. 


Nell' Electrical Journal del novembre 
1907 venne descritto un reostato di di- 
mensioni straordinarie. Si trattava di pro- 
vare dal punto di vista del consumo di 
vapore un gruppo turbina alternatore della 
Centrale di Chelsea, a Londra; la diffi- 
coltà stava nell'assorbire la potenza ge- 
nerata. 

Dopo alcune prove di casse in legno 
le quali riuscirono infruttuose a causa 
delle derivazioni nel legno che nont ar- 
dò a carbonizzarsi; si decise allora la co- 
struzione di un bacino in ferro di circa. 
m. 4.50 di diametro e m. 3 di profondità 
Tre elettrodi, formati di sbarre di rame, 
furono posti intorno al centro formando 
fra loro un triangolo equilatero, e colle- 
gati alle tre fasi dell'alternatore. 

Degli elettrodi neutri, posti nei punti 
di alimentazione della cassa e in alcuni 
altri fra gli elettrodi attivi, evitavano lo 
aumento di potenziale in questi punti in 
modo da eliminare ogni danno. La carica 
assorbita da questo reostato raggiunse 
5,500 KW. sotto 11,000 volt e si crede 
ch'esso avrebbe potuto assorbire 8,000 
KW. L'energia spesa non andava intera- 
mente perduia perchè si utilizzava l'acqua 
riscaldata perl'alimentazione delle caldaie. 
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Aumento di capitale di una Società 
anonima. — La nuova Società anonima Arm- 
strong di Pozzuoli aveva nell'articolo 5 del suo 
statuto introdotto una disposizione che dava fa- 
coltà al Consiglio d'amministrazione di aumen- 
tare, senza l'intervento dell'assemblea, il capitale 
sociale di 2 milioni fino alla somma di 20 mi- 
lioni di lire, mediante emissioni di nuove azioni 
alla pari, in conformità di quanto cra stabilito 
nell’atto costitutivo. Il Tribunale aveva ritenuto 
che la suddetta disposizione fosse contraria alla 
‘ legge. Difatti l'articolo 158 del codice di com- 
mercio consente bensì, nel caso di aumento del 
capitale sociale, di derogare con l'atto costitu- 
tivo o collo statuto alle disposizioni legislative 
relative al computo della maggioranza, ma non 
permette di togliere collo statuto all'assemblea 
dei soci la competenza di mutare sostanzial- 
mente la vita ed il funzionamento della Società, 
come avviene in un caso di aumento di capi- 
tale, per affidarla al Consiglio di amministra- 
zione. | 

La Corte d'appello di Roma confermò il giu- 
dizio dei primi giudici, affermando che è di pub- 
blico interesse che quella competenza rimanga 
all'assemblea di tutti gli aventi diritto al capi- 
tale sociale, come è d'interesse pubblico di ga- 
rantire la minoranza dalle eventuali sopraffazioni 
della maggioranza, concedendo ai soci dissen- 
zienti il diritto di recesso dalla Società. 

La Società sosteneva che nella specie l'arti- 
colo ç dello statuto sociale non conteneva una 
vera e propria delegazione al Consiglio d'am- 
ministrazione di poter decidere l’aumento del 
capitale, perchè questo aumento era già stato 
deliberato da tutte le persone intervenute a co- 
stituire la Società; ma che si era semplicemente 
affidato al Consiglio l'esecuzione o meglio l'at- 
tuazione della decisione nel tempo e nei modi 
più opportuni. 

« Tale argomento non regge — osservò la 
Corte — poichè per stabilire se la delegazione 
o il mandato conferito al Consiglio d'ammini- 
strazione abbia per obbietto il decidere l'aumento 
del capitale sociale, ovvero l’attuare un aumento 
già deliberato dall’ assemblea, bisogna aver ri- 
guardo, più che alla parola adoperata, alla so- 
stanza della delegazione. Quando l’aumento è 
definitivamente deliberato dall'assemblea per 
modo che non sia consentito al Consiglio d'am- 
ministrazione di attuarlo o di non attuarlo, ma 
sia obbligatorio per esso di attuarlo in un dato 
termine salvo a scegliere in questo termine il 
momento più opportuno, in tal caso non può 
revocarsi in dubbio che l'oggetto della delega- 
zione sia non decidere ma attuare l'aumento. 
non il deliberare ma l'eseguire. Quando invece 
l'aumento del capitale sociale fino ad una data 
somma non é stato deliberato ip modo obbli- 
gatorio per il Consiglio d' amministrazione, 
quando cioé si é lasciato al Consiglio stesso la 
facoltà di non attuare affatto l'aumento del ca- 
pitale, in tale ipotesi la delegazione comprende 
logicamente e giuridicamente non solo l'attuare 
ma anche il decidere ». 

Ora nel caso dell'articolo 5 dello statuto della 
Società Armstrong, il Consiglio d'amministra- 


zione era lasciato arbitro assoluto di aumentare 
o no fino a 20 milioni il capitale sociale, non 
essendogli stato prefisso alcun termine, più o 
meno lungo, per procedere obbligatoriamente al- 
l'aumento. 

La Certe osservò inoltre che mal si com- 
prenderebbe che con lo stesso atto si possa co- 
stituire una Società col capitale di 2 milioni (di 
cui soli tre decimi versati), come nel caso della 
Armstrong, e deliberare contemporaneamente in 
modo definitivo l'aumento del detto capitale a 
20 milioni. Ne conseguirebbe che fin dalla co- 
stituzione si avrebbero due capitali egualmente 
definitivi, uno sociale ed un altro statutario, 
contrariamente al principio dell’unità del capitale 
sociale sancito dal legislatore. Del resto nello 
statuto si può prevedere l’aumento del capitale 
ma non già deliberarlo definitivamente, perchè 
così il vero capitale sociale sarebbe il secondo 
e non il primo. Tenuto poi presente che l'arti- 
colo 131 del codice di commercio prescrive che 
поп si possono emettere nuove azioni sino a 
che le precedenti non siano interamente pagate, 
la Corte soggiunge che ne risulta anche il di- 
vieto di deliberare definitivamente l’emissione e 
quindi di darne la delega al Consiglio fino a 
che le azioni stesse non siano completamente 
pagate. 

La Corte d’appello di Roma ritenne quindi 
non conforme a legge il citato articolo 5 dello 
statuto sociale. 

La relativa sentenza è in data del 28 mag- 
gio 1907. 

A. M. 

Mercede dovuta per opera di media- 
zione. — L'ingegnere Milesi, aveva per inca- 
rico del signor Moretti, intavolato trattative con 
la Società Bergamasca per la condottura della 
energia elettrica a Treviglio allo scopo di cone 
cludere un importante affare, che fu effettiva- 
mente concluso mediante contratto. Il Milesi 
pretese il compenso che suole darsi ai mediatori, 
ma il Moretti sosteneva che tale compenso non 
gli spettasse, avendo egli semplicemente prestato 
opera di professionista ingegnere, per cui la re- 
tribuzione doveva essere stabilita in misura di- 
versa. 

La controversia fu portata innanzi all'autorità 
giudiziaria e la causa venne in ultimo discussa 
presso la Corte di cassazione di Torino. Questa 
ebbe a rilevare, in linea di fatto che l'attività del 
Milesi si era svolta nello scopo e coll'intendi- 
mento di ottenere la conclusione di un impor- 
tante contratto procurando e conseguendo l'ac- 
cordo e l'unione dei consensi delle parti, e perció 
la sua opera, e pel fine e per l'obbiettivo, non 
poteva considerarsi che come opera di media- 
tore. Egli infatti non aveva nella fattispecie 
fatto opra d'ingegnere, perché la sua attività si 
era manifestata, non già per risolvere un pro- 
blema tecnico nell’interesse di una delle parti, 
ma per conseguire l'accordo in un contratto 
nell'interesse dell'una e dell'altra parte. Fun- 
zione precipua del mediatore é quella di agevo- 
lare la conclusione di un affare, avvicinando le 
persone disposte a concluderlo, rimovendo le 
difficoltà che visi oppongono, fornendo notizie 
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e consigli. Nè poteva ostare a ciò la qualità di 
ingegnere, perchè nessun vincolo ed ostacolo 
é posto all'esercizio del mediatore privato. La 
professione di mediatore & libera, dice la legge, 
e puó quindi liberamente esercitarsi. La qualità 
e la professione d'ingegnere sono titoli di mag- 
giore capacità e di maggiore competenza che 
facilitano ed accreditano la parola e l'opera del 
mediatore e non la ostacolano. 

« E quando — soggiunge la Corte — all'opera 
del Milesi come mediatore non é stato fatto 
alcun appunto, ed essa si è svola come doveva 
col raggiungimento del fine gradito e accettato 
da entrambe le parti, il Milesi aveva diritto di 
chiedere la retribuzione per la sua mediazione. 
Questa retribuzione è stabilita dagli usi locali, 
e, ove manchino, subentra l'autorità del giudice 
che prudenzialmente valuta l’opera in ragione 
della sua natura e del servizio reso. 

« Questa è la legge comune per tutti i me- 
diatori inscritti e non inscritti, salvo per i me- 
diatori inscritti l'applicazione della tariffa compi- 
lata dalla camera di commercio per le operazioni 
fatte in borsa ». 

Nella sentenza, si rileva poi la differenza che 
vi è fra la mediazione e la locazione d'opera, 
contratti affini, ma non simili. Il mediatore non 
si obbliga come il locatore a fare per una od 
altra parte una cosa mediante la pattuita mer- 
cede; egli di fronte alle parti non assume ob- 
bligaziore alcuna, salvo quella dell'imparzialità 
e fedeltà, ma esplica la sua attività per indurle 
ad accettare l'affare che propone e a conclu- 
dere il contratto relativo. 

La mercede non é dovuta che in caso di con- 
clusione dell'affare e, secondo l'uso, in ragione 
della sua entità, quando non sia stata preven- 
tivamente stabilita. 

E la Corte, con sua sentenza del 31 mag- 
gio 1907, riconobbe il diritto del Milesi facendo 
le seguenti considerazioni: 

« In mancanza di patto speciale deve presu- 
mersi che le parti, che non possono ignorare 
quale sia il compenso dovuto al mediatore se- 
condo l'uso, accettando la mediazione consentono 
tacitamente di riferirsi a quest'uso ed assumono 
l'obbligazione di rispettarlo ad affare perfetto. 
Nè vale a dire che questo è il diritto che com- 
pete al mediatore di professione, perchè se è 
vero che l'abitualità dell'esercizio genera nel 
mediatore la qualità di commerciante, non è 
meno vero che la mercede è dovuta non in di- 
pendenza della abitualità della professione, ma 
in considerazione dell'opera prestata, e se l'opera 
è di mediazione ed il contratto è di mediazione, 
la mercede deve rispondere alla natura dell'opera 
e del contratto. E poiché, per le esposte ragioni, 
chi si adopera per porre d'accordo due persone 
ed agevola le loro trattative per conclusione di 
un affare con diritto di percepire la mercede ed 
affare concluso fa opera di mediazione ed è per 
l'affare un mediatore, ancorchè non si ingerisca 
in contrattazioni simili per professione abituale, 
così la mercede ad esso dovuta, quando non sj д 
determinata nel contratto, va stabilita dal giu- 
dice in conformità agli usi tocali ed in difetto 


secondo il suo prudente apprezzamento s. 


A. M, 
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| Note FINANZIARIE 


S conto ufficiale Banca d’Italia 5 :/, */,. 


sconti : Francia, 3 50 — Svizrera, 5. — Londra. 4 
— Germania, 6 — Austria, 5.50 — Belgio, B. 

Chéques: Francia — — — — — — Svizzera 90 90- 

99.80 — Londra 25. 185-28. 17 — Germania 122. 978-122 876: 


Public -Auto. - Roma. — Si è costituita 
in Roma la Società « Public Auto » col capi- 
tale di L. 250000 aumentabile fino a L. 1000000. 

Lo scopo della società & l'esercizio di auto- 
mobili da piazza entro e fuori Roma. 

Il primo consiglio di amministrazione è com- 
posto dei signori cav. uff. Girolamo Orefice - 
comm. Giovanni Grain - dott. Pietro Canta- 
lupi - cav. Giuseppe De Rossi - Fortunato Vi- 
socchi - ing. Felice Ponsard - ing. Francesco 
Rognetta. Sindaci : colonnello Carlo Corsi - avv. 
Giovanni Benucci - avv. Guido Marchesi. 

Esercizi Elettrici Chizzolini. - Milano: 
— E stata tenuta l'assemblea straordinaria dei 
soci di questa Accomandita per azioni — Era rap- 
presentata oltre la metà del capitale sociale. 

Fu approvata la trasformazione dell'Accoman- 
dita in Società Anonima con lo stesso capitale 
di L. 1.200 ooo iu azioni da L. 250 ciascuna. 

Fu quindi modificato lo Statuto e proceduto 
ala nomina del Consiglio che è risultato com- 
posto dei signori ing. Ettore Conti - ing. Carlo 
Clerici - ing. Antonio Chizzolini, Consigliere 
delegato. 

Sindaci furono nominati i signori comm. An- 
gelo Carminati - avv. Michele Zambellini e ban- 
chiere Orsini Castellini. 


PREZZO DRLL'ORO B DELL'ARGENTO 


Parigi, II - Argento prezzo al kg. Fr. — — — 

Londra, 10 - Argento pence 26 5/, all’ oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Naova-York, 9 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 56 !/, per oncia troy. 


INFORMAZIONI 


Congresso della Unione internazionale 
detle tramvie. 


La Internationaler Strassenbahn und 
Kleinbahn-Verein, avente sede a Bruxel- 
les, ha stabilito di tenere nel settembre 
1908 un congresso a Monaco; ecco il 
programma dei lavori che saranno svolti: 

A) Questioni in discussione: 

г. Usura ondulatoria delle rotaie. 

2. Produzione della energia elettrica. 
Paragone dei vantaggi presentati dalle 
macchine a vapore a movimento alter- 
nativo, dalle turbine a vapore, dai motori 
a gas, motori Diesel, ecc., negli impianti 
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delle officine di forza per trazione elet- 
trica. Parazone del prezzi di costo. 

3. Vantaggi € inconvenienti dei di- 
versi tipi di vetture (vetture motrici, vet- 
ture rimorchiate) negli impianti di tram- 
vie (vetture a boggie, a uno еа 2 assi, 
vetture ad assi radiali, vetture converti- 
bili, vetture miste (semiaperte e semi- 
chiuse), vetture a piattaforma centrale, 
ecc.). 

4. Nuovi dati per perfezionamenti e 
spese di esercizio delle parti costitutive 
dei freni in uso nell'esercizio delle tram- 
vie elettriche. 

5. Risultati ottenuti con l'impiego dei 
contatori di corrente c altri sulle vetture 
di tramvie. Premi di economia di cor- 
rente. 

В) Questioni documentarte : 

6. Dati e risultati comparativi otte- 
nuti con l'impiego della trazione elettrica 
sulle line d'interesse locale. 

7. Durata e consumo, secondo i per- 
corsi effettuati, delle parti essenziali del 
materiale mobile prima del loro ricambio. 

8. Vantaggi e inconvenienti degli au- 
tobus. Loro risultati di esercizio. 

9. Lubrificazione dei cuscinetti nelle 
vetture motrici dei tram. Lubrificazione 
degli ingranaggi. 

10. Costruzione deile strade per fer- 
rovie d'interesse locale, dal punto di vista 
speciale: a) delle dimensioni e del peso 
delle traverse ; b) dello spessore del pie- 
trisco ; с) del profilo delle rotaie; d) del- 
l'impiego delle traverse metalliche e in 
cemento e della sorveglianza degli scambi. 

11, Tipi di locomotive a vapore per 
linee d'interesse locale, specialmente per 
vie a scartamento ridotto. Risultati otte- 
nuti dalle locomotive compound e a va- 
pore surriscaldato. Locomotive per com- 
bustibili diversi dal carbone. 

12. Impiego delle vetture automobili 
ed automotrici sulle strade ferrate in ge- 
nerale e specialmente sulle linee di inte: 
resse locale. 

C) Conferenze: 

13. Importanza economica delle grandi 
centrali regionali dal punto di vista dello 
sviluppo delle strade ferrate d'interesse 
locale a trazione elettrica. 


—%___— - 


Commissione pel servizio radiotelegra- 
fico dello Stato. 


Con decreto reale dell'11 ottobre 1907, 
su proposta dei ministri della marina, della 
guerra e delle poste e telegrafi è stata 
istituita una Commissione permanente per 
l'ordinamento del servizio radiotelegrafico 
dello Stato, con l’incarico di procedere 
allo studio delle quistioni inerenti agli 
impianti ed all’ esercizio della radiotele- 


grafia sia per lo Stato che per i rapporti 
internazionali con altre nazioni; a questa 
Commissione dovranno rivolgersi le am- 
ministrazioni governative interessate. 

La sede di tale Commissione è Roma, 
presso il Ministero della Marina; nello 
stesso Ministero ha sede l'archivio del 
Presidente, 

La Commissione è composta comesegue: 
un membro, presidente, estraneo alle am- 
ministrazioni governative, inamovibile е 
scelto fra i cittadini dello Stato, di notoria 
competenza scientifica ed elevata posizione 
politica. 

Membri per la marina: il capo divisione 
armi subacquee, materiale e servizio radio- 
telegrafico del Ministero della marina; un 
ufficiale di vascello addetto all'ufficio di 
stato maggiore del Ministero suddetto. 

Membri per la guerra : un ufficiale su- 
periore addetto al comando del corpo di 
stato maggiore dell'esercito; uno degli 
ufliciali superiori del genio, alla cui di- 
pendenza si trova il reparto di truppa 
incaricato del servizio radiotelegrafico nel- 
l’esercito. 

Membri per le poste e telegrafi: il capo 
divisione del servizio radiotelegrafico nel 
Ministero delle poste e dei telegrafi; il 
direttore dell'Istituto elettrico centrale del 
Ministero stesso. 

Tre segretari senza voto, scelti tra i 
dipendenti dei Ministeri della marina, della 
guerra e delle poste e dei telegrafi. 

Il presidente è nominato con R. decreto, 


su proposta dei tre ministri interessati. I 


membri effettivi ed i segretari sono no— 
minati con R. decreto su proposta del 
ministro da cui dipendono. 

Con decreti ministeriali possono, tem- 
poraneamente, essere aggregati alla Com- 
missione membri consulenti eventualisenza 
voto, prescelti fra noti competenti scien- 
tifici ed amministratori dello Stato. 


————L 


IL REGOLAMENTO METRICO 
e i contatori del gas. 


Con regio decreto è stato modificato 
l'art. 40 del regolamento per le leggi 
metriche, il cui testo in vigore prescrive 
che i misuratori del gas siano soggetti 
alla verificazione, a tutela della buona fede 
pubblica. Da opportune esperienze eseguite 
venne riconosciuto che la posizione del 
misuratore del gas in un piano orizzon— 
tale, è condizione indispensabile per la 
esattezza di esso ; e quindi la necessità che 
il detto apparecchio abbia un congegno 
semplice e visibile atto a dimostrare la 
perfetta installazione. A tale scopo la ci- 
tata modificazione obbliga le imprese del 
gas a munire di un apposito congegno i 
misuratori e che dia modo ai consumatori 


di accertare se trovansi in posizione nor- 
male e quindi in modo da funzionare re- 
golarmente. 


————— + -———-—— 
. NEL MONDO ELETTROTECNICO. 


Due delle più importanti case costrut- 
trici di Macchine elettriche in Milano e 
cioè il Tecnomasio Italiano Brown Boveri 
e la Gadda e C. hanno firmato un accordo 
mediante il quale è assicurata la produ- 
zione di questa importante industria alle 
oflicine nazionali. 

Il Tecnomasio eserciterà le officine di 
Via Castiglia costruendo e vendendo anche 
a nome della Gadda e C. la quale assume 
una importante partecipazione nel capitale 
sociale, 

La Gadda e C. continuerà per suo conto 
ad occuparsi di esercizi e partecipazioni 
relative che formavano già scopo della So- 
cietà medesima. 


+ 


Statistica universale delle stazioni 
radiotelegrafiche. 


Togliamo dall'Elektrot 'knik und Masch. 

Il numero delle stazioni radiotelegra- 
fiche attualmente impiantate nel mondo 
intiero è di 254. Esse sono: così distri- 
buite nei principali paesi : 

88 Stati Uniti; 43 Inghilterra e Irlanda; 
18 Italia; 13 Germania; 8 Russia e Olan 
da; 6 Francia e Turchia; 5 Argentina, 
. Brasile, Canadà, China Hawai; 4 Dani- 
marca e Spagna. 

Le rimanenti si trovano iustallate nei 
poeti di minore importanza, 


— 


Prezzo del rame elettrolitico. 


Durante l’anno passato si sono notate 
delle forti variazioni nel prezzo del rame, 
e specialmente un sensibile abbassamento 
che si è mantenuto per tre mesi conse- 
cutivi. 

AI principio dell'anno 1907, dalg ennaio 
alla fine d’aprile, le variazioni del rame 
erano insignificanti, 2 a 3 sterline in media. 
Dal principio di maggio i corsi hanno co- 
minciato ad abbassare dapprima piano fino 
al 5 luglio, ma sono scesi poi rapidamente 
con un valore minimo al 17 d' ottobre ; 
un piccolo rialzo, non peró mantenuto, si é 
verificato nella prima settimana di no- 
vembre. 

Le cause del ribasso verificatosi dipen- 
dono in generale da fattori che sfuggono 
alla critica: un fatto curioso si nota che 
cioé durante i primi undici mesi del 1907 
Je esportazioni americane ascesero a 161 
tonnellate e che durante gli stessi mesi 
del 1906 l'esportazione ascese a 160 ton- 
nellate. 
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Riguardo alle previsioni da farsi al ri- 
guardo, non sembra possibile un rialzo nei 
corsi del rame, prima di un'epoca che non 
sarà certo prossima. 


wre — м 


ITALIA ED ESTERO 


CONCORSI. 


Concorso. — E' aperto fra i membri della 
Società Italiana di Fisica un concorso per una 
esperienza da lezione. 

I] premio consisterà in una medaglia d'oro del 
valore di lire 200. Potrà anche eventualmente 
venir assegnato un secondo premio consistente 
in una medaglia d'argento. 

I concorrenti dovranno inviare per iscritto, 
non più tardi del 30 giugno 1908, al Presidente 
della Società (R. Istituto Fisico di Roma), una 
descrizione particolareggiata delle esperienze 
colle quali intendono partecipare al concorso. Le 
esperienze dovranno essere originali ed inedite. 
Gli scritti inviati potranno portare il nome del- 
l'Autore, oppure un тобо ripetuto sopra una 
busta suggellata contenente il nome dell’Autore 
stesso. 

Una Comniissione, che verrà nominata dal 
Consiglio di Presidenza della Società, sceglierà 
tra le esperienze (tenendo anche conto dei mezzi 
impiegati) quelle che dovrenno essere pubblica- 
mente eseguite ed illustrate, durante il prossimo 
Congresso della Società, in Firenze, dagli autori 
O da persone da loro designate. 

La scelta dell'esperienza (o eventualmente delle 
esperienze), a cui verrà conferito il premio, sarà 
fatta da una Commissione di tre membri eletti 
dai soci presenti, la quale Commissione poi 
riferirà in un'ulteriore seduta del Congresso 
stesso. 

Concorso internazionale con 4,000 
lire di preml. — La Commissione esecutiva 
della Esposizione internazionale di Torino 191 t, 
considerati i gravi danni cagionati dagli incendi 
in alcune Mostre antecedenti, apre un Concorso 
internazionale - assegnando 4,000 lire, due me- 
даре d'oro e due d'argento ai premvati - peri 
preparati piü adatti a rendere non combustibili 
o almeno non infiammabili i legnami ed i tes- 
suti da impiegarsi nelle costruzioni dell' Espo- 
sizione. l preparati proposti dovranno potersi 
applicare ai legnami od ai tessuti, senza alte- 
rarne sensibilmente il colore, la resistenza e la 
morbidezza. 

Gli ignifughi dovranno pervenire franchi di 
spesa entro il mese di settembre 1908 alla Di- 
rezione del Laboratorio di Chimica Docimastica 
del Regio Politecnico di Torino, in quantità 
sufficiente per proteggere almeno cinquanta 
mq. di legname o di tessuto. 

La Commissione esecutiva ha la facoltà di 
acquistare quel preparato che sarà giudicato me- 
ritevole di premio in quella quantità che le 
potrà occorrere per tutti gli edifici dell'Esposi- 


zione. 
Per maggiori schiarimenti su questo Concorso, 


rivolgersi alla Commissione esecutiva dell’Espo- 
sizione, Via Po n. 2, Torino. 
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Ferrovie dello Stato. (Direzione Generale). 
Programma .per concorso. — E aperto 
un concorso per titoli, fra laureati in scienze fi- 
siche, ad un posto di allievo ispettore in prova 
nell Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 
con le seguenti norme: - 

1. Coloro che intendono presentarsi al con- 
corso dovranno far pervenire non più tardi del 
10 marzo c. a. alla Direzione generale delle 
ferrovie dello Stato (servizio IV) in Roma la 
domanda d’ammissione unendovi i documenti di 
cui appresso: 


a) certificato di cittadinanza italiana per 
nascita o per naturalizzazione rilasciato dal sin- 
daco dal Comune in cui il concorrente ha la 
sua residenza; 

b) certificato di nascita dal quale risulti 
che il concorrente non avrà oltrepassato i 30 
anni di età il 10 marzo p. v. salvo per quelli 
che già si trovano al servizio delle Ferrovie dello 
Stato pei quali il limite di età è aumentato fino 
agli anni 35; 

c) congedo militare contenente la dichia- 
razione di buona condotta tenuta sotto le armi, 
od altro documento ufficiale comprovante che 
l'aspirante ha adempiuto alle prescrizioni della 
legge per la leva; 

d) certificato di buona condotta di data 
non anteriore al 1° dicembre 1907, rilasciato dal 
sindaco del Comune in cui il concorrente ha la 
sua resldenza; 

e) certificato penale netto di data non 
anteriore al 1° dicembre 1907, rilasciato dal tri- 
bunale avente giurisdizione sul luogo di nascita 
o di naturalizzazione ; 

f) fotografia con la firma; 

g) certificato di laurea in scienze fisiche 
conseguito in una Università o in uno degli Isti- 
tuti superiori del Regno; 

h) certificati contenenti le classificazioni 
ottenute negli esami speciali, a partire dal 1° 
corso, nelle Università o negli Istituti soprain- 
dicati ed in quelli generali di laurea, rilasciati- 
dalle autorità scolastiche competenti; 

i) titoli comprovanti di essersi in modo 
speciale occupati di ricerche di elettricità ; 

k) certificati di servizi eventualmente 
prestati dal concorrente presso Amministrazioni 
pubbliche o private dai quali risultino la durata 
di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il 
concorrente prese parte ed il modo con cui que- 
sti servizi furono compiuti; 

I) certificati riguardanti altri studi even- 
tualmente fatti o comprovanti la conoscenza di 
lingue estere, opere o memorie eventualmente 
pubblicate ed ogni altro documento che il con- 
corrente credesse di produrre a suo favore. 

Gli aspiranti che già si trovano al servizio 


| delle ferrovie dello Stato sono esonerati dal pre- 


sentare i documenti segnati sotto le lettere a), 5), 
с), d), e), f) 

La mancata presentazione entro il termine 
suindicato anche di uno soltanto dei docu. 
menti di cui alle lettere da a) a b) potrà deteg _ 
minare l'esclusione dal concorso. 

La domanda d'ammissione al concorso per gli 
estranei al personale delle ferrovie dello Stato 
dovrà essere compilata su carta da bollo da 
L. 0,60, scritta interamente di pugno dell’ e 
rante e da lui firmata. Per i concorrenti che 
si trovano in servizio, basterà la domanda 


pi- 
già 
su 
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carta semplice da inoltrarsi per il tramite ge- 
rarchico alla Direzione generale. 

L'allievo ispettore in prova sarà assunto con 
lo stipendio di L. 1800 annue lorde e la sua car- 
riera si svolgerà secondo le norme contenute 
nel detto regolamento. 

La sua nomina ad allievo ispettore stabile 
avrà luogo dopo almeno due anni di lodevole 
servizio. 


Tramvie elettriche a Padova. — Un 
recente decreto reale autorizza il comune: di 
Padova a trasformare ed esercitare a trazione 
elettrica la rete tramviaria urbana tra la sta- 
zione delle ferrovie di Stato e il Bassanello. 

Spesa e consumo di sabbia sulle li- 
nee tramviarie. — La maggior parte dei 
tram elettrici hanno una scatola di sabbia posta 
nella parte anteriore della vettura, come si fa 
per le locomotive. Questa sabbia vien sparsa 
sulle rotaie per impedire il patinaggio delle 
ruote quando l’umidità rende le rotaie sdruccio- 
levoli. 

La quantità di sabbia necessaria per un ser- 
vizio tramviario ben condotto è veramente con- 
siderevole specialmente nei paesi settentrionali 
ove il clima è generalmte umido. L’approvvigio- 
namento di questa sabbia è inoltre costoso poi- 
chè essa deve venir disseccata e passata allo 
staccio prima di essere usata, poiché per adem- 
piere al suo ufficio si richiede ch'essa sia per- 
fettamente asciutta e di grossezza regolare. 

Per dare un'idea della spesa necessaria accen- 
neremo che sulle linee tramviarie parigine non 
€ raro di consumare in un anno piü di mille 
metri cubi di sabbia; tempo fa il disseccamento 
costava perfino 8 lire al metro cubo, ma ora 
si è riusciti ad abbassare questa spesa fino a 
lire 2.79. 

Origine della turbina a vapore. — La 
turbina a vapore sembra voler prendere il so- 
pravvento sulla antica maccchina a stantuffo. La 
prima idea di questa macchina si deve al cele- 
bre ingegnere James Walt, il quale fino dal 1782 
fece costruire una macchina rotativa di prova, 
con la quale eseguì numerose esperienze. 

Egli dovette abbandonarla poi in seguito alle 
fughe di vapore ai giunti dei pezzi mobili. 

Processo di fabbricazione di fila- 
menti di tungsteno molibdena o loro 
leghe per lampade ad incandescenza. 
— Per citare le difficoltà che si incontrano nel- 
l'eliminare il carbone dei filamenti formati da 
carburi o da depositi su fili di carbone si é cer- 
cato di ottenere direttamente per questo scopo 
dei filamenti in metallo puro senza supporti. 

I triossidi, come pure i composti alogeni del 
tungsteno e del molibdeno si combinano con 
l'ammoniaca per formare dei sali. I composti me- 
tallici vengono triturati con un eccesso di am- 
moniaca liquida o con soluzioni di composti 
basici di azoto e di radicali alcoolici come le 
butilamine. Si ottengono con questo processo 
dei filamenti assai facili a lavorare. 

Drenaggio fatto con motori elettrici. 
— In Olanda è pronto un progetto per il pro- 
sciugamento e la preparazione alla coltura di 
una vasta pianura paludosa c delle torbiere di 
Konigsmoor e di Marcardsmoor, nella Frise 
Orientale: questi terreni hanno un'estensione 
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superiore à 10,000 ettari. Si comincierà a sca- 
vare una rete di canali per uno sviluppo di 
40 km.; verrà poi impiantata una centrale 
elettrica le cui macchin£ a vapore saranno ali- 
mentate con la torba. La corrente prodotta non 
servirà solo ad azionare le pompe di aspirazione, 
ma sarà anche adoperata per gli aratri e gli 
strumenti agricoli che dovranno adoperarsi per 
i lavori agricoli. La corrente servirà poi alla 
illuminazione dei numerosi paesi che si trovano 
nelle vicinanze. 


Le sorprese delle invenzioni. Tra- 
smissione di energia senza fili. — Re- 
centemente si diceva che un inventore residente 
a Marsiglia aveva trovato il mezzo di trasmet- 
tere l'energia senza fili e che era pervenuto ad 
azionare a distanza un motore assai potente. 
Si era subito formato un sindacato per sfruttare 
la nuova invenzione. 

Leggiamo ora nell Industrie ¿lectrique del 25 
gennaio che all'ultimo momento qualche mem- 
bro del sindacato preso da scrupoli aveva messo 
fuori l'idea di far controllare l'esperienza : in 
seguito a ciò un noto professore di Parigi si 
recò a Marsiglia a presenziare le esperienze. 

Egli potè in questo modo constatare l’inganno 
che si nascondeva sotto l'apparenza d’invenzione : 
un filo nascosto sotto un tavolo ha fatto sco- 
prire la connessione con una rete di distribu- 
zione dalla quale veniva l’energia che si faceva 
passare per irradiata attraverso lo spazio. 

Come bene osserva l’/ndustrie, il Sindacato, 
dopo questa sgradita sorpresa, deve essersi sciolto 
precipitosamente, ringraziando la sua buona 
stella. 


CUCU IIC III III III III —_< 


PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto о 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ecc. presso 
Amministrazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 4 aprile al 21 giugno 1907. 


Batault Emile, a Ginevra (Svizzera); Comp- 
teur d'électricité. (Prolungamento della priva- 
tiva 48634) — richiesto il 21 giugno 1907, 
per anni 6. 

Deutsche Tachometerwerke G. m. b. 
H., a Berlino: Tachimetro con magneti gi- 
ranti ed ancora servente da indicatore influen- 
zata da correnti parassite — richiesto il 25 
marzo 1907, per un anno. 

Electro-Dynamic Company, а New-Jersey 
(S. U. d'America) : Perfectionnements dans les 
machines dynamo-électriques. (Rivendicazione 
di priorità dal 29 dicembre 1905) — richie- 
sto il 27 dicembre 1906, per anni 15. 


Faconeisen-Walzwerk L. Monnstaedt 


& Cie Act. Ges, a Kalk (Germania): 
Chevalet porteur pour conducteurs électriques 
— richiesto il 27 maggio 1907, per anni 6. 

Felten & Guilleaume - Lameyerwerke 
Actien-Gesellschaft, a ‘Francoforte sjM. 
(Germania): Moteur série compensé (Riven- 
dicazione di priorità dal 12 luglio 1907) — 
richiesto il 3 giugno 1907, per anni 15. 

La stessa: Moteur électrique à répulsion. 
(Rivendicazione di priorità dal 14 maggio 
1906) — richiesto il 10 maggio 1907, per 
anni 15. 


Jankelowitz Hermamnn, a Gera (Germania): 
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SULLA PROBABILE ESISTENZA 
DI UNA NUOVA SPECIE DI RAGGI (ВА MAGNETICI) 


durante la scarica in un campo magnetico 


Sin dal 1858 il Plücker (1) dimostrò, che 
quando un tubo di scarica a gas rarefatto 
è posto in un campo magnetico abbastanza 
intenso, si forma una colonna luminosa, 
che disegna un tubo di forza magnetica, 
e che precisamente comprende tutte le 
linee di forza tagliate dal catodo. Undici 
anni più tardi Hittorf (2) osservò lo stesso 
fenomeno accompagnato però dalla produ- 
zione di una specie di elica luminosa con- 
tenuta nel detto tubo di forza, e costituita 
da raggi catodici incurvati dal campo ma- 
gnetico. 

In tempi più recenti analoghi fenomeni 
sono stati descritti e studiati da vari fisici, 
cosicchè esiste già sul soggetto una non 
scarsa letteratura ; ma la natura e l'origine 
della colonna luminosa, avente sensibil- 
mente le forma di tubo di forza magnetica, 
non possono ancora dirsi chiarite. 

Tuttavia tale colonna luminosa suol es- 
sere considerata come costituita da raggi 
catodici, е precisamente" nel modo che 
segue. | | 

Sotto l'azione di un campo magnetico 
uniforme, un elettrone, emesso dal catodo 
secondo una direzione non coincidente con 
quella del campo, si muove secondo una 
elica tracciata sopra un cilindro circolare 
parallelo alle linee di forza,.ed il raggio 
della sezione di questo è in ragione in- 
-versa dell'intensità del campo. Se quindi 
tale intensità è grandissima e se, come 
spesso accade, i raggi catodici sono visi- 
. bili, in grazia, a quanto si ritiene, della 
.fluorescenza da essi eccitata nel gas, la 
elica potrà non distinguersi nettamente, e 
assumere l'aspetto del cilindro su cui giace, 


(1) Pogg. Ann., t. 103, pag. 88, 151; 1858. — (2) Pogg. Ann., t. 136, pag. 213; 1869, — (3) Le Radium, avril 1906; 
t. 138, pag. 1594. — (5) Atti Acc. Lincei N. 3, 1° sem. 1908. 


specialmente se non è piccola la. sezione 
del fascio catodico. Se poi il campo non 
é uniforme, i raggi catodici assumono 
forme più o meno simili a quella dell'elica, 


e cioè la forma di curve avvolte attorno 


a linee di forza, tanto più da vicino quanto 
più intenso è il campo; e anche in tal 
caso la vera forma del fascio catodico 
potrà non essere più distinguibile, e questo 
potrà assumere apparentemente la forma 
approssimativa di un tubo di forza. 

. ln conclusione il fascio luminoso di 
Plicker altro non sarebbe che un fascio 
di raggi catodici di forme speciali. 

Recenti esperienze del Villard (3) con- 
siglierebbero tuttavia questo fisico ad ab- 
bandonare tale opinione ed a supporre che, 
oltre ai raggi catodici esistano altri raggi 
di natura sconosciuta, cui dà il nome poco 
conciso di raggi magnelo-calodic', costi- 
tuenti il fascio luminoso di Plücker. Un 
attento esame di quelle esperienze fa com- 
prendere però, che esse possono tutte 
spiegarsi (meno una, sulla attendibilità 
della quale però lo stesso autore mani- 
festa dei dubbi) senza che si abbandoni 
l'opinione comune, ciò che del resto am- 
mette anche il Villard; fra esse è com- 
presa anche quella, che dimostra essere 
i raggi magneto-catodici deviati da un 
campo elettrico secondo una direzione 
perpendicolare alle linee di forza (4). 

Ed anche il carattere fondamentale dej 
raggi magneto-catodici, di nascere cioè in 
corrispondenza della superficie del catodo 
o a partire da un punto qualunque d'un 
raggio catodico visibile, è spiegabile col- 
l'ordinario concetto, giacchè quel fascio 


luminoso in forma di tubo di forza, entro 
il quale vedesi il fascio catodico (come 
nelle esperienze di Hittorf), si può con- 
siderare come dovuto ad elettroni che, per 
effetto di collisioni, assumono velocità di 
tale valore e direzione, da formare eliche 
di raggio piccolissimo. . 

Con tutto ciò alcune delle esperienze 
del Villard sembrano a me pure suggerire 
l'idea, che i raggi magneto-catodici siano 
qualche cosa di diverso dai raggi catodici 
conosciuti, anche astrazione fatta dalla 
esperienza di dubbio valore a cui ho fatto 
allusione più sopra, dalla quale risulte- 
rebbe che i raggi magneto-catodici non 
trasportano cariche elettriche. Tale idea è 
andata in me rafforzandosi dopo che, a- 
vendo deciso d'intraprendere uno studio 
di questi fenomeni interessantissimi, ho 
potuto eseguire numerose esperienze, in 
gran parte anche nuove. Ed ormai sono 
persuaso, che se fin qui si sono conside- 
rati i raggi magneto-catodici come raggi 
catodici ordinarii, ciò è stato principal- 
mente perchè mancava per essi una qua- 
lunque altra spiegazione. DS 

Quella, che colla presente Nota (5) in- 
tendo proporre, é basata sulle seguenti 
considerazioni, necessariamente vaghe e 
generiche, perché non si potrebbe pre- 
cisarle matematicamente se non a costo di 
troppe restrizioni. | 
J. In un tubo di scarica si muovono elet- 
troni, atomi positivi, atomi neutri ecc., e, 
come si ammette da tutti, accadono in- 
cessanti mutamenti, lionizzazioni е ricosti- 
tuzioni d'atomi neutri. Si è finora suppo— 
sto, che dalla riunione fra un elettrone ed 
un ione positivo risulti senz'altro un atomo 
neutro, il quale resterà tale sinchè da una 
nuova collisione non venga ionizzato. Or. 
bene, il punto di partenza dell'ipotesi che 
propongo è questo, e cioè che dall'avvi_ 
cinamento reciproco fra un elettrone ed 


— (4) Compt.-Rend, 1904 
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un ione positivo possa, in certe circostanze, 
risultare un sistema bensì elettricamente 
neutro nel suo complesso, ma differente 
da un atomo, e da considerarsi piuttosto 
come costituito da un ione positivo e da 
un elettrone che lo accompagna girando 
a distanza intorno ad esso come un sa- 
tellite senza entrare a far parte della sua 
compagine. 

Un opportuno paragone potrà riescire 
utile. Il ricostituirsi d'un atomo neutro 
corrisponde alla caduta di una cometa o 
d’un areolita sul sole, mentre la forma- 
zione del sistema binario da me concepito 
corrisponderebbe al caso d'una cometa 
estranea al sistema solare, che il sole rende 
temporaneamente periodica. 

Suppongo dunque, che in favorevoli 
circostanze prendano origine certi sistemi 
binari più o meno somiglianti а un astro 
col suo satellite oppure ad una stella dop- 
pia, e cioè costituiti da un ione positivo 
e da un elettrone, che sotto l'impero della 
reciproca attrazione si muovano introno 
al comune centro di gravità, o sensibil- 
mente, vista la grande differenza di massa, 
costituiti da un elettrone che gira intorno 
all'ione. 

Sarà a ritenersi certamente che tali si- 
stemi siano di precaria durata, giacchè 
una nuova collisione potrà distruggerli, 
più facilmente ancora che se si trattasse 
della ionizzazione d'un atomo. Ma, am- 
messa la loro produzione, si può facil- 
mente riconoscere che, quando esista un 
campo magnetico, alcuni di quei sistemi 
possono acquistare una certa stabilità. 

Consideriamo infatti due casi estremi, 
ed i più semplici possibili; in primo luogo 
quello di un elettrone che si muova cir- 
colarmente intorno al ione positivo in un 
piano normale alla direzione del campo 
magnetico, e in senso tale, che la forza 
elettromagnetica risentita dall’ elettrone 
sia diretta verso il centro della traiettoria. 
Questa forza cospirerà colla forza elettrica, 
e ne risulterà evidentemente, insieme con 
la diminuzione del raggio dell'orbita e del 
periodo di rivoluzione, una maggiore sta- 
bilità del sistema, che gli permetterà di 
resistere a perturbazioni esterne, le quali, 
ove il campo magnetico non esistesse, se- 
parerebbero l’elettrone dall'ione. 

Se, in secondo luogo, il senso della 
rivoluzione sarà contrario a quello ora 
esposto si verificherà invece una dimi- 
nuzione della stabilità del sistema. Resta 
però in ogni modo assodato, che per qual- 
cuno dei supposti sistemi formati da un 
ione positivo e da un elettrone satellite, 
il campo magnetico favorisce la loro per- 
sistenza. 

Ciò posto, si considerino gli elettroni 


(1) C. P. 5тыммет2. Am. Inst. El, Eng. 1906. 
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respinti dal catodo, e si tenga conto del 
fatto accertato, che nei tubi di scarica e- 
sistono degli ioni positivi che, come se 
fossero stati riflessi dal catodo, si muo- 
vono nello stesso senso dei raggi cato- 
dici. Lungo il percorso di questi potranno 
quindi formarsi i sistemi binarii relativa- 
mente stabili considerati or ora, ed anzi 
il moto elicoidale degli elettroni favorirà 
la loro produzione. Tali sistemi, segui- 
tando a muoversi nel campo magnetico, 
costituirebbero precisamente i cosi detti 
raggi magneto-catodici, 

Ammesso che questa sia la natura di 
quei raggi, è chiaro che essi possono 
rassomigliarsi a solenoidi elettrodinamici 
о a solenoidi magnetici flessibilissimi; 
ragione per cui la denominazione di raggi 
magnetici, che intendo adottare pei nuovi 


raggi, mi sembra abbastanza giustificata. 


Da esperienze mie ancora in corso, che 
formeranno oggetto di speciale pubblica- 
zione futura, non ho ancora raccolto delle 
rigorose prove in favore dell' ipotesi qui 


tratteggiata nelle sue linee generali; ma 
da esse risultano però vari indizii, che mi 
sembrano appoggiarla. Per esempio, se il 
campo magnetico non è uniforme ma de- 
cresce a partire del catodo, esso tenderà 
a rallentare il moto traslatorio di quei 
sistemi, еј anche a farli retrocedere verso 
la regione ove il campo ha maggiore in- 
tensità ; e alcune delle mie esperienze in- 
dicano appunto l'esistenza di simili raggi 
magnetici retrogradi. A rigore conviene 
tuttavia osservare, che anche nel modo 
finora adottato di considerare simili raggi 
si può render conto sino ad un certo punto 
di tale risultato. 

Ma non può dirsi altrettanto di certe 
altre mie esperienze, le quali sembrano 
chiaramente rivelare l'esistenza effettiva 
di quegli ioni positivi, che hanno coi 
medesimi costituito i raggi magnetici, e 
che poi sono rimasti liberi là dove, es- 
sendo il campo magnetico poco intenso, 
i sistemi binari sono andati man mano 
distruggendosi. A. Кон. 
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FULMINAZIONI NEI CIRCUITI ELETTRICI ° 


Originariamente sotto il nome di fulmi- 
nazioni (lightning) si intendevano gli ef- 
fetti delle scariche elettriche tra le nubi 
o tra le nubi e la terra, che producevano 
scariche dirette sulle linee elettriche. 

Ulteriormente si trovò che durante per- 
turbazioni atmosferiche, avvenivano di- 
sturbi nei circuiti elettrici senza che fos- 
sero colpiti direttamente da scariche:questi 
effetti indiretti vennero chiamati fulmina- 
zioni. 

Coll'impiego di circuiti elettrici ad alto 
potenziale, e di considerevole capacità 
elettrostatica, vennero osservati fenomeni 
dello stesso carattere ed effetto delle ful- 
minazioni e richiedenti gli stessi apparecchi 
di protezione – anche in quei casi in cui, 
come in una rete di cavi, l'effetto delle 
condizioni atmosferiche era da escludere. 

In senso generale possiamo chiamare 
fulminazioni gli effetti dovuti ai fenomeni 
di potenziale di frequenza anormale. 

Questi fenomeni possono attribuirsi in 
un circuito elettrico alle seguenti cause: 

1) Scariche esterne dovute alla elet- 
tricità atmosferica ; 

2) Cause interne dovute a difetti dei 
circuiti e della loro manovra ; 

3) Sopraccarichi, cioè anormalità nella 
distribuzione della energia generata pro- 
vocate dalle cariche esterne ed interne. 

I fenomeni di frequenza e di potenziale 
anormale nei circuiti elettrici dipendono 


dalle seguenti tre cause comuni ad ogni 
mezzo, sede di energia: 

1) Sollecitazioni crescenti, come sca- 
riche elettriche graduali: 

2) Impulsi corrispondenti ad onde 
mobili ; 

3) Onde ed oscillazioni permanenti. 

Carica elettrica. — La differenza di po- 
tenziale verso la terra puó crescere in un 
dielettrico per effetto di una carica elettrica 
cioé si accumula nel circuito finché non si 
scarica attraverso lo scaricafulmine ovvero 
perfora l'isolamento. 

Le cause di un tale aumento di trazione 
sono varie : 

a) Assorbimento di cariche statiche 
pioggia, neve, e della nebbia, trasportate 
dal vento attraverso la linea. 

In un sistema trifase col punto neutro 
isolato mentre la differenza di potenziale 
dei conduttori verso la terra è ordinaria- 
mente simmetrica, si eleva rispetto a questa 
come indicano le curve I-IV (fig. 44) finchè 
il potenziale massimo verso la terra non 
è sufficiente a guidare la carica allo sca- 
ricafulmini si manifesta allora una serie 
periodica di scariche. 

b) Induzione elettrostatica di nubi. 

' Se per esempio una nube carica positi- 
vamente passerà su di una linea di trasmis- 
sione la terra sottostante riceve una carica 
elettrostatica negativa corrispondente alla 
carica positiva della nube. 


La linea viene pure caricata negativa- 
mente in modo maggiore perchè più vi- 
cina. Questa carica negativa si manifesta 
rispetto alla terra come un potenziale po- 
sitivo, che va decrescendo finchè non av- 
viene una scarica tra la terra e la linea, 
che si carica negativamente. Inversamente 
quando la nube si allontana dalla linea 
questa rimane carica negativamente e si 
scarica alla terra. Perciò nell'avvicinarsi 
e nello allontanarsi di nubi possono avve- 
nire scariche tra la terra e la linea di 
trasmissione. | 

c) Differenza di potenziale tra la linea 
e la terra dovuta alla differenza di poten- 
ziale atmosferico nelle diverse regioni 
attraversate dalla linea, specialmente se 
questa passa attraverso diverse altezze 
come valli e monti. 
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a terra queste scariche evitando altri di- 
sturbi. 

Gli effetti della carica elettrostatica si 
manifestano non solo al proprio circuito 
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Impulsi e onde vaganti. — Una carica 
statica istantanea su una linea di trasmis- 
sione, provocata da un colpo di fulmine 
o da una nube per induzione produce una 


Fig. 45. 


ma pure in circuiti collegati induttiva- 
mente ad essi e possono produrre ivi 
serie anormalità. 

Il circuito a fig. 45 oltre a parti induttive 
ha capacità, dalle linee alla terra e 
degli avvolgimenti primari e secon- 
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stazione generatrice e delle singole 


Una carica statica della linea L, 
che gli attribuisce un potenziale ri- 
spetto alla terra di C,, ha pure un'al- 
tra via verso la terra attraverso i 
condensatori in serie C', e C, per 


rispetto alla terra e; e, è molto mi- 
nore di e, ma il circuito Z4, é ad una 
tensione molto più bassa di L, per 
essi il potenziale può essere tale da 


х5 

Ве ай 

nas 

= cui la linea L, riceve un potenziale 
e 

Lr 

p 


E T s superare il limite di sicurezza del- 


N 7L! —— l'isolamento. | | 
ARTO Rel о qim 
Ct ў 


i. 


Fig. 44. 


d) Cariche elettrostatiche che si ac- 
cumulano nel circuito come elettricità per 
frizione proveniente da macchine coman- 
date a cinghia. 

Simili fenomeni risultano ancora da 
e) simmetria nel potenziale del genera- 
tore; f) Esistenza di armoniche di or- 
dine superiore nella curva della f. e. m. 
del sistema polifase, di tale ordine che 
coincidano nelle diverse fasi per cui lo 
intero sistema oscilla colla loro frequenza. 

L'inconveniente prodotto da queste ac- 
cumulazioni di potenziale é non solo quello 
di danneggiare l'isolamento del sistema 
ma di provocare colla loro scarica altri 
disturbi più seri. 

Gli scaricatori debbono lasciare passare 


molto grande rispetto a c', per cui il 


Si fenomeno è solo sensibile quando e, 


è un potenziale attenuato di fre- 
quenza clevata. 

Invece quando la capacità del circuito 

a bassa tensione è piccola rispetto alla 

terra, come è il caso di una installazione 


onda di potenziale e di corrente che scorre 
lungo la linea, come una onda sulla su- 
perficie del mare. 

Tale onda di potenziale è molto ampia, 
ma gradualmente si appiattisce finché 
scompare se la linea è di lunghezza illi- 
mitata. 

Una tale onda quando raggiunge l'e- 
stremità della linea è riflessa ed interfe- 
risce in modo da formare un'onda sta- 
zionaria. 

Una tale onda viaggiante, quando rag- 
giunge la centrale o una sottostazione é 
in parte riflessa per la induttanza delle 
spirali di impedenza, ed in parte è tra- 
smessa. 

Le diverse onde riflesse e trasmesse si 
sovrappongono l'una all'altra per modo 
che l'impulso é frazionato in un numero 
di impulsi secondari e di onde stazionarie 
che possono raggiungere potenziali più 
alti di quelli delle onde mobili. 

Sulla centrale l’effetto dell'urto di una 
serie di onde mobili, si manifesta con fe- 
nomeni elettrostatici, scintille alle spaz- 
zole ed al quadro - che indicano nella 
centrale la esistenza di disturbi nella li- 
nea. Alcune delle cause di tali onde mo- 
bili sono: | 

a) Colpi di fulmine diretti o secon- 
dari che penetrano nella linea di trasmis- 
sione. Questa causa produce di solito un 
impulso unico, o pochi impulsi di grande 
ampiezza, ma di breve estensione e ca- 
paci di esercitare una grande potenza solo 
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Fig. 46. 


domestica, Ja tensione e, può essere tale 


.da provocare pericolo di incendio. La ten- 


sione e; si riduce riducendo c'; mettendo a 
terra il nucleo del trasformatore 7; , e può 
eliminare mettendo a terra il circuito c, . 


localmente per modo che possono essere 
danneggiati alcuni pali, ma non la cen- 
trale se non é vicinissima al luogo della 
Scarica; 

b) Induzione elettrostatica delle nubi, 


а. „т 


$2 


Ciascuna scarica fra le nubi, o tra le nubi 
e la terra, rappresenta una variazione ra- 
pida del potenziale elettrostatico e pro- 
voca un impulso di intensità corrispon- 
dente a quella scarica. Le onde mobili 
risultanti da questa induzione elettrosta- 
tica sono ordinariamente di minore am- 
piezza, ma la loro origine si propaga per 
una grande lunghezza. Il loro effetto è 
sentito generalmente da tutto il sistema; 
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c) Scariche di potenziale aumentato 
lentamente, risultante da una serie di nu- 
merosi impulsi; 

4) Scariche da una linea ad un'altra 
o alla terra; 

e) Un arco a corna tra la terra e una 
fase di un sistema isolato; 

f) Rapidi cambiamenti di carico, in- 
serzione € distacco di apparecchi. Per 
esempio, quando si unisce un trasforma- 
tore inattivo al sistema, un impulso attra- 
versa il trasformatore e normalmente pe- 
netra nel circuito. 

Onde stazionarie — oscillazioni e sopprac- 
carichi, — Con una corda di violino, il cir- 
cuito elettrico puó oscillare sia come una 
sola onda senza nodi o con piü nodi e 
le differenti sezioni oscillano separata- 
mente ad alta lrequenza. Questo feno- 
meno si può considerare con approssima- 
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zione considerando la distribuzione della 
corrente e del potenziale in un circuito 
avente capacità, induttanza e resistenza 
uniformemente distribuiti. 

La più bassa frequenza di oscillazione 
di una linea è quella per cui la linea ha 
la lunghezza di un quarto di onda. Se 

== lunghezza linea, — v = velocità luce: 


№“ 2 — 47.900 


" z (lin miglio) 


Dedotta dalle costanti della linea que- 
sta frequenza fondamentale puó essere 
espressa approssimativamente da 


NC aen eee 
4aVl,co 

Oltre alla frequenza fondamentale L, 
possono sussistere onde di maggiore fre- 
quenza N = (2) — 1) No. 

In generale ogni oscillazione di una 
linea di trasmissione è un'onda complessa 
che contiene l'armonica fondamentale ed 
altre di ordine superiore. 

La proporzione relativa delle diverse 
armoniche nell onda oscillante dipende 
dalla distribuzione del potenziale e della 
corrente al momento dell' inizio della oscil- 
lazione. 

Se la distribuzione del potenziale e 
della corrente al momento dell'inizio fos- 
sero perfettamente sinusoidali, appari- 
rebbe solo la onda fondamentale. Quanto 
più irregolare è la distribuzione tanto più 
importanti sono le armoniche superiori; 
in una distribuzione assolutamente irre- 
golare Іа onda fondamentale non appa- 
rirebbe del tutto, ma solo le armoniche 
superiori. 

La frequenza di queste dipende dalla 
resistenza induttanza e capacità della li- 
nea; quantità che non sono costanti. 

Per esempio una tensione elevata pro- 
duce un aumento di capacità, in causa 
degli etfluvi e delle scariche; mentre la 
induttanza e la resistenza variano colla 
distribuzione della corrente. 

La linea ha di conseguenza frequenze 
di oscillazione definite per le armoniche 
fondamentali, e non quelle di altissima 
frequenza. 

La oscillazione è quel fenomeno per 
cui in un circuito elettrico dopo un di- 
sturbo delle condizioni del circuito questo 
tende a riportarsi in equilibrio. 

Sotto un certo punto di vista la oscil- 
lazione è bensì causata da un disturbo, 
ma la energia che è messa in movimento 
dalla oscillazione non è superiore alla 
energia del circuito stesso. 

La energia che oscilla è aumentata come 
energia elettromagnetica ed elettrostatica. 

Le oscillazioni di bassa frequenza sono 
più disruttive che non quelle di alta fre- 
quenza, pure pericolose per la possibilità 
di perforazione del dielettrico, e di pro- 


durre oscillazioni di minore frequenza e di 
maggiore potenza. 

Come regola la massima quantità di 
energia che può essere accumulata nel 
campo elettrico di un circuito è l'energia 
elettromagnetica della corrente di corto 
circuito to È А 

Alcune forme tipiche di oscillazioni 
sono : 

a) Archi sulla linea e sugli scari- 
catori ; 

b) Archi a terra da una linea isolata; 

c) Carica e scarica della linea ; 

d) In generale, variazioni di condi. 
zioni del circuito come rapidi cambia- 
menti di carico, producono oscillazioni in 
cui predomina la frequenza fondamentale, 

e) Contraccolpi a bassa frequenza, con- 
sistenti sopratutto nella onda fondamen- 
tale, possono essere prodotti da certe con- 
nessioni di trasformatori in sistemi poli- 
fasi, nei quali in causa di un accidente, la 
induttanza a circuito aperto di un avvol- 
gimento di un trasformatore é in serie 
colla capacità della linea. 

Le onde permanenti ed oscillazioni nei 
circuiti elettrici possono variare da una 
frequenza molto bassa, come è il caso di 
lunghe linee di trasmissione, a frequenze 
di molte centinaia di periodi per secondo, 
come avviene nelle scariche tra i cilindri 
di uno scaricatore multiplo. 

In questa enorme scala di frequenze, 
l'effetto fisico delle oscillazioni varia molto. 

Nelle oscillazioni ad alta frequenza la 
energia piccola, manda gli effetti luminosi 
come scariche, pennelli di flusso sono im- 
portanti. La induttanza oppone una bar- 
riera importante. 

| contraccolpi a bassa frequenza invece 
non danno fenomeni luminosi; la indut- 
tanza non offre ostruzione, ma per la loro 
grande potenza possono causare danni 
seri a tutto il sistema. 

I quattro tipi di disturbi qui considerati: 
carica statica — impulso - oscillazione e 
SOpraccarico possono presentarsi da soli, 
in gruppo, o tutti insieme, contempora- 
neamente o susseguentesi. 

| parafulmini, quando scaricano oscilla- 
zioni di alta frequenza, possono mettere 
in corto circuito la corrente delle mac- 
chine e perció produrre oscillazioni di 
bassa frequenza. | | 


Il problema della protezione degli im- 
pianti è triplice: profilattico per impedire 
le cause dei disturbi; restrittivo per im- 
pedire che un disturbo possa provocare 
altri disturbi; curativo per scaricare senza 
danno il disturbo. 

La posizione della linea di trasmissione 
deve essere scelta in modo da evitare le 
località troppo esposte. 


Un filo aereo di grande conduttività 


messo a terra offre una buona protezione. 
Scaricatori lungo la linea e nelle stazioni 
intermedie possono mettere a terra le onde 
mobili. 

Il mettere a terra il neutro di un cir- 
cuito ad alto potenziale offre protezione 
contro le cariche statiche, ma aumenta la 
possibilità di corti circuiti dovuti ad altre 
cause. 

Uno studio delle connessioni dei trasfor- 
matori o delle loro condizioni di funzio- 
namento, delle curve della corrente e della 
possibile generazione di armoniche supe- 
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riori nella onda del potenziale, la costru- 
zione e posizione dei cavi sotterranei, la 
proteziane dei loro giunti, la posizione e 
dimensione delle bobine induttive, sono 
soggetti che richiedono una attenta con- 
siderazione dal punto di vista della pro- 
tezione contro le scariche 

In breve, i più importanti problemi della 
protezione contro le scariche sono cono- 
sciuti, si tratta di risolverli prima che la 
questione dei parafulmini sia vinta. 
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LE PROPRIETÀ DEGLI ELETTRONI 


(Continuazione v. al numero precedente). 


Forza elettromotrice di contatto. — Se 
due metalli aventi rispettivamente N, N, 
elettroni liberi per cmc. sono posti in 
contatto e se N, N,, in base alla teoria 
cinetica dei gaz, che il numero di elet- 
troni che passano dal secondo al primo 
è maggiore del numero di elettroni che 
passano dal primo al secondo. Questo 
fatto dà luogo ad una carica negativa al 
primo metallo, e quindi alla formazione 
di un campo le cui linee di forza sono 
perpendicolari al piano di separazione; 
ne segue necessariamente una diminu- 
zione della velocità degli elettroni en- 
tranti nel primo metallo ed una diminu- 
zione di quelli uscenti. L'equilibrio sarà 
raggiunto quando saranno uguali i nu- 
meri di elettroni migranti nei due sensi. 
Attraverso la superficie di separazione si 
stabilisce quindi una differenza di poten- 
ziale il cui valore dipende dai numeri 
N, N,. Drude ha dedotto per questa dif- 
ferenza di potenziale (a 18 gradi) l'espres- 
sione 


E = 0,05 log, E volt 


Per altre temperature, purché uniformi, 
il valore di E varia proporzionalmente 
alla temperatura assoluta, e l'espressione 
completa di E, è: 
ped qa es 
3 Cm E N, 
dove а & la costante termodinamica, e, la 
carica di un'elettrone in unità elettroma- 
gnetiche e 7 la temperatura assoluta. 
Effetto Seebeck. — Se un circuito è co- 
stituito di due metalli riuniti in serie, e 
se la differenza di temperatura fra le due 
giunzioni è d T, la i. e. m. d E si ottiene 
differenziando l'ultima equazione: 


> 1078 volt 


MR E gg N2 рож 
а. Е = ER d tlog, N. t0—3 volt 
In questa espressione è supposto che il 
N ; ЖО 
rapporto — non sia variabile con T. 
1 


Dalle ultime due formule si può rica- 


vare l'energia di assorbimento o di svi- 
luppo di calore quando una corrente di 
I ampere circola nel circuito. Questa ener- 
gia che dà la misura dell'effetto Peltier, 
è espressa da: 


Pepi S. ba = 
F sia I Tlog, N X 10 


=== RON Е —8 
= T jT io watt 


Drude ha ottenuto anche una espres- 
sione per l'effetto Thomson, vale a dire, 
per lo sviluppo e l'assorbimento di calore 
che risulta dalla corrente che circola in 
un circuito omogeneo le cui diverse parti 
si trovano a differenti temperature. 

Forza elettromotrice d'induzione. — La 
f. e. m. risultante dal movimento relativo 
di un conduttore e di un campo magne- 
tico, è la conseguenza diretta delle azioni 
fra gli elettroni e l’etere. Ogni elettrone 
è sotto l'azione di una forza la cui dire- 
zione è determinata dalla direzione del 
flusso e del moto, e la cui intensità di- 
pende dalla velocità relativa e dalla den- 
sità del flusso. 

Effetto Hall. — Consideriamo un con- 
duttore metallico di forma rettangolare 
percorso dalla corrente; se la corrente 


entra dal punto medio di un lato del ret- 


tangolo, ed esce dal punto medio del lato 
opposto, i punti medi degli altri due lati 
si troverenno evidentemente al medesimo 
potenziale, e quindi un galvanometro in- 
serito fra questi due punti non darà al- 
cuna deviazione. Se ora un campo ma- 
gnetico agisce perpendicolarmente alla 


. superficie del rettangolo, il galvanometro 


accusa una corrente la cui intensità è di- 
rettamente proporzionale all'intensità della 
corrente primitiva e all'intensità del flusso 
magnetico; la direzione di questa corrente 
s'inverte tutte le volte che s'inverte o la 
direzione della corrente primitiva o la di- 
rezione del flusso magnetico. Questo fe- 
nomeno conosciuto sotto il nome di ef- 
fetto Hall, si spiega facilmente ammet- 


> 
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tendo la teoria degli elettroni. La corrente 
elettrica é, secondo questa teoria accom- 
pagnata da un movimento di elettroni in 
senso opposto. Índichiamo соп v in cm. 
sec. la velocità di migrazione degli elet- 
troni, con em la carica di ciascuno di essi 
in unità elettromagnetiche e con H la den- 
sità del flusso magnetico: sopra ciascun 
elettrone si eserciterà una forza di e, v H 
dyne ed in conseguenza saranno forzati 
verso un determinata punto del condut- 
tore, dando luogo cosi ad una corrente 
nel circuito galvanometrico. Se il circuito 
galvanometrico non esiste, una carica ne- 
gativa si manifesterà dove gli elettroni 
si muovono e crescerà fino a che il campo 
elettrico trasversale a cui dà luogo non 
abbia assunto una intensità £ tale da eser- 
citare una forza e, E su ciascun elettrone 
uguale ed opposta a quella esercitata dal 
corpo magnetico Questa condizione è 
espressa dalla relazione 
em Ë == em 9 II 


dalla quale essendo noto em, е poten- 
dosi determinare sperimentalmente E ed H 
si può ricavare il valore della velocità del- 
l'ettrone 

y = БІН. 


Boltzmann ha calcolato v per vari me- 
talli Lorentz dà i seguenti valori per un 
ampere circolante in un conduttore di 
1 cmq. di sezione: rame 0,005; niche- 
lio 0,2; bismuto 90 cm. per secondo. 

Alcuni risultati sperimentali relativi a 
questo fenomeno sono difficilmente spie- 
gabili. 

Adoprando una lastra di ferro, la dire- 
zione della corrente nel circuito galvano- 
metrico è opposta a quella prevista. Se- 
condo Hall ciò è dovuto alla grande per- 
meabilità. Thomson invece spiega questa 
anomalia supponendo l’esistenza di un'a- 
zione girostatica della molecola che co- 
stringe gli elettroni a muoversi in dire- 
zione differente da quella inerente all'a- 
zione del campo magnetico. 

Solidi dielettrici. — | dielettriei solidi 
contengono molto probabilmente degli 
elettroni liberi, ma il loro numero è in 
ogni modo incomparabilmente più piccolo 
di quello relativo ai metalli. À questi po- 
chi elettroni liberi è appunto dovuta la 
piccola conducibilità che produce la di- 
spersione. 

Addirittura inesistenti nei dielettrici so- 
lidi sono probabilmente gli joni atomici, 
poichè, il loro passaggio è, come è noto. 
accompagnato da modificazioni chimiche 
le quali non sono mai state avvertite. 

Gli joni atomici si trovano quindi in 
posizioni di equilibrio determinate dalle 
resultanti delle attrazioni e repulsioni. 

Consideriamo una molecola bivalente: 
quantunque non si sappia nulla di preciso 
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intorno alla forma della molecola, e quan- 
tunque la si ritenga comunemente di for- 
ma sferica, pure sotto il punto di vista 
di questa teoria conviene attribuirle la 
forma che risulta da due sfere (gli atomi 
rispettivamente positivo e negativo) riu- 
nite fra di loro da un flusso elettrostatico. 

Questa molecola si comporta in un 
campo elettrico come un ago magnetico, 
della medesima forma, in un campo ma- 
gnetico. Ambedue infatti si orientano, ma 
non sono soggetti a traslazione se i campi 
sono uniformi, e la molecola avrà un mo- 
mento elettrico simile al momento ma- 
gnetico di un ago. 

V'ha però una differenza eventuale cioè, 
che: mentre i due poli dell'ago magne- 
tico sono rigidamente riuniti dal ferro, 
ciò non avviene per i due poli della mo- 
lecola, la quale sotto l'azione del campo 
elettrostatico molto intenso può scindersi 
nei suoi due elementi; questa scissione dà 
luogo alla rottura del dielettrico. 

La teoria molecolare del magnetismo 
dovuta all'Ewing, può qui essere citata 
'come analogia dei fenomeni che avven- 
gono in un dielettrico solido. L'azione di 
un campo elettrico fa eccitare in mag- 
giore o minor grado le molecole del die- 
lettrico, come risulta dalla parziale pola- 
rizzazione del dielettrico stesso anche dopo 
cercata l'azione del campo elettrico. ll 
flusso dovuto a questa orientazione si so- 
vrappone al flusso nell'etere dovuto al 
campo primitivo, per modo che il dielet- 
trico ha una costante dielettrica superiore 
a quella dell'etere. Sotto l'influenza di un 
campo alternato la configurazione della 
orientazione sarà differente per i mede- 
simi valori dell'intensità a misura che 
questa è crescente o decrescente; ciò 
` porta come conseguenza che il dielettrico 
è sottoposto a dei fenomeni di isteresi 
e ad una conseguente perdita di energia 
dissipata sotto forma di calore, 

Questa perdita G in erg per cmc. e per 
ciclo non è stata ancora determinata con 
molta esattezza, ma si sa per certo che 
essa dipende dalla qualità del dielettrico 
e dal valore massimo del flusso, per mo- 
do che si può esprimere empiricamente 
con una formula simile a quella dello 
Steinmetz per l' isteresi del ferro e cioè 


G —a I^ erg 


dove l'esponente n varia da 1,5 a 1,95 ed 
il coefficiente a dipende dalla qualità del 
del dielettrico. 

A completare l'analogia aggiungeremo 
che per il vetro crown, per la guttaperga 
e per la carta paraffinata sono stati osser- 
vati dei fenomeni di saturazione elettrica 
simili a quelli di saturazione magnetica 
presentati dal ferro ed accompagnati quindi 
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dalla riduzione della capacità induttiva 
fisica. 

La mancanza di rigidità di connessione 
della molecola dielettrica permette la vi- 
brazione degli atomi attorno ad una po- 
sizione media corrispondentemente ad un 
certo periodo. Se ora un flusso elettrico 
alternato avente il medesimo periodo di 
vibrazione agisce sopra una molecola si 
produce una vibrazione atomica a spese 
dell'energia del campo. Il periodo natu- 
rale di vibrazione è dell'ordine di quello 
dovuto alle perturbazioni della luce, la 
cui propagazione è sempre accompagnata 
da un campo elettrico di alta frequenza. 

Se ora dei raggi luminosi di una colo- 
razione tale che la loro frequenza sia sin- 
crona con quella dovuta al periodo natu- 
rale di vibrazione degli atomi della mo- 
lecola, passa attraverso un dielettrico 
trasparente contenente questa molecola, 
la sua velocità viene ridotta ; segue da ciò 
che al passaggio della luce bianca attra- 
verso un prisma del nostro dielettrico si 
produce uno spettro i cui colori sono 
differenti da quelli dati normalmente dal 
dielettrico stesso. 

La frequenza naturale di vibrazione delle 
molecole di quarzo è tale che le radiazioni 
la cui lunghezza d'onda è molto superiore 
a quella corrispondente la luce rossa sono 
rifratte molto più di quelle della luce 
violetta. 
` Queste medesime considerazioni sono 
naturalmente applicabili anche alle mole- 
cole che contengono più di due atomi, 

La produzione della luce. — Molti ten- 
tativi sono stati fatti per spiegare sotto 
il punto di vista della teoria degli elet- 
troni gli spettri caratteristici dei vari ele- 
menti chimici. 

Come conseguenza delle ricerche fatte 
per determinare le relazioni che esistono 
fra gli elettroni e gli atomi nelle varie 
forme della materia si può ritenere sta- 
bilito intanto che quando un elettrone 
nella sua corsa subisce una accelerazione 
di a cm sec. irradia nello spazio una 
quantità di energia espressa da 


_ 2 ema 
Jost el 

Se ora con un mezzo qualunque si pro- 
duce un periodico cambiamento di segno 
nella accelerazione corrispondentemente 
ad una frequenza costante compresa fra 
4 X їо!# e 8 X 1014 si produce una luce 
monocromatica. 

Il cambiamento di segno può essere ot- 
tenuto sia invertendo la direzione del moto 
di una traiettoria rettilinea e cambiando 
la velocità (collisione) sia cambiando sem- 
plicemente la direzione e non la velocità 
(cerchio), sia producendo contemporanea- 
mente questi due cambiamenti. 

Se d'altra parte la durata del periodo 


= 2.7 X 107!9 a? ergisec. 


fra due inversioni è variabile entro larghi 
limiti si produce una radiazione calorifera, 
uno spettro luminoso continuo ed una ra- 
diazione ultravioletta; in tal caso solo 
una parte dell'energia irradiata si mani- 
festa sotto forma di luce. 

L'accelerazione che può subire un elet- 
trone, varia entro larghi limiti: quando 
si pensi che in un tubo vuoto di pochi 
centimetri di lunghezza un elettrone può 
muoversi dalla posizione di riposo ed ac- 
quistare una velocità di circa un decimo 
di quella della luce. 

La distribuzione del voltaggio in tali 
tubi dà anzi a conoscere che in vicinanza 
del catodo questa velocità è circa cinque 
volte maggiore quindi 

a = 10:6 cm./sec. 
e l'elettrone irradia 
2.7 X 10—13 erg./sec. 
cioè 
2.7 X 107° watt. 

Corpo nero. — Secondo la legge Stefan- 
Boltzmann un corpo nero (cioè un corpo 
che assorbe tutte le radiazioni senza ri— 
fletterne alcuna) ad una temperatura as- 
soluta di 7 gradi irradia da ogni cmq. 
della sua superfice, una quantità di e— 
nergia 

J = 1.71 X 1075 74 егу./вес. 
== 1.71 X 10-7" T* watt. 

Questa radiazione a temperature suffi— 
cientemente elevate è composta di per- 
turbazioni di ogni frequenza comprese fra 
l'infra-rosso e l'ultra violetto. 

La porzione W di questa radiazione 


Il 


' totale, che è capace di stimolare il nervo 


ottico producendo una sensazione lumi- 
nosa è data da 
K 
W=C (= ) M —39 XT 


Ges es e 
- c(Lyy- reri (т) + 
+ з (r) A" -- 6 (T) + 61" erg/sec 


À' — 0.000039 
lunghezza d'onda dell'ultimo raggio vio- 
letto dello spettro in cm., 

A" = 0.000075 
lunghezza d'onda dell'ultimo raggio rosso 
dello spettro, 
C = 1.24 X 1075 


K — 1.4435 
e — 2.718 


base dei logaritmi. 
Il rendimento della radiazione é quindi 
W 
Ee 7 
J 
I filamenti di carbone sono general- 
mente considerati in via approssimativa 


come corpi neri, 


Menergia irradiata non è ugualmente 
distribuita rispetto alle varie frequenze. 
Planck ha dimostrato che l'energia irra- 
diata per centimetro quadrato è compresa 
fra le lunghezze d'onda 


dei + dÀ 
e rappresentata da 
=s I 
E=cì K Ls 
AT 


Le caratteristiche fisiologiche dell’ oc- 
chio normale sono tali che per differenti 
lunghezze d'onda si richiedono differenti 
quantità di energie per produrre sulla re- 
tina sensazioni della medesima intensità 
quandi mentre e rappresenta la porzione 
di radiazione stimolativa, non rappresenta 
affatto la quantità di sensazione luminosa 
complessiva che può essere prodotta. 

D'altra parte l'intensità della sensazione 
per un dato colore varia da individuo a 
individuo, col variare della porzione di 
retina stimolata, con la fatica visiva com- 
piuta e con la rapidità con la quale l'iride, 
percepisce le variazioni d'intensità. Un va- 
lore medio equivalente a W sotto il punto 
di vista della sensazione può ottenersi fa- 
cendo uso dei coeficienti di luminosità 
per l'occhio normale dovuti ad Abney. 

Consideriamo una curva costruita ren- 
dendo le lunghezze d'onda come ascisse 
e i valori di E come ordinate, e costruiamo 
una nuova curva moltiplicando ciascuna 
ordinata per il coefficiente di luminosità 
corrispondente alla relativa lunghezza di 
onda. Se i valori di À sono tutti compresi 
nello spettro visibile, l'area compresa fra 
la prima curva e l'asse dell'ascisse è pro- 
porzionale a W mentre che l'area Z com- 
presa fra la seconda curva e l'asse della 
ascisse è proporzionale alla sensazione 
equivalente : allora il rendimento della ra- 


diazione è 


a= 77. 


Quando la temperatura del corpo nero 
cresce, non soltanto cresce l'energia irra- 
diata, ma altresì crescono le frequenze 
fra 1 dominanti, e la lunghezza d'onda 
Àm corrispondente al massimo di radia- 
zione diminuisce. Alla temperatura asso- 


luta T Ла = 2270 


cm. 


Se un corpo nero, per esempio un fila-. 


mento di carbone, s'immagina che con- 
tenga elettroni liberi, atomi e molecole, 
quando la temperatura cresce crescerà 
anche l'energia cinetica media di ciascun 
elettrone. | 

Fino a che le dimensioni geometriche 
del filamento non vengono modificate dal- 
l'accrescimento di temperatura è naturale 
ammettere che la lunghezza del libero 
percorso degli elettroni non è aumentata. 


(1) Aetker and Matter 1900. 
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L'aumento d'energia dando luogo d'altra 
parte ad un aumento della velocità, au- 
menterà la frequenza delle collisioni e 
quindi dei cambiamenti di velocità. 

Questo spiega il modo di comportarsi 
della radiazione Àm e l'aumento della ra- 
diazione totale. 

Molte delle collisioni avvengono con la 
frequenza preponderante, edin minor nu- 
mero con le altre frequenze: questo spiega 
il carattere della distribuzione dell'energia 
radiata rispetto alle varie frequenze. 

Le accelerazioni che accompagnano le 
collisioni corrispondenti ad elevate fre- 
quenze sono necessariamente più consi- 
derevoli di quelle corrispondenti alle 
frequenze più basse; l'energia radiata è 
quindi maggiore nel primo caso che nel 
secondo e la curva di distribuzione di 
questa energia rispetto alle varie frequenze 
non è simmetrica, ma distorta. 

Radiazione selettiva. — Non tutti i corpi 
irradiano secondo la legge del corpo nero; 
una delle principali conclusioni della teoria 
elettromagnetica del Maxwell è che i 
buoni conduttori dell'elettricità non pos- 
sono essere trasparenti. 

Nubens e Their hanno dimostrato che 
i poteri assorbente ed emissivo dei me- 
talli può essere calcolato in base alla loro 
conducibilità. 

La legge di Kirkoff secondo la quale 
1 poteri emissivo ed assorbente sono sem- 
pre in rapporto costante funzione solo 
della temperatura assoluta e della lun- 
ghezza d'onda, costituisce il punto di con- 
tatto fra le leggi che guvernano questi fe- 
nomeni e la teoria degli elettroni. 

Lorentz partendo dalla espressione della 
conducibilità già citata ha calcolato il va- 
lore di questa funzione ed i suoi risultati 
si sono trovati in pieno accordo con quelli 
sperimentali ottenuti dal Lummer. 

Luminescenza. — А tutte le temperature 
al disopra dello zero assoluto qualunque 
corpo irradia energia. Se la radiazione av- 
viene continuamente nel medesimo modo 
e la temperatura è mantenuta costante 
mediante un continuo rifornimento di ca- 
lore si ha il fenomeno della radiazione 


` termica; se invece la radiazione non av- 


viene sempre nel medesimo modo pur 
mantenendo costante la temperatura si ha 
il fenomeno della luminescenza. La causa 
di questo fenomeno non è dovuta alla 
temperatura del sistema, ma ad altre sor- 
genti di energia, e la radiazione totale si 
distingue in due parti: quella dovuta alla 
temperatura e quella dovuta alla energia 
extra. 

Se l'intensità di radiazione in ogni re- 
gione è superiore a quella del corpo nero, 
si ha il fenomeno della luminescenza. 
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Le radiazioni luminescenti sono pro- 
dotte dagli elettroni che vibrano armoni- 
camente soddisfacendo ad una certa legge 
che non è ancora conosciuta, ma che ca- 
ratterizza un determinato sistema mole- 
colare. 

Se la radiazione luminescente avviene 
soltanto nello spettro visibile il rendimento 
luminoso è molto elevato e questo si cerca 
sempre di conseguire sugli apparecchi di 
illuminazione. 

Un esempio molto interessante di ra- 
diazione luminescente è quella prodotta 
dai batteri fotogenici che si trovano fre- 
quentemente nelle acque del mare e in 
special modo nelle carni e nei pesci che 
sono stati direttamente o indirettamente 
in contatto delle acque marine. 

Alcuni altri casi di fosforescenza negli 
animali sono attribuiti ad infezione do- 
vuta a questi batteri, 

Secondo Lode l'intensità di emissione 
dei batteri fotogenici è di 0.00009 can- 
dele per metro quadrato, e quindi troppo 
piccola per dare la sensazione di qualche 
colore. Peraltro l'intensità di radiazione 
del bacilius lucifer è secondo Molisch molto 
più considerevole e dà uno spettro con- 
tinuo nel verde, nel bleu e nel violetto. 

Conclusione. — Quantunque molto sia 
noto intorno alla massa e alla forma del- 
l'elettrone, agli efletti elettrici e magne- 
tici che produce durante il suo movimento, 
alle sue radiazioni di energia durante i 
periodi di accelerazione, pochissimo è noto 
intorno alla sua massa, talmente che se- 
condo Larmar (1) < è la sola forza intrin- 
« seca che costituisce l'elettrone; ed è 
« ormai un postulato fondamentale che la 
« forma puó muoversi da un punto all'al- 
« tro dell'etere immobile in quella stessa 
«guisa che un nodo puo scorrere lungo 


« una corda ». 
Dott. U. R. ANDREI. 


TRASMISSIONA DELLE IMMAGINI A DISTANZA 
col telegrafo senza fili 


Un inventore francese Pasquale Berioneau è 
riuscito a mandare e ricevere fotografie di un 
paesaggio mediante la telegrafia senza fili. 

Le esperienze sono state fatte a Parigi nella 
sala degli ingegneri civili durante una confe- 


‘renza alla quale assisteva anche il sottosegreta- 


rio di Stato delle poste e telegrafi. Una prova 
venne fatta con una incisione sul rame rappre- 
sentante un battello da pesca. 

Questo originale fu trasmesso da una galle. 
ria del primo piano: in meno di venti minuti è 
stato riprodotto nel posto ricevente situato nella 
sala della conferenza. Venne poi trasmessa una 
telefotoincisione sulla linea telegrafica con fili 
sopra un circuito di 1727 km. sul percorso Pa. 
rigi-Marsiglia-Parigi. 

ni CARS — — — 
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NUOVI DISPOSITIVI 
per la produzione di oscillazioni continue di grande frequenza 
per mezzo di corrente continua ad alta tensione 


La disposizione classica dell'arco can- 
tante descritta da Duddell (fig. 48) non 
si applica bene alla corrente ad alta ten- 
sione, perchè può prodursi una scarica 
diretta della dinamo D attraverso l'arco A 
e, d'altronde, la presenza della bobina di 
self induzione L disturba la scarica e ca- 
rica rapida del condensatore C. Per evitare 
questi inconvenienti l'A. ha immaginato 
le due disposizioni indicate dalle fig. 49 
ё so, ambedue car.tterizzate dall'impiego 
di un condensatore regolatore К di grande 
capacità associato al condensatore C di 


Fig. 48, 49. 


piccola capacità che serve ad alimentare 
lo spinterometro A. Questo condensatore 
K viene caricato direttamente dalla di- 
namo D, mediante inserzione di una o due 
impedenze S collocate sui fili di ali- 
mentazione. Queste impedenze possono 
essere costituite sia da resistenze morte, 
sia da self-induzioni, sia da tutte due 
insieme. Nella disposizione indicata dalla 
fig. 49 il grande condensatore K, che ha 
una capacità almeno cinque volte mag- 
giore di quella del condensatore di oscil- 
lazione C, riceve la corrente di carica in 
una misura limitata dalla presenza delle 
impedenze S, misura corrispondente unica- 
mente al consumo dell'energia da man- 
tenersi nella scintilla oscillante dello spin- 
terometro A. Questo è shuntato dal con- 
densatore C il quale si scarica tostoché si 
é raggiunto il potenziale esplosivo; in 
seguito il condensatore C si ricarica me- 
diante inserzione della self-induzione L. 
La rapidità della scarica dipende dal pe- 
riodo d'oscillazione proprio del circuito 
A bCdeKa ed ë determinata dalla fe. m. 
disponibile ai serrafili del conduttore K. 
La capacità di questo puó essere resa 
quasi trascurabile nel calcolo del periodo 
d'oscillazione proprio, poiché essa é gran- 
dissima rispettoa quelladel condensatore C. 
D'altra parte le impedenze S impediscono 
alle oscillazioni del circuito oscillante di 


Fig. so, 51. 


farsi sentire sulla dinamo e la presenza del 
condensatore K contribuisce a questo ri- 
sultato, perchè se vi è della self--induzione 
nel circuito Da Кер il periodo d'oscilla- 
zione proprio di questo circuito é tanto 
più lungo, quanto più è grande la capa- 
cità K; impiegando come impedenze S 
delle grandi self-induzioni, si può allun- 
gare questo periodo a piacimento, ed ag- 
giungendo delle resistenze le oscillazioni 
si possono rendere smorzate. La disposi- 
zione dello spinterometro A ai serrafili 
stessi del condensatore permette a questo 
di scaricarsi istantaneamente 
prendendo la scarica un carat- 
tere forzatamente oscillante 
che può mantenere l'arco. Nel- 
la disposizione della fig. 50 
l'arco è ancora evitato più 
completamente, poichè non vi 
è comunicazione diretta della 
dinamo collo spinterometro A. 
Il circuito abCdeKa è infatti 
interrotto mediante inserzione 
di uno (o più) condensatoric. Il 
periodo di oscillazione di questo circuito è 
dato dalla stessa formula del caso prece- 
dente; la self-induzione L può d' altronde 
essere divisa tra i fili abcde. La fig. 51 mo- 
stra la disposizione più simmetrica che si 
possa ottenere sotto questo punto di vista. 
La disposizione illustrata dalle fig. 50 e çI 
presenta con corrente continua delle pro- 
prietà diverse da quelle che avrebbe con 
corrente alternata, perchè, con quest'ul- 
tima, i condensatori c lascierebbero pas- 
sare costantemente una corrente della me- 
desima frequenza di quella della macchina 
e che può mantenere in A un arco per- 
manente, mentre coll' impiego di corrente 
continua ad alta tensione, questa non può 
passare attraverso 1 condensatori c i quali 
non lasciano passare che le scariche oscil- 
lanti provenienti dal condensatore K. Que- 
ste scariche tendono a prendere un pe- 
riodo d'oscillazione proprio uguale a quello 
del circuito ab Cde K (fig. so). Come so- 
pra, le impedenze S hanno per effetto di 
impedire la propagazione di queste oscil- 
lazioni verso la dinamo D e di regolare 
la produzione di corrente di questa, in 
modo da fornire al condensatore giusto 
l'energia sufficiente per mantenere le oscil- 
lazioni. Si noterà che queste disposizioni 
sono autoregolatrici, poichè, se le scariche 
in A sono troppo energiche, esse abbas- 
sano il potenziale medio del condensa- 


tore K e tendono così ad indebolirs®: al 
contrario se esse divenissero troppo de- 
boli o troppo frequenti il potenziale ai 
serrafili del condensatore K andrebbe al- 
zandosi finchè abbia loro reso l'intensità 
normale. 

Perchè le scintille in A siano ben rego- 
lari è vantaggioso di costruire lo spinte- 
rometro con metalli poco volatili, special- 
mente uno dei metalli seguenti: tungsteno, 
molibdeno, titanio e loro leghe con ferro, 
rame o qualunque altro metallo; si può 
naturalmente impiegare anche il platino 
od i metalli del suo gruppo. Conviene 
inoltre disporre lo spinterometro in una 
atmosfera non ossidante come p. e. l'os- 
sigeno e l'azoto e di raffreddarlo energi- 
camente impiegando p. e. degli elettrodi 
vuoti percorsi da una corrente d'acqua o 
di un liquido o di un gas raffreddato; si 
può altresì con vantaggio dare agli elet- 
trodi un rapido movimento di spostamento, 
per esempio formandoli con due cilindri 
girevoli, in modo che l’arco non scocchi 
mai per molto tempo di seguito lungo le 
medesime generatrici. | 

Infine si puó combinare, con questo di- 
spositivo, l'impiego di un campo magne- 
tico soffiatore come lo si impiega da molto 
tempo negli spinterometri per impedire 
all'arco di persistere. 


E. G. 
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APPARECCHIO PROTETTORE 


per vetture tramviarie 


Dall'inizio dell'applicazione della elet- 
tricità al servizio della trazione di vetture 
tramviarie, allo scopo di evitare investi— 
menti, si è studiato e lavorato senza in- 
terruzione, oltre che al perfezionamento 
di diversi sistemi di freno, alla costru— - 
zione di convenienti apparecchi di prote- 
zione. 

Gli apparecchi protettori costruiti ed in 
parte adottati, sono esclusivamente ap- 
plicati sulla testata anteriore della vettura 
motrice; al contrario le costruzioni atte 
ad impedire che le persone cadano tra le 
vetture accoppiate sono relativamente poco 


. conosciute е sinora non introdotte. 


Avuto riguardo al rilevante numero di 
infortuni di tale genere, per evitarli od 
almeno diminuirli o renderne meno gravi 
le conseguenze, venne ideato uno speciale 
apparecchio protettore da disporsi lateral- 
mente tra le vetture e pel quale la casa 
< Hermann Heinrich Böker е C. di Rem— 
scheid », rappresentata in Italia dai signori 
Gottwald e C. Bologna, ebbe poco temp 
fa il brevetto. | | 


(1) A. BLonpeL - Comunicazione fatta al Congresso di Reims dell Associazione francese per l'avanzamento delle scienze nell’agosto 1907. 


Questo apparecchio consiste in un si- 
stema di tralicci verticali molleggianti, 
applicati tra le vetture, sostenuto da una 
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Durante il passaggio delle vetture nelle 
curve del binario, il materasso :che si 
trova dalla parte interna si arrotola, mentre 


Fig. 52. 


parte da un telaio applicato al rimorchio 
e collegato dall'altra parte colla vettura 
motrice a mezzo di gancio introdotto nel 
relativo occhio fissato alla vettura. Il tra- 
liccio è fatto di molle d'acciaio poste 
orizzontalmente a determinate distanze 
‚Ропа dall'altra, collegate tra loro mediante 
bandelle verticali, curvate a forma di un 
sei (6) e rivolte col lato convesso allo 
esterno. L'ultima asta verticale presso la 
estremità curvata verso l'interno e rivolta 
presso la vettura di rimorchio, è provvista 
alle sue estremità di un perno che può 
scorrere nella rispettiva asta del telaio. Le 
parti del telaio sono tenute all'estremità 
anteriore a determinata distanza da una 
asta cilindrica d'acciaio che scorre entro 
apposita custodia di tubo. Il quarto lato 
del telaio è costituito da un ferro piatto 
al quale sono attaccati due ganci per la 
sospensione di tutto l'apparecchio protet- 
tore in appositi occhielli applicati a con- 
venienti altezze alla vettura rimorchio. Il 
già accennato gancio serve per l' attacco 
dell'apparecchio alla vettura motrice ed è 
fissato a guisa di cerniera ed in modo 
girevole all'ultima asta verticale che chiude 
il traliccio da questo lato. 

Il traliccio agisce al momento di un 
urto come un materasso molleggiante 
(posto verticalmente) poichè come quello, 
viene spinto verso l'interno e scatta poscia 
nuovamente verso l'esterno con una certa 
forza, determinata da una conveniente 
Scelta dello spessore delle bandelle di 
acciaio. | 

Di conseguenza una persona che smonta 
inabilmente dalla vettura motrice in corsa 
e cade contro il traliccio, viene respinta 
da questo a cagione della conformazione 
delle molle verso. l'esterno, in modo da 
essere portata completamente fuori dal 
campo della vettura motrice 


quello dalla parte esterna si estende, e 
ciò sempre in seguito alle applicazioni 
girevoli d'ambo 1 lati. 
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Avvisatore elettrico contro í furti 


Quest'apparecchio, ideato dai signori 
Arnese e Viscardi, tende allo scopo di 
segnalare a distanza l'allarme, dietro ri- 
mozione di contatti disposti opportuna- 
mente nei luoghi o sugli oggetti che si 
vogliono proteggere. ll principio infor- 
mativo di questo sistema è basato sulla 


Fig. 53. 


variazione (compresi i casi limiti della 
rottura dei fili conduttori o di un corto 
circuito tra questi) di resistenza di circuiti 
elettrici e sull'azione di opportuni relais 


^ € 


Fig. 54. 


atti a chiudere dei circuiti locali per pro- 
vocare la segnalazione. 


Le figure 53 e 54 rappresentano due 
- diverse disposizioni di un soccorritore e 
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dei circuiti relativi; nella prima il soccor- 
ritore r è del tipo ordinario ed è inter- 
calato tra i due serrafili d, d' sui quali 
sono montati in opposizione i due circuiti 
A e B, muniti ambedue di resistenze 
compensatrici R, ed R; ne segue che il 
soccorritore nelle condizioni normali non, 
è percorso da alcuna corrente, ma lo sarà 
invece qualora la resistenza di uno dei 
circuiti A, B subisca alterazione (restando 
invariata quella dell'altro) od uno di essi 
venga addirittura interrotto. In ciascuno 
di questi ultimi casi l'armatura mobile del 
relais chiuderà, mediante le disposizioni 
indicate nella figura, un circuito locale e 
produrrà la segnalazione acustica e la 
comparsa di un numero indicatore atto 
ad identificare l'ubicazione della chiamata. 
Nella seconda disposizione (fig. 54) il relais 
è ad avvolgimenti differenziali ed è dispo- 
sto in modo tale, che nelle condizioni nor- 
mali i due flussi magnetici nei nuclei di 
cui è provvisto il soccorritore si distrug- 


Fig. 55. 


gano e l'azione risultante sull'armatura 
oscillante m sia nulla, mentre essa pre- 
varrà in un senso o in senso contrario a 
seconda del segno di variazione della re- 
sistenza R che, aggiunta alla resistenza 
propria ai conduttori del circuito B sul 
quale sono installati i contatti d'assicura- 
zione, serve a compensare nelle condi- 
zioni normali la resistenza di R, e del 
circuito A. La fig. 55 dà un'idea del 
modo come sono inseriti questi contatti 
di sicurezza a, b, c, d insieme con aue 
resistenze compensatrici №,, R, , nel cir- 
cuito A del relais differenziale. 
E. G. 


L'ELETTRIFICAZIONE DELLE FERROVIE 


ll poderoso problema della elettrifica— 
zione delle ferrovie a vapore continua ad 
interessare al massimo grado il mondo 
scientifico e tecnico americano. 

Recentemente all’American Institut of 
Electrical Engeneers, W. N. Smith ha 
fatto una interessante comunicazione nella 
quale tale soggetto viene ampiamente trata 
tato, con larga dottrina e con molto senso 
pratico. 

L'autore comincia col distinguere le li- 
nee di trazione nelle seguenti sette grandi 
categorie : 
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1. Linee suburbane. 

2. Tunnel. 

3. Linee pesanti a lieve pendenza, 
denso traffico e più di due binari. 

4. linee a doppio binario con pendenze 
dell'1 per cento. 

5. Linee di montagna, con semplice 
o doppio binario con pendenze superiori 
all'i per cento. | 

6. Sezione di linea a semplice Ы- 
nario. 

La difficoltà di risolvere la questione 
sta nel fatto che fino ad ora, la trasfor- 
mazione di un sistema di trazione a va- 
pore in trazione elettrica è stato speri- 
mentato in pochi casi i quali quasi tutti 
possono raggrupparsi sotto le prime tre 
categorie o eccezionalmente sotto la sesta 
e settima. Per le altre categorie, che sono 
le più importanti, non resta che fare un 
accurato studio di induzione il quale ne- 
cessariamente deve procedere con len- 
tezza e per successivi gradi. 

l campi di attività aperti allo studioso 
in tale materia sono principalmente due. 
1° Progetto di elettrificazione nei riguardi 
degli ingegneri e degli industriali. 2° Eser- 
cizio della linea, il quale involve le con- 
dizioni di economia, la costruzione e lo 
esercizio propriamente detto. 

L’industria della trazione a vapore è 
generalmente molto frazionata tanto per 
le compagnie assuntrici quanto e più an- 
cora per le ditte fornitrici di materiale. 

L'unica standardizzazione completa che 
si sia compiuta fin qui è quella dell'in- 
dustria degli armamenti fissi. In quanto 
riguarda le locomotive però, pochi passi 
si sono fatti fin qui: in qualche caso iso- 
lato si hanno esempi i quali si limitano 
però alla scambiabilità dei pezzi princi- 
pali di locomotive. 

L'industria elettrica invece, molto più 
giovane e sorta quindi in epoca di più 
rapido sviluppo, è, relativamente, nelle 
mani di un numero minore di fabbricanti, 
talchè sotto questo punto di vista un ten- 
tativo di standardizzazione può riuscire 
molto meno difficile. 

Ed è appunto questa maggior giovi- 
nezza dell'industria elettrica, e la sua spe- 
ciale indole, che costituiscono una grave 
difficoltà. 

In genere l'ingegnere non è che un 
interprete fra il fabbricante del materiale 
e lassuntore di una linea; l'ingegnere 
traduce in liguaggio pratico all'assuntore, 
che in generale non è tecnico, tutte le 
complicate questioni che si riferiscono alla 
fabbricazione del materiale. L'assuntore 
però, per la sua stessa personalità, non 
giudica l'esercizio che sotto il punto di 
vista finanziario, e tutto fa convergere a 
questo scopo. 

Ora di fronte ad un sistema di trazione 
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a vapore, l'assuntore ha dinnanzi a sè i 
risultati di 70 anni di ininterrotta e lar- 
ghissima esperienza dai quali ricava i ca- 
pisaldi della sua intrapresa, accogliendo 
dall'ingegnere la sola parte di esecuzione, 
mentrechè il controllo e l'esercizio riman- 
gono quasi esclusivamente nelle sue mani. 
Da 70 anni le locomotive si sono senza 
dubbio modificate, ma non hanno subito 
radicale trasformazione, 0, quanto meno, 
non si sono suddivise in una molteplicità 
di rami adatti ciascuno ad uno speciale 
scopo. 

E questi 70 anni di esperienza noi non 
li troviamo nella storia dell'industria elet- 
trica, e quella molto minore esperienza 
che è stata fatta, lo è stata per sì diverse 
vie da non poter porgere, al non tecnico, 
un sicuro indice di preferenza. 

La scelta del sistema di distribuzione, 
determinazione del motore adatto al pro- 
filo, del potenziale adatto alla lunghezza 
della linea, del sistema di presa di cor- 
renti, della terza rotaia o meno, e financo 
la risoluzione dell'intensità del tralfico, 
delle velocità, degli orari, sono tutti pro- 
blemi nei quali non può intervenire che 
esclusivamente il tecnico, e non sempre 
questi riesce ad avere la completa fiducia 
dell'assuntore, per persuaderlo della bontà 
finanziaria dell'impresa. | 

In compenso la locomotiva elettrica pre- 
senta dei reali vantaggi su quella a va- 
pore: la sua semplicità meccanica, l'as- 
sensa di organi alternativi che permette 
di raggiungere velocità molto piü elevate, 
l'uniformità dello sforzo di trazione, spe- 
cialmente all'avviamento nei casi di velo- 
cità moderata, ecc. 

La tendenza alla semplificazione e alla 
eliminazione degli organi alternativi ha 
fatto sì che si procura sempre di concen- 
trare il maggior peso della locomotiva 
molto più in basso di quello che non si 
usi per la macchine a vapore di ugual 
potenza; questo abbassamento del centro 
di gravità porta infatti notevoli vantaggi 
sul funzionamento a velocità elevata in 
specie su planimetrie molto sinose. 

E’ noto invece che i costruttori di lo- 
comotive a vapore ritengono vantaggioso, 
anzi che no, che il centro di gravità sia 
piuttosto in alto, e questa loro convin- 
zione, o é l'argomento piü valido per di- 
mostrare la superiorità della macchina a 
vapore o quanto meno incita i costrut- 
tori elettromeccanici a consigliare un 
tipo di locomotiva elettrica che presenti 
la medesima configurazione esterna di 
quella termica. Questo concetto infatti 
comincia a prevalere in Europa. 

Il problema della elettrificazione si ri- 
collega sempre con la sicurezza del pub- 
blico: tanto le linee a terza rotaia quanto 
quelle a trolley sono infatti spesso qua- 


lificate come pericolose, per la relativa 
facilità, specie per alte tensioni, di corti 
circuiti ed altri inconvenienti. Col pro- 
gresso però della tecnica questi inconve- 
nienti sono facilmente rimediabili e ad 
essi si possono contrapporre evidenti van- 
taggi, come per esempio, la possibilità 
che un manovratore ha di arrestare il 
moto di un treno che gli venga incontro 
ed in generale la migliore applicabilità di 
un sistema di blocco. 

Il sistema di blocco quale si può appli- 
care sopra una linea di trazione elettrica 
presenta indiscutibi'i vantaggi sopra il 
sistema a segnalazione telegrafica gene- 
ralmente in uso sulle ferrovie a vapore 
poichè queste segnalazioni non possono 
evidentemente compiersi che tra le diverse 
stazioni e i treni in fermata. Sulle ferro- 
vie elettriche invece è possibile escogi- 
tare un largo e semplicissimo sistema di 
comunicazione non solo fra le varie sta- 
zioni, ma altresì fra queste e i treni in 
moto е fra i treni in moto tra di loro. ll 
manovratore quindi puó essere,in modo 
continuo, in qualunque punto della linea 
perfettamente informato di eventuali inci- 
denti e ricevere istruzioni dalla direzione 
del servizio. Questo presenta l'indiscuti- 
bile vantaggio di fronte ai segnali con- 
venzionali e molto intermittenti di cui puó 
disporre un macchinista. 

Queste medesime ragioni che contri- 
buiscono alla maggior sicurezza dei viag- 
giatori, contribuiscono altresì ad aumen- 
tare grandemente la capacità e l'elasticità 
di una linea in quanto si rende possibile 
ai direttori di servizio di proporzionare 
giorno per giorno, ora per ora il movi- 
mento dei treni alla intensità del traffico, 
essendo diminuiti i numerosi segnali im- 
posti dalle saccennate difficoltà e più an- 
cora dalla necessità dei numerosi riforni- 
menti d’acqua necessari alle locomotive 
a vapore. 

Con tutto ciò il problema è così impor- 
tante che forse la soluzione è ancora pre- 
matura, il che deve essere coscienziosa- 
mente esaminato caso per caso. Tutto però 
fa ritenere che in volger di tempo non 
troppo lungo, la elettrificazione dei grandi 
tronchi ferroviari sarà un fatto compiuto. 
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Perfezionamenti nella regolazione di fase 
di motori monofasi a commutatore su 
circuiti polifasi. | 
La presente invenzione della Socié.é Ano- 

nyme Westinghouse si riferisce ai motori a 

corrente alternata forniti di commutatore, 

provvede alla loro alimentazione mediante 
correnti derivate da sorgenti polifasiche 
ed alla applicazione persistente di cor- 
renti di conveniente fase all'induttore ed 
all'indotto in modo da raggiungere la 
massima economia ed efficacia. Le condi- 
zioni di funzionamento dei motori a col- 
lettore sono buone quando la corrente si 
inverte simultaneamente o quasi, tanto 
nell'induttore, quanto nell'armatura; per 
ottenere la desiderata concordanza di fase 
basta applicare ai terminali del circuito 
d'eccitazione e di quello dell'armatura, 
forze elettromotrici aventi fra loro una 
differenza di fase di 90°; questo perché la 
corrente d'eccitazione é quasi tutta swat- 
tata, mentre quella dell'armatura, attesa 
la piccola self di questa, è in fase. Però 
queste relazioni di fase così assegnate non 
si mantengono al variare del carico, poi- 
chè il circuito indotto non è in realtà com- 
pletamente antinduttivo. Infatti nell’indut- 
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Fig. 56. 


tore la quantità di corrente che passa е 
la sua relazione di fase colla tensione ap- 
plicata si mantengono pressochè invariate, 
mentre nell'indotto l'intensità e lo sfasa- 
mento variano col carico, Per ottenere un 
funzionamento soddisfacente, in modo che 
la corrente per produrre una data coppia 
sia minima, occorre variare la relazione di 
fase relativa tra la forza elettromotrice 
applicata al campo e quella applicata al- 
- l'indotto. Lo stesso intento si potrà otte- 
nere variando la relazione di fase tra cor- 
. rente е forza elettromotrice in uno solo 
- di questi due (p. e. nell'induttore); queste 
circostanze poi non dovranno variare col 
carico applicato. Per ottenere la voluta 


condizione di quadratura tra le forze elet- 
tromotrici applicate si puó fare uso d'un 
autotrasformatore avente il proprio avvol- 
gimento inserito sui conduttori di due 
fasi (vedi fig. 56); il punto centrale del- 
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Fig. 57. Fig. $8. 


l'avvolgimento é riunito alla terza fase. 
Il circuito dell'armatura è inserito su quello 
dell'autotrasformatore e quello dell’ indut- 
tore su quello tra il punto medio ed il 
terzo filo. Con ció la condizione di qua- 
dratura è assicurata e la forza elettromo- 
trice applicata all'induttore ha per valore 
0,867 della differenza di potenziale relativa 
al primo e terzo filo. La fase relativa 
delle due forze elettromotrici può alte- 
rarsi spostando il contatto mobile si- 
tuato sul nodo centrale di collega- 
mento (fig. 56). Le figure 57 e 58 
sono schemi illustrativi delle rela- 
zioni di fase approssimate realizzate 
con disposizioni di questo genere; 
la fig. 57 rappresenta ciò che accade 
quando non è presente la regola- 
zione prevista. | vettori Er ed Eas, fr 
ed la rappresentano in grandezza e 
direzione rispettivamente le forze 
elettromotrici e Je intensità nel cam- 
po e nell'armatura; /r può rappresen- 
tare naturalmente anche la forza ma- 
gnetizzante. Nello schema della fig. 58 
la forza elettromotrice E; è la risultante 
di due, E* (in alto a sinistra) ed o C, la 
prima fornita ai terminali del circuito de- 
rivato d'alimentazione e la seconda va- 
riabile a seconda dello spostamento del 
contatto mobile (fig. 56) che é coman- 
dato dal nucleo яп di un solenoide e in- 
serito nel circuito d'armatura e dotato di 
molla antagonista. La componente o C, in 
fase con E, , può variarsi sino a portare /; a 
coincidere con /2. (Giova avvertire che 
l'angolo Er O Ir della fig. 58 rimane iden- 
tico a quello stesso segnato nella fig.57, 
mentre l'angolo Er O E, della fig. 58 è 
< dell'angolo E; O E, della fig. 57). Poi- 


chè ora la coppia motrice è proporzio- . 
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nale ad J, ed alla componente della forza 
magnetizzante in fase con 7, , segue che 
la coppia sarà massima quando O D è 
massimo, cioè quando l'angolo # О 1, è 
minimo. La corrente d'armatura é quindi 
minima per quella coppia (e quindi l'im- 
pedenza e massima) quando /‹ ed /, sono 
in fase. Spostando la spazzola centrale a 
sui contatti b, b, b (fig. $6) si ottiene 
appunto l'intento di diminuire l'angolo 
le Oh. 

Nella pratica puó essere utile di 
usare dei mezzi più semplici e spiù 
economici per realizzare la deside- 
rata relazione di fase indipenden- 
temente dal carico; la Société Wes- 
tinghouse nella memoria descrittiva 
allegata alla domanda di brevetto 

E, descrive oltre a disposizioni della 
specie applicate, a circuiti bifasi e 
trifasi, due disposizioni utilizzanti ri- 
spettivamente un reostato ed una 
self, inserite sul circuito di campo 

e comandate sia a mano, sia me- 
diante un dispositivo di contatti azionato 
da un solenoide percorso dalla corrente 
d'armatura. 

Lo schema della fig. 56 rappresenta 
appunto una regolazione di questo genere 
mediante inserzione di una self S nel cir- 
cuito del magnete di campo E. Е, G. 
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Nuovo tipo d'elettromagnete 


In parecchi casi in cui dei congegni 
elettromagnetici sono impiegati percoman- 
dare dei meccanismi, l'attrazione esercitata 
dal solenoide o dall'elettromagnete è più 
debole all’inizio del moto, quando cioè la 
resistenza al movimento è generalmente 
massima. 

Per eliminare questo inconveniente i 
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sigg. Belliss, Morcom e Macgregor hanno 
recentemente brevettato un metodo di at- 
tacco elastico del nucleo mobile ad im- 
mersione coll'asta da muoversi, usando a 
quest'effetto una molla disposta in special 
modo, la quale si tende gradualmente, la 
tensione stessa aumentando rapidamente 
appena il nucleo è succhiato dalla molla 
Nella figura annessa è rappresentato un 
elettromagnete di tipo corazzato; il co- 
mando dell'asta a non viene Operato dal 
nucleo b se non quando le molle s 
sono ben tese e così pronte a rea 
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L'industria della cianamide di calcio. Il prin- 
cipio di una nuova industria elettrica. 


ll giornale The Electrician del 24 gen- 
naio 1908 pubblica un articolo di John 
B. C. Kershaw nel quale, dopo aver fatto 
notare l'importanza dei concimi chimici 
artificiali per restituire al terreno l'azoto, 
l'acido fosforico ed il potassio che esso 
cede alle piante, osserva come le attuali 
sorgenti di nitrato di soda e di solfato di 
ammonio andranno fatalmente esauren- 
dosi. Espone quindi i processi elettrici 
atti a produrre dei concimi azotati impa- 
dronendosi dell'azoto dell'aria. 

Due distinti metodi e processi sono stati 
escogitati per fissare l'azoto dell'aria per 
mezzo del calore elettrico. 

Nel primo di questi un arco elettrico è 
impiegato per produrre ossidi nitrici colla 
combustione dell'azoto dell'aria e questo 
miscuglio di aria inalterata e di ossidi 
nitrici dopo raffreddamento è assorbito in 
latte di calce per produrre nitriti e nitrati 
di calce. Il processo Birkeland e Eyde è 
il più promettente tra questi ed è applicato 
su vasta scala a Notodden dove 2100 HP 
sono stati impiegati in quest'industria. 

Il secondo tipo di processi è basato sul- 
l'assorbimento dell'azoto fatto dal carburo 
di calcio ad alta temperatura. 

Il più famoso processo di questo tipo è 
quello di l'rank e Caro applicato a Piano 
di Orta in Italia. Esso consiste nel far 
passare azoto in storte chiuse contenenti 
carburo di calcio in polvere scaldato alla 
temperatura di 1100° C. 

La reazione tra il carburo e l'azoto libera 
il carbone sotto forma di grafite che rimane 
distribuito nella massa del materiale e dà 
al prodotto un colore nero. La reazione 
chimica è rappresentata dalla seguente 
equazione : 

C, C, + 3 N = C, C N, + C 
(carburo di calcio e azoto producono cia- 
namide di calcio e carbone). 

Il carburo di calcio richiesto nel pro- 
cesso è prodotto nella maniera usuale ri- 
scaldando calce e coke alla temperatura 
di 2500° C. in un forno elettrico. Però 
Frank à ottenuto il brevetto per una mo- 
dificazione al processo originale la quale 
permette di impiegare la calce ed il coke 
come materie gregge al posto del carburo 
di calcio. 

L'equazione chimica per la formazione 
della cianamide di calcio diventa: 


C,O--aC--aN = C, C N, + CO 
(calce, coke e azoto producono cianamide 
di calcio e ossido di carbonio). 
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Per quanto questo metodo sia pratica- 
bile non è stato adottato a Piano d'Orta 
dove il carburo di calcio richiesto è pro- 
dotto molto a buon prezzo in un apposito 
impianto vicino. L'azoto richiesto dal pro- 
cesso può essere ottenuto col far passare 
laria attraverso rame riscaldato contenuto 
in storte o colla frazionata distillazione 
dell'aria liquida prodotta col processo 
Linde. 

L'ultimo metodo è stato giudicato il 
migliore ed è adottato a Piano d' Orta. 
L'aria è liberata dall'umidità e quindi 
compressa e raffreddata alla temperatura 
di — 194° C: sotto queste condizioni di 
grande pressione e bassa temperatura as- 
sume lo stato liquido. L'aria liquida è poi 
soggetta alla distillazione frazionata in un 
apparato simile a quello usato nell'indu- 
stria dell'alcool e viene separata cosi nei 
suoi costituenti, ossigeno e azoto. 

L'ossigeno è compresso e venduto in 
cilindri d'acciaio per vari scopi, mentre 
l'azoto è direttamente impiegato nell’ in- 
dustria della cianamide. 

Questo azoto è inviato sotto forma di 
gas nelle storte contenenti il carburo di cal- 
cio poste nei forni. Le storte sono portate 
alla temperatura necessaria con un buon 
combustibile o col calore elettrico. Esse 
sono chiuse e l'azoto vi arriva sotto pres: 
sione. La reazione comincia con un forte 
elevarsi della temperatura dovuto alla na- 
tura esotermica della reazione. Quando 


l'azoto non viene più assorbito le storte - 


sono vuotate ed il contenuto è messo a 
raffreddare in un'atmosfera inerte. 

| pezzi di cianamide di calcio sono fi- 
nalmente rotti in fina polvere, che é messa 
in sacchi per la vendita. 

Per quanto riguarda la produttività del- 
l'impianto di Piano d'Orta l'A. è infor- 
mato che sei forni contenenti ciascuno 
cinque storte sono stati eretti e che degli 
ampliamenti sono in progetto. 

ll consumo di carburo di calcio a Piano 
d'Orta è di circa 3000 tonnellate per anno 
e la produzione di cianamide è di circa 
3750 tonnellate per anno. 

Per quanto riguarda lo sviluppo indu- 
striale del processo per la produzione di 
cianamide di calcio in Europa oltre la 
Société Générale pour la Cianamide di Roma, 
applicante il processo Frank e Caro, altre 
compagnie sviluppanti lo stesso processo 
si sono formate in Europa ed America, 
Una compagnia à eretto le opere a Fiume 
e Sebenico sulle rive dell'Adriatico. [п 
Francia una compagnia chiamata Societé 
Française des produits azotés è stata for- 


mata ed à eretto le opere a Notre Dame 
de Briangon, mentre un'altra compagnia 
sta per introdurre l'industria in lsvizzera 
a Martigny. 

I brevetti inglesi e scandinavi sono stati 
comprati da una compagnia intitolata 
North-Western Cyanamide Co. ed un 
grande impianto è ora costruito da essa а 
Odde sopra Haardanger Fiord in Norve- 
gia. L' A. è informato che la produzione 
annua sarà di 12.000 tonnellate per anno 

Par quanto riguarda la Germania il 
governo di Daviera à fatto la concessione 
alla Cyanid Gesellschaft di Berlino per la 
utilizzazione delle acque del fiume Aly a 
l'ustberg nel sud della Daviera per questa 
industria. La compagnia Siemens-Schue- 
kert é anche interessata in questo sviluppo 
e 15.000 HP saranno dedicati a questa 
industria. 

Un'altro impianto per l'industria della 
cianamide sarà eretta a Bromberg dove 
2000 HP saranno utilizzati. Le trattative 
sono state anche stipulate per l'introdu- 
zione del processo in America e l' Ame- 
rican Cyanomide Co. erige un'opera a 
Muscle Shoals in Northern Alabama. 

I fatti relativi allo sviluppo del processo 
[Frank e Caro per la fabbricazione della 
cianamide provano che si à fede nel futuro 
di quest'industria. 

Il costo della forza è il fattore deter- 
minante del costo del nuovo prodotto e 
dove il costo del cavallo-anno è di L. 50 
la prospettiva della nuova industria è molto 
promettente. 

Dagli esperimenti fatti sulla cianamide 
di calcio, come concime artificiale risulta 
che, per quanto in pochi casi non abbia 
prodotto il risultato sperato, nel più gran 
numero di casi à prodotto lo stesso ri- 
sultato del solfato di ammonio e del ni- 
trato di soda. 

Gli esperimenti sono stati fatti in Italia, 
Germania, Gran Brettagna, l'rancia, Scan- 
dinavia e Stati Uniti d'America. 

L'impiego della cianamide di calcio in 
grande quantità in primavera à dato co- 
stantemente risultati soddisfacenti, mentre 
l'impiego in autunno é solo raccoman- 
dabile in meno grandi quantità. 

CL. 
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Danni per contatto con conduttori elettrici. 

Hermann Zipp, lettore alla Scuola poli- 
tecnica municipale di Gothen tratta nella 
Chemiker Zeitung la questione dei danni 
che possono accadere alle persone che 
accidentalmente toccano un conduttore 
elettrico. 

L'A. arriva alla conclusione che i mag- 
giori pericoli non sono dovuti, come ge- 
neralmente si crede, alla tensione della 
corrente, ma essi dipendono principal- 


mente dalla quantità а. eletticità che at. 
traversa il corpo umano, e dalle parti del 
sistema ove essa corrente penetra. 

Le esperienze che sono state fatte in- 
torno alla influenza fisiologica delle cor- 
renti elettriche, indicano che una parte 
del loro effetto è dovuta all’azione elettro- 
chimica esercitata sui liquidi del corpo e 
una parte ai danni prodotti nei principali 
organi attraversati dalla corrente. Sono 
stati stabiliti i seguenti fatti: 

1° Quando una corrente attraversa il 
corpo umano dalla mano al piede, nelle 
condizioni più sfavorevoli, vale a dire 
quando le scarpe dell'individuo sono ba- 
gnate e le sue mani sono umide, la resi- 
stenza del corpo umano è in media di 
5000 ohm. 

2° Quando una corrente alternata di 
$ millesimi di ampere, con so alterna- 
zioni complete per secondo attaversa il 
corpo di una persona, l'effetto è sufficiente- 
mente sentito sì da produrre una contra- 
zione muscolare; da ciò l'A. conclude che 
ua corrente da 50 a тоо millesimi di am- 
pere, deve essere considerata come dan- 
nosa per la vita, sopratutto se arriva in 
vicinanza degli organi più importanti del 
corpo. 

Quindi per giudicare il grado di peri- 
colo presentato da uu impianto elettrico, 
bisogna cercare di sapere se é possibile 
che una corrente della su accennata in- 
tensità possa essere introdotta nel corpo 
umano in un punto qualunque dell'im- 
pianto. 

Le principali sorgenti di pericolo sono 
senza dubbio i conduttori spezzati, quelli 
troppo carichi e le scintille; ma non bi- 
sogna perdere di vista i seguenti punti: 
cattivo isolamento e conversione, in un 
trasformatore, di una corrente ad alta in 
una a bassa tensione. 

L'A. esamina i diversi accidenti che si 
sono prodotti e che sono suscettibili di 
prodursi in seguito a: 

1° Contatto simultaneo con due con- 
duttori; 

2° Contatto con un conduttore solo; 

3° Contatto con la corrente di carico 
negli impianti a correnti alternate; 
| 4° Danni presentati dalla riduzione 
di tensione di una corrente. 
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Un nuovo accumulatore. 


Recentemente il Dott. Otto Fritz Kei- 
nhold di Newark ha dato una breve re- 
lazione su un suo accumulatore in allu- 
minio, per il quale ha speso quasi 15 anni 
. In esperimenti. 

L’alluminio è un materiale apprezzabi- 
. lissimo' per batterie, per le molteplici pre- 
. rogative della leggerezza, del poco costo 
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e della grande capacità specifica. 11 peso 
specifico del piombo è di 11.4 mentre 
quallo dell'alluminio è 3.67, ed а parità 
di efficienza, una batteria dell'ultimo me- 
tallo ha in peso con una di piombo un 
rapporto di 1 a 5, condizione che la rende 
superiore alla combinazione ferro-nikel 
dell'IEdison, che ha un rapporto di 7 a o. 
Inoltre la capacità specifica è 2 '/, volte 
di quella del piombo e le cariche si pos- 
sono effettuare rapidamente senza pericolo 
d'inquinare le placche. L'elettrolito, una 
speciale concezione, di cui l'inventore 
serba tuttora il segreto, è pressochè 
inespansivo, una soluzione per una bat- 
teria di medio formato costa solo 2 soldi! 
Offerte di compra turono fatte da Rap- 
presentanti della General Electric Co. e 
della Westinghouse Mgg. di Electric Co., 
ma furono rifiutate dall’inventore. 
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Uso del nome della medesima loca- 
lità per designare due prodotti distinti. 
— Certo Gustavo de Cola, affittuario di una mi- 
niniera asfaltifera nel comnne di Colle Magno, 
aveva sempre usato di porre sui pani d'asfalto 
naturale di quella miniera il nome di « Rocca- 
secca » comune limitroto, dove avveniva la la- 
vorazione del prodotto. Egli poi sporse querela 
contro i signori De Napoli, Rossi e Girardi, 
quali responsabili dei reati di cui agli articoli 
295 e 296 del codice penale, sostenendo che 
essi avevano fabbricato e messo in vendita a- 
sfalto artificiale sul quale avevano apposto la 
stessa parola « Roccasecca » da lui usata, dan- 
neggiandolo negli interessi perchè poteva ciò 
ingenerare nel pubblico una confusione tra 
l'asfalto naturale e l'artificiale. I convenuti però 
furono assolti dal Tribunale per non provata 
reità, sulla considerazione che non v'era imi- 
tazione, alterazione o contraffazione del mar- 
chio di fabbrica, data la nessuna somiglianza 
nei pani e la spiccatissima differenza fra asfalto 
naturale e artificiale, ciò che escludeva l'inganno 
e l'intenzione fraudolenta. Il tribunale lasciava 
salvo l'esperimento dell'azione civile innanzi al 
magistrato competente per quei danni che avesse 
potuto risentire per avere gli imputati usato la 
parola « Roccasecca » quando egli solo era con- 
cessonario della miniera asfaltifera portante 
quel nome. 

Il De Cola mosse quindi azione civile contro 
i predetti individui, ma il tribunale respinse la 
istanza, escludendo la concorrenza sleale per l’as- 
soluta mancanza di confusione fra i due pro- 
dotti. La Corte d'appello, cui il De Cola si ri- 
chiamò, confermò la sentenza del tribunale sulla 


. considerazione che, pei fatti materiali accertati 


nel giudizio penale, l'azione istituita mancasse 
di base e che, in diritto, il solo uso del nome 


nome del comune limitrofo alla miniera, 
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di Roccasecca non bastasse a fare ritenere la il- 
lecita concorrenza. 

Non acquietandosi, il De Cola ricorse alla 
Corte di cassazione di Napoli. Egli sosteneva, 
fra l'altro, che le prove raccolte nel procedi- 
mento penale non dovessero avere valore legale 
nel giudizio civile. Ma la suprema corte napo- 
letana non ritenne valido questo argomento, os- 
servando: 

« Le due azioni, la penale e la civile, pur di- 
stinte per la finalità, cui tendono, hanno sem- 
pre uno stretto rapporto e dipendenza tra loro, 
sì da poter essere contemporaneamente eserci- 
tate, innanzi allo stesso giudice, investito della 
giurisdizione penale, e sospeso l'esercizio di una 
di esse quella civile di danni pel reato, cioé, iniziata 
separatamente innanzi il magistrato civile, in- 
sino e che non siasi pronunziata definitivamente 
nell'azione penale, intentata pria, o durante lo 
esperimento di detta azione civile. E tutto il si- 
stema legislativo sta a dimostrare codesto nesso 
fra le due azioni, quando, come nella specie, 
identico è il fatto posto a base di esse, l'esten- 
sione della autorità del giudicato penale all'a- 
zione civile dei danni, e l'importanza degli ele- 
menti probatori in quel procedimento raccolti e 
ritenuti, da poter essere valutati, anche ai fini 
di detta azione civile. Ed é tanta la verità, che 
promana da questi principi, che la piü recente 
giurisprudenza delle nostre corti regolatrici, in 
omaggio al sistema probatorio della nostra e 
delle altre moderne legislazioni, con forma as- 
sai comprensiva, e senza aver riguardo ai di- 
versi momenti procedurali, è venuta proclamando 
che la verità devesi cogliere nella coscienza, a 
condizione che il convincimento siasi formato 
legalmente: per guisa che, ove per determinati 
casi non trovasi prescritta una speciale forma 
di prova, il giudice è libero di ricavarla da qual- 
siasi atto presenti le note di legalità, che per esso 
sono ricLieste >. 

In quanto alla responsabilità dei danni deri- 
vanti dal solo uso del nome di Roccasecca per 
gli asfalti artificiali, risultava che in Napoli e 
generale ed inveterata l'usanza di fabbricare lo 
asfalto con la scritta, Roccasecca, e la Corte osser- 
vava che, se pur tal nome non fosse un sem- 
plice nome di luogo, diventato comune nel com- 
mercio dell'asfalto, bens! nome privato dell' in- 
dustria dell'asfalto naturale della miniera di Colle 
S. Magno, non basterebbe il solo uso di esso 
a fare ritenere la illecita concorrenza, data la 
spiccatissima differenza fra i due prodotti, che 


‘ non consentiva la possibilità di confusione e di 


pregiudizio. 

La Corte di cassazione di Napoli soggiunse 
poi non si potevano estendere i principi cha val- 
gono per la proprietà mobiliare al nome della 
sfera nella quale si esercità l'attività sociale e 
che la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai 
proclamato che l'uso del nome è illegittimo, sol 
quando venendo meno alla sua funzione diffe. 
renziatrice serva ad ingenerare confusione e pre. 
giudizio, e li, dove non c'è possibilita di confu. 
sione, cessa la ragione della sua tutela giuridica 
e può essere liberamente adoperato. Nel caso 
in esame poi Roccasecca era semplicemente il 
€ non 
v'era affatto esclusività di tal nome per il De 
Cola, poichè era generalmente usato per l’asfalto 


‚ artificiale, 
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Conseguentemente ben giudicato avevano il 
tribunale e la Corte d'appello respingendo l'i- 
stanza del De Cola e la cassazione rigettò il suo 
ricorso condannandolo alle spese. 
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Competenza dell'autorità giudiziaria 
in questione di municipalizzazione di 
un pubblico servizio. — La Corte di Cas- 
sazione di Roma a sezioni unite ebbe testè a 
giudicare sulla competenza dell’autorità giudi- 
ziaria ad accertare la decadenza dei concessio- 
nari di un servizio, in base alla quale una am- 
ministrazione comunale aveva creduto di poter 
municipalizzare il detto servizio. 

Si trattava nella fattispecie del comune di Car- 
rara, il quale aveva assunto il servizio dell’illu- 
minazione pubblica e delle tramvie elettriche, di 
cui era concessionaria la Ditta Zaccagna. Il co- 
mune negava la facoltà dell'autorità giudiziaria 
o degli arbitri da essa nominati di fare l’accer- 
tamento della decadenza dei concessionari, so- 
stenendo che con tale accertamento s'invadesse 
il campo dell'autorità amministrativa. 

La Corte suprema osservò in proposito che 
conveniva, per stabilire se il comune di Carrara 
fosse incorso in responsabilita contrattuale, vedere 
se i concessionari fossero o no decaduti dalla 
concessione. Questa indagine era un mezzo per 
accertare l’esistenza o meno della violazione del 
diritto, e la controversia rimaneva sempre cir- 
coscritta nei rapporti contrattuali. L'indagine 
stessa non implicava affatto che si fosse invaso 
il campo amministrativo o sindacato la delibe- 
razione con la quale il consiglio comunale, nel- 
l'interesse dei pubblici servizi, aveva, prescindendo 
dalla concessione, assunto l’esercizio della tram- 
via e della illuminazione. Difatti, ancorchè gli 
arbitri nominati dall’autorità giudiziaria avessero 
riconosciuto che i concessionari non erano in- 
corsi nella decadenza, ciò importerebbe sempli- 
cemente che, accertata la violazione del loro di- 
ritto, il comune sarebbe responsabile dei danni 
da essi sofferti per l'inadempimento del contratto. 
Non potrebbe invece mai produrre l'effetto di 
fare reintegrare i concessionari nell'esercizio del. 
l'illuminazione e della tramvia. < Imperocché — 
aggiunge le Corte — quando si tratta di servizi 
nell'interesse pubblico, il modo come regolarli, 
che é devoluto al potere discrezionale amministra- 
tivo, se venga a ledere come appunto si pretende 
nella fattispecie, un diritto privato precedente- 
mente acquisito, il giudizio si risolve sempre 
in un titolo di dovuta indennità ». 

Del resto, nel caso in esame, non si poteva 
verificare la conseguenza di veder ordinato il 
comune di Carrara di reintegrare nella conces- 
sione gli antichi concessionari, con violazione 
degli atti amministrativi compiuti. Difatti tanto la 
sentenza dell'autorità giudiziaria in primo grado, 
quanto quella in appello, chiamavano bensi gli 
arbitri a giudicare sulla decadenza o meno dei 
concessionari, ma statuivano che, ove non fosse 
incorsa la decadenza, essi avrebbero dovuto limi- 
tarsi a decidere sul diritto dei concessionari ad 
essere risarciti dal comune dei danni sofferti per 
non aver potuto e non poter godere della dop- 
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L' ELETTRICISTA 


pia concessione della tramvia e della illumina- 
zione elettrica di Carrara. | 

In sostanza, non si trattava di vedere se il 
comune avesse o no la facoltà di assumere un 
pubblico servizio, ciò che era compito del po- 
tere amministrativo, ma solo di stabilire se, con 
tale assunzione, venissero lesi diritti di terzi e 
conseguentemente sorgesse il titolo per un risar- 
cimento di danni. E siccome questa indagine 
apparteneva indubbiamente all'autorità giudizia- 
ria, la Corte di Cassazione di Roma, con sen- 
tenza del 18 giugno 1907, respinse il ricorso del 
comune di Carrara che negava la competenza 
della detta autorità. 

A. M. 


INFORMAZIONI 


La nomina di una Commissione per l'uti- 


lizzazlone economica delle acque pub- 
bliche. 


ll ministro Cocco-Ortu ha costituito 


` presso il Ministero di agricoltura una Сот. 


missione per lo studio dei provvedimenti 
reclamati dalle odierne esigenze della agri- 
coltura, delle industrie e del commercio in 
rapporto al regime ed all'utilizzazione delle 
acque pubbliche. 

Questa Commissione viene così com- 
posta: on. Tedesco comm. ["гапсеѕсо, pre- 
sidente; on Abignente Giovanni, on. Poggi 
Tito, on. Moschini Vittorio, Saldini pro- 
fessore al Politecnico di Milano, Pasqui 
comm. Cesare ispettore generale al Mi- 
nistero, Belloc comm. Luigi ispettore capo 
id., membri. 

Segretari saranno il prof. Ratto e ca- 
valiere Perrone del Ministero. 

Compiti della Commissione saranno i 
seguenti: 

a) Studiare le riforme della legge 
28 febbraio 1886 e di quella 2 febbraio 
1888, sui Consorzi di derivazione di acqua 
a scopo industriale per armonizzare coi 
bisogni attuali dell'agricoltura e delle in- 
dustrie; 

b) Esaminare i voti delle Camere di 
commercio e delle Associazioni industriali 
circa le proposte di modificazione del pro- 
getto di legge sulle derivazioni di acque 
pubbliche e suggerire le modificazioni 
meritevoli di essere sottoposte all'appro- 
vazione dei Ministeri dei lavori pubblici 
e delle finanze; 

c) In armonia coi voti delle classi in- 
teressate vedere quali altre modificazioni 
alla vigente legge sulle derivazioni di 
acque pubbliche si presentino opportune 
e quali norme regolamentari potrebbero 
proporsi per stabilire i criteri che deb- 
bono informare il parere del Ministero di 
agricoltura sulle domande di concessione, 
nell'intento di armonizzare le esigenze 
della tutela delle bonifiche agrarie, del 


regime idraulico-forestale e dei progetti 
di navigazione interna, nonchè dell'agri- 
coltura e della pesca, le quali possono 
talora trovarsi in conflitto colle esigenze 
delle industrie, reclamanti sempre nuovi 
sviluppi dell'impiego dell'energia elet- 
trica; 

d) Esaminare se occorra integrare la 
vigente legge 1° giugno 1:904 sulla tra- 
smissione dell'energia elettrica a distanza 
per porla in armonia colle norme propo- 
ste o da proporsi in materia di conces- 
sioni di acque a scopo di energia elet- 
trica per le varie industrie e per i tra- 
sporti; 

e) Studiare quali provvedimenti po- 
trebbero favorire e sviluppare il commer- 
cio e l'utilizzazione delle acque minerali 
e termali. 

La Commissione potrà fare poi qualun- 
que altro studio o proposta che ritenga 
opportuni in proposito, comunicandoli poi 
ai dicasteri che ne siano competenti. 


Il disegno di legge pel servizi pub- 
blici e le tramvle. 


La Commissione parlamentare che esa- 
mina il progetto di contratto di lavoro, lo 
ha approvato ed ba nominato relatore lo 
onorevole Calissano, coll'incarico di redi- 
gere il testo definitivo del disegno di 
legge. 

Sappiamo che fra le altre è stata sol- 
levata la questione dei servizi tramviari, 
e la Commissione ha opinato che, quando 
siano esercitati per cogcessione ad imprese 
private, anche ad essi debbono applicarsi 
le norme della legge (che specialmente si 
riassumono nell'equo trattamento e nello 
arbitrato). Essendovi tuttavia dubbi sulla 
estensione della legge alle tramvie, verrà 
proposta esplicita disposizione al riguardo. 


Gli automobili nei servisi postali. 


A cura del Ministero delle poste e dei 
telegrafi, è stato iniziato in Roma, in via 
di esperimento, un parziale servizio di 
raccolta delle corrispondenze impostate 
nelle cassette sussidiarie della città, con 
furgoncini automobili, appositamente co- 
struiti dalla Società torinese di automo- 
bili elettrici, sistema Krieger. 

Simile esperimento sarà tra breve in- 
trapreso anche con altri automobili for- 
niti da altre fabbriche, in Roma edin 
altre città principali e se esso darà i buoni 
risultati ottenuti a Torino, dove lo stesso 
servizio è in prova dall'anno scorso, è 
intendimento del ministro Schanzer di so- 
stituire gradatamente il materiale a tra- 
zione animale con altro a trazione mec- 
canica, cominciando da Roma ove il con- 


tratto di appalto per il trasporto della 
corrispondenza di città, scade alla fine del 
corrente anno. 
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L'insegnamento industriale a Cincinnati. 


АІ” Università di Cincinnati sono stati 
creati dei corsi comparativi che sono or- 
ganizzati in un modo tutto speciale. Gli 
studenti lavorano alternatamente una set- 
timana nei laboratori di Cincinnati ed una 
settimana nella Sezione dell'arte dell'in- 
gegnere dell’Università ; si hanno così due 
gruppi che si succedono nell’ Università 
stessa. L'insegnamento ha per iscopo di 
formare degli ingegneri meccanici-elettri- 
cisti e chimici. La durata degli studi è di 
sei anni. Infatti, pochi ingegneri vivono, 
nella pratica, all'infuori della vita indu- 
striale, e non è razionale di trattenere, 
durante un certo numero di anni, dei gio- 
vani, sia nei laboratori, sia negli anfiteatri, 
allontanandoli dalla vita industriale e com- 
merciale che loro è destinata. 

Le lezioni industriali sono così ricevute 
nel centro ove avvengonoi fatti, in piena 
vita di laboratorio, coi migliori procedi- 
menti; la materia greggia è seguita in 
tutte le sue trasformazioni sino all'otte- 
nimento del prodotto finito. 

I candidati incominciano i loro studi 
nell'officina in giugno e non sono ricevuti 
all'Università che in dicembre sulla pro- 
posta dei direttori; così si hanno degli 
uomini di azione veramente pronti ad en- 
trare nella vita industriale Questi studenti 
sono pagati in principio centesimi 50 al- 
l'ora con aumento di lire 0,05 ogni sei 
mesi, di modo che nell’ultimo semestre il 
tasso è di franchi 1,05 l'ora. 


Il nuovo museo elettrico di Bruxelles. . 


A Bruxelles è stato inaugurato un mu- 
seo elettrico. Questo stabilimento è stato 
istituito allo scopo d'incoraggiare, me- 
diante il relativo insegnamento sperimen- 
tale, lo sviluppo e l'estensione delle ap- 
plicazioni elettriche. 

Appunto a questo scopo nel museo si 
trova una collezione di ogni specie di mo- 
delli e di apparati che il visitatore può 
provare ed esperimentare a suo piaci- 
mento. Í vari oggetti si trovano disposti 
in quattro grandi sale. Una di queste & 
riservata alla dimostrazione delle leggi 
sulla corrente elettrica; la seconda con- 
tiene le macchine che servono alla mani- 
festazione dei fenomeni magnetici ed elet- 
trici ed alla riproduzione dei fenomeni 
chimici provocati dalla elettricità. 

Provviste riccamente d'apparati sono le 
sezioni della telegrafia ordinaria, della ra- 
diotelegrafia e della telefonia. 


L' ELETTRICISTA 


La terza sala è destinata alla lettura ed 
è fornita delle pubblicazioni scientifiche 
più recenti. La quarta comprende le grandi 
macchine elettriche e in particolare motori, 
dinamo, ecc. 


UN NUOVO METODO 


per rubare lenergia. 


Un nuovo metodo di furti venne scoperto 
dagli Ispettori della New York Edison Co. 
Го messo in commercio, per così dire, poco 
tempo fa da un non molto scrupoloso 
elettricista, certo signor Herman Dartt, 
un galantuomo che ha trovato pronta 
ospitalità nelle prigioni della città. Il 
« regolatore », come egli lo chiama, e 
che veniva venduto per 1:000 lire, consi- 
steva in un grosso potente elettro-magnete 
a ferro di cavallo, le cui gambe venivano 
messe direttamente sull’ apparecchio di 
misurazione, in modo che il positivo di 
esso corrispondesse col negativo del ma- 
gnete interno del misuratore, e viceversa. 
L'effetto ne era che, essendo il campo ma- 
gnetico del regolatore molte volte più 
intenso che non quello interno del conta- 
tore, questo veniva rovesciato, e girando 
gl'indici a rovescio, una gran porzione di 
energia veniva sottratta. Tale ingegnoso 
sistema veniva generalmente applicato 
nelle birrerie al sabato notte, e lasciato 
in circuito per alcune ore, e da investi- 
gazioni fatte risulta che la sottrazione 
apportava una diminuzione del 60 ‘/, sul 
consumo reale! La scoperta fu dovuta 
alla dimenticanza di uno degli utenti che 
per caso lasciò in posizione il piccolo 
ladro di energia. Sorpreso ed arrestato 
comprò la libertà, denunciando l'inventore 
di esso. 


ITALIA ED ESTERI 


Errata-Corrige 


Le formule (4) la prima delle (7) e l’ultima 
delle (8) dell’ articolo del Prof, Соквімо nel 
n° 23 del 1907 devono leggersi: 


r = w? (Lér, +12 r+ KL, L,) tr, r,(r + r; — K) 


x (r, + r, К)? + (L, + Lp è 


|. (L,r,+ L,r,) | prima formola della (7) 
(L, + Ly e l'ultima della (8) 


- — 


Una nuova ferrovia elettrica. — Il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ap- 
provato il progetto della ferrovia elettrica Ponte 
di Nossa-Clusone. 

Con questa nuova ferrovia a sistema mono- 
fase, Clusone, capoluogo di circondario, verrà 
finalmente ad essere allacciato con Bergamo, con 
soddisfazione grande di un bisogno vivamente 
sentito da quelle popolazioni, dando nuovo in- 
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cremento a tante industrie agricole e manifat- 
turiere già fiorenti e vita nuova a tante energie 
latenti, ma a tutt'oggi forzatamente inerti, per- 
ché tagliate fuori da ogni comunicazione con le 
grandi reti lombarde. 

La linea si svolge con pendenze anche del 30 
per mille a traverso la splendida abetina della 
« Selva » e contribuirà non poco a rendere anche 
più conosciute quelle splendide regioni delle 
prealpi bergamasche a quanti amano la montagna. 


La seconda ferrovia al Jungfrau. — La 
ferrovia della Petite-Scheiderg al Jungfrau sem- 
brava già un'opera singolarmente ardita; ma 
ecco un nuovo progetto, e questo così sorpren- 
dente che sembrò sulle prime quasi invero- 
simile. 

Si tratta di una ferrovia da Briga al Jung- 
frau sul versante vallese della Regina delle 
Alpi. ll progetto comprende due parti: una via 
stretta elettrica da Briga al ghiacciaio di Alet- 
sch, e di là per il Jungfraufirn sino al Jung- 
fraujoch. 

La prima sezione non presenta nulla di ben 
speciale. La linea sarà costrutta a cremagliera 
ed avrà una lunghezza di 17 chilometri. Partirà 
dalla stazione di Briga, a 667 metri di altezza, 
e passando per Platten, Pischenen, l'albergo Be- 
lap e il ghiacciaio di Aletsch, arriverà a Zedbae- 
chen, a 2344 metri. 

Ciò rappresenta una differenza di livello di 
1572 metri, ossia una pendenza media del 9 per 
cento. Ma l'elettricità ci ha già abituati a ben 
altri miracoli. 

Ecco ora la parte piü interessante del pro- 
getto: il treno slitta da Zedbaeken per il lago 
di Maerjelen ed il Concordiaplatz al Jungfrau- 
joch, ove si troverà la stazione futura della 
ferrovia del Jungfrau (circa 17 chilometri). È 
molto semplice, ma molto ardita ed assai ori- 
ginale. 

La linea circola semplicemente sulla neve e 
sul ghiaccio. Ma in questa condizione essa deve 
restare mobile, poiché il terreno è eminente- 
mente variabile. 

Ed ecco in che cosa consiste l'ingeguosità del 
sistema. Delle slitte a to posti sdrucciolano sulla 
neve edil ghiaccio, messe jn moto da una corda 
senza fine alla quale esse sono attaccate con 
passanti mobili. 

Sono delle slitte leggere in legno, munite di 
una copertura mobile in tela da vela e di freni 
che agiscono sul ghiaccio. La velocità sarà di 
2 metri e mezzo a 3 e mezzo il minuto secondo, 
ed il tutto sarà mosso dall’elettricità. E quando 
i crepacci del ghiaccio saranno troppo larghi o 

non offriranno una sufficiente sicu- 

. (4) rezza, si varcheranno sopra ponti 

volanti, | 
Insomma ë una specie di funiculare senza 
rotaie, circolante su di una strada di neve trac- 
ciata tanto largamente quanto ë possibile. 

La concessione è richiesta da un Consorzio 
composto dai signori J. Isler elettricista tecnico 
a Meiringen, H. A Roemer a Zurigo e Parigi, 
Zumbrun, consigliere municipale a Mciringen e 
D. E. Muller, ingegnere a Berna. 

Pali di cemento. — Questi pali, costruiti 
dall'American Concret Pole Co. di Richmond. 
Ind. han provato essere di una grande efficienza, 
di comparativo poco costo, e di assoluta robu- 
stezza ed elasticità. Una serie continua intrec- 
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ciata di verghe di acciaio speciale (carbon steel) 
€ mantenuta in posizione ed avvolta con spirali 
di filo di acciaio pure dalla cima alla base. Questa 
armatura viene messa in opportune forme ove il 
cemento viene colato. Pali superiori agli 11 metri 
sono costruiti sopra luogo e la colatura effettuata 
in speciali forme erette. Buchi sostegni per men- 
sole, bracci, paletti, ecc. vengono fissati mentre 
il cemento è ancora plastico. Prove severe han 
dimostrato che quantunque questi pali siano ap- 
parentemente rigidi, essi posseggono una sor- 
prendente elasticità. 

Un palo di 10 metri, sottoposto ad uno sforzo 
di 3100 libbre, applicate alla sua cima, s'inchinó 
70 cm. prima che il cemento incominciasse a 
spaccarsi, mentre un palo di cedro si ruppe 
sotto la tensione di 2200 libbre. E bisogna no- 
tare ancora che il fendersi del cemento non in- 
debolisce apparentemente il palo istesso, l’arma- 
tura interna divenendo allora attiva e prendendo 
su di sè tutto lo sforzo. D'altra parte alla grande 
robustezza fornita dall’intreccio delle verghe di 
acciaio, bisogna aggiungere anche le spirali me- 
talliche che legano tutto l'insieme e che ag- 
giungono al sistema robustezza sia orizzontal- 
mente che verticalmente. 

In riguardo alla parte economica bisogna dire 
che la somma di tutte le spese occorrenti per 
erigere un palo di cemento è quasi o appena 
superiore a quella per pali di legno, a parte 
che pali di cemento sono indistruttibili ed esenti 
da spese di manutenzione. 


Benolite. Vernice isolante. — Questa 
nuova speciale vernice isolante, è nera, imper- 
meabile all'acqua, agli olii, ed é flessibile. Asciuga 
all'aria in фо $ ore, e in un forno a 100° c: 
in una o due ore. Essa consiste in una com- 
binazione di materiali aventrla proprietà di asciu- 
garsi per azioni chimiche e non per ossidazione, 
escludendo cosi qualunque essiccante metallico, 
che potesse alterare la flessibilità. Questa ver- 
nice ha un gran potere di penetrazione nei tes- 
suti; asciugata è assolutamente impervia agli 
acidi ed alcali. 

Uu semplice nastro di cotone coperto con 
Benolite, il tutto della doppiezza circa di 32/50 
di mm. ha una resistenza isolante di 6 a 10,000 
volt. : 

Mastice isolante per fili elettrici che 
può resistere alla temperatura di 200°. 
— I fili di rame o di bronzo solforoso sono 
coperti come al solito di cotone e poi con uno 
strato di caucciù vulcanizzato. Vengono poi ri- 
vestiti di un mastice pieghevole composto di: 

Magnesia, 40: 

Talco, 28; 

Amianto in polvere fina, 15; 
Colla liquida, 30; 
Glicerina, 15; 

Bicromato di potassio, 0,15. 

Per dare al mastice una tinta cupa, si ag- 
giunge 0,25 di nero fumo. Mescolando queste 
sostanze si forma una pasta ben omogenea con 
la quale si dipingono i fili. Si passano poi questi 
hli in un bagno di: 

Silicato di soda, 27; 
Allume, 13,5; 
Acqua, 180. 

Dopo il prosciugamento, i fili sono passati in 
un altro bagno di: 

Solfuro di carbonio, 5; 
Asfalto, 1. 
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Cosi preparati essi possono resistere, senza 
rovinarsi, a temperature assai elevate, fino а 200°. 


Telegrafia senza fili sulla Torre Eiffel. 
— La stazione di telegrafia senza fili situata 
sulla torre d'Eiffel a Parigi era già in comuni- 
cazione con diversi punti della frontiera dell'Est 
della Francia e specialmente con Belfort. Du- 
rante l'estate del 1907 sembra che sieno state 
attivate le comunicazioni con Algeri e Biserta; 
dall'inizio delle operazioni militari francesi a Ca. 
sablanca correva voce chela torre Eiffel avesse 
potuto comunicare a 2500 km. con gli incro- 
ciatori ancorati davanti al porto marocchino. La 
notizia non sembra peró del tutto esatta; é certo 
che se la torre fosse provvista di apparecchi di 
sufficiente potenza, essa costituirebbe una antenna 
capace di trasmettere messaggi a 2500 km. e 
forse anche a distanze superiori. 

La torre Eiffel non si è potuta ancora uti- 
lizzare come si deve per il servizio radiotele- 
grafico. Per ragioni di estetica, questa stazione 
è stata finora provvisoria; infatti il municipio 
di Parigi ha sempre rifiutato il permesso di 
impiantare una stazione definitiva, la quale fa- 
rebbe scomparire la visuale del Campo di Marte. 

Gli apparecchi trasmettitori e ricevitori sono 
ora racchiusi in una piccola baracca di legno che 
può essere fatta sparire da un giorno all’ altro. 
I fili che riuniscono l'antenna al suolo sono con- 
siderati come ineleganti e dannosi per l'aspetto 
del Campo di Marte. | 

In queste condizioni è impossibile pensare di 
fare una spesa per una stazione di grande po- 
tenza, che non si potrebbe poi esercitare. 

Il ministro della guerra ha presentato al Con- 
siglio municipale un progetto destinato a con- 
servare definitivamente la preziosa stazione della 
torre Eiffel, pur salvando l’estetica del Campo 
di Marte. 

Gli apparecchi verrebbero collocati in un lo- 
cale sotterraneo ; i fili che sostengono l’antenna 
in cima alla torre farebbero capo alla cima di 
pali decorativi, ornati di candelabri e si trovereb- 
bero così ad una tale altezza dal suolo da non 
offendere l’estetica della torre. 

Istruzione giudiziaria mediante la 
elettricità.— Il prof. Münsterbcrg, di Haward, 
ha ideato un metodo psicologico ed elettrico 
insieme per determinare scientificamente se un 
prevenuto è innocente o colpevole. Egli impiega 
un apparecchio che si compone di un quadrante 
diviso in 100 parti e percorso da un ago in 1/10 
di secondo ; attraverso quest'ago passa una cor- 
rente elettrica ; al prevenuto vien fatto tenere fra 
le labbra un piccolo apparecchio nel quale passa 
anche la corrente; un minimo movimento delle 
labbra interrompela corrente ed arresta l'ago sul 
quadrante. Il giudice istruttore dice delle parole 
al detenuto e ad ogni domanda questi deve 
rispondere immediatamente con la prima frase 
che gli passa per la mente; l'apparecchio elet- 
trico permette di apprezzare con esattezza il 
tempo cha separa la risposta dalla domanda, e 
di giudicare così il turbamento che certe parole 
possono gettare nell'animo del prevenuto. La 
abilità del giudice consisterebbe allora nel sce- 
gliere abilmente queste parole che portano lo 
sgomento nell'animo del supposto colpevole. 

Certo è che il metodo non sembra appropriato 
allo scopo, tanto più che la psicologia sembra 
entrare ben poco in queste prove elettriche della 
colpevolezza. 
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Pelagotti Giuseppe di Rinaldo, a Spezia 
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potenza di una corrente elettrica — richiesto 
il 20 maggio 1907, per un auno. 

Siemens Brother- and Co. Limited, г 
Westminster, Londra, e Dieselhorst Will- 
iam, a Old Charlton (Inghilterra): Pertezio- 
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linois (S. U. d'America) : Perfezionamenti negli 
alternatori induttori. (Rivendicazione di prio- 
rità dal 12 febbraio 1907) — richiesto il 15 
marzo 1907, per anni 6. 

Allgemeine Elektricitüts-Gesellschaft, 
a Berlino: Disposizione di interruttori per mac- 
chine a collettore a corrente alternata con tra- 
sportatore regolabile per la rete e per Pecci- 
tazione. (Rivendicazione di priorità dall'8 giu- 
gno 1906). — richiesto il 7 giugno 1907, 
per anni 6. ` | 

Allgemeine Elektricit&ts- Gesellschaft, 

. a Berlino: Dispositivo per chiudere o inter- 
rompere i circuiti elettrici in caso di soprac- 
crico. (Rivendicazione di priorità dal 3 ago- 
sto 1906) — richiesto il 13 giugno 1906, per 
anni 6. 

Beccalossi Giuseppe, a Spoleto (Perugia) 
Sistema economico di alimentazione dei cir- 
cuiti elettrici a corrente continua — richiesto 
il 29 aprile 1907, per anni 3. 
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6 anni. 
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Luce Мооре 


Questo nuovo sistema d'illuminazione, 
ideato dal Dr. Mac Parlan Moore, il 
« persistente inventore », come vien chia- 
mato dai suoi colleghi, può dirsi un per- 
fezionamento commerciale dei tubi di 
Geissler. Un lungo tubo di vetro inco- 
lore è ripieno di alcuni gas, che sotto 
l'azione della corrente dànno una luce 
pacata e soffice, a cui l'occhio può fis- 
sarsi senza incomodo. La-luce emessa può 
essere bianca smagliante, rosea o giallo- 
dorata, a seconda delle specie di gas 
usati; ha eccellenti qualità fotogeniche e 
non fornisce calore apprezzabile nell'am- 
biente circostante. ` 

Durante i lunghi e laboriosi esperi- 
menti il sistema assurse a varii stadii, 
uno dei quali, complicato e poco pratico, 
consisteva in un rocchetto d' induzione ed 
in un speciale interruttore rapido, chiuso 
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Fig:60,— Interno di yna cassetta terminale. 


nel vuoto. Man mano, pazientemente ri- 
solvendo difficili problemi, lasciati inso- 
luti o per lo meno passati inosservati da 
altri, il Dr. Moore portò. rapidamente il 


sistema allo stato attuale di perfezione. 
Quale esso è oggi consiste di poche parti: 
un trasformatore elevatore del potenziale, 
una valvola elettro-magnetica, un genera- 
tore chimico e il tubo illuminante. | primi 


Fig.61. — Valvola elettro-magnetica di alimentazione, 


tre organi e gli elettrodi, racchiusi nelle 
estremità del tubo, sono raccolti e disposti 
in una cassetta a lamiera di ferro, ampia- 
mente ventilata, come si vede dalla fig. 60, 
Tra questi apparecchi la valvola elettro- 
magnetica occupa un: posto preminente, 
dovuto al fatto che, per evitare l'altera- 
zione del vuoto e in conseguenza lo spe- 
gnimento della luce, è necessario dare al 
tubo illuminante il mezzo di rifornirsi dei 
gas man mano che una parte di essi venga 
assorbita. L'alterazione che la corrente 
produce dopo breve tempo nella massa 
gassosa innalza il vuoto ed aumenta la 
resistenza del tubo, causando lo spegni- 
mento della luce dopo brevi spasmodiche 
fluttuazioni. La valvola, fig. 61, consiste 
in un corto tubo di vetro di circa 2 cm. 
di diametro, disposto verticalmente; la 
sua estremità inferiore è contenuta in un 
altro tubo più piccolo che si estende sino 
al tubo illuminante. Al punto di attacco dei 
due tronchi del tubo, è in serito e fermato 
da cemento un cilindretto di carbone, la cui 
porosità è tale da lasciar passare i gas am- 
messi dalla parte superiore dell'apparec- 
chio, ma non il mercurio di cui è completa- 
mente coperto a solo scopo di chiusura 
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ermetica. Concentricamente al cilindretto 
di carbone e parzialmente immerso nel mer- 
curio, vi è un piccolo tubo mobile di vetro, 
nel cui interno è disposto un fascio di fili di 
ferro dolce, costituenti il nucleo di un so- 
lenoide che può scorrere sul tubo esterno 
mediante apposito dispositivo. Questo so- 
lenoide è in serie col primario del trasfor- 
matore. ll suo ufficio è di sollevare parzial- 
mente il nucleo dal mercurio, la cui super- 
ficie, abbassandosi, lascia il cilindretto di 
carbone per un brevissimo tempo esposto 
all'aria o ai gas forniti dal generatore, i 
quali, filtrando attraverso i suoi pori, si 
immettono nel tubo illuminante onde com- 
pensare l'assorbimento e mantenere il 
vuoto costante. Ordinariamente, l' esposi- 
zione del cilindretto di carbone è di un 
secondo per ogni minuto, ed il movimento 
longitudinale del nucleo è solo di 1 mm. 
Come si rivela dalle curve del diagram- 
ma 1, vi è un punto critico del vuoto a 
cui corrisponde una massima conduttività. 

Questo punto corrisponde ad X. A- 
dattando la posizione del solenoide ri- 
spetto al suo nucleo, il vuoto può es- 
sere mantenuto un po’ più basso di X, 
ad esempio Y. Man mano che i gas ven- 
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Fig. 62. — Diagramma 1. 


gono ridotti dalla corrente, il vuoto di. 
viene maggiore, la conduttività aumenta, 
e la corrente, fluendo in maggiore quan- 
tità attraverso il solenoide, lo obbliga ad 
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attrarre il nucleo, liberare il cilindretto di 
carbone dalla superficie di mercurio e la- 
sciare i suoi pori liberi al filtramento dei 
gas. Appena rifornito del necessario, il 


Fig.63. Luce Moore installata Їп un magazzino di New-York. 
Il tubo è lungo circa 18 m«tri e segna le linee architet- 
toniche. 


vuoto si abbassa, la sua resistenza au- 
menta, la corrente che lo attraversa di- 
minuisce, nello stesso modo che quella 
della linea principale, e quindi il sole- 
noide, indebolito, rilascia il nucleo, che 
ritorna alla posizione primitiva, ricopre i 
pori del carbone col mercurio e chiude 
ogni comunicazione col generatore. 

ll generatore, congiunto con un sifone 
alla valvola elettro-magnetica di alimen- 
tazione è un recipiente in cui vengono 
messi gli agenti chimici atti a produrre 
i varii gas adoperati. 

I tubi illuminanti, della lunghezza di 2 m. 
e 60, per cm. 4,5 di diametro, con pareti 


Fig.64.— La luce Mcore installata in un ufficio. 


spesse 1,5 mm., sono congiunti rapida- 
mente sopra luogo. 

Gli elettrodi consistono in due cilindri 
di grafite lunghi 20 cm. À breve distanza 
da uno di essi si stacca un piccolo tubo 
con un becco laterale, che si connette 
alla estremità inferiore della valvola elet- 
tro-magnetica. Il piccolo becco viene con 
una temporanea comunicazione collegato 
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ad una piccola pompa ad olio (o: vacuum- 


: I 
pump). Un manometro calibrato ad —î 


di 1 atmosfera indica il valore de) vuoto, 
usualmente di 0,10 di mm. Esso viene 
limitato tra 0,01 di І mm. di 0,00001 ?/, 
di 1 atmosfera al disopra e al disotto del 
valore normale. La soluzione, di mantene- 
re cioè approssimativamente costante il 
vuoto, fu trovata per il fatto che piccolissime 
variazioni di esso causano enormi differenze 
nella resistenza elettrica dei conduttori 
gassosi. Così, ad esempio, un tubo lungo 
66 metri richiede 24 ampere con un vuoto 
di o,11 mm., ma ad ogni minuto la cor- 
rente sale a 25 ampere e ricade nuova- 
mente al primitivo valore, quando una 
nuova quantità di gas entra in circuito. 
Tuttavia queste piccole oscillazioni sono 
tanto lievi da non essere percepite. 

Le sostanze chimiche adoperate variano 
a seconda del colore di luce desiderato. 
L'anidride carbonica (C О,) dà una luce 
bianca, pura, e si ottiene ponendo nel ge- 
neratore un pezzo di marmo e una solu- 
zione di acido cloridrico. Questo piccolo 


Fig. 65. — La luce Moore nel negozio di un fioraio della Fifth 
Avenue in New-York. 


generatore di gas dura alcuni anni senza 
ricambio. Coll’aria semplice la luce di- 
venta cremisi, e coll’ azoto giallo-dorata. 
La produzione di quest’ultimo si ottiene 
facendo passare l'aria attraverso ad un 
cilindro di ferro contenente del fosforo. 
questo, in quantità sufficiente per alcuni 
anni, viene, mediante uno speciale inter- 
cettatore a mercurio (mercury irap), non 
solo isolato dall'aria, quando il tubo illu- 
minante è spento, ma anche esposto alla 
sua azione quando e per il tempo pura- 
mente necessario. 

La luce dell'anidride carbonica costa 
molto di più di quella dell’aria semplice 
o dell’ azoto non solo, ma il rendimento 
di questi ultimi gas è quasi venti volte 
quello del primo, poichè, mentre questo 
consuma 1,5 watt per candela, gli altri 
assorbono solo 0.6 watt per candela ; però 
l'anidride carbonica produce una luce lar- 
gamente preferita in tutte quelle indu- 
strie dove l'esatta e fedele riproduzione 
dei colori é di grande importanza. 


Circa il rendimento di questo nuovo si- 
stema in paragone agli altri, dobbiamo 
dire che un tubo Moore, mentre ha una 
maggiore potenza illuminante per uno 
stesso dato spazio, consuma molto minore 
energia, come si può rilevare dallo spec- 


Fig. 66. — Iostallazione di un tubo Moore nel vestibolo del 
del Madison Square Garden di New-York. 


chio seguente, in cui figurano alcuni dati 
di un recente esperimento. 


Tubo : 
Moore Archi 
Illuminazione media, come 
è ricavata dai vari valori 
fotometrici. . . . . . 2.6 1.16 
Media del voltaggio. . .| 230 122 
Ampere . . . . . + «| 24 $3.1 
Totale dei watt . . . . |3500 4500 
Fattore di potenza. . . .| 62.5 є,  70*/, 
Area in piedi quadrati. . |2753 3753 
circa 1126 mq. 
Watt per piede quadrato . 0.93 1.2 
Rendimento illuminante . 2.79 0.967 
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Fig. 67. — Curva 4 Variazione in ampere della corrente a bassa 
tensione del trasformatore a 220 volt in relazione alla lun- 
ghezza del tubo, — Curva B, Attuale voltaggio agli elettrodi 
del tubo in relazione alla sua lunghezza, — Curva C. Effi- 
cienza del tubo in relazione alla sua lunghezza, — Curva D. 
П raddoppiamento in lunghezza del tubo non richiede rad- 
doppiamento di energia. 


Per questa prova comparativa fu usato 
un tubo a luce gialla ed alcune lampade 


ad un arco con riflettori opalescenti, e dal- 
l'insieme risulta che la luce del tubo è 2.9 


volte più intensa degli archi, a parità di 
condizioni. Paragonata con lampade a in- 
candescenza, come fu fatto nel « lobby » 
del Madison Square Garden di New-York, 
il rendimento fu trovato essere 5.1, Іа illu- 
minazione utile aumentata del 450 per 
cento, e il consumo di energia è ridotto 
del 45 per cento. Esperimenti con tubi a 
luce di CO, han dato una efficienza di 
1.5 su lampade ad arco chiuso, e bisogna 
notare che in ambedue le prove riportate 
gli archi erano circa 28 per cento più vi- 
cini al piano di misurazione che non 
i tubi, giacchè, per regola, i tubi ven- 
gono sospesi dai 30 ai so centimetri dal 
soffitto. | 

La seguente tabelletta fornisce dei dati 
comparativi circa la intrinseca intensità dei 
varii sistemi, basandosi sugli hefner per 
pollice quadrato: 


a 6 hefners per piede А 0.33 

Luce Moore < а 12 » » 0.66 
a 36 » » 2. 

Lampade Cooper-Hewitt a MA di 

mercurio . . . Sa 19 
» incandescenti . . . . 250 
> Nemst.. .. ... 600 
Archi . . + . + + + < o 10,000 


Negli esperimenti riportati il fattore di 
potenza risulta un poco basso, e quan- 
tunque sufficiente ad assicurare una luce 
costante, tuttavia con perfezionamenti ap- 
portati alla valvola, atti ad impedire to- 
talmente l'attrazione capillare, si è perve- 
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Fig. 68. — Curva E. I tubi divengono presto stagnati, cioè dopo 
aver usati tutti i gas estranei, la loro intensità rimane co- 
stante per un tempo pressockè Infinito, cosi anche come nella 
curvi F, per la efficienza. 


nuti attualmente ad innalzarlo sino all'84°/,. 
D'altra parte, giacchè tutti i fattori elet- 
trici del sistema sono basati sulla con- 
duttività della colonna di gas, il fattore 
di potenza può variare ampiamente col 
solo modificare il vuoto a mezzo della 
quantità di gas alimentata. Le curve dei 
diagrammi 67 a 70 dimostrano le relazioni 
esistenti tra i fattori più salienti nella 
applicazione di questi tubi. 

La potenza del trasformatore è dai 2 
ai 4.5, KW. le lunghezze dei tubi variando 
dai 12 m. ai 66. Il primario viene alimen- 
tato da una linea a basso potenziale ed 
il secondario è calcolato in modo da dare, a 
seconda della lunghezza del tubo, dai 2000 
ai 15000 volt. In caso di corrente conti- 
nua viene usata una piccola commutatrice. 


L'ELETTRICISTA 


La frequenza usata ordinariamente è di 
60 periodi, la più alta di 480, prodotta 
da un gruppo auto-generatore, alimentato 
da corrente continua a 220 volt. Accurate 
prove con diverse frequenze han dimo- 
strato che esse sono del tutto indipen- 
denti dal rendimento dei tubi. La inten- 
sità della loro luce è suscettibile di rego- 
lazione su ampia scala, ed il calore fornito 
esternamente è pressochè nullo, la tem- 
peratura normale essendo solo di 38° C. 
Altri vantaggi sono: l'assenza totale di 
pericoli d'incendio ; la sicurezza assoluta 
contro corti circuiti, terre, dispersioni; 
una più elegante distribuzione della luce, 
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Volt della bassa tensione. 


Fig. 69. — Curva G. Rendimento costante per ampie variazioni 
del voltaggio. 


giacchè i tubi possono prendere le più 
svariate forme e seguire fedelmente le 
curve architettoniche o i fregi e le cornici 
di un salone, dando nell'insieme una va- 
ghissima, armonica ed effettiva illumina- 
zione. À questi vantaggi si contrappone 
solo, e debolmente invero, il fatto che il 
sistema ha bisogno di un trasformatore, 
che nell'insieme esso è troppo rigido, non 
avendo la elasticità delle lampade incan- 
descenti, e che per queste ragioni è ob- 
bligato a restare nel campo delle grandi 
aree, quantunque dei tentativi siano stati 
fatti per ridurre il sistema a unità illu- 
minanti di un certo potere e di un alto 
rendimento. Ad'ogni modo le salienti ca- 
ratteristiche restano quali sono, e se da 
una parte il costo del trasformatore è di 
una certa importanza, pure la notevole im 
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duzione del consumo di energia e l'as. - 
senza assoluta di una complicata distri- 
buzione di fili e di tutto il noioso corredo 
inerente ad una simile installazione, può 
da solo, anche come l'inventore assicura 
e dimostra con la scorta di moltissimi 
esempi, coprire in poco tempo il costo di 
impianto ed essere in seguito la fonte di 
larghe economie. Il sistema è già molto 
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Volt della bassa tensione. 


Fig. 70. — Curva H.La intensità della luce è proporzionale al 
voltaggio e ron al quadrato o cubo di esso come nelle lam- 
pade ad incandescenza, 

1. La intensità della luce è approssimativamente proporzio- 
nale al Watt. 

J.La intensità della luce è proporzionale agli Ampere con- 
sumati dal tubo. Un tubo che irradii rj h:fn:rs per piede 
di luce gialla richiede solo che 3/10 di Ampere. 


diffuso, e, quantunque lentamente, gua- 
dagna di giorno in giorno terreno, e d'al- 
tronde bisogna considerare che gli ultimj 
perfezionamenti, che lo hanno reso com- 
merciabile, datano da poco. Fra i tanti 
impianti son degni di nota quelli del Cen- 
tral Post-Office di New-York, dell'Ame- 
rican Institute of Electrical Engineers, del 
Madison Square Garden, e della Damber- 


ger Co. di Newark. N. G. 
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с IMPIEGO DEI MOTORI ^ GENERE DIESEL , 


nelle distribuzioni di energia elettrica 


` Considerazioni generali. — In questi ul- 
timi anni, nelle stazioni centrali generatrici 
sono state impiegate solamente macchine 
a vapore e motori a gas. Attualmente, in 
molti casi, l'ingegnere che fa il progetto 
per una nuova stazione, deve considerare 
anche il possibile impiego di motori a 
combustione interna e a combustibile li- 
quido. 

Questi motori non sono più recenti dei 
motori a gas, ma fino ad alcuni anni fa 
essi non hanno potuto venir applicati se 
non in piccolissime stazioni e solo in casi 
speciali. Ciò si doveva al fatto che l'in- 
dustria poteva fornire solo unità di piccola 


potenza, alimentate da combustibile gene- 
ralmente caro (petrolio, benzina, ecc.) che 
veniva consumato in grande quantità; così 
che l’impiego di tali motori rendeva troppo 
costosa la produzione di energia elettrica, 
Non appena il motore Diesel apparve 
sul mercato,le condizioni cambiarono com -~ 
pletamente, così che oggi si può senz'altro 
considerare come possibile la costruzione 
di stazioni centrali potenti munite di 
questi motori, poichè essi soddisfanno a 
tutte le condizioni richieste per le mac_ 
chine motrici in generale e in particolare 
per quelle di stazioni centrali elettriche. 
Questi motori permettono infine di af. 
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frontare dei problemi tecnici che spesso 
non possono essere risolti con le altre 
macchine e, quando il prezzo del combu- 
stibile é conveniente, dànno anche il modo 
di diminuire le spese di produzione della 
energia. 

| motori Diesel, quantunque relativa- 
mente recenti, hanno già preso uno svi- 
luppo considerevole. Risulta infatti da una 
statistica che, fino al mese di ottobre 1906, 
si trovavano in funzionamento, o erano in 
ordinazione, 160.000 cav. di questi motori e 
che più di 1/3 del totale era prodotto dalla 
Maschinenfabrik d'Augsburg. 

Noi quì (1) ci riferiamo esclusivamente al 
id poichè attualmente esso non 
ha concorrenti tra i motori analoghi; ma 
senza dubbio molti altri motori saranno 
costruiti col tempo, specialmente dopo la 
scadenza dei brevetti Diesel: si avrà al- 
lora il motore genere Diesel al quale sa- 
ranno applicabili tutte le considerazioni 
che seguono. 

Non staremo qui a descrivere il motore 
Diesel e ad esporre la teoria del suo fun- 
zionamento : basterà per questo ricorrere 
alla letteratura tecnica (2). Considereremo 
questo motore soltanto dal punto di vista 
delle applicazioni, vale a dire come una 
macchina motrice capace di produrre la 
energia elettrica nelle stazioni centrali e 
di risolvere i problemi tecnici ed econo- 
mici relativi alla produzione stessa. 

Il motore Diesel, come è ora in uso, è 
un motore a 4 tempi (3): funziona come 
segue: 1* corsa, aspirazione dell'aria am. 
biente; 2% corsa, compressione dell'aria 
aspirata fino a circa 35 atmosfere, ció che 
porta l’aria compressa ad una temperatura 
di 500° o 600°; 3* corsa, scappamento dei 
prodotti di combustione. 

Le particolarità di questo motore, do- 
vute al suo ciclo di funzionamento sono 
dunque: 

a) Contrariamente a ció che accade in 
tutti 1 motori a combustione interna, nel 
motore Diesel, durante la compressione, 
il cilindro è riempito solo di aria; non può 
dunque avvenire l’accensione prima del 
tempo stabilito. 

b) Il combustibile viene iniettato e 
bruciato nell'aria compressa poco a poco, 
ciò che addolcisce il passaggio da un tempo 
all'altro ed ha per risultato di rendere il 
diagramma indicatore di questi motori 
molto simile a quello delle macchine a 
vapore e di evitare le scosse che si ve- 
rificano nei motori a combustione interna 
in generale, per le variazioni repentine 
della pressione. 
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c) La combustione progressiva e lenta 
del combustibile in una atmosfera ad alta 
pressione ed a temperatura elevata, per- 
mette di bruciare degli olii pesanti ed a 
buon prezzo, ed assicura, nello stesso 
tempo, la combustione perfetta. 


Per far risaltare le caratteristiche dei 
motori Diesel, noi crediamo che la cosa 
migliore sia quella di ricavare delle con- 
siderazioni dai risultati di prove già ese- 
guite con questi motori nelle centrali 
elettriche. 


TABELLA I. 
пах | Pieno | Carico 
RISULTATI eon 1], carico | !', carico | ?/, carico | 
dinamé carico | massimo 
1 Data delle prove 1905 . 8 nov. | 8 nov. | 7 nov. 7 nov. 7 nov. | 8 nov. 
2 Durata di ogni prova, m.. 80.0 $5.5 82.0 87.5 67.5 5275: 
3 Numero dei giri per т. . . 164.1 165.5 162.9 162.0 160.2 1599 
Pressione di comp. nella pompa 
ad aria: 
4 A) cilindro ad alta pres. atm. 40.3 42.0 46.0 $2.3 60.1 62.0 
$ B) cilindro a bassa > ». 0.4 4.2 4.9 5.4 6.4 7.0 
6 Cilind. A. Pressione di comp. . 34.8 35.2 35.2 36.0 35.1 36.7 
7 Potenza indicata IHP. 29.8 54.9 39.6 103.6 130.4 151.0 
8 Cilind. B. Press. di comp. atm. 34.6 * 35.1 35.7 36.0 36.0 36.2 
9 Potenza indicata IHP. . . 21.6 $4.7 75.2 IOI 6 130.8 147.4 
1O Potenza ind. totale dei 2 cilindri. $1.4 109 6 154.8 205.2 261.2 298.4 
Lavoro indicato dalia pompa ad 
aria: 
rr A) Cilind. ad alta press. IHP. — — — — 3.43 — 
12 В) Сіпа. a bassa » >. — — — — 3.39 -— 
13 C) Insieme . . . + + ». — — — — 682]. — 
14 D) Per le due pompe IHP. — — — — 13.64 — 
15 Carico elettrico KW.. . . . _ 34-4 67.2 98.8 132.4 153 2 
16 KW/o.736 HP elett.. + 46.7 91.3 133.1 180.1 216.5 
17 Rendimento della dinamo °/, . — 85.5 90.5 gt 9t 9t 
18 Potenza effeltiva del motore . — 54.6 100.9 146.3 197.9 237.9 
19 Rendimento meccanico » . . — — — — — = 
Potenza effettiva divisa per pot. 
indicata diminuita della po- 
tenza indicata delle pompe. — — — — 79 9 == 
20 Consumo del combustibile . . — — — — _ — 
21 A) totale gr.. . . .. 10000 14000 30000 42000 42000 21000 
22 В) per ora рт. . . . . . .| 7500 15135 21951 28800 37333 45818 
23 C) per ora e per EHP gr. . — 277,2 217.6 196.9 188.6 192.6 
21 D) Id. id. comb. 10,000 cal. . — 71.9 213.5 193.2 185.9 181.9 
25 E) 14. id. IHP » > . 145.9 138.1 141.8 140.4 142.9 153.5 
26 F) Id. id. comb. 10,000 cal. . 143.8 135.5 139.1 137.7 140.2 150.6 
27 Temperatura dell'acqua del refrig. 
| A) entrata СС... + . 9.0 8.9 8.7 8.7 9.0 9.0 
28 B) uscita cilind. A С". $4.2 45.6 55.1 54.0 55.1 $4.8 
29 ld. id. id В» $2.0 47-5 57-3 57.3 566 56.3 
30 Gas di scappamento cilind. 4 . 
A) temperatura. ИИ 132 191 — — — 466 
31 B) tenore in CO, ° . . . 1.8 2.2 3.9 — — 9.3 
32 C) tenore in O^», . >.. 17.8 17.5 15 — — 8.3 
33 Temp. amb. nella sala macch. . 25.5 25 — — 27.0 
34 Calore utilizzato A) per cav. | 
еа a ana a = 2719 2135 1932 1850 1889 
35 B) per cav. indicato . 1431 1355 1391 1377 1402 1506 
. 9 2 | 8 2 5 2 
Ripartiz. del calore di 1 kg. di comb. © о © “М © ^ © 6 E E^ 5 Cla 
E i| | i E E 


36 A) trasform. in potenza ind. 
37 B) Id. id. ef. . . . . ` . 
38 C)attrito e lav. delle pompe 
ad апаз . . 9 9. v al — | 
39 D) asportato dai gas sfuggiti 
Acqua del refrig. e irradiam. 


40 Potenza calorif. di I kg. di 


combustibile cal. . . . 9810 


9810 


+ 4330] 44.2 4570| 46.6) 4450| 45.4| 4500] 43.9, 4420| 45.1] 4110| 41.9 
— | — |2280] 23.2| 2900| 29.6| 3210] 32.7] 3350| 34.2| 3280| 33.4 


2290| 23.4| 1550| 15.8| 1290| 13.2| 1070| 10.9| 830 8.5 
5480) 55.8] 5240| 53.4] 5360| 54.6] 53:0| 54-1| 5390| 54.9| 5700| 58.1 


9810 9810 9810 9810 


(1) Bollett. Istituto Montefiore, 1907. — (2) Güldner. Calcul et construction des moteurs é combustion intérieure, Béranger 1905 — Witz, Moteurs 
à gaz et à pétrole, — (3) Recentemente la Ditta Sultzer ha cominciato la costruzione dei motori Diesel a due tempi per applicarli alla propulsione 
delle navi, Questi motori, per il momento almeno, non possono concorrere coi motori a 4 tempi per i bisogni delle stazioni centrali perché il 


loro consumo di combustibile per HP è sensibilmente più elevato, e ciò li rende meno economici. 


La letteratura tecnica contiene molti 
esempi di questo genere; sceglieremo il 
seguente che ci sembra essere uno dei 
più completi e dei più recenti; si riferisce 
all'impianto della < Warenhaus > H. Tietz, 
a Monaco. 

Quest' impianto é stato fatto nel 1904 
dalla « Vereinigte Maschinenfabrik Augs- 
burg und Maschinenbaugesellchaft Nùrn- 
berg A. G. >. Si compone di 4 motori 
Diesel a 2 cilindri da 200 EHP, accoppiati 
direttamente con dinamo a corrente con- 
tinua ; le prove sono state pubblicate nella 
rivista « Zeitschrift des Dayerischen Re- 
vision-Vereins » del 1906, e vertono sui 
seguenti punti : 

i* Ogni motore & stato sottoposto ad 
una prova in carico di 200 EHP per la 
durata di I ora e 1/4; 

3? Un motore é stato sottoposto a 
delle prove a carichi ridotti ; 3/4, 1/2, 1/4, 
vuoto, carico massimo ; 

3° È stato verificato il regolaggio della 
velocità del motore sotto carichi variabili; 

4° E stata verificata la potenza indi- 
cata dei cilindri e delle pompe ad aria, il 
consumo d'acqua, la temperatura e il te- 
-nore in CO, dei gas sfuggiti. 

Il motore era alimentato con olio di 
paraffina avente un potere calorifico di 
9810 calorie, peso specifico 0,893 e co- 
stava, senza il recipiente, marchi 9,40 ogni 
100 kg. 

La quantità d'acqua per il refrigerante 
é stata regolata, per ogni prova, in modo 
tale che la temperatura dell'acqua, alla 
uscita, fosse sempre di 55°C. 

I risultati di prova per i diversi carichi, 
per uno dei gruppi elettrogeni, sono rias- 
sunti nella tabella I. I risultati delle prove 
a pieno carico dei quattro motori sono 
riassunti nella tabella II. 
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che variazioni delli opo per cambiamenti 
bruschi di carico del 45 ojo. Non sono 
state inoltre constatate variazioni sensibili 
nella luce delle iampade ad incandescenza 
alimentate dai gruppi elettrogeni in prova. 

Questi motori Diesel soddisfanno dun- 
que a tutte le condizioni richieste per 
macchine da stazione centrale. Per com- 
pletare ciò che è stato esposto crediamo 
necessario aggiungere altre considera- 
zioni che permetteranno di comprendere 
meglio lo stato della questione. 

A) Potenza det motori e regolarità di 
marcia. — Per azionare le dinamo si pos- 
sono impiegare dei motori a 2, 3 € 4 ci- 
lindri; i motori monocilindrici non si рге- 
stano a quest'uso poiché la regolarità della 
loro marcia non é sufliciente. Una rego- 
larità di 1/90 con volano in ghisa, e 1/40 
con volano in acciaio, può essere ottenuta 
con motori a 2 cilindri, ma i volani sono 
in generale molto pesanti; migliori resul- 
tati si ottengono con motori a 3 o me- 
glio a 4 cilindri; con questi ultimi si può 
ottenere un coefficiente di irregolarità di 
marcia di 1/250 senza bisogno di volani 
esageratamente pesanti. Ne segue dunque 
che dal punto di vista della regolarità i 
motori Diesel possono azionare diretta- 
mente dei generatori elettrici qualunque, 
compresi gli alternatori. Non è a nostra 
conoscenza che questo attacco sia stato già 
applicato in qualche caso, però, a nostro 
avviso, niente vi si oppone. 

Attualmente si costruiscono dei cilindri 
Diesel fino a 200 EHP. di modo che la 
potenza massima che si può avere in un 
motore a 4 cilindri è di 800 EHP. 

Non si potranno riscontrare serie dif- 
ficoltà tecniche in caso si voglia costruire 
unità molto più potenti; si può anzi assi- 
curare senza timore ch'esse saranno cer- 


TABELLA II. 
MOTORE | I | II x ПІ x IV 
Data delle prove. . . . . 1905. 7 Nov. 9 Nov. ro Nov. 10 Nov. 
Durata  » JA . minuti. 67. 5 79. 17 78. 42 77-9 
Numero dei giri per minuto. . . . . 160. 2 160. 6 158. 1 160. 8 
Carico indicato 4) Cilindro 4. . IHP. 130. 4 124 4 130. 3 128. 7 
> » В) > B. . > 130. 8 134.2 129.0 138.2 
Potenza indicata totale dei 2 cilindri  » 261. 2 258. 6 259. 3 266. 9 
. Carica elettrica . . . . . . . KW. 132.4 131.1 132.7 133.1 
» » uni è oe SHP. 180. I 178.1 180.0 180. 5 
Potenza indicata delle pompe ad aria 
(mot1. . . . . . . . 1НР, 13. 64 13. 64 13. 64 13. 64 
» effettiva del motore . .EHP. 197. 9 195.7 197. 8 198. 4 
Rendimento meccanico dei motori. */. 79. 9 79.9 80. 5 78. 3 
` Combustibile 4) totale impiegato. gr. 42. 000 $0. 000 50. 000 $0. 000 
В) рег ora e per EHP. . . . . . » 186. 6 193. 6 193. 4 194. ! 
| C) > » comb. 10000 cal. » 185 189.9 189. 7 190. 4 
D) » » IHP. » . э 140. 3 143.7 144.7 141. 6 


Il regolaggio della velocità dei motori tamente costruite quando le Ditte interes- 


sotto carico variabile è stato molto sod- 
disfacente poichè non si sono constatate 


sate riceveranno delle richieste importanti. 
Per attenerci strettamente all'argomento 
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che ci siamo proposti, noi non dimostre- 
remo teoricamente questa possibilità; ci 
pare sufficiente far notare che il motore 
in parola non è altro che un motore a 
gas c nulla si oppone a che la potenza 
che si può ricavare da un cilindro Diesel 
possa raggiungere quella già ottenuta coi 
motori a gas. 

La potenza di 200 EHP. per cilindro 
è ottenuta d'altra parte col funzionamento 
a semplice effetto; ma questa potenza può 
essere evidentemente raddoppiata senza 
aumentare le dimensioni dei cilindri, ap- 
plicando a questi il funzionamento a dop- 
pio effetto. In ogni caso è opportuno far 
notare che, malgrado lo sviluppo consi- 
derevole che hanno avuto le applicazioni 
del motore Diesel in questi ultimi anni, 
e malgrado i serî perfezionamenti appor- 
tati nelle loro costruzione, si è tuttavia 
ben lontani dall'averne sfruttato comple- 
tamente l'ingegnoso funzionamento, so- 
pratutto per ciò che riguarda la potenza 
massima che si può ottenere per cilindro. 

D'altra parte risulta dalle considerazioni 
che seguono che la necessità di avere delle 
unità molto potenti per i motori Diesel 
non è così sentita come accade per i mo- 
tori a gas o per le macchine a vapore; 
con dei gruppi da 800 EHP si possono 
già risolvere convenientemente quasi tutti 
i problemi che in genere capitano all’in- 
gegnere elettricista. 

B) Consumo di combustibile. — Le ta- 
belle annesse mostrano chiaramente che 
il rendimento termodinamico dei mo- 
tori Diesel è elevatissimo, vale a dire che 
il consumo in peso di combustibile per 
EHP, è molto basso, sensibilmente più 
basso di quello dei motori analoghi. Da 
questo punto di vista il motore Diesel 
segna dunque un progresso sensibile nella 
soluzione del problema sulla trasforma- 
zione del calore in lavoro meccanico; ma, 
a nostro avviso, un risultato ancor più 
considerevole è costituito dal fatto che il 
combustibile bruciato dal motore Diesel 
costa relativamente poco e questo è un 
coefficiente grandissimo per una macchina 
di produzione d'energia. Il motore Diesel 
può essere alimentato col petrolio grezzo 
e con tutti i suoi derivati (benzina, pe- 
trolio, olio solare, mazout) e in generale 
con la maggior parte degli idrocarburi 
liquidi. 

La possibilità d'impiegare i motori Die- 
sel e l'economia ch'essi permettono di rea- 


. lizzare, come per tutte le macchine mo- 


trici, dipende in gran parte dal prezzo del 
combustibile; mail motore Diesel presenta 
sulle altre macchine dei vantaggi speciali 
che hanno tutti un reale valore commer- 
ciale ció che non bisogna perdere di vista 
quando si debba fare una scelta tra i di. 
versi motori a gaz. La varietà dei com. 
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bustibili che possono servire per alimen- 
tare il motore Diesel, permette di impie- 
gare questo ultimo in paesi che si tro- 
vano in condizioni assai diverse per ciò 
che riguarda il combustile ordinario (car- 
bone). Così, p. es., in Russia i motori 
Diesel vengono alimentati col petrolio 
grezzo e col mazout; in Germania, ove il 
petrolio è sottoposto a forti dazi di en- 
trata, tali motori si alimentano con olio 
di paraffina, e in altri paesi si impiegano 
combustibili del genere. 

In tutti i casi il fatto che il combusti- 
bile impiegato è liquido, e che il consumo 
in peso per EHP èassai ridotto, facilita 
la soluzione del problema della provvista 
e dell'immagazzinamento del combustibile 
stesso. Così, p. es., nella stazione centrale 
di Jaroslaw, ove un motore Diesel di 
зоо EHP alimenta ordinariamente la rete 
di tram, 300 tonn. di nafta bastano per 
tutto un anno, producendo 900,000 KWO. 

Nelle stazioni centrali elettriche, spe- 
cialmente in quelle di potenza media, il 
carico delle macchine motrici è in gene- 
rale variabile, ciò che ha una influenza 
considerevole sul consumo del combu- 
stibile per KWO; questo dipende dal fatto 
che il rendimento termodinamico indi- 
cato delle macchine (a vapore o a gas po- 
vero)diminuisce considerevolmente quando 
il carico diminuisce. ll motore Diesel 
fa eccezione; infatti la tabella I (n. 26 e 
36) mostra che il consumo di combusti- 
bile per HIP varia molto poco dalla 
. marcia a pieno carico alla marcia a 
vuoto; da ció dipende che il consumo 
per EIIP nei motori Diesel quando il 
carico diminuisce, non aumenta così ra- 
pidamente come negli altri generi di mac- 
chine e rende tali motori specialmente 
economici in quei casi ove il carico è va- 
riabile. 

[I consumo per EHP dei motori Diesel 
è sensibilmente lo stesso per tutte le po- 
tenze e per un numero qualunque di ci- 
lindri, posto che ogni cilindro abbia una 
potenza di 75 EIIP almeno, così, p. es, 
il consumo di un motore di 4 X 75 = 
— 300 EIIP è lo stesso di quello di un 
motore di 4 X 200 = 800 EHP e quello 
di un motore di 4 X 25 = too EHP è 
appena del 10 per cento più elevato. Dal 
punto di vista del combustibile si vede 
dunque che non si verificano inconve- 
nienti nel frazionare in unità relativamente 
piccole la potenza totale da fornire, o an- 
che a decentrare Ja produzione della ener- 
gia. Nel prezzo di costo della energia, la 
spesa del consumo d'energia entra in ge- 
nerale in una proporzione importante, ma 
non preponderante, appunto per questo 
che non conviene di decentralizzare la 
produzione con macchine a gas; ma si 
può tuttavia ritenere che impiegando dei 
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motori Diesel la decentralizzazione della 
produzione o la produzione per mezzo di 
stazioni, o di unità lontane una dall'altra, 
non presentano allo stesso grado, gli in- 
convenienti che si verificano quando, nelle 
stesse condizioni, si impiegano le mac- 
chine a vapore o a gas. 

A titolo d'esempio riportiamo nella 
tabella HI i dati di funzionamento d'un 
gruppo elettrogeno Diesel da 550 KW 
di potenza, a corrente continua. 


TABELLA III. 


E CONSUMO 

Carico | 88 | s E „ч 
© o 8 оз O 3 9 e^ o S 
E — . ° ы E E 
della [S28 РБ ES 185 728 
259 j ш25 | MES |5 s.s |< Ë o 
dinamo | x 3 53 В Sis P. š о Ё 

gr gr. kg 9° 

pieno | 0,935 | 185,0| 267,5 157 100 
3'4 | 0,926| 197,5 | 286,0 126 80,2 
1/2 | 0.910| 225,0| 326,0 96 61,0 
1/4 | 0,850] 300,0] 442,9 65 41,3 
о — — — 35 22,2 


E' interessante far notare che i consumi 
suddetti, con aumenti massimi del то */,, 
sono praticamente ottenuti nell esercizio 
corrente e anche dopo alcuni anni di 
servizio dei motori. D'altra parte il mo- 
tore Diesel, in seguito al principio stes- 
SO su cui si basa il suo funzionamento 
non puó consumare piü combustibile di 
quello relativo ai suoi dati di costruzione 
e al suo carico; il suo consumo è asso- 
lutamente indipendente dallo stato di ma- 
nutenzione. 

Se il motore é mal tenuto o ha una delle 
sue parti essenziali in completo disordine, 
esso non cammina affatto, ma in alcun caso 
esso marcerebbe consumando piü del ne- 
cessario, come accade ordinariamente nelle 
macchine a vapore. 

Secondo il nostro parere questa è una 
qualità preziosa che rende l'esercizio del 
motore indipendete dal buon volere del 
personale incaricato della condotta delle 
macchine, cosi che colui il quale esercita 
l'impianto, può fare il calcolo delle spese 
in modo molto preciso. | 

Il motore Diesel viene messo in marcia 
senza spesa di combustibile e senza ope- 
razioni preliminari, ciò che evita il con- 
sumo relativo a queste operazioni, consu- 
mo che si verifica generalmente nelle al- 
tre macchine (messa in pressione delle 
caldaie e surriscaldamento delle macchine 
a vapore, messa in funzionamento dei 
gazogeni); tosto che il motore Diesel si 
fermaogni consumocessa istantaneamente. 
Finalmente il combustibile impiegato dai 
motori Diesel non è adatto per altri usi 


correnti e quindi non può subire varia- 
zioni repentine di produzione e prezzo. 

Regolaggio della velocità. — Il riassunto 
delle prove fatte alla stazione Tietz, a 
Monaco, mostra che il regolaggio della 
velocità, sotto carichi variabili, è soddi- 
sfacente anche per l'alimentazione delle 
reti d'illuminazione. 

Secondo le nostra esperienza personale 
possiamo aggiungere che i gruppi Diesel 
possono facilmente alimentare direttemen- 
te anche una rete di tram avente solo una 
ventina di vetture in servizio, e nella quale, 
per conseguenza, le variazioni di carico so- 
no molto repentine ed assai notevoli. Ne 
segue che per la regolarità della marcia 
dei motori Diesel, non è necessario l'im- 
pianto di una batteria di accumulatori; 
essa verrà applicata solo quando lo si ri- 
terrà vantaggioso, proprio come avviene 
nel caso di macchine motrici a vapore. 

Bisogna tuttavia notare che siccome la 
marcia dei motori Diesel sotto carico va- 
riabile è più economica di quella delle 
altre macchine motrici, l'economia del 
combustibile che si può realizzare coll’im- 
piego di una batteria d'accumulatori è mi- 
nore della economia che si ha nel caso di 
altre macchine e per conseguenza la bat- 
teria di accumulatori non sarà vantaggiosa 
che in un numero più piccolo di casi. 

Inoltre si sa che la batteria di accu- 
mulatori viene spesso installata per evi- 
tare delle interruzioni durante il servizio, 
perchè la messa in marcia di una mac- 
china a vapore, anche quando le caldaie 
sono sotto pressione, è una operazione 
assai lunga. Un gruppo Diesel invece, qua- 
lunque sia la sua potenza, quando si abbia 
un personale esercitato, può essere messo 
in marcia in т o 2 minuti; quando si di- 
spone d'un gruppo Diesel non è dunque 
giustificato l'uso di una batteria d'accu- 
mulatori per evitare le fermate in servizio. 
Queste batterie saranno dunque da appli. 
carsi assai raramente. 
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PRODUZIONE DEL SELENIO. 


Presentemente si stanno facendo nume- 
rosi studi ed applicazioni scientifiche col 
selenio, 

I giornali americani notano a questo 
proposito che la produzione industriale 
del selenio non sembra sia stata intra- 
presa ancora negli Stati Uniti, ove il prezzo 
di questo metalloide varia da 69 a 365 lire, 
a seconda che il compratore domanda per 
kg. о per олса. 

Il selenio impiegato attualmente viene 
estratto dai depositi che si producono su- 
gli anodi delle vasche per il raffinamento 
del rame. 


L’ ELETTRICISTA 


TELESTEREOGRAFO BELIN 


Il principio di questo apparecchio, che 
ha per scopo la trasmissione a distanza 
di fotografie e documenti grafici, con- 
siste nel convertire le differenze di ri- 
lievo (proporzionali alle variazioni di tinta) 
di una prova fotografica alla gelatina 
bicromatata in fluttuazioni di una cor- 
rente elettrica, le quali alla lor volta sa- 
ranno trasformate alla stazione d'arrivo 
in variazioni luminose, influenzando uno 
strato sensibile. Questo nuovo apparec- 
chio, essendo basato su di un principio 
meccanico è esente dai difetti inerenti ad 
un organo così suscettibile e capriccioso 
come una cella a selenio ed è perciò di 
un funzionamento più sicuro. La gelatina 
bicromatata possiede, come è noto, la pro- 
prietà di perdere la tendenza di gonfiarsi 
nell’acqua qualora venga esposta all’azione 
della luce, la misura di questo eftetto di- 
pendendo d'altronde dalla intensità lumi- 
nosa dei raggi che la colpiscono. 

Con questo mezzo si può produrre una 
prova a rilievo nella quale le prominenze 
più accentuate corrisponderanno ai neri 
e gli incavi ai bianchi, mentre le mezze 
tinte si tradurranno con una altezza inter- 
media perfettamente proporzionale al loro 
valore relativo. Una prova a rilievo così 
ottenuta Á (vedi fig. 71) viene avvolta 


Fig. 71. 


su di un cilindro C, che gira innanzi allo 
stile D attaccato al braccio minore di una 
leva B, il cui braccio maggiore termina 
con una rotella di contatto, strisciante 
lungo un reostato speciale R. Quest'ul- 
timo si compone di 20 lamelle di argento, 
isolate da 19 lamine di mica (lo spessore 
totale è solo di mm. 3,5). Le lamine del 
reostato comunicano colle bobine di una 
usuale cassetta di resistenza. Mediante in- 
tercalazione successiva di queste bobine 
(in numero di 20) si riduce gradatamente 
e regolarmente l'intensità della corrente 
di linea. Siccome il cilindro C è di più 
animato da uno spostamento secondo il 
proprio asse, lo stile esplorante percorre 
tutta la prova seguendo righe elicoidali 
distanti 1/ di mm. Ora le escursioni dello 


(1) Revue générale des Sciences, gennaio 1908. 


stile, e perciò anche quelle della rotella 
di contatto, sono proporzionali alle altezze 
del rilievo e quindi ai valori delle diverse 
mezze tinte componenti la prova da tra- 
smettere; si comprende quindi facilmente 
come la diversità di quest'ultime si tra- 
duca in definitivo in fluttuazioni nella 
corrente di linea. Si tratterà ora di con- 
vertire alla stazione d'arrivo queste flut- 
tuazioni in variazioni luminose suscetti- 
bili di essere fissate. A questo scopo il 
posto ricevitore comporta un oscillografo 
Blondel O capace d’indicare con grandis- 
sima rapidità le minime variazioni di cor- 
rente, e di dare deviazioni proporzionali 
alle intensità. La luce di una lampada 
Nernst S è concentrata sullo specchio M 
dell'oscillografo ed inviata da esso attra- 
verso una apertura circolare T di !/; dimm. 
di diametro, praticata in una scatola cir- 
condante С", sulla pellicola sensibile А! che 
vi è avvolta. Per eliminare i fenomeni di 
diffrazione bisogna produrre l'impressione 
per contatto, il che si ottiene disponendo la 


preparazione fotografica aderente al foro T. 


Una lente aplanatica /, disposta in modo 
che lo specchio ed il punto di concorso 
dei raggi rifratti sieno due fuochi coniu- 
gati, fa convergere sulla superficie sensi- 
bile i raggi riflessi dallo specchio. Una 
gamma di tinte graduate G è posta dinanzi 
la lente. 

L'apparecchio attuale comprende, oltre 
questi organi essenziali, un motore shunt 
che trascina i cilindri di partenza e di 
arrivo, un milliamperometro intercalato 
sul circuito delle bobine dell'oscillografo 
€ s interruttori, cioè: un interruttore 
generale e gli interruttori comandanti il 
motore e l'oscillografo. Di più vi sono 
reostati serventi a regolare la velocità 
del motore senza mutare l’ eccitazione 
dell'oscillografo ed una batteria di pile 
a secco destinate a fornire la corrente 
alla linea. In quest'apparecchio i due ci- 
lindri C e C! sono per semplicità trascinati 
direttamente dallo stesso motore, in vista 
di assicurare un perfetto sincronismo: que- 
sta circostanza essenziale può d'altronde 
essere facilmente soddisfatta in un appa- 
recchio d'uso, con mezzi sia meccanici che 
elettrici, Il funzionamento di questo ap- 
parecchio é ora facile a comprendersi: 
quando è in funzione, la rotella R scorre 
senza riposo variando continuatamente la 
intensità della corrente trasmessa; queste 
variazioni imprimono all'oscillografo si- 
tuato nel posto di ricevimento delle oscil- 
lazioni rapidissime, d'ampiezze proporzio- 
nali alle intensità di corrente. ll fascio 
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luminoso riflesso dallo specchio oscillerà 
a sua volta al centro del bordo della 
lente /. Attesa peró la posizione nei due 
fuochi coniugati della pellicola dietro il 
foro T e della sorgente S, la variazione 
luminosa sarebbe nulla senza l'intervento 
della gamma G. Questa gamma serve 
precisamente ad ottenere una impressione 
di tonalità variabile dipendente dalla de- 
viazione dello specchio, assorbendo la luce 
trasmessa in grado sempre piü conside- 
revole dal centro verso al bordo della 
lente. Quando l'incidenza é centrale, non 
producendosi quindi nessun assorbimento, 
l'impressione luminosa dà luogo ad un 
nero, mentre se l'incidenza è al bordo, 
in cui la gamma è assolutamente opaca, 
si ha estinzione completa e quindi un 
bianco. 

Nelle posizioni intermedie d'incidenza 
sulla lente l'effetto fotografico & natural- 
mente proporzionale alla deviazione dello 
specchio M. Si ha cosi una riproduzione 
conforme, elemento per elemento, all'ori- 
ginale, con tutti i particolari di dimensioni 
uguali o superiori ad '/g di mm.; di più 
allargando o restringendo il fascio lumi- 
noso incidente sullo specchio si possono 
diminuire od aumentare i contrasti della 
prova, come pure si possono rinforzare od 
indebolire le tinte originali variando la 
tonalità della gamma. Infine, a seconda 
della posizione del fascetto luminoso a 
destra od a sinistra dell'asse principale, 
si puó ottenere dallo stesso documento ori- 
ginale una prova positiva o negativa. Nel 
telestereografo costruito per prova dal 
Belin la linea è artificiale e costituita da 
una bobina di 4000 ohm e, per una f. e. m. 


so volt,le diciannove bobine supplemen- : 


tari del trasmettitore sono calcolate in 
modo da far variare l'intensità della cor- 
rente di linea da 3 a 12.5 milliampere. 
Dando al motore la sua massima velocità 
si é potuto trasmettere in 30 minuti una 
prova 13 X 18 formata sensibilmente da 
850000 elementi; per raddoppiare la velo- 
cità di trasmissione si é, ulteriormente, 
variato l'ingranaggio di comando dell'al- 
bero. Il telestereografo può servire a tra- 
smettere a distanza documenti grafici, di- 
segni e scritture, di qualunque genere 
purchè l'originale possegga dei rilievi. In 
questo caso il congegno trasmettitore è 
costituito semplicemente da un interrut- 
tore di precisione regolato in modo da 
mantenere la corrente chiusa quando si 
esplora il fondo della immagine e di to- 
glierla al passaggio del minimo rilievo; 
la gamma di tinte viene anche soppressa 
e sostituita con un diaframma munito di 
una stretta fessura. ll fascio luminoso, nor- 
malmente mantenuto nella fessura, può 
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esserne allontanato ad ogni rottura di cir- 
cuito od inversamente; nel primo caso 
nelle prove di ricevimento i tratti appa- 
riscono in bianco su fondo nero, nel se- 
condo in nero su fondo bianco. L'appa- 
recchio, atto così a funzionare per sem- 
plice apertura e chiusura di circuito, può 
essere assimilato ad un apparecchio tele- 
grafico e fatto funzionare nelle medesime 
condizioni di questo, cioè con un relais ed 
una terra od anche senza filo, in modo 
analogo all'apparecchio di Guillen Garcia. 
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Infine, per diminuire ció che resta d'inerzia 
al dispositivo di trasmissione dei docu- 
menti fotografici, Belin si propone di rim- 
piazzare la leva del trasmettitore col suo 
reostato con un microfono speciale, sulla 
membrana del quale agirebbero diretta- 
mente i rilievi dell'originale. Questa mo- 
dificazione dell'apparecchio sembra per- 
mettere una ulteriore riduzione del tempo 
di trasmissione ed un aumento nella net- 
tezza delle riproduz:oni. 
E. G. 
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LA RAFFINAZIONE ELETIROLITICA DEL RAME 


L'industria ramifera ha assunto, grazie 
allo sviluppo delle industrie elettriche, uno 
dei primi posti tra le industrie metallur- 
giche, incremento che non ha mancato di 
interessare anche l'Italia, dove se i mi- 
nerali di rame non sono così abbondanti 
come nei grandi centri produttori del me- 
‘tallo, sono pure in parecchi posti (per es. 
nella valle d'Aosta) sufficientemente ab- 
bondanti e ricchi da consigliarne lo sfrut- 
tamento. È probabile che l'industria rami- 
fera in Italia possa divenire più sussidiaria 
ad altre industrie (come la produzione del 
solfato di rame) che non è fine a sè stessa, 
colla produzione del metallo in pani. Dove 
le condizioni però sieno tali da incorag- 
giare la produzione del rame metallico, 
è molto probabile che esse siano pure 
tali da suggerire la raffinazione elettrica 
del materiale greggio. Lo sviluppo che 
il sistema elettrolitico ha preso nei prin- 
cipali centri produttori di rame fa preve- 
dere che esso tenda rapidamente a dive- 
nire il sistema preferito. Come industria 
il rame elettrolitico data da relativamente 
poco tempo ed è di origine inglese. Una 
‘ piccola raffineria fu fondata nel 1869 a 
Pembrey nel paese di Galles: l'impianto 
era minuscolo, adatto appena alla produ- 
zione di circa 250 tonnellate all'anno. Lo 
esempio trovó imitatori e altri impianti, 
tutti fondati sullo stesso tipo di quello di 
Pembrey, sorsero in Inghilterra, poi in 
Francia, poi in Amburgo e finalmente in 
America, negli Stati Uniti, e Newark presso 
New-York ea Daltimora. Nel 1890 la pro- 
duzione di rame elettrolitico era salita a 
30 mila tonnellate annue, cifra ancora re- 


lativamente molto modesta. Ma negli ul- : 


timi diciassette anni lo sviluppo è stato 
enorme, sopratutto negli Stati Uniti, che 
in questa direzione hanno preso il so- 
pravvento come si compete del resto al 
paese che è il fornitore principale di 


rame per tutto il mondo: ora la produ- - 


zione elettrolitica del rame tocca le 400 
mila tonnellate, ossia più della metà della 
produzione totale di rame. Il numero delle 
raffinerie in esercizio al momento pre- 


sente nei diversi paesi del mondo è di 37, 
così ripartite: America (Stati Uniti e Ca- 
пада) гт, con una produzione uguale al- 
l'86 p. cento della produzione totale; In- 
ghilterra 6, con una produzione dell' 8 per 
cento della produzione totale; Germania 9; 
Francia 4; Russia 2; Austria 2; Giappone 
2; ltalia r. 

Che il processo di raffinazione elettro- 
litica abbia avuto tanto successo nell' in- 
dustria é certamente notevole, perché a 
prima vista sembra un'elegante esperienza 
di gabinetto piuttosto che un procedi- 
mento adatto al trattameto delle grandi 
masse di metallo: esso equivale infatti 
a un processo di raffinazione della so- 
stanza atomo per atomo. Quando si pensa 
che un centimetro cubo di rame contiene 
un numero di ioni che sale a migliaia 
di milioni e si pensa quindi al numero 
fantastico di ioni che si trovano in una 
tonnellata di metallo e che debbono es- 
sere staccati ad uno ad uno dall’ anodo 
per essere portati al catodo della coppia 
elettrolizzante, si può avere un'idea dello 
enorme lavoro che viene compiuto nelle 
soluzioni di solfato di rame che servono 
da bagni elettrolitici. 

Il processo che si segue adesso per la 
elettrolisi del rame impuro non diflerisce 
sostanzialmente da quello usato nel 1869 
a Pembrey : i miglioramenti da allora in- 
trodotti sono sopratutto di natura mec- 


canica, in quanto riguardano la grandezza ` 


delle vasche per l'elettrolisi e la sostitu- 
zione, in tutto quello che era possibile, delle 
macchine al lavoro manuale. 

L'impianto di Pembrey aveva vasi di 
terra di circa 80 cm. di altezza e 42 cm. 
di diametro: negli impianti moderni si 
trovano delle vasche di legno, foderate 
di piombo fino a 3 metri di lunghezza 
per r dilarghezza: la soluzione di solfato 
di rame é tenuta in movimento per mezzo 
di pompe: il numero degli elettrodi è 
stato portato fino a 40 o 60 in ogni va- 


sca: e il peso del metallo all'anodo può - 


ammontare a 6.5 tonn. per vasca. Gli anodi 
e i catodi per ogni vasca sono general- 


mente accoppiati in derivazione, e le va- 
sche stesse in serie, e il numero delle 
vasche di ogni gruppo è stato portato 
fino a 250 o più per permettere l'uso di 
correnti ad elevata forza elettromotrice, 
Gli anodi vengon ora gettati con specie 
di orecchie, per le quali vengono sospesi 
a due sbarre, disposte lungo i lati della 
vasca. | catodi sono sottili fogli di rame 
puro, ottenuto elettroliticamente in va- 
sche speciali, sospesi, per mezzo di un- 
cini, a sbarre poste attraverso le vasche. La 
carica o la scarica delle vasche avviene con 
una sola operazione, per mezzo di gru mo- 
bili che sollevano insieme tutto l'elettrodo. 

L'intensità di corrente usata nelle raf- 
finerie varia a seconda dei vari impianti. 
In generale si usa un'intensità di cor- 
rente molto elevata perchè così si ot- 
tiene un abbondante e rapido getto di 
rame puro: ma correnti di grande inten- 
sità richiedono che si lavori con un’ ele. 
vata forza elettromotrice e questo aumenta 
i pericoli e le perdite dovute a corti cir- 
cuiti nelle vasche e fuori. 

Il miglioramento meccanico più recente 
per ridurre il grave lavoro delle raffinerie 
sono le macchine per il getto degli anodi, 
per le quali si usano forni normali o, 
come nella raffineria di Tacoma, forni a 
ribaltamento: gli anodi vengono gettati 
in forme mobili. 

Dal punto di vista chimico il migliora- 
mento piü importante di questi ultimi 
anni é l'aggiunta di una certa quantità di 
acido cloridrico nell'elettrolito delle vasche. 
L'acido cloridrico precipita allo stato di 
cloruro l argento che si può trovare 
nel rame greggio e facilita il ricupero del 
metallo prezioso. 

Le acque « madri » che si depositano sul 
fondo delle vasche contengono spesso no- 
tevoli quantità di argento e di oro e hanno 
valore non indifferente: esse vengono rac- 
colte quando si cambiano gli elettrodi, scal- 
date con acido solforico per liberarle dal 
rame, filtrate, lavate e compresse in pani: 
questi pani vengono poi trattati per via 
metallurgica o chimica per il ricupero dei 
metalli. Il gettito che queste madri pos- 
sono rappresentare è tale che secondo 
alcuni calcoli ogni anno vengono in que- 
sto modo ricuperati agli Stati Uniti non 
meno di 810,000 chilogrammi di argento 
e 10,000 chilogrammi d'oro: in certi casi 
il valore dei prodotti di ricupero è suffi- 
ciente a coprire tutte le spese dell'azienda. 


.E' giusto tuttavia aggiungere che i mine- 


rali ramiferi europei non contengono quan- 
tità rilevanti e spesso non contengono 
affatto zmpurità argentee о auree: questo 
fatto spiega in parte perché la produzione 
e la raffinazione del rame siano praticate 
con minor entusiasmo in Europa che in 
America. 


+k : 
Eco ora una brevissima desceizione 


dei principali impianti di rame elettro- 
.itico. i 

I. — T. Bolton and Sons, a Froghall 
(Straffordshire) e Widnes ( Lancashire). In- 
&hilterra. — Corrente elettrica fornita da 
8 dinamo da 75 KW., generanti 1500 amp. 
a so volt: impianto a vapore della ca- 
.pacità totale di боо KW. - - Vasche 550 
(a l'roghall) in legno foderate di piombo, 
di m, 1.20 X m. 0.75 е m. 1 di altezza. 
Ogni vasca contiene 19 elettrodi e le va- 
sche sono disposte in serie a gruppi di 
60 a 70. Gli anodi sono gettati in mate- 
teriale greggio nelle fonderie (a Widnes) 
e rimangono nel bagno sei settimane. Pro- 
duzione normale circa 1800 gr. di rame per 
vasca ed ora. Proluzione massima dello 
impianto 8400 tonn. all'anno. 

2. - Raffineria delle Mersey Copper Works 
a Widnes (Lancashire) Inghiltérra, Quattro 
dinamo da 75 KW., generanti 1500 amp. 
a so volt. Vasche come quelle prece- 
. denti. Produzione massima 4200 tonn. per 
, anno. | 
3. - Elliots Metal Company Refinery a 
Pembrey (Galles). — Impianto della capa- 
cita di 385 KW.: 1065 vasche. Gli anodi 
hanno una lunghezza di 60 cm. per una 
larghezza di 25 cm.: ogni anodo ha di 
fronte due catodi lunghi 60 cm. e larghi 
10 cm. Produzione massima 6500 tonn. 
all'anno. 

4. = Balbach Smelting and Refining Co., 
Newark, Stati Uniti; — La più antica raf- 
fineria americana: produzione 16,000 ton- 
nellate all'anno. Impianto a vapore, con 
tre dinamo una di 300 KW. (4300 amp. 
а 70 volt, e due da 125 KW. Vasche 
440 a 40 elettrodi. Anodi della lunghezza 
. di 90 cm., larghezza 60 cm. e spessore 
3 cm. e del peso di 130 a 180 chilogr. 
Catodi до cm. X бо cm. Gli anodi sono 
gettati in forme, indi automaticamente 
| trascinati dalle forme quando già, parzial- 
mente raffreddati, su piattaforme immerse 
in acqua e portati alle vasche. 

s. - Boston and Montana Copper and Sil 
ver Mining Co. - in Montana, Stati Uniti. 
. — Impianto idraulico, caduta di 15 metri, 
- turbine gemelle, connesse direttamente 
con due dinamo da 8:0 KW. (in condi- 
zioni normali 9000 amp. a go volt), 324 
vasche di 3 m. x 60 cm. x 1 m. di pro- 
‘ fondità, contenenti ognuna 6o elettrodi: 
anodi dello spessore di 6-7 cm. e del 
peso di 275 chilogrammi. Produzione 27 
mila tonn. all'anno. 


_ 6. - Anaconda Mining Со. ad Anaconda, 


. Montana, Stati Uniti — Impianto a vapore, 
con nove dinamo e la capacità comples- 
siva di 2320 KW. Vasche 1420, di m. 2.50 
per 1.20 di larghezza e di profondità: ogni 
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vasca ha 156 elettrodi e ogni anodo pesa 
«circa 110 chilogrammi. Ogni vasca quindi 
contiene circa 8 tonn. di rame e l’intero 


impianto, supponendo che 1200 vasche : 


siano in funzione, rappresenta un valore 
di almeno 20 milioni di lire di rame Ca- 
pacità massima 72,000 tonn. all'anno. La 
raffineria annunciò tuttavia recentemente 
di voler chiudere a causa degli elevati 
prezzi del combustibile e della mano d'o- 
pera negli Stati occidentali degli Stati 
Uniti. 

7. - United Metals Szlling Co., a Perth 
Amboy, Stati Uniti — Produzione 72 mila 
tonnellate all'anno. Impianto a vapore, 
5 dinamo da боо KW. (4500 amp. a 135 
volt. Vasche 1600 di m. 2.50 X обо X 
0.90 di profondità: 45 elettrodi. Il peso 
degli anodi è di circa 180 chilogrammi: 
il periodo di raffinazione è di circa 43 
giorni. Le vasche sono in gruppi di 200, 
ogni gruppo con un pozzo di soluzione 


. di elettrolito e una pompa di distribu- 


1 


zione. L'elettrolito è tenuto alla tempera- 
tura costante di circa 50? centigr. 

8. - Raffineria di Tacoma, Stati Uniti. — 
Impianto idraulico di 2000 cavalli, con 
trasporto a distanza della corrente alla 
tensione di 40 mila volt. Produzione, 13 
mila tonn. - Fornace a ribaltamento per 
la fusione degli anodi, riscaldata a petro- 
lio greggio. 
` 9. - Sull'impianto italiano vengono for- 
niti i seguenti dati: 240 vasche lavoranti 
in 12 gruppi con corrente a 15 volt e 
250 ampere. Il trattamento è piuttosto 
complicato essendo applicato ad anodi 
fusi direttamente dai minerali e contenenti 


oltre allo zolfo, grande quantità di ferro. 


S'incontrarono molte difficoltà che con- 
dussero a una temporanea sospensione 
delle operazioni. (1) 


PILA A CARBONE JUNGNERC 


Vi sono pile costituite da carbone, so- 
stanze facilmente cedenti ossigeno (pe- 
rossido di piombo, combinazioni esoter- 


` miche di cloro coll'ossigeno), ed acido 


solforico caldo (diluito con pari quantità 
di acqua) Come depolarizzante si puó 
impiegare l'ossigeno dell'aria purché si 
aumenti la concentrazione dell'acido sol- 
forico e la sua temperatura (onde renderlo 


più conduttore). Per l'azione del carbone 
amorio sull' acido ha luogo la reazione: 


2C+ П, SO, = 2 CO + H, + SO, 


ed i gas prodotti tendono ad arrestare le 


‚ azioni ulteriori accumulandosi alla super- 
- ficie del carbone; 


se questo è collegato 
elettricamente con un elettrodo capace di 


(t) Scienza pratica n. 1, 1908. — (2) E. W. JUNGNER. Centralblatt für Accumulatoren. 
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assorbire l'ossigeno dell' aria hanno шоро 
presumibilmente le reazioni: 


CO + H,S0,+0=(C0+0)+ 
+ (O, SH, + O) | 
H, 4- H1, SO, + O —(IH, + O) + 
+ (0, SH, + O) 
SO, + H, O + H, 80, + O = 
= (SO, + H, O + 0) + (0, SH, + О) = 
= z HS0; 


che mostrano !' invariabilità dell'elettrolito. 
A 90-100? e 90-95 ?/, H, SO, il carbone 
nella sua attività elettrica puó essere con- 
frontato con un metallo spostante l'idro- 
geno dell'H, SO, . Il catodo, depolarizzato 
mediante l'ossigeno, p. e., nel caso piü sem- 
plice, col renderlo capace di assorbirlo, puó 
essere costituito da agglomerati di grafite 


Fig.72 e 75. 


e vetro solubile immersi preventivamente 
in una soluzione salina di magnesio in 
modo da dar luogo a silicati insolubili. 
La fig. 73 ne rappresenta in a, u, ^, la co- 
struzione : il percorso dell'aria é segnato 
dalle freccie. L'anodo, di carbone amorfo, 
è costituito da coke o carbone di storta. 
All'elettrolito si possono mescolare NO, 
N,O, , NO, ed anche le loro combinazioni 
col cloro o i solfati di manganese, cromo, 
rame e mercurio, che possono formare piü 
d'un solfato. Le reazioni che hanno luogo 
in un siffatto elemento sono, a titolo di 

esempio, le seguenti: ` | 

C + 2 H, SO, + 2 NO, = CO, + 
+ 2 H, SO, + 2 NO; 
e mediante ossidazione prodotta dall'aria 
2 NO--20—2NO, 
C+ 4 MSO, + 2 H, O = 

= CO, + 2 M, SO, + 2 H, SO, 
2 M, SO, + 2 H, SO, + 2 O = 
= 4 M SO, + 2 H, O | 
Passando a descrivere concisamente lo 
elemento, questo può essere nella sua 
forma più semplice costruito come è in- 
dicato nella fig. 72; v è un recipiente di 


- 
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piombo o grés, b un disco che preme sul 
carbone K e che è destinato solo a fare 
contatto coll'anodo. Il catodo è un agglo- 
merato poroso di grafite scagliosa ; il re- 
cipiente contiene sino al livello y, y acido 
solforico concentrato. Nell'intercapedine V 
circola vapore ed il tutto è termicamente 
isolato. La costruzione rappresentata dalla 
fig. 73 permette una depolarizzazione più 
rapida ed efficace: gli elettrodi sono quì 
separati da un setto poroso mn di amianto, 
ardesia; caolino, mattoni porosi, gesso, ecc. 
ed acciocchè l’elettrolito depolarizzante 
non produca azioni locali all'anodo attra- 
versando il setto poroso, è disposto un 
diaframma di grafite, resistente all'acido 
solforico concentrato, collegato elettrica- 
mente coll'anodo. Questa disposizione è 
particolarmente pratica, quando si utiliz- 
zino nell’elettrolito gas contenenti azoto 
od acido nitrico, perchè, per il passaggio 
attraverso i pori del setto, si produce NO 
che sale alla superficie esterna dell'elet- 
trodo, dove, nuovamente ossidato,si unisce 
all'acido solforico concentrato. Nella fig. 73 
il collettore di corrente al catodo è un 
bastone ^, di grafite cristallina provvisto 
di appendici u, mentre dei tubi assicurano 
la circolazione forzata dell’aria. La tensione 
di lavoro di ogni elemento vale, con ca- 
rico normale, 0,5 volt; poichè ora la d.d.p. 
teorica della reazione carbone-ossigeno è 
circa 1 volt, ne segue che viene così uti- 
lizzato il 50 ?/, dell'energia di combustione 
del carbone, cioé dieci volte tanto quella 
utilizzata in una nuova macchina a vapore. 


E. G. 


Applicazione indiretta degli accumu- 
latori in una distribuzione d'energia 
con corrente alternata. 


La nuova officina generatrice di Zurigo 
è in costruzione sull'Albula, nel cantone 
dei Grigioni e trovasi a 130 Km. di di- 
stanza dal centro di utilizzazione. La ten- 
sione iniziale sarà di 10000 volt in cor- 
rente trifase. Due feeder indipendenti per- 
correranno separatamente le due rive del 
lago e faranno capo ad una sottostazione 
di trasformazione situata a Letten, sob- 
borgo di Zurigo. 

Questa canalizzazione doppia, non ha 
рег iscopo soltanto l'aumento della se- 
zione dei cavi in ragione della lunghezza 
della linea, ma è stata anche fatta per 
misura di sicurezza in caso di rottura dei 
conduttori. 

Cli autori del progetto hanno inoltre 
preso tutte le precauzioni possibili per 
impedire delle interruzioni, anche brevis- 
sime, nella distribuzione di corrente. A 


(1) Acad. des Sciences, Dicembre 1907. 
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tale scopo la sottostazione di Letten com- 
prende anche un impianto di riserva che, 
al caso, puó supplire all'impianto primario 
dell'Albula. 

Per fornire l'energia durante il tempo 
calcolato necessario per la messa in marcia 
delle macchine ausiliarie, la sottostazione 
sarà tra poco completata con l'aggiunta 
di una batteria di accumulatori che dovrà 
dare, per la durata di 15 minuti, una po- 
tenza di 3500 KW. 

Le reti di alimentazione della città di Zu- 
rigo sono di due generi: 

1° luce: rete a 2000 volt con corrente 
alternata semplice ; 

2° forza motrice: rete a 6000 volt con 
corrente trifase, 

Questa seconda rete non ha elementi di 
riserva; é alimentata direttamente dalla 
corrente trifase ad alta tensione per mezzo 
di trasformatori statici. 

Per la prima rete (luce) la trasforma- 
zione della corrente primaria trifase in 
corrente monofase avviene per mezzo di 
un gruppo trasformatore rotante composto: 
di un alternatore ricevitore trifase, ali- 
mentato dalla linea dell'Albula al quale 
saranno accoppiati direttamente una di- 
namo a corrente continua ed un alterna- 
tore a corrente monofase. 

Si comprende che inesercizio normale 
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Condizioni di rendimento massimo per 
gli apparecchi telefonici. H. Abraham 
e Deveaux — Charbonnel (1). 


In ogni apparecchio telefonico si ha una 
pila, la corrente della quale attraversa anzi- 
tutto i carboni del microfono, poi il grosso 
filo di un trasformatore ; il filo fino di 
questo stesso trasformatore fa parte del 
circuito della linea, che contiene anche i 
ricevitori dell’ apparecchio. Senza cam- 
biare i fili degli apparecchi adottati, si è 
liberi di scegliere le dimensioni del tra- 
sformatore e le caratteristiche dei suoi cir- 
cuiti, come anche la resistenza delle bobine 
nei ricevitori telefonici. 

Questi elementi sono stati scelti dai 
costruttori in modo da dare il massimo 
della potenza nella trasmissione della 
parola ? 

La questione può essere chiarita par- 
tendo dai seguenti dati sperimentali rica- 
vati dagli A.: 

1° Per un dato suono il microfono si 
comporta come un alternatore senza auto- 
induzione avente una resistenza interna M. 
Questa resistenza non é definita, per 


il ricevitore trifase metterà in moto la di- 
namo e l'alternatore a corrente mono- 
fase; quest'ultimo alimenterà la rete di 
illuminazione della città e la dinamo mar- 
cerà generalmente a vuoto. 

Ma se accade una interruzione sulla 
linea primaria dell'Albula, un adatto di- 
spositivo metterà in azione la batteria di 
accumulatori, che azionerà allora la di- 
namo, la quale funziona in tal caso da 
generatrice; a sua volta la dinamo tra- 
scinerà da un lato l'alternatore monofase, 
che continuerà ad alimentare il circuito 
a 2000 volt, mentre l'alternatore trifase 
marcerà a vuoto. 

Questo cambiamento di regime si ope- 
ra così in modo che gli abbonati non deb- 
bano accorgersi affatto della sostituzione. 

La funzione della batteria non dovrà 
limitarsi semplicemente a questo servizio 
del tutto accidentale; essa dovrà essere 
ancora utilizzata con regolarità, durante 
la giornata, sulla rete dei tram di Zurigo, 
come batteria tampone. 

La batteria si compone di 330 ele. 
menti della capacità di 6000 ampere-ora, 
durante un quarto d'ora. Questa batteria, 
notevole per le dimensioni poco usate e 
per le condizioni speciali di funzionamento 
sarà costruita dalla Fabbrica svizzera di 
accumulatori di Olten (Suisse). 


uno stesso apparecchio, che da 1 a a 
essa è di circa una diecina di ohm; 

2? La linea, supposta lunghissima, si 
comporta, alla partenza, come una resi- 
stenza ohmica R, dell'ordine di 500 ohm, 
in serie con una capacità C di una frazione 
di microfarad ; 

3° All'arrivo la linea agisce come un 
alternatore che avrebbe precisamente le 
stesse caratteristiche interne Ке C e di 
cui laf. e. m. sarebbe una frazione deter- 
minata della della f. e. m. alla partenza. 

Mediante questi dati sperimentali si puó 
stabilire una teoria analitica completa della 
trasmissione d'un suono musicale lungo 
una linea telefonica lunghissima. 

Gli A. danno qui le condizioni a cui deb- 
bono soddisfare gli apparecchi affinchè la 
trasmissione del suono avvenga nel modo 
più intenso possibile. 

Ricevitori telefonici. 

Per quei tipi di ricevitori in cui è fisso 
il posto occupato dalle bobine, il diametro 
del filo deve esser tale che la resistenza 
di ciascuno dei due ricevitori sia un poco 
maggiore di r/4 della resistenza ohmica 


apparente R della linea (compresavi la 
resistenza del filo fino del trasformatore). 
Questa regola porta alla scelta di ricevitori 
aventi una resislenza di roo a 200 ohm. 
Rapperto di trasformazione. 
Indichiamo con A la resistenza ohmica 
apparente della linea e con M la resistenza 
interna del microfono. Il valore più favo- 
revole del rapporto di trasformazione è 


un po' maggiore di ү a 
| 2M 
Questa regola conduce alla scelta di un 
rapporto di trasformazione vicino a 6 0 7. 


Avvolgimente del trasformatore. 


La condizione di massima è la seguente: 
l'impedenza del filo del trasformatore deve 
essere notevolmente più grande della resi- 
slenza apparente R della linea; non vi è però 
grande interesse ad oltrepassare di molto 
questo valore K. 

In tutti i buoni apparecchi del com- 
mercio che gli A. hanno esaminato, le tre 
condizioni precedenti erano generalmente 
ben realizzate. 


Dimensioni del trasformatore ; suo rendimento 
in energia. 


Gli A. hanno determinato il rendimento 
dei trasformatori telefonici misurando la 
ampiezza e le fasi delle correnti e delle 
f.e. m. primarie e secondarie dell'appa- 
recchio in linea. 

ll rendimento di tutti i trasformatori 
telefonici industriali che gli A. hanno ve- 
rificato era inferiore al бо о/о. 

Questo rendimento mediocre dipende dal 
fatto che i trasformatori degli apparecchi te- 
lefonici sono troppo piccoli. 

Visto a che punto stanno le cose, é 
facile costruire delle bobine non ingom- 
branti e poco costose, il rendimento delle 
quali sia del 90 o/o, e che aumentino nella 
stessa proporzione la potenza della tra- 
smissione. 

Ecco p.es. le caratteristiche di una si- 
mile bobina di trasformazione: lunghezza 
cm. 17; diametro esterno cm. 3; sezione 
totale dei fili di ferro cm*. 0,3; numero 
di spire del filo grosso 550; numero di 
spire del filo fino 3300; diametro del filo 
grosso mm. 1,1; diametro del filo fino 
mm. 0,4; resistenza del filo grosso ohm 
0,9 ; resistenza del filo fino ohm 24 ; auto- 
induzione del filo fino henry 0,4. 

‘Non bisogna però attribuire troppa im- 
portanza a questo perfezionamento; si 
guadagna bensì la metà sulla energia uti- 
lizzata, ma l'orecchio è così poco sensibile 
alle variazioni di intensità dei suoni, che 
il miglioramento si risente appena nella 
audizione. 

Per assicurare dunque una trasmissione 
regolare a grandissime distanze, il solo mi- 
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crofono deve essere preso di mira per futuri 
miglioramenti, giacché questo apparecchio 
sembra suscettibile di essere ancora per- 
fezionato. 


Sopraelevazioni di potenziale do- 
vute a risuonanze (1). 


Dopo un breve cenno della risuonanza 
elettrica in generale, l'autore studia par- 
ticolareggiatamente il caso di un alterna- 
tore collegato per mezzo di conduttori 
principali di capacità determinata, ad uno 
O più trasformatori situati a distanza. La 
capacità dei conduttori principali può es- 
sere riguardata come connessa in paral- 
lelo coll'induttanza del trasformatore, e l’in- 
sieme dei circuiti derivati così formati può 
essere sostituito con un conduttore com- 
prendente una certa resistenza, induttanza 
e capacità collegate tutte in serie tra loro 
e colla resistenza ed induttanza dell'ar- 
matura dell'alternatore. Nel circuito equi- 
valente in serie cosi formato possono avere 
luogo, se la frequenza è conveniente, fe- 
nomeni di risuonanza. 

Delle oscillazioni di una frequenza ec- 
cedente in grande misura la frequenza 
normale di esercizio possono venire ecci- 
tate, sia dallo scintillamento, agli inter- 
ruttori ed ai parafulmini, sia dalla fusione 
di una valvola di sicurezza. 

Quando una scintilla passa in queste 


circostanze, abbassa la resistenza tra gli 


elettrodi tra cui scocca, praticamentea zero, 
ed il voltaggio fra essi precipita anche 
per quell'istante a zero. Immediatamente 
dopo ha luogo una interruzione, con un 
salto rapido di voltaggio al valore istan- 
taneo normale; una seconda scintilla passa, 
seguita da un'altra interruzione ed eleva- 
zione di voltaggio e così di seguito. 

L'onda normale della forza elettromotrice 
viene così allora divisa in numerose e forti 
ondulazioni, le cui creste giacciono sul- 
l'onda normale, mentre i loro incavi, rag- 
giungono l’asse del tempo. Se la frequenza 
di queste ondulazioni capita ad essere 
quella critica corrispondente alla risuo- 
nanza, possono avere luogo guasti per 
sopraelevazione di tensione. 

E. G. 


Sensibilità dei fotometri. 


Lancelot" W. Wild ha eseguito uno stu- 
dio comparato sui diversi fotometri onde 
determinare quale tipo conviene scegliere 
per una determinata misura. Ecco i risul- 
tati dello studio che l’A. eseguì nel modo 
seguente: 

1° Fece anzitutto un paragone fra due 
lampade ad incandescenza a filamento di 


(т) H. Zipp. Elektrotechnische Rundschau e Sciences Abstracts. 


75 


carbone da 4.32 a 4.35 watt per candela 
poste a una distanza tale dallo schermo 
che l'illuminazione di questo fosse di 1.2 
candela piede. | 

2° Poi paragonó una delle lampade pre- 
cedenti con una lampada Osram già usata, 
la quale cosumava watt 1.4 per candela 
con una illuminazione dello schermo pari 
a 1.65 candela-piede. 

3? Paragonó quindi una lampada al 
pentano di ro candele con un becco a gas 
a reticella incandescente e l'illuminazione 
dello schermo fu di 3.1 candela-piede. 

Per determinare la sensibilità dei foto- 
metri operò nel modo seguente: Una 
prima misura veniva fatta spostando len- 
tamente da destra a sinistra il fotometro 
che era stato inizialmente portato a destra 
tra le due sorgenti da paragonare; si no- 
tava la posizione d'equilibrio; poi si man- 
dava l'apparecchio verso sinistra e si fa- 
ceva una seconda lettura ritornando len- 
tamente verso destra; si notava poi la 
nuova posizione d'egqilibrio. | 

La differenza tra queste due letture co- 
stituiva la misura della sensibilità del 
fotometro. La stessa serie di due letture 
veniva quindi ripetuta per 6 volte; la 
media di queste 6 serie di lettura veniva 
data come risulato finale. 

Per eliminare il coefficiente relativo alla 
stanchezza degli occhi dello sperimenta- 
tore, le stesse misure venivano ripetute 
una seconda volta ad alcuni giorni d'in- 
tervallo, ma in ordine inverso alle prime. 

I risultati di queste diverse esperienze 
sono raccolti nella seguente tabella. 


gr T 


Paragone in per cento tra 
ii |: 

Tipo dl fotometro ib p do A “88 š 

dI |22 
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e ы se 

Prisma di Ritchie.......... ... 2.4 | 5.6 8.2 
> » Joly (paraffina)....... 2.5 4.8 8. 3 
Lummer Brodhun ........ . ..| 0.7 3. 8.0 
Bunsen ord. semplice .......... 1.2 1.6 8.7 
> > doppio.... .... ..| LS 5.0 9.8 
> Spec, Semp., ............| 0.4 3.3 7.8 
> ә doppio ....... .. 1.0 4 5 9.0 
Trotter mal costruito..... wey 3. $ 62 11.6 
> molto ben costruito.... o. 8 48 9 6 
Simmance Abdy scintillamento ...| 1.7 1.8 2.1 
Wild scintillamento,...... .....| 0.8 o 8 1.0 


Il prisma Ritchie usato nelle esperienze 
era quello del fotometro a scintillamento 
Simmance Abady. Lo spigolo del prisma 
era leggermente smussato di modo che 
una riga nera appariva sempre tra le due 
faccie rischiarate. 

Nel prisma Joly un foglio sottile di 
carta separeva i due blocchi di paraffina, 
producendo presso a poco lo stesso ef- 
fetto. 
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Il fotometro Lummer, quantunque pre- 
senti una leggerissima imperfezione, fu 
uno di quelli che dette i migliori risultati 
con luci di egual colore. 

L'A. attribuisce il difetto di sensibilità 
dello schermo Bunsen al fatto che i bordi 
della macchia non sono mai perfettamente 
netti. Egli raccomanda di osservare una 
sola immagine per volta; secondo l'A. con 
questo mezzo si aumenta la sensibilità 
dell'apparecchio. 

La forma speciale di fotometro Bunsen è 
dovuta all'A. In questo modello di schermo, 
‘sì prepara una macchia distendendo раг. 
zialmente e molto regolarmente della cera 
‘da ogni lato di un foglio di carta sugante 
bleu. Sembra che in questo: modo ГА. 
abbia ottenuto un passaggio molto netto 
tra la superficie translucida e la superficie 
riflettente. 

La sensibilità dello schermo Trotter di- 
‘pende in gran parte dalia cura adoperata 
nel tagliare la carta. Se il taglio presenta 
qualche piccola barba, la sensibilità viene 
immediatamente alterata; malgrado tutte 
le precauzioni usate, ГА. non ha potuto 
arrivare alla perfezione. 

Col fotometro a scintillamento Sim- 
mance, lo scintillamento persiste anche 
dopo il regolaggio ; lo stesso accade col 
fotometro di Wild. 

L'A. dalle sue prove conclude che se 
le due sorgenti da paragonare sono esat- 
tamente dello stesso colore, il fotometro 
fisso dà risultati molto più precisi del fo- 
tometro a scintillamento. Ma non appena 
la colorazione differisce leggermente, il 
vantaggio ritorna dalla parte del fotometro 
a scintillamento. Appunto per questo la 
sensibilità del fotometro Bunsen, modifi- 
cato dall'A., che è del о. ү per cento per 
luci di colorazione identica, (lampade a 
filamento di carbone da 3.33 a 4.35 watt 
per candela) passa a 2.6 per cento se si 
sostituisce una delle due lampade prece- 
denti con una che consumi 3.85 watt per 
candela. 


Nuovo indicatore per la misura 
del vuoto. 


ll prof. G. Berndt dell’ Università di 
Ilalle ha fatto brevettare una nuova di- 
sposizione per un indicatore di vuoto nelle 
ampolle, lampade ad incandescenza, e per 
tutti quei casi in cui la pressione gassosa 
viene estremamente ridotta. 

L'apparecchio si basa su questo prin- 
cipio: quando un filo scaldato si trova in 
uno spazio chiuso, esso perde il suo ca- 
lore per irradiamento e per convenzione; 
quest'ultima causa diminuisce evidente- 
mente a misura che la pressione del gas 


(1) Am. Inst, of Elect. Eng., gennaio 1908 
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diminuisce. Quindi se un filo metallico, 
percorso da una corrente costante si trova 
collocato in questo spazio chiuso, la sua 
temperatura si eleva man mano che il 
vuoto aumenta e se il filo è teso oriz- 
zontalmente tra due punti fissi, la sua 
freccia dà la misura del vuoto ottenuto. 

In pratica il Derndt ha eseguito l'espe- 
rienza con un filo d'argento di 0,27 mm. 
di diametro e 16 mm. di lunghezza, fis- 
sato in un tubo di vetro e saldato a due 
elettrodi di platino, destinati a condurre 
la corrente. 11 filo nel suo punto di mezzo 
porta un piccolo disco di rame o di al- 
luminio che trovasi tra i poli di una elet- 
trocalamita onde produrre lo smorzamento 
delle oscillazioni. Un microscopio con mi- 
crometro viene puntato sul centro del filo 
e permette di misurare la sua freccia, 

Alla pressione atmosferica la freccia mo- 
strata dal filo, sotto l'azione di una cor- 
rente di 0.3 amp. era di 0.05 mm.; rag- 
giungeva poi 0.94 mm. quando si colle- 
gava all'indicatore di vuoto un tubo di 
Geissler pieno di intensa luce verde (vuoto 
dei tubi di Röntgen). Le condizioni di 
esperienza non erano forse le migliori 
possibili, tuttavia 1 risultati sono già in- 
teressanti per le rapide misure di rarefa- 
zione, 


Utilizzazione del vapore di scappamento ©). 


Henry II. Wait pubblica la descrizione 
di un impianto in esercizio alla Wisconsin 
Steel Co a Chicago. | 

ll vapore passa da principio in una mac- 
china a due cilindri che comanda dei la- 
minatoi. ll lavoro di questa macchina а 
vapore è necessariamente molto irrego- 
lare; vi sono delle frequenti fermate, pro- 
dotte dalle inversioni di marcia e da altre 
operazioni, così che l'utilizzazione diretta 


\ 


‘del vapore è assai poco economica. 


Il vapore dopo aver agito nella mac- 
china a due cilindri, passa in un rigene- 
ratore o accumulatore e di là in una tur- 
bina Rateau a bassa pressione azionante 
due dinamo da 250 KW ciascuna. 

Il funzionamento del rigeneratore è noto: 
il vapore di scappamento arriva a dei tubi 
in cui è praticato un gran numero di piccoli 
fori; que sti tuti trovansi immersi nell’ac- 
qua di un gran serbatoio chiuso. Il vapore 
entra nel sistema di tubi, ed esce suddi- 
viso in piccolissimi getti attraversando l'ac- 
qua, cedendo a queste il suo calore. Una 
parte di vapore si condensa entrando nel- 
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П Monox ©), 


Questa abbreviazione americana indica 
un nuovo prodotto ottenuto col forno elet- 
trico; esso non è che l'ossido di silicio 


. — (2) Electrical Engineering, $ dec. 1907. 


S O ottenuto con la reazione SO, + S, = 
— 25,0. Era già stato fatto il tentativo 
di ottenere l'ossido di silicio SO, scal- 
dando insieme della silice S О, con del 
silicio, ma la temperatura era stata sem- 
pre insufficiente ad eseguire questa ridu- 
zione. Finalmente essa potè venir effet- 
tuata col forno elettrico, quando cioè si 
raggiunsero temperature di 1700 a 1800". 
La stessa reazione può essere ottenuta 
col carbonio: SO, + C= SO+ CO o 
pure col carborundum: 2 S, O, + SiC = 
= 3 Si O + CO, | Б 
Praticamente l'inventore carica il forno 
con una mescolanza di sabbia e di coke 


0 sabbia e carborundum. 


Il nuovo prodotto, preparato-da Henry 
Noel Potter, si presenta sotto forma di 
una polvere bruna amorfa di densità 2,25. 
Questa polvere aspirata attraverso un cor- 
tissimo tubo di caucciù prende una carica 
elettrostatica negativa e volteggia nell'aria 
fino a posarsi sopra tutte le superfici non 
conduttrici, come cotone o tessuti diversi. 

I tessuti coperti di questa polvere co- 
stituiscono un eccellente filtro per l'aria 
che li attraversa; essi arrestano le più sot- 
tili particelle in sospensione. 

Il Monox rende densi i liquidi e questa 
proprietà, unita alla inerzia chimica della 
polvere, alla sua leggerezza e al auo co- 
lore lo rende molto adatto a servire da 
pigmento per le pitture dei mattoni e del 
ferro. Una interessante applicazione di 
esso può essere fatta nell'arte ceramica. 

Il Monox, posto in adatte condizioni, 
brucia e ritorna allo stato di silice, svol- 
gendo una grande quantità di calore, ciò 
che permette di fissare la silice nella por- 
cellana. 
l'acqua e l'altra parte va alla turbina. Se la . 
macchina a vapore si arresta non vi è più 
vapore di scappamento, ma allora il ri- 
chiamo della turbina abbassa leggermente 


Ја pressione nel rigeneratore e l'acqua 


bolle ad una pressione inferiore a quella 
atmosferica, ll rigeneratore ha dunque an- 
che la funzione di regolatore. | 
Nell'impianto di Chicago il rigenera- 
tore impiegato ha delle dimensioni assai 
considerevoli: si compone di оп serbatoio 
cilindrico orizzontale lungo circa 6 m. di- 
viso in due parti, ciascuna attraversata da 
un sistema di tubi. Una valvola di soó- 
corso permette di fornire direttamente al 


` rigeneratore del vapore preso dalla cal- 


daia, quando, in seguito. ad una fermata 
prolungata della macchina, il vapore di 
scappamento viene a mancare. 
L'applicazione di questo rigeneratore ha 
permesso di sopprimere le due macchine 


.a vapore da 250 KW che prima servivano 


al servizio di illuminazione. 


Radiogrammi agli antipodi, fer Ernest 
F. Smith (1). : | 


Possono mandarsi radiogrammi agli an- 

tipodi? Questa osservazione è stata fatta 
dopo che si sparse la notizia che alla 
stazione Marconi di Port Morien (Capo 
Breton) era stato ricevuto un messaggio 
da Manilla. Data la distanza tra le due sta- 
zioni, che è di circa 1[4 di meridiano ter- 
restre, sorse la questione di vedere se è 
possibile la ricezione di radiogrammi agli 
antipodi. Infatti se un'onda elettrica si 
propaga: alla superficie della terra essa si 
svolge secondo una serie di circonferenze 
di diametro sempre crescente, diminuendo 
d'ampiezza man mano che si allontana dalla 
stazione trasmettente; poi a partire dal 
cerchio massimo, di cai questa stazione 
è il polo, l'onda continua a propagarsi, 
ma la lunghezza del fronte dell'onda va 
diminuendo fino ‘al punto che equivale 
esattamente allo antipodo della stazione 
trasmettente, per conseguenza in questo 
punto l'ampiezza dell'onda deve aumen- 
tare. In tali condizioni sembra che l'in- 
tensità dei segnali ricevuti debba essere 
maggiore all’ antipodo che non a metà 
cammino. 
. Disgraziatamente vi è anche da contare 
l'assorbimento atmosferico che si esercita 
lungo tutto il percorso; tuttavia posto che 
la trasmissione si ottenga effettivamente 
a 10,000 km., nulla si oppone in teoria a 
che essa possa avvenire nelle stesse con- 
dizioni anche agli antipodi. 


£ Ph 
+ Y, 
— 
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Revoca di rappresentanza commer- 
ciale. — La Corte di cassazione di Firenze, 
confermando una sentenza della Corte d'appello, 
ha ritenuto che la rappresentanza commerciale 
è una forma di mandato commerciale e che, il 
principio sancito dal diritto civile comune, alle 
cui norme vanno concordate quelle di diritto 
commerciale, il mandato è sempre revocabile 
senza diritto a rifacimento di danni, salvo quello 
della rivalsa delle spese fatte e del compenso, 
se fu promesso. 

La causa verteva fra la Società di Elettricità 
già Schuckert ed il signor Papini, già rappre- 
sentante della Società, a cui questa aveva riti- 
rato la rappresentanza. 

La Corte di cassazione fiorentina rileva che 
l'articolo 349 del codice di commercio, ispiran- 
dosi alle commerciali esigenze, ha stabilito bensi 
che il mandato commerciale, a differenza del 
civile, non sí presume mai gratuito, e che con 
l'articolo 366 del codice medesimo ha chiesto 
per la revoca una giusta causa. Ma non per 
questo, opina la Corte, si & inteso derogare ai 
principii fondamentali che equiparono la revoca 
del mandato civile a quello commerciale, né 
porre in tali stretti concetti la revoca o la ri- 


(1) Electrica] World, 9 nov. 1907. 
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nunzia al mandato, da rendere impossibile lo 
scioglimento del legame che avviene fra man- 
dante e mandatario, e da farlo sussistere indcfini- 
tivamente, sotto pena di risarcimento di danni, 
se non concorrono giuste cause. Con ció, si ver- 
rebbe ad obbligare il mandante a servirsi di 
un'opera di cui non ha più bisogno ed il man- 
datario a prestare la sua opera senza determi- 
nazione di tempo. 

Occorre quindi distinguere il mandato com- 
merciale a tempo prefisso, nel quale è applica» 
bile il disposto del citato articolo 366, a quello 
a tempo indeterminato. In quest’ultimo, allorchè 
non vi sono affari in corso d'esecuzione, pei 
quali il mandatario stia spiegando la sua atti- 
vità, la revoca o rinunzia al mandato può effet- 
tuarsi, secondo la Corte, senza giusti motivi e 
senza risarcimento di danni, non essendovi le- 
sione d’interesse che per diritto dovesse rimanere 
salvaguardato. 

« La stessa locuzione usata dal legislatore con 
l'articolo 366 del codice di commercio — vien 
detto nella sentenza — addimostra non essersi 
voluto derogare ai principii generali in ordine 
a revoca e rinunzia di mandato, accennandosi 
ad interruzione nella esecuzione del mandato, 
cioè a qualche atto positivo della esecuzione del 
mandato, di modo che, se all’epoca della revoca 
o rinunzia nessun incarico era in corso, col 
quale la rappresentanza si esplicava, la revoca 
non poteva essere subordinata all'esistenza di 
giusti motivi per esimersi dalla conseguenza dei 
danni ». 

La sentenza osservò inoltre che non era il 
caso di esaminare se, trattandosi di rappresen- 
tanza commerciale, si dovesse presumere che il 
mandato fosse sempre in esecuzione. Nel caso 
in esame, la rappresentanza conferita al Papini 
consisteva nell’incarico dato a costui di trattare 
e conchiudere per conto della Società affari del 
suo commercio, di modo che l’incarico riguar- 
deva affari successivi distinti ed autonomi da 
conchiudersi volta per volta con diverse persone 
e farsi senza determinazione di tempo. 

Questa decisione fu presa dalla Corte di cassa- 
zione di Firenze in data 18 aprile 1907. 

Conviene però far presente che non sempre 
la giurisprudenza si è attenuta a questa tesi e 
che, in vari casi analoghi, la magistratura si è 


pronunziata in senso contrario. 
A. M. 


| Nore FINANZIARIE 


Sconto ufficiale Banca d'Italia 5 :/, °/.. 


Sconti: Francia,3 — Svizrera, 4, — Londra. 4 

— Germania, 6 — Austria, 4.50 — Belgio, 4.50 
Ohéques: Francia 100. 025-99. 925 — Svizzera 99 95- 
99 85 — Londra 25. 22-25. 20 — Germania 123.05 122 95. 


Tecnomasio Italiano Brown-Boveri - 
Milano. — In una assemblea straordinaria te- 
nuta da questa Società è stato deliberato l’au- 
miento del capitale da L. 4,500,000 a L. 6,000,000 
mediante la emissione di n. 15,000 azioni da 
L. 100 ciascuna da emettersi quando il Consi- 
glio lo crederà opportuno. 

Sono state di conseguenza portate le dovute 
modificazioni allo statuto sociale, 
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Officina Elettrica - Milano. — Questa 
Società ha tenuto la sua assemblea generale nella 
quale è stato approvato il bilancio chiuso al 
31 dicembre 1907. m 

L'utile netto è risultato in L. 21,585.80. il 
quale permette un dividendo di L. 60 per cia- 
scuna delle vecchie azioni, perchè le nuove 
sono state emesse con godimento dall’esercizio 
ora in corso. 

A Consigliere d'Amministrazione fu rieletto 
l'uscente sig. comm. Tomaso Bertarelli. | 

A Sindaci furono cunfermati i signori rag. 
Marcello Bozzi, ing. comm. Leonardo Loria e 
ing Carlo Clerici, 

Società ElettricaComense «A. Volta» 
- Como. — Sotto la presidenza dell’on. dott. 
Baragiola è stata tenuta l’assemblea generale 
straordinaria di questa Società. Ë stato delibe- 
rato di elevare il capitale sociale da L. 2,500,000 
a L. 5,000,000, la proroga della Società e le 
inerenti modificazioni dello statuto, | 

Società Toscana per imprese elettri- 
che - Firenze. — E stata tenuta l'assemblea 
generale di questa Società presieduta dal signor 
Console Carlo Kapp. 

L'assemblea ha approvato il bilancio al 31 di- 
cembre 1907, dcliberando la distribuzione del 
dividendo in ragione del 9 °/, agli azionisti e 
riportando L. 97,521 a nuovo. 

Furono rieletti a consiglieri gli uscenti signori 
Carlo Kapp e Emilio Fierz, ed a Sindaci furono 
confermati i signori: 

Prof. Ettore Canale, rag. Paolo Signorini, 
prof Aditeo Tarchiani. 

Unione telefonica Lombarda - Milano. 
— Presieduta dal sig. comm. Bertarelli, ha avuto 
luogo l'assemblea generale ordinaria di questa 
Società. 

E stato approvato il bilancio chiuso al 31 di- 
cembre 1907, che salda con un utiledi L. 47,113.91, 
sul quale è stato deliberato un dividendo agli 
azionisti di L. 8 per ogni azione da L. 100, 
assegnando inoltre lire 2,355 alla riserva e 
lire 4,711.39 al Consiglio, portando a nuovo 
L. 46.85. 

Sono stati rieletti Sindaci i signori Cazzaniga 
prof. Ernesto, Sounner Emilio, Villa Ettore. 


PREZZO DELL'ORO E DELL'ARGENTO 


Parigi, 20 - Argento prezzo al kg. Fr. 95. 56 

Londra, 19 - Argento pence 26 !/,, all’ oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 18 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 56 */, per опсіа troy. 
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INFORMAZIONI 


L'ELETTRICITÀ DI STATO. 


Il governo cantonale zurighese ha ini- 
ziato gli studi per dotare lo Stato di un 
proprio servizio di produzione d'energia 
elettrica e di distribuzione ai comuni sotto 
forma di forza o di luce. La commissione 
all'uopo nominata si è accordata in un 
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progetto di legge che verrà in discussione 
nelle prossime sedute del Consiglio legi- 
slativo. | 

Secondo questo progetto il cantone è 
autorizzato a costruire ed esercitare cen- 
trali elettriche nuove od a partecipare al- 
l'esercizio di centrali esistenti. Le centrali 
elettriche di Stato dovranno avere ammi- 
nistrazione autonoma la quale deve soste- 
nersi con mezzi propri. Lo Stato è però 
autorizzato a fare astrazione da quest'ul- 
tima clausola, qualora ciò sia reso neces- 
sario per dare all'impresa il voluto svi- 
luppo o per sostenere la concorrenza 
delle imprese private. Il capitale necessa- 
rio all'organizzazione di questo nuovo ser- 
vizio pubblico dovrà essere procurato dallo 
Stato ad interesse da determinarsi, Gli 
utili netti dell'esercizio saranno messi a 
disposizione del bilancio cantonale; qua- 
lora l'impresa desse margine costante di 
guadagno, una parte di questo dovrà ser- 
vire per una progressiva diminuzione dei 
prezzi di vendita dell'energia. Le centrali 
elettriche di Stato saranno esonerate da 
qualsiasi tassa cantonale o comunale; 
inoltre per l'occupazione di spazio pub- 
blico non saranno dovute ai singoli enti 
indennità di sorta. 

Il progetto di legge dopo l'approvazione 
del Consiglio cantonale sarà sottoposto alla 
votazione popolare di referendum. 


€ 
Linee elettriche a corrente monofase. 


Diamo una delle più recenti statistiche 
di linee elettriche monotasi attualmente in 
esercizio o in costruzione. Le applicazioni 
sono in tutto 36 di cui 3 in Germania, 
2 in Svizzera, 5 in Italia, 2 in Austria, 
т nel Belgio, r in Olanda, 2 in Inghil. 
terra, 1 nella Svezia, 17 negli Stati Uniti 
e 2 in Francia. 

Su tutte queste linee la corrente viene 
portata alla locomotiva mediante cavi 
aerei ad una tensione molto elevata e 
viene poi, o trasformata sulla locomotiva, 
o inviata direttamente ai motori. 

[Finora soltanto negli Stati Uniti si ё 
fatto uso di tensioni elevatissime, 60000 
volt ai feeders e 11000 volt nel condut- 
tore aereo sulla linea Rochester Avon 
dell'Eriè Railroad. 


PR 
La mica negli Stati Uniti. 


Gli Stati Uniti sono conosciuti come 
grandi produttori di mica; essi ne con- 
sumano però più di quel che ne produ- 
cano. Secondo Sterrett, negli Stati Uniti 
durata il 1906 furono estratte circa 645 tonn. 
di mica che rappresentano un valore di 
1,300,000 lire e nello stesso anno hanno 
ımportato 1400 tonn. per il costo di 
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5 milioni di lire; il consumo totale di 
mica in fogli negli Stati Uniti fu dunque 
nel 1906 di 2045 tonn. circa. 


UR 


Apparecchi fumivori e motori a gas. 


Nel numero 1° novembre dell'anno 
scorso pubblicammo un articolo intitolato 
« Apparecchi fumivori e motori a gas»; 
in esso si diceva che « solo negli impianti 
di una certa importanza si possono im- 
piegare gassogeni a mattonelle di li- 
gnite ». ` 

Ora la Società Italiana Motori a gas 
Crossley ci scrive in proposito una lettera, 
che ben volentieri pubblichiamo: 

« Desideriamo portare alla vostra co- 
noscenza che questa Società costruisce 
impianti di motori a gas e gassogeni per 
usare la lignite anche per forze relativa- 
mente piccole. Un tale impianto funziona 
da tempo presso la l'onderia del Pignone 
dil'irenze; con esso possono usarsi tanto 


le mattonelle di lignite quanto la lignite, 


come comunemente viene fornita dalla 
miniera; il funzionamento è regolacis- 
simo. 

Con questo impianto da roo HP, che 
alla prova sviluppò circa 145 HP, il con- 
sumo di .lignite viene da r100 a 1200 
chili al giorno di tt ore di lavoro; la 
lignite costa 11 lire la tonnellata resa 
stazione Firenze. 


ITALIA ED ESTERI 


PREMIO FONDAZIONE CAGNOLA 


Al concorso al premio di fondazione Cagnola 
(R. Istituto Lombardo) per il 1907 sul tema: 
« La scoperta della radioattività e la sua in- 
fluenza sulle moderne teorie fisiche e chimi- 
che » vennero presentate due memorie. 

La prima, contrassegnata dal motto « Felix qui 
potuit rerum agnoscere causas », è una trattazione 
semplice, chiara, ma troppo superficiale; si può 
dire che essa costituisca una lettura popolare; 
e peró la Commissione non ha potuto prenderla 
in considerazione per il premio. 

Di ben altra importanza è l'altra memoria che 
reca il motto:..... quando amore spira, noto... 
L'argomento vi è trattato con larghezza e pro- 
fondità di vedute, e si può dire che essa con- 
tenga quanto di più interessante si è pubblicato 
sull'argomento sino all'epoca in cui il concorso 
scadeva. 

Il lavoro è diviso in 11 capitoli, ed ogni ca- 
pitolo ha un sommario da cui si rileva la ma- 
teria trattata e l'ordine scelto, che è in verità 
assai commendevole. L'autore prendendo le 
mosse dalla scoperta della ionizzazione dei gas, 
ne trae argomento per descrivere la scarica elet- 
trica nei tubi rarefatti, e per esporre le ricerche 
di J. J. Thomson e di Kaufmann sulle radia- 


zioni catodiche nei tubi di Crookes, dirette a 
misurare la velocità di detti raggi e il rapporto 
tra la carica e la massa delle particelle cato- 
diche. Da tali esperimenti e misure risulta di- 
mostrata, come si sa, la esistenza di particelle 
negative aventi una massa di gran lunga mi- 
nore di quella dell'atomo di idrogeno, che è il 
piu leggiero degli atomi conosciuti. 

La memoria tratta poi dei raggi Röntgen e 
della scoperta, da parte di Becquerel, della ra- 
dioattività dell’uranio; alla quale ben presto 
seguì la scoperta di altre sostanze radioattive, 
importantissima tra tutte quella del radio fatta 
dalla signora S. Curie. 

Il capitolo 3° è dedicato alla descrizione dei 
metodi e degli istrumenti atti a studiare l’irrag- 
giamento delle sostanze radioattive; di questo 
poi si parla diffusamente nel 4° capitolo in cui 
sono descritte le ricerche dei Curie, del Becque- 
rel, del Thomson, del Rutherford, del Kaufmann, 
del Wilson, del Ramsay, ecc. Descritti, tra gli 
altri, gli esperimenti che servirono a rivelare la 
carica negativa dei raggi В e quella positiva dei 
raggi a emessi dalle sostanze radioattive, a de- 


; ; TP e 
terminarne le rispettive velocità e il rapporto 7a 


della carica alla massa, l’autore nel capitolo 5° 
passa ad esporre la teoria degli elettroni, e a 
far vedere come essa sia atta a dar ragione in 
modo semplice, naturale, non solo dei fenomeni 
della scarica elettrica, ma eziandio di quelli elet- 
trolitici. Questi difatti suggeriscono spontanea- 
mente l’idea che la carica elettrica spettante ad 
ogni valenza di un ione, sia una quantità fissa, 
indivisibile, un atomo insomma di elettricità o 
elettrone. Accennata quindi la teoria del Row- 
land, secondo la quale una particella carica in 
moto equivale a un elemento di corrente, egli 
descrive una serie di belle esperienze, bene ap- 
propriate a mettere in evidenza l’ inerzia elet- 
tromagnetica della corrente e di una carica, in 
moto. Tutto ciò nel fine di interpretare le espe- 
rienze del Kaufmann, dalle quali risulta che il 


rapporto suddetto < della carica alla massa 


varia colla velocità, e propriamente diminuisce in 
modo rapido per le particelle B, la cui velocità 
si accosta ad essere uguale a quella della luce. 
Risultato questo di grandissima importanza, pe- 
rocché serve a convalidare le vedute teoriche di 
Abraham e di altri, vale a dire l'ipotesi che con- 
sidera la massa degli elettroni, non materiale 
nel senso ordinario della parola, ma solo appa- 
rente e interamente di origine elettromagnetica, 
dovuta cioé al campo elettromagnetico che ac- 
compagna la carica in moto, simulando così Pi- 
nerzia, che è la proprietà fondamentale della 
materia. 

Nei capitoli 6°, 7° e 8° sono ampiamente ri- 
feriti gli studi intorno alle successive e com- 
plesse trasformazioni a cui vanno soggette le 
sostanze radioattive, caratterizzate dai tempi di 
disattivazione e di attivazione, ed è largamente 
discussa la teoria di Rutherford delle successive 
disintegrazioni atomiche, che tenderebbero a di- 
mostrare la continua evoluzione che vanno su- 
bendo tali sostanze. 
` In uno studio, come è questo di cui si parla, 
era naturale che si trattasse delle nuove con- 
getture intorno alla costituzione dell'atomo sulla 
quale, in ultima analisi, è basata la costituzione 
dei fenomeni. L'argomento è trattato nel capo 9°, 


e l'autore si ferma più a lungo sul modello del. 
l'atomo di Lord Kelvin e J. J. Thomson, se- 
condo cui un atomo neutro consisterebbe in un 
sistema di elettroni moventisi rapidamente nelle 
loro orbite in una sfera di elettricità positiva, 
avente una carica uguale e contraria a quella 
degli elettroni; cosicché questi sarebbero - se- 
condo una felice espressione del Righi - gli 
elementi costitutivi nell'architettura dell'atomo. 
Formano anche oggetto di esame gli studi dello 
stesso J. J. Thomson sulla maggiore o minore 
stabilità degli atomi. 

Finalmente negli ultimi due capitoli l'autore 
fa vedere come la detta ipotesi sulla costitu- 
zione dell'atomo, si presti non solo a spiegare 
i fenomeni complessi presentati dalle sostanze 
radioattive, ma a dar ragione anche degli altri 
fenomeni fisici e chimici; cosicchè è accaduto 
che con lo studio dei fenomeni radioattivi si 
sono modificate profondamente le nostre idee 
intorno alla natura delle cose e alle cause dei 
fenomeni naturali. l 

L'atomo elettrico o elettrone, che è fonda- 
mentale nelle moderne teorie fisiche, era già 
stato introdotto come elemento primordiale nella 
scienza, sino dal 1881, da Helmholtz per spie- 
gare i fenomeni dell’elettrolisi. Oggi le pro- 
prietà dei raggi catodici, il fenomeno Zeemann 
che conferma brillantemente la teoria del Lo- 
rentz sulla natura elettromagnetica delle vibra- 
zioni luminose, i fenomeni della radioattività, 
tutto questo imponente complesso di fatti, in 
apparenza così diversi, dà indiscutibilmente alla 
teoria degli elettroni un fondamento, quasi si 
direbbe, di certezza. 

Si intende che, ammessa tale ipotesi, resta 
bandito dalla scienza il dogma della invariabi- 
lità dell'atomo chimico, giacchè tutti gli atomi 
sono costituiti da elettroni, è già si è notato 
come i fenomeni della radioattività sembrano 
mostrare trasformazioni di questo genere. E l'au- 
tore della memoria, seguendo in ció l'opinione 
prevalente, considera gli atomi dei corpi radio- 
attivi quali sistemi di elettroni instabili; cosic- 
chè qualcuno di essi di tanto in tanto si divide 
in più porzioni, cioè in elettroni liberi e in ioni 
positivi, che altro non sono se non atomi che 
hanno perduto uno o più elettroni. I primi co- 
stituiscono i raggi 6, gli altri i raggi а. L'ema- 
nazione poi è probabilmente costituita dagli 
stessi ioni positivi, o dalle loro modificazioni: 
è radioattiva, e lo stesso dicasi della sostanza 
che deposita sui corpi inerti attivandoli tempo- 
raneamente (attività indotta). Ciò rivela che і 
loro atomi sono esposti ad ulteriori disintegra- 
zioni, e le trasformazioni atomiche cesseranno 
di prodursi, solo quando gli elettroni formeranno 
atomi stabili, e quindi una sostanza non radio- 
attiva. 

La teoria degli elettroni e l'ipotesi secondo 
la quale le materia è unicamente da essi costi- 
. tuita, vanno acquistando nella scienza un’ im- 
portanza sempre maggiore. Sebbene le nuove 
idee non siano che all’ inizio, pure permettono 
già di penetrare nella costituzione dell'atomo, e 
ci fanno prevedere un nuovo sistema di filosofia 
naturale. La vetta luminosa, è vero, è ancora 
lontana, ma siamo tuttavia abbastanza in alto 
per intravvedere meravigliosi orizzonti. 

Tale in breve il contenuto e l’ordine del la- 
voro ; da questi pochi cenni tuttavia si può com- 
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prender l'importanza della memoria in esame, 
la quale rivela nel suo autore competenza e co- 
gnizione sicura dell'argomento. — 

La Commissione incaricata dell'esame delle 
memorie presentate, pur facendo le sue riserve 
intorno ad alcune deduzioni, del resto conformi 
alle idee attualmente ammesse da molti scien- 
ziati, è unanime nel riconoscere l'importanza 
di questo lavoro, ed é convinta che con la sua 
pubblicazione si renderà un reale servizio agli 
studiosi. A tale proposito però la Commissione 
osserva che, dovendo il lavoro servire anche a 
quelli che non fanno professione di fisici, sarà 
bene che certi luoghi siano più ampiamente di- 
chiarati affinchè lo studio della brevità non in- 
duca possibili oscurezze. i 

Pel complesso dei meriti notati, la Commis- 
sione ritiene, con voto unanime, che la memoria 
sia meritevole del premio di L 2,500 assegnato 
al concorso, e della relativa medaglia di L. 500. 


CONCORSO AL PREMIO BRAMBILLA 


` La Commissione del К. Istituto Lombardo ha 
assegnato tra gli altri il premio di primo grado 
con medaglia d’oro e L. soo alla Società elet- 
trica ed elettrochimica del Caffaro. 

La Società elettrochimica del Caffaro si pre- 
senta al concorso per aver introdotto per la 
prima volta in Lombardia la fabbricazione della 
soda caustica col processo elettrolitico Kellner 
Solvay e per la fabbricazione del cloro liquido. 

La soda caustica è effzttivamente uno dei più 
importanti prodotti della grande industria chi- 
mica. Ad essa sono intimamente, legate altre 
industrie importanti. Basterà ricordare che la 
soda caustica costituisce un materiale necessario 
alla fabbricazione dei saponi, della carta, della 
cellulosa, del vetro solubile, allo sgrassamento e 
alla mercerizzazione dei filati e tessuti di lino e 
cotone, alla purificazione degli oli minerali pe- 
santi e in genere alla fabbricazione di diversi 
prodotti chimici e sostanze coloranti. 

In Italia fino a pochi anni or sono eravamo 
completamente tributari all’estero per questo pro- 
dotto. Nel periodo dal 1896 al 1889 si sono im- 
portati in media 11000 tonnellate di soda all'anno. 

Negli anni successivi questa importazione si è 
accresciuta, malgrado che nel 1901 a Bussi 
(Aquila) e nel 1902 a Varallo Sesia sieno sorte 
due fabbriche di soda elettrolitica con processo 
al diaframma. 

Nel 1905, quando la fabbrica della Società 
del Caffaro ancora non funzionava, sono state 
importate in Italia 16930 tonnellate di soda, che 
discesero a 15737 tonnellate nel 1906; e dai 
dati statistici dei primi sei mesi di quest'anno 
si può desumere che l’importazione della soda 
nel 1907 si aggirerà attorno alle 14000 tonnel- 
late. Il funzionamento della fabbrica ha dunque 
fatto diminuire considerevolmente l'importazione 
di questo importante prodotto. 

Il processo Kellner Solvay, usato dalla Società 
elettrica del Caffaro, appartiene al gruppo dei 
processi così detti al mercurio, perchè questo 
metallo, funzionando da catodo mobile, fa da tra- 
sportatore del metallo alcalino dal bagno di 
elettrolisi a quello di scomposizione. 

Certamente i processi al mercurio rappresen- 
tano la più elegante soluzione del difficile pro- 
blema; essi forniscono un prodotto di grandis- 
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sima purezza, e dànno delle soluzioni di soda 
di elevatissima concentrazione, tali cioè che 
possono essere usate dai saponieri direttamente 
senza ulteriore concentrazione. Essi inoltre hanno 
un funzionamento regolarissimo. 

Dell'importanza di questi processi si avrà una 
idea ricordando che il solo diritto di brevetto 
per l'Inghilterra di uno di essi è stato pagato 
L. 3.125.000 e che al principio del 1905, quando 
la fabbrica della Società era in costruzione, esi- 
stevano in Europa e ia America sei grandi fab- 
briche che assorbivano 15000 cavalli elettrici e 
producevano 20000 tonnellate di soda. Attual- 
mente dunque per l’ardita iniziativa della Società 
del Caffaro, l'Italia viene ad essere brillante- 
mente rappresentata in questa importante pro- 
duzione, | 

Lo stabilimento della Società si trova a Brescia 
in Borgo San Giovanni e riceve l'energia elet- 
trica da Ponte Caffaro. 

Lo stabilimento è veramente grandioso, oc- 
cupa 50000 mq. di superficie. In esso la moder- 
nità dell’impianto è accoppiata ad un giudizioso 
e adatto collegamento delle varie parti e fa ve- 
ramente onore all’ ingegnere Lionello Lescovic, 
già assistente del dott. C. Kellner, che ne studiò 
il progetto e ne diresse l'impianto. 

Lo stabilimento puó decomporre 120 quintali 
di sale al giorno e produrre kilogr. 24000 di- 
soda di tale concentrazione (38° Beaumé) da poter 
essere direttamente usata dai saponieri. Questa 
soda si può ritenere tecnicamente pura (98.85 */,). 

Contemporaneamente alla soda si svolge dalle. 
celle elettrolitiche la corrispondente quantità di 
cloro, il quale viene fissato sulla calce formando 
un prodotto molto usato nell'industria dell' im- 
bianchimento, il cloruro di calce. Col cloro che 
la fabbrica può produrre si possono avere 19000 
kilogrammi di cloruro di calce (titolo 110-115) 
al giorno. 

La calce necessaria a questa preparazione deve 
essere assai pura. La fabbrica ha trovato nei 
detriti dei calcari di Virle e di Rezzato il ma- 
teriale adatto a produrla. 

La Società del Caffaro concorre al premio 
anche per la fabbricazione del cloro liquido. 
Essa infatti trova conveniente comprimere e 
liquefare una parte del cloro che produce anzichè 
trasformarlo in cloruro di calce. 

Anche nella fabbrica di Bussi della Società 
italiana di elettrochimica si liquefa e si mette in 
commercio il cloro in bombe d'acciaio. Certa- 
mente la compressione e la liquefazione del cloro 
è un'industria nuova in Lombardia, Il cloro 
compresso può sostituire in molti casi con van- 
taggio l'ipoclorito di calcio come sostanza im- 
biancante; ma però non possiamo tacere che la 
conservazione e l’uso di bombe contenenti cloro 
liquido può presentare talvolta anche degli in- 
convenienti. 

La fabbrica della Società elettrica del Caffaro 
é un complesso organico nelle sue varie parti 
che onora l'industria nazionale, e la Commis- ` 
sione concorde ha proposto gli venga accordato 
il premio Brambilla. 


Nuove ferrovie di montagna in Au- 
stria. — Nel corrente anno vennero aperte al- 
l'esercizio tre nuove ferrovie di montagna. 

Nel maggio cominciò il servizio della funi- 
colare elettrica completamente in tunnel dalla 
Beckerplatz all’ altipiano di Kelenenhof in Kar- 
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sibad, la quale con una lunghezza di 125 m. 
misurata sull'orizzontale sormonta un dislivello 
di 56 m. con una pendenza che varia da 45,5 
a 49,5 o/o. Questa funicolare trasportó, dal gior- 
no dell'apertura (18 maggio) al 30 settembre, 
318150 persone raggiungendo alla domenica 5000 
a 6000 passeggeri; essa rispondeva quindi ad 
effettivo bisogno. 

. Una seconda tunicolare congiunge Bolzano a 
Virgi. Questa è la funicolare che presenta la 
massima pendenza tra tutte le ferrovie analoghe 
adibite al trasporto di persone, attualmene esi- 
stenti in Europa. Essa ha alla sua parte supe- 
riore una pendenza del 70 о/о e 66 о/о nel 
rimanente della tratta. La differenza di livello 
tra le due stazioni estreme è di m. 193; la loro 
distanza orizzontale 288 m. ' 

La linea è tagliata in un pendio roccioso ripi- 
dissimo e la vicinanza di case e strade, nonchè 
l’attraversamento di una linea ferroviaria oftri- 
vano. gravi ditficoltà di esecuzione. Lungo il 
tronco furono necessari tre grandi archi di ce- 
mento, il maggiore dei quali ha una luce libera 
di 24 metri ed il binario della funicolare ha su 
di esso una pendenza di 66 ojo; inoltre questo 
arco si trova in una curva di 250 m. di raggio. 
Anche questa funicolare è a comando elettrico. 

La terza ferrovia di montagna è in esercizio 
dall'agosto scorso; essa è una ferrovia elettrica 
a cremagliera lunga 11,5 chilometri con una pen- 
denza massima del 25,5 ojo. 

. La linea parte da Bolzano e giunge ai piedi 
del monte Ritten dopo un percorso di 800 m. 
ad aderenza; in questo punto comincia la cre- 
magliera. La ferrovia raggiunge dopo un per- 
corso di 4,2 chilometri le falde del Ritten e si 
interna poi nel cuore delle Alpi centrali fino alla 
vetta del monte. | 

_ Le locomotive elettriche di questa ferrovia ven- 
nero fornite dalla fabbrica di locomotive di Win- 
terthur. La cremagliera è montata secondo il si- 
stema Strub. 


‘ L’utilizzazione dalle cascate Victoria 
allo Zambesi. — Da calcoli stabiliti queste 
cascate possono fornire una energia di 35 mi- 
lioni di cavalli. Esiste da più di due anni un pro- 
getto elaborato da note personalità tecniche per 
l'utilizzazione di una parte di questa energia e 
pel trasporto di essa al Transval, il cui distretto 
minerario abbisogna attualmente di un'energia 
di 240,000 cavalli per l'esercizio delle mimere. 
Questa energia viene ora prodotta in condizioni 
sfavorevolissime, in causa degli elevati prezzi 
del carbone, da numerose centrali a vapore. 
` La massa d'acqua precipita in una larghezza 
di 1610 m. con circa 106 m. di altezza e si 
restringe più a valle in un corso di acqua di 
non piü di 13 a 18 metri di larghezza ma pro- 
fondissimo. 

Le condizioni topografiche locali non potreb- 
bero essere più favorevoli per un impianto elet- 
trico, ron essendo necessaria la costruzione di 
un canale di ammissione. 

Nel progetto elaborato si: ё presa in conside- 
razione l'utilizzazione dei primi 30.000 cavalli 
sotto forma di corrente alternativa trifase a 
150,000 volt e 25 periodi al secondo. La cor- 
rente dovrà essere trasportata mediante una 
condottura di so a 76 millimetri di diametro in 
alluminio appoggiata su torri in acciaio po- 
ste a distanza di 300 m. l'una dall'altra, fino a 
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Johannesburg, ad una distanza cioè di 965 chi- 


lometri. | 
- All'arrivo verrà montata una stazione di com- 
pensazione e di sussidio mediante la quale, nelle 


epoche di piccolo consumo, l'energia viene uti- 
lizzata per sollevare a mezzo di pompe a co-: 
mando elettrico l'acqua di un fiume vicino al. 


l'altezza di 182 m. in serbatoi situati sulle alture 
circostanti. Da questi serbatoi l’acqua verrebbe 
data, nelle epoche di maggior consumo, alle tur- 
bine della stazione sussidiaria, 

Come riserva servirà un impiato con turbine 

a vapore attualmente esistente per una forza di 
$000 cavalli e che dovrà essere ingrandito fino 
alla potenza di 24.000 cavalli. La ditta conces- 
sionaria ha comperato intanto un impianto esi- 
stente nei campi auriferi del Transval, il quale 


fornisce un'energia di 42.000 cavalli sotto forma. 


di corrente trifase a 50.000 volt. Questa ener- 
gia viene trasportata e distribuita ad una distanza 
di chilometri 48. 

La realizzazione del progetto d'impianto alle 
cascate Victoria, pel quale si prevede una spesa 
di 150 milioni, è rimandata all'epoca in cui l'im- 
pianto esistente sopramenzionato sarà giunto ai 
limiti della sua capacita. 


Secondo i calcoli stabiliti, tenendo conto di 


un fattore di potenza del 4 o[oo per i motori, 
devono essere generati annual mente nel distretto 
minerario transvaliano 87 milioni di chilo- watt- 
ore; un terzo dell'energia va perduta nella con- 
dottura e nelle trasformazioni. Per ottenere 15.000 
chilovatt nel distretto minerario bisogna traspor- 
tare 225 ampere alla tensione di 100.000 volt. 
Questo richiede condotture in alluminio del peso 
totale di 6500 tonnellate ed il cui impianto im- 
porterebbe una spesa di 50 milioni. 

Per ammortamento ed interessi del capitale 
d'impianto della sola condottura e per la manu- 
tenzione della stessa si avrebbe una spesa di 5,5 
centesimi per chilowatt-ora. 

A questo si aggiunge l'interesse e l’ammorta- 
mento del capitale d'impianto delle centrali e la 
manutenzione delle stesse calcolato a cent. 1,3 
per chilowatt-ora; il costo totale si aggirerebbe 
quindi intorno a 7-7,5 centesimi per chilowatt-ora. 

Nuovo ricevitore De Forest per te- 
legrafia senza fili. — Questo nuovo ricevi- 
tore é costituito semplicemente da un circuito 
composto di una pila, di un telefono e della 
fiamma di un becco Bunsen. La pila é connessa 
da una parte col telefono e con una lamina di 
metallo posta nella fiamma e con l’antenna; il 
telefono è collegato al becco e alla terra. Quando 
questo sistema riceve delle onde elettriche, il 
telefono emette un suono. 
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Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto o 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ecc. presso 
Amministrazione dell’ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 20 muggio al 27 giugno 1907. 
Hellfrisch Gustav, a Altona-Ottensen (Ger- 
mania): Microtelefono con risonanza alla testa 
della persona parlante o ascoltante. (Prolun- 
gamento della privativa 82007) — richiesto 
il 27 giugno 1907, per un anno, 
Jentzsch Robert B., a Vienna: Poste télc- 
phonique à encaissement automatique — ri- 
chiesto il 12 giugno 1907, per anni 6. 


Leitner Hnry, a Maybury, Waking, Surrey 

. (Inghilterra): Innovazioni nei mezzi per regc- 

| lare la corrente nei sistemi di illuminazione 

. elettrica. (Rivendicazione di priorità dal 20 mar- 

‚ 20 1906). — richiesto il 16 marzo 1907, рег 
anni 6, | 

Massone Carlo Ricoardo, a Roma: Ruota 
‘automotrice per vetture elettriche e miste — 

. richiesto il 18 giugno 1907, per anni 3. 

Piva Andrea Carlo fu Luigi, a Milano: 
Limitatore di corrente a doppio traferro con 
ritorno automatico indipendente — richiesto il 
7 giugno 1907, per anni 3. 

Platinum Substitutes, Limited, a Londra; 
Metodo e mezzo per sigillare conduttori elet- 
trici nel vetro o attraverso il vetro o simile 

materiale vitreo. (Rivendicazione di priorità 
dal 15 maggio 1907). per anni 6. 

Ravenshaw Henry, Willok Middleton 
Victor George, a Londra e Townsend 
William Edward, a Edimburgo (Scozia): 
Perfectionnements dans les embrayages ma- 
gnétiques — richiesto il 17 giugno 1907, per 
anni 6. 

Società Italiana di Applicazioni Elet- 
iriche, a Torino: Nuovo sistema di attacco 

. di linee aeree per presa mobile di corrente 
— richiesto il 20 maggio 1907, per anni 3. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 


(Fine corrente) Roma-Milano, 1903. 
Acciaierie Terni L.1820 — | Langen-Wolf.... L. 470 — 
AI. F. Piombino. » 224— | Ligniti......... » 10850 
Ansaldo ........ » 227-— | Metalli............ 125— 
Azoto. .......... » 250— | Miani Sivestri.. > 112— 
Bredal.......... » D22— | Montecatini.... » 107 — 


Carburo ital » 998 — 
Condotte ..... » 848— 
Edison Milano. » Gil — 


Off. El.Genovesi. » 
Pia Marcia..... + 1470— 
Richard-Ginori. + 891 — 


Elba........... . > 410— | Siderurg Savona + 308 — 
Elettrochimica. > 66 — | Soda.......... . > —— 
Ferriere........ » 230 — | Teonomasio...... » 11950 
Forni elettrici.. > 79— | Trams Roma.... » 215 — 
Gas Roma...... » 1150 — | Valnerina ..... » 187 — 
Kerka..... » 405— | Vezzola......,.. > —— 


METALLI. 


Preszi per tonn.ingl. = 1016 6 kg. 
Londra, | 1908 
Rame G. M. B. (contanti) . . .Let. 58.2. 6 
: Id. Best selected (contanti). . » , 62.15— 
Id. Elettrolitico. .. . . . + » 59. 15 — 
‚14. in fogli . . . + . + + > —À 
Stagno (contanti). . . . .‘. » 181.15 — 
Piombo inglese (contanti) . . . » 14.25 — 
ld. ‘spagnolo. . . . . . +> ° —.— — 
Zinco ordinario. . . . .' . . > . 3L- – 


(Metallurgica) Livorno, 
Al Quintale franco Italia ; 
Rame in fili 2 m/m e più. . . . . . г 


2 m/m e meno 


CARBONI DA MACCHINA. 


. Genova, 2) Febbraio (Per tonnellata, al vagune) 


» » 


Cardiff extra . . . . . . . L.84.—a85 — 
Cardiff 1a qualità . . . `. .:» 88. — a B4. — 
Newport . . . © . . + + . . »80.—a81 — 
Newcastle < . . . . : , , + . 90, – 895. 50 
Newpelton. . . . . . . +, , ¿ » ——&—.-— 
Antracite grossa ^. . . ^ . : ; . s> 44.—8a45.— 
Id. Cobles , . . .. , . »41.—248.50 
Id. Pisello . .. . + +. » 96.008 37 50 
Id. - minuta . . ... + . » 91. — a 21.00 


— 
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IMPIEGO DEI MOTORI “ GENERE DIESEL, 


nelle distribuzioni di energia elettrica 


(Continuazione v. al numero precedente). 


Consumo d’acqua. — Il consumo d’acqua 
dei motori Diesel a pieno carico è di circa 
10 a 12 litri per EHD-ora, posto che la 
temperatura d' immissione dell’ acqua sia 
di 10° C.; se questa temperatura è più ele- 
vata, il consumo aumenta in proporzione; 
invece il consumo diminuisce sotto carichi 
ridotti. | 

E' da notare che questo consumo di 
acqua è da 3 a 4 volte più piccolo di 
quello dei motori a gas,ció che, in molti 
casi, costituisce un vantaggio considere- 
vole. Il consumo può essere ridotto ancora 
di molto impiegando un apparecchio re- 
frigerante, il quale, stante la piccola quan- 
tità d'acqua da raffreddare, avrà delle di- 
mensioni assai modeste; dimensioni che 
possono venir ancora molto ridotte ap- 
plicando la ventilazione artificiale mediante 
un ventilatore elettrico. — 

La fig. 74 mostra schematicamente una 
disposizione che permette, in alcuni casi, 
di evitare qualunque consumo d'acqua. 
Posto che CD sia la conduttura principale 
di distribuzione d'acqua della cittá, si puó 
torzare соп una piccola pompa centrifuga A 
una parte dell'acqua della conduttura a 
passare attraverso le camicie dei motori 
Diesel B; dopo di che l'acqua viene di 
nuovo rimandata nella conduttura. La 
pompa A nell'impianto deve vincere solo 
l'attrito dell'acqua ed è per conseguenza 
anch'essa piccolissima. 

La quantità d'acqua che serve a raf- 
freddare i cilindri può essere regolata sia 
facendo variare la velocità della pompa A, 
sia manovrando convenientemente il ru- 
binetto E del tubo che regola l'im- 
pianto Diesel B. Questa disposizione ha 
il solo svantaggio di immettere nella con- 


duttura principale urbana dell’acqua calda; 
spesso però ciò non costituisce un incon- 
veniente е in ogni caso tale inconveniente 
è tanto minore quanto più piccola è la 
quantità d’acqua che viene deviata attra- 
verso l'impianto Diesel, rispetto alla quan- 
tità d'acqua che circola nel condotto CD. 
E noto che l'acqua di refrigerazione dei 
motori Diesel circola in vasi chiusi che 
non hanno alcuna comunicazione con le 
parti dei motori che sono lubrificate; 


Fig. 14. 


l'acqua che ritorna alla conduttura è 
dunque pulita come al momento in cui 


è presa dalla conduttura stessa. 


{noltre siccome la temperatura dell'acqua 
uscita è di 55 a 60° soltanto, non si hanno 
a temere dei depositi nelle condutture e 
nelle camicie dei cilindri, anche se l'acqua 
è di considerevole durezza. 

Per conseguenza si può concludere che 
studiando convenientemente la questione, 
è possibile in ogni caso, di impiantare dei 
motori Diesel senza quasi occuparsi del 
consumo dell’acqua, poichè anche una pic- 
cola quantità d’acqua di cattiva qualità 
può essere sufficiente, p. es. anche quella 
d'un pozzo. Si vedrà che questa partico- 
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larità ha una grande importanza quando 
si tratti d'impiantare delle distribuzioni di 
energia elettrica nelle città. 

Utilizzazione dei prodotti secondarii, acqua 
e gas caldi. — Le cifre della tabella I 


. (Nn. 28, 29, 30, 31, 32, 39), mostrano quali 


sono i prodotti secondarii del motore 
Diesel. 

Questi prodotti tolgono più della metà 
del calore contenuto nel combustibile 
bruciato, sotto forma d'acqua а 55°-60°, di 
gas caldi a 400° circa, quando i motori 
marciano a carico normale. 

E° evidente che una parte del calore 
contenuto nei gas può essere impiegato 
per elevare la temperatura dell’acqua, е 
l'acqua calda cosi ottenuta, -può ricevere 
delle utili applicazioni. 

Faremo notare che una applicazione di 
questo genere é anche necessaria in un 
impianto Diesel. Infatti le tubature di 
scappamento dei gas per temperature 
oltre 400?, sono molto incomode in una 
stazione centrale: la temperatura della 
sala delle macchine viene inalzata fino a 
dei limiti inammissibili e si & costretti a 
ricorrere ad una energica ventilazione ar- 
tificiale. | 

Essendo insufficiente l'impiego dei ca- 
lorifughi, come per le condotte di vapore, 
la migliore maniera per risolvere il pro- 
blema è quella d'impiegare delle tubature 
con camicie e di far circolare fra queste 
pareti l'acqua di scappamento delle camicie 
dei motori Diese]. La superficie esterna 
delle tubature così verrà abbassata fino 
a 75°-80°; se questa temperatura è ancora 
troppo forte conviene ricorrere ai calori- - 
fughi ordinari. — 

Per elevare ancora la temperatura del- 
l'acqua si può impiantare nella cassetta di 
scappamento di ogni motore una piccola 
‘caldaia tubolare nella quale si fa circolare 
l'acqua calda che esce dalle camicie delle 
tubature a gas. 

Mediante il complesso di queste disposi- 
zioni si riesce ad abbassare la temperatura 
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deigas a circa 100° ead elevare in pari tem- 
po la temperatura dell'acqua a circa 100°; 
in tal modo si elimina la causa principale 
dell'aumento di temperatura ambiente ne lla 
sala delle macchine. L'acqua calda pulita 
così ottenuta, può esser adoperata per il 
riscaldamento di fabbricati adiacenti alla 
sala delle macchine (noi stessi abbiamo 
fatto una applicazione simile) o pure si 
impiega per altri scopi industriali. 

Con un impianto conveniente si rie- 
sce anche a ridurre in vapore una parte 
dell'acqua uscente dalle camicie delle 
tubature e a condensare poi il vapore, così 
prodotto, in vaso chiuso mediante il re- 
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a gas, ma con questi ultimi si incontrano 
delle difflcoltà per il fatto che i gas caldi 
non sono puliti; i gas di scappamento dei 
motori Diesel sono invece incolori e presso 
a poco inodori perchè la combustione nei 
cilindri è perfetta: questi gas si compon- 
gono di CO,, H,O, O,N. 

Lubrificazione, spese di personale, manu- 
tenzione. — А parità di potenza, un motore 
Diesel consuma un poco piü di olio lu- 
brificante di quel che non faccia una mac- 
china a vapore, ma non di più di una mac- 
acchina a gas. Siccome peró le spese di 
lubrificazione non sono da trascurare é ne- 
cessario prendere tutte le disposizioni per 


saria una sorveglianza continua, cosi che 
un solo uomo puó bastare per un gruppo 
elettrogeno; in ogni caso allorchè due 
gruppi sono contemporaneamente in mar- 
cia due uomini sono sufficienti per la 
sorveglianza delle due macchine. 

Se si tien conto che un impianto Diesel 
si compone dei soli motori e che non vi 
sono nè gazogeni nè caldz:e; che salvo 
una pompa centrifuga elettrica per la cir- 
colazione dell'acqua del refrigerante (una 
pompa basta per parecchi motori) l' im- 
pianto non richiede alcuna altra macchina 
o apparecchio ausiliario; che la tubatura 
dell’acqua e del gaz è semplicissima e 
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Fig. 75. — Stazione centrale della casa Н. Tietz a Berlino, con 8 gruppi Diesel 200 ЕН P, 160 giri al m. (Sezione orizzontale). — A - Serbatoio per combustibile; — 
B - Punti scorrevoli 8000 kg.; — D- Cassetta di scappamento; — F- Filtri per combustibile; — G - Serbatoio per combustibile 10000 litri; — НІ - Serbatoi 
di messa in marcia e insuffiazione ; - L - Serbatoi per olio lubrificante; — N- Caminetto di ventilazione; — О - Tubi di scappamento. 


sto della stessa acqua; si ottiene così 
l'identico risultato, cioè si riscalda l'acqua 
di refrigerazione e si produce in pari 
tempo una quantità considerevole di acqua 
distillata, una parte della quale può venir 
impiegata per il servizio della batteria di 
accumulatori, se esiste; il resto può anche 
essere venduta. 

In ogni caso con l'utilizzazione dei pro- 
dotti secondarii dei motori Diesel si pos- 
sono realizzare dei benefici che ammontano 
ad una percentuale elevata delle spese di 
combustibile, ciò che riduce evidentemente 
il costo della energia prodotta. 

Gli stessi dispositivi possono evidente- 
mente venir impiegati nel caso dei motori 


ridurle al minimo possibile, ciò che si può 
fare impiegando filtri perfezionati (i co- 
strtutori di motori Diesel ne forniscono)i 


quali permettono di impiegare lo stesso ` 


olio parecchie volte, diminuendone così il 
consumo. 

La condotta dei motori Diesel è molto 
semplice; essa si riduce alla sorveglianza 
della lubrificazione, che d'altra parte è au- 
tomatica. 

Siccome i motori sono del tipo verti- 
cale ed hanno una altezza considerevole, 
è necessario che un uomo sorvegli la 
parte superiore, cioè il regolatore e ilsi- 
stema di distribuzione, ed un altro sor- 
vegli la parte inferiore. Ma non è neces- 


non contiene organi che richiedono sor- 
veglianza; che il combustibile, essendo 
liquido, circola automaticamente nelle tu- 
bature; che tutti gli organi di manovra 
di ogni motore si trovano alla portata del 
macchinista incaricato della sua condotta; 
si comprende facilmente che le spese per 
il personale in una stazione Diesel sono 
ridotte alla minima espressione. 

Lo stesso si può dire per le spese di 
manutenzione; infatti, la semplicità dello 
impianto, l'assenza di macchine o appa- 
recchi ausiliarii, riducono le spese di ma- 
nutenzione di qualunque impianto. 

Circa le spese di manutenzione dei mo- 
tori Diesel stessi, noi crediamo poter af- 


fermare che sono assai piccole, a patto 
però che la casa fornitrice dei motori sia 
nota per i suoi prodotti di prima qualità. 

Il motore Diesel quando si tratta di po- 
‘tenze di alcune centinaia di cavalli non è 
complicato, ma esso contiene delle parti 
che debbono essere lavorate con molta 
precisione e con materiale scelto.; se 
queste condizioni sono soddisfatte, la ma- 
nutenzione del motore si riduce alla pu- 
lizia e strofinamento periodico di alcune 
valvole (specialmente quelle di scappa- 
mento). Siccome la combustione dell' in- 
terno del cilindro è perfetta, non vi sono 
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ticale è evidente che la superficie occupata 
da un impianto di potenza determinata in 
un dato numero di unità, è sensibilmente 
minore di quella di qualsiasi altro impianto. 
Questa circostanza diminuisce considere- 
volmente il prezzo degli edifici e dei ter- 
reni necessari ed ha il grande vantaggio 
di facilitare la sorveglianza (1). 

ll combustibile essendo liquido, può 
essere raccolto facilmente in uno spazio 
che non va p'ü oltre del puro neces- 
sario: basta per ciò costruire dei ser- 
batoi sotterranei. Questa dispos'zion: ha 
il grande vanta gin di evitare completa- 
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depositi nei cilindri në ingrassamento nelle 
valvole e per conseguenza non si ha ne- 
cessità di fare una pulizia meticolosa come 
si richiede, per es., nei motori a gas 
povero. 

Un motore Diesel può restare in mar- 
cia senza fermarsi per sett'mane intiere 
senza che sia necessario pulire le valvole 
e può anche camminare per dei mesi senza 
bisogno di togliere il coperchio dai cilindri. 

In complesso dunque crediamo che in 
una centrale Diesel ben calcolata, che 
contenga dei motori ben costruiti e ali- 
mentati da un combustibile adatto, le 
spese di manutenzione sono molto pic- 
cole e sono inogni caso inferiori a quelle 
d'un impianto equivalente con macchine 
a vapore a stantuffo o anche con motori 
a gas. 

Spazio necessario, fabbricati, prezzo di 
costo dell’impianto. — Abbiamo già fatto 
rilevare che in una centrale con motori 
Diesel occorre soltanto la sala delle mac- 
chine. 

Siccome poi i motori sono del tipo ver- 


Fig. 76.— Idem idem (Sezione trasversale). 


mente i pericoli d’incendio poichè il com- 
bustibile così immagazzinato non può bru- 
ciare stante la mancanza d'aria; l'accen- 
sione del combustibile è d'altra parte molto 


difficile per il fatto che gli idrocarburi 


p:santi si incendiano solo ad una tempe- 
ratura molto clevata. Questi combustibili 
potendosi mettere sotterra non emanano 
odori spiacevoli che possano recer pre- 
giudizio alle case vicine. 

Il prezzo attuale .dei motori Diesel è 
relativamente elevato specialmente a causa 
dei diritti di brevetto che li gravano. Que- 
sto prezzo diminuirà sensibilmente tosto 
che questi brevetti cadranno nel domi- 
nio pubblico. Malgrado ciò, anche nelle 
condizioni attuali un impianto con mo- 
tore Diesel, ben inteso compreso ter- 
reno, fabbricati e tutti gli accessorii - 
viene ad essere più a buon mercato di un 
impianto a gas povero o a vapore, a pa- 
rità di condizioni, 

Stazioni centrali con motori Diesel. — Da 
ciò che precede risulta chiaramente che 
una stazione centrale con motori Diesel è 
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di una estrema semplicità poichè essa non 
richiede che i motori, alcuni serbatoi e 
delle tubature rudimentali, sprovviste di 
rubinetti, valvole, ecc. e, per conseguenza 
non richiede quasi nè sorveglianza nè 


manutenzione. La stazione occupa inoltre 


uno spazio assai ridotto. 

Attualmente esistono parecchie stazioni 
centrali Diesel per tramvie e per luce; 
la più importante è quella delle tramvie 
di Kieff ove trovansi installati 6 motori a 
4 cilindri da 400 HP cioè 2400 EHP in tutto. 
Questo impianto funziona dal 1904 ed è 
stato descritto in parecchie riviste tecniche. 
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Le figure 75,76, 77, si riferiscono alla 
stazione centrale della casa Tietz, a Ber- 
lino; questa centrale, interessante da più 
punti di vista, comprende tre gruppi elet- 
trogeni Diesel da 200 HP ciascuno a 160 
giri al minuto. 

La stazione Diesel trovasi nel centro 
stesso della città di Berlino in un locale 
sotterraneo; siccome i gas di scappamento 
dei motori Diesel sono, come si è detto, 
incolori e quasi inodori, non vi è pericolo 
ch'essi diano fastidio alle abitazione vicine, 
Per questa ragione i motori Diesel possono 
essere impiantati ovunque in Germania sen- 
za bisogno del permesso delle autorità; 
questa circostanza ha un gran valore poi- 
chè in tal modo si può impiantare la sta- 
zione presso a poco nel centro di gravità 
dei ricevitori. La stazione Tietz è stata 
costruita per i bisogni di una casa di com- 
mercio; essa trovasi perciò necessaria- 
mente in vicinanza dei ricevitori; ma è 
facile comprendere che una stazione simile 
può essere impiantata in una città per qua- 
lunque genere di distribuzione d'energia; 


(1) A proposito di fabbricati crediamo dover richiamare l'attenzione sul fatto chei motori Diesel hanno delle fortissime reazioni sulle loro fon- 
dazioni; ciò dipende dalla elevata pressione di funzionamento e dalle forze d'inerzia che sono pure assai considerevoli. Per ridurre queste reazioni, 
anzitutto nella costruzione dei motori bisogna prendere quelle disposizioni note per equilibrare le parti sottoposte ad un movimerto alternativo. 
Bisogna inoltre evitare, per quanto è possibile, l'impiego dei motori a due cilindri e preferire quelli a 3 o meglio a 4 cilindri, sopratutto in caso di 


potenze elevate. 
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essa potrà sorgere nel centro stesso delle 
città, in un cortile, sotto una piazza pub- 
blica, e infine in qualunque luogo ove si 
trovi uno spazio sufficiente. 

In tali condizioni la rete di feeder viene ad 
essere straordinariamente semplificata così 
da produrre una vera economia nelle spe- 
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basta impiegare, per ogni motore, due o 
tre cassette di scappamento messe in serie; 
nell'impianto Tietz vi sono due cassette 
per ogni motore. 

In questa stazione le cassette sono col- 
locate fuori della sala delle macchine in 
un locale speciale, munito di camino di 
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Fig.T7. — C- Serbatoio per olio lubrificante; — Р - Cassetta di scappamento; — E - Quadro di distribuziono. 


se d'impianto. Inoltre la scelta a piacere 
che si può fare del posto in cui deve im- 
piantarsi la stazione, permette di impie- 
gare il genere di corrente, — continua o 
alternata — alla tensione di distribuzione 
più conveniente per lo scopo che si deve 
raggiungere. Anche in questo modo si 
può ridurre al minimo il capitale che 
si deve impiegare per la rete di distri- 
buzione, che viene ad essere pure ri- 
dotta semplicissima: questa semplicità 
giova anche a ridurre le spese di manu- 
tenzione della linea e le probabilità di gua- 
sti e di relative interruzioni. Non credia- 
mo utile insistere su questo punto poichè 
tutti quelli che hanno avuto occasione di 
progettare una rete di distribuzione sanno 
che la scelta del posto ove si può costruire 
la stazione centrale influisce grande- 
mente sul capitale impiegato, sulle spese 
di esercizio e, per conseguenza, sui risul- 
tati linanziarii dell'impresa. 

Una distribuzione a corrente continua, 
$00 volt per tramvia e trasporto di energia, 
e 2 X 250 volt per luce può venir impie- 
gata per alimentare economicamente una 
superfice di 3a 4 km. di raggio, quando 
la stazione centrale puó essere costruita 
nel centro della distribuzione. 

Con un impianto di tal genere si po- 
trebbe dunque alimentare direttamente ed 
economicamente anche una grande città. 

Quando si tratta di impiantare una sta- 
zione Diesel nel centro stesso delle abi- 
tazioni, una sola cosa può in parte creare 
delle preoccupazioni, dovute al rumore di 
scappamento. Per evitare questo rumore 


ventilazione. Una tale disposizione si rende 
necessaria se le cassette e le tubature di 
scappamento non sono munite di camicie, 
come è stato spiegato precedentemente. 
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gono quasi prodotti volatili alla tempera- 
tura ordinaria, e quindi non possono ema- 
nare cattivo odore; tuttavia gli olii lubri- 
ficanti, le piccole fughe di gas, che si ve- 
rificano quasi sempre in un impianto per 
la insufficiente tenuta delle valvole e degli 
attacchi delle tubature, danno all'interno 
della sala delle macchine degli odori ca- 
ratteristici che non debbono spandersi a[ 
di fuori, se la stazione sta nel centro del- 
l'abitato. Si puó evitare questo inconve- 
niente in modo molto semplice, impiegando 
un ventilatore che aspira l'aria all'interno 
della sala delle macchine e produce in 
questa una piccolissima depressione baro- 
metrica, sufficiente per impedire alle ema- 
nazioni di uscire al di fuori. 

Regolando convenientemente il percorso 
dell'aria aspirata e l'entrata di essa, si 
puó fare in modo di aver sempre dell'aria , 
fresca nell'interno della sala delle mac- 
chine. Questa disposizione é stata appli- 
cata nell'impianto Tietz e ha dato risul- 
tati molto soddisfacenti. 

In tutte le stazioni Diesel finora esistenti, 
le gallerie superiori dei motori sono riu- 
nite fra loro in modo che un uomo possa 
facilmente passare da un motore all'altro 
senza discendere né montare;a livello di 
questa galleria si trovano gli organi di ma- 
novra dei serbatoi ad aria compressa per 
il soffiamento e per la messa in marcia 


Fig. 78.— Tre gruppi elettrogeni Diesel da 200 EHP, Impianto della casa Tietz di Berlino. 


Se tutto é ricoperto di involucro esterno, 
le cassette possono essere collocate nel 
sottosuolo della sala delle macchine, ove 
si abbia una conveniente ventilazione, ciò 
che permette di ridurre molto lo spazio 
occupato. 

Gli olî pesanti che servono da combu- 
stibile per i motori Diesel non conten- 


dei motori: questo si può vedere appunto 
sulla figura 78 dell'impianto Tietz. A Kieff 
allo stesso livello delle gallerie superiori 
dei motori si trova il quadro di distribu- 
zione, ció che permette in generale di far 
a meno di un elettricista. | 

I motori dell'impianto Tietz sono mu- 
niti di due volani, i quali sono qui ne- 


cessari perchè i motori sono a due soli 
cilindri; con motori a 3 o 4 cilindri basta 
un solo volano. L'uso di due volani posti 
alle estremità dell'albero dei motori sot- 
topone l'albero a delle forti coppie di 
torsione dovute alla elasticità stessa dell'al- 
bero ed alla risultante marcia asincrona 
dei due volani, É meglio quindi evitare 
l'applicazione di due volani. Per la stessa 
ragione é preferibile attaccare l'albero di 
comando della distribuzione del motore 
dal lato del volano. 

Il raffreddamento dei cilindri dei mo- 
tori Diesel deve essere assolutamente in- 
interrotto; per tal ragione la circolazione 
dell'acqua non deve essere comandata 
direttamente da una pompa. È da prefe- 
rire il rifornimento dell'acqua mediante 
un serbatoio collocato in luogo più elevato 
dei motori; la pompa serve allora a ricacciare 
l'acqua nel serbatoio. Con questo ripiego 
si ottiene il vantaggio di assicurare per 
un certo tempo il raffreddamento dei ci- 
lindri anche se la pompa è ferma; di più 
si ha un funzionamento intermittente della 
pompa sempre a pieno carico. 

Poichè tutte le materie che servono al 
funzionamento dei motori Diesel sono dei 
liquidi (acqua, olio combustibile, olio lu- 
brificante) contenuti entro serbatoi, è fa- 
cile, mediante indicatori di livello, di ve- 
rificare il livello nei diversi serbatoi dalla 
stessa sala delle macchine e prendere in 
tempo le misure necessarie per riempirli. 
Questi liquidi circolano entro condot- 
ture chiuse sicchè la sala rimane sempre 
pulita. 

La provvista di combustibile di una 
stazione Diesel è assai facile, poichè il 
consumo in peso è molto basso: tale 
combustibile può essere portato mediante 
botti. Quando la stazione si trova presso 
una linea di tram, ciò che accade quasi 
sempre, Ја provvista può esser fatta durante 
la notte mediante vagoni cisterna, 


Nelle condizioni normali la sala delle 


macchine per i motori Diesel deve essere 
molto alta perchè ogni motore deve avere 
un carrello mobile secondo l’asse dei mo- 
tori, o meglio un ponte scorrevole che può 
essere spostato da un motore all'altro. 
Questi carrelli debbono essere collocati 
ad una altezza sufficiente per poter riti- 
rare dai cilindri gli stantuffi e le mano- 
velle. Nell'impianto Tietz (fig. 78) la sala 
delle macchine avrebbe dovuto essere alta 
almeno 7 m.; effettivamente essa ha solo 
s m. d'altezza, ma per poter estrarre gli 
stantuffi sono state praticate delle aperture 
sopra ogni motore. 

Queste botole non presentano incon- 
venienti; sono generalmente chiuse per- 
ché l'operazione della estrazione degli 
stantuffi si fa assai raramente. 

Le fig. 79 680 rappresentano un progetto 
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di stazione centrale fatto per la Maschinen- 
fabrik d'Augsbourg. La stazione contiene 
quattro gruppi elettrogeni Diesel a 4 ci- 
lindri, potenza normale 550 KW; ammesso 
che tre gruppi siano in marcia contempo- 
шаш la stazione può fornire una 
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potenza di 1650 KW. Le disposizioni prese 
in questa stazione sono presso a poco le 
stesse di quelle della stazione Tietz; non 
insisteremo quindi oltre su tale argo- 
mento. | 

l'aremo soltanto osservare che la super- 


I 
| 
I 
I 
i 
| 
| 
і 
I 
L 
I 
I 
J 
i 
I 
l 
l 
L 


85 


ficie interna della sala delle macchine è di 
33 X 18 = 594 m', superficie molto mo- 
desta per un impianto. È chiaro che av- 
vicinando un poco fra loro i motori, si 
puó facilmente collocare sopra una stessa 
fila ç gruppi invece di 4, ciò che porte- 
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rebbe alla potenza disponibile di 2200 KW. 
Se fosse necessario, s1 potrebbe ancora di- 
minuire la larghezza della sala delle mac- 
chine di almeno 2 m., a patto di impiantare 
il quadro di distribuzione a livello delle 
gallerie dei motori. 
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Distribuzione d'energia nelle grandi città. 
Una stazione centrale del genere di quella 


descritta è sufficiente in generale per una 
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città di media importanza; per città mag- 
giori ove la potenza richiesta è assai più 
elevata, bisogna risolvere il problema in 
altro modo. Se si adottano delle macchine 
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a vapore (a stantuffo o turbine) o macchine 
a gas, il sistema diremo così classico, è 
quello di costruire una grande stazione 
centrale con unità molto po- 
tenti ove la energia sia pro- 
dotta sotto forma di corrente 
trifase ad alta tensione. 

Questa energia sarà poi 
trasportata mediante feeder in 
un certo numero di sottosta- 
zioni ove la corrente viene 
trasformata secondo i bisogni 
e lanciata poi in una seconda 
rete di feeder che alimenta 
direttamente i circuiti di di- 
stribuzione. Questo sistema 
risolve pure il problema dal 
lato tecnico, ma, secondo noi, 
non risolve egualmente bene 
H problema finanziario. 

Per chiarire l'idea parago- 
neremo il complesso: stazione 
centrale, feeder primari, e sot- 
tostazioni, con un sistema di 
stazioni centrali situate nello 
stesso luogo delle sottosta- 
zioni e che producano diretta- 
mente la corrente necessaria 
per alimentare i feeder secon- 
dari. Dal punto di vista del ri- 
sultato finale questo parallelo 
è ben giustificato poichè in fin 
dei conti si tratta sempre di 
produrre la corrente per i fee- 
der secondari e i mezzi adope- 
rati per raggiungere questo 
scopo non importa quali siano 
e come e dove essi siano di- 
sposti: non sono da conside- 
rarsi che come semplici mezzi 
di produzione. L'analisi del 
funzionamento di questi mezzi 
interessa l'ingegnere, ma non 
riguarda affatto nè il capita- 
lista nè il cliente, evidente- 
mente non sono che i conti 
fra questi ultimi che determi- 
nano il risultato finale del- 
impresa. 

Ciò posto, per giudicare il 
valore di un sistema di produ- 
zione, bisogna determinare il 
prezzo di costo del KWO dopo 
lanciato nei feeder secondari, 
comprendendo in questo prez- 
zo tutte le spese, qualunque 
esse siano, purchè si riferiscano 
ai mezzi di produzione, cioè 
spese d'impianto, spese ge- 
nerali, spese di rinnovamento, 
interesse e ammortamento de! 
capitale impiegato. In un impianto compo- 
sto di stazione centrale ad alta tensione, 
feeder primari e sottostazioni, il prezzo 
del KWO secondario è, in generale, ele- 


Fig.80. — Idem Idem (Sezione verticale). 


vato malgrado l'applicazione di tutte le 
risorse della tecnica e malgrado tutte le 
cure e i perfezionamenti che si siano po- 
tuti introdurre nell'impianto. Ciò sembra 
evidente perchè anzitutto il capitale im- 
piegato per KWO secondario venduto è 
molto elevato; in ogni caso sempre più 
elevato di quello che si avrebbe se si 
costruissero delle stazioni generatrici sul 
posto delle sottostazioni; di più, perchè 
le spese di esercizio per KWO secondario 
sono maggiori a cagione del cattivo ren- 
dimento totale dovuto alle perdite d'ener- 
gia nei feeder e nelle sottostazioni di tra- 
sformazione. L'accentramento inuna sola 
stazione centrale permette, è vero, di im- 
piegare delle unità potenti a marcia eco- 
nomica, ma è facile comprendere che le 
economie che si ottengono su questo 
punto alla stazione centrale vanno poi in 
massima parte perdute nei feeder e nelle 
sottostazioni, 

D'altronde se si potessero effettivamente 
costruire delle stazioni centrali al posto 
delle sottostazioni, queste stazioni sareb- 
bero, in generale, già assai importanti da 
accogliere delle unità sufficientemente po- 
tenti, che sarebbero perció quasi tanto 
econonomiche quanto quelle della stazione 
centrale primaria. Noi non abbiamo dati 
esatti per convalidare con cifre le nostre 
considerazioni, ma nondimeno siamo con- 
vinti che la costruzione di stazioni cen- 
trali in luogo delle sottostazioni darebbe 
un risultato migliore del sistema general- 
mente impiegato. Per ora è impossibile 
aver dati di questo genere poichè in pra- 
tica non si possono costruire delle sta- 
zioni centrali importanti a vapore o a gas 
povero nel centro stesso delle grandi città 
e crediamo inutile enunciarne le ragioni. 
L'uso della stazione centrale unica e delle 
sottostazioni di trasformazione è dunque 
per ora obbligatorio e in queste, condi- 
zioni ogni discussione diventa superflua. 

La stazione centrale deve trovarsi in 
condizioni che si possa avere a disposi- 
zione molta acqua e dove si possano 
trasportare facilmente e a buon mercato 
delle grandi quantità di carbone o antra- 
cite; questi luoghi speciali si trovano quasi 
sempre ai punti estremi delle grandi città 
e spesso anche fuori della città stesse; 
la scelta della località ove deve sorgere 
la stazione è dunque sempre molto limi- 
tata. Al contrario si ha una libertà molto 
grande nella scelta del posto per le sot- 
tostazioni e ciò perchè queste ultime oc- 
cupano poco spazio, non fanno rumore 
nè emanano odore е quindi possono tro- 
varsi anche nel centro delle città. 

Abbiamo dimostrato che da questo punto 
di vista le stazioni centrali con motori 
Diesel sono perfettamente paragonabili 
alle sottostazioni; ciò posto, ci sembra 


che, allorquando il prezzo del combusti- 
bile per questi motori non sia esagerato, 
la distribuzione di energia elettrica in una 
grande città può esser fatta da un certo 
numero di stazioni Diesel situate presso 
a poco nei luoghi che sarebbero stati 
scelti per le sottostazioni quando si im- 
piegassero macchine a vapore o a gas. 
Nelle città si trovano sempre delle piazze 
sotto le quali possono essere collocate 
senza inconvenienti stazioni di questo ge- 
nere. L'insieme di queste stazioni coste- 
rebbe a nostro parere assai meno di una 
stazione centrale, feeder e relative sotto- 
stazioni: in ogni caso questa nuova solu- 
luzione del problema, sarebbe, senza con- 
fronto, più semplice e per conseguenza da- 
rebbe maggior sicurezza di perfetto fun- 
zionamento. 

In tutte le odierne distribuzioni d'energia 
di grandi città si è quasi sempre d'accordo 
nel fare l'alimentazione separata per zone; 
è logico dunque alimentare ogni zona con 
una stazione centrale che si trovi, per 
quanto è possibile, nel centro di gravità 
della zona stessa; le varie stazioni centrali 
debbono essere poi collegate fra loro per 
poter aiutarsi vicendevolmente in caso di 
bisogno. 

L'impiego dei motori Diesel permette 
dunque di risolvere il problema di distribu- 
zione d'energia in un modo razionale. ll 
sistema impiegato attualmente, quello cioè 
della alimentazione indiretta. pur facen- 
do risaltare le risorse della scienza elet- 
trotecnica non costituisce, secondo noi, 
una soluzione diretta e naturale della que- 
stione. 

L'applicazione dei motori Diesel dipende, 
come è stato notato, dalla possibilità di 
avere del combustibile adatto ed a buon 
mercato; essa non può essere dunque fatta 
in linea generale. Bisognerà esaminare la 
questione caso per caso; ma questo esame 
non dovrà limitarsi, come spesso avviene, 
alla determinazione della spesa per il con- 
sumo di combustibile per KWO prodotto. 

Sarà bensì necessario determinare il co- 
sto totale di questo KWO, tenendo conto 
' di tutte le spese, comprese quelle dovute 
al capitale impiegato ; perciò bisogna fare 
dei progetti e relativi paragoni. 

Quando l'esame è fatto in questo modo 
noi crediamo che l’impiego di stazioni cen- 
trali Diesel nelle grandi città presenterà 
dei vantaggi in un numero di casi molto 
maggiore di quel che non si creda a prima 
vista, e questi impianti possono farsi an- 
che in quei luoghi ove il prezzo del com- 
bustibile, per questi motori, sembri quasi 
eccessivo. 

C. DeL Proposto. 
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METODO PER CREARE CORRENTI ALTERNATE 


aventi un numero di periodi a piacere? 


Per avere delle correnti elettriche al- 
ternate si sono usati fino adesso due pro- 
cessi essenzialmente diversi l'uno dallo 
altro. Per avere correnti a bassa frequenza, 
come quelle che vengono impiegate pre- 
valentemente nella tecnica delle correnti 
ad alta tensione, si fa uso degli alterna- 
tori sincroni, nei quali le bobine vengono 
mosse in un campo magnetico ritmica- 
mente variabile. Queste macchine forni- 
scono una corrente alternata esattamente 
periodica e di una determinata frequenza, 
che resta fissata dall'intervallo ! degli assi 
di due poli vicini, e dalla velocità di re- 
gime v, ed è, per secondo, data da 


v 
W — 


21 

Se si vuole un numero di periodi mag- 
giore queste macchine non sono più atte 
allo scopo, perché la velocità di regime 
dovrebbe essere cosi grande e l'interasse 
fra i poli così piccolo, cbe la costruzione 
meccanica non sarebbe effettuabile. S'im- 
piega quindi un altro metodo che nella 
fisica sperimentale e in parte anche nella 
tecnica si conferma il migliore, si utiliz- 
zano i circuiti elettrici autoinduttori, quelli 
cioè che contengono una autoinduzione L 
e una capacità C. 

La frequenza delle correnti così create 
è molto approssimativamente 
sli. 

ox) LC 
che per mezzo di una adatta costruzione 
del circuito si può portare da valori bas- 
sissimi fino ai più alti. 

Uno svantaggio di questa disposizione, 
che spesso si fa fortemente sensibile, è la 
non perfetta periodicità delle correnti, che 
dopo ogni emissione di energia si smor- 
zano gradualmente. 

Recentemente si é riuscito a creare, con 
l'impiego dell'arco elettrico,correnti anche 
di alta frequenza che non si smorzano ma 
anche in questo caso, a meno che non ci 
si limiti ad una emissione di energia de- 
bolissima, compariscono irregolarità nella 
durata dell'onda che fino adesso non sono 
state vinte. 

Una nuova disposizione esiste ora per 
creare correnti alternate, nella quale un 
circuito elettrico serve soltanto a fornire 
il numero dei periodi, mentre lu energia 
adoperata viene fornita da una dinamo. 

Questa disposizione mentre impedisce 
alcuni svantaggi del metodo su descritto, 
permette una facile variazione della fre- 
quenza e permette l' impiego di quantità 
di energia grande quanto si vuole. 


о — 


(1) R. ROpbEMBERG, Physik. Zeilsch. 15 ott. 1907. 


Contrariamente alle macchine sincrone 
la disposizione ha il vantaggio che il nu- 
mero di periodi della corrente alternata 
dipende soltanto dalla autoinduzione e 
dalla capacità del circuito, perciò è com- 
pletamente indipendente dal numero dei 
poli e dalla velocità di regime. 

Si possono in conseguenza raggiungere 
facilmente alte frequenze. 

La forza elettromotrice di una macchina 
ad alta tensione per piccole induzioni 
magnetiche nel ferro è proporzionale alla 
intensità della corrente г. 

Se si inserisce perciò nel suo circuito 


Fig. 81. 


un condensatore (fig. 81) si ha come con- 
dizione di equilibrio delle tensioni: 


L D Ri+ = fia — Ki 
dove L e R rappresentano lu autoinduzione 
e la resistenza interna ed esterna del cir- 
cuito; k è una costante della macchina 
che dipende soltanto dalle dimensioni 
degli avvolgimenti, dalle vie percorse 
dalle linee di forza, e dal numero dei giri 
della macchina; é la forza elettromotrice 

della dinamo per l'unità di corrente. 
La soluzione della equazione differen- 

ziale è: 
R—K 
Q а 

i=F.e 2L 


soli) 


dove /^e ф indicano ampiezza с angolo di 
fase. Si comprende che nell'esercizio della 
dinamo può passare nel circuito una cor- 
rente alternata, però tre diverse condi- 
zioni possono comparire secondo che è 


Nel primo caso, K < R, non è suffi- 
ciente l’energia fornita dalla dinamo a 
compensare il consumo totale nel circuito; 
le oscillazioni proprie si smorzano perciò 
gradualmente, sebbene più lentamente, 
come fosse il caso della non inserzione 
della dinamo. Se si aumenta ora il numero 
dei giri della dinamo, cresce la sua f.e.m. 
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e quindi anche il coefficiente di energia K 
così che in fine viene raggiunto lo stato 
per cui K = К. 

Le oscillazioni proprie del sistema prima 
create restano adesso senza smorzamento, 
si mantengono durevoli; la corrente con- 
sumata per calore, irradiazione ecc. viene 
fornita in tutto il suo totale dalla dinamo. 

ll numero dei periodi delle correnti al- 
ternate è esattamente 


I 
Бае с 

del tutto indipendente dal numero dei giri 
della dinamo che perció agisce come mac- 
china asincrona. 

Se il numero dei giri viene ancora au- 
mentato, così che in fine divenga K > K, 
viene condotto al sistema, durante una 
oscillazione, più energia di quella che esso 
emetta; questo è uno stato che, natural- 
mente, in realtà non può esistere a lungo. 

А] crescere della corrente verrà infine 
posto un limite o dalla saturazione ma- 
gnetica del ferro o dall'aumento di resi- 
stenza del circuito cagionato dal riscal- 
damento crescente, o da altri fenomeni 
simili, che non furono presi in considera- 
zione quando fu posta l'equazione diffe- 
renziale. 

Е sopratutto interessante lo stato del 
circuito d'oscillazione nel quale sono pos- 
sibili correnti alternate di periodo perfetto, 
che non si smorzano. 

Se la resistenza ohmica del circuito per 
la corrente alternata avesse esattamente 
lo stesso valore che per la corrente con- 
tinua, allora si potrebbe ottenere, per mezzo 
di un facile inserimento di un condensa- 
tore grande a piacere nel circuito di una 
macchina in serie che fornisce corrente con- 
tinua, che questa generasse ora corrente 
alternata esattamente della stessa ampiezza, 
senza che per questo sia necessario appor- 
tare alcuna variazione nella macchina o 
nel circuito, 

In realtà cresce, senza dubbio, la resi- 
stenza ohmica col crescere del numero dei 
periodi, così chè soltanto con correnti al- 
ternate di periodo lentissimo, essa diviene 
quasi uguale alla resistenza con le cor- 
renti continue. 

Ciò vale specialmente per le dinamo con 
uso di magneti di ferro massiccio nel quale, 
durante l'esercizio a corrente alternata, ven- 
gono indotte delle correnti vorticose che 
assorbono grandi quantità di energia e 
indeboliscono fortemente il campo ma- 
gnetico. 

. Mentre se si fa lavorare una dinamo la 
cui armatura e il cui campo sono di ferro la- 
mellato, su di un condensatore, essa crea in 
realtà, correnti alternate di un numero di pe- 
riodi corrispondente all'induzione della mac- 
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china stessa ed alla capacità del condensa- 
lore. 

A causa dell'isteresi magnetica e delle 
correnti vofticose nel ferro, la resistenza 
interna appare più grande che nell’eser- 
cizio a corrente continua; ciò si può ve- 
dere in una semplice maniera a macchina 


in moto, perchè nell'esercizio a corrente ` 


alternata, il numero dei giri della dinamo, 
per ottenere una stessa eccitazione, cresce 
naturalmente nella stessa misura della re- 
sistenza. 

Per le ricerche servi soltanto una pic- 
colissima dinamo — un motore in serie 


а corrente continua di circa 1/30 di 


HP con ferro lamellato — la quale mo- 


Fig. 82. 


strava in modo evidente delle perdite in- 
terne relativamente grandi, causate dai 
fenomeni perturbatori ultimamente no- 
minati. 

Dei piccoli condensatori di carta della 
capacità di circa 2 microfaraday servirono 
alla formazione del circuito d'oseillazione, 
fig. 82; una autoinduzione esterna non fu 
necessaria ad inserirsi. 

Corrente e tensione furono misurate per 
mezzo di un istrumento a filo caldo (fino 
a 0.3 amp.) e di un voltometro multicel- 
lulare (fino a 400 volt), così chè furono 
eliminate le influenze disturbatrici del cir- 
cuito di oscillazione. 

La frequenza si determinò con un istru- 
mento di risuonanza Hartmann e Braun; 
sebbene essa potesse essere anche calco- 


lata dalle capacità dei condensatori veri- 


ficati, conoscendo la misura della corrente 
e della tensione, dalla formula: 

e F 

— 2n СЕ 

Variando la capacità da 20 a 2 micro- 
larad il numero dei periodi si potè variare 
a piacere fra 20 е 70 per secondo. 

Poiché la macchina nel suo circuito ma- 
gnetico contiene del ferro, ne viene di 
conseguenza che ad ogni numero corri- 
sponde una determinata intensità di cor- 
rente che diminuisce al crescere della re- 
sistenza esterna. 

Inoltre non era possibile avere correnti 
durevoli sotto o.1 ampere, perchè allora 
la dinamo perdeva sempre la sua ten- 
sione. 


La causa di questo fenomeno può tro- 
varsi o nella forma delle curve di magne- 
tizzazione, che nelle correnti di piccola in- 
tensità è concava verso l'alto, perciò qui 
non è possibile nessun esercizio stabile, 
o può anche dipendere dal fatto che la 


resistenza di passaggio alle spazzole del 


collettore, con piccole correnti, cresce 
straordinariamente, la qual cosa genera 
appunto instabilità. 

Ogni volta che la macchina aveva dii: 
duto la sua tensione, era così completa- 
mente smagnetizzata che non si poteva 
rieccitare da sè, anche chiudendola in 
corto circuito; fenomeno, che era da pre- 
vedersi, causa gli effetti smagnetizzanti 
conosciuti delle correnti alternate che si 
smorzano. 

Un piccolo aiuto d'accumulatori era suf- 
ficiente alla rieccitazione del circuito di 
oscillazione. 

Poichè le perdite nel ferro oltre che 
dal numero dei periodi dipendono anche 
dalla intensità di magnetizzazione, la quale 
però cresce solo poco con intensità forti, 
mentre le perdite nella resistenza equiva- 
lente Ёз, dovrebbero crescere col qua- 
drato della intensità di corrente, ne viene 
che questa resistenza apparente deve di- 
minuire al crescere dell'intensità di cor- 
rente. 

Essa è rappresentata in fig. 83 dipen- 
dentemente alla frequenza e alla intensità 
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La resistenza della dinamo, a corrente 
continua, fu riscontrata di 100.7 ohm, ia 
resistenza a corrente alternata è con un 


effettiva della corrente 
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numero di periodi più grande, considere- 
volmente più grande, ma è da osservare 
che la si può ridurre notevolmente, se si 
presume l'esercizio a corrente alternata, 
quando si progetta la macchina. L'au- 
mento della resistenza a corrente alter- 
nata a confronto di quella a corrente con- 


tinua può dipendere da quattro diverse 
cause. 

Per primo si ha una perdita per iste- 
resi magnetica, con smagnetizzazione del 
ferro del campo, una seconda perdita ana- 
loga si ha poi per correnti vorticose. 

Con un numero medio di periodi, que- 
ste due cause importano la parte principale 
delle perdite supplementari. Se si vuole 
raggiungere alta frequenza, è necessario co- 
struire la dinamo tutta senza impiego di 
ferro; si eliminano allora le due perdite 
suddette completamente, pur avendosi an- 
cora delle dimensioni attuabili. 

Una terza perdita viene fuori con eser- 
cizio a corrente alternata, perchè vengono 
indotte delle correnti parassite negli av- 
volgimenti dell'armatura, chiusi in corto 
circuito dalle spazzole del collettore, ed 
una quarta infine, con grande numero di 
periodi, dalla ripartizione irregolare della 
corrente sopra la sezione dei fili. 

Queste due ultime perdite si possono 
ridurre ad un minimo valore con una di- 
sposizione appropriata dell'avvolgimento; 
basta curare che tutti isingoli fili di cor- 
rente vengano sempre abbracciati dal nu- 
mero giusto di linee di forza. 

Allora in questo modo anche con un 
grandissimo numero di periodi si man- 
tengono in limiti equi le perdite interne, 
e poichè sopratutto, con una attuazione 
appropriata dell'autoinduzione della mac- 
china e della capacità esterna può essere 
raggiunta ogni frequenza a piacere così 
lA. ritiene indicato questo comportamento 
degli alternatori asincroni come eccellente 
a fornire correnti di alta frequenza quali per 
es. trovano impiego nella telegrafia senza 
fili. 

Inoltre è possibile con metodo razionale 
di inviare nell'etere grandi quantità di 
energia, irradiazioni che non si smorzano, 
di lunghezza d'onda esattamente costante. 

Anche per misure fisiche e chimiche 
con minime frequenze, questi generatori 
di corrente alternata, costruiti più in pic- 
colo, sono molto indicati, perchè con sem- 
plice regolazione, per es. della capacità 
esterna, si può mutare entro ampi limiti 
il numero dei periodi. 

Un motore separato non è necessario 
per l'esercizio ; si può fare agire la stessa 
dinamo nello stesso tempo come motore 
a corrente continua e come generatore di 
corrente alternata, mentre si può effettuare 
facilmente una separazione delle due di- 
verse correnti, per mezzo di una inser- 
zione di bobine di autoinduzione e di 
capacità. 

Per fornire l’energia al sistema princi- 
pale di oscillazione : armatura, bobine di 
campo, condensatori, non occorre natural- 
mente impiegare gli ordinari accoppia- 
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menti in serie o in corto circuito con 
spese di energia, potendosi effettuare al- 
trettanto bene per mezzo d'induzione elet- 
tromagnetica o influenza dielettrica. 

ll sistema completo di oscillazione pos- 
sederà sempre una determinata resistenza Ге 
equivalente che deve essere equilibrata 
dal coefficiente di energia k della mac- 
china. 

Se sono accoppiati uno all’altro più sistemi 
capaci di oscillazioni, allora sono possibili 
in generale un maggior numero di oscil- 
lazioni principali libere di diverso numero 
ai periodi. Ma, poichè le oscillazioni prin- 
cipali più veloci, posseggono anche il più 
grande smorzamento, ne viene che esse 
non possono essere mantenute a lungo 
dalla energia della dinamo. Esse si spen- 
gono molto velocemente e, гп uno stato 
stazionario, resta solo l'oscillazione principale 
avente il più piccolo numero di periodi. 

Anche fra l'armatura e il circuito del 
campo della dinamo, si possono impiegare 
con vantaggio coppie induttrici in luogo 
dell'inserzione in serie. 

Si puó raggiungere questo collo spo- 
stare le spazzole dell'armatura dalla linea 
neutra, e chiuderle in corto circuito, mentre 
le estremità dell'avvolgimento del campo 
sono direttamente collegate col condensa- 
tore (fig. 84). Gli assi dei campi magne- 
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tici dell'armatura e della corrente eccita- 
trice non sono più normali l'uno all'altro, 
ma posseggono una componente comune 
che effettua la coppia magnetica. 

Oltre alla piccolissima tensione che si 
ha al collettore con questa disposizione 
si ottiene di avere una minima autoindu- 
zione di tutta la macchina, che permette 
di raggiungere un numero di periodi 
maggiore. 

Inoltre vengono migliorati notevolmente 
i rapporti di commutazione per le spaz- 
zole a confronto dello inserimento in 
serie. 

Lo schema della fig. 85 ha grande so- 
miglianza con quello dei motori a repul- 
sione, che vengono recentemente molto 
usati con la corrente alternata. | 

Infatti si puó considerare la dinamo su 
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descritta come un motorea collettore a cor- 
rente alternata invertito, del quale lacorren- 
te devattata magnetizzatrice,viene condotta 
da una sorgente esterna al condensatore, 
perché esso, secondo leggi conosciute, non 
potrebbe crearla da sé stesso. 

Tutte le disposizioni possibili di questi 
motori sono capaci, invertendosi, di farli 


Fig. 85. 


divenire generatori ogni qualvolta si con- 
duca ad essi e comunque una corrente 
devattata. 

Se in un sistema di oscillazione si fa 
ruotare la dinamo con una velocità tale 
che essa non possa piü coprire la somma 
di tutte le perdite di energia che compa- 
iono con oscillazioni che non si smorzano, 
si ha allora un sistema di smorzamento 
totale straordinariamente basso. 

Questo si appropria evidentemente come 
risuonatore per oscillazioni forzate del 
numero proprio di periodi ; perchè la sua - 
curva di risonanza possiede un massimo 
fortissimo e distintissimo. 

Un tale sistema secondo la fig. 85 si 
può impiegare come circuito ricevitore 
nella telegrafia senza fili: le oscillazioni 
vengono eccitate per mezzo del ricevitore 
di onde costituito da un'antenna, ed eser- 
citano sullo indicatore di onde un effetto 
senza paragone maggiore di quello che 
sarebbe possibile senza inserire la di- 
namo che fornisce l'energia. 

La energia stessa dell'antenna serve 
allora soltanto al riscatto dell'energia della 
dinamo. 

G. Z. 
—n-<++— 
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INCENERIMENTO ED UTILIZZAZIONE DELLE IMMONDIZIE © 


Il Dettmar, segretario generale dell'As- 
sociazione germanica degli elettricisti, ha 
testé pubblicato nell’ Elektrotechnische Zeit- 
schrift uno studio completo sull'utilizza- 
zione delle immondizie per la produzione 
di energia elettrica. Le immondizie for- 
nite dalle città hanno perduto, per il mi- 
glioramento delle fogne, il primitivo po- 
tere fertilizzante; questo, unitamente alla 
concorrenza dei concimi artificiali porta 
come conseguenza che il trasporto, per 
considerazioni igieniche ed economiche, 
a grandi distanze, deve essere effettuato 
dai municipi con esclusivo onere. Il si- 
stema di ritiro delle immondizie seguito 
da cernita, in modo da utilizzare i residui 
a seconda del loro genere, presenta dif- 
ficoltà igieniche e d'applicazione. 

Si è cercata anche una applicazione fa- 
cendone dei mattoni e gaseificandole; ma 
i risultati più pratici sono quelli forniti 
dall'incenerimento, già da lungo tempo 
praticato in Inghilterra. 

In questa nazione, attualmente, installa- 
zioni di questo genere sono già in attività 
in 160 città e nella metà all'incirca di esse 
le immondizie vengono utilizzate, produ- 
cendo energia. Di queste ultime, due terzi 
producono energia elettrica, mentre nelle 
altre il calore è utilizzato in modo più 
semplice per bagni e lavanderie. Oltre i 
residui delle immondizie, anche i fanghi 
raccolti nelle città, liberati dall'acqua in 
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70 °/ possono venire inceneriti senza ec- 
cessivo assorbimento di calore; se il con- 
tenuto in acqua è ancora minore essi pos- 
sono di più concorrere alla produzione di 
calore. Si possono altrimenti seccare ed 
impiegare utilmente, sotto forma di mat- 
tonelle nell'inverno, poichè in quest'epoca 
le immondizie hanno un potere calorifico 
che si ё riconosciuto inferiore del 20 °/, a 
quello dell'estate. Nel suo studio il Dett- 
mar fornisce dei particolari assai circon- 
stanziati sulle quantità di immondizie e 
di fanghi prodotti nelle diverse città te- 
desche e sul loro potere calorifico. Que- 
st'ultimo presenta differenze notevoli a se- 
conda delle città da cui proviene e varia 
da 800 a 2500 calorie per chilogramma. 
Quando il potere calorifico raggiunge 
1400 a 1500 calorie la combustione av- 
viene bene anche senza aggiunta di car- 
bone; se invece il potere calorifico é de- 
bole si aggiunge dal 2 al 5 9/0 di carbone. 

Secondo i dati statistici, il peso di im- 
mondizia raccolto per giorno e per abi- 
tante sarebbe di mezzo chilogrammo, con 
proporzione prevalente in inverno; te- 
nendo poi conto delle immondizie delle 
strade, il cui valore nelle città tedesche 
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oscilla tra 0,015 e 0.025 centimetri cubi 
per metro quadrato, la difterenza tra la 
produzione d'immondizie nell'estate e nel- 
l'inverno può raggiungere ıl 40 °/,. Ad 
Amburgo p. e. il peso annuale delle im- 
mondizie fornite dalle puliture delle strade 
varia tra 750 e 1,100 chilogrammi per 
metro cubo. Sulla totalità del peso delle 
immondizie dopo l’incenerimento la pro- 
porzione delle scorie e delle ceneri im- 
porta dal 25 al 56 °/ secondo le città, 
con una media del 40 °/o; queste scorie 
e ceneri possono essere secondariamente 
impiegate p. e, alla fabbricazione delle 
pietre artificiali e delle malte ed alla pa- 
vimentazione delle vie. Il valore commer- 
ciale di questi prodotti raggiunge perciò 
sino a 2 franchi il metro cubo in Ger- 
mania e 3 franchi in Inghilterra. 

È della massima importanza, in ragione 
del costo dei trasporti, il fatto che la pre- 
senza dei forni d'incenerimento, causa 
l'assenza di cattivo odore, non dà luogo 
a disturbi. Il Dettmar descrive particola- 
reggiatamente le installazioni di molte 
officine, costruite con criteri diversi, spe- 
cialmente per ció che riguarda i forni. 
Questi p. e. a Brünn ed a Zurigo sono a 
griglia, mentre a Benthem ed a Wiesbaden 
sono del tipo ad alto forno senza griglie 
secondo le idee del Dr. Dürr di Charlot- 
temburg. À Wiesbaden l'installazione si 
compone di 6 forni, capaci di incenerire 
18 tonnellate d'immondizia ciascuno, e ca- 
ricantesi rapidamente mediante una bocca 
superiore; l'aria necessaria alla combu- 
stione è fornita da una soffieria mossa da 
motori elettrici. L'alta temperatura (da 
100 a 1500 gradi) assicura una perfetta 
combustione delle immondizie ed il ca- 
lore sviluppato viene impiegato per la pro- 
duzione di vapore, che, surriscaldato a 300°, 
è condotto in un turbo alternatore trifase 
di 200 kilowatt inserito sulla rete di il- 
luminazione. La produzione di energia 
elettrica ottenuta con una tonnellata di 
immondizia incenerita è in quest'ultima 
installazione di $2 kilowatt-ora, mentre a 
l'iume, dove si utilizzano dei forni a gri- 
glia sistema Herberts il rendimento è di 
so ed a Brünn di 32 kilovatt-ora. 

Il Dettmar conclude che l'energia elet- 
trica prodotta dall' incenerimento delle im- 
mondizie e dei fanghi puó essere impie- 
gata, sia ad azionare una ferrovia metro- 
politana, sia ad alimentare di forza un 
servizio d'acqua, sia a fornire una città di 
luce e d'energia motrice. Per ciò che con- 
cerne la trazione il Dettmar considera che 
l'incenerimento dei detriti può fornire l'e- 
nergia sufficiente per questo servizio nelle 
città di meno di 100,000 abitanti e che 
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questa stessa energia può in certi casi 
bastare anche nelle città di 100 a 170 mila 
abitanti. Quando la popolazione sorpassa 
questa cifra, l'energia così prodotta rag- 
giungerebbe il so all'80°/ dell'energia 
necessaria alla trazione. 

Quanto al servizio d'acqua le piccole 
città impiegano per assicurarne il funzio- 
namento, la metà od i tre quarti della 
energia prodotta dall'incenerimento delle 
immondizie; quest'energia è in media suf- 
ficiente per le grandi città. 

Per la luce si & potuto stabilire che 
nelle città aventi una popolazione di meno 
di 200,000 abitanti, l'incenerimento è ca- 
pace di fornire una quantità d'energia suf- 
ficiente durante i periodi di minimo con- 
sumo e che, in ogni caso, nelle grandi 
come nelle piccole città la combustione 
delle immondizie porta un notevole con- 
tributo, pur sbarazzando le abitazioni e le 
strade di detriti nocivi ed ingombranti. 

Sono state praticate delle interessanti 
esperienze per determinare la quantità di 
vapore che permette di produrre un chi- 
logramma di feccia bruciata; a Brünn si 
è potuto stabilire che Ja produzione di un 
chilogramma di vapore alla pressione di 
8,41 kg. per cm.’ richiedeva, essendo 
l'acqua inizialmente a zero gradi, un chi- 
logramma di combustibile. I risultati delle 
altre installazioni non differiscono di molto 
da quelli dati dall'officina di Brünn; essi 
hanno permesso di concludere che il ren- 
dimento economico è dei più soddisfacenti 
e che l'utilizzazione delle immondizie e 
delle feccie come combustibile permette 
di ottenere il kilowatt-ora ad un prezzo 
di costo inferiore di almeno il 50 °/, di 
quello che corrisponde all'impiego del 
carbone. 
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Protezione delle linee elettriche contro 
la folgore al Messico. 


Negli Stati di Michoacan e Guanajato, 
al Messico, esiste un importante impianto 
di trasmissione d'energia; che durante 
un periodo di uragani nel 1904 е 1905 
subi delle violenti perturbazioni; grazie 
ad un sistema semplicissimo di protezione, 
i cattivi effetti del fulmine si poterono in 
gran parte attenuare. 

La linea è sostenuta da forti pali di 
acciaio alti circa 12 metri, capaci di grandi 
portate ; su di essi posano 3 fili, uno fis- 
sato ad un isolatore sulla cima, gli altri 
due riposano su due isolatori posti sopra 
un braccio orizzontale. La distanza dei fili 
tra loro è di circa m. 1.20; la tensione 
tra i fili è di 60,000 volt e la lunghezza. 
totale della linea è di 160 km. 

Durante la stagione burrascosa del 1904, 
primo anno di esercizio di questa linea, 


i guasti furono assai grandi: gli isolatori, 
specialmente quelli posti sulla cima dei 
pali metallici, furono quasi tutti percossi 
dalla folgore e spezzati. In vista di tali 
guasti, durante l'anno seguente si pensò 
di applicare sulla cima dei pali un paio 
di aste metalliche facenti un angolo di 
30° con la verticale e collegati elettrica- 
mente col suolo. | 

Dopo questa prima modificazione, le 
perturbazioni constatate durante l'estate 
1905 furono in minor numero, ma non 
sparirono del tutto. Gli isolatori terminali, 
così protetti, erano colpiti raramente, ma 
invece le parti della linea comprese tra 
due pali erano spesso fulminate. 

Per migliorare ancora la protezione fu 
tentata un’altra prova sopra una parte 
della linea ; fu teso tra un palo e l'altro, 
precisamente sopra il filo più elevato, un 
cavo di acciaio messo poi a terra. Du- 
rante la stagione temporalesca del 1906, 
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Perfezionamenti nel motori a oorrento 
alternata con commutatore. 


Questa invenzione ha per scopo la sop- 
pressione delle scintille nelle macchine a 
corrente alternata fornite di commutatore. 
Qui, contrariamente a ciò che accade nelle 
macchine a corrente continua, Ja tensione 
di reattanza ha poca importanza nella for- 
mazione delle scintille; queste sono do- 
vute quasi esclusivamente alla f. e. m. in- 
dotta delle oscillazioni del campo, nelle 
spire chiuse in corto circuito dalle spaz- 
zole. E' evidente che questa causa si po- 
trà togliere equilibrando questa forza elet- 
tromotrice d'induzione con una forza elet- 
tromotrice generata dalla rotazione delle 
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Fig. 86. 


spire medesime in un campo d'intensità e 


fase opportune. 

A quest'effetto si dispongono, dinanzi 
ad ogni spazzola, formante corto circuito, 
delle bobine ausiliarie speciali S, e S, 
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che segui questo tentativo, si verificó un 
sensibile miglioramento. Esaminando at- 
tentamente la linea si notó che la sezione 
la quale non aveva cavo protettore, ma 
solo delle aste sui pali, era stata la piü 
colpita dalle scariche. 
Questa esperienza condusse alle conclu- 

sioni seguenti: : 

1° Per quanto è possibile si deve evi- 
tare di porre gli isolatori di una linea 
aerea sul probabile tragitto diretto di una 
scarica atmosferica; essi dovranno essere 
messi di preferenza sulla costola e non 
sul prolungamento di un palo metallico. 

2° Un cavo messo a terra e disteso 
sopra una linea di trasmissione, costitui- 
sce una eccellente protezione contro le 
scariche dirette della folgore e garantisce 
le linee meglio delle aste metalliche col- 
legate al suolo e piantate in cima ai pali 
stessi. 


(vedi fig. 86 e 87), alle quali verrà fornita 
una corrente d'intensità e fase opportuna. 
ll diagramma vettoriale della fig. 86 mo- 
stra come debbano essere scelte queste 
grandezze; F rappresenta in grandezza e 
fase il campo attraverso una bobina chiusa 
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stra l'applicazione ad una macchina mo- 
nofase. In questa figura R ed S sono ri- 
spettivamente il rotore e lo statore di un 
motore a commutatore (in serie, deriva- 
zione, a repulsione); la resistenza R, é 
disposta in serie col campo oscillante F 
dello statore S e riceve quindi una cor- 
rente che é in fase con esso e da questa 
resistenza R, viene, mediante un contatto 
scorrevole N (fig. 87), derivata la corrente 
da applicarsi alle bobine ausiliarie. La ca- 
duta di tensione in R,. che non è induttiva, 
é in fase colla corrente del campo oscil- 
lante F; essa quindi genera nelle bobine 
ausiliarie un flusso F, che è in anticipo 
di 9o? e che corrisponde alla fase giusta 
indicata dalla fig. 86 La caduta di tensione, 
per una data posizione della spazzola mo- 
bile N, essendo proporzionale all'inten - 
sità della corrente che produce il campo 
oscillante, F, risulta quindi proporzionale 
ad F; poichè ora la forza elettromotrice di 
rotazione varia oltre che col campo anche 
colla velocità di rotazione per mantenere 
E, di valore costantemente uguale e con- 
trario a quello di E, occorre che l'intensità 
del campo ausiliario vari in ragione in- 
versa della velocità di rotazione. 

ll regolatore centrifugo M indicato nella 
fig. 87 serve appunto a mantenere la desi- 
derata compensazione nonostante le varia- 
zioni di carico. 

Trattandosi di applicazione a motori a 
collettore trifasi le correnti per le tre bo- 
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in corto circuito da una spazzola, campo 
che darà luogo nella stessa bobina ad una 
forza elettromotrice E in ritardo al 90°. 
Se si vuole equilibrare quest'ultima, oc- 
corerà applicare una seconda forza elet- 
tromotrice E, uguale ed in senso contra- 
rio; se E, deve essere prodotta mediante 
rotazione il campo ausiliario F, che dà 
origine ad essa dovrà concordare in 
fase. (fig. 86). Relativamente al flusso 
principale F, F, dovrà perciò es- 
sere in avanzo di 9o* ed avere una 
grandezza dipendente da F; la me- 
desima relazione dovrà intercedere 
| tra le intensità delle correnti che 
alimentano questi campi. Per produrre la 
corrente destinata ad alimentare le bobine 
ausiliarie in modo che essa risulti d'in- 
tensità e fase opportuna si può fare uso 
della disposizione della fig. 87 che ne mo- 


bine ausiliare si possono derivare da un 
autotraslormatore trifase con nucleo co- 
mune ad anello, in modo da fornire la 
voluta intensità e relazione di fase; nel 
caso di macchine monofasi sì può usare 
come trasformatore di fase un motore ad 
induzione col rotore in corto circuito е 
colle prese di corrente d'utilizzazione in 
derivazione sullo statore. 

La fig. 88 mostra l'applicazione dell'in- 
venzione ad un motore a repulsione. Lo 
statore è alimentato dal variatore di ten- 
sione (autotrasformatore) V, mentre le 
bobine ausiliarie S, S, ricevono la cor- 
rente dal secondario di un trasformatore 
avente il primario. in parallelo collo sta- 
tore. Anche in questo caso le bobine ausi- 
liare ricevono la fase giusta, poichè la ten- 
sione secondaria deviando dalla primaria 
di 180°, la tensione alle bobine medesime 
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è in fase o spostata di 180° rispetto al 
campo oscillante F a seconda del senso 
dell’avvolgimento ; questo perchè in un 
motore ad induzione il campo oscillante 
è, almeno a velocità normale, in fase colla 
tensione primaria. 

La tensione applicata alle bobine ausi- 
liarie dipende in un determinato rapporto 
da quella primaria e, attesa la disposizione 
in parallelo collo statore, і due campi Fed a 
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F, variano proporzionalmente; la regola- 
zione può prodursi, per es., automatica- 
menze spostando il contatto mobile r (fi- 
gura 88). La posizione di questo contatto 
può anche invertirsi per rapporto a quello 
centrale fisso per le seguenti ragioni: il 
motore a repulsione possiede già un cam- 
po che funziona da campo ausiliario e, 
mentre il campo principale prodotto dalla 
corrente di lavoro è in fase colla tensione 
applicata, quello ausiliario destinato a pro- 
durre la forza controelettromotrice è in 
fase colla componente di magnetizzazione 
della corrente ed è spostato per conse- 
guenza di 90° rispetto alla tensione pri- 
maria. 

La forza elettromotrice prodotta da que- 
sto campo si oppone a quella prodotta 
per induzione del campo oscillante, anzi 
al disopra del sincronismo, con grandi 
velocità e piccole intensità di corrente, la 
supera divenendo essa stessa causa di 
scintillamento e di correnti di corto cir- 
cuito. ll contatto mobile è disposto ap- 
punto in modo da rinforzare il campo 
generato dalla componente di magnetiz- 
zazione della corrente al disotto del sin- 
cronismo e di indebolirlo al disopra. Lo 
spostamento del contatto r ha anche per 
effetto di aumentare nell’ avviamento il 
momento della coppia di rotazione; nella 
disposizione della fig. 87 si presuppone 
che la corrente sia pressochè in fase colla 
forza elettromotrice applicata, caso que- 
sto che non si verifica più nell’ avvia- 
mento, poichè allora la corrente è spo- 
stata di 90°. 

Le spire ausiliarie daranno allora luogo 
ad un flusso F, in fase o a 180° dal flusso 
F, a seconda del senso d'avvolgimento, 
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e che sarà capace di rinforzare il flusso 
F stesso e quindi il momento d'avvia- 
mento, 

Si è riconosciuto che la tensione da 
applicarsi alle bobine ausiliarie per que- 
sto scopo deve essere contraria a quella 
necessaria per la regolazione al disotto 
del sincronismo ; la manovra d’avviamento 
e di regolazione può effettuarsi mediante 
spostamento di r. 

Anche colla disposizione della fig. 87 si 
può produrre questo aumento di coppia, 
sostituendo la resistenza R, con una self 
ed invertendo il senso della corrente nelle 
bobine ausiliarie | 


Ф 


Nuova automotrice ferroviaria (1). 


É stato costruito in via sperimentale 
dalla General Electric Co. un nuovo tipo 
di automotrice ferroviaria assai interes- 
sante. 

Lo scopo che si prefiggeva la casa era 
di conciliare la massima capacità por- 
tante col minimo peso e, nel tempo stesso, 
di avere una costruzione assai resistente. 

Sul carro é installato un gruppo elet- 
trogeno composto di un motore ad es- 
senza a 8 cilindri e di una dinamo. ll 
motore sviluppa 100 HP. con 550 giri ed 
é accoppiato direttamente alla dinamo. 
L'avviamento si ottiene facendo bruciare 
in uno dei cilindri della polvere pirica 
mediante uno speciale dispositivo. La di- 
namo di go Kw. è a 8 poli, ha eccita- 
zione indipendente ed è stata specialmente 
studiata per l'automotrice. ll voltaggio 
normale é di 250 volt. La dinamo, com- 
preso l'eccitatore di 3 Kw. pesa appena 
1235 kg., mentre una dinamo ordinaria 
di 9o Kw. della stessa casa pesa circa 
4400 kg. Tale riduzione di peso rende 
inevitabile una certa sopraelevazione di 
temperatura nel funzionamento, ed infatti 
la dinamo è stata costruita tenendo conto 
di questo fatto e ricorrendo alla mica ed 
all'asbesto come isolanti, mentre le salda- 
ture sono fatte in stagno puro. 

Il rendimento è dell'88 ojo. 

La corrente fornita dal gruppo passa a 
due motori di 60 HP. disposti sul truck 
nel solito modo. Una piccola batteria di 
accumulatori posta in parallelo colla di- 
namo di eccitazione serve ai circuiti d'illu- 
minazione mentre i prodotti del motore 
vengono usati per il riscaldamento. 1 di- 
spositivi di controllo sono pure stati op- 
portunamente studiati. 

Questa automotrice ha compiuto delle 


(1) Electrical World, 25 genn. 1908. — (2) Electrical World, 1° febb. 1908. 
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La Società A. E. G. Thomson-Houston 
nel presente brevetto provvede alla neu- 
tralizzazione della forza elettromotrice di 
reattanza ed indica un modo d'esecuzione 
per la sistemazione delle bobine ausiliarie 
nel campo laminato dello statore ; questo 
nell'esempio addotto porta gli avvolgi- 
menti principali coi propri assi secondo 
quelli delle spazzole, le bobine ausiliarie 
per l’annullamento delle scintille ed infine 
un avvolgimento ausiliario destinato a 
portare l'asse magnetico dello statore da 
un lato o dall'altro di quello delle spaz- 
zole per produrre l'inversione di moto. 


E. G. 


prove assai riuscite raggiungendo la ve- 
locità di 80 km. in pianura e di 36 km. 
sopra una pendenza dell't.3 ojo. È stata 
sopratutto lodata l'assenza completa di 
Scosse. 


U. Г. 


к+ 
Sulle unità fotometriche (2). 


Un rapporto dell'American Gas Insti- 
tute richiama l'attenzione dei competenti 
sulle deficienze delle attuali unità foto- 
metriche. Infatti, mentre nella maggior 
parte dei paesi è stata adottata l’unità 
Hefner all'acetato d'amile, gli elettricisti 
inglesi preferiscono, forse perchè di ori- 
gine britannica, la lampada Harcourt cui 
si attribuisce il valore di ro candele in- 
glesi. 

Fra il valore della candela inglese con- 
siderata come un decimo dell'unità Har- 
court e quello dato dall’unità Hefner vi 
è una differenza di circa il 4 ojo. L'Ame- 
rican Institute of Electrical Engineers ha 
fissato il valore dell'Hefner come 0.88 
della candela inglese. Il risultato è che 
fra le misure fotometriche elettriche e 
quelle delle lampade a gas, per cui si 
adotta l’unità Harcourt, vi è una differenza 
del 4 ojo. 

E' notevole il fatto che l'argomento dei 
campioni fotometrici è stato finora stu- 
diato con scarsa unità di intendimenti. 
Alcuni anni fà un congresso elettrico in- 
ternazionale stabil) di adottare l unità 
Violle al platino, che poi è tosto passata 
in disuso. Sembra ora che in America 
stiano per mettersi d’accordo tanto le 
maggiori associazioni elettrotecniche che 
l'American Gas Institute per risolvere al- 
meno la questione della differenza fra le 
unità usate per le lampade elettriche е 
quelle per le lampade a gas. Sarebbe de- 


siderabile che si potesse finalmente giun- 
gere a stabilire un'unica unità internazio- 
nale di luce, lasciando poi magari ad ogni 
paese la cura di scegliersi un campione 
a fiamma, per quanto l’uso quasi gene- 
rale delle reticelle ad incandescenza renda 
necessaria la scelta di un altro tipo di 
campione. Tuttavia, quando sia stabilita 
in modo definitivo una unità internazio- 
nale di luce, tutte le altre questioni di- 
verrebbero d'importanza secondaria, né 
potrebbero mancar loro le opportune so- 
luzioni. uU. Ek. 
— 4 ———— 
Equivalente meocanioo della luco. 


Secondo le più recenti esperienze, il 
rendimento luminoso di una ordinaria lam- 
pada ad incandescenza a filamento di car- 
bone, riferendosi alla luce bianca come 
termine di paragone, è del 3 per cento 
mentre è solo del 2 per cento se ci si 
riferisce a quella luce giallo-verde mono- 
cromatica alla quale è più sensibile l'oc- 
chio umano. Ci sarebbe quindi una per- 
dita del 97 per cento in radiazioni oscure. 

Le moderne lampade a filamento di 
tungsteno danno un rendimento del 10 per 
cento, assai notevole quindi in propor- 
zione alle altre, ma sempre piccolo se ri- 
ferito alla enorme perdita. 

Una comunicazione fatta dal dott. Drys- 
dale di Londra alla Royal Society, ci 
rende conto di nuove misure fatte per 
calcolare l'equivalente meccanico della 
luce. L'energia radiata da un filamento 
Nernst é stata misurata in watt per mezzo 
di un bolometro a pila termo-elettrica, 
mentre veniva contemporaneamente mi- 
surato col fotometro il potere luminoso. 
Da queste misure risultò che 1 watt di 
luce bianca dava 8.5 candele. Con una 


lampada ad arco invece si ebbe che 1 watt 


di luce equivaleva a 12.5 candele. In media 
si ritiene che 1 watt di luce bianca è pari 
a 10 candele. 

Se si potessero dunque eliminare le ra- 
diazioni oscure nel campo ultra rosso delle 
lampade ad incandescenza, si avrebbe il 
consumo di :/;, di watt per candela. Anzi, 
si potrebbe avere anche maggiore rendi- 
mento se si potessero ridurre tutte le ra- 
diazioni a quelle comprese nella zona dello 
spettro fra il giallo ed il verde che hanno 
una lunghezza di onda di 0.54 micron, 
1 watt di luce ci darebbe 17 candele. Se 
anche ciò fosse possibile però, la luce 
sarebbe poco gradevole ed antiestetica. 

La maggior parte delle radiazioni emese 
dalle lampade hanno una lunghezza di onda 
di 0.76 micron, e l'occhio umano non le 
apprezza, onde lo scarso rendimento lu- 
minoso. . 

Col filamento di tungsteno si è ottenuto 


L'ELETTRICISTA 


forse tutto quello che & possibile ottenere 
da un filamento luminoso dal punto di 
vista del rendimento. Peró non é assurdo 
sperare di potere raggiungere rendimenti 
dell'8o e del 9o per cento ricorrendo ai 
gas. La lampada a vapori di mercurio, 
anche se non ancora períettamente soddi- 
sfacente nella pratica ci mostra che siamo 
sulla via della soluzione di questo impor- 
tante problema. U... F. 


k= | 
Aumento di resistenza del filamenti di 
tantalio. 


La grande conducibilità dei filamenti di 
tantalio, come pure di tutti gli altri fila- 
menti metallici preparati in questi ultimi 
tempi, presenta dei gravi inconvenienti : 
essa costringe a fare questi filamenti molto 
lunghi ed a ridurre assai la loro sezione. 
Malgrado tutti questi sforzi si sono otte- 
nute solo lampade di grande potenza lu- 
minosa o di bassa tensione. 

Se si potesse aumentare la resistenza 
del filamento metallico, senza modificare 
le sue qualità, si otterrebbe evidentemente 
un grande progresso. 

Gli ingegneri della General Electric Co. 
si sono proposti di tentare la soluzione 
di questo problema e quantunque non 
siano ancora arrivati ad ottenere dei ri- 
sultati perfetti, essi hanno tuttavia fatto 
brevettare il processo impiegato per mi- 
gliorare i filamenti di tahtalio. Tale pro- 
cesso consiste nel trasformare parzial- 
mente il filamento di tantalio in azoturo 
facendo passare, durante 15 minuti, una 
corrente elettrica nel filamento immerso 
in una atmosfera di azoto alla pressione 
di ış mm. di mercurio. In queste condi- 
zioni la resistenza del filamento aumenta 
del 370°/, circa. 

Nell Electrician sono stati pubblicati in 
proposito i risultati delle ricerche fatte da 
L. H. Walter; essi non sono che una con- 
ferma di quelli ottenuti della General 
Electric Co. 

La resistenza del filo di tantalio così 
trattato sarebbe di circa 44 microhm- 
centimetro. Disgraziatamente, la resistenza 
meccanica del filo, che costituisce una 
delle prerogative della lampada al tan- 


‘talio, sparisce dopo il trattamento sud- 


detto; il filo metallico perde anche una 
parte del suo splendore e l'esame micro: 


scopico dimostra ch'esso viene ad assu- 


mere una struttura cristallina. 

Il Walter non ha potuto eseguire delle 
prove elettriche su questo filo così tra- 
sformato; sarebbe tuttavia assal interes- 
sante di sapere se le altre proprietà fisi. 
che, e specialmente la temperatura di fu- 
sione, siano rimaste alterate. 


aes 


(1) C. R. 6 gennaio 1908. — (2) C. R. 1908 n.2, 5 febbraio. 
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impiego delle fiamme come valvole per 
correnti alternate ad alta tensione, 
per A. Cathiard (1). 


Allorché si presentano ad una fiamma che 
non contenga alcun corpo conduttore so- 
lido in sospensione, due elettrodi qualun- 
que, di cui uno di superficie molto pic- 
cola rispetto all'altro {sezione di un filo 
o di una bacchettina), ed ambedue colle- 
gati ad una sorgente di corrente alternata 
ad alta tensione, si constata il passaggio 
di una corrente dello stesso senso che 
attraversa la fiamma dall'elettrodo grande 
a quello piccolo. Il fenomeno è molto 
accentuato se si prende per elettrodo pic- 
colo un conduttore terminato a punta 
sottile. 

In queste condizioni si produce nella 
fiamma una specie di arco pochissimo lu- 
minoso ; il suo punto di contatto con lo 
elettrodo maggiore, che è positivo, si 
mette in movimento. | 

Le esperienze sono state fatte соп pa- 
recchie specie di elettrodi, e di fiamme: 
idrogeno, alcool, gas illuminante, e spe- 
cialmente con quest'ultimo, ottenuto con 
un becco Meker di зоо litri allora, con 
elettrodi di carbone grafitico. La superficie 
piccola era formata dalla sezione cilindrica 
di una bacchetta di carbone di 5 mm. di 
diametro. La tensione adoperata era di 
2000 a 10.000 volt, corrente con un tra- 
sformatore ; frequenza: 40 poriodi al se- 
condo; distanza fra gli elettrodi variabile 
da 5 a то mm., nello stesso piano o nei 
piani diversi perpendicolari alla fiamma. 

Se si ritirava dalla fiamma il piccolo 
elettrodo, il fenomeno restava lo stesso 
fino a divenire nullo quando questo elet- 
trodo era troppo distante. 

L'intensità media della corrente misu- 
rata con un amperometro a quadro mo- 
bile, non ha mai oltrepassato 0,03 ampere. 
Sopra questo valore si aveva la forma- 
zione di un arco brillante con trasporto 
di carbonio solido e il fenomeno cessava. 

Non sono state ancora fatte delle mi- 
sure oscillografiche; ma bisogna anche 
avvertire che la corrente era di senso ab- 
bastanza costante per produrre undeposito 
galvanico. | 

Infine per una data distanza di elettrodi, 
se si diminuiva la tensione, diminuiva 
pure la intensità della corrente, poi il fe- 
nomeno s'invertiva. Si ricadeva allora nelle 
esperienze di Hanckel. 

Mediante una fiamma si puó dunque 
far passare una sola onda, su due per 
periodo, di una corrente alternata ad alta 
tensione di debole intensità. Questo ri- 
sultato è conforme a ciò che indica lo 
oscillografo (2); l'analisi del fenomeno 
mostra che si produce in questo caso una 
vera disgregazione del catodo. Sopra questo 
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catodo si scorge un punto brillantissimo, 
con trasporto di materia mentre sull'anodo 
si ha soltanto un esteso fiocco violaceo. 

La fiamma favorisce questa produzione, 
ma essa ha anche un'azione disgregante 
poichè se. si dispongono parallelamente 
ed in uno stesso piano perpendicolare 
alla fiamma, due elettrodi identici (p. es. 
cilindrici) e se si immerge uno di essi 
nella fiamma (che come si è detto non 
contiene nessun altro conduttore solido 
in sospensione), l'elettrodo immerso è sem- 
pre catodo. 

Se si trasporta la fiamma sotto l'altro 
elettrodo, questo che era dianzi anodo, 
diventa immediatamente catodo. 

Le esperienze possono essere facilmente 
ottenute con degli elettrodi cilindrici di 
‘carbone ben omogenei e a grani com- 
patti, sopratutto per l'anodo. 


NoTE LEGALI 
Qa Qar; 6 @ 


Contratto collettivo di lavoro, — Ci 
siamo già occupati nel n. 18 det 15 settembre 
1907 della questione del contratto collettivo di 
lavoro ed abbiamo accennato ad una importante 
sentenza emessa su tale argomento dalla Corte 
d'appello di Napoli. 

Ora crediamo interessante di riportare una 
sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza su 
questa scabrosa questione inerente al diritto del 
lavoro. 

Primo quesito che il tribunale aveva da ri- 
_solvere era quello dell'efficacia di una conven- 
zione stipulata da una ditta con una commissione 
dei propri operai circa l'aumento dei salari ela 
diminuzione delle ore di lavoro. 

« La validità giuridica in genere di simili 
convenzioni — osservó il tribunale — diretta a 
disciplinare la prestazione del lavoro industriale 
deriva dalla istessa natura contrattuale del rap- 
porto di locazione d'opera. Tali convenzioni, 
che tanta larga parte vanno assumendo nel re. 
golamento del lavoro, possono essere di due 
forme: possono cioè assumere il più moderno 
aspetto di concordato di tariffa o contratti col- 
lettivi in senso proprio, i quali, secondo la piü 
corretta nozione accolta in diritto francese e 
tedesco, consistono in semplici contratti preli- 
minari stipulati fra l'industriale e una rappre- 
sentanza operaia, per determinare le norme alle 
quali dovranno in seguito assoggettarsi i singoli 
contratti di lavoro che verranno stipulati sotto 
l'impero del concordato: in questo caso si pre- 
sentano difficili questioni circa le relazioni fra 
il contratto preliminare ed il successivo con- 
tratto di lavoro e sopratutto circa la rispettiva 
azionabilità nei riguardi delle parti rispettiva- 
mente contraenti. 

Ma le convenzioni di cui trattasi possono 
esplicarsi in un campo assai piü limitato e che 
non richiele l'intervento di nuovi e più moderni 
principii di diritto, perchè esse si contengeno 
nell’ambito della comune interpretazione ed ese- 
cuzione dei contratti. Ciò avviene quando la 
convenzione si risolve essa stessa in un contratto 
di lavoro attuale ed immediato che i contraenti 
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(sia direttamente che per rappresentanza) sti- 
pulano direttamente per sè, essendo essi tutti 
all'atto deila convenzione operai della ditta ». 

Ora, nel caso concreto, si trattava di una con- 
venzione di questo secondo tipo perchè riguar- 
dava il regolamento del lavoro da prestarsi sia 
dai membri della commissione contraente, sia 
dagli altri operai nel cui interesse la commis- 
sione agiva. 

La ditta, fra altre ragioni di nullità della con- 
venzione, invocava un preteso vizio di consenso 
determinato dalla coazione che avrebbe subìto 
nello stipularlo. Ma il tribunale, a prescindere 
dal fatto che una tale coazione, costituente vio- 
lenza sul consenso, dovrebbe essere rigorosa- 
mente provata, rilevò invece che vi erano ele- 
menti sufficienti per escluderla perentoriamente. 
Infatti quella convenzione non era che la ripro- 
duzione, attenuata in favore della ditta, di pari 
convenzione accettata ed eseguita da tutte indi- 
stintamente le altre aziende della regione, eser- 
citanti la medesima industria. Inoltre la ditta 
stessa aveva già prima promesso le concessioni 
contenute nella convenzione e l’aveva applicata 
per un certo periodo di tempo. Ciò stante ad 
eliminate le altre ragioni di minore importanza 
invocate dalla ditta, il tribunale ritenne piena- 
mente valida la convenzione in parola. 

Con questa convenzione, si era fra altro sta- 
bilito che l’orario per alcuni generi di lavoro 
dovesse essere di ore dieci e mezzo al giorno. 
Senonchè, dopo che era già entrata in vigore, 
la ditta invitò tutti gli operai a lavorare undici 
ore, avvertendo che, qualora fossero sollevate 
difficoltà, avrebbe senz’altro chiuso lo stabili- 
mento. Gli operai non osservarono questo invito 
e continuarono ad attenersi all’orario delle dieci 
ore e mezzo, e la ditta addivenne alla serrata 
dello stabilimento. In seguito a ciò, gli operai 
che avevano fatto parte della commissione sti- 
pulatrice, richiesero dalla ditta il pagamento dei 
salari stabiliti, per essersi la ditta stessa resa 
inadempiente della convenzione. 

Il Tribunale riconobbe l'inadempienza della 
ditta, osservando che gli operai, attenendosi al- 
l'orario convenuto, ben lungi dal compiere atto 
d'insubordinazione, eseguirono obbiettivamente 


il contratto unico valevole in loro confronto, 


poichè la pretesa della ditta, per essere unilate- 
rale e contraria alla prima stipulazione, era ma- 
nifestamente illegittima. 

A contrastare tale deduzione, la ditta soste- 
neva la inadempienza, da parte degli operai per- 
chè questi, a suo dire, avrebbero tenuto un con- 
tegno indisciplinato e turbolento e male eseguito 
il lavoro, ed anche impedito ad altri di lavorare 
in via straordinaria. Ma il tribunale ritenne che, 
a prescindere che una simile eccezione non po- 
teva essere opposta egli operai personalmente 
costituitisi in causa né a chicchessia senza una 
precisa specificazione delle singole responsabi- 
lità, il contegno degli operai non poteva avere 
valore di inadempienza atto ad elidere o a com- 
pensare la colpa della ditta. Ed il tribunale 
giunse fino a dichiarare che la reazione degli 
operai, se pure non può essere da un punto di 
vista superiore approvato, tuttavia, nella con- 
tingenza dei casi e di fronte alla palese e fla- 
grante violazione di contratto incorsa dalla ditta, 
non poteva ritenersi né negli intenti né negli 
effetti atta a paralizzare o menomare la domanda 
degli operai. 


Il tribunale poi dichiarò che il riconoscimento 
del buon diritto degli operai portava non già 
soltanto al riconoscimento in essi del diritto alla 
rifusione del danno per mancato preavviso, ma 
bensì quello dal diritto alla manutenzione del 
contratto, salvo alla ditta la facoltà di chiedere 
la risoluzione del contratto come di ragione; 
ma nel frattempo i salari erano sempre dovuti 
agli operai. 

Altra questione che il tribunale di Monza do- 
vette risolvere era l’indagine se la pronuncia 
dovesse riferirsi ai soli operai costituitisi diret- 
tamente in giudizio oppure estendersi ai restanti 
operai dello stabilimento, in quanto potessero 
ritenersi rappresentati in causa da quelli. In 
questo secondo senso si pronunciò il collegio 
giudicante, riconoscendo nel vincolo esistente 


, fra operai e commissione un mandato senza 


rappresentanza a favore dei mandatari a senso 
dell'articolo 1744 del codice civile, per cui si 
ritiene che, rispetto ai terzi, si obblighino di- 
rettamente i mandatari sia attivamente che pas- 
sivamente, senza che i terzi stessi vengano in 
rapporto di sorta colle collettività di puro fatto 
dai mandanti. 
А. M. 
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Società Varesina imprese elettriche. 
Varese. — Nell'assemblea ordinaria tenuta da 
questa Società erano rappresentate n. 26,114 
azioni. I 

Ë stato approvato il bilancio chiuso al 31 di- 
cembre 1907 che offre un utile netto di lire 
200,665.85 così ripartito: 

$ ojo fondo di riserva . . L. 

IO ojo al Consiglio damm. . » 

Alle azioni in ragione di L. 4.25 
per azione pari al 5 ojo del va- 
lore nominale . . . » 170,000.— 

A conto nuovo . . . . . » 617.08 

Sono stati rieletti a consiglieri i signori Croci 
rag. Francesco, Jarach Moyse, Mangiarotti cav. 
Ernesto, Molina dott. Tito, Scolari comm. Leone, 
Tremontani comm. Vittorio. 

A sindaci sono stati nominati i signori Ga- 
roni cav. Antonio, Jardini ing. Paolo, Galli 
cav. G. B. 

Unione Telefonica Lombarda. Mi- 
lano. — Presieduta dal comm. Bertarelli fu 
tenuta l'assemblea generale ordinaria di questa 
Società. 

Fu approvato il bilancio dell'esercizio 1907 che 
chiude con un utile netto di L. 47,113.91, di- 
stribuito com'appresso : 


10,018.75 
20,000.— 


Alla riserva . . . . . . . L. 2,355.69 
Al Consiglio. 2... + 4711.39 
Agli azionisti L. 8 per ciascuna 

azione da L. 100. . . . . + » 40,000.— 
A nuovo . . . 6 ow 3 46.85 


A sindaci furono nominati i signori Cazzaniga 
prof. Ernesto, Sommer Eniilio e Villa Ettore. 


Strada Ferrata Centrale e tramvie 
del Canavese. Torino. — Da questa So- 
cietà è stata tenuta l'assemblea ordinaria e straor- 
dinaria. - 

In sede ordinaria venne approvato il bilancio, 
che dopo i dovuti prelievi offre un utile netto 
di lire 245,500, a cui devonsi aggiungere lire 
10,067.97 di utile non distribuito. Con questo 
utile si é potuto distribuire un dividendo di 
L. 18.50 per azione di L. 250 e L. 6 per cia- 
scun certificato di godimento. 

In sede straordinaria fu approvato l'aumento 
del capitale da 3 a 8 milioni mediante succes- 
sive emissioni. Intanto si provvederà all'aumento 
fino a 4 milioni colla emissione di 4000 azioni 
da L. 250. 


PREZZO DRLL'ORO Е DELL'ARGRNTO 


Parigi, 7 - Argento prezzo al kg. Fr. 39.50 
Londra, 6 - Argento pence 25 */, 
standard, titolo 925 millesimi 


Nuova York, 6 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 55 !/, per oncia troy. 


all’ oncia 


"a ч ` —— NN 
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Telegrammi a 25 centesimi. 


In Rumania fino dal 1895 fu introdotta 
nel servizio telegrafico una muova cate- 
goria di telegrammi, chiamati « cartes de 
visite télégraphiques ». Questi telegrammi 
— privi di testo - contengono solamente 
l'indirizzo della persona cui sono diretti 
e la firma del mittente, la quale non deve 
superare tre parole. 

Questi telegrammi, pei quali non si paga 
neppure la tassa di ricevuta, costando essi 
una tassa uniforme di 25 centesimi, erano 
ammessi unicamente nelle feste di Natale 
e di Capo d'anno. 

Il loro sviluppo si deduce dalle seguenti 
cifre : 


anni N. telegrammi Incassi lire 
1895-1896 42.542 10.635,50 
1896-1897 67.213 16.803,25 
1897-1898 80.767 20.191.75 
1898-1899 90.965 22.741,25 
1899-1900 93.458 24.614,50 


Ma dopo il 1900 questo servizio fu am- 
messo in qualunque giorno dell'anno, ció 
che permise uno sviluppo meraviglioso 
del servizio stesso quale risulta dal se- 
guente specchietto: 


1900-1901 123.390 30.847.50 
1901-1902 055.355. 38.838,75 
1902-1903 179.139 44.784,75 
1903-1904 187.033 46 758,25 
1904-1905 322.096 80.524,00 


Ed in Italia quando зі avrà qualche cosa 
di simile? 
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IL PROF. VITO VOLTERRA. 


Annunziamo con piacere che il profes- 
sore Vito Volterra, l' illustre insegnante 
di fisica matematica della nostra Univer- 
sità, è stato nominato membro straniero 
della Accademia di Scienze di Stoccolma, 
andando così a ricoprire il posto lasciato 
libero per la morte del sommo Lord 
Kelvin. 


Personale post-telegrafico in Germania. 


Dalla statistica recentemente pubblicata 
riguardante i servizi postali-telegrafici e 
telefonici della Germania si deduce che 
il personale dipendente dal Ministero com- 
petente ha raggiunto le seguenti propor- 
zioni: 


1900 1905 

[Funzionari ed impiegati о.о: 112,891 
Sotto agenti 98,705 120,144 
Personale ausiliario oc- 

cupato in permanenza 

o ad epoca fissa 24,667 37,935 
Ricevitori 1,579 1,672 
Appaltatori dei traspo:ti 

postali, ecc. 5,344 5.419 


221,306 278,661 


© • 


Telegrafia senza filo in Germania. 


Secondo l'ultima statistica da poco pub- 
blicata la Germania al 31 marzo 1906 
possedeva le seguenti stazioni telegrafiche, 
aperte al pubblico servizio: 

7 stazioni costiere, e cioè: 

Borkum Phare (Amministrazione dei 
telegrafi); 

Dremerhaven Lloydhalle (Norddeut- 
scher Lloyd); 

Cuxhaven (Amministrazione della ma- 
rina); 
Helgoland (id); 
Marienlenchte (id.); 
Bulk (id.); 
Arcona (id.). 
stazioni a bordo dei battelli-fari: 
Borkumchift Feuerschiff; 
Weserfeuerschiff; 
l'euerschif Elbe; 
Eider-Feuerschiff; 
Aussenjade Feuerschiff, 
16 stazioni su navi di Compagnie ger- 


NA 


maniche di navigazione. 


Il numero di telegrammi scambiati fra 
le stazioni costiere germaniche durante il 
1905, fu 1l seguente: 


Numero Numero 

telegrammi parole 

Trasmessi alle navi 3.598 50,251 
Ricevuti dalle navi 4,847 68,887 
8,435 119,138 
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Telefotografia o fototelegrafia ? 


Recentemente è stata posta la domanda, 
se cioè la trasmissione delle immagini a 
distanza deve essere denominata felefoto- 
grafia о fototelegrafia. 

П capitano Owen Wheeler, di Weybridge, 
ha iniziato la discussione sul supplemento 
scientifico del Times fecendo giustamente 
notare che è stato già dato il nome di 
telefotografia alla fotografia degli oggetti 
a grande distanza, fatta per mezzo di ap- 
parecchi lenticolari convenientemente di- 
sposti; è dunque necessario dare un'altra 
denominazione alla trasmissione elettrica 
delle fotografie a distanza, perchè è chiaro 
che nella tecnica bisogna evitare, per 
quanto si può, di creare confusione in- 
dicando con lo stesso nome due cose 
completamente diverse. 

Il capitano Wheeler ha perfettamente 
ragione ed è da augurarsi che per la tra- 
smissione delle immagini a distanza venga 
trovato un termine che non dia luogo ad 
equivoci, 

L'altra espressione fototelegrafia non è 
certo un termine irreprensibile: tuttavia 
esso è da preferire, almeno per ora, giac- 
chè non crea confusione: difatti si com- 
prende subito che si tratta di una imma- 
gine che da lontano viene trasmessa e 
poi scritta. 


Incendio nella fabbrica di salnitro 
a Notodden. 


Nella notte dal 6 al 7 gennaio si è ve- 
rificato un grave incendio nella fabbrica 
di salnitro a Notodden (Norvegia). Il fuoco 
si appiccò al vecchio edifizio dei forni pro- 
ducendo un danno che si fa ascendere a 
circa 150,000 corone. A Notodden si fab- 
bricano i nitrati a mezzo dell'azoto atmo- 
sferico, impiegando la energia elettrica per 
farlo combinare con l'ossigeno; sembra 
che l'incendio sia dovuto ad un corto cir- 
cuito. 
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ITALIA H) ESTERO. 


Linea elettrica da Parigi a Saint- 
Germain. — П progetto per questa linea è 
già pronto da parecchio tempo ed è stato pre- 
sentato dall'ing. Francq. La realizzazione di 
questo progetto dipende in gran parte dalla co- 
struzione di una grande strada larga 50 metri, 
nella quale deve essere compresa una via per 


-le carrozze, marciapiedi per pedoni, pista per 


cavalieri e ciclisti, pista per automobili e final- 
mente due binari per la linea elettrica. 

ll Consiglio municipale di Parigi ha votato 
un contributo di 1,250,000 lire per le spese di 
costruzione della strada; per la linea elettrica 
però si attende che il concessionario presenti un 
progetto completo. 


- 
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La trazione elettrica monofase We- 
stinghouse. — La Società Anonima Westin- 
ghouse dell'Hivre farà presto due nuove impor- 
tanti applicazioni del sistema di trazione elettrica 
per mezzo della corrente monofase. 

La prima di queste due installazioni è quella 
di due linee suburbane della rete della Compa- 
guia des Omnibus e Tramways Lyon da Lyon 
a Jons, e da Lyon a Miribel, cioè approssima- 
tivamente 22 chilometri in linea normale a 
scartamento di m. 1.44. L'energia sarà fornita 
da una vicina stazione sotto forma di corrente 
continua a 600 volt, trasformata in una sotto- 
stazione contenente gruppi convertitori composti 
ognuno di motore shunt a corrente continua da 
300 HP. 600 volt, 450 giri al minuto, coman- 
` dante direttamente un alternatore monofase da 
225 Kw., 6600 volt, 15 periodi e dei gruppi di 
eccitazione separati. La corrente sarà trasmessa 
direttamente a questo voltaggio senza ricorrere 
a nessuna sottostazione lungo la linea. Il filo di 
trolley sarà installato a mezzo sospensione ca- 
tenaria semplice. 

Al principio del funzionamento della linea, il 
servizio sarà assicurato per mezzo di 15 vetture 
automotrici composte ciascuna di 2 motori mo- 
nofasi Westinghouse da 50 HP., 250 volt, 15 
periodi, capaci di fornire una velocità commer- 
ciale (comprese le fermate) di 20 km. all'ora. 
L'equipaggiamento di queste vetture sarà pre- 
visto per funzionare anche con corrente continua, 
una grande parte della linea attuale essendo ali- 
mentata da corrente continua. 

La seconda irstallazione consiste nell'equipag- 
giamento di una linea di tramways nel mezzo- 
giorno d'Italia, da Salerno a Valle di Pompei, 
cioé una distanza di 30 km. con binario a scar- 
tamento ridotto di 1 metro, in parte su strada 
pubblica. L'energia sarà comprata sotto forma 
di corrente trifase ad alta tensione e trasformata 
in una sottostazione in corrente monofase a 6600 
volt, 25 periodi per mezzo di un gruppo con- 
vertitore composto di un motore trifase e di un 
alternatore monofase da 6600 volt, 25 periodi. 
La corrente sarà trasmessa direttamente alla 
linea a questo voltaggio, e il filo trolley sarà a 
semplice sospensione catenaria. 

Il servizio sarà assicurato per mezzo di venti 
vetture automotrici composte ciascuna di 2 mo- 
tori monofasi Westinghouse di 40 HP., 250 volt, 
25 periodi. La velocità commerciale raggiunta 
con queste automotrici sarà di 25 km. allora. 


Trazione elettrica monofase sulle fer- 
rovie New-York, New-Haven e Hart- 
ford. — Una nuova prova dell'ottimo funzio- 
mento dell'installazione elettrica della Compa- 
gnia delle Ferrovie New-York, New-Haven e 
Hartford, é che questa Compagnia ha passato 
una nuova ordinazione alla Compagnia Westin- 
ghouse per 6 altre locomotive monofasi da 
1000 HP., simili alle altre 35 locomotive già 
fornite e che sono in regolare servizio dal mese 
di luglio 1907, per il rimorchio dei treni inte- 
rurbani fra New-York, Central Terminus e Stam- 
ford. 

Depurazione dell’ acqua per mezzo 
dell'elettricità. — La Compagnia de 1' Е! 
Paso and Southern Ralw. (Stati Uniti) ha ese- 
guito durante l’anno scorso delle esperienze nel- 
l'intento di cercare un mezzo per diminuire la 
quantità dei sali depositabili che restano ancora 
in certe acque di cattiva qualità, dopo che sono 
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state trattate con la calce e il carbonato di soda. 
Allorchè, per diminuire le quantità di materie in 
crostanti, si aumentava la porzione di prodotti 
chimici depuranti aldilà di un certo limite, si otte- 
neva un’acqua spumeggiante, che non poteva più 
servire alla alimentazione delle caldaie per lo- 
comotive. 

Siccome la parte di linea in vicinanza della 
quale si trovano queste acque cattive ha la lun- 
ghezza di 206 km.si è provato a diminuire la 
durezza di queste acque con un trattamento 
elettrico. 

I risultati delle prove eseguite sono riportate 
nell'Engineering News del 5 dicembre dell’anno 
scorso. Le prove sono riuscite molto bene, tut- 
tavia non sono applicabili in tutti i casi per la 
spesa eccessiva a cui si va incontro. 

Il metodo consiste nel far passare una cor- 
rente attraverso l’acqua posta in vasche di legno, 
per mezzo di elettrodi in ferro o in alluminio 
disposti in serie. 

Il peso degli elettrodi che si discioglie è pro- 
porzionale alla quantità di acqua trattata: il 
loro consumo corrisponde ad una spesa assai 
considerevole. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto ө 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni cco. presso 
Amministrazione dell’ELETTRICISTA, Via Cavour 224, 


dal 7 maggio al 1° luglio 1907. 


Allgemeine Elektricitàts-Gesellschaft, 
a Berlino: Collegamento di sicurezza per gli 
apparecchi di scambio elettrici. (Rivendica- 
zione di priorità dal 3 settembre 1906) — ri- 
chiesto il 25 giugno 1907, per anni 6. 

Raumann Adrian, a Zurigo (Svizzera): Re- 
lais pour compteur d'électricité avec mécani- 
sme indicateur de prix. (Rivendicazione di 
priorità dal 16 maggio 1906) — richiesto il 
14 maggio 1907, per anni 3. 

Belloni Emilio, a Milano: Resistenza indut- 
tiva per la distribuzione di energia elettrica 
e per il controllo della quantità di energia 
messa a disposizione — richiesto il 7 maggio 
1907, per anni 3. 

Bergman-Elektrictáts-W'erke Aktien- 
gesellschaft, a Berlino: Misuratore elet- 
trico per corrente alternata basato sul prin- 
cipio di Ferraris — richiesto il 9 luglio 1907, 
per anni 6. 

Berland Louis-Antonine, a Villejulf (Fran- 
cia) Compteur électrique à payement préable. 
(Importazione) — richiesto il 1° giugno 1907, 
per anni 6. 

Felten & Guilleaume Lahmeyerwrke 
Actien Gesellschat, a Francoforte s/M. 
(Germania): Differentiel dynamo-électrique 
avec changement de vites et de marche. (Ri- 
vendicazione di priorità dal 1? febbraio 1906) 
— richiesto il 1° febbraio 1907, per anni I$. 

La stessa: Dispositif de réglage pour électro- 
aimants à courant monophasé. (Completivo 
della privativa 84643 con rivendicazione di 
priorità dal 2 aprile 1907, richiesto il 1* lu- 
glio 1907. 

Gaglio Giovanni e Villani Luigi, a Milano: 
Nuovo limitatore di corrente elettrica — ri- 
chiesto:il 15 giugno 1907, per anni 3. 


Ghilarducci Francesco, a Roma : Macchina 
elettrostatica per radiotelegrafia ed elettrote- 
rapia — richiesto l'11 luglio 1907, рег: un 
anno. 

Heyland Alexandre, a Bruxelles : Machine 
électrique avec réglage automatique — richie- 
sto il 28 maggio 1907, per un anno. 

Joet Henry Francis, a Essex (Ingilterra): 
Miglioramenti negli elettrodi e separatori per 
batterie secondarie — richiesto il 23 agosto 
1907, per anni I$. | 

Locke Fred Morton, a Victor, New-York: 
Isolateur pour conducteurs électriques à haute 
tension — richiesto il 24 maggio 1907, per 
anni 6. 

Matzka Wincenty, a Vechelde presso Braun- 
schweig (Germania) e Timmermann Wal. 
ter, a Berlino: Fiche de süreté à plusieurs 
fils fusibles pour courant électrique — richie- 
sto il 4 giugno 1907, per 6 anni. 

Mier y Miura Eduardo, a Madrid: Perfec- 
tionnements aux compteurs d'électricité. (Com- 
pletivo della privativa 71554) — richiesto il 
25 giugno 1907. 

Siemens & Halske Aktien Gesellschaft, 
a Berlino: Sistema di collegamento per si- 
rene elettriche — richiesto il 1° luglio 1907, 
per anni 15, 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Rema-Milane, 21 Marzo 1903. 
Aociaierie Terni L.1260 — | Langen-Wolf....L 470 — 


АІ. F. Piombino. > 212— | Ligniti......... > 101— 
Ansaldo ........ » 158— | Metalli............ 121 — 
Azoto. ........., > 190— | Miani Sivestrl.. > 118 — 
Bredal....... ... » 818 — | Montecatini.... = 108 — 
Carburo ital » 1015 — Off. El.Genovesi. » 468 — 
Condotte ....... » 880— Pla Marcia..... » 1483 — 
Edison Milano.. > 635 — | Richard-Ginori, > 389 — 
Elbe ........... + >» 423— | Biderurg. Savona > 805 — 
Elettrochimica. > 57 — Soda.......... ^» 656 — 
Ferriere........ > 91 — | Tecnomasio...... > 118 — 


Forni elettrici.. > 77— Trams Roma.... » 914 — 
Чаа Roma ...... »1100— Valnerina...... » 170 — 
Kerka.......... » 482 — Vessola..... 0.00 »1058— 


METALLI. 


. Pressi per tonn.ing). = 1016 kg. 
Lendra, 20 Marzo 1908 


Rame G. M. B. (contanti) . . .Let. 59. — — 
Id. Best selected (contanti). . » 62, — — 
Ia. Elettrolitico . . . . . > 60 5, — 
Id. in fogli . . . . . . . » 15 —— 

Stagno (contanti). . . . . . » 140. — — 

Piombo inglese (contanti) . . . » 14.10 — 

ld. spagnolo. . . . . . . » 14. — — 

Zinco ordinario . . . . s » 21. 26 — 


nin Vd liveris, 
Al Quintale franco Italia 
Rame in fili 9 m/m e più. -—— K — — 


2 m/m e meno. 


CARBONI DA MACCHINA, 


Genova, 10 Marzo (Per tonnellata, al vagone) 
Cardiff extra . . . L. 84. — a 84 50 


Cardiff 1a qualità . . . . » 88 — a 83. 50 
Newport . . . .. . . . . э 81.50 a 82 — 
Newcastle . . . . . . . + + . »>@8.—аь—.— 
Newpelton. . . . . . . . . . »81.00898.— 
Antracite grossa . . . . . . > 44.— a 45, — 
Id. Cobles . .. ... » 41. — а 48, 50 
Id. Pisello . . . . . . > 97. — а 87. 50 
Id. minuta . . . . . . . 21 50 a 99, — 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
L’ Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 6, 1908. 
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usata come aereo trasmettente in radiotelegrafia 


Come è noto, questa antenna consiste 
in un primo tratto verticale messo a terra 
e in un secondo, molto più lungo del 
primo, orizzontale. [u studiata sperimen- 
talmente da Marconi nel 1906 e da quelle 
esperienze risulta che essa presenta l'ir- 
radiazione massima nel suo piano verti- 
cale specialmente dalla parte in cui viene 
messa a terra; il minimo poi dell'irradia- 
zione si verifica ai lati all'incirca nella di- 
rezione normale al piano dell'antenna (1). 
Le stesse esperienze, ma solo a brevi di- 
stanze, furono con resultati analoghi ripe- 
tute dal prof J A. l'leming (2). Una teoria 
in grado di spiegare questi fenomeni non 
esiste ancora (3), e io cercherò qui ap- 
presso di determinare nelle sue linee ge- 
nerali il modo di funzionare di questa an- 
tenna. 

Parto dall'ipotesi solita che la terra si 
comporti come un conduttore perfetto e 
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Fig. 89 а, 


paragono l'antenna orizzontale (insieme 
colla sua immagine) al circuito chiuso di 
un condensatore. 

Fig. 89 а rappresenta questo circuito. 
M è il campo magnetico e lungo il filo 


la sua rotazione concorda colla direzione 
della intensità del campo elettrico E; nel- 
l'aria ha la direzione opposta ad E. M ha 
la stessa fase della corrente i, E ha la 
stessa fase della tensione tra le armature 
del condensatore e cioé precede nella 
tase M di 90°. 

Per l'antenna (fig. 89 b) dicasi in modo 
analogo. Tra C' e C vi sarà dunque un 
campo magnetico come se il circuito del- 
l'antenna e della sua immagine si chiu- 
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od | 
Zt | 177 fW INTA Y / К) 
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ES E E s: РЕОНИ 22: 
B = +C 
Fig 89b, 


desse tra quei due punti. Siccome qui non 
sì tratta di un vero condensatore, solo 
parte delle linee di induzione sarà tra C, 
C' o nelle vicinanze della retta CC". Tra- 
scureremo il campo prodotto da quelle 
che si disperdono a distanza dall'antenna, 
che è evidentemente assai debole. In com- 
plesso riterremo che tra C e C' esista una 
corrente z, in fase colla corrente z, della 
antenna, ma di ampiezza minore. 

Se scomponiamo la nostra antenna in 
dipoli i cui momenti seguano la legge di 
continuità dei circuiti elettrici siamo ri- 
dotti al caso della fig. 90. 

Si tratta ora di studiare la componente 
verticale della forza elettrica nelle vici- 
nanze di un punto P posto sul suolo a 
notevole distanza dall'aereo. 

I dipoli orizzontali della fig. 90 non dan- 
no per un tale punto irradiazione apprezza- 
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bile (4). Restano i soli oscillatori verti- 


cali e siamo condotti al caso della fig. gt. 
Gli assi delle coordinate, Ox, Oy, Oz sono 
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Fig. 90. 


presi in modo che il piano Ox, Oy coin- 
cida col piano del suolo e O sia equidi- 
stante dai due oscillatori. Supporremo che 
si tratti di oscillazioni sinùsoidali persi- 
stenti. 


Sia M lunghezza d'onda delle oscil- 
lazioni in ognuno dei due oscillatori, 


2T . | 
— il periodo usato (la frequenza sa- 


Fig. 91. 


rebbe uguale a I ) Sia Q lampiezza 


della carica elettrica agli estremi del di- 
polo B B'. Sia K la costante dielettrica del 
mezzo, r Ја distanza del punto P da О. Sia 


(1) G. Marconi, Electrician, 4 maggio 1906. — (2) J. A, Fleming, Electrician, 28 dic. 1906. — (3) A proposito di teorie date finora sull'antenna 
orizzontale vedi L. Mandelstam, Jahrbuch der Drabtlosen Telegrathie, n. 2 (10 genn. 1908). — (4) Vedi A. Montel, Nuovo Cimento, Serie V, Vol. XIV. 


98 


А4: — BB —ds, А В = dy. Poniamo 
E = Одг. Siano /,, I, le ampiezze delle 
correnti lungo A A', B B! che si consi- 
derano quasi stazionarie. Come si disse 
I, < l, Si ponga I, = a I, 


Si consideri il dipolo BB: posto lungo. 


l’asse delle z e col centro in O. Detto V, 
il potenziale scalare esistente in P e posto 
sen (mr—nl) — 
: =. 

E dr 


n=- ra: "P" (1) 


Dette. A,, B,, C, le componenti del po- 
tenziale vettoriale in P sarà 


т è 


A,—O > B,=0 | 
C, == rds MITI = 323 (2) 


Analogamente si ha рег ДАА! posto’ 


lungo l’asse delle z e col centro in O e 
tenendo conto che ai suoi estremi non 
vi sono cariche elettriche e che la cor- 
rente é diretta in senso opposto a quella 
del dipolo BB', 


Vv. = О . e o ° (3) 
ZA, = 0, B, = O 
Coss gs cos (mr — n 1) 
poc DEDE i 
cioè, essendo 7, = a J, 
d 
С, = — a Е —— Sr. de чё (4) 


Si sposti ora AA' parallelamente a sé 


. 1 À 
stesso di — dy, 11 che equivale spostare 


P di — — dy. Í potenziali scalari e vet- 


toriali in P dovuti ad АА! saranno dati 
anziché da (3) e (4) da 


И ESO. . ue ж X5) 


(6) 
Si sposti l'oscillatore BB: parallela- 


i I 
mente a së stesso di — -— dy. l poten- 


‘ziali in P dovuti ad esso saranno 


E dr I d [Е dm 
к= copiar Ий) 

ат 1 d dx 
С.в yy |° q) 0 


I potenziali in P per la presenza dei due 
oscillatori sono dunque, posto к — E dy, 


TR Еа tz ona z 

ыы: di 2 didy - (9) 
m іт R(r--a) dx 
Pee cca жш S 


E sempre A= O, B— О. 

Ció stabilito si possono senza difficoltà 
determinare i valori della forza elettrica 
e della forza magnetica per un puato P 
dello spazio. Nel caso nostro si tratta, 
come si disse, di determinare la compo- 
nente verticale Z della torza elettrica per 
punt posti sul piano del suolo. 
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Dalla teoria di Maxwell risulta 


Z == агас" (11) 
cioé 
ci Ф x Ita dm 
Z=—eli-a 8 5 + 
E d°r R dm 
+K dz 2 442 dy 
Sviluppando quei differenziali e po- 
nendo in essi Z = o, 2 = cos g, тп — 
— пі О $1 ha: 
_ sen Q Р 2--a m° 
z= [s-9m — R —— c08 Ф 


E R 
=+ È соз] + 


cos Q 14-а ; Ет __ 
+ Kr Е z m cos 9 + — 
R 3m 
x cose | "m (12) 


Per punti a grande distanza dall'antenna 
si ha 


4. . sen Q 2 
ZI Kr E (t — x) т + 
cos Q I+% _, 
+ Kr 2 m COS 9 е (13) 


Si vede dunque che per le grandi di- 
stanze il diagramma polare della forza 
elettrica presenta due massimi nel piano 
dell'antenna e due minimi a 90° da quel 
piano stesso. 

Per le distanze assai piccole e non te- 
nendo conto dei dipoli orizzontali (ciò che 
è ancora lecito per le considerazioni che 
seguono) si ha dalla (12) che l'irradiazione 
nel piano dell'aereo dalla parte della punta 
è superiore a quella dalla parte del gomi- 
to; precisamente l'opposto di quanto dà 
l'esperienza nel caso dell'antenna orizzon- 
tale. 

Ma consideriamo questi resultati un 
po' più da vicino. Chiamo per brevità 1 
l'intensità del campo dalla parte del go- 
mito dell'antenna, 2 quella dalla parte 
della punta, entrambe poste nel piano 
dell'antenna. 

Fleming trovò sperimentalmente i se- 
guenti rapporti: 

Lunghezza d'onda 100 piedi — Di- 
stanza 78 piedi; 
Intensità 1 — 100; 
Intensità a = 70. 
Lunghezza d'onda 100 piedi — Di- 
stanza 138 piedi; 
Intensità 1 = 
Intensità 3 — 
Marconi trovò: 
Lunghezza d'onda forse 300 metri — 
Distanza 260 metri; 
Intensità t — 100; 
Intensità 2 — 80. 
Lunghezza d'onda 500 metri — Di- 
stanza 16 km,; 
Intensità 1 — 100; 
Intensità 2 = 60. 


100; 
55» 


(Questo rapporto è soltanto di massima 
e fu ricavato da una esperienza qualitativa). 

Si vede dunque che colla distanza l'in- 
tensità 1 aumenta di fronte alla intensità 2 
fino a una distanza non molto grande (forse 
qualche lunghezza d'onda) a partir dalla 
quale il rapporto tra le due intensità re- 
sterebbe invariato. Questo fenomeno av- 
viene anche colle formole da noi date. 

Lateralmente la concordanza tra espe- 
rienze e formole è assai soddisfacente, le 
divergenze derivano dalle differenze che 
si riscontrano tra le intensità nel piano 
dell'antenna. 

In complesso dunque il funzionamento 
dell'antenna orizzontale è paragonabile a 
quello di un circuito chiuso di un con- 
densatore la cui distanza tra le armature 
sia grandissima rispetto alla superficie 
delle armature stesse e che quindi fun- 
zioni molto imperfettamente. 

Fin dalle distanze più piccole si ha in 
pratica rispetto all'ipotesi suddetta un ec- 
cesso dell'intensità 1 sull'intensità 2. Viene 
naturale il pensare che ciò provenga dal- 
l'essere l'antenna messa dalla parte del go- 
mito a terra, e in genere dall'effetto della 
terra stessa. Per chiarire questo punto oc- 
correrebbero esperienze (che ora mancano 
completamente) fatte su acqua. 

Una completa spiegazione dei dati già 
noti sul funzionamento dell'antenna oriz- 
zontale, basata sulla semplice ipotesi della 
terra agente come un conduttore perfetto, 
non sembra molto probabile. | 

Ing. ALFREDO MONTEL. 


[ RAGGI X IN ARCHEOLOGIA 


Non posso ricordare senza meraviglia ciò 
che vidi fare da certi archeologi incaricati 
di studiare importantissimi monumenti ar- 
tistici e storici, che gelosamente si custo- 
divano da più secoli. 

Tutto il loro corredo consisteva in mar- 
telli,scalpelli,tenaglie, raschini, forbici, ecc. 
Immagini il lettore con quale delicatezza 
furono trattati cofanetti, involti, pitture, 
iscrizioni, suggelli. 

Certo se in tale circostanza fosse stato 
accolto il mio consiglio ricorrendo ai 
raggi X, si sarebbe (almeno in parte) ri- 
sparmiato un simile vandalismo. E chi 
saprebbe infatti immaginare quanti pre- 
ziosi servigi questi penetranti raggi po- 
trebbero rendere in archeologia? Essi do- 
vrebbero usarsi con quella facilità con cui 
si usa della fotografia. Tuttavia pare che 
fin qui le applicazioni de' raggi X in ar- 
cheologia siano state molto rare, tanto che 
il solo proporli ad archeologi, del resto 
eminenti, parve loro un assurdo. 

Veniamo alla pratica: 


Si tratta di sapere il contenuto di una 
cassetta, di un cofanetto di cartone, di 
legno, di corno, di osso, di cuoio, di avo- 
rio, ecc., Ovvero si vuol sapere che cosa 
sia stato involto in que’ drappi o in quelle 


stoffe, e ciò senza nulla forzare, anzi 


senza romperne neppure i suggelli? 
Niente di più facile. Si abbassi l'inter- 
ruttore del rocchetto Ruhmkorff il quale 
con le sue. potenti scariche illumina viva- 
mente il tubo di Crookes. Si collochi ora 
la cassetta, o il cofanetto o l'involto in 
esame, tra la sorgente luminosa e il fluo- 
roscopio ; i raggi.X s'incaricheranno della 
indiscrezione (1). Traversando questi raggi 
le parti opache per i nostri occhi, ma tra- 
sparenti per essi, proietteranno sullo scher- 
mo al platino-cianuro di bario, o se si 


vuole su una lastra sensibile, l'ombra delle ` 


parti ad essi impermeabili, con tutte le 
gradazioni di altri oggetti, più o meno 
permeabili, che incontrano nel loro per- 
corso. Nè si creda che i metalli oppongano 
una opacità assoluta, sicchè sia impossi- 
bile l'esame di oggetti rinchiusi in reci- 
pienti di tal natura. Se si vuole eccettuare 
il platino ed il piombo che sono i più 
opachi a questi raggi, gli altri metalli si 
lasciano traversare più o meno facilmente, 
specialmente lo zinco, il ferro, il rame; 
d'onde la possibilità di ottenere buoni ri- 
sultati se non su lo schermo, almeno su 
lastre fotografiche appositamente prepa- 
rate ; solo occorrerà fare uso di tubi di 
maggior durezza, prolungando il tempo 
di posa secondo le varie circostanze (2). 
Per regola generale la permeabilità dei 
corpi per i raggi X è, come notò il pro- 
fessore Marangoni, in relazione col loro 
peso atomico. 

In secondo luogo l'uso de’ raggi X in 
archeologia permette in molti casi di di- 
scernere l'autenticità degli oggetti presi in 
esame. Quante frodi non si scoprirebbero 
se tutto si volesse esaminare con questi 
raggi! Forse non poche mummie, che co- 
starono somme favolose, dovrebbero to- 
gliersi da’ musei, perché senza ossa, com- 
poste di soli stracci. 

Accadrà pure che alcuni oggetti antichi 
sieno stati restaurati in tempi recenti, ma 
cosi bene imitati che difficilmente se ne 
avveggono anche i più esperti. Esaminati 
.a' raggi X, facilmente se ne conoscerà 
l'inganno. 

ll decider poi della qualità di un legno, 
di un metallo, di un corpo. qualunque, 
spesso per l'archeologo costituisce un cri- 
terio onde poter rimontare al secolo in 
cui fu costruito o determinarne la prove- 
nienza. 


. vulgarsi 
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Or bene, l'uso razionale di questi raggi 
permette anche questa delicata ed impor- 
tante operazione (3). 

Tralascio di dire il vario modo di com- 
portarsi de' diamanti e delle pietre pre- 
ziose vere, da quelle false essendo ciò 
noto, e di minore importanza per l’archeo- 
logia. Solo dirò che anche le pitture su 
tele o su tavole, osservate con questi raggi, 
lasciano alcune ombre o sfumature se- 
condo la diversa natura chimica de’ co- 
lori adoperati; ed in ciò la possibilità di 
trovare pitture di molto pregio, da altri 
posteriormente cassate, e rimpiazzate da 
più recenti e meno importanti figure. 

A dir breve; io son certo che notevoli 
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cose potrebbe ripromettersi l'archeologia 
dalla scoperta e dalla sapiente applica- 
zione di questi raggi, come ho sopra ac- 
cennato. Perció prego i gentili cultori 
delle archeologiche scienze, di prendere 
in buona considerazione le mie parole; 
molto più che gli apparecchi occorrenti, 
sono stati in oggi ridotti grandemente e 
di volume e di prezzo, tanto da potersi 
facilmente trasportare dovunque, non oc- 
correndo per azionarli corrente elettrica 
speciale, essendo essi muniti di una pic- 
cola dinamo azionabile a mano, rispar- 
miando così anche le spese per il con- 
sumo di energia elettrica (4). 
P. E. OrLANDI PassioNiSTA. 
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LA COSTITUZIONE DELLA MATERIA 


Teorie sulla materia, dalla filosofia greca 
fino al principio del secolo XIX (1). 

La storia della .filosofia chimica fino 
verso la metà del secolo XVII può essere ca- 
ratterizzata assai semplicemente, poichè la 
ricerca delle cause dei fenomeni, mediante 
osservazioni ed esperienze materiali esiste 
poco o nulla; si contano profondi filosofi, 
vi sono sperimentatori abili, ma non si ha 
filosofia sperimentale nello stretto senso 
della parola. | 

Per ciò che riguarda la filosofia noi ve- 
diamo che presso i greci і pensatori sono 
completemente assorbiti nella contempla- 
zione del loro zo e professano il più alto 
disprezzo riguardo alla osservazione dei 
fenomeni naturali. 

Allorchè poi lo spirito scientifico co- 
mincia a svegliarsi per riflesso quasi della 
civiltà che si sviluppava nelle altre parti 
dell’ Europa, quel poco di slancio che 
avrebbe avuto il pensiero greco fu arre- 
stato dal nascente cristianesimo. [n quanto 


ai Romani, non erano neanche essi ani- 


mati dallo spirito di osservazione; essi non 


‘pensavano che alla guerra e al commercio. 


Quando il cristianesimo cominció a di- 
col suo spirito dogmatico, le 
osservazioni, già cosi rare ed imper- 


.fette, vengono considerate come erronee 


se non vanno d'accordo con le dottrine 
religiose e come superflue se non concor- 
danti fra loro: comincia cosi il regno della 
scolastica. 

La scienza, sbocciata appena nella Gre- 
cia, emigra allora presso gli Arabi, e quivi 
si sviluppa lentamente durante parecchi 
secoli, ma anche là sorge bentosto il 


.dogma ; il fatalismo di Maometto rende 
хапа ogni ricerca. 


Tali sono precisamente le ragioni che 
fino alla fine del medio evo, scavarono 
quasi un abisso tra la filosofia e l'espe- - 
rienza. 

Riguardo alla chimica, nota presso gli 
Egiziani, popolo molto religioso, veniva 
considerata come un'arte sacra privile- 
giata dei soli preti; presso gli Arabi, po- 
polo avido di ricchezze, la chimica viene 
indirizzata al solo scopo di conquistare 
una specie di talismano, la pietra filoso- 
fale, capace di convertire in oro i più vili 
metalli. Il periodo alchimistico comincia 
allora, e dura per tutto il medio evo arabo 
per estendersi poi, dopo le crociate, al 
medio evo cristiano. | 

Soltanto verso la fine del secolo XVI, 
lo spirito di ricerca comincia ad assegnarsi 
uno scopo più elevato. A questo punto il 
metodo sperimentale viene usato ad indi- 
care la via ad ogni ramo della scienza. 
Il talismano non deve più fornire la ric- 
chezza, ma la salute: esso deve essere la 
panacea universale; all'alchimia succede 
quindi la 1atrochimia (ихтро = medico). 

La Rinascenza, che nel dominio delle 
arti e delle lettere segna un'epoca di svi- 
luppo, non fu che un periodo di risveglio. 
assai limitato per la chimica; questa scienza 
solo al principio del secolo xvir, liberan- 
dosi da ogni scopo materiale, cerca final- 
mente di spiegare i fenomeni naturali per 
la sola soddisfazione della curiosità scien- 


.tifica e filosofica. 


Durante questo lungo periodo che pre- 
cedette lo svolgimento della filosofia spe- 
rimentale, la costituzione della materia 
preoccupò solo pochi spiriti elevatissimi; 
ci contenteremo di esaminare rapidamente 
alcune teorie, la maggior parte metafisiche, 


(1) Murani. Luce e Raggi Röntgen. Cap. IX. — (2) I tubi sono distinti in duri e molli secondo che il gas in essi contenuto è più o meno rarefatto. 
I tubi molli si adoperano per i'corpi più permeabili ai raggi X, viceversa gli altri. VALOBRA. Ròonitgenografia clinica. — (3) Chi scrive ha ideato un 
apparecchio col quale rapidamente. e con esattezza si effettuano tali operazioni. — (4) ll sig. A. Bernabei rappresent. in Roma della casa Balzarini, 
tiene in vendita tali apparecchi. — (5) Bulletin Société Belge d'Electriciens, febbraio 1908. 
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che si succedettero lentamente e che fu- 
rono considerate dagli uni come verità im- 
prescindibili, che furono molto discusse 
da altri, ma che vennero ignorate dalla 
grande maggioranza. 

1° Atomismo di Leucippo e di Democrito. 
— Nell'ordine cronologico la prima teoria 
che s'incontra é quella costituita dal com- 
plesso di idee filosofiche che costituisce 
l'atomismo greco. 

Leucippo (v secolo avanti Cristo) è il 
fondatore di questa scuola; egli conside- 
rava il mondo costituito dalla materia da 
una parte, ossia il pieno, e dal nulla dal- 
l'altra, ossia 11 vuoto. La materia, il pieno, 
gli appariva come una massa di grani iso- 
lati, solidi, naviganti nel vuoto, e infinita- 
mente piccoli e impenetrabili. Egli diceva: 
« | diversi movimenti ai quali sono sotto- 
« poste queste particelle, spiegano tutte le 
« variazioni di forma dei corpi materiali ». 

Verso il 470 a. Cristo, Democrito, al- 
. lievo di Leucippo, sviluppò e completò il 
il sistema del maestro: « Queste parti- 
« celle - diceva - sono indivisibili e in- 
< distruttibili: sono gli atomi. Non si può 
« dividere la materia all'infinito e la ma- 
« teria é eterna ». 

Questo limite imposto dall'atomo alla 
divisibilità della materia e l'eternità di 
questa, costituiscono ancora una delle con- 
clusioni alle quali arrivarono, come si ve- 
ага, і chimici atomisti del secolo xix ed 
è perciò che in tutti i trattati di chimica, 
Leucippo e Democrito sono rappresentati 
come gli avi filosofici di Dalton e della 
sua scuola. Solo che, mentre i chimici mo- 
derni furono condotti ad ammettere l'7^o- 
lesi atomica per la necessità di interpretare 
delle leggi che riassumevano una quantità 
di esperienze, i filosofi greci avevano conce- 
pito la loro teoria a priori, facendo astra- 
zione da ogni fatto positivo. Tuttavia se 
l'atomismo greco, frutto di raziocinio puro, 
e latomismo moderno, risultato di espe- 
rienze, possono presentare qualche punto 
di simiglianza, per ciò che riguarda l'ap- 
parenza delle conclusioni, i metodi però 
che conducono alle dette conclusioni e il 
valore di esse li differenziano assai: l'ana- 
logia consiste quasi soltanto nella coinci- 
denza delle parole adoperate. 

2° Sistema di Aristotele. — Sorvoleremo 
sulla teoria di Epicuro e su quella di Lu- 
crezio, le quali non sono altro che perfe- 
zionamenti delle idee di Democrito; pas- 
seremo invece direttamente al sistema di 
Aristotele. 

Di tutti i filosofi greci Aristotele (384- 
322 av. C.) è senza dubbio quello che dà 
maggiore importanza alla osservazione 
della natura e alle esperienze materiali. 
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A lui si deve inoltre la prima raccolta 
dei principali sistemi che precedettero il 
suo € di cui questo rappresenta come Ја 
resultante. Le teorie aristoteliche hanno 
avuto una influenza che durò per un pe- 
riodo lunghissimo: Aristotele, che visse 
al ш secolo av. C. fu l'oracolo delle scuole 
fino alla fine del medio evo; si ritrova an- 
cora l'impronta delle sue idee perfino nelle 
opere di Lavoisier, al principio del se- 
colo xix. 

Secondo Aristotele la materia è per sè 
stessa sprovvista di proprietà; ad essa 
Aristotele dà il nome di илл. Se questa 
о\у ci appare sotto diversi aspetti e se 
noi vediamo delle sostanze diverse: legno, 
pietra, metalli, ciò dipende dal fatto che 
questo Аз può rivestire delle proprietà, 
degli aspetti diversi. À proposito delle 
teorie aristoteliche è da ricordare il pa- 
ragone fatto da W. Spring il quale rafi- 
gura questo олт, come il manichino, sem- 
pre lo stesso, del quale si servono i pit- 
tori; le proprietà (sog di Aristotele) che 
differenziano le sostanze fra loro, sono 
i diversi costumi coi quali si può rico- 
prire il manichino; l'agente modificatore 
delle proprietà (otepeais di Aristotele) è 
colui che presiede al cambiamento di 
questi costumi. 

Vi sono quattro proprietà fondamentali, 
opposte due a due: il caldo e il freddo, 
il secco e l'umido; assumendo queste di- 
verse «doc, la materia forma quattro ele- 
menti: aria, acqua, ferra e fuoco (1). Cia- 
scuno di questi 4 elementi partecipa delle 
proprietà dei suoi vicini; il fuoco è secco 
come la terra e caldo come l’aria, ecc. 

Le parole fuoco, aria, acqua e terra non 
debbono essere prese nel senso che hanno 
oggi; la terra di Aristotele rappresentava 
tutto ciò che era solido, l'acqua ciò che 
era liquido, l'aria ciò che era gassoso; 
questi tre elementi corrispondevano dun- 
que ai nostri tre stati della materia. Ri- 
guardo al fuoco, certi autori credono ve- 
dervi la personificazione del calore e del- 
l'etere. Dall'uno dei quattro elementi si 
poteva facilmente passare al suo vicino. 
Così nell'aria sostituendo l'e.dos caldo con 
l'edog freddo, la si convertiva in acqua. 
Ora si direbbe, raffreddando un gas esso 
$1 liquefa. 

Dalla mescolanza in proporzioni diverse 
di questi quattro elementi risultano tutte 
le sostanze con tutte le loro proprietà in- 
termedie. Bisogna naturalmente intendere 
per proprietà quelle conosciute al tempo 
di Aristotele, cioè solo quelle che i nostri 
sensi possono percepire direttamente senza 
l'aauto di strumenti, come p. es. il colore, 
la trasparenza, il sapore, ecc. Dal punto 


di vista del colore è curioso notare che 
una sostanza era considerata tanto più 
rossa quanto più fuoco racchiudeva. Ri- 
guardo al sapore essa era tanto più amara 
per quanta terra conteneva in più; tanto 


più acre quanto più fuoco conteneva e tanto 


più salata quanto più acqua conteneva. 

Queste, per sommi capi, erano le basi 
del sistema aristotelico. 

3° Teorie degli alchimisti. — Abbiamo 
fatto già osservare che la scienza softocata 
in Europa dal nascente cristianesimo, si era 
invece molto sviluppata presso gli Arabi, 
ma con l’unico esclusivo scopo di conqui- 
stare dei beni materiali. Durante i primi 
secoli del periodo alchimistico i metodi 
impiegati furono o puramente empirici ed 
arbitrari o pure mescoltati da pratiche re- 
ligiose e mistiche. l'ino al secolo xu non 
si vedono affatto sbocciare le nuove idee 
riguardanti la costituzione della materia, 
fintantochè due medici arabi, Avicenne 
e Averrhoes (xu secolo) traducendo e co n- 
mentando le opere di Aristotele, rimisero 
in onore le sue dottrine dimenticate. 

Come si è visto, nel sistema aristotelico 
dei quattro elementi, si può passar facil- 
mente dall'uno all'altro cambiando il suo 
«doc; da qui nacque l'idea che un metallo 
vile può essere cambiato in un metallo 
nobile; venne così il principio della frasmu- 
labilità dei metalli. Il vecchio sogno degli 
arabi, che fino allora aveva solo alber- 
gato in cervelli immaginosi, trovava una 
specie di incoraggiamento postumo nelle 
teorie del gran filosofo greco. 

Sembra che da questo momento gli 
stessi filosofi si dedicarono alle pratiche 
alchimistiche; questa nuova alchimia peró 
non era più governata dal caso o dalla 
ispirazione, si bene da teorie più o meno 
verosimili. 

Averrhoés. — Questo medicoarabo emette 
anch'egli l'idea che esista un solo metallo 
il quale puó passare da uno stato grezzo 
ad uno stato perfetto; il piombo, lo stagno, 
il ferro e gli altri metalli allora conosciuti 
erano consid:rati come i primi stadi di 
una serie di epurazioni, di cui il termine 
era Гого; questo metallo unico, a loro 
dire, si era evoluto nel seno della terra e 
la differenza tra piombo e oro era para- 
gonata a quella che passa tra un frutto 
verde ed uno maturo. Solamente che que- 
sta evoluzione si effettuava in natura con 
una estrema lentezza sotto Г influenza de- 
gli astri (2). Lo scopo dell'alchimia era 
dunque quello di trovare il mezzo di af- 
frettare questo sviluppo, di far maturare 
cioè il metallo piombo, più rapidamente, 
sostituendo alle influenze astrali un agente 
più potente e più rapido. 


(1) Questi quattro elementi sono stati presi da Aristotele dalle teorie di Empedocle il quale ammetteva che l'acqua, il fuoco, la terra e l'aria 
fossero formati da una quantità di particelle piccolissime indivisibili che sono i veri elementi della materia. — (1) Secondo Proluso (morto nel v se- 
colo) i metalli sono generati nella terra sotto l'influenza di divinità astrali: il sole produce l'oro; la luna l’argento; saturno li piombo; marte il fuoco ! 


Questo agente ега precisamente la pie- 
tra filosofale. | 

Teoria di Сайепо. — Il sistema dei 4 ele- 
menti, prima di essere rimesso in circo- 
lazione con la diffusione delle opere di 
Aristotele, si era però sviluppato sotto 
un'altra forma e in un'altra direzione, nelle 
teorie mediche di Galieno. Difatti, secondo 
Galieno, che visse a Roma nel u secolo 
e che fu medico di Marco Aurelio, come 
ogni materia risulta dalla mescolanza dei 
quattro elementi presi in proporzioni di- 
verse, così ogni temperamento risulta dalla 
mescolanza di quattro umori; il sangue, 
la bile la pituita e l'atrabile; se questi 
quattro umori si fanno equilibrio il tem- 
peramento è normale e Ja salute è buona; 
se invece vi fosse troppo sangue il tem- 
peramento è sanguigno e il rimedio con- 
siste nel salassare il paziente; così pure 
se nella materia che compone il corpo 
umano uno dei quattro elementi è in ec- 
cesso l'uomo è malato; troppo fuoco pro- 
duce la febbre. 

Questa teoria, estranea al nostro sog- 
getto, è stata qui riassunta perchè essa fu 
poi adottata da certi alchimisti che ne fe- 
cero una teoria simile per i metalli. 

Geber. — Questo alchimista, vissuto nel 
ix secolo, considerava i metalli vili come 
malati e questo stato di malattia risultava 
da ciò, che i quattro elementi non vi si 
trovavano in equilibrio. 

L’oro invece era il metallo sano, di co- 
stituzione normale; per cambiare tutti i 
metalli in oro, ossia per guarirli, biso- 
gnava ricorrere dunque ai metodi galie- 
nisti cioè sopprimere l’eccesso nocivo di 
uno o dell'altro dei quattro elementi. Tale 
era lo scopo degli agenti della trasmuta- 
zione. 

Alberto il Grande. — Secondo questo im- 
peratore che scrisse De Alchimia (1193 (?)- 
1280) il metallo si forma nel suolo come 
un bambino nel seno della madre; quindi 
egli dice « come una madre malata puó 
far nascese un bambino infermo e leb- 
broso, cosi anche per i metalli che si ge- 
nerano nel seno nella terra, una causa qua- 
lunque, o una malattia locale puó produrre 
un metallo imperfetto ». 

L'oro é il metallo che nasce in una terra 
sana. Anche Alberto il Grande riteneva 
dunque che per ottenere l'oro si dovesse 
Operare una specie di guarigione ma in 
questo caso era la madre che doveva es- 
sere in buona salute, cioé erano gli appa- 
recchi e le materie prime messe in opera 
che dovevano essere pulite e pure. 

Teoria di Paracelso. — Gli alchimisti, 
trovandosi giornalmente in presenza di 
fenomeni i piü svariati, non tardarono a 
comprendere che non era possibile spie- 
gare tutto con la mescolanza dei soli quat- 
tro elementi. All'acqua, terra, aria e fuoco, 
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si venivano cosi ad aggiungere elementi 
nuovi, ammessi dagli uni, negati dagli altri. 
Geber considerava già i metalli come com- 
posti di due o tre elementi speciali, le cui 
proporzioni variano per ogni metallo. Que- 
sta idea, dopo essere stata accennata piü 
o meno chiaramente da un gran numero 
di alchimisti, trova la sua forma defini- 
tiva nella teoria di Paracelso. Secondo 
questo, i metalli si compongono di tre 
elementi che sono lo spirito, l'anima e il 
corpo, in altri termini sono il mercurio, lo 
zolfo e il sale, che non avevano il signifi- 
cato attuale. 

Il mercurio dei savi era il principio 
che dà ai corpi metallicità, splendore e 
duttilità. Lo zolfo è il principio mineraliz- 
zante al quale è dovuta l'alterabilità dei 
metalli. Più un metallo era nobile e più 
conteneva mercurio, al contrario più zolfo 
conteneva e più era vile ed alterabile; 
l'oro che era il meno alterabile dei me- 
talli allora conosciuti conteneva perciò 
pochissimo zolfo e molto mercurio; il 
piombo, invece, che si altera facilmente, 
conteneva più zolfo e meno mercurio. 

Una volta ammessa questa teoria, l’idea 
della trasmutazione dei metalli diventava 
razionale, poichè la differenza tra l'oro e 
i metalli vili dipendeva dalla proporzione 
più o meno grande di zolfo in essi con- 
tenuta. La trasmutazione si riduceva dun- 
que a prendere un metallo vile ed a to- 
gliere da esso più zolfo che fosse possibile 
onde avvicinarlo sempre più all'oro. 


* 
ж є 


Queste sono le principali teorie ammesse 
dagli alchimisti; la frasmutazione era una 
serie di operazioni chimiche e fisiche che 
veniva seguita nelle pazienti e lunghe ri- 
cerche: questa trasmutazione era consi- 
derata da alcuni come una evoluzione, 
da altri come una guarigione o una puri- 
ficazione. Ma queste operazioni che si 
compievano in natura sotto l'influenza di 
potenze occulte, avevano bisogno, per com- 
piersi rapidamente nelle mani dell'uomo 
di azioni estranee dipendenti sia dalla pie- 
tra filosofale sia da un elisir o da un fer- 
mento. | 

Nella ricerca della famosa pietra filoso- 
fale gli alchimisti dettero prova di una 
pazienza incomparabile: una esperienza 
poteva durare più vite di uomo, e il padre 
morendo affidava al figlio la cura di con- 
tinuarla : tutti questi sforzi furono però 
vani e lo stesso Paracelso che visse nella 
Svizzera durante il secolo xvi, accenna alla 
inutilità e vanità di queste ricerche alchi- 


‘ mistiche, alle quali aveva finito per non 


prestar più alcuna fede. 
(Continua) 
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TOI 


CARRELLI 
automotori ad accumuiatori 


La compagnia Westinghouse sta lan- 
ciando sul mercato un nuovo tipo di car- 
rello ad accumulatori par ferrovie indu- 
striali e linee interne di opifici. Tali car- 
relli hanno una portata dalle то alle до 
tonnellate e la Westinghouse ne ha fatto 
largo uso nelle proprie officine per vari 
anni, 1] telaio è assai solido, tutto in acciaio, 
gli assi girano entro cuscinetti e rulli. 
Come nelle ordinarie automotrici elettri- 
che, i motori sono montati sugli assi, so- 
spesi da una parte al telaio con molle, е 
collegati agli assi mediante conveniente 
ingranaggio riduttore. La batteria di ac- 
mulatori viene portata da una apposita 
intelaiatura di ferri ad angolo, con sospen- 
sione a molla. Ad un estremo del carrello 
sono posti il controller, gli interruttori, la 
presa per la carica ed il volt-amperometro 

Tutto il meccanismo rimane al disotto 
del telaio che è coperto con un tavolato 
destinato a ricevere il carico. Il tavolato 
stesso è mobile in diverse parti. I motori, 
del solito tipo Westinghouse, sono suscet- 
tibili di sopportare forti sovraccarichi. 1l 
controller dà quattro velocità nelle due 
direzioni, Gli accumulatori sono del tipo 
a ripulsione per poter dare e ricevere 
forti correnti. 

Delle esperienze di 6 mesi sopra un 
carrello della portata di 10 tonn. hanno 
provato che il consumo di energia per un 
servizio regolare ed assai gravoso di of- 
ficina, erano di 65 kw-ore al mese. ll 
lavoro fatto in questo periodo di tempo 
fu pure misurato e risultó circa 700 tonn. 
miglia al mese. 

Questi carrelli, adoperati come locomo- 
tive e senza carico per aumentare l'ade- 
sione, possono rimorchiare da metà alla 
intera loro portata a seconda del tipo di 
carro trascinato e delle condizioni del 
binario. Caricando il carrello per aumen- 
tare l'adesione, si puó trascinare fino a 
due volte la portata, peró per un periodo 
di tempo non superiore ai s minuti. 

La facilità di manovre rende questi 
carrelli assai pratici, senza contare che è 
possibile usufruire delle batterie per met- 
tere in movimento apparecchi di sclleva- 
mento. 


U. F. 
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RADDRIZZATORI CRISTALLINI 


per eorrenti alternate ed oscillazioni elettriche 


George W. Pierce dell'Harvard Univer- 
sity di Cambridge (Mass.), dietro la sco- 
perta del generale Dunwoody circa la 
proprietà che ha una massa cristallina di 
carborundio di funzionare come ricevitore 
per onde elettriche, intrapreso minuziose ha 
ricerche per investigare ulteriormente 
questo fenomeno. 

Le fig. 92 rappresenta la disposizione 
adottata per lo studio della conduttività 
del carborundio sotto varie circostanze. 


Fig. 92. 


In essa C è il cristallo di carborundio, 


B gli accumulatori, X YZ un potenzio- ` 


metro costituito da due lamine X,Z di 
zinco fisse e di una mobile Y,tutte immerse 
in una soluzione di Z, SO, , V è un vol- 
tometro ed A un galvanometro di bassa 
resistenza, in confronto di quella del car- 
borundio C. Mediante il commutatore S, 
si puó rovesciare la corrente nel cristallo 
e mediante quello 5, si può inserire una 


resistenza R, nota, per calibrare il galvano- 
metro. L'autore ha cominciato a studiare 
l'andamento della corrente quando si vari 
il voltaggio; questo non è legato a quella 
da una relazione lineare e la resistenza 
apparente della sostanza diminuisce col- 
l'aumentare della corrente. Il valore della 
corrente per un dato voltaggio si è trovato 
dipendere dalla temperatura, pressione dei 


4 
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contatti e modo d'apporto della corrente 
al cristallo. 

La proprietà più interessante del car- 
borundio é quella della conduttività uni- 
laterale per cui, per una stessa f. e. m. 
applicata, la corrente attraverso il cristallo 
in una direzione é diversa da quella nella 
direzione contraria. (Questa conduttività 
unilaterale è stata precedentemente ri- 
scontrata da F. Braun in alcuni ossidi 
metallici cristallini e solturi). | 

Il diagramma della fig. 93 
mostra, nei valori della inten- 
sità, una completa dissimme- 
tria quando si rovesci il vol- 
taggio ; è rimarchevole il fatto 
che in alcuni campioni, accre- 
scendo o diminuendo gradual- 
mente il voltaggio si otten- 
gono rispettivamente per la 
corrente due curve diverse. 

Questo effetto dovuto, apparentemente ad 
un lento stabilirsi della corrente scompare 
dopo alcune inversioni. Le ricerche rela- 
tive all'effetto della pressione dei morsetti 
stringenti il cristallo (pressione pura), 
mostrano che la conduttività tende a di- 
minuire colla pressione esercitata, quando 
la corrente ha la direzione di questa; per 
togliere le incertezze derivanti da difi- 
coltà di contatto e vedere qual parte giuoca 
la forma del contatto nel fenomeno della 
conduttività unilaterale sono stati scelti 
dal Pierce cristalli con faccie parallele 
alle basi e poi se ne sono platinate le basi 
mediante scarica catodica. 

Con platinatura unifacciale, la corrente, 
a pari voltaggio, si riscontrò maggiore 
quando questa era diretta (esternamente) 
alla faccia platinata. 

Con platinatura sulle due faccie il cri- 
stallo si scalda quando lo si fa attraver- 
sare da una corrente di mezzo ampère e 
splende in una piccola regione di ambe- 
due le faccie. La conduttività unilaterale 
del carborundio, mantenendosi anche con 
rapide inversioni del voltaggio, deve dare, 
qualora al cristallo si applichi una f.e.m. 
alternativa, in una direzione una corrente 
maggiore che nella direzione opposta. La 
disposizione sperimentale per lo studio di 
un apparecchio di raddrizzamento di que- 
sto genere è fornita dalla fig. 94 ; il mon- 
taggio permette l’impiego di una corrente 
continua ed alternata dello stesso voltag- 
gio ed una pronta misura del valore del- 
l'intensità di ambedue queste correnti e 
di quella raddrizzata. La resistenza R sulla 


linea alternativa a,b è regolata in modo 
che il voltaggio alternativo tra Xe Z, 
letto sul voltmetro Thomson AV, (S, a 
sinistra) sia lo stesso del voltaggio 
continuo ottenuto sostituendo alla linea 
alternativa la batteria B (S,.a destra). La 
caduta di potenziale tra Y e Z, essendo la 
stessa sia con correnti continue che alter- 
nate viene letta con un voltometro We- 
ston a corrente continua. 

La corrente risultante attraverso il cri- 
stallo C viene letta tanto con un milli- 
amperometro A che in un elettrodinamo- 
metro E, ambedue in serie col cristallo; 
quando si applichi la corrente alternativa 
il primo fornisce i valori della corrente 


raddrizzata ed il secondo dà una indica- 
zione dipendente dalla corrente alternata 
totale attraverso il cristallo. L'imversore 
S; serve, come nello schema della fig. 92, 
per misurare l'intensità della corrente 
continua nelle due direzioni opposte. Il 
rapporto fra la corrente raddrizzata letta 
sull'amperometro e la corrente totale op- 
portunamente letta sull’elettrodinamome- 
tro, fornisce approssimativamente il ren- 
dimento. i 
Per osservare direttamente la modifica- 
zione di un'onda sinusoidale provocata 
dalla conduttività unilaterale del cristallo, 
l'autore ha usato il tubo di Braun; i par- 
ticolaridell’apparecchio sono mostrati dalla 
fig.95, EE sono gli elettromagneti, muniti 
di nuclei di ferro dolcissimo, destinati a 
spostare il raggio catodico e quindi la 
macchia sullo schermo fluorescente. B è 
una batteria di accumulatori ad alta ten- 
sione (20.000 volt), R una resistenza ad- 
dizionale. Il cristallo C è immerso nello 
olio e la differenza di potenziale applicata 
è la caduta di tensione provocata attra- 
verso due lampadine ad incandescenza, Il 
tratto luminoso A,B, dissimmetrico ri- 
spetto alla posizione di riposo della mac- 
chia, osservato mediante lo specchio gi- 
rante fornisce, se il movimento di questo 
ultimo è in sincronismo col ciclo, una 
curva rappresentativa dell'onda suficien- 
temente stabile per potersi fotografare. 
La fig. 96 tolta da una fotografia mostra 
la configurazione dell'onda; nel tratto 
prossimo all'intersezione della curva col- 
l'asse si scorge l'effetto dell'aumento di 
resistenza per bassi voltaggi; se questo 


dipendesse dal calore indicherebbe una 
coincidenza tra un minimo di temperatura 
ed un minimo di corrente. Dall'esame del 
ciclo si osserva, sebbene con qualche in- 
certezza, che le distanze tra due minimi 
successivi della corrente (valori nulli) sono 
disuguali : se questo fosse vero si rende- 
rebbe evidente la presenza di una forza 
elettromotrice persistente il cui effetto sa- 
rebbe di spostare il ciclo rispetto all'asse. 
Questo significherebbe che l’effetto rad- 
drizzatore sarebbe in parte un effetto in- 


tegrale paragonabile a quello di una forza 
elettromotrice termica prodotta da una 
corrente e che non cessa all'annullarsi di 
questa, eppure ad un effetto di polarizza- 
zione. 

L’origine termoelettrica della polarità 
elettrica nel carborundio sembra potersi 
escludere perché eventuali cambiamenti 
di temperatura, come quelli provocati da 
un soffio o dall'avvicinamento di un fiam- 
mifero acceso non alterano il suo conte- 
gno. Riguardo all'origine galvanica della 


Fig. 56. 

presunta forza elettromotrice persistente, 
esperimenti eseguiti con corrente continua 
rapidamente interrotta e con un elettro- 
metro capillare, hanno mostrato che questa 
forza elettromotrice esiste, ma ha un va- 
lore troppo basso per potere spiegare il 
fenomeno. ' 

L'autore trae profitto dalla conduttività 
unilaterale del carborundio per adattare 
un istrumento a corrente continua alla 
misura di corrente alternata; a questo 
scopo un milliamperometro Weston è col- 
legato in serie col cristallo di carborun- 
dio ; l'insieme è shuntato e posto in de- 
rivazione, con una resistenza zavorra sui 
terminali, tra i quali si deve misurare la 
forza elettromotrice. 

Qualora occorra misurare piccoli vol- 
taggi, come p. e. quelli delle correnti te- 
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lefoniche, si può impiegare, per eliminare 
il difetto dell'alta resistenza del carbo- 
rundio, un trasformatore elevatore. In 
questo modo si possono misurare debo- 
lissime correnti ed eseguire esperimenti 
sulla risuonanza nei circuiti telefonici, 
inserendo p. e. una capacità: variabile nel 
primario di un trasformatore il cui secon- 
dario è riunito ad un amperometro di 
precisione mediante un cristallo di carbo- 
rundio platinato su ambedue le faccie. 
Però nell'impiego del carborundio alla 
misura di correnti alternate si incon- 
trano delle difficoltà a causa del 
grande coefficiente di temperatura 
di questo materiale in conseguenza 
del quale la conduttività aumenta 
rapidamente colla temperatura. Il 
valore numerico del coefficiente di 
temperatura ta rassomigliare il car- 
borundio più ad un elettrolito che 
ad un metallo. 

I risultati di questi esperimenti con- 
tribuiscono a fornire spiegazioni sull’a- 
zione del carborundio come detector per 
onde elettriche. Come sopra si è visto, la 
relazione tra la forza elettromotrice appli- 
cata e la corrente attraverso il cristallo 
non è lineare e la resistenza apparente 
della sostanza scema quando la corrente 
aumenta : da questo si può prevedere lo 
effetto di oscillazioni elettriche attraverso 
il carborundio, le quali, traducendosi in 
un aumento di corrente, causano una di- 
minuzione di resistenza e quindi un suono 
al telefono quando questo ed il cristallo 
vengano collegati in serie con una batteria 
locale. La proprietà specificata dal generale 
Dunwoody, di potere cioè il carborundio 
servire da detector senza intervento della 
batteria, trova spiegazione nella condut- 
tività unilaterale. 

Gli esperimenti eseguiti dal Pierce mo- 
strano come sotto l'azione di un voltaggio 
alternativola corrente che passa in un senso 
è maggiore di quella che passa nel senso 
contrario; nell'uso del detector a carbo- 
rundio senza batteria ausiliaria, il cristallo, 
in serie con l'antenna e la terra è shun- 
tato dal telefono. Oscillazioni elettriche 
col voltaggio in una certa direzione cari- 
cano l'antenna facendo passare una grande 
corrente attraverso il carborundio, mentre 
l'azione del voltaggio contrario produce 
una corrente minore nel senso dall'antenna 
alla terra attraverso il cristallo ; l'antenna 
resta quindi carica di una piccola quantità 
di elettricità, 

Questo è l’effetto di un intero treno 
d'onde e la carica accumulata sull'antenna 
sfugge attraverso il telefono il quale ren- 
derà una nota corrispondente alla fre- 
quenza dei treni d'onda. 


(1) Elektrot. und Maschinenbau n. 34, 1907 Karl Rubricius. 
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Questa opinione circa il funzionamento 
del detector a carborundio concorda con 
quella emessa da H. Brandes relativa- 
mente agli altri detector. L'opinione di 
questo autore, dedotta dalla considera- 
zione dell'azione di un gran numero di 
apparecchi rivelatori (pirolusite di Braun, 
elemento-valvola di Holtz, detector elet- 
trolitico, tubo ossicatodico di Wenhelt, 
tubo a vuoto, conduttività delle fiamme, 
detector elettrolitico di l'errié senza (.e.m, 
di polarizzazione), è che in generale con- 
duttori e combinazioni di conduttori che 
non seguono la legge di Ohm sono capaci 
di agire come rivelatori di oscillazioni 
elettriche. 

La questione relativa all'intervento del 
calore nell'effetto delle onde elettriche sul 
carborundio si può riportare all'origine 
termica o meno della conduttività uni- 
laterale. 

L'autore chiude questa interessante me- 
moria con un aperçu storico, citando le 
esperienze di F. Braun sulla conduttività 
dei solfuri metallici e del psilomelano, 
quelle di Streinz sulla conduttività delle 
polveri compresse ed infine quelle di Abt 
relative alle coppie termoelettriche com- 
prendenti ossidi e solfuri metallici: que- 
st'ultimo ha riscontrato che gli effetti 
termoelettrici nei cristalli superavo quelli 
ottenuti colle coppie metalliche, risultato 
questo che può avere importanza nello 
studio della conduttività unilaterale nelle 


sostanze cristalline. 
E. G. 


FORNELLI MECCANICI ©’ 


Lo studio continuo nell'esercizio delle 
caldaie a vapore per rendere più a buon 
mercato la forza motrice, per avere una 
combustione senza fumo, e d'altra parte 
la preoccupazione dell'aumento crescente 
della retribuzione del lavoro, unito al de- 
siderio di rendersi indipendenti dalla ir- 
regolare e non sempre sicura fornaciata 
a mano nel fornello della caldaia, diedero 
luogo alla creazione dei cosidetti fornelli 
meccanici, 

L'idea di condurre per via meccanica 
il carbone alla grata della caldaia, non 
è di recente data. Già nell'anno 1819 fu 
dato in Inghilterra ad un inventore di 
nome Brunton un brevetto per una grata 
cilindrica rotante, mentre nell'anno 1822 
John Stanley ebbe un brevetto per una 
costruzione per lo stesso scopo che però 
aveva come fondamento un principio di- 
verso, cioè introduzione del carbone da 
una tramoggia alla grata per mezzo di 
cilindri alimentatori e separazione del ma- 
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teriale bruciante dall'ultimo per mezzo di 
una ruota. 

La soluzione di condurre al focolaio il 
carbone per mezzo di una grata consistente 
in una catena senza fine automatica o 
mossa meccanicamente, prese piede in In- 
ghilterra promossa da Juckes e venne in 
attuazione al principio del 50° anno del 
secolo passato. 

Coi miglioramenti portati da Tailfer que- 
sta grata fu più tardi usata molteplice- 
mente in ['rancia. 

Nel 1860 e 70 tutte queste costruzioni 
caddero in dimenticanza per la mancanza 
specialmente di vantaggi economici, fino 
a che di nuovo nel 1881, al- 
l' Esposizione internazionale 
di Londra degli apparecchi e 
disposizioni per impedire il fu- 
mo, risorsero in grande nu- 
mero le disposizioni, invero 
provenienti da diversi punti 
di vista, che consistevano tutte 
nella questione della disposi- 
zione meccanica della grata. 
Le disposizioni presentate fu- 
rono per la massima parte la 
base dello sviluppo preso più 
tardi in questo campo; così 
per es. la costruzione di Proc- 
tor e Henderson può essere 
riguardata come il tipo fondamentale de- 
gli apparecchi agenti automaticamente e 
provvisti di apparecchi a forza centrifuga; 
quello di Holroyd Smith coll' introduzione 
del carbone sotto la grata per mezzo di 
una vite conica, rappresenta uno dei primi 
fornelli scorrevoli. 

Da quest epoca in poi la questione 
fu sottoposta ad ampi studi e ricerche. 

Nell'anno 1900 all' Esposizione mondiale 
di Parigi la Compagnia francese Babcock 
e Wilcox presentava una grata a catena 
del tutto pratica e utile, la quale s'intro- 
dusse in breve lentamente in Inghilterra, 
America, Germania e anche in Austria, 

Oltre alla ditta Babcock et Wilcox che 
specialmente nel campo delle costruzioni 
delle grate a catena dev'essere nominata 
come prima, si comprendono oggi tanto 
in Inghilterra e Stati Uniti come anche in 
Francia, Germania e Austria, una serie 
completa di Ditte ragguardevoli per la 
costruzione di fornelli meccanici. 

Secondo il modo con cui agiscono si 
possono classificare i fornelli meccanici, 
usati oggi, nei tre grandi gruppi seguenti: 

I Fornelli con grate a catena o grata 
mobile; 

П [Fornelli con schermo gettante е 
separante; 

Ill Fornelli scorrevoli. 

Dei fornelli con grata a catena quello 
della Ditta Babcock e Wilcox è oggi so- 
pratutto usato nell'esercizio delle caldaie 


dentato su cui è 
per mezzo di una vite perpetua o di una 
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(specialmente nei grandi impianti di cal- 
daie delle officine). 


La grata a catena consiste, come è vi- 
sibile dalla fig. 97, in una catena larga 


circa m. 1.50 montata su una vettura а 
quattro ruote, e che è formata da asti- 
celle di grata di ferro fuso larghe 25 mm., 
alte 100 mm. e lunghe 200 mm. 


L'albero anteriore, che porta un disco 
> tesa la catena. è spinto 


ruota elicoidale con la partecipazione di 
un'asta d'eccentrico e di una ruota di un 
motore elettrico di 0.65 HP, in modo che 
la parte superiore della catena viene spinta 


Fig. 97. 


innanzi a tratti lentamente verso il for- 
nello. 

Il carbone arriva da una tramoggia della 
larghezza della intiera grata sulla catena 
e propriamente davanti ad una porta di 
schermo che automaticamente fa cessarne 
l'introduzione alla giusta altezza dello 
strato di carbone (circa гоо mm.). 

In una nuova costruzione della catena 
di Babcock e Wilcox il movimento di que- 
sta non va atratti ma è continuo; il mo- 
vimento è eseguito dal motore elettrico 
per mezzo di una catena, sopprimendo 
l'eccentrico. 

La regolazione della velocità del mo- 
vimento della grata si eseguisce variando 
il rapporto: di versione. Le scorie sono 
portate via automaticamente per mezzo di 
un leva scoria di ferro fuso attaccato alla 
fine della catena. Quando il motore è, 
fermo, la grata è movibile a mano per 
mezzo di una manovella. 

Poichè le ruote discoidali senza denti 
che portano la catena sono poste su una 
vettura, è possibile tirare fuori l’intiera 
grata dal fornello senza che occorrano 
smurature е possono venire eseguite fa- 
facilmente e velocemente le eventuali ri- 
parazioni. 

Le grate Babcock e Wilcox vengono 
completate o con semplici tramoggie nelle 
quali si mette a mano il carbone (officina 
elettrica di Vienna), o anche, come è usato 
generalmente nelle grandi officine d'In- 


ghilterra e d'America, vengono provvisti 
di apparecchi che automaticamente effet- 
tuano l'introduzione del carbone (Con- 
vergern), così che questo viene messo 
dai vagoni nei serbatoi appositi, situati 
per solito sopra le caldaie, e da qui per 
mezzo di tubi viene mandato direttamente 
alle tramoggie. 

La fig. 98, mostra l' impianto delle cal- 
daie di un'officina con la condotta automa- 
tica del carbone alle grate, dai serbatoi di 
carbone posti sopra le caldaie (officina 
Chorzow a Kónigshütte O. S.). 

Il fornello del sistema Babcock et Wil- 
cox viene costruito in Austria dalla fab- 
brica Ersten Brunner. 

In Germania e anche in Austria sono 
impiegati frequentemente in questi ultimi 
tempi i fornelli di sistema Dirr e preci- 
samente costruiti dalla fabbrica di tubi 
per caldaie di Dürr e C. in Ratingen 
presso Diisseldorf. ' 

In grandi linee questo fornello ¿ molto 
simile a quello di Babcock e Wilcox. 
La grata ugualmente è in forma di una 
catena senza fine ed è posta su una vet- 
tura trasportabile che può essere tirata 
fuori dal fornello. 

La tramoggia di ferro fucinato ha una 
parete interna mobile costituita da una 
porta formata di più parti, che per mezzo 
di una manovella può acquistare diverse 
altezze, e quindi entro la tramoggia si 


Fig. 98. 


possono porre strati di carbone di diversa 
altezza e dell'intiera larghezza del forno. 
| leva scorie usati nella grata di Babcock 
e Wilcox, sono esclusi da questa costru- 
zione. 

L'esclusione dell'aria alla grata è fatta 
per mezzo di pareti di riparo poste ester- 
namente al forno, mentre il fuoco alla 


estremità interna viene limitato da uno 
schermo mobile costituito da materiali re- 
frattari. 

La grata per quanto riguarda la grana 
del materiale ha una grande insensibilità, 
perciò si ha il vantaggio di potere ado- 
perare le qualità comuni di carbone fos- 
sile. 

Quali ulteriori vantaggi di questa grata 
vengono indicati: una rapida capacità di 
regolazione degli strati di carbo. e del 
movimento in avanti, da cui capacità di 
adattamento agli sforzi momentanei delle 
caldaie ; grandissima utilizzazione del ma- 
teriale bruciato, perciò economia di car- 
bone; altre economie nel personale di 
servizio, poichè, per es., gli apparecchi 
per levare le scorie si abbassano automa- 
ticamente. Infine una combustione quasi 
senza fumo e quindi un processo di com- 
bustione più regolare. 

ll fornello < sistema Dürr > è costruito 
in Austria dalla Ditta F. Ringhoffer in 
Prag Smichov. 

La fig. 99 mostra un altro dispositivo 
molto semplice di un fornello a catena 


e contemporaneamente con schermo get- 
tante costruito dalla Ditta A. Hering in 
Norimberga, per i tubi di fuoco della cal. 
daia di una locomobile a turbina della 
Società generale delle turbine a vapore 
in Norimberga, che fu esposta nell'Esposi- 
zione dell'anno passato per il giubileo 
della Baviera a Norimberga. 

Come si vede, essa consiste in una grata 
costruita nell'interno del tubo, costituita 
da un certo numero di piccoli elementi 
di grata che per mezzo di un unico perno 
sono fissati da una catena senza fine scor- 
rente su due piccole ruote. Per impedire 
uno scivolamento laterale della grata è 
posta una protezione nel mezzo. Alla fine 
della grata è posto un apparecchio togli- 
scorie per la cenere e scorie. L'introdu- 
zione del carbone è fatta con una tramog- 
gia che è provvista di un coperchio mo- 
bile. 

La grata riceve il movimento per mezzo 
di una catena, da un motorino posto sul 
suolo lateralmente. 

In Inghilterra, la patria dei fornelli a 
grata, sono diffusi molteplicemente, oltre 
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al fornello su descritto Babcock e Wilcox, 
ancora altri sistemi. 

Delle 729 caldaie delle officine elettri- 
che di Lonbra, 246 sono con fornelli mec- 
canici dei quali invero la maggior parte 
sono forniti dalla suddetta Ditta. 


Te 2? Iam. 


ИНИНИ NOS 
[ЩЩ ШАА ud 


Fig. 100 


Oltre questa ci sono quelle costruite 
dalle Ditte Stirling Boiler Co. Ltel. di 
Motherwell e Ed. Bennis e C. di Bolton. 

Degna di nota e diversa in certi det- 
tagli dai fornelli su nominati è quella co- 
struita ultimamente dalla Ditta Von Miller- 
Bennet (vedi fig. 100, 101,). 

Come si vede nella lig. tot, gli anelli 
della, catena dei quali è costituita la grata, 
hanno nelle due estremità una forma cir- 
colare ed una corrispondente diminuzione 
di spessore, cosicchè la grata si assomi- 
glia ad una catena di galle; in questa 
maniera é possibile una migliore esclu- 
sione contro l'entrata dell'aria e con la 
disposizione di uno speciale apparecchio 
viene impedita la stivatura delle ceneri e 
delle scorie. i 

L'introduzione del materiale da bruciare 
nelle nuove costruzioni dei fornelli, av- 
viene per mezzo di cilindri alimentatori, 
che permettono di regolare l'altezza dello 
strato di carbone, variandone la loro ve- 
locità. 


Fig. 101, 


Da un resoconto di H. Tomlinson Lee 
sull'officine di Wimbledon (Inghilterra), 
corredate con dieci fornelli Bennis, degli 
anni 1905 e 1906, risulta, con questo for- 
nello, nell’anno 1906, una economia, ri- 
spetto alla fornaciata a mano per KW-ora, 
di 0.161 penny (1.6. hella); ciò che per 
l'esercizio totale dell'officina (2.9 milioni 
di KW-ora) fa un'economia annuale di 
circa 1980 sterline (L. 49,935). 

Diverso dal principio della grata a ca- 
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tena, ma simile a questo nel suo movi- 
mento, è ıl fornello a grata mobile « si- 
stema Röck » che viene costruito dalla 
fabbrica di macchine di Stefano Röck a 
Budapest. 

La parte principale di questo, consiste 
in due file di elementi di grata disposte 
l'una sotto l'altra che si spostano su ro- 
taie liscie, delle quali la superiore con 
sopra il materiale da bruciare, va auto- 
maticamente nel fornello, mentre la fila 
sottostante che viene da esso e va in di- 
rezione contraria è vuota. Ogni elemento 
della fila superiore dopo bruciato 1l car- 
bone posto su esso, è mandato indietro 
nella posizione estrema, dove per mezzo 
di un apparecchio raggiunge la fila sotto- 
stante; da qui avanza fino al principio 
della grata dove per mezzo di un piccolo 
apparecchio di sollevamento viene di nuo- 
vo portato nella fila superiore. 

Tutti questi movimenti sono eseguiti da 
un motore elettrico con la partecipazione 
di un meccanismo a manovella. Il carbone 
viene condotto da una tramoggia e le al- 
tezze sono regolate dalla porta verticale 
del forno. 

In generale le grate a catena si sono mo: 
strate fino adesso ottime nella pratica. Esse 
impediscono l'inevitabile e dannoso raffred- 
damento del forno che si ha con la forna- 
ciata a mano; permettono una regolare 
separazione del materiale bruciante ed una 
altezza di strato facilmente regolabile, la 
quale con la fornaciata o é difficile (con 
ampia grata) o non si puó raggiungere. 

Tutti questi fattori agiscono insieme, 
ma si avrà una combustione ideale solo 
quando sarà fornita esattamente la quan- 
lità d'aria necessaria, quando зага rag- 
giunta la più alta temperatura di combu- 
stione, quando sarà possibile, una combu: 
stione completa e senza sviluppo di tumo. 

Un'altra volta parleremo degli altri si- 


stemi di fornelli. 
G. Z. 


Proiettore elettrico Salmoiraghi 


La Ditta A. Salmoiraghi — La Filo'ecnica di 
Milano — ha fornito recentemente all'Ammini- 
strazione degli armamenti militari di Turchia un 
proiettore elettrico da fortezza, La Commissione 
militare che lo ha collaudato ha espresso un 
giudizio molto lusinghiero per la Ditta forni- 
trice. 

Lo specchio parabolico di questo proiettore 
è di grande perfezione, illuminando con luce 
chiara a nitida un corpo anche alla distanza di 
10,000 metri. 

Il motore che fa agire il proiettore consuma 
meno petrolio in paragone dei motori forniti da 
aitre case estere; questo motore infatti, della 
forza di 14 HP, sviluppa 80 volt e 110o amp. 
consumando 450 gr. di petrolio, mentre altri 
motori ne consumano da 600 a 700 gr. 

| ++ 
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VANTAGGI ED INCONVENIENTI 
della messa a terra del punto neutro negli impianti trifasi 


Molti affermano che, per aumentare la 
sicurezza di esercizio di un impianto tri- 
fase, occorre mettere il punto neutro a 
terra: questo difatti & il mezzo migliore 
per limitare il valore delle sovratensioni 
tra uno qualunque dei conduttori е la 
terra, per sopprimere le risultanti rotture 
dell'isolante e le induzioni statiche anor- 
mali sui circuiti vicini, Ció permette an- 
che di utilizzare la terra come conduttore 
di ritorno, quando le tre fasi non sono 
più equilibrate. Infine se una delle fasi è 
messa causalmente a terra si produce un 
corto circuito che stacca il disgiuntore 
corrispondente. 

Ma se questo sistema del punto neutro 
a terra ha dei partigiani, ha pure molti 
avversari. Infatti questi osservano: se voi 
lasciate isolato il punto neutro, avrete il 
tempo di riparare una terra sopraggiunta 
ad una delle fasi, prima ch'essa abbia avuto 
il tempo di trasformarsi in corto circuito. Se 
il punto neutro è invece a terra, posto che 
si verifichi una terra sopra una fase, si 
produce tosto un corto circuito sulle barre 
di partenza, i disgiuntori si bruciano, i 
motori sincroni si staccano e tutto l'im- 
pianto è messo fuori servizio per un tempo 
più o meno lungo. 

Questi pareri contrari possono essere 
variamente discussi, quantunque si ab- 
biano pochi dati di esempi pratici da pre- 
sentare alla critica. 

Avanti all'Am, Inst. of E. E. sono state 
più ampiamente discusse queste due tesi 
contrarie e sono state anche appoggiate 
dalla relazione di fatti positivi. 

Lincoln espose anzitutto i vantaggi e 
gli inconvenienti della messa a terra del 
punto neutro; egli fa notare che se s'in- 
tercala una resistenza tra il punto neutro 
e la terra, il valore di questa resistenza 
deve essere molto grande per impedire 
i guasti ai disgiuntori e il distacco dei 
motori, quantunque sia capace di permet- 
tere il funzionamento del più potente in- 
terruttore dell’impianto. 

Clark indica la soluzione adottata in un 
impianto di linea aerea ad alta tensione, 
al progetto della quale aveva collaborato. 
Questo impianto funziona a 11000 volt 
a 25 periodi al secondo; è protetto da 
limitatori a piccolo intervallo equivalente 
mediante disgiuntori e con uno speciale 
regolatore di eccitazione. Inoltre il punto 
neutro è messo a terra a traverso un di- 
sinseritore e una resistenza a griglia me- 
diante una placca di terra immersa in un 
suolo umettato di acqua salata. 

Il valore della resistenza, 6.7 ohm, ba- 


(1) Electr. Review, Londra 18 dic, 1907. 


sta per lasciar passare, nel caso che un 
corto circuito attraversi il punto neutro, 
una intensità di 1000 ampere senza che 
la temperatura oltrepassi i 500°. 

Questa intensità è misurata da un am- 
perometro fissato al quadro. Una lampada 
spia s'accende quando nella resistenza pas- 
sano almeno 50 amp. e si spegne solo 
quando si apre un circuito ausiliario. 

Si é cercato di dare alla resistenza un 
valore tale che i disgiuntori funzionino 
sicuramente in caso di corto circuito. 

L'esperienza ha provato che la messa 
a terra del punto neutro é essenziale e 
che i diversi dispositivi di protezione 
funzionano in modo molto soddisfa- 
cente. 


Il Clark fa notare tuttavia un fatto ac-. 


caduto in un impianto del genere: una 
piccola scialuppa attrezzata in ferro che 
scorreva sull acqua in vicinanza della 
linea di trasmissione venne a stabilire una 
terra su una delle fasi. La intensità della 
corrente di terra raggiunse 400 ampere 
così che una catena d'àncora venne bru- 
ciata e la resistenza di terra fu portata 
al rosso ciliegio; i disgiuntori però non 
si staccarono che dopo tre minuti quando 
il battello, continuando a spostarsi, fece 
sì che un cavo di ferro venisse a contatto 
con una fase diversa, ció che determinó 
un vero corto circuito. 

Al momento del primo contatto il po- 
tenziale del punto neutro era passato da 
zero a 2700 volt e quello dei due fili di 
linea rimasti isolati arrivava a 9000 volt. 
Lo stato elettrostatico della linea si era 
dunque avvicinato molto a quello che 
sarebbe stato in un impianto a punto 
neutro isolato. Se la resistenza a griglia 
di 6.7 ohm fosse stata soppressa, la ca- 
duta induttiva di 1000 volt circa, combi- 
nata con la sola resistenza della presa di 
terra, avrebbe lasciato passare più di 650 
ampere d'intensità, sufficiente per staccare 
in meno di unsecondo il disgiuntore più 
vicino. Tale resistenza aveva dunque avuto 
una influenza piuttosto cattiva. 

Durante due anni si ebbero in questo 
impianto più di 70 corti circuiti; 25 di 
essi causarono l’arresto delle sottostazioni, 
e fecero fermare la centrale. La metà circa 
di questi corti circuiti proveniva da una 
terra. Si ebbero inoltre 10 terre di cui8 
furono eliminate con la messa a terra del 
neutro. 

Da questi dati sembra risultare che, su 
tale trasmissione aerea, la messa a terra 
con resistenza produce più corti circuiti dan- 
nosi di quel che non elimini le terre. 


ll Rhodes osserva che pure alla Inter 
borough Rapid Tr. di New-York la messa 
a terra del netro & fatta per mezzo di una 
resistenza superiore a 6 ohm e da 0.3 ohm 
di reattanza, valore trascurabile rispetto 
alla reattanza dell'alternatore. [n tal modo 
sono stati ridotti gli accidenti di ripercus- 
sione, se non i casi di cavi bruciati. 

Il Clark replica a questa osservazione 
dicendo che, in questo caso, la sola in- 
duttanza del sistema deve limitare ad un 
valore inoffensivo la intensità dei corti 
circuiti, di modo che la resistenza aggiunta 
nel circuito di terra serve solo ad impe- 
dire il funzionamento dei disgiuntori. 

Alla Interborough Cy. gli alternatori im- 
mettono direttamente sulla linea la cor- 
rente ad alta tensione senza trasforma- 
tori intermediari. É stato riconosciuto che 
in questo caso uno solo degli alternatori 
doveva avere il suo punto neutro a terra. 
In caso contrario se gli alternatori o le 
macchine motrici non sono equilibrate, si 
producono delle correnti di circolazione 
che sopraccaricano gli alternatori. 

A questo proposito lo Stone ha citato 
il caso di una distribuzione di luce messa 
a terra in più punti; inessa l'avviamento 
dei tram vicini provoca notevoli fluttua- 
zioni di luce poichè la terra del neutro 
offre alle correnti di ritorno una resistenza 
minore delle rotaie. 

Questa opinione viene confermata dallo 
Shaw (1) il quale riferisce un caso di due 
alternatori da 3000 KW. i quali alimen- 
tavano dei motori a 6000 volt. I punti 
neutri degli alternatori, come pure quelli 
dei motori, erano messi a terra; la cor- 
rente nel circuito di terra raggiungeva 
250 amp. in un altro caso due alterna- 
tori da 1500 KW a 5000 KW rispettiva- 
mente, a 6600 volt, i quali avevano il 
punto neuto a terra (quelli dei motori 
erano isolati), la corrente del circuito di 
terra era ancora di so ampere. Se ne con- 
clude che bisogna isolare tutti i punti 
neutri eccetto uno solo ; lo Shaw descrive 
un apparecchio che permette di mettere 
a terra a piacere uno qualunque dei punti 
neutri. 

Durante la discussione avanti all'Am. 
Inst. of El. Eng. viene citata anche Іа Com- 
pagnia Edison di Chicago la quale eser- 
cita una rete trifase parte sotterranea е 
parte aerea, avente lo sviluppo totale di 
1300 km., suddivisa in diverse parti fun- 
zionanti rispettivamente a 4000, 9000 € 
20000 volt. 

In ciascuno dei circuiti parziali, il neu- 
tro è messo a terra cono senza resistenza. 
Non si ebbero cavi bruciati nella trasmis- 
sione a 4000 volt, 60 periodi. 

ll numero dei trasformatori bruciati, nel 
corso dei due ultimi anni, per ogni genere 


di cause, sovratensioni, aumenti di inten- 
sità, difetto negli apparecchi, è stato rispet- 
tivamente di 1.4, 1.2 o[o del numero to- 
tale degli apparecchi in servizio. 

La rete a 9000 volt a 25 periodi, viene 
impiegata solo per l’alimentazione delle 
sottostazioni, che contengono convertitori 
rotanti e motori sincroni. 

H punto neutro di questa rete fu accura- 
tamente messo a terra nel maggio 1902, 
nello stesso tempo che si mettevano in 
servizio i generatori a 9000 volt. Dopo 
non si verificarono che quattro accidenti 
seri in relazione con la messa a terra del 
neutro, Specialmente durante i tre ultimi 
anni il numero di guasti prodotti nei cavi 
è asceso solo all'1.5 per гоо km. e per 
anno. | | 

Ricerche fatte all'oscillografo e mediante 
scintillatori montati nei diversi punti del- 
l'impianto non hanno dato risultati ben 
precisi: tuttavia i risultati ottenuti, para- 
gonati alle osservazioni fatte durante lo 
esercizio, fanno pensare che la messa a 
terra del neutro sia da preferirsi. 

Le esperienze sono ancora di troppo 
breve durata perché si possa dire se l'ad- 
dizione di una resistenza al circuito di 
terra ne aumenti l'efficacia. 

l'u citata ancora un'altra importante di- 
'stribuzione nella quale il punto neutro é 
a terra attraverso una resistenza. Si tratta 
di una stazione centrale di 20,000 KW e 
tre sottostazioni. L'energia é trasmezza 
sotto forma di corrente trifase а 11,000 
volt e 25 periodi, 

Tutti i punti neutri sono collegati ad 
una stessa sbarra attraverso resistenze 
comandate da interruttori a coltello. La 
placca che deve servire per la terra è in 
rame, immersa in un suolo bagnato di 
acqua salata. Le resistenze sono delle gri- 
glie di ghisa portate da telai in ferro e 
isolatori di porcellana. Esse sono racchiuse 
entro scompartimenti in mattoni, ben ven- 
Шай, Il loro valore è di 190 ohm; esse 
lasciano dunque passare 330 amp. cia- 
scuna sotto 6300 volt. Due a quattro di 
queste resistenze sono montate in pa- 
rallelo. 

La conclusione che si può trarre dai 
fatti enunciati in questa discussione è che 
la messa a terra del neutro sembra, in 
pratica, più spesso utile che nociva e che 
il valore da dare alla resistenza di terra 
deve essere accuratamente studiato in ogni 
caso particolare, onde permettere, senza 
eccesso di intensità, il funzionamento dei 
disgiuntori. l'inalmente sembra che іп un 
circuito sia preferibile di fare una sola 
messa a terra. | 
` Ecco orale conclusioni che lo Steinmetz 
ha dato a questa discussione : 


(1) Electrical Review, 20 dic. 1907, Londra. 
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т. Il neutro di un sistema trifase non 
deve essere messo a terra quando non è 
necessario. 

2. Esso deve essere messo a terra 
quando le condizioni dell'impianto sono 
tali che il sistema non può funzionare in 
modo soddisfacente senza essere equili- 
brato elettrostaticamente. 

3. Nei casi in cui non è necessario 
avere più d'una terra nell'impianto, è pre- 
feribile stabilirne una sola. 

4. Quando non è sicuro l'impiego di 
una terra senza resistenza, bisogna met- 
tere una resistenza. 

Come si vede queste conclusioni sono 
un po' sibilline: ad ogni modo sarà bene 
sempre lasciarsi guidare dal buon senso 
nella scelta, fino a che i risultati delle 
esperienze non abbiano detto l'ultima pa- 
rala intorno alla importante questione. 


` w Dr 


IMPIEGO DELLA TORBA 
per produrre l'elettricità 


H Tomlinson, in una recente seduta 
della Sezione di Dublino della Inst. of 
El. Eng., ha esaminato la possibilità di 
impiegare la torba come mezzo per pro- 
durre l'energia elettrica. 

Il soggetto si presentava molto in- 
teressante poichè in Irlanda si rinven- 
gono enormi giacimenti di torba. 

La questione può essere cosi riassunta: 
quando la torba viene gaseificata in un 
adatto gasogeno e i gas vengono impie- 
gati per motori a combustione interna, 
le perdite normali di calorico che si pro- 
ducono nei generatori di gas e nei mo- 
tori, sarebbero sufficienti per evaporare, 
in officina, l'acqua ancora contenuta nella 
torba dopo una semplice essicazione al- 
l'aria ? 

La torba naturale contiene approssi- 
mativamente до °/ di acqua; si può ca- 
ricarla nel gazogeno anche ad un tenore 
di 40-45 ?/o, poichè i gas, che debbono 
venir sempre raffreddati, essicano il com- 
bustibile prima ch'esso arrivi nella zona 
di combustione; d'altra parte col pro- 
sciugamento dell'aria o con la pressione 
si può economicamente ridurre il tenore 
in acqua fino al 70 °/. 1 Tomlinson pone 
quindi il problema nel modo seguente: 
si può far passare la torba dal tenore 
70 °%/ in acqua a quello di 45 °/, per 
mezzo del calore perduto nel motore a 
gas? Per rispondere a questa domanda 
egli fa questo ragionamento: 

Consideriamo 100 libbre di torba chi- 
micamente secca; per formare una torba 
al go °/, di umidità, bisogna che vi siano 
goo libbre d'acqua; al 70 ?/,, 233 libbre; 
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al so ?/,, 100 libbre e al 45 */,, 82 libbre. 
Per abbassare il tenore da 70 a 45 °/ 
bisogna dunque evaporare sr libbre di 
acqua; ammettiamo che occorrano 1,100 
calorie per libbra d’acqua evaporata, per 
la quantità suddetta saranno necessarie 
166,100 calorie. Se si potesse disseccare 
per compressione o esposizione all'aria 
fino al бо */,, occorrebbero solo 74,800 
calorie, essendo la quantità d'acqua da 
evaporare ridotta a 68 libbre. 

Ora 100 libbre di torba secca rendono 
864,000 calorie di queste 648,000 passano 
nel gas; con un motore avente un ren- 
dimento termico del зо °/, 194,400 unità 
sarebbero utilizzate (76 HPO indicati) e 
454,900 vanno perduti nello scappamento 
dell'acqua di refrigerazione. 

Basterebbe dunque che il rendimento 
166,100 668), 
454,990 

se si parte da una torba al 70 °/, е sa- 


8 
Беа 74:990 
454,000 
бо *j,. 


Sembra che questo rendimento può 
essere raggiunto. Secondo un rapporto 
dall'Ufficio delle Miniere di Toronto, me- 
diante un essicatore Dobson si ottenne 
nel 1903 un rendimento in torbe del 34,21 
per cento corrispondente ad un rendi- 
mento calorifico del 45 */,. Però in questa 
prova i gas caldi non erano stati ricuperati 
e si era operato su della torba al 34 ^/, 
Probabilmente il rendimento è minore 
per essicare da 34 a 16 */, che per ab- 
bassare il tenore da 70 a 45 ?/,. 

In complesso si può quasi certamente 
disporre, per ogni tonn. di combustibile, 
di 1000 HPO indicati; un decimo di que- 
sto lavoro verrebbe assorbito dalle opera- 
zioni meccaniche, estrazioni, trasporto, 
compressione ed essicamento. 

Quanto al.calore necessario per vaporiz- 
zare l'acqua del gassogeno (25 libbre per 
100 libbre di torba), esso sarebbe relativa- 
mente poco notevole; quello consumato 
dalla concentrazione del solfato di ammo- 
nio sarebbe trascurabile poiché 100 libbre 
di torba non forniscono più di 3,3 libbre di 
questo corpo. 

Questo ragionamento non ha incontrato 
nella discussione l'approvazione unanime ; 
è stato messo in dubbio che l’acqua di re- 
frigerazione possa servire all'essicamento 
della torba e che i gas perduti possano a- 
vere un valore qualsiasi. 

C. Erith (1) é arrivato a questo risultato, 
che per 10 tonn. di torba grezza non si 
possono ricavare più di 200 HPO, ciò che 
non potrebbe giustificare nessun impiego 
di capitale, anche se la vendita dei sotto- 
prodotti coprisse le spese di esercizio. 

É certo infatti che in Irlanda, stante il 


dell' essicatore fosse di 


= 16,5 9%, per torba al 
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clima molto umido, il rapporto in que- 
stione si trova in una condizione di grande 
inferiorità rispetto alle altre regioni come 
l'Italia e gli Stati Americani, p. es., ove la 
siccità permette di ottenere una torba più 
ricca con la sola esposizione all'aria. 

Tuttavia altri ingegneri credono col 
Tomlinson che il problema non debba es- 
sere abbandonato nemmeno in Irlanda. 

I precedenti insuccessi, certo molto nu- 
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: 
Impiego degli alternatori asinoroni nelle 
stazioni oentrali. 


L. Wathers ha presentato nello scorso 
febbraio una interessante comunicazione 
all'American Institute of Electrical Engt- 
neers. 

Si tratta dell'impiego di gruppi elettro- 
geni contenenti degli alternatori asincroni. 

E' noto che quando un motore asin- 
crono a cage d'écureuil vien trascinato oltre 
il sincronismo, esso diventa generatore e 
la macchina fornisce corrente alternata al 
circuito, proprio come un alternatore or- 
dinario. Tuttavia non bisogna dimenticare 
che una macchina simile non è autoecci- 
tatrice e che essa deve ricevere dalla rete 
la corrente magnetizzante. 

Il motore a cage d'écureuil possiede delle 
qualità preziose: dal punto di vista mec- 
canico, la sua costruzione puó dirsi per- 
. fetta, poichè il rotor può essere ottenuto 
perfettamente simmetrico e ben equili- 
brato ; esso non contiene nessun condut- 
tore isolato e può essere girato e collo- 
cato molto esattamente. Dal punto di vista 
elettrico esso non è meno interessante poi- 
chè gli avvolgimenti dello stator, i soli che 
hanno bisogno di essere protetti, non su- 
biscono alcuna vibrazione e possono es- 
sere isolati per una tensione qualunque. 
Inoltre il motore ad induzione ha molte 
analogie col motore shunt a corrente con- 
tinua, ambedue sono a velocità sensibil- 
mente costante: quando vien loro appli- 
cata in carico, la velocità decresce leg- 
germente e la coppia aumenta fino ad un 
massimo. 

Finalmente se la coppia cambia di segno 
e da resistente diventa motrice, in en- 
trambi i casi la macchina fornisce corrente 
al circuito; questa circostanza viene uti- 
lizzata nei motori shunt per ottenere il 
ricupero. 

Finora non sono stati mai utilizzati pra- 
ticamente questi notevoli vantaggi del 
motore a cage d'écureuil; sembra però 
che la sua semplicità lo mostri special- 
mente indicato per essere azionato dalle 
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merosi, provengono dal fatto che con la 
torba si è voluto produrre del carbone 
artificiale, così che il metodo dava luogo 
a forti spese di fabbricazione ed essica- 
zione. 

I metodi attualmente proposti sono tutti 
diversi e si fa da ogni parte molto appello 
al governo per le spese di sfruttamento 
poichè l'aiuto dei capitalisti irlandesi si 
prevede assai improbabile. 


turbine a vapore, così in voga al giorno 
d'oggi. 

La frequenza della rete non è data dal 
generatore asincrono, perciò se avvengono 
piccole variazioni di velocità nel comando 
di questa macchina, non si verificano nè 
dei richiami di vapore nè correnti di cir- 
colazione ; la macchina a cage d'écureuil 
mostra anzi grande tendenza a regolare 
la velocità della turbina da cui è azionata, 
poichè la variazione della sua coppia cre- 
sce con l'aumento della velocità. | 

In questo caso se si verifica una irre- 
golarità nella velocità angolare si ha sol- 
tanto l'effetto di far variare il carico as- 
sorbito come se si trattasse di una dinamo 
shunt. | 

La sola difficoltà d'impiegare cioè dei 
generatori asincroni nelle stazioni centrali 
potenti sta nella necessità di doverli ec- 
citare per azionarli. 

Questa corrente potrebbe essere fornita, 
a rigore, anche dalla rete se i cavi aves- 
sero una capacità sufficiente; ma questo 
non si può fare poichè tale capacità non 
è regolabile. 

Si potrebbero anche usare dei conden- 
satori per la eccitazione; meglio ancora 
però è di impiegare un motore sincrono 
ѕоугаессіїаїо con marcia a vuoto. 

Il Waters propone a tal uopo di usare 
un complesso costituito da un alternatore 
ordinario e da un generatore asincrono ; 
il primo serve ad assicurare la marcia di 
giorno, quando il carico è fortemente in- 
duttivo, a cagione dei numerosi motori 
inseriti nella rete; il secondo viene ac- 
coppiato al primo la sera, quando comincia 
il servizio d'illuminazione. 

Seguendo quest'ordine di idee lo Stott 
ha pensato di accoppiare motori a gas 
con macchine a vapore; si tratterebbe, 
nella specie, di potenti motori capaci di 
azionare degli alternatori asincroni. Ї gas 
di scappamento verrebbero utilizzati per 
scaldare la caldaia di una macchina a 
vapore di potenza molto più bassa, la 
quale a sua volta aziona un alternatore 
ordinario che sarebbe quello che dà, per 


così dire, l'intonazione alle centrali. Que- 
sta soluzione sarebbe molto attraente 
e se applicazioni del genere si faranno, 
dovranno essere subito segnalate ai tecnici 
a cui senza dubbio molto interesserebbe 
conoscerne l'esito. 
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Protezione delle linee di trasmissione 
in Inghilterra. 


In un lavoro presentato recentemente 
da J. S. Peck alla Inst. of El. En. di Londra, 
sono presi in considerazione i diversi di- 
spositivi atti a proteggere le reti di tra- 
missione ad alta tensione. L'A. osserva 
che nella Gran Bretagna ben poco si è 
fatto per perfezionare gli apparecchi di 
protezione contro la folgore perle reti aeree 
ad alta tensione. 

Si ha peró ragione di pensare che i 
progressi su questo ramo sono stati arre- 
stati: 1° dal fatto che in Inghilterra esi- 
stono pochissime linee che funzionano a 
tensioni superiori ad 11000 volt; 2° che 
la più grande parte di circuiti di trasmis- 
sione, in Inghilterra, consistono in cavi 
sotterranei che non sono perciò sottoposti 
alle perturbazioni atmosferiche; 3° che in 
Inghilterra sono molto rari i violenti ura- 
gani accompagnati da scariche elettriche. 

Tuttavia niente fa escludere che in un 
avvenire più o meno lontano si possano 
applicare più spesso in Inghilterra delle 
linee aeree di trasmissione, appunto a causa 
delle tensioni più elevate. 

Riguardo alle condizioni climateriche, 
l'A. fa osservare che i perturbamenti statici 
non provengono solo dalla folgore, ma 
anche da manovre di commutazione, da 
messe a terra, da corti circuiti, ecc. Le 
reti di cavi sotterranei sono particolarmente 
soggette a queste perturbazioni a cagione 
della loro grande capacità elettrostatica in 
paragone di quella dei conduttori aerei. 

In America sono stati studiati con grande 
cura tanto i dispositivi di protezione delle 
linee aeree quanto le leggi che regolano 
i perturbamenti elettrostatici; tuttavia 
molti punti di dettaglio, teorici e pratici, 
sono ancora da discutere. 

Il Peck esamina alcuni dei fenomeni più 
semplici e descrive varii dispositivi di 
protezione attualmente in uso. 1 pertur- 
bamenti elettrostatici, anzitutto esaminati, 
sono quelli prodotti dallo stesso funzio- 
namento interno della rete; ma quelli più 
dannosi, e ai quali vengono sottoposti gli 
apparecchi, sono quelli dovuti ad una causa 
esterna, ossia il fulmine; tali fenomeni 
possono influire in modo pernicioso sulla 
linea, sia per induzione statica, magnetica, 
O per scarica diretta. 

Per ciò che riguarda la sorgente di per- 
turbamenti elettnostatici, si contano almeno 


due pericoli ai quali sono sottoposti gli 
apparecchi elettrici sulle linee di trasmis- 
sione: 1° concentramento del potenziale 
sugli avvolgimenti alle estremità della 
linea, ciò che può causare dei corti cir- 
cuiti tra due spire adiacenti: 2° tensione 
eccessiva tra i fili e Ja terra, ciò che pro- 
duce delle rotture e scariche attraverso 
gli isolatori, le connessioni, ecc. o attra- 
verso l'isolante degli avvolgimenti. 

I processi e metodi impiegati per pre- 
venire questi perturbamenti sono descritti 
dall'A., che studia parecchi tipi di para- 
fulmini. Egli dà anche alcune indicazioni 
sui metodi di prova e di misura del po- 
tere protettivo dei parafulmini, ll Peck 
riassume il suo lavoro come segue : 

| perturbamenti elettrostatici possono 
essere prodotti dalla folgore, dalla messa 
a terra o da quei fenomeni che producono 
una repentina variazione nel potenziale 
elettrostatico. Essi possono essere consi- 
derati come una elevata tensione alla terra 
o tra i conduttori, o anche una concen- 
trazione di potenziale sopra una parte del 
circuito. 

Per evitare una tensione elevata tra la 
linea e la terra o tra i fili, si impiegano 
dei parafulmini. Per proteggere gli appa- 
recchi da una concentrazione di potenziale 
si dispongono dei rocchetti di reattanza 
in serie con gli apparecchi, o anche si 
isolano bene gli avvolgimenti piü vicini 
alla linea ; i due processi si possono anche 
combinare fra loro per dare una maggior 
Sicurezza. 

I parafulminicomprendono generalmente 
uno spazio d'aria nei punti posti in serie 
con un limitatore di corrente e un dispo- 
sitivo per soffiamento dell'arco. | quattro 
tipi di parafulmini più generalmente im- 
piegati sono quelli a corna, a spazi mul- 
tipli, a getto d'acqua, e i parafulmini elet- 
trolitici. 

Questi ultimi sono entrati assai recen- 
temente nella pratica industriale e quan- 
tunque il loro funzionamento sia ancora 
relativamente nuovo, le indicazioni che se 
ne sono potute già ricavare sembrano dare 
buon affidamento riguardo alla protezione 
che tale parafulmine può offrire; a quanto 
pare esso sarebbe più efficace degli altri 
adottati finora. 
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Lampada ad arco Beck senza regolatore, 
per Arendt (1). 


L'A. ricorda anzitutto i diversi tenta- 
tivi fatti in questi ultimi tempi per sem- 
plificare la costruzione della lampada ad 
arco, tentativi che si sono tutti limitati 
ad inclinare più o meno i carboni, o a di- 
sporli uno accanto all'altro. 
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Descrive poi la lampada senza rego- 
latore del sistema Beck. 

Questa lampada é del sistema a car- 
boni inclinati. Uno di questi carboni è 
montato sopra un supporto mobile intorno 
ad un asse orizzontale la cui posizione in 
altezza dipende da quella dell'altro car- 
bone, mentre quest'ultimo può scorrere 
lungo un'asta metallica della quale passa la 
corrente; esso é inoltre munito di una 
assicella laterale sporgente, con la quale 
si appoggia sopra un incastro fisso posto 
in vicinanza immediata della sua punta. 

Durante il riposo i due carboni si toc- 
cano con le punte; durante l'esercizio 
della lampada essi sono allontanati uno 
dall'altro mediante una leva mossa da un 
elettromagnete. La discesa simultanea dei 
carboni é regolata automaticamente dalla 
usura di quello che è posato sull'incastro; 
questo è connesso direttamente allo stesso 
polo della sorgente di elettricità a cui 
è connesso pure il carbone che lo tocca: 
ciò per diminuire le resistenza della lam- 
pada e regolare il consumo di corrente. 


—+*— 
TELEFONI ANTISETTICI. 


Gli americani sono sempre occupatissimi 
a perfezionare gli apparati telefonici, e di- 
verse loro riviste hanno una speciale ru- 
brica destinata a segnalare le più recenti 
innovazioni, i brevetti. ecc., che "possano 
interessare questo ramo dell'elettrotecnica. 

In uno dei suoi ultimi numeri l'Etecirical 
World accenna alle disposizioni usate per 
assicurare la disinfezione degli apparecchi 
telefonici che & asserita necessaria dagli 
igienisti, specialmente per gli apparecchi 
pubblici. | 

La maggior parte di queste disposi- 
zioni si riferisce, naturalmente, al micro- 


. fono; non mancano però adattamenti anche 


per il ricevitore. 

Il sistema più ordinario consiste in spe- 
ciali coperture di carta che otturano la 
bocca del microfono e del ricevitore e che 
dovrebbero essere rinnovate per ogni per- 
sona che fa uso dell'apparecchio. 

Con altri sistemi si hanno dei piccoli 
recipienti destinati a contenere una so- 
stanza impregnata di soluzione antisettica 
volatile. Uno degli ultimi tipi brevettati 
introduce addirittura un serbatoio a forma 
di anello riempito della soluzione anti- 
settica volatile. Le emanazioni passano 
attraverso ad una sottilissima fessura del- 
l anello che è applicato al microfono, la 
imboccatura del quale porta tanti forellini 
che comunicano colla cavità in cui è posto 
il serbatoio sopracitato e permettono alla 
soluzione di disinfettare l'apparecchio. 


a | U. F. 
— Ky ——— 
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SALDATURA ELETTRICA (2). 


Può riuscire di qualche interesse la ta- 
bella seguente che si riferisce ad una 
macchina per saldature elettriche costruita 
dalla Warren Electric Manufacturing Co. 
di Sandusky Ohio e riportate dall' Electrical 
World. 

Si tratta della saldatura di pezzi di ferro 
e di acciaio in sbaire di sezione rotonda. 


Diametri Potenza Tempo Energia 
in pollici in HP in secondi in HP secondi 
0,25 2,0 10 20,0 

0,50 6,5 21 136,5 

0,75 13 31 493 
1,00 22 40 880 
1,25 33 $O 1650 
1,50 45 бо 2700 
1,00 68 81 $508 


La potenza richiesta é quella del gene- 
ratore. 

Un pezzo di sezione quadrata richiede 
dal 25 al so о/о maggior potenza e dal 
12 al so o/o maggior tempo di un pezzo 
di sezione rotonda con diametro eguale 
al lato della sezione quadra. 

A parità di dimensioni, il rame richiede 
una potenza due o tre volte maggiore e 
circa da so a 70 о/о del tempo necessario 


per il ferro. 
U. F. 


Nore LEGALI 
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La responsabilità degli infortuni, 
nelle derivazioni per gli utenti G). 


La questione riguarda il caso interes- 
sante dell’applicazione della legge, negli 
infortuni cagionati da un errore degli im- 
piegati di una centrale elettrica ed avve- 
nuti agli operai nelle case dei clienti della 
officina stessa. 

La città di Ch. ha l'esercizio di una of- 
ficina elettrica nella quale viene creata la 
corrente per illuminazione e forza motrice 
tanto per la città quanto per i privati. 

[Fra gli utenti di forza motrice era anche 
il commerciante W. il quale riceveva la 
corrente per la sua fabbrica per mezzo di 
cavi sotterranei. Dietro richiesta del si- 
gnor W. che voleva trasferire la sua fab- 
brica e domandava che gli fosse tolta la 
presa elettrica, fu inviato dalla centrale 
l'ingegnere S. 

Questi infatti interruppe la comunica- 
zione che si trovava in un quadro fra il 
cavo della casa e la condottura interna che 
portava la corrente al motore della fab- 
brica. ma non interruppe quella fra il qua- 
dro e il cavo stradale, di modo che qual- 
che parte del quadro era ancora sotto ten- 
sione. | | 

La separazione completa non fu eseguita 


(1) Z. für Eleckt. un Masch. 6 nov. 1907, == (2) Electrical World, 25 gennaio 1908. — (5) Deutsche Juristenzig. vol. 13, 1907, pag. 308. - 
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poiché si aveva la persuasione che il nuovo 
aífittuario del locale avrebbe domandato di 
nuovo la corrente. 

Alcuni mesi dopo il sig. W. mandó un 
operaio a riordinare i locali per il nuovo 
affitto. 

Nel togliere il quadro dalla parete, un 
operaio fu ferito dalla corrente. Per questo 
mosse causa al Comune fondandosi sul 
S 2 della legge germanica, sulle respon- 
sabilità civili, avendo l'ingegnere operato 
in maniera da lasciare un continuo peri- 
colo, senza d'altra parte avvisare il si- 
gnor W. che il quadro non era ancora li- 
bero dalla tensione. Il convenuto fu con- 
dannato in prima istanza. 

La revisione opposta fu respinta mentre 
contemporaneamente veniva riconosciuta 
la colpa dell'ing. S. poiché fu detto che 
un'officina elettrica nel senso della legge 
é riguardata come una « fabbrica ». Le 
derivazioni fatte dall'utente e a lui appar- 
tenenti, che peraltro sono legate all’ ofl- 
cina, analogamente a quanto avviene per 
le officine a gas, impianti idraulici e ad 
aria compressa, sono da riguardarsi come 
impianti duraturi, che funzionano soltanto 
se l'officina è in esercizio ; essi quindi non 
sono altro che opere esterne appartenenti 
all'officina madre, e fanno parte della in- 
tera opera. ЇЇ loro servizio soggiace quindi 
agli stessi pericoli propri dell'officina cen- 
trale. 

Za 
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Scento ufficiale Banca d’Italia 5 */,. 


Sconti: Francia, 8. — Svizzera, 3.50 — Londra, 8 

— Germania, 5.50 — Austria, 4.50 — Belgio, 3.50 
Ohéques: Francia 100.05 -99. 95 - Svizzera 90 99-99.80 
— Londra 25. 115-28.125 — Germania 123 078. - 122. 975 


Società anonima prodotti elettrici - 
Genova. — Ha avuto luogo l'assemblea gene- 
rale ordinaria degli azionisti essendo rappresen- 
tate N. 12.358 azioni. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 1907, offre 
un utile di L. 184.410 sul quale è stato asse- 
gnato un dividendo di L.9 per azione. 

Sono stati eletti a consiglieri i signori com- 
mendatore Andrea Peirano, cav. Pietro Magni 
e David Sancristoforo. 

A sindaci i signori Luigi Campanella, Enrico 
Heil e nob. Pietro Citato. 

Ferrovie della Brianza Centrale - 
Milano. — Gli azionisti di questa Società si 
adunarono in assemblea ordinaria con l'intervento 
di N. 7115 sulle ro mila in cui è diviso il ca- 
pitale sociale, 

Udita la relazione del Consiglio fu approvato 
il bilancio che salda con un utile di lire 
542.098,06. . 

Furono rieletti a consiglieri i signori Cioja 
avv. Giuseppe, Dozzio cav. Ugo, Tremontoni 
comm. Vittorio, Rusconi Clerici nob. Giulio, 
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Scalini on. comm. Enrico. Fu pure ratificata la 
nomina a consigliere dell’on. dott. Pietro Bara- 
giola. 

Furono nominati sindaci i signori ing. Alberto 
Cattelli, Mazzucchetti Enrico, Scolari commen- 
datore Leone. 

Società Telefoni - Bergamo. — Dai 
numerosi azionisti intervenuti all'adunanza ordi- 
naria fu senza discussione approvato il bilancio 
al 31 dicembre 1907 con un utile netto di lire 
53.534,43, sul quale è stato assegnato un divi- 
dendo di L. 7,50 per azione di L. 100. 

Furono confermati in carica i consiglieri si- 
gnori avv. Camillo Costa, rag. Antonio Ghezzi, 
dott. Pietro Piccinelli, Alberto Valsecchi. 

A sindaci i signori rag. Lodovico Cuff, av- 
vocato Antonio Gambirasio, avv. Piero Fo- 
gaccia. 

Società elettrica Ossolana - Intra — 
E' stata tenuta l'assemblea ordinaria di questa 
Società. 

E’ stato approvato il bilancio dell'esercizio 
1907 che salda con un utile di L. 169.149,41, 
che è stato ripartito com' appresso: 


Alla riserva, L. 8.557.141 
Al Consiglio, » 16.069,20 
A disposizione del Cons., » 16.069,20 


Agli azionisti in ragione 
di L. 20 per azione di L. 250, » 128.000,00 
A nuovo, » 553,60 
Società elettrica ed elettrochimica 
del Caffaro - Milano. — Nell’adunanza or- 
dinaria degli azionisti di questa Società è stato 
approvato il bilancio al 31 dicembre 1907, che 
chiude con un utile di L. 353.104,65, che sono 
state ripartite come appresso: 


5 °/, alla riserva, L. 17.655,53 
10 °/, ai promotori, » 34.310,16 
$ */, agli azionisti, > 300.000,00 
Residuo a nuovo, » 138,96 


PREZZO DELL'ORO E DELL'ARGENTO 


Parigi, 10 - Argento prezzo al kg. Fr. 92.75 

Londra, 9 - Argento pence 25 25 all’ oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 9 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 54 ?/, per oncia troy. 


INFORMAZIONI 


Per regolare il concorso dello Stato alle 
Mostre in Italia ed all'estero. 


Sono state determinate, per decreto 
reale, delle norme uniformi e costanti per 
il concorso dello Stato alle esposizioni 
industriali ed agrarie all'interno ed allo 
estero. 

Per tale concorso saranno preferite le 
esposizioni e la mostre che meglio dimo- 
streranno lo sviluppo dell’attività indu- 
striale ed agricola. . 

Seguono quindi le norme per la con- 
cessione di aiuti governativi alle mostre 


che non abbiano carattere generale ; per 
le mostre regionali occorrerà il parere 
degli enti e delle rappresentanze com- 
petenti. 

Per le esposizioni all'estero è richiesto 
il parere delle autorità diplomatiche e 
consolari residenti sul luogo, Gli enti e le 
rappresentanze locali che devono essere 
interrogati, daranno ragguagli anche sulla 
entità e gli scopi della mostra o della 
esposizione, sui mezzi finanziari a dispo- 
sizione dell'organizzazione e sulle altre 
circostanze che valgono a chiarire l’ op- 
portunità del concorso finanziario gover- 
nativo il quale sarà anche commisurato 
al concorso degli enti locali. 

Sono poscia stabilite le norme per la 
concessione delle medaglie e dei diplomi. 
La medaglia d'oro sarà assegnata alle 
esposizioni nazionali. Il Ministero può 
anche determinare il modo con cui tali 
medaglie devono essere assegnate. 

Infine sono determinate le modalità per 
le agevolazioni doganali e ferroviarie e 
l'azione che devono esplicare gli agenti 
consolari e diplomatici per gli espositori 
italiani nelle mostre estere. 


Il Comitato Genovese per l’Espo- 
sizione di Marsiglia. 


A Genova è stato costituito il Comitato 
Genovese per la Esposizione internazionale 


«di Marsiglia che è riuscito così composto: 


Presidente onorario l'on. Fasce, presi- 
dente effettivo il sindaco di Genova mar- 
chese Da Passano, vicepresidente l'inge- 
gnere Dane, presidente della Camera di 
commercio e segretario il prof. Zandrino. 


Telefonia Pupin al lago di Costanza. 


Nel lago di Costanza è stato posato un 
cavo telefonico che unisce l'riedrichsafen 
con Romanskorn. 

Questo cavo ha una lunghezza di 12 
kilometri ed é munito delle bobine Pupin. 

Tale cavo, installato dalla Siemens, su 
richiesta della Direzione generale delle 
poste e dei telegrafi della Baviera, del 
Wurtemberg e della Svizzera, da qualche 
mese entrato in regolare esercizio, è un 
cavo telefonico con bobine Pupin, e si può 
dire sperimentale, perchè permetterà di 
preparare la industria costruttrice telefo- 
nica al grande cimento di. un cavo tele- 
fonico attraverso l'oceano. 
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Appalto di lavori telefonici in Spagna. 


Un recente decreto reale autorizza di 
aprire l'appalto per la costruzione di una 
rete telefonica internazionale tra la [Francia 
e la Spagna e per l'esercizio della rete 
interurbana del Nord. E 


П medesimo decreto reale autorizza la 
apertura di un concorso per la costruzione 
e l'esercizio di reti telefoniche interurbane 
del nord-ovest, del sud-est e del sud. 


Il oommerolo della mioa nel Сапеда. 


Tutta la mica che usasi nel Canadà 
viene importata dall'India, non essendovi 
nel Canadà miniere conosciute di questo 
genere. 

Anche tutta la mica che usasi negli Stati 
Uniti, ed è moltissima, viene importata 
dall'India. Le qualità che l’India шы 
sono diverse e cioè: 

Mica bianca (white mica); mica legger- 
mente bruna (mica lighted Stained); mica 
bruna; (mica Stained); mica verde (Green 
mica). 

Le più usate sono le prime due qua- 
lità, e cioè la bianca e la leggermente 
bruna. 

Esse sono prodotte principalmente dalle 
miniere al Nord del Bengala, ed ora co- 
minciano anche ad essere prodotte dal 
Nepal che è ricchissimo di tali miniere. 

La mica verde invece è prodotta esclu- 
sivamente o quasi dalla provincia di Ma- 
dras. 

I prezzi variano da scellini 0/5 per lib- 
bra fino a scellini 14/6 per libbra a se- 
conda della grandezza di ogni foglietto di 
mica. La più a buon mercato naturalmente 
è la mica del n. 6 perché i foglietti sono 
piccolissimi e la più cara è la mica A Spe- 
cial 48 above. 

Bisogna pure tener conto che’ la mica 
bianca ha un valore del 5 оро superiore 
a quello delle altre qualità, e la mica verde 
ha un valore inferiore di circa 10 ojo a 
quello delle altre qualità medie. 
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La trazione elettrica tra Genova e 
Busalla. — I lavori per l'impianto della tra- 
zione elettrica tra Genova e Busalla proseguono 
alacramente; vi lavorano 300 operai. 

La ditta Medici sta costruendo nella Cava della 
Chiappella un grande fabbricato in pietra e mat- 
toni che racchiuderà le turbine e le caldaie; le 
turbine svilupperanno gradatamente 7700 v. e 
saranno due da 15,000 v.e una da 20,000. 

Le turbine sono fornite dalla ditta Westing- 
house, le caldaie dalla Babcok. Sopra il fabbricato 
delle caldaie e delle turbine si innalzerà un 
grande camino di 76 metri. Assuntrice di questi 
lavori è l'impresa De Medici, già Carena. 

Poco distante dall'officina si sta costruendo 
una grande vasca per l'acqua che deve alimen- 
tare le caldaie; i detriti che provengono da 
questo grande scavo servono alla costruzione 
delle nuove calate del porto. 


L'ELETTRICISTA 


Due gallerie congiungono la vasca col mare; 
una serve per il trasporto dell'acqua fredda dal 
mare alla vasca, l'altra per il trasporto della 
acqua calda dalle caldaie al mare, e per il pas- 
saggio del coal conveyor, che è un carrello che 
porta direttamente il carbone dalla chiatta alla 
tramoggia del focolaio, il quale si carica auto- 
maticamente. 

Dall'officina partono sei fili conduttori, su di 
essi viene condotta una corrente di 13,000 v. I 
fili salgono sulle mura degli Angeli, girano sul 
forte Crocetta e discendono al Campasso, e di 
là proseguono su tutta la linea fino a Busalla. 

I fili sono sostenuti da robusti palia tralicio 
in ferro. 

Alla Chiappella al Campisi sorge poi la 
prima sottostazione elettrica di trasformazione. 
In essa vien ridotta da 13,000 a 3000 v. la cor- 
rente, che, partendo dal quadro centrale, viene 
portata alla linea mediante due terne formate 
ciascuna da palificazione indipendente, di modo 
che una serve di riserva all'altra. Di queste sta- 
zioni nc verranno erette quattro, una a Rivarolo, 
una a Montanesi, una a Bolzaneto e una a Pon- 
tedecimo. 

La linea elettrica Genova-Busalla sarà finita 
a novembre, e potrà funzionare verso la fine del 
corrente anno. Come dicemmo, essa parte dal 
Campasso ; nei primi tempi sul tratto Campasso- 
Pontedecimo, si farà il solo servizio merci, e 
da Pontedecimo a Busalla anche il servizio 
viaggiatori, che, in seguito, verrà esteso a tutta 
la linea. ll servizio elettrico verrà esteso pure a 
tutte le gallerie che mettono al porto. 

Le locomotive elettriche che verranno adottate 
sono della forza di 2000 HP, in modo che due 
di esse, sulla tratta Pontedecimo-Busalla, e sulla 
pendenza del 35 per cento, traineranno un treno 
del peso di 400 tonnellate alla velocità di 45 
chilometri all'ora. Questa linea è la prima in 
Europa che abbia la pendenza del 35 per cento 

Colla trazione elettrica la linea Genova-Bu- 
salla verrà molto avvantaggiata. Su di essa pas- 
seranno tutti i treni viaggiatori e circa so treni 
merci, alla distanza prima di 15 poi di 10 mi- 
nuti l'uno dall'altro, duplicando così lo sviluppo 
dell’attuale linea, con immenso vantaggio del 
commercio portuale, 


Tramvia elettrica Bovino-Stazione. 
— Sappiamo che è allo studio un progetto per 
una tramvia elettrica che congiunga Bovino- 
città con la stazione ferroviaria. 

La distanza fra i due punti di congiungimento 

è di circakm. 7; la pendenza media della strada 
raggiungerà il 5 */.. 
. La percorrenza della via verrà concessa in 
sede provinciale inquanto il Consiglio provinciale 
di Capitanata ha deliberato di concedere tutte 
le strade della provincia che si possono adattare 
a simili impianti. 

Si spera provvedere ai mezzi finanziari col con- 
corso governativo di L. 2000 a kilometro per 
30 anni consentito dalla legge 16 giugno 1907 
n. 540, col sussidio di L. 400 a kilometro deli- 
berato dalla Provincia per tutte le tramvie in 
luoghi montuosi della Capitanata e finalmente 
colla dotazione annua propria del comune. 

Ove tali risorse resultassero insufficienti, s 
farebbe ricorso alla legge della municipalizzazione 
dei pubblici servizi, sia per procacciarsi i fondi 
necessari, sia per provvedere all’esercizio della 
industria. 
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Nuove linee tramviarie. — La III Sezione 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella 
sua adunanza del 13 marzo, ha dato parere fa- 
vorevole, fra gli altri, sui seguenti oggetti: 

Progetto e domanda di concessione per la co- 
struzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica 
da Domodossola per Santa Maria Maggiore al 
confine svizzero. 

Schema di norme generali per gli attraversa- 
menti delle ferrovie dello Stato con condutture 
elettriche destinate al trasporto di energia. 

Domanda del comune di Cassano Magnago 
per essere autorizzato a costruire ed esercitare 
una tramvia elettrica fra il comune medesimo e 
quello di Gallarate. 

Domanda della Società concessionaria della 
tramvia elettrica Varese-Prima Cappella per es- 
sere autorizzata a prolungare la tramvia stessa 
fino all'abitato di Santa Maria del Monte con 
trazione in parte elettrica ed in parte funicolare. 

Verbale di nuovi prezzi concordati con l'Im- 
presa Vitali assuntrice dei lavori di costruzione 
del primo lotto del tronco ferroviario per l’al- 
lacciamento della stazione Roma (Trastevere) 
con quella di Roma (Termini). 

Progetto e domanda di concessione per la co- 
struzione e l'esercizio di una ferrovia funicolare 
elettrica dall'abitato all'altipiano di San Pelle- 
grino, in provincia di Bergamo. 

Nuovi tipi di vetture automotrici e di rimor- 
chio per la tramvia elettrica Lucca-Pescia-Mon- 
summano. 

All'Accademia delle Scienze di To- 
rino. — L'Accademia delle scienze di Torino, 
sotto la presidenza del sen.Enrico d'Ovidio, 
ha assegnato i premi Bressa, Gautieri e Val- 
lauri. 

Il premio Bressa di L. 9600, destinato alla 
opera od alla scoperta scientifica più importante 
del quadrennio 1903-1906, fu assegnato al pro- 
fessore Ernesto Rutherford dell’ Università di 
Manchester per i suoi lavori sulla radioattività. 

Per l’Università di Glasgow. — Lord 
Kelvin nel suo testamento ha lasciato 125.000 
lire all’Università di Glasgow dove insegnò per 
60 anni: questa somma deve esser destinata per 
ricerche di fisica e per dare maggior sviluppo 
all'insegnamento di questa scienza. 

Impianto elettrico sulla nave da 
guerra “ Nebraska ,, (S. U.) — Ii basti- 
mento Nebraska ha m. 133 di lunghezza sopra 
23 di larghezza ; ha uno spostamento di 15000 t. 
con m. 7,2 di tirante d'acqua. 

L'illuminazione e il servizio dei segnali di 
bordo sono fatti mediante 1100 lampade adin- 
candescenza, ro lampade ad arco e 6 proiettori 
alimentati da una rete a corrente continua a 
125 volt; questa rete riceve l’energia da 4 pic- 
cole stazioni generatrici disposte in locali sepa- 
rati, Ciascuno di questi impianti di due dinamo 
(una da so el'altra da 100 KW) a avvolgimento 
compound, le quali, accoppiate direttamente a 
dei motori a vapore compound verticali, produ- 
cono corrente continua a 125 volt. La stessa 
rete alimenta inoltre 120 motori da 1/2 a 50 HP 
i quali sviluppano una potenza totale di 1100 HP, 
come pure 60 ventilatori. 

Tutte le macchine ausiliarie di bordo, eccetto 
le ruote del timone e i cabestan delle Ancore, 
sono provvisti di motori elettrici. 

I diversi ambienti, per es. le sale delle dinamo, 
sono aereate per mezzo di ventilatori elettrici 
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del sistema Sturtevant. I motori hanno le loro 
velocità angolari regolabili nella misura del 9o 
per cento; per i motori di più di un cavallo il 
rezolaggio si opera mediante l'eccitazione; per 
i motori di debole potenza il regolaggio si fa 
invece inserendo delle resistenze con un com- 
mutatore. Per muovere i grossi pesi sul ponte 
si hanno 6 carrelli, comandati ciascuno da 
un motore a corrente continua ; ognuno d'essi 
può sollevare un carico che ammonta a 1300 kg. 
alla velocità di m. 1,1 a secondo. Quattro grue 
per carichi di 15 t. servono alla manovra delle 
imbarcazioni. Ogni grue ha un motore di so HP 
per il sollevamento dei pesi e un altro motore 
che serve a farla ruotare su sè stessa o per farla 
spostare. 

L'accoppiatore di ogni grue possiede due tam- 
buri di regolaggio mediante i quali ogni motore 
puó prendere 8 velocità angolari diverse in 
ogni senso di rotazione. 

Le munizioni ai cannoni di 6 pollici sono 
portate mediante 25 carrelli azionati da motori 
da 2,5 HP. Le munizioni per pezzi d'artiglieria 
da 8 a 12 pollici, sono portate da un vagoncino 
che scorre su rotaie e comandato da un cavo 
che si arrotola e srotola sopra un tamburo gi- 
rato da un motore elettrico. Il puntamento dei 
pezzi di artiglieria nelle torrette corazzate pro- 
tettrici si opera mediante motorini elettrici, im- 
piantati convenientemente, e con ingranaggi in- 
termediari. Questi motorini sono azionati da un 
motore di avviamento, alimentato dalla rete ge- 
nerale. 

La velocità angolare dei motori dei pezzi di 
artiglieria vien regolata modificando l’eccitazione 
del motore d’avviamento. 

-Ogni torretta corazzata gira intorno a sè stessa 
mediinte due motori montati in derivazione ri- 
spettivamente di 15 e 3; HP. 

Anche qui il regolaggio si opera modificando 
l'eccitazione dei motori, sempre montati due per 
due in serie o in parallelo; un commutatore 
speciale permette di dare 25 valori differenti alla 
loro velocità angolare. 

11 cemento armato e la protezione 
contro il fulmine. — I fabbricati a intelaiatura 
metallica presentano la maggior protezione pos- 
sibile contro la folgore; lo stesso avviene per 
le costruzioni in cemento armato. Infatti il ful- 
mine tende a raggiungere il livello delle acque 
sotterranee non in un solo fascio, ma sparpa- 
gliandosi per così dire in numerose reti; ora la 
rete di filo di ferro che si trova nel cemento 
armato, e che si dirige in tuttii sensi, favorisce 
la tendenza delle scariche fulminee. 

Il fluido elettrico non ha così occasione di 
abbandonare la canalizzazione in ferro che si è 
scelta e che trovasi intieramente avviluppata nel 
cemento, che è un corpo cattivo conduttore. 

Si è constatato che anche nei punti in cui le 
estremità dei pezzi metallici non sono perfetta- 
mente a contatto, non si verifica alcuna ten- 
sione di carattere distruttivo nè si ha sviluppo 
di calore dannoso, poichè le varie correnti si 
trovano molto indebolite per la loro grande 
suddivisione nelle diverse derivazioni. Si può 
inoltre facilitare sensibilmente il passaggio delle 
scariche lungo i conduttori metallici verticali 
contenuti nei muri in cemento armato, adattando 
le estremità dei pezzi metallici, che non si toc- 
cano, entro frammenti di tubi a gas, e introdu- 
cendo del piombo fuso entro gli intervalli. Per 


L’ELETTRICISTA 


ottenere un equilibrio costante, ed esente da pe- 
ricoli, tra l’elettricità atmosferica e quella del 
suolo basta, d'altra parte, attaccare le aste dei 
parafulmini ai pezzi di ferro inseriti nella massa 
del cemento 

Nel caso di un fabbricato intieramente di ce- 
mento armato, la canalizzazione di terra per il 
parafulmine é inutile, poiché a questo supplisco- 
no fondazioni su cui posa l'edificio. 


Accumulatore ad alluminio. — Il dot- 
tore Fritz Keinhold di New-York è l’inventore 
di un nuovo accumulatore ad alluminio. Sem- 
bra che i risultati delle esperienze eseguite finora 
siano buonissimi: secondo quello che si è po- 
tuto, sapere la capacità specifica è di 2 1/2 quella 
del piombo, le cariche si possono effettuare ra- 
pidamente senza pericolo d'inquinare le placche. 
Il peso del nuovo accumulatore sarebbe metà 
di quello famoso di Edison. Dicesi che molte 
offerte vistosissime siano state fatte all'inven- 
tore per la compera della sua invenzione: per 
ora queste offerte non furono accettate. 


Successo dell'industria delle mao- 
chine tedesche. — La casa R. Wolf di Mag. 
deburg-Buckau ha costruito e brevettato una 
nuova locomobile di 100 HP a vapore surri- 
scaldato. Questa locomobile è stata studiata nella 
sua intima struttura dal prof. M. F. Gutermuth 
di Darsmstadt, il quale ha riscontrato per una 
esperienza durata 7 ore un consumo di carbone di 
0.473 kg. ed un consumo di vapore di 3.93 kg. 
per cavallo effettivo di forza e per ora. Con 
questa nuova costruzione l'industria tedesca ha 
raggiunto un nuovo record mondiale. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Hrervetto ө 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni осе. presse 
Amministrazione dell ELETTRICISTA, Via Cavour 234. 


dal 13 maggio al 26 agosto 1907. 


Stella Arturo fu Luigi e Benigni Ciro 
di Rinaldo, a Torino: Amianto indurito 
con processo speciale per l'industria elettro- 
tecnica — richiesto il 6 aprile 1907, per anni 2. 

Unterberg & Helmle (Ditta) a Karlrsuhe, 
Baden (Germaia): Interruttore per accenditori 
elettro-magnetici. (Rivendicazione di priorità 
dall'ir agosto 1906) — richiesto il 29 marzo 
1907, per anni 3. 

Vote-Berger Company, a la Crosse, Wi- 
sconsin (S. U, d'America) : Disposione di re- 
sistenze o compensazioni per circuiti telefo - 
nici — richiesto il 13 maggio 1907, per 6 
anni. 

Wéobber Paul, a Cuxhaven (Germania): Di- 
spositivo di regolazione elettrica mediante 
corpi di resistenza variabile con l'umidità — 
richiesto il 25 febbraio 1907, per anni 6. 

British Insulated & Helsby Cables, Li- 
mited, Prescot, a Lancaster (Inghilterra): 
Perfectionnements apportés dans le appareils 
telégraphiques. (Rivendicazione di priorità dal 
23 gennaio 1907) — richiesto l'8 luglio 1907, 
per anni 6. 

Cornaro Giovanni, a Torino: Perfeziona- 
menti pegli etettrodi a base di metalli polve- 
rizzati e loro metodo di fabbricazione — ri- 
chiesto il 27 giugno 1907, per un anno. 


Lacy Howard, a Carshalton, Surrey (Inghil- 
terra): Perfectionnements aux dynamos et mo- 
teurs — richiesto il 3 agosto 1907, per anni 15. 

Lo stesso: Moteur électrique — richiesto il 3 
agosto 1907, per anni 15. 

Littler Homer E. R., a New-York: Perfe- 
zionamenti negli accumulatori — richiesto il 
16 luglio 1907, per anni 6. 

Marconi Guglielmo, a Londra: Perfaziona- 
menti nei ricevitori per la telegrafia senza fil: 
— richiesto l' 11 luglio 1907, per anni 15. 

Moretti Riccardo, a Roma: Soccorritore po- 
larizzato a quadro mobile polarizzato — ri- 
chiesto il 27 luglio 1907, per un anno. 

Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft 
mit beschrünkter Haftung: Inseritore 
di linea per linee elettriche — richiesto il 23 
luglio 1907, per anni 15. 

Stoll Ludwig, a Weiner- Neustadt (Austria): 
Collettore di corrente per condottura aerea 
bipolare — richiesto il 4 febbraio 1907, per 
anni 6. 

Basso-Segni Giuseppe. a Milano: Doppio 
collettore fisso a spazzole rotative per ogni 
applicazione a generatori di corrente elettrica, 
continua o alternata — richiesto il 26 agosto 
1907, per un anno. 
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OSCILLAZIONI ELETTRICHE CONTINUE AD ALTA TENSIONE 


Nota Preliminare 


Descrivere in quanti modi ed in qual 
misura è più maneggevole la corrente 
continua ad alta tensione della alternata 
sarebbe cosa lunga e forse prematura, ma 
io me ne posso dispensare dopo che l'il- 
lustre prof. Blondel si è pronunciato in 
proposito come ho testé letto in questo 
giornale. 

Dirò brevemente come ho ottenuto le 
oscillazioni continue, sperimentando a Gi- 
nevra con una dinamo Thury di 25,000 
. volt e 114 ampere, messa a mia disposi- 


Fig. 102. — 4 B Scintille di scarica — S Scintilla spia — 1,2, 
4 Capacità uguali — A K! Induttanze — D Dinamo — 
a Rb r resistenze — f f, f, fusibili di misure, 


zione dalla cortesia della Compagnie de 
l'Industrie Electricque, alla quale mi piace 
di rinnovare qui pubblicamente i miei rin- 
graziamenti. 

La fig. 103 è lo schema di un insieme 
di circuiti oscillanti con il quale ho avuto 
le oscillazioni continue. Vi sono comprese 
quattro capacità identiche 1,2, 5, 4 e due 
spinterometri A e B. | 

Scaricandosi la capacità I attraverso lo 


spinterometro A si aveva una serie di 
oscillazioni nel circuito 1 A e quindi una 
altra serie di oscillazioni indotte in 1 К! 
2 3 K* sintonizzato al medesimo periodo 
di oscillazione. Essendo minimo il decre- 
mento di quest'ultimo circuito chiuso si 
aveva la coincidenza della massima oscil- 
lazione in esso con la fine della serie di 
oscillazioni in 1 A. | 

Scaricandosi la capacità 3 attraverso B 
avveniva la stessa cosa, 

Quindi alla fine di ogni scarica sia in 
A che in Bsi aveva un massimo poten- 
tenziale oscillatorio indotto sulle sfere dello 
spinterometro opposto. 

La distanza fissa tra le sfere dello spin- 
terometro era la distanza esplosiva di una 
certa carica statica di elettricità ad una 
certa tensione prodotta dall'azione della 
dinamo ad un certo intervallo in rapporto 
con la grandezza delle capacità in paral- 
lelo con lo spinterometro, con la gran- 
dezza delle resistenze in serie con la di- 
namo e conla tensione di questa. 

La presenza di un potenziale oscillato- 
rio indotto sulle sfere dello spinterometro 
dava luogo ad una distanza esplosiva vir- 


tuale minore. i 
Questa distanza esplosiva virtuale era · 


minima per B alla fine della scintilla A 
ed era minima per A alla fine della scin- 
tilla B. 

Raggiunto, con l'aumentare della ten- 
sione della dinamo, un numero ‘notevole 
di scintille per minuto secondo sia in А 
che in B avveniva in un dato istante che la 
carica statica parziale scaricava in anticipo 
per virtù della minore distanza esplosiva 
virtuale. Ciò era reso evidente dalla di- 
minuzione della distanza esplosiva della 


(1) Brevetto italiano 29 gennaio 1907, e completivi. 


scintilla spia S, misura del potenziale di 
carica della capacità dei circuito chiuso. 

Fatto il calcolo della quantità di elet- 
tricità che avrebbe dovuto passare per 
secondo attraverso il circuito 1 K* 23 Кд 
qualora fosse stata sede di oscillazioni 
continue del potenziale indicato della scin- 
tilla spia si trovava corrispondenza con 
la quantità di corrente misurata da un 
fusibile intercalato nel circuito stesso. 

Questo fusibile era composto di più fili 
di piombo di 0.5 mm. di diametro e ve- 
rificati ad alta frequenza in confronto ad 
un filo di rame di 0.1 mm. 

La resistenza segnata nel disegno fu 
introdotta per rendere unico il cammino 
delle oscillazioni continue allo scopo di 
facilitare l'interpretazione dei fenomeni os- 
servati, 

Mi riservo di pubblicare dati quantitivi 
dopo le esperienze che intraprenderò a 
Lione con corrente continua a 40,000 volt 
e 5 ampere come da accordi recentemente 
intervenuti con la Società Grénobloise de 
l'orce et Lumiére. 

E' facile riscontrare la portata pratica 
in Radiotelegrafia della prova sopra de- 
scritta, e sarò ben soddisfatto se mi sarà 
concesso di aprire un nuovo campo di 
applicazione industriale alla corrente con- 
tinua ad alto potenziale, mirabile opera 
solitaria dell'elettrotecnico ginevrino in 
contrasto con il lavorio di mille menti 
affaticate ad assicurare il trionfo della cor- 
rente alternata. Ing. R. C. GALLETTI. 


TELEFONIA SENZA RILI 


Secondo quanto riferisce il Journal Té- 
légrafique, il Poulsen sarebbe riuscito nella 
notte dal 17 al 18 dicembre 1907 a trasmet- 
tere un pezzo musicale, suonato davanti ad 
un microfono, da Weissensee presso Ber- 
lino, a Lingby, presso Copenhague. 
+> 
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ISOLATORI PER LINEE LUNGO IL MARE © 


E' noto che le linee elettriche situate 
in vicinanza del mare hanno generalmente 
a soffrire d'un grave inconveniente che 
facilmente ne perturba il buon funziona- 
mento, proveniente dal fatto che gli iso- 
latori si ricoprono d'uno strato di polvere 
che ne diminuisce grandemente il valore 
isolante. 

Tale strato, come ebbi occasione di 
mostrare in altro articolo (2), si compone 
sopratutto. di sale, il quale trattiene e ce- 
menta le particelle di carbone, di pulvi- 
scolo, ecc., contenute in sospensione nel- 
l'aria, e che il vento vi porta a contatto. 
Esso si sviluppa in tempo relativamente 
breve in modo da assumere l'aspetto di 
una vera incrostazione e da richiedere fre- 
quenti interruzioni dell'esercizio per pro- 
cedere ad un'accurata lavatura di tutti gli 
isolatori. Però si osserva che tale incro- 
stazione salina non aderisce su tutta la 
. superficie dell'isolatore, ma soltanto in ge- 
nerale là dove non può essere lavata dalle 
pioggie o spazzata dal vento, cioè sopra- 
tutto all'interno delle campane, ed in mi- 
sura tanto più considerevole quanto queste 
sono meno allargate. 

E' perciò che io proponevo di cercare 
un rimedio a tale inconveniente col mo- 
dificare razionalmente la forma dell'isola- 


Fig. 103. 


tore, in modo che questo non presenti 
incavature o ricettacoli dove l'incrostazione 
possa aver presa. 

Di tale nuova specie d’isolatore, che è 
coperta da brevetto, furono già eseguiti 
e sperimentati vari tipi e mi propongo 
appunto di esporre qui i risultati che in 
pratica essi hanno dato. 

I primi modelli costruiti sono rappre- 
sentati dalle fig. 103 e 104 е furono pre- 
visti per una tensione di esercizio di 


25.000 volt. Come si vede, essi constano 
di due pezzi e sono della forma più sem- 
plice che l'isolatore possa assumere, con- 
sistendo semplicemente in una larga cam- 
pana quasi piatta sovrastante ad un ma- 
nicotto o copriferro, che è liscio in uno dei 


tipi, ondulato nell'altro. Lo spazio fra il 
manicotto e il gambetto di ferro che so- 
stiene l’isolatore vien riempito di ce- 
mento (3). 

Le dimensioni, quasi identiche per am- 
bedue, sono le seguenti: 


Diametro della campana, mm. 220 


Altezza totale dell'isolatore, » 200 
Altezza tra il lembo inferiore 

della campana e il fondo 

del copriferro, > 140 
Diametro esterno del copri- 

ferro al fondo, > 86 
Profondità delle gole del 

copriferro del tipo 2, » 6 
Larghezza delle gole, » 19 


Peso d’ogni isolatore, circa kg. 2,200. 

Le prove eseguite su questi isolatori nel 
Laboratorio del R. Politecnico di Milano 
hanno dato 1 risultati seguenti: 

Tipo :.- (a copriferro liscio): 

Prova a secco: a 62000 volt prime pic- 
cole scariche violette sotto la campana; 

a 78000-80000 volt grandi scariche vio- 
lette subito seguite dall'arco. 

Prova sotto pioggia 45° (circa 300 mil- 
limetri all’ora): | 

a 40000-42000 volt prime scariche vio- 
lette sotto la campana e fra campana e 
gambo ; 

a 50000-52000 volt scariche violette 
continue ed intense - scariche bianche - 
archi. 

Tipo 2. - (a copriferro ondulato): 

Prova a secco: a 75000 volt effluvi 
violetti sotto la campana; 


a 80000 volt numerose scariche vio- 
lette fra la campana e la seconda gola del 
gambo - una scarica bianca isolata ; 

a 87000 volt - arco. 

Prova sotto pioggia a 45° (come pre- 
cedente): 

а 40000 volt, effluvi sotto la campana ; 

a 45000 volt, scarica violetta isolata fra 
filo e gambo; 

a 47000 volt, scariche violette continue 
ed intense; 

a 50000 volt, archi. 

Dalle prove eseguite nel laboratorio del 
costruttore risulta inoltre che sotto una 
pioggia a 45° ancor più intensa, cioè con 
una precipitazione di 960 mm. all'ora, il 
tipo 2 appena a 40000 volt comincia a 
presentare l'arco; e risultati ancora mi- 
gliori si ottengono col tipo 1 forse pel 
fatto che l'acqua scorre meglio sulla su- 
perficie liscia del copriferro. 

Questi risultati di laboratorio, come si 
vede, lasciano un largo margine di sicu- 
rezza, ma nulla provano ancora riguardo 
alla proprietà essenziale del nuovo tipo di 
isolatore. Si procedette perciò ad un espe- 
rimento pratico mettendo in opera un 
certo numero d'isolatori di ciascuno dei 
due tipi suddetti in confronto con altri 
isolatori, costruiti da diverse case e di 
tipi diversi (Locke, Paderno, ecc.) tutti 
garantiti per tensioni d'esercizio di 25,000 
a 30,000 volt. 


Fig. 105. 


Tali isolatori vennero montati sulla li- 
nea а 25,000 volt dell'Acquedotto De Гег- 
rari Galliera, situata come si sa sull’ar- 
gine destro del torrente Polcevera, nel 
tratto fra Teglia e Rivarolo, nel quale, 
come in molti altri, sono assai sentite le 
incrostazioni saline. La distanza del tratto 
di linea in esperimento dal mare è di 
circa 4 km. 

Tutti gli isolatori come sopra erano af- 
fatto nuovi e vennero montati gli uni in 


(1) Da una Lettura fatta alla Sezione di Genova dell’ A. E. I. — (2) V. Sul funzionamento degli isolatori nelle linee ad alta tensione in vicinanza 
del mare: Elettricista, 1907, n. 14. — (3) Venne pure costruito un altro modello rappresentato dalla fig. 105, pel quale le prove pratiche sono 
ora in corso. Il diametro della campana è, come per gli altri, di 220 mm., e le altre dimensioni in proporzione. Le esperienze eseguite nel labora- 
torio del costruttore hanno dato i risultati seguenti: a secco l'arco si forma a 97000 volt; sotto pioggia a 45*,600 mm. all'ora, a 36,000 volt. 


vicinanza degli altri e nelle identiche con- 
dizioni. 

Esaminandoli dopo 40 giorni di fun- 
zionamento si constató che i tipi ordinari 
presentavano uno strato abbastanza spesso 
di polvere al disotto delle campane, tanto 
più sensibile quanto meno aperte esse 
sono. Gli isolatori 1 e 2 invece si pre- 
sentavano perfettamente puliti, tranne sol- 
tanto qualche leggerissima velatura di 
polvere, sopratutto nelle gole del tipo 2 
dalla parte esposta verso il mare. 

Le successive osservazioni hanno pro- 
vato che in progresso di tempo il sedi- 
mento sugli isolatori dei tipi ordinari au- 
menta man mano di spessore, finché dopo 
6 a 7 mesi di funzionamento presentano 
tutti un'incrostazione così spessa de ren- 
dere indispensabile, per la sicurezza del- 
l'esercizio, una accurata lavatura. 

I tipi 1 e 2 invece, ancora attualmente, 
cioè dopo più di ro mesi dalla messa in 
opera, si trovano sempre in buone condi- 
zioni e permettono un esercizio regolare. 
Non vi si scorge che un leggero principio 
d'incrostazione in qualche punto al disotto 
della campana come ora diremo e, per il 
tipo 2, anche fra le gole del copriferro, 
ma sempre di preferenza dalla parte ri- 
volta verso il mare. E' da notare che du- 


Pig. 106. 


rante questo periodo di esperimento gli 
isolatori ebbero a sopportare ogni sorta 
di vicissitudini atmosferiche, fra cui vari 
mesi di tempo eccezionalmente piovoso e 
di grandi temporali senza che il funzio- 
namento dell'impianto abbia mai avuto 
a risentirne. — 
. Si osserva anzi un fatto curioso. Nella 
maggior parte degli isolatori del nuovo 
tipo, la leggera incrostazione che tende a 
formarsi al disotto della campana appare 
localizzata lungo una stretta striscia di- 
retta radialmente dal centro verso il sud, 
che nel nostro caso è la direzione del 
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mare. Si direbbe in altre parole l'ombra 
del copriferro proiettata sulla campana, 
come mostra la fig. 106 che rappresenta 
l'isolatore visto dal disotto. Questo fatto 
è caratteristico e costituisce la miglior 


‘conferma delle vedute che hanno con- 


dotto alla costruzione del nuovo tipo. Il 
vento di mare, che soffia spesso ed im- 
petuoso nella regione, carico di sale e di 
pulviscolo, investe l'isolatore deponendovi 
sopra l'uno e l'altro colà dove non può 
passare liberamente, cioè dove trova l'o- 
stacolo del copriferro. Per la stessa ra- 
gione anche il vento che soffia in dire- 
zione opposta, cioè da tramontana, e che 
col precedente còstituisce il vento domi- 
nante della regione, non ha che scarsa 
influenza sulle parti dell’ isolatore che ten- 
dono ad incrostarsi, appunto perchè il co- 
priferro le protegge (1). 


Naturalmente è ovvio osservare che un 


principio d'incrostazione così nettamente 
localizzato non può prodursi che nel caso 
in cui 1 venti, diciamo così, incrostanti e 
disincrostanti, abbiano direzioni ben de- 
terminate e prossimamente opposte, come 
avviene nel caso della linea in questione, 
in cui essi soffiano nel senso della valle 
che la linea appunto percorre. 

E' da notare però che la forma stessa 
della campana impedisce che il sedimento, 
anche là ove tende a formarsi, possa aver 
presa e raggiungere un limite nocivo. 
Tutto si limita ad una sottile velatura, 
senza spessore apprezzabile, che non fa 
che sporcare un ро’ l'isolatore nella re- 
gione anzidetta senza influire sull'esercizio 
e che non ha tendenza ad aumentare. Anzi, 
come ebbi spesso a constatarlo, basta un 
temporale o una giornata di forte vento 
per cancellarne la maggior parte. 

Gli isolatori sperimentati sono inoltre 


risultati alquanto eccessivi per la tensione 


di 25.000 volt alla quale funzionano. Di- 
fatti assieme ad essi vennero pure messi 
in opera degli altri isolatori composti adat- 
tando semplicemente un ordinàrio isola- 
latore a gole al disotto d'una campana, 
molto appiattita, come mostra la fig. 107. 
Le dimensioni d'un isolatore cosiffatto 
erano: | | 
Diametro della campana mm. 200; 
Altezza tra il lembo inferiore della 


campana e il fondo dell'isolatore a gole 


mm. 95, 

Orbene tali isolatori si incrostano po- 
chissimo, e sopratutto frammezzo alle gole, 
perché queste sono troppo ristrette, e al 


II$ 


disotto della campana nel modo detto piü 
sopra. Essi sono in opera da piü di ro mesi 
e Íunzionano in modo pienamente soddi- 
sfacente. E' certo dunque che un isolatore 
fatto appositamente e che abbia press'a 


Fig. 107. 


poco le stesse dimensioni sarebbe suf- 
ficiente рег una tensione di linea di 
25,000 volt. 

In definitiva, l'esperimento fatto sembra 
dunque pienamente concludente a favore 
degli isolatori del nuovo tipo. Essi resi- 
stono bene alle intemperie e non sono 
soggetti che ad un'incrostazione insigni- 
ficante, che non necessita alcuna lavatura. 
La loro forma del resto è tale che se an- 
che, a intervalli di anni, si volesse la- 
varli, l'operazione riuscirebbe molto più 
spedita ed efficace che nei soliti tipi a 
campane multiple. 

Essi possono pure, come è ovvio, adat- 
tarsi ugualmente bene nelle circostanze 
ordinarie, cioè per linee lontane dal mare, 
ed hanno il doppio vantaggio di sporcarsi 
meno e d'essere di costruzione più sem- 
plice ed economica dei tipi usuali. (2) 

Ing. GIOVANNI ANFOSSI. 


м 


Fili smaltati. : 


I fili smaltati sono oggi più che mai 
diffusi nelle varie industrie elettriche, spe- 
cialmente per gli avvolgimenti dei ma- 
gneti dei telefoni e per le parti movibili 
degli istrumenti di misura. Lo smalto 
posto sul filo occupa comparativamente 
un piccolo spazio in riguardo al poten- 
ziale che può sostenere ; non è in parti- 
colare sensibile alle alte temperature, e 
di più è flessibile come il filo istesso, che 
in tali condizioni è paragonabile a quelli 
coperti di seta o di cotone. 


C. P. 


(1) Fatti analoghi ai precedenti vennero constatati anche in vari altri impianti. Per es. nella linea a 33,000 volt che corre lungo la costa occi- 
dentale del Perù tra Chosica e Lima si è .constatato che il pulviscolo che sporca l'isolatore ha una spiccata tendenza a disporsi di preferenza ad 
angolo retto coll'asse della linea, cioè dalla parte del mare. E' da notare che tale linea, come in generale tutte quelle in vicinanza del mare, è soggetta 
ad una forte incrostazione tanto che poco dopo la messa in esercizio si dovettero abbandonare gli isolatori di vetro che erano stati adottati, 
per sostituirli con isolatori in porcellana Locke, di tipo molto più grande. Malgrado ciò, e malgrado la completa mancanza di pioggie e temporali 
di cui gode la regione, non è possibile avere un funzionamento regolare se non mediante una accurata lavatura di tutta la linea ogni tre mesi. (V. 
Electrical World, 1° febbraio 1908). — (2) Tali isolatori sono ora costruiti dalla Società Ceramica Richard Ginori. 
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I RIFLETTORI SCIENTIFICI HOLOPHANE,,- 


Non vi è forse ramo ugualmente im- 
portante della elettrotecnica, al quale 
siasi fatta sino agli ultimi tempi così poca 
attenzione, come quello dell’illuminazione 
scientifica. Nè si cade in errore dicendo 
che il 25 per cento circa della luce comu- 
nemente adoperata viene perduta, quando 
invece questa perdita, che non sarebbe 
tollerata in nessun altro ramo d'industria, 
può, nella maggior parte dei casi, venir 
soppressa mediante un'attenta considera- 
zione delle condizioni che si richiedono 
per impedirla. 

Tale stato di cose ha sempre richia- 
mato più o meno l'attenzione dei tecnici 
ma senza risultato notevole, fino a che, 
uomini come il dott. Luigi Bell, D.A. Ryan, 
il prof. L. Smith, Lansingh ed altri, risol- 
vendo il problema nella sua massima ge- 
neralità e fondandosi su basi puramente 
scientifiche, hanno reso al soggetto tutta 
l'importanza che esso merita. La Compa- 
gnia Holophane è stata la prima a por- 
tare un contributo per ottenere una mi- 
gliore illuminazione. Essa ha il vanto di 
aver costruito i riflettori scientifici che 
oggi, diffusi ampiamente non solo in Ame- 
rica ma anche in Europa, dimostrano il 
favore universalmente incontrato. - 

Esporremo qui brevemente il sistema 
di illuminazione Holophane. 

Le lampade, così come sono ordinaria- 
mente costruite, non sempre offrono una 
conveniente distribuzione della luce, men- 
tre il loro splendore intrinseco è spesso 
eccessivo per illuminazione domestica. Ad 
ovviare a ciò vengono usati i paralumi al 
solo scopo di diminuire l'intensità della 
luce, mentre i globi ed 1 riflettori hanno 
l'uflicio di mutare la direzione della luce 
stessa, Spesso però le due cose si tro- 
vano riunite insieme. 

I riflettori (intendendo la parola nel suo 
largo significato) possono essere divisi, in 
generale, in quattro classi, a seconda degli 
scopi a cui sono diretti: 

1° Scopo decorativo; 


2° » diffusione della luce; 
3° » direzione della luce; 
4°” » diffusione e direzione. 


Dal punto di vista elettrotecnico è inu- 
tile parlar qui della prima classe; possiamo 
solo dire che essi dovrebbero sempre es- 
sere di tal natura da venire in aiuto del. 
l'illuminazione piuttosto che diminuirne 
l' intensità. 

La seconda classe è importantissima: 
abbraccia riflettori di moltissime specie, 
che più o meno servono allo scopo. Essi 
pero hanno il grave comune difetto di 
assorbire una quantità di luce che puo 


variare dal то al бо ?/,. La tavola se- 
guente dà l'assorbimento di alcuni dei 
materiali più comunemente usati: 


Per cento 

Cristallochiaro . . . . . . . 10 
» alabastrino. . . . . . ig 

» opalino. . . . . . 20-40 

» Opalé. - ud 4 ж 25-60 

» opaco ,... . . . . . 25-30 

» latteo . . . . . . . 30-60 

» prismatico (non calcolato) 20.7 


La terza classe contiene pure una sva- 
riata quantità di riflettori. In genere essi 
concentrano ia luce in una data direzione, 
ma la loro efficienza, per quel che riguarda 
la distribuzione sferica della luce stessa, 
è molto bassa, quando specialmente il ri- 
flettore copre una parte considerevole della 
lampada. 

Loro difetto principale è quindi la non 
buona diffusione della luce; e venendo 
usati per la lettura, danno all'occhio una 
fortissima e regolare riflessione, di modo 
che la luce giunge dal disotto, mentre 
l'occhio è avvezzo ad averla dal di sopra, 
e ciò stanca rapidamente. Un caso simile, 
diciamo così, di questo effetto, è quella 


Fig. 108, 


specie di acciecamento prodotto dallo sma- 
gliante splendore della neve, di cui sof- 
frono gli esploratori delle regioni polari. 
Esso è dovuto al fatto che la luce, forte- 
mente riflessa, è diretta alla parte supe- 
riore della retina, la quale viene subito a 
stancarsi, non avvezza. a tale particolare 
stimolo. 

La quarta classe contiene 1 riflettori di 
Mc. Creary, Mc. Fadden ed Holophane. 
| primi due tipi constano essenzialmente 
di un riflettore con un fondo di cristallo 
opaco, e riescono bene a mandare un fa- 
scio di luce senza quell'abbagliamento 
dei riflettori ordinarii, ma ció con' uno 
scapito di rendimento non piccolo, ossia 
del 34 °/„. Però sono eccellenti per illu- 
minazione da tavolino e da preferirsi senza 
paragone agli ordinarii coni di porcellana 
verde. 

I| sistema di illuminazione Holophane 
ha risoluto un problema molto difficile, 
quello cioè di riunire insieme le tre sepa- 


rate qualità, comunemente possedute da 
tre differenti tipi di riflettori, dei quali 
nessuno ne possiede più di una: diffu- 
sione della luce, direzione della luce, as- 
sorbimento minimo, | 
Questo sistema è oggi diviso in due 

grandi classi: 

1° Globi Holophane, per luce a gas, 
elettrica e ad acetilene; 

2° Riflettori detti « Pagoda », per luce 
elettrica ed a gas. 


Fig. 109. 


Siccome questi globi e riflettori hanno 
parte importantissima nel calcolo dell'il- 
luminazione, è bene esaminarne breve- 
mente il principio. 

Globi Holophane. — Essi hanno una 
serie di prismi annulari sulla superficie 
esterna, una sezione dei quali è rappre- 
sentata dalla figura 108. Come si vede, 
quei raggi la cui direzione dev'essere mu- 
tata solo di poco, come A А’, sono pie- 
gati per rifrazione, mentre per quei raggi 
che si desidera piegare ancor più, viene 
messo in giuoco il principio della rifles- 
sione totale, come in D D'. E facilmente 
si comprende come col dare forma con- 
veniente a queste superficie riflettenti e 
rifrangenti, si può ottenere quella distri- 
buzione di luce che meglio si desidera. 

Questo per la direzione dei raggi. Per 
la diffusione, la superficie interna del globo 
è composta di una serie di prismi verticali 
di cui la fig 109 mostra una sezione in- 
grandita. 

Questi prismi seguono in generale la 
legge del coseno e, come si può vedere, 
un raggio quale AB viene diviso in due 
componenti, l'una delle quali è semplice- 
mente rifratta mentre l'altra è prima ri- 
flessa e poi rifratta. Vero è che raggi quali. 
m w ed lk, che incontrano la superficie 
del cristallo ad angolo retto, non sono 
deviati, e dovrebbe quindi risultarne una 
serie di linee brillanti. Ma queste vengono 
ad esser rotte per il fatto che i prismi 
esterni sono ad angolo retto con quelli 
interni. 

Cosiffatti globi, insieme all'alta efficacia 
nel dirigere i raggi luminosi, hanno per- 
fetta diffusione, solo superata da un denso 
paralume opale. 

Quantunque essi sieno costruiti in forme 
svariate e per ogni specie di luci, si pos 


sono dividere in tre classi a seconda del 
modo di distribuzione della luce. 

La figura 110 (classe A), mostra il tipo 
per distribuzione in basso, da essere ado- 
perato in alti soffitti, per tavolino da studio, 
tavole da pranzo, ecc. 

La figura 111 (classe B), è il tipo di una 
distribuzione generale, inviando un mas- 
simo di luce ad un angolo di 45*. 

La figura 112 (classe C), mostra il tipo 


` 


in cui la luce ë in gran parte diretta ad 


Fig. 110 Classe A. 


un angolo dai to° ai 15° sotto l'orizzon- 
tale, e serve per illuminare larghe arce. 

E' interessante il vedere come queste 
figure sieno corroborate dalle rispettive 
curve fotometriche delle figure 113, 114 
ed 115, 

Queste curve sono state desunte da mi- 
sure fatte sopra una lampada Welsbach, 
ed allo scopo di un migliore confronto, 
sono state contemporaneamente tracciate 
(linee a tratti) le curve di distribuzione 
senza il riflettore. 


Fige 115 Classe A. 


Come é naturale supporre i prismi oriz- 
zontali esterni si prestano in modo speciale 
all'accumulazione della polvere, ed è quindi 
necessario proteggere i globi quando siano 
usati in luoghi aperti. Nonostante ció la 
classe C dei globi Holophane é largamente 
usata nell'illuminazione stradale. A Monaco 
di Baviera, per esempio, ve ne sono migliaia 
sopra lampade Welsbach stradali, e tutti 
muniti di una specie di lanterna che li 
difende largamente daila polvere. 

Non é difficile il distinguere i globi delle 
rispettive classi, 


Fig. ттт Classe B. 
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Nella classe A ogni prisma ha la stessa 
forma generale; nella classe B invece i 
i prismi vanno gradatamente diminuendo 
in grossezza finchè quasi spariscono per 
cominciar poi di nuovo a pronunziarsi 
leggermente verso il fondo del globo; 
mentre i globi della classe C hanno le 
stesse caratteristiche della classe B, salvo 
che i prismi inferiori corrono una dire- 
zione opposta a quelli superiori, е perciò 
cano la luce EN al iù di 


Fig. 112 Classe 0, 


Rifletlori delli < Pagoda >, — Sono co- 


struiti sopra un principio del tutto diffe- 


rente. In generale sono lisci alla superficie 
interna, ma con una serie di prismi ver- 
ticali, ad angolo retto, producendo la ri- 
flessione totale, la luce viene respinta 
indietro con una minima perdita per as- 
sorbimento, mentre al tempo stesso una 
parte di essa, passando tra un prisma e 
l'altro, va ad illuminare il soffitto. Questi 
riflettori sono costruiti in due tipi diffe- 
renti : 


Pig. 114 Classe B. 


19) Tipo A, che concentra fortemente 
la luce; | 

2°) Tipo B, che invia il massimo di 
luce dai ,0° ai 45° della verticale. - 


Abbiamo detto che il sistema di illu- 
minazione Holophane alla diffusione della 
luce e direzione dei raggi unisce la carat- 
teristica di un bassissimo fattore di assor- 
bimento, solo superato dal cristallo per- 
fettamente chiaro. Infatti da una lunga 
serie di esperimenti, condotti nell' Istituto 
Tecnologico del Massachussets, dal pro- 
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fessore L. Smith, risulta che nel tipo 
chiuso di globi Holophane, dove è da at- 
tendersi il massimo assorbimento questo 
è solo di circa il 12 о/о. Nei gloLi aperti 
e nei riflettori Pagoda, l'assorbimento ё 
molto inferiore. 

Accuratissima poi sotto ogni riguardo è 
la manifattura dei riflettori Holophane, 
fatti di una speciale qualità di vetro che 
assicura la caratteristica del minimo assor- 
cimento. Í prismi, dopo essere stati, uno 
ad uno, accuratamente calcolati sui prin- 
cipi dell'ottica geometrica, vengono dise- 
gnati alla scala di ç ad 1; dopo di che 
una piccola sezione è direttamente foto- 
grafata sopra una lastra di acciaio, alla 
grandezza naturale. La lastra è poi rico- 
perta di cera ad eccezione di picceli in- 
tervalli tra pisma e prisma, che vengono 
rosi leggermente mediante l'applicazione 
di un potente acido Indi è compito della 
esperta mano di un operaio di tagliare 
accuratamente i denti dei prismi, opera- 
razione questa lunghissima e delicatissima. 
Dal modello di acciaio si ricava poi la 
forma in ferro fuso, divisa in quattro pezzi, 
ed in cui verrà versato il vetro in uno 
stato pastoso ed in tale quantità da non 
essere nè soverchia nè deficiente; dopo 
di che viene forzato nella massa il pistone, 
analogamente lavorato alla sua superficie 
esterna, e mosso da una piccola pressa a 
vapore, e così è formato il riflettore tra 
le due forme. Raffreddata la massa ed 


Fig. 115 Classe C. 


aperta la forma, il riflettore passa in una 
fornace per la pulitura a fuoco; indi, a 
mezzo di apposite macchine, riceve la sua 
forma finale, ed in ultimo vien posto nella 
fornace speciale per la tempera, dove ri- 
mane dalle 6 alle 18 ore passando attra- 
verso differenti gradazioni di temperatura. 
Dopo la tempera gli vien data un'ultima 
mano di rifinimento ; quindi è pulito, la- 
vato, lucidato ed impaccato. 

Risulta da ciò che i diversi riflettori 
dello stesso tipo sono praticamente uni- 
formi, ed è quindi possibile calcolare in 
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precedenza i risultati che si desiderano, 
cosa che non si può dire certo dei riflet- 
tori ordinarii, di vetro soffiato, che variano 
grandemente sia nello spessore come nella 
densità e quantità della materia colorante, 
e rendono perció impossibile ogni previa 
calcolazione. À dimostrare invece la pre- 
cisione di questi calcoli, col sistema Ho- 
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Fig. 116, 


lophane, si può citare, fra gli altri, quello 
del prof. Smith, per l'illuminazione di una 
Chiesa. in 83 punti differenti. Dopo l'im- 
pianto furono. eseguite esatte misure con 
un fotometro e fu trovato che la media 


Pig. 117. 


percentuale tra i valori calcolati e quelli 
dedotti poi dalle misure era di 6,6. Il che 
mostra quel che è possibile raggiungere 
con un'esatta calcolazione dell’ illumina- 
zione. | 
Attorno ai descritti tipi fondamentali di 


Fig. 118. 


globi e riflettori se ne raggruppano mille 
varietà per forma, per ricchezza di lavoro, 
per disegni artistici: riflettori-stalattiti, 
riflettori-palla, emisferi, sfere a due pezzi, 
riflettori a stella, globi aperti al di sopra 
od al disotto, ecc. ecc.; i quali tutti, pur 
possedendo intera l'efficienza del sistema 
scientifico Holophane, sono anche molto 
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adatti per scopi decorativi, Le fig. 116, 117, 
mostrano alcune di queste specie. La fi- 
gura 118 mostra un riflettore-palla in cui 
la curva di distribuzione della luce può 
essere variata grandemente a seconda 
della posizione interna della lampada per 
rispetto ai prismi; il loro disegno origi- 
nale fu espressamente eseguito per il 
Dipartimento del Tesoro del Governo 
degli Stati Uniti di America. 

Archi Holophane. — Un conveniente 
aggruppamento di lampade, globi e ri- 
flettori, costituisce ciò che vien chiamato 
un Arco Holophane fig 119. Esso è stato 
designato per sostituire le ordinarie lam- 
pade elettriche ad arco, specialmente per 
uso interno. Ed invero, anche a parte il 
lato artistico, l'unità incandescente offre 
grandi vantaggi sugli archi ordinari: mag- 
gior pulizia, eliminazione del meccanismo 
di regolazione, evitato il rimpiazzamento 
dei carboni, il noioso ronzio, ecc. Ma ciò 
che meglio mostra la superiorità dell'arco 


Holophane è la luce soffice, la perfetta. 


diffusione, la distribuzione vantaggiosa, 
qualità queste che può facilmente apprez- 
zare anche chi non è addentro nella te- 
спіса dell’ illuminazione. Accuratissime 
misure fotometriche sono state fatte nei 
« Laboratori di Misure Elettriche » di 
New-York, fra le varie lampade ad arco 
ordinariamente usate, sia a corrente di- 
retta che alternata, sopra uno dei tipi di 
archi Holophane, il tipo campione n. 66. 


1° Un’arco a corrente alternata, 120 
volt, 5,7 ampere, con globo opale interno 
e senza globo esterno. Fattore di po- 
tenza = 0.73. Watt consumati = 120. 


5,7. 0,73 = 500. 


Fig. 119, 


2° Un'arco a corrente continua 120 
volt, 3 '/, ampere; watt totali 630. Globo 
chiaro all'interno ed opale all'esterno. 


I è 0 оо "O0 
5 E EDET. saus | JSE 
2 š |Ë оаа Eos ESSE | SEE 
- e Lu N 
LUCI | © & | 8,8 | 2,8 | 8.9 3s | 3888 | E388 
"є N NS z e das "El ‘see N 
F ËB Чан чан | dg | Volo SERS | Sgt 
= Е B = EC E o dea e a "ELE ә 
i = С bo 
comparazione 9813 о |3 «| [5 3 = S Je o 3 Sg SE 
e — — м == 4 ha 
it 4 — ге 4 б.п N O a o0 + NA 
9 9 ашчу 2220 2992959 
Arco 
Holophane 6oo 295 97 197 i x 24 
N. 66 
295 : 
1? $00 176 145 160 2 68 ` 40 
295 
29 630 224 131 177 i 31 37 
295 
3° 630 171 LIO 140 xm 72 бї 
29$ 
4° 630 237 138 187 24 30 


Accenno qui di passaggio che tutte le mi- 
sure fotometriche sono state fatte e si 
fanno nei detti Laboratori, allo scopo di 
avere un'assoluta precisione e regolarità 
di confronto, ed offrire. al pubblico la 
maggior garanzia. 

L'arco Holophane n. 66 è composto di 
6 lampade Gem, con la parte superiore 
smerigliata, da 40 candele l'una. Con un 
consumo di roo watt per lampada si 
hanno 600 watt totali. Gli archi ordinari 
scelti per il confronto furono i seguenti: 


3? Lo stesso con globi opali all'in- 
terno e all'esterno. 

4° Lo stesso con globo opale all'in- 
terno e chiaro all'esterno. 

I risultati sono compresi nella tabella 
seguente: 

Queste cifre mostrano che a pari con- 
sumo di watt, l'arco Holophane offre sotto 
l'orizzontale un aumento di luce dell’81 /,, 
e quest'aumento non è già che sia accom- 
pagnato da ombre sui muri laterali o sul 
soffitto, poiché sufficiente luce penetra i 


riflettori dell'arco Holophane sì da for- 
nire un'ampia illuminazione generale. 

Se si considera l'incostanza dell'arco 
elettrico in cui oscilla continuamente 
l'ammontare di luce inviato sopra un ta- 
volo di lavoro, diventa ancora maggiore 
la percentuale di efficienza in favore del- 
l'arco Holophane che invia un flusso 
sempre uguale di raggi luminosi in tutte 
le direzioni desiderate. 

Gli archi Holopane sono costruiti per 
4, 5,6 e 7 lampade, dalle 32 alle 50 can- 
dele. Da preferirsi è il tipo di lampade 
Gem da 40 candele, con la parte supe- 
riore smerigliata. Archi Holophane sono 
pure costruiti per usarsi con lampade 
Tantalio. 

Assolutamente analoga all'arco Holo- 
phane è la cosidetta Nernst-Holophane. 


Ing. ENNIO ZOMPARELLI. 
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Appunti storici sulla Telefonia in Italia 


- 


Il nostro giornale, che ha sempre se- 
gnalato i progressi fatti dalle applicazioni 
elettriche nel nostro paese, non può non 
registrare oggi la scomparsa di una So- 


cietà la quale ebbe printipalissima parte. 


nella introduzione della telefonia in Italia. 

La Società Generale Italiana dei Tele- 
foni, della quale oggi registriamo la messa 
in liquidazione per i’avvento allo Stato 
del servizio telefonico, nacque dalle rovi- 
ne nelle quali precipitarono le prime ar- 
dite iniziative private dell’applicazione del 
telefono. 

Questa Società, che avrebbe dovuto 
essere additata come modello di coraggio 
industriale, di organizzazione, di intelli- 
genza, forse per il falso concetto che al- 
cuni dei suoi capi ebbero del pubblico 
italiano, riuscì poco simpatica al paese. 

Questa poca simpatia fruttò alla So- 
‚ cietà stessa attacchi innumerevoli e talvolta 
ingiusti, oltre che nella stampa anche nel 
Parlamento italiano, ove, a dir vero, questi 
attacchi furono condotti con tale ferocia 
e con tanta disonesta intenzione che per 
poco non invalse, nella opinione pub- 
blica, la persuasione che concessionario 
telefonico fosse sinonimo di ladro, di 
sfruttatore, di crudele. 

Il tempo penserà a giudicare con la 
dovuta severità e persone e cose. Nell'ora 
presente, recitando il de profundis a questa 
Società che muore, dobbiamo sinceramente 
riconoscere che essa - a parte i poco simpa- 
tici difetti - ebbe il merito di costituire 
un'organizzazione telefonica forte, la quale 
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ha permesso al nostro paese di possedere 
un servizio telefonico sicuro ed abbastanza 
diffuso Ma non ё necessario che noi ci in- 
dugiamo ad esporre una necrologia della 
Società Ge» erale Italiana dei ‘Telefoni, giac- 
chè questa necrologia ha pensato a scri- 
verla il Consiglio di Amministrazione della 
Società, compilando un documento che, 
nella storia della telefonia italiana, avrà 
la sua importanza, e che, per tale ragione, 
noi riproduciamo nelle nostre colonne: 


Nell'Assemblea straordinaria del giugno dello 
scorso anno avete approvata la Convenzione 
stipulata con il R. Governo per ii riscatto delle 
nostre reti. La legge del 15 luglio 1907, n. $06, 
ha resa esecutiva quella Convenzione ed il 18 
luglio noi consegnammo ai funzionari governativi 
i nostri Uffici telefonici, nell'intesa che l'esercizio 
di Stato avrebbe avuto effetto retroattivo dal 
1° luglio. Il passaggio dell’esercizio avvenne nel 
modo più regolare, con l'intervento, per le prin- 
cipali Agenzie, di Amministratori e funzionari 
della Società. 

In omaggio al voto espresso dall'Assemblea 
abbiamo insistito presso il Ministero delle poste 
e telegrafi affinchè fosse mantenuto in servizio 
tutto il nostro personale, e siamo lieti di comu- 
nicarvi che il vostro e nostro desiderio è stato 
raggiunto. Difatti S. E. il ministro ci diede 
prima le maggiori assicurazioni in proposito e 
la legge approvata contiene sufficienti garanzie 
a favore dei nostri impiegati. Resta ora al Mi- 
nistero di concretare l'organico della nuova 
azienda telefonica; ma tutto lascia sperare che 
questo sarà fatto con larghezza d'intendimenti 
e tenendo il dovuto conto della provata valentia 
ed attività dimostrate dal nostro personale. In- 
tanto esso è stato assunto in servizio ed i nostri 
migliori impiegati coprono ora importanti cari- 
che governative. Vennero esclusi dalla legge, 
soltanto per ragione dello stipendio, i nostri tre 
impiegati superiori, cioè il direttore generale, il 
vice-direttore e l'ingegnere capo. 

Subito dopo il 18 luglio si incominciò a dare 
le consegne degli uffici, delle reti e dei magazzini. 
Il lavoro non fu breve, sia per il numero degli 
uffici, sia per la grande estensione delle reti, sia 
infine per la quantità e varietà dei materiali di 
magazzino; ma col decembre u. s. anche le con- 
segne sono state ultimate. Restano ora da deter- 
minare i prezzi dei materiali in magazzino e 
delle scorte in opera, ed il Ministero ha già 
nominati i suoi rappresentanti nella Commissione 
incaricata di tale lavoro. 
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Con l’assunzione del servizio telefonico da 
parte dello Stato cessa la ragione della nostra 
attività e perciò ci presentiamo a quest'Assem- 
blea con una proposta di liquidazione della So- 
cietà. Con l'approvazione di questa proposta la 
Società avrà esaurito 1] compito che si era as- 
segnato nel nascere. 

E qui non possiamo a meno di ricordare con 
gratitudine gli iniziatori di essa, i quali ebbero 
il coraggio di impegnare i loro capitali in una 
industria che appariva di avvenire incertissimo, 
sia perchè giudicata di difficile riuscita dal lato 
tecnico, sia perchè ostacolata dalle difficoltà 
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burocratiche. Quanto sono ormai lontani i giorni 
in cui i primi Amministratori della Società fu- 
rono considerati quasi come visionari dal pub- 
blico e specialmente dalle Autorità! | 

La nostra Società è stata tra le primissime a 
diffondere l’uso del telefono in Italia. Fino dal 
1881 cominciò i suoi impianti non solo nelle 
città ove poteva sperare un maggiore e pronto 
vantaggio ; ma anche in quelle ove, per lo stato 
dei commerci e delle industrie, minore era la 
probabilità dei guadagni. 

Difficile fu sempre la vita nostra sia per gli 
ostacoli tecnici e amministrativi che incontrano 
ovunque, e specialmente da noi, i pionieri di 
ogni industria, la quale per la prima volta ap- 
plichi nuovi ritrovati della scienza, sia, e prin- 
cipalmente, per l'indecisione che parve una 
guida al Governo nel regolare lo svolgersi della 
telefonia. 

Per il progresso continuo della tecnica anche 
noi, come tutti gli iniziatori della telefonia, do- 
vemmo per ben tre volte nel periodo del nostro 
esercizio, rimodernare gli impianti e provvedere 
nuovi apparecchi. Dovemmo inoltre formarci un 
personale tecnico sia dirigente che operaio, 
quando erano ancora poco diffuse e per nulla 
popolari le cognizioni sugli apparecchi elettrici 
in genere, su quelli telefonici in ispecie. 

Ma il maggiore ostacolo al nostro sviluppo 
provenne dalla continua indecisione de! Governo 
in fatto di legislazione telefonica, e nella ristret- 
tiva interpretazione che dai vari funzionari si 
volle sempre dare alle disposizioni della legge. 
Anzi dal 1881 al 1892 nessuna legge regolava 
le concessioni e nessuna garanzia aveva il ca- 
pitale che si doveva investire negli impianti, 
tanto che si può dire che quelli furono undici 
anni perduti nel nostro paese per il progresso 
della telefonia. 

Quando in altre nazioni già vigevano norme 
sicure sui diritti e doveri dei concessionari, da 
noi si brancolava ancora nel buio. Unica norma 
erano i così detti Capitolati, che un R. Decreto 
poteva a volontà modificare ed anche annullare. 

Le concessioni venivano date per soli tre anni, 
poi per un anno e quindi prorogate di sei in 
sei mesi. Ancora oggi, nonostante l'avvenuta 
successione di varie leggi, esistono concessioni 
di tale genere. 

Prima di giungere alla legge del 1892 varie 
furono le proposte che alternativamente diedero 
luogo a sperare un migliore assetto delle con- 
tessioni e preconizzarono fin da allora l’imme- 
diato esercizio di Stato, e facilmente si comprende 
come in periodi di tanta incertezza l'industria 
dovesse rimanere dubbiosa e inattiva. 

La legge del 1892, nonostante i suoi difetti, 
permise alla Società di trovare condizioni di 
vita abbastanza stabili per un assetto migliore. 
Si fece allora ricorso al credito per la rinno- 
vazione degli impianti, per il cambio degli ap- 
parecchi, per la costruzione di nuovi uffici di 
commutazione, 

Estendemmo le nostre reti, costruimmo le 
prime linee intercomunali, costituimmo regolari 
uffici amministrativi e tecnici, scuole per gli 
operai, demmo alla nostra Società tale organa- 
mento che fu lodato da molti autorevoli specialisti 
esteri e premiato nelle varie gare nelle quali ci 
presentammo e ultimamente alla Esposizione 
Internazionale di Milano ove ci fu assegnato il 
« gran premio ». 
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Rammentiamo la trasformazione delle nostre 
reti di fili di ferro in quelle di acciaio prima e 
di bronzo poi, la sostituzione degli appoggi di 
legno con altri in ferro, vincendo le difficoltà 
di ogni sorta che i proprietari degli stabili op- 
ponevano all'incremento delle nostre reti. 

Per primi in Italia (1887) sostituimmo i cavi 
ai fili aerei, agli apparecchi con chiamata a pila 
sostituimmo quelli a chiamata elettro-magnetica, 
ai microfoni a carbone multipli sostituimmo 
prima quelli a contatti semimetallici e poi quelli 
granulari; insomma ci mantenemmo sempre, sia 
nelle istallazioni interne che nelle esterne, in 
pari con i progressi della tecnica. | 

Fino all’ultimo nulla trascurammo per miglio- 
rare l’organizzazione tecnica degli operai, per 
ottenere la massima prontezza del servizio di 
commutazione, per garantire la manutenzione 
più accurata onde assicurare al pubblico un buon 
servizio telefonico e lasciare al Governo i nostri 
impianti in perfetto stato. 

E gli attestati di autorità pubbliche e private ci 
convincono che il servizio che abbiamo dato non 
fu inferiore per prontezza, chiarezza e precisione, 
a quello che è offerto in altre nazioni anche 
più della nostra progredite nell'estensione del 
servizio telefonico. 

Ci è grato di rammentare qui che a questo 
immane lavoro, con grande costanza e ferma 
tede si dedicarono i tre direttori generali che 
successivamente furono preposti alla nostra So- 
cietà : signori Colacicchi, Pinchetti e Colombo. 

Da quanto vi esponemmo conseguì che nono- 
stante la buona volontà. attività e parsimonia 
degli amministratori, il capitale ebbe ben poca 
rimunerazione. Difatti, non è stato possibile 
fino al 1895, cioè per quattordici anni di seguito, 
di distribuire alcun interesse e dividendo. In 
quell’anno una sola parte del capitale azionario 
(quello rappresentato dalle azioni di preferenza) 
potè godere di una rimunerazione, e solo nel 
1902, cioè ventun anno dopo la loro 
emissione, le azioni ordinarie ebbero 
un primo dividendo del 4 per cento, 
come potete rilevare dalla seguente 


Per azioni 
tabella : ч 
Pa 
E 
x 
š + 
- B 
| А : = 
Utile ripartito 5 © 


Dividendo od interesse dato dalla 
Società dal 1881 al 1894 


Dividendo esercizio 1895 25.690 6 
` » 1596 75.606 6 
» » 1897 125. 504 6 
» » 1898 125.508 6 
» » 1899 125.508 6 
» » 1900 125. 508 6 
» » 1901 125. 508 6 
» » 1902 266.200 6 4 
» » 1903 266.200 6 4 
» » 1904 366. 200 6 4 
» » 1905 3501.373 6 5 
» » 1906 301. 373 6 5 


Ne può dirsi che la Società abbia fatto am- 
mortamenti esagerati perché al 31 dicembre u.s., 
quando cioé già erano trascorsi ventisei anni 
dalla sua esistenza, e mancavano soli undici 
anni al termine delle concessioni, aveva appena 
ammortizzato la metà delle somme spese negli 
impianti. 
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Tuttavia, per ignoranza o per ironia, la So- 
cietà fu spesso rappresentata come intenta uni- 
camente ad accumulare lautissimi guadagni a 
spese del pubblico. Al punto di chiudere il libro 
dei nostri bilanci e di pubblicare l’ultima Re- 
lazione, abbiamo voluto rievocare questi ricordi 
soltanto per contrapporre ancora una volta alle 
menzogne la verità. 

Le condizioni del riscatto sono da tempo a 
vostra conoscenza ; promettemmo di render facile 
al Governo il cómpito suo e ci accontentammo 
di quanto appena ci potè sembrar giusto e do- 
vuto. Noi speriamo che la liquidazione possa 
chiudersi abbastanza presto e che voi troviate 
nelle risultanze di questa: un rimborso parziale 
della perdita di ogni interesse sopportata per un 
periodo così lungo, per sopperire all’ aumento 
continuo degl'impianti e al loro progressivo mi- 
glioramento. | 

Nel cessare dal nostro mandato, inviamo a 
tutto il personale che ë passato alla dipendenza 
dello Stato l’augurio che esso trovi la giusta 


soddisfazione dei suoi desiderii, con la speranza 
che esso vorrà per l'avvenire conservare quei 
sentimenti di dovere e di disciplina che erano 
regola della nostra Società, e che ci permisero 
di evitare conflitti, che furono in tante altre in- 
dustrie così frequenti e dannosi. 

Uno speciale commiato dobbiamo prendere dal 
nostro direttore generaie, che dai primi anni 
della Società ci ha dato l'opera sua, ed ha diviso 
con essa le sorti, che nelle lotte sostenute, anche 
quando era fatto segno ad ingiuste accuse, seppe 
tenere salda la nostra organizzazione ed adem- 
piere degnamente ai doveri del suo ufficio. E 
dai nostri ingegneri G. Ferroni-Frati, vice-diret- 
tore, e R. Salvadori, ingegnere-capo, i quali nel 
compimento del loro ufficio coadiuvarono così 
degnamente il nostro direttore generale, tanto 
nella tutela degli interessi sociali, quanto nel 
portare la nostra Società a quella perfezione 
amministrativa e tecnica che le valse l'elogio di 
tutti coloro che ebbero occasione di studiarla. 


LA COSTITUZIONE DELLA MATERIA 


(Continuazione v. al numero precedente). 


La Iatrochimia (xvi e хуп secolo). — Pa- 
racelso, ed altri filosofi che vennero dopo 
di lui, persuasi della vanità della chimica 
per ciò che riguarda la guarigione dei 
metalli, pensarono di assegnarle unò scopo 
più nobile, quello cioè di guarire i malati. 

La ricerca della pietra filosofale venne 
allora abbandonata e si volle trovare in- 
vece la panacea universale: l'alchimia fece 
dunque posto alla :aírochimia. Ma questo 
nuovo indirizzo dato alla scienza chimica 
non doveva avere nè grande sviluppo nè 
buona fortuna, tanto che, se il periodo 
alchimistico potè durare 2000 anni, quello 
della iatrochimia durò solo due secoli. 
Tuttavia Paracelso, Van Helmont e gli 
altri iatrochimisti hanno senza dubbio 
orientato la chimica verso uno scopo più 
umano e meno interessato. Veniva cosi 
inaugurata un'era di emancipazione che 
doveva far posto alla fine del secolo хуп 
ad una nuova scienza, il cui nobile scopo 


. era quello di fondare le basi di una filo- 
sofia della natura mediante l'aiuto della ` 


esperienza. 

Inizio del metodo sperimentale. — Già 
nel secolo хш il monaco Ruggero Bacone 
nella sua Opus Majus, poneva l’esperienza 
sul più alto gradino della scala delle umane 
conoscenze. Nel secolo xvi la guerra venne 
definitivamente dichiarata ai ciarlatani del- 
l'alchimia da uomini come Bernardo di 
Palissy, Agricola, Paracelso; quest'ultimo 
nelle sue opere ha il vero carattere di un 
riformatore: egli non solo rimprovera ai 
medici di ogni paese e di ogni religione 
la mancanza del metodo sperimentale, ma 
col suo disprezzo tocca anche 1 fisici sco- 
lastici, dottori in guanti gialli che teme- 
vano di insudiciare le loro dita nei labo- 


ratori, quegli stessi fisici che ancora cento 
anni dopo si contentavano di prendere un 
grado accademico in qualche Università 
e si pavoneggiavano poi nelle loro ricche 
vesti, lieti soltanto di portar in giro per- 
gamene e sigilli, E pure già in quell'e- 
poca cominciavano a sorgere i chimici. 
pratici, non più schiavi delle dottrine di 
Aristotile: Van Helmont, Majow, Boyle 
dovevanoessereiveri apostoli della scienza 
sperimentale. 

Roberto Boyle (1626-1691) fu conside- 
rato come l'ornamento del suo secolo: 
egli, che viveva in Irlanda, nel centro 
stesso della teoria scolastica, rimase for- 
temente scosso alla lettura delle opere di 
Bacone e dalle nuove sconvolgenti teorie 
di Galileo Galilci. In seguito a studi pro- 
fondi egli concepì la chimica sopra un 
nuovo piano, considerandola sotto l’a- 
spetto filosofico, felice quando poteva af- 
fermare una sua idea completandola con 
l'esperienza. Egli diceva che il più grande 
servizio che si possa rendere alla scienza 
è quello di fare esperienze accuratissime, 
di raccogliere fatti ed osservazioni e di 
astenersi sempre dallo stabilire una teoria 
che non sia capace di spiegare i feno- 
meni naturali, Stabilita la teoria del me- 
todo sperimentale, Boyle fu portato a du- 
bitare della natura elementare dell'aria, 
del fuoco e dell'acqua e previde il giorno 
in cui si verrebbe a scoprire un gran 
numero di nuovi elementi naturali. 

Secondo Aristotle un corpo è sempre 
formato di acqua, terra, aria e fuoco, ma 
in proporzioni diverse; un metallo secondo 
Paracelso è sempre formato da mercurio, 
zolfo e sale. Boyle diceva: può darsi be- 
nissimo che in un dato corpo vi siano 


tre, due, o anche uno di questi sette ele- 
.menti e che gli altri manchino; di più è 
anche possibile che insieme a questi ele- 
menti se ne possano trovare molti altri. 
Anzi il Boyle raffigura gli elementi alle 
lettere dell'alfabeto e paragona le diverse 
sostanze alle parole che si possono for- 
mare raggruppando le lettere; come una 
parola può essere formata da 2, 3, 7, 15 
lettere, vi sono forse delle sostanze com- 
poste di 2, 3, 7, 15 elementi: il numero 
di parole possibili ci spiega il numero 
grandissimo di sostanze esistenti. Boyle 
distingue così le mescolanze, nelle quali i 
componenti mantengono le loro proprietà 
individuali, dalle combinazioni in cui i com- 
ponenti perdono le loro proprietà. Boyle 
stabilisce così le prime basi dell: grandi 
teorie moderne. 
li secolo XVIII. 

1° Studio sperimentale della combustione. 
— Tra i fenomeni naturali, quello della 
combustione aveva eccitato vivamente la 
curiosità di tutti fino dalla più remota 
antichità, e naturalmente fu anche il primo 
fenomeno al quale si volle dare una spie- 
gazione. Oltre la ordinaria combustione 
del legno, carbone ed altri combustibili 
allora usati, gli alchimisti conoscevano 
anche quella dei metalli: avevano difatti 
visto bruciare lo stagno, il piombo, e no- 
tato certi fenomeni che accompagnano 
questa combustione. 

Teoria del flogisto. — Se questi fatti na- 
turali fossero stati sottoposti fin da prin- 
cipio ad un semplice studio sperimentale, 
esente da partito preso, si sarebbero rapi- 
damente scoperte le leggi che dovevano 
essere comprese invece cento anni piü 
tardi portando la rivoluzione nelle idee 
scientifiche d'allora. Ma l'anima degli stu- 
diosi era ancora troppo impregnata delle 
idee di Aristotile e di Paracelso cosi che 
essi non potevano astenersi ancora dalle in- 
terpretazioni a priori; nacque così la pri- 
ma teoria della combustione che fu detta 
teoria del flogisto, strana mescolanza di 
risultati sperimentali e di reminiscenze 
scolastiche ; questa teoria ebbe il torto di 
far .ritardare di un secolo il cammino 
della scienza. 

La teoria del flogisto fu stabilita nella 
sua forma definitiva da Sthal al principio 
del secolo хуп: essa si trova però in ger- 
me nell'opera di Becker. Questi conside- 
rava ogni sostanza formata da tre ele- 
menti o meglio da tre terre: terra vetrosa, 
terra opaca e terra infiammabile о combu- 
stibile (terra pinguis). Questi tre elementi 
esistono tanto negli esseri viventi quanto 
nei corpi inanimati, con la sola differenza 
che nei minerali essi sono combinati in un 
modo più semplice di quel che non av- 
venga per le sostanze animali e vegetali. 

Riguardo alla combustione, un corpo 
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ha più o meno attitudine a bruciare a 
seconda che contiene una maggiore o mi- 
nore quantità di terra pinguis ; la combu- 
stione consiste appunto nella uscita di 
questa terra combustibile; le due altre 
terre rimaste, formano le ceneri. 

Questa fu appunto l'idea ripresa dallo 
Stahl. il quale la modificò in questo senso; 
ogni corpo combustibile, p. es., lo stagno, 
è formato: 1° da una materia ininfiam- 
mabile, non combustibile M, variabile se- 
condo la natura del corpo considerato e 
chiamata terra o calce: 2° da una mate- 
ria infammabile, combustibile 9, sempre 
la stessa, alla quale fu dato il nome di 
flogisto. Se la sostanza, p. es. lo sta- 
gno, viene bruciata, il flogisto è messo 
in libertà, la calce resta come cenere. 

Quando la sostanza contiene molto flo- 
gisto essa brucia meglio: il carbone p. es. 
ne racchiude una enorme quantità, i me- 
talli ne contengono meno poiché bruciano 
meno facilmente. Questa teoria era preci- 
samente l’inverso della spiegazione che si 
dà attualmente al fenomeno della combu- 
stione e che fu scoperta dal Lavoisier; 
questi infatti, al contrario di Stahl, disse : 
lo stagno è un corpo semplice, brucian- 
dolo assorbe ossigeno e forma un ossido 
di cui il metallo non è che una parte. 
Prendendo la calce ottenuta dalla combu- 
stione di un metallo, mescolandola col car- 
bone e riscaldando la mescolanza, il car- 
bone brucia e il metallo riappare; questo 
fenomeno che noi chiamiamo riduzione 
degli ossidi veniva così spiegato da Stahl: 
la calce è il metallo deflogisticato, il car- 
bone invece è una sostanza molto ricca 
dig; riscaldando insieme questi due corpi, 
il carbone brucia, perde il suo ọ che vien 
preso dalla calce, la quale riacquista il 
flogisto e forma il metallo. 

Obbiezioni fatte a questa teoria. - - Questa 
teoria ebbe molti partigiani, ma anche 
molti avversari. Anzitutto dai lavori di 
Paracelso e di Jean Rey, si sapeva che 
l'aria era necessaria alla combustione e 
che se l'aria mancava i corpi non brucia- 
vano. Ora la teoria del flogisto non rite- 
neva l'aria indispensabile alla combu- 
stione, ma era necessaria per lo sviluppo 
del flogisto q. 

I seguaci del flogisto dicevano che que- 


| sto, essendo una materia, aveva bisogno 


della presenza di un'altra materia per 
espandersi: bruciando un corpo nell'aria 
si offre al flogisto che sfugge tutta l'at- 
mosfera come rifugio. Questa spiegazione 
era senza dubbio plausibile, se non ade- 
guata alla verità: la interpretazione ra- 
zionale del fenomeno della combustione 
non fu trovata che alla fine del secolo xvi. 

Tuttavia altri chimici avevano, fin dal 
principio, opposto una obbiezione molto 
seria alla teoria di Stahl: se il flogisto 
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è una materia esso deve avere un peso 
e quindi Ја combustione deve produrre 
una diminuzione di peso nel corpo che 
brucia e che perde il flogisto. Questa di- 
minuzione di peso sembrava verificarsi 
nei corpi come il carbone, che danno pro- 
dotti gassosi pesanti, che si svolgono nel- 
l'aria: il peso della cenere è difatti mi- 
nore di quello del carbone, ma ciò non 
prova nulla poichè si deve tener conto 
della somma dei pesi di tutti i gas svi- 
luppati. 

I metalli invece bruciando nell'aria non 
sviluppano gas e lasciano una sostanza 
solida, la calce; Boyle riconobbe che que- 
sta calce prodotta dalla combustione dello 
stagno entro una storta, aveva un peso 
superiore allo stagno bruciato. Egli spie- 
gava questo aumento di peso dicendo che 
esiste una sostanza dí fuoco sottilissima 
che attraversa le pareti della storta e viene 
a fissarsi sul metallo scaldato, sommando 
il suo peso a quello della calce rimasta. 

(Questa teoria è precisamente il rove- 
scio di quella del flogisto, poichè Boyle 
ci rappresenta la combustione come un 
assorbimenlo di sostanza di fuoco, mentre 
Becker e Stahl la considerano come uno 
sviluppo di terra pinguis o flogisto. Del 
resto l'aumento di peso era in contraddi- 
zione flagrante con la teoria del flogisto 
e i seguaci di questa, non sapendo che 
spiegazione dare, finirono per non annet- 
tarvi importanza : si occupavano delle mo- 
dificazioni di forma dei corpi bruciati e 
non delle modificazioni di peso. Ma l'obbie- 
zione restava sempre ed era molto imba- 
razzante: essa doveva poi rovesciare de- 
finitivamente la teoria del flogisto. 

(Continua) 


Esposizione delle applicazioni dell'elet- 
tricità a Marsiglia. — Sezione retro- 
spettiva. | 

Per mostrare al pubblico i progressi che 

si sono verificati nelle varie applicazioni 

della energia elettrica, gli organizzatori 
della esposizione hanno formato una se- 
zione retrospettiva nella quale figureranno 

i diversi tipi di lampade, cavi, paraful- 

mini, contatori, accessori, isolatori, stru- 

menti di misure, ecc., che sono stati ideati 
fin dall'origine dell'industria elettrica. 
Per rendere maggiormente complete le 
collezioni relative ad ogni serie di appa- 
recchi, il Comitato di organizzazione prega 
gli industriali che posseggono antichi mo- 
delli, di volere far conoscere al presidente 
del Comitato, D. Sartiaux, rue de Dun- 
kerque, Paris, la nota degli apparecchi 
ch'essi possono mettere a disposizione del 

Comitato stesso. 

Non risulterà per questi espositori nes- 
suna spesa e gli apparecchi saranno re- 
stituiti alla chiusura della esposizione, 
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CONFRONTO DI CAPAGITÀ © 


Questa ricerca ha per scopo di stabi- 
lire se, nel confronto di due condensatori 
di uguale grandezza, si ottengano diffe- 
renze qualora si impieghino delle scariche 
statiche o delle correnti alternate. La di- 
sposizione è stata perciò scelta in modo 
da praticare le misure con cariche co- 
stanti e con correnti alternate mediante 
pochissimi cambiamenti nello schema di 
montaggio. La fig. 120 rappresenta la di- 
sposizione per le misure con cariche co- 


Fig. 120. 


stanti; E € la batteria di carica, C, e C, 
sono i condensatori da confrontarsi, R ed S 
resistenze di precisione, p, e p, le due 
resistenze, uguali fra loro, de' due avvol- 
gimenti di un galvanometro differenziale 
e finalmente a,b ,с, d i contatti di un in- 
terruttore a pendolo. 

Questo chiude anzitutto a ed opera per- 
ciò la carica dei due condensatori, poi 
apre il circuito contenente la forza elet- 


Fig. 125. 


tomotrice in b ed alcuni millesimi di se- 
condo piü tardi in c e d apre il circuito 
comune ai due condensatori. 

Le bobine del galvanometro differenziale 
sono state, in vista di questo scopo, co- 
struite con un solo avvolgimento bifilare. 
Mediante conveniente regolaggio dell'in- 
terruttore a pendolo si poteva soddisfare 
alle condizioni assegnate da Zeleny per 
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queste misure di capacità. Ottenuto al gal- 
vanometro l'annullarsi della corrente, il 
rapporto delle capacità é dato dalla for- 
mula C,/C, = (S + p + 2 RyS, dove si è 
posto p, — p, — p. 

Per le misure con corrente alternata fu 
usata una disposizione identica, colla sola 
sostituzione di una sorgente di corrente 
alternata E, (fig. 121) in luogo della bat- 
teria Е e di un galvanometro tipo d'Ar- 
sonval adatto per misure con corrente al- 
ternativa, invece del semplice galvano- 
metro differenziale. La trequenza del ge- 
neratore di correnti alternate era di 60 ed 
il galvanometro del genere di quelli de- 
scritti da Terry e più tardi da Abraham 
colla sola differenza che l'apparecchio uti- 
lizzato qui, possiede, come precedente- 
mente, un avvolgimento differenziale ed 
il filo di sospensione porta superiormente 
la corrente ai due avvolgimenti mentre 
l'uscita di essa si effettua inferiormente 
mediante due leggere molle a spirale. 
Nello schema rappresentato dalla fig. 121, 
R ed S sono le stesse cassette di resi- 
stenza usate precedentemente, / è un con- 
tatto scorrevole destinato ad uguagliare 
i valori delle resistenze p,, р, degli av- 
volgimenti de] galvanometro, U è un com- 
mutatore avente l'ufficio di scambiare tra 
loro i due rafni onde escludere le dissim- 
metrie, K è una resistenza destinata ad 
impedire ogni azione nociva prodotta per 
induzione sul galvanometro dagli elettro- 
magneti direttori. . 

Con questa disposizione, l'equazione che 
fornisce la condizione di riposo del gal- 
vanometro è la stessa data più sopra. Í 
risultati ottenuti confrontando due con- 
densatori a mica coi presenti due metodi 
hanno dato luogo a valori di C,/C, con- 
cordanti sino al decimillesimo; però in 
altre misure gli autori hanno riscontrato 
forti differenze ed attribuiscono questo di- 
saccordo alla capacità propria presentata 
dalla resistenza maggiore della cassetta 
di resistenza impiegata. 


ALCUNE OSSERVAZIONI 
sulla misura delie currenti alternate 
di grande intensità (^. 


Le disposizioni elettrodinamiche per la 
misura diretta dell’ intensità e della po- 
tenza delle correnti alternate e per il loro 
confronto colle continue, mentre per le 
piccole e medie intensità dànno ottimi ri- 
sultati, possono invece presentare notevoli 
difficoltà ed inconvenienti quando si tratti 
di correnti di grande intensità. 


In questo caso infatti, quand'anche ven- 


gano soddisfatte tutte le altre condizioni 
per l'esattezza della misura (fra cui prin- 
cipali quelle riguardanti le costanti degli 
avvolgimenti, la loro induzione mutua, la 
esistenza di parti magnetiche oppure di 
masse metalliche, le correnti indotte dagli 
avvolgimenti voltometrici sugli ampero- 
metrici ecc.), pure si ha ancora una pos- 
sibilità di errori non trascurabili nella 
esistenza stessa dei grossi conduttori co- 
stituenti l'avvolgimento amperometrico. 

L'intensità per corrente alternata si 
distribuisce in essi in modo differente dalla 
corrente continua e dipendente dalle loro 
dimensioni e forma, dalla frequenza e 
forma d'onda della corrente. Ci si trova 
cioé, anche per frequenze normali, in pre- 
senza del fenomeno dello skin, il quale 
produce una vera differenza di costante da 
corrente continua ad alternata e tra le 
varie frequenze: e produce pure nello 
strumento un errore di fase che puó essere 
notevole. 

Una serie di esperienze eseguite dallo 
autore della comunicazione dimostra che 
non sempre le indicazioni a corrente al— 
ternata sono minori di quelle a corrente 
continua e non sempre la fase del flusso 
risultante é in ritardo rispetto all'intensità; 
ma si puó avere anche il caso opposto, 
cioè un aumento a corrente alternata e 
un avanzo di fase nel flusso. Le forme 
dei conduttori e la posizione relativa delle 
due bobine possono render conto di queste 
differenze. 

L'ineguale ripartizione della corrente e 
quindi gli errori corrispondenti possono 
essere diminuiti coll'uso di conduttori tu- 
bolari e mantenendo una certa distanza 
fra gli avvolgimenti: mentre la semplice 
laminazione dei grossi conduttori porta 
poco vantaggio, si hanno invece migliorie 
notevoli coll'uso di conduttori costituiti da 
fasci di fili ritorti e specialmente intrec- 
ciati; così pure coll'uso di induttanze di 
compensazione usate unitamente ai con- 
duttori di fili ritorti. Anche nel caso di 
conduttori massicci si può spesso con op- 
portune induttanze in serie o derivazione 
ottenere una compensazione abbastanza 
esatta. 

La misura delle correnti alternate di 
grande intensità rimane ad ogni modo 
grandemente facilitata dall'uso dei trasfor- 
matori di corrente, i quali oltrechè indi- 
spensabili in molti casi per altre ragioni 


sono pure utilissimi per l'esattezza delle 


misure permettendo l'impiego di apparec- 
chi per piccole intensità. 

Sono assai differenti le proprietà richie- 
ste dai trasformatori per semplici ampero- 


(1) TRowBRIDGE e TAYLOR; Phys. Rev., 23, 1906. — (2) Sunto della comunicazione fatta dall’ ingegnere G. Campos alla Sezione di Milano dell'A.- 


E. I. la sera del 24 aprile 1908. 


metri e quelle per wattometri: nei primi 
si cerca di solito (e neanche sempre è 
necessaria nè utile) la proporzionalità fra 
corrente primaria e secondaria; nei secondi 
questa proporzionalità è indispensabile, ed 
è inoltre indispensabile l'esatta opposizione 
di fase fra le due correnti. 

In una serie di trasformatori per ampe- 
rometri destinati alla misura di grandi 
intensità vennero recentemente adottate 
dalla Soc. C. G. S. particolari disposizioni. 
9i presentano i tipi rispettivamente per 
circa 8.000, 15.000, 25.000 Ampere. ll 
nucleo, costituito da una corda flessibile 
in fili di ferro contenuta in tubo di rame, 
permette facilmente l'applicazione su sbarre 
o gruppi di sbarre già esistenti. Le di- 
mensioni devono essere opportunamente 
calcolate e proporzionate in relazione alle 
proprietà richieste. Collo studio della curva 
di proporzionalità del trasformatore e 
quella delle indicazioni dell'apparecchio, 
si è potuto avere una compensazione tra 
le due e ottenere così per lo strumento 
una scala praticamente uniforme su quasi 
tutta la sua estensione. 

Ritornando da ultimo sul fenomeno della 
ineguale ripartizione delle correnti alter- 
nate nei grossi conduttori, se ne rammenta 
l'estensione e l'importanza nel caso anche 
dei generatori e motori, dei trasformatori 
e dei sistemi di conduttori per grande 
intensità. 


Apertura dell'Esposizione di Marsiglia 


La inaugurazione ufficiale della Esposi- 
sizione dell'Elettricità non si è potuta fare 
il 19 aprile, causa le pioggie dirotte che 
hanno guastato il terreno e costretto ad 
interrompere i lavori febbrili di questi 
ultimi giorni. 

L'esposizione è stata bensì aperta il 19, 
ma fu inaugurata giovedì 23 aprile, e si se- 
guiterà poi a lavorare per terminare tutto. 

La inaugurazione delle sezioni interna- 
zionali verrà fatta solo domenica 7 giugno 
festa di Pentecoste ; in questa epoca tutte 
le installazioni dovranno essere al com- 
pleto. 

Per agevolare il compito degli esposi- 
tori é stato prorogato il tempo utile per 
l'invio del materialea tutto maggio pros- 
simo. 

ll nostro giornale, per la sua indole 
speciale, non mancherà di tenere conti- 
nuamente informati i lettori per tutta la 
durata di questa grande Esposizione, che 
si spera riesca una manifestazione impo- 
nente di tutti i progressi delle applicazioni 
elettriche. 

Un nostro corrispondente di Marsiglia 
ci terrà continuamente al corrente man- 
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dandoci il resoconto di tutto quello che 
ci sarà di più saliente. Egli in questi ul- 
timi giorni si é recato a visitare i cantieri 
e dallo stato in cui ha trovato 1 lavori ha 
compreso che tutto non poteva esser 
pronto per il 19 aprile. Tuttavia il grosso 
dei lavori é già fatto e i tre grandi Pa- 
lazzi presto saranno terminati. 
Essi sono così denominati: 
1° Grande Palazzo Centrale, nel quale 
saranno riuniti i più svariati Padiglioni 
compreso quello della bibliografia che si 
troverà collocato nell’ ala destra a so m. 
dall'entrata principale. Rimangono ancora 
molti spazi da occupare nelle diverse se- 
zioni e sarà ritardata perciò la installa- 
zione definitiva. Per la fine di aprile si 
crede però che tutto sarà a posto ; 
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2° Palazzo dell'Energia. Tutti i posti 
disponibili sono stati già presi, sopratutto 
dalle industrie italiane e specialmente te- 
desche. 

Questo Palazzo si compone di una enor- 
me halle che puó contenere una quantità 
enorme di macchinari. Il Palazzo della 
energia non é stato costruito apposita- 
menie, esso non é che l'antico Palazzo 
della Esposizione di Dordeaux rimesso a 
nuovo ; 

3° Palazzo della Trazione: è meno 
vasto dei due precedenti e sarà il luogo 
dell'apoteosi delle applicazioni della elet- 
tricità alla trazione. 

Ci riserbiamo di descrivere in seguito 
dettagliatamente quest tre Palazzi. 


Qeeveveeveeevoeeveveoeeeeoeeeveeeveeoevo 


RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 
00000000000000000000000000000000000 


Nuovo voltometro elettrostatico per alte 
tensioni (1). 


Esistono già molti tipi di voltometri per 
la misura degli alti potenziali, sia ricor- 
rendo a trasformatori o ad altri disposi- 
tivi, e 1 risultati di questi strumenti sono 
soddisfacenti fino alla tensione di 25,000 
volt. 

Un nuovo tipo di voltometro elettrosta- 
tico è stato proposto dal prof. Augusto 
Grau di Vienna per la misura di forze 
elettromotrici che non passino i 90,000 
volt. 

L'apparecchio consiste in un recipiente 
di vetro pieno d'olio (che serve come di- 
elettrico) che porta nel fondo un disco di 
vetro posto su tre sostegni isolanti. Un 
cilindro metallico è posto su questo di- 
sco e serve come armatura fissa del volto- 
metro. Le dimensioni di questo cilindro 
sono cm. 14.5 di altezza e cm. 22 di dia- 
metro. Uno degli estremi del circuito viene 
unito al cilindro mediante un conduttore 
di rame posto in un tubo di porcellana 
passando attraverso l'olio. 

Concentricamente al primo cilindro, se 
ne trova un altro più piccolo sospeso me- 
diante un filo di rame circondato di tubo 
di vetro. Questo piccolo cilindro, chiuso 
in fondo da una sottile lamina che porta 
un peso di 200 grammi, forma l'equipag- 
gio mobile ed é attaccato ad un filo me- 
tallico passante sopra una puleggia che 
porta un indice. ll filo, ali'altro estremo é 
munito di contrappeso, l piccoli movimenti 
dell'indice vengono moltiplicati da una lan- 
cetta cui é annessa una scala opportuna- 
mente tarata. 

Il secondo filo del circuito viene unito 


(1) Electrical World, 21 marzo 1908. — (2) Electrical World, 38 marzo 1908. 


all'equipaggio mobile mediante un con- 
duttore, pure protetto da un tubo di por- 
cellana, che si attacca alla puleggia. 

La lamina in fondo al cilindro mobile, 
serve per smorzatore e, per guidare an- 
che meglio il movimento, un bastone di 
vetro è attaccato al peso e sporge infe- 
riormente al cilindro mobile. Questo ba- 
stone passa attraverso ad un foro del di- 
sco di vetro che regge il cilindro fisso ; 
intorno a questo foro sono posti tre pic- 
coli rulli per agevolare il passaggio del 
bastone. 

L'autore dell'articolo ritiene che questo 
voltometro presenti dei vantaggi per l'uso 
pratico nelle linee ad alte tensioni. 


U. Г. 
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| nuovi tipi di lampade ad incandescenza 

e le imprese elettriche agli Stati U- 

niti (2). 

Il problema delle nuove lampade ad 
incandescenza (tungsteno, tantalio, ecc.) 
comincia ad essere oggetto di serie con- 
siderazioni per parte delle Società ame- 
ricane distributrici di energia elettrica, Il 
consumo ridotto di circa due terzi le rende 
molto ricercate dal pubblico e renderà | 
certo assai più diffusa l'illuminazione elet- 
trica. Da questo punto di vista, le Società 
non possono essere contente dell'appari- 
zione sul mercato di questi nuovi tipi. 

Ciò che le preoccupa seriamente è la 
difficoltà di fornire queste lampade a tutti 
i richiedenti, la domanda essendo così 
grande che le fabbriche non possono per 
ora, nè si crede che potranno per un certo 
tempo, produrre tanto da soddisfare nep- 
pure una parte del fabbisogno. 
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D'altra parte, molte Società hanno con- - 


tratti di rinnovamento, per quanto in modo 
assolutamente meno frequente coi nuovi 
tipi di lampade (specie quelle al tungsteno), 
risulta più costoso riportandolo ai kilowatt 
venduti. 

| tipi più in voga sono stati finora quelli 
da 100 watt. Per buona sorte però, l'espe- 
rienza ha provato essere più facile di 
quanto pareva prima, la costruzione dei 
tipi di maggiore potenza, nonostante la 
fragilità dei sottili filamenti. Si trovano 
quindi lampade da 60 e 40 watt e sono 
annunziati dei tipi da 25 watt che saranno 
certo molto ricercati. 

Il costo di queste lampade si mantiene 
tuttora piuttosto elevato, ma è a ritenersi 
con certezza che, col crescere della pro- 
duzione e col perfezionamento dei metodi 
di fabbricazione, il costo delle lampade 
ad alto rendimento potrà divenire assai 
basso, benchè sia difficile potere prevedere 
a quali limiti potrà scendere. 

Di fronte a questi problemi, le Società 
dovranno provvedere ad una revisione 
completa delle loro tariffe sia per il prezzo 
dell'energia, sia per i contratti di rinnovo 


delle lampade. 
U. Г. 
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Variazioni di resistenza con l’umi- 
dità atmosferica, di £. ‘B. Rosa e 
H. D. Babcock (1). 


Le resistenze in manganesia, sia quelle 
preparate con la massima cura dal PAy- 
stkalisch- Technische Reichsanstait, sia queile 
costruite in America, subiscono variazioni 
irregolari, maggiori in Inghilterra che in 
Germania e agli Stati Uniti, che rendono 
faticose le misure di precisione, dovendo 
volta a volta esserne controllato il valore. 
Da uno studio sistematico eseguito dagli 
autori è risultato che tali variazioni son 
dovute all'umidità assorbita dalla ceralacca 
con la quale son ricoperti i diversi strati 
dei rocchetii di resistenza. Per tale as- 
sorbimento viene a cambiare il diametro 
delle spire, e quindi la lunghezza del filo; 
e la resistenza di un rocchetto può variare 
di circa 7 parti in 10000, dall'estate allo 
inverno. 

Per evitare tali variazioni gli A. consi- 
gliano di ricoprire i rocchetti con uno 
strato di paratlina, che impedisce alla 
ceralacca di assorbire l'umidità dell’aria. 

А. 5. 


кж 
Guasti nei conduttori elettrici sot- 
terranei per J. Revval (2). 
Le linee aeree sono soggette special- 
mente a tre grandi cause di guasti e di 
interruzioni; il fulmine, la tempesta è la 
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malevolenza. Gli inconvenienti prodotti 
da queste tre cause sono sempre molto 
gravi generando interruzioni nella distri- 
buzione di illuminazione e di forza, e pre- 
giudicando i vari servizi di una intiera 
città. 

Nei paesi ove generalmente si verifi- 
cano degli uragani, le lunghe linee di 
trasmissione e le reti molto estese sono 
spesso soggette a guasti: non fa dunque 
meraviglia se in molti casi si cerchi di 
rimediare con cavi sotterranei per distri- 
buzioni a grande distanza. 

Le linee sotterranee daranno senza dub- 
bio maggior sicurezza dal punto di vista 
della continuità del servizio, ma esse sono 
molto costose e non sono neppure esenti 
dagli accidenti dovuti a malevolenza e 
disattenzione, 

L'A. accenna a questo proposito il caso 
di una distribuzione a corrente continua 
a tre fili a 150 volt tra ogni punto: il 
neutro è isolato. 

I cavi hanno un isolamento normale 
con avvolgimento in piombo e sono col- 
locati uno accanto all'altro entro tubi di 
terra riempiti di sabbia fina. I tubi di 
terra sono interrati nel suolo alla pro- 
fondità di 60 cm. Tra due cassette di 
congiunzione distanti 130 m. circa si ve- 
rificò un arresto di tutti gli apparecchi 
alimentati, e Ја fusione di una valvola 
nella cassetta di distribuzione. ll perso- 
nale di servizio fu dunque obbligato di 
ricercere il guasto nella canalizzazione; 
si eseguisce uno scavo e si trovano i tre 
cavi fortemente deteriorati su tutto il per- 
corso della sezione. Non solo all'estremità 
di uno dei cavi si riscontra che l'isolante 
è intaccato, ma che l'avvolgimento di 
piombo ha subito una profonda elettro- 
lisi. 

Il fenomeno è stato più grave in certi 
punti, ma sta il fatto che il cavo è messo 
fuori servizio su tutta la lunghezza della 
sezione; in un punto si trova perfino uno 
dei cavi completamente sguarnito di ogni 
protezione, e la maggior parte dei fili 
che lo compongono sono anche sezionati 
in più parti. 

Inoltre sullo stesso cavo ad un metro 
circa dal primo guasto trovasi anche una 
screpolatura di alcuni centimetri che ha 
messo il cavo a nudo e lo ha posto in 
contatto coll'inviluppo di piombo. Questa 
screpolatura, prodotta forse da un colpo di 
vanga durante un lavoro di interramento 
posteriore alla posa del cavo, è stato il 
punto di partenza del fenomeno elettro- 
litico e del successivo deterioramento del 
cavo. 

L'accidente occorso a questo cavo ha 
prodotto naturalmente una interruzione 


molto prolungata nella alimentazione dei 
ricevitori che dipendevano da questa se- 
zione. 

In una recente comunicazione fatta alla 
Associazione degli elettricisti tedeschi (1) 
R. Apt indicava con molta esattezza che 
teoricamente si possono fare le applica- 
zioni di cavi sotterranei anche nei tra- 
sporti a grande distanza. 

Condizioni speciali o circostanze di 
tempo e di luogo possono solo far adot- 
tare o scartare l'uno o l'altro dei due si- 
stemi. 

Per es. questo autore cita i risultati di 
un calcolo fatto per una linea trifase di 
140 km. destinata al trasporto di 70,000 
KW con la tensione di 40,000 volt 

Sono stati previsti 3 cavi semplici con 
punto neutro alla terra; ogni cavo aveva, 
come tensione propria, 23,000 volt. Con 
una perdita del 13 °/, si otteneva come 
sezione del cavo per fase 11,170 mm?. 

Dividendo questa sezione in tre parti e 
supponendo un cavo di più come riserva, 
si potranno installare 10 cavi da 390 mm? 
di sezione, 

Secondo i calcoli il prezzo del materiale 
e le spese d'impianto possono ascendere 
con larga approssimazione a 30 milioni di 
lire. 

Calcolando l'interesse del capitale a 4,5 
per cento e l'ammortamento al 3 ?/, e se 
le spese di esercizio ammontano a I °/, 
del capitale, si ha una spesa annuale di 2 
milioni e mezzo. 

Considerando questa forte spesa, e le 
difficoltà tecniche che si incontrano per 
la posa di cavi sotterranei, si ricava che 
molto probabilmente le linee aeree, mal- 
grado i loro numerosi inconvenienti, sa- 
ranno adottate, anche in avvenire, nera 
maggior parte dei casi. 


— 


Perturbamenti della vista prodotti da 
sorgenti di luce artificiale, per Schanz 
e C. Stockhausen (4). 


Questi perturbamenti provengono dalla 
azione dei raggi ultravioletti emessi dalle 
sorgenti di luce e dal loro splendore. Le 
radiazioni ultraviolette, specialmente quelle 
dell’arco elettrico, producono anzitutto una 
infiammazione nell'occhio, poi un turba- 
mento nel cristallino e facilmente l'occhio 
diventa prematuramente stanco. 

Finora si riteneva sufficiente interporre 
uno schermo di vetro tra la sorgente lu- 
minosa e l'occhio; tuttavia l'ing. Stock- 
hausen, malgrado questa precauzione, ha 
sofferto gravi perturbamenti alla vista, la- 
vorando alla luce dell'arco. 

Era dunque necessario uno studio com- 
pleto di questi fenomeni, specialmente dal 


(1) Boll. of the Bureau of Standards in Washington, vol. 4, p. 121, 1907. — (2) Lumicre ж п. 14 aprile 1908. —(3) Е.Т.2.27 febbraio 1908. 


— (4) Elektrischer Anzeiger, n. 77, 1907. 


punto di vista pratico e di questo appunto 
si sono occupati gli autori. Essi hanno 
constatato anzitutto che i vetri delle lam- 
pade e degli occhiali ordinari assorbono 
bensi i raggi ultra violetti la cui lun- 
ghezza d'onda è inferiore a 300 wu, ma 
sono permeabilissimi per quei raggi com- 
presi tra 300 е 400 kk, i quali sono pre- 
cisamente i più nocivi, 

Tutte le sorgenti di luce artificiale, prin- 
cipalmente le moderne lampade elettriche 
€ a gas, contengono una enorme propor- 
| zione di raggi ultravioletti, mentre la luce 
solare ne contiene relativamente pochi poi- 
chè gran parte dei raggi ultravioletti ema- 
nati dal sole vengono assorbiti e ripetu- 
tamente riflessi attraverso l'atmosfera. Per 
rendere dunque innocui i raggi prove- 
nienti dalle luci artificiali bisogna filtrare 
queste attraverso un vetro impermeabile 
ai raggi ultravioletti; a quanto pare gli 
A. sono riusciti a fabbricare un vetro di 
questo genere. Allorchè si studia l'azione 
dei raggi visibili, si comprende subito che 
€ appunto l'eccessivo splendore della sor- 
gente luminosa che abbaglia l'occhio in 
modo tanto nocivo. La intensità luminosa 
non deve superare 0,75 cand. hefner per 
ст?. Le candele di cera, le lampade ad 
olio, i becchi a gaz, ad aria libera e le 
lampade a petrolio a becco piatto sono, 
tutte le sorgenti luminose caratterizzate 
dalla loro intensità che non supera i li- 
miti ammessi come innocui; invece tutte 
le altre sorgenti di luce hanno una inten- 
sità eccessiva, csse abbagliano l'occhio; 
anche la lampada a petrolio a becco ro- 
tondo puó mettersi tra le sorgenti di luce 
più nocive alla vista. 

Le reticelle incandescenti, le lampade 
a filamento metallico, e sopra tutto le lam- 
pade Nernst e gli archi voltaici, hanno 
uno splendore enorme: bisogna dunque 
racchiudere queste sorgenti di luce entro 
globi di vetro molto dispersivo. L'intensità 
della lampada Nernst è p. es. 550 volte 
troppo forte; quella dell'arco 4000 volte. 

Con queste lampade bisogna dunque 
utilizzare solo la luce indiretta. Misurando 
lo splendore dei globi forniti dalla indu- 
stria gli A. hanno riscontrato in alcuni 
punti una opacità insufficiente da cui ri- 
sulta una intensità due o tre volte più 
grande di quella normale o igienica. 

Si ha anche torto di praticare una aper- 
tura nella parte superiore del globo verso 
il soffitto; logicamente questa apertura 
dovrebbe esser fatta nella parte inferiore. 

In conclusione si debbono assoluta- 
mente evitare i globi chiari; i globi opali 
debbono avere una opacità sufficiente e ben 
distribuita; l'illuminazione ideale sarebbe 
quella indiretta, per riflessione sul soffitto. 
+> 
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Analisi delle perdite nella rete di 


una grande stazione centrale, per 
L. L. Elden (1). 


Le perdite d'energia nelle grandi reti 
di distribuzione sono spesso molto mag- 
giori di quelle che sono state previste al- 
lorché vennero studiati i progetti d'im- 
pianto delle reti stesse. 

Ció dipende da cause molteplici: anzi- 
tutto è difficilissimo, se non impossibile, 
di calcolare a priori tutte le perdite che 
possono prodursi; in secondo luogo i 
contatori degli abbonati non danno sem- 
pre: indicazioni esatte; infine, delle circo- 
stanze locali spingono spesso a caricare 
oltre misura certi feeder o richiedono an- 
cora Ja installazione di gruppi trasforma- 
tori o di batterie di accumulatori che di- 
minuiscono il rendimento globale della 
rete. | 

Quando la rete, invece di essere stata 
costruita tutta in una volta, risulta, come 
spesso avviene, dalla riunione di parecchie 
reti di minore importanza, le perdite d’e- 
nergia crescono ancor più, stante che la 
tensione e qualche volta anche la natura 
della corrente fornita variano da un punto 
all'altro del circuito, richiedendo perciò 
' molte costose trasformazioni della corrente 
primaria. 

L'A. mostra come sia possibile con una 
analisi delle perdite, di ridurre queste in 
modo considerevole. La rete presa come 
esempio è una delle più importanti; essa 
si estende su 1160 km? di superficie, serve 
una popolazione di 1,000,000 di abitanti, 
alimenta 80,000 kw. di diversi ricevitori 
per illuminazione, riscaldamento e forza 
motrice, in corrente continua ed alternata. 
All'origine, nel 1903, le perdite totali am- 
montavano al 35.74 per cento della ener- 
gia prodotta nelle due officine generatrici; 
alla fine del 1906 esse erano ridotte, me- 
diante una severa sorveglianza, a 26,35 
per cento. 


i 


Isolanti elettrici a base di materie or- 
ganiche, per Jean Escard (2). 


L'A. fa uno studio molto interessante 
intorno alla natura e proprietà dei nume- 
rosi isolanti impiegati attualmente nella 
industria elettrica, limitandosi ai soli iso- 
lanti a base di materie organiche. 

Lo studio, per quanto molto dettagliato, 
non ha potuto essere però completo come 
desiderava l'A., perchè numerose ditte non 
hanno voluto rivelare la composizione dei 
loro isolanti, ed alcune si sono spinte per- 
fino a indicare una composizione inesatta. 

Bisogna inoltre osservare che se siamo 
male informati sulla composizione di molti 
isolanti, non conosciamo perciò meglio le 
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qualità dielettriche di quelli di cui si cono- 
sce la composizione. 

Difatti, paragonando fra loro le cifre a 
questo riguardo nelle diverse pubblica- 
zioni, sì constatano delle notevoli diver- 
genze. Invero fintanto che queste diffe- 
renze non influiscono sull'ordine di gran- 
dezza dei risultati, si può attribuirle al 
fatto che i vari risultati furono ottenuti 
con metodi diversi; è noto infatti che la 
resistenza degli isolanti varia considere- 
volmente col tempo durante il quale la 
corrente di misura viene applicata e che 
la loro rigidità dielettrica dipende da nu- 
merosi fattori: forma, dimensioni e na- 
tura degli elettrodi, spessore ed omogeneità 
del campione studiato, forma della curva 
della f. e. m. applicata, ecc. 

Quello peró che non si puó spiegare 
sono i risultati trovati da uno stesso au- 
tore e per una stessa sostanza che differi- 
scono nientemeno per il fattore 106, a 
seconda della pubblicazione da cui sono 
stati dedotti. | 


No 
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Il concordato preventivo e il privi- 
legio a favore dei venditori di mac- 
chine. — La Corte d'appello di Napoli ebbe 
nello scorso anno a pronunciarsi circa una im- 
portante questione relativa al privilegio che, per 
l'articolo 773 del codice di commercio, il ven- 
ditore di macchine ha sul prezzo delle macchine 
vendute. Dispone infatti il citato articolo che il 
credito per il prezzo non pagato delle macchine 
d'importante valore, impiegato negli esercizi di 
industria, è privilegiato sulle macchine vendute 
e consegnate al fallito nei tre anni precedenti 
alla dichiarazione di fallimento. 

Nel caso in esame trattavasi di stabilire se il 
triennio entro cui deve farsi valere il privilegio 
deve rimanere sospeso durante il periodo nel 
quale trovasi aperta la procedura per il concor- 
dato preventivo offerto dal compratore che poi 
viene dichiarato fallito. La causa era intentata 
dalla ditta Fontana Messa e C. venditrice di un 
macchinario industriale alla ditta Premoli contro 
la quale era stato dichiarato fallimento, oltre tre 
anni dopo la consegna del macchinario stesso, 
Nell'intervallo però si svolse la procedura di 
concordato preventivo proposto dalla ditta Pre- 
moli e durato circa due mesi. Dando a tale 
procedura effetto sospensivo, come sosteneva la 
ditta Fontana Messa, la dichiarazione di falli- 
mento rientrava nel triennio e salvava il privi- 
legio per le macchine; in caso contrario il 
triennio sarebbe trascorso definitivamente ed il 
diritto di prelazione perduto. | 

Le ragioni della ditta Fontana Messa erano 
sostenute dall'avv. prof. Sraffa e crediamo inte- 
ressante per i nostri lettori di riportare parte 
delle argomentazioni che egli con tanta compe- 
tenza svolse a sostegno della sua tesi e che ri- 
leviamo in un interessante articolo da lui pub- 


(1) Proc. of tbe A. I. E. E. 15 maggio 1907 € novembre 1907. — (2) Revue électrique, 15 marzo 1908. 
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blicato nella Rivista di Diritto Commerciale (fa- 
scicolo IV del 1907) sotto il titolo I] concordato 
preventivo e il privilegio a favore del venditore di 
macchine. 

« Il fatto dell'apertura, durante il triennio di 
cui all'art. 778 del codice di commercio, della 
procedura per il concordato preventivo crea una 
situazione per la quale devesi venire necessaria- 
mente ad una conclusione che mantiene salvo il 
privilegio del venditore sulle macchine vendute. 
E’ infatti certo che malgrado la procedura di 
concordato preventivo permangono i privilegi, a 
meno che il creditore vi rinunci o espressamente 
o tacitamente prendendo parte alle votazioni pel 
concordato senza le riserve di legge....... Se 
durante il periodo della procedura di concordato» 
in cui il creditore non può nè esercitare il suo 
diritto ad essere pagato al 100 per 100 sul prezzo 
della macchina, nè chiedere il fallimento per far 
valere il suo privilegio nel termine del triennio 
stabilito dall'art. 773 — non si avesse sospen- 
sione del decorso del triennio stesso; da una 
parte si diminuirebbe il termine fissato e dal- 
l’altra si potrebbe rendere impossibile il sorgere 
del diritto privilegiato sul prezzo delle macchine, 
tutto risolvendosi in un semplice diritto alla 
percentuale offerta nel concordato preventivo cui 
non si potè neppure prender parte sotto pena 
di rinunciare al privilegio..... che si perde lo 
Stesso ». 

L'avv. Sraffa afferma quindi che, per ragioni 
pratiche, per ossequio allo spirito della legge, 
per la limpida costruzione del testo legislativo 
e per la espressa parola della legge speciale sul 
concordato preventivo, il termine in cui dura la 
relativa procedura non si computa nel triennio 
in parola. 

« La dichiarazione di fallimento — soggiunge 
l'avv. Sraffa — è per l'art. 773 una conditio juris 
per l’esercizio del privilegio. Ora, se prima del 
decorso del triennio, è intervenuta la procedura 
di concordato preventivo, si è verificato questo 
stato: che una conditio juris (cioè la dichiara- 
zione di fallimento) per tutta la durata del pro- 
cedimento non potè verificarsi, essendo questo 
procedimento diretto appunto ad impedire quella 
dichiarazione. 

La condizione fu dunque, per tutta la durata 
del procedimento di concordato preventivo, im- 
possibile. Ora siccome non si può ammettere 
che la Jegge leghi l'esercizio di un diritto ad 
una condizione impossibile, si deve necessaria- 
mente conchiudere che il tempo durante il quale 
la condizione non poté verificarsi non conta per 
il decorso del termine ». 

Il patrocinatore della ditta Fontana Messa ri- 
leva poi che l'art, 7 della legge sul concordato 
preventivo stabilisce tassativamente che le de- 
cadenze, che sarebbero interrotte dagli atti di 
procedura del concordato, rimangono sospese, 
ed egli osserva che appunto deve essera sospesa 
la decadenza del privilegio che si verificherebbe 
se si computasse nel triennio il periodo della 
procedura. 

Del resto la Corte d'appello di Napoli accolse 
la tesi brillantemente sostenuta dall'avv. Sraffa, 
appoggiandosi precisamente sul citato art. 7 della 
legge speciale che è così concepito: 

« Dalla data della presentazione del ricorso e 
fino a che la sentenza di omologazione del con- 
cordato sia definitivamente esecutiva, nessun 
creditore per causa o titolo anteriore al decreto 
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puó, sotto pena di nullità, intraprendere e pro- 
seguire atti di esecuzione forzata, acquistare 
qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili 
del debitore, né iscrivere ipoteche. Le prescri- 
zioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero in- 
terrotte dagli atti predetti, rimangono sospese ». 

Orbene, ebbe ad osservare la Corte d'appello 
di Napoli, durante la predetta procedura il ven- 
ditore di macchine non puó provocare il falli- 
mento, che è una vera e propria esecuzione 
forzata, né puó acquistare quel diritto di prela- 
zione che possedeva subordinato alla condizione 
della dichiarazione del fallimento. Se tale osta- 
colo non gli fosse stato frapposto, avrebbe po- 
tuto interrompere il corso della decadenza pro- 
vocando il fallimento ed acquistando quindi il 
privilegio. 

« Ma ~ soggiunse - le decadenze che dagli atti 
testé nominati sarebbero interrotte, rimangono 
sospese pel testuale disposto di legge citato, 
durante la procedura del concordato preventivo. 
Contro tali conseguenze che sgorgano inelutta- 
bili dalle disposizioni di legge, il fallito oppone 
che il termine segnato nell'art. 773 cod. di comm. 
sia perentorio; che anche il periodo in cui si 
svolse la procedura di concordato preventivo 
non era ostacolo a spiegare il privilegio pro- 
vocando il fallimento con lo espcrre le ragioni 
per le quali l'accordo amichevole non avrebbe 
dovuto omologarsi, che infine la sospensione 
debba valere soltanto allorché alla procedura di 
concordato segua immediato fallimento ». : 

Gli argomenti degli appellati non sono rite- 
nuti validi dalla Corte, la quale, associandosi 
alla tesi dell'appellante, prosegue: « Il termine 
dell'art. 773 è, non si nega, termine perentorio 
e quindi importante decadenza col suo compi- 
mento; ma l'art. 7 della legge speciale esplici- 
tamente dichiara sospese anche le decadenze. 
Non è punto esatta poi l'assertiva che durante 
la procedura del concordato preventivo ben po- 
teva farsi dichiarare il fallimento. Questo poteva 
seguire d’ufficio ove fosse stato dichiarato inam- 
missibile il ricorso pel concorso di determinate 
condizioni soltanto, ovvero quando il concordato 
non fosse stato omologato. Non poteva punto 
provocarsi con la sempliee dimostrazione dello 
stato di cessazione dei pagamenti da parte di 
qualsiasi creditore, il quale altra facoltà non 
aveva che di esporre le ragioni per cui il de- 
bitore non dovesse essere ammesso al beneficio 
del concordato ». 

Infine, dichiara la Corte, la distinzione accam- 
pata che l'art. 7 debba aver vigore solo nel 
caso che il fallimento segua immediatamente la 
procedura, non trova suftragio nella parola della 
legge, che sancisce soltanto che le decadenze 
rimangono sospese. E secondo i principii di 
diritto la sospensione opera in guisa che dallo 
intero tempo utile del termine debba dedursi 
quello durante il quale la sospensione avviene, 
essendo indifferente che il termine si completi 
immediatamente dopo il periodo di sospensione 
o più tardi. 

Questa sentenza fu pronunciata dalla Corte 
d'appello di Napoli il 5 agosto 1907. 

A. M. 
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Note FINANZIARIE 


Sconto ufficiale Banca d’Italla B */,. 


Sconti: Francia, 8. — Svizzera, 850 — Londra, 3 
— Germania, 5.50 — Austria, 4.50 — Belgio. 3.50. 

Chéques: Francia 100.125 - 100. 105 - Svizzera 99 95- 

99.88 - Londra 25. 16-25.145 - Germania 123 075. - 122. 975. 


Impianto elettrico del Lambro Me- 
ridionale. Milano, — Si è costituita questa 
anonima con sede in Milano e col capitale di 
L. 250,000 diviso in 2,500 azioni da L. 100. 

Lo scopo della Società é la produzione e di- 
stribuzione di energia elettrica, nonchè l'eser- 
cizio delle indusrtie elettriche in genere. 

Il Consiglio è composto dei signori: ing. Giu- 
seppe Origoni — ing. Ariberto Cattelli — avv. 
Giovanni Interdonato. 

Sindaci : rag. Martinazzi Giovanni — ing. G. 
B. Moretti — dott. Luigi Barassi. 

Società industriale Elettrotecnica di 
Pont Saint Martin. Milano. — Sotto la 
presidenza del comm. Enrico Rava ha avuto 
luogo l’assemblea ordinaria degli azionisti. 

Udita la relazione del Consiglio l’assemblea 
approvò il bilancio chiuso al 31 decembre 1907, 
che dopo i prelievi deliberati chiude con un utile 


` netto di L. 152,797 a cui aggiunto l'avanzo utili 


1906, formasi un disponibile di L. 156,113. 26 
ripartito com'appresso: 
Alla riserva . . . . sE 
Al Consiglio. . . . . + > 
L. 6.50 per ciascuna azione 
da L. 125. . * . + + + . » 130,000. OO 
A nuovo. . . . . 3,9 57. 70 
A consiglieri furono rieletti i signori comm. 
Enrico Rava — comm. Guglielmo Ofizmaier — 
Carlo Schumberger-Vischer — Alberto Vonwil- 
ler — comm. ing. Eugenio Rava. 


7,639. 85 
14,515. 71 
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A sindaci: comm. Vittorio Cantoni — Con- 
sole comm. Carlo Карр — dott. Franco Ma- 
grini. 


Società Torinese di Tramwie Fer- 
rovie Economiche. Torino. — L'assemblea 
ordinaria degli azionisti di questa Società ha ap- 
provato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
dicembre 1907 con un saldo utili di L. 353,945.09 
sul quale é stato deliberato un dividendo di 
L. 15.50 per azione. 

Alla carica di Amministratori sono stati con- 
fermati i sigg. Gianzana cav. Mino — console 
Kapp. Carlo-Jacobs comm. Giulio — Magrini 
dott. Franco — Pollone comm, Eugenio. 

A Sindaci i sigg. Anselmi cav. Umberto — 
Boselli cav. Silvio — Longhi cav. Pietro. 

Società Elettricità Alta Italia. To- 
rino. — Presiduta dal sig. comm. ing. Fran- 
сеѕсо Ceriana e coll’intervento di 35,264 azioni 
é stata tenuta l'assemblea ordinaria di questa 
Società. 

Dopo udita la relazione del Consiglio l'As- 
semblea approvò il bilancio dell'esercizio 1907 
portante un utile netto di L. 551,069. 69, e de- 
liberò un dividendo di L. 25 per ciascuna azione 
di L. 250, pari al 5 */,. 

Furono poi eletti Consiglieri i signori: Koe- 
chlein ing. René — conte Eugenio Rebaudengo 
— Sarasin-Iselin Alfred — Vicarino Fernando 
— Zellweger Ulrich. 


A Sindaci i signori: Burckhardt C. A. — Fer- 
rero avv. Antonio — Griot Von Salis Edoardo. 

Società Toscana per imprese elet- 
triche. Firenze. — É stata tenuta l’assem- 
blea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di 
questa Società. 

Nell'assemblea ordinaria sono state approvate 
le risultanze del Bilancio per l’esercizio 1907, 
con un utile netto di L. 478,926. 28 a cui ag- 
giunto l'avanzo utili degli anni precedenti in 
L. 36,090. 39 formano un disponibile di lire 
515,016. 67 che è stato deliberato di ripartire 
come appresso: 

$s °/o alla riserva . . . .L. 
6 "/, al Consiglio di Ammini- 
strazione. - . . . + + + +» 
Tantiémes alla Direzione e 
gratificazione al personale. . . » 
9?/, agli Azionisti e cioè 
L. 45 a ciascuna azione di prima 
e seconda serie e L. 35. 62*a cia- 
scuna azione di terza serie. » 341,250. 00 
A nuovo. . . . . » 97,521. 56 

Sono stati rieletti a Consiglieri i signori: con- 
sole Carlo Kapp e Emilio Fierz. 

A Sindaci i signori: prof. Domenico Ettore 
Canale — cav. Paolo Signorini — prof. cav. 
Aditeo Tarchiani. 

L’assemblea straordinaria ha deliberato la 
emissione di 3000 obbligazioni da L. 500 c'a- 
scuna allo stesso interesse e collo stesso piano 
di ammortamento della prima emissione di ob- 
bligazioni. 

La Telefonica « Comense ». Como. — 
L'assemblea ordinaria di questa Società ha ap- 
provato il bilancio dell’esercizio 1907 che chiude 
con una entrata di L. 85.299. 85 ed una spesa 
compreso l'ammortamento di L. 72.473. 68 e 
quindi con un utile netto di L. 10,826. 17. 

Il Consiglio d'amministrazione è rimasto com- 
posto dei signori : on. dott. Pietro Baragiola, pre- 
sidente — avv. A. Andinà — Ferrario Giulio — 
rag. Galimberti Arcangelo — rag. Monti Luigi 
— Rosati Dante — cav. Francesco Somaiti. 

Sindaci i signori: Daelli Carlo — rag. Jahn 
Oreste — rag. Mentasti Candido. 


INFORMAZIONI 


ESPOSIZIONE DI TORINO 1911. 

La Commissione esecutiva dell'Esposi- 
zione internazionale delle Industrie e del 
Lavoro in Torino 191i ha testé pubbli- 
cato, in un volume di oltre cento pagine, 
i Programmi e Classificazione della Mostra 
stessa, in cui gli organizzatori vorrebbero 
riflesso il concetto logico ed organico col 
quale procede e si svolge la legge eco- 
nomica del lavoro e della produzione. 

Movendo da questo pensiero la Com- 
missione esecutiva ha creduto che sia di 
grande interesse il raccogliere anzitutto la 
mente del visitatore. alla considerazione 
dei fattori che concorrono a creare uno 
degli elementi principali della produzione, 
l'operaio; — poi dei mezzi e degli stru- 
menti coi quali si esplicano le sue attività; 


23,946. 31 
27,298. 80 


25,000 00 
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= dell’ausilio che ad esse forniscono le 
forze naturali; — delle varie applicazioni 
di queste energie alla trasformazione dei 
prodotti primi della terra e degli animali, 
dalle prime industrie rudimentali a quelle 
più progredite ed organizzate; — dei mezzi 
coi quali i prodotti affluiscono ai mercatie 
la gran vita internazionale vibra attraverso 
le frontiere in pensiero ed in azione acco- 
munata in un intento di progresso e di be- 
nessere; — delle leggi che governano la 
economia sociale e studiano i vari rap- 
porti nel vasto campo della produzione e 
della distribuzione delle ricchezze; — e 
finalmente dei mezzi coi quali si vuole 
garentita la pace e la sicurezza, condizioni 
essenziali all'incremento delle forze econo- 
miche di ciascuna nazione concorrente con 


provvido sentimento di emulazione alla 
maggiore prosperità ed alla migliore per- 


fettibilità della vita sociale. 

Gli espositori concorrenti dovranno però 
preoccuparsi che le loro Mostre presentino 
sempre una qualche ragione di novità e 
di progresso nella produzione industriale 
corrente. Gli organizzatori intendono in- 
fatti che 1’ Esposizione internazionale di 
Torino sia Esposizione di selezione e di 
innovazioni industriali, vivificate nella loro 
espressione dall'essere possibilmente rap- 
presentate come appaiono nei singoli opi- 
fici: Esposizione adunque in cui alla novità 
del prodotto ed allo spettacolo dell'indu- 
stria in azione siano affidati l' interessa- 
mento popolare e il positivo successo 
scientifico ed economico. 

Con questi criteri l'Esposizione del 1911 
in Torino sarà ripartita in 26 gruppi tra 
cui noteremo: Strumenti ed apparecchi 
scientifici. — La fotografia nelle sue ap- 
plicazioni. - Meccanica generale. - Elet- 
tricità. - Lavori pubblici. - Industria dei 
trasporti: ferrovie e tramvie. - Naviga- 
zione mercantile, marittima, fluviale e la- 
cuale. - Navigazione aerea. - Servizi postali. 


Il grande Conoorso internazionale 
di automobili industriali a Piacenza. 


A Piacenza, nel prossimo settembre, in 
occasione della grande Esposizione indu- 
striale (agosto-ottobre) e dei festeggia- 
menti per l'inaugurazione del nuovo ponte 
sul Po, vi sarà un grande Concorso inter- 


nazionale per le automobili industriali. 


Per tale iniziativa il Governo ha già 
dato serii e precisi affidamenti di con- 
corso е appoggio morale e materiale as- 
segnando premi, ed impegnandosi ad ac- 
quistare parecchie delle macchine che sa- 
ranno premiate. Per questa ragione e per 
le assicurazioni che già si hanno dai mag- 
giori fabbricanti, é lecito prevedere che 
il successo dell'iniziativa presa dal Comi- 
tato sarà assai brillante. 
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Il Prof. Righi alla Sorbona. 


Il Senatore prof. A. Righi ha tenuto a 
Parigi, nella Scuola della Sorbona una 
interessante conferenza sui Raggi ma- 
gnetici (Elettricista n. 4. 1908) L'illustre 
professore dell'Ateneo di Bologna parlò in 
francese, eseguendo anche delle esperienze 
dimostrative; egli venne calorosamente ap- 
plaudito dal numeroso pubblico di scien- 
zati convenuti da ogni città della ['rancia. 

Per cura della Società francese di fi- 
sica la dotta conferenza sarà pubblicata. 


Turbine sulle navi da guerra. 


Le navi da guerra di linea, distinte con 
le lettere A e B, e delle quali il Ministero 
della marina ha dato il dislocamento di 
18600 tonn., avranno in avvenire le mo- 
trici principali a turbina: per la fornitura 
di queste motrici a turbina sono state 
interpellate varie ditte nazionali; una delle 
condizioni desiderate sarebbe la consegna 
entro 16 mesi. 


Esposizione tecnica di lavoro manuale 
. a Vienna. < 

Sarà in breve inaugurata a Vienna, nei 
locali del Ministero di agricoltura, una 
Esposizione tecnica di lavoro manuale, Іа ` 
quale oltre a rendere noti gli Istituti che 
curano specialmente la educazione tecnica 
degli operai, darà uno speciale risalto alle 
macchine ed alle pubblicazioni di ordine 
tecnologico, e presenterà i lavori dei gio- 
vani apprendisti, meritevoli di premio. 

Tutte le arti manuali saranno così de- 
gnamente rappresentate. 


TELESTEREOGRAFO BELIN 
Pregati, pubblichiamo: 
Redazione dell’ Elettricista - Roma. 


Bologna, 24 marzo. Nell'ultimo fascicolo 
dell’ Elettricista ho letto con meraviglia che 
il Telestereografo Belin si basa sull'identico 
principio da me descritto nell'articoletto 
« La Telefotografia ». 

Non so a chi spetta la priorità della 
idea di convertire in fluttuazioni elettri- 
che le differenze di rilievo di una prova 
fotografica alla gelatina bicro mata, fatto 
sta che nel mese di febbraio dell’anno 
scorso inviai all'Eletiricità di Milano un 
articolo press'a poco uguale a quello in- 
serito nell'Elettricista del 1° gennaio 1908, 
e che la Redazione di quel giornale, dopo 
avermi chiesto dettagliati schiarimenti, 
non volle pubblicarlo, sebbene nel tempo 
passato avesse accolto molto volentieri 
altri miei scritti di minore e pochissima 
importanza. - 

Aggradisca i più distinti saluti e mi 
creda suo dev.mo 

R. Lonarpi. 
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Ferrovia elettrica al Santuario della 
Guardia. — È stata recentemente eseguita 
una minuta ispezione al piano stradale della 
ferrovia elettrica sul Santuario di N. S. della 
Guardia, I tecnici, esaminate le condizioni ge- 
nerali della strada, ritennero che presto possa 
essere cominciato l’esercizio della aspettata fer- 
rovia. 

Nuovo cavo elettrico per ascensori. 
— Togliamo dall'Electriciene ` 

La Società Deutsche Telephonwerke di Berlino, 
per la trasmissione dei segnali elettrici necessari 
al funzionamento degli ascensori, costruisce un 
nuovo cavo in forma di cinghia: questo cavo 
speciale sembra sia molto adatto per resistere 
alla azione degli sforzi meccanici che subiscono 
i cavi, finora usati, a sezione circolare: queste 
azioni meccaniche producono in generale la rot- 
tura prematura di parecchi conduttori e perfino 
dell'intiero cavo. 

Il nuovo cavo consiste in sette corde metal- 
liche di diametro conveniente disposte una ac- 
canto all'altra, in modo da formare una specie 
di fascia; ogni corda è coperta di una doppia 
treccia di cotone e poi di un forte tessuto di 
cotone. 

L'insieme forma un largo nastro piatto il 
quale, seguendo i movimenti dell'ascensore non 
puó né torcersi né formare delle pieghe. 

Un cavo di tal genere sembra che abbia fun- 
zionato durante anni intieri senza subire la piü 
piccola avaria. 

Nuova resistenza. — È stato preso un 
brevetto americano da A. L. Marsh, per la fabbri- 
cazione di una nuova resistenza composta di 
88 parti di nichel, 8 di cromo e 4 di alluminio. 
L'aggiunta dell'alluminio raddoppia la resistenza 
e produce una ossidazione superficiale dalla lega- 
la quale impedisce la ossidazione della parte in- 
terna della lega stessa. 

ll corpo cosi costituito avrebbe una resistenza 
50 volte più grande di quella del rame. 

Onde hertziane e mine sottomarine. 
— Uno studente dell’ istituto elettrotecnico di 
Pietroburgo ha inventato un apparecchio sem- 
plice e poco costoso, col quale, producendo onde 
hertziane si riesce a far scoppiare le mine sot- 
tomarine. 

Sembra che gli esperimenti eseguiti abbiano 
dato buoni risultati. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto o 


Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni eco. presso 
Amministrazione dell’ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 4 maggio al 14 ottobre 1907. 


Dalle Molle Bernarde. a Napoli: Paratul- 
mini vel sistema Lodge Melsens — richiesto 
il 4 gennaio ‘1907, per anni 2. 

Hagen Wilhelm, a Crengeldanz i/Westf (Ger- 
mania): Elettrodo per accumulatori. (Impor- 


tazione) — richiesto il 29 agosto 1907, per 
anni 6, 


L' ELETTRICISTA 


Hare Arnold, a Grey Auckland (Nuova Ze- 
landa) : Appareil pour manoeuvrer automati- 
quement un robinet à gaz ou autre, ou un 
commutateur électrique à un moment déter- 


miné — richiesto il 2 settembre 1907, per 
anni I. 


Mackie Matthew William Walbank, a 
Londra: Perfectionnements aux machines dy- 
namo-électriques. (Rivendicazione di priorità 
dal 17 ottobre 1906) — richiesto il 29 agosto 
1907, per anni 6. 

Merk Friedrich, a Berlino: Systéme de com- 
munication des lignes dans les bureaux auto- 
téléphoniques divisé en groupes — richiesto 
il 29 dicembre 1906, per anni 6. 

Potterat Louis, a Berna (Svizzera): Prise de 
courant électrique pour locomoteurs en série. 
(Rivendicazione di priorità dal 4 aprile 1906) 
— richiesto il 3 aprile 1907, per anni ç. 

e Roslin d'lvry Jean-Baptiste-Marie- 
Pierre-Henri, a Parigi: Appereil trasmet- 
teur et récepteur de télémécanique électrique. 
(Rivendicazione di priorità dal 23 aprile 1907 
— richiesto il 12 agosto 1907, per anni 5. 

Sa&hulka Johann, a Vienna: Dispositif d'ac- 
tionnement pour véhicules et usines électri- 
ques — richiesto il 7 giugno 1907, per 
anni 6. 

Siemens Schuckert Werke Gesellschaft 
mit besch&nkter Haftung, a Berlino: 
Disposizione per diminuire le perturbazioni 
telefoniche e telegrafiche in trasmissione a di- 
stanza con correnti a grandi intensità — ri- 
chiesto il 23 agosto 1907, per anni t5. 

Società Anonima indurtria sugherifera, 
a Monza (Milano): Cabina per telefono com- 
pletamente afona — richiesto il 24 agosto 
1902, per anni 3. 

Società italiana Ganz di elettricità, a 
Milano: Dispositivo di raffreddamento per le 
macchine elettriche — richiestó il 31 agosto 
1907, per anni 6. 

La stessa: Magnete di campo per i rotori di 
macchine elettriche — richiesto il 31 agosto 
1907, per anni 6. 

Tieri Laureto di Emidio, a Bolognano 
(Chieti) e Cialdea Umberto fu Ilcilio, a 
Palestrina (Roma): Rivelatore di onde Hert- 
ziane per telegrafia e telefonia senza fili — 
richiesto il 3 agosto 1907, per un anno. 

Von Kandò Kalman, a Budapest (Ungheria): 
Sistema di suspensioni per motori elettrici di 


trazione — richiesto il 6 maggio 1907, per 
anni 15. 


Wedekind Gustav Adolph, ad Amburgo 
(Germania): Perfezionamento negli elementi 
galvanici e specialmente in quelli al percloruro 


di ferro — richiesto l'8 novembre 1907, per 
anni 0. 


Baumann Adrian, а Zurigo (Sizzera) : Com- 
teur électrique avec disposition électrique pour 
prix unitaire variable. (Rivendicazione di prio- 
rità dal 30 agosto 1906) — richiesto il 20 ago- 
sto 1907, per anni 3. 

Bourdil Fernand, a Parigi: Appareil auto- 
matique de sécurité pour lignes électriques 


aériennes richiesto il 4 settembre 1907, per 6 
anni. 


Del Vecchio Giovanni di Vito Gaetano, 
a Rutigliano (Bari): Disposizione che permette 
la dirigibilità delle onde Hertziane senza fare 
uso dell'antenna — richiesto il 4 maggio 1907, 
per 6 anni. 


General Acoustic Company, a New-York : 
Appareils pour dicter télephoniquement — ri- 
chiesto il 6 agosto 1907, per anni 6. 

Ghilarduoci Francesco, a Roma: Macchina 
elettrostatica per radiotelegrafia ed elettrote- 
rapia. (Completivo della privativa 90136) — 
richiesto il 5 ottobre 1907. 

Smeson Francis Ernest, a Stokton-on-Tees 
(Gran Bretagna): Dito di contatto perfezio- 
nato per la trasmissione di corrente elettrica 
ai regolatori — richiesto il 12 ottobre 1907, 
per un anno. 

Moretti Ricoardo,a Roma: Ripetitore tele- 
fonico a riversibilità — richiesto ІІ ottobre 
1907, per un anno. 

Schwrzwalder Carl, a Mariendorf presso 
Berlino: Elemento galvanico — richiesto 1'8 
ottobre 1907, per anni 5. 

Singer Felix, a Berlino: Procédé de fabrica- 
tion de bobines puor buts électriques — richie- 
sto il 9 ottobre 1907, per anni 3. 

Société Anonyme Westinghouse, a Pa- 
rigi: Perfezionamenti negli avvolgimenti di 
armature per macchine dinamo elettriche — 
richiesto il 14 ottobre 1907, per anni 15. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Roma-Milano, 1 Aprile 1908. 


Acciaierie Terni L 1390 — Langen-Wolf....L. 450 — 
Al. F. Piombino. > 218-. | Ligniti......... » 9 — 
Ansaldo ........ > 1683 — Metalli............ 129 — 
Azoto... » 198 — Miani Sivestri . » 112 — 
Bredal.......... » 908 — | Montecatini.... » 114 — 
Carburo ital » 1002 — Off. El.Genovesi. > — — 
Condotte ....... » 924 — Pia Marcia.... > 1580 — 
Edison Milano. » 680 — Richard-Ginorl. » 890 -- 
Elbe .......... +. » 862— | Siderurg. Savona > 352 — 
Elettrochimica . > 18 — | Soda.......... 090» 1)0— 
Ferriere........ » 949 — | Teonomazsio...... » 108— 
Forni elettrici.. > 80— Trams Romae. » 256 — 
Gas Roma...... » 1094 — Valnerina...... > 118 — 
Kerka.... . » 461 — Vezzola......... » 1048 — 
Prezzi per tonn.ingl. = 1016 kg. 
Londra, 9 Aprile 1908 
Rame G. M. B. (contanti) . . Let. 58.6. — 
Id. Best selected И ° » 62.15 — 
Ia. Elettrolitico . . . . >» 59.15 — 
Id. in fogli ick. x4 > — — = 
Stagno (contanti). . олу » 144.5. — 
Piombo inglese (contanti) ЭШИ И. 18. 12 16 
ld. spagnolo. TP ——— 
Zinco ordinario . » 21.7. 6 


(Metallurgica) Livenia: 
Al Quintale Hence Italia 
Rame in fili 2 m/m e più. . š » —— 


2 m/m e meno . . — — 


CARBONI DA MACCHINA. 


Genova, 10 Aprile (Per tonnellata, al vagone) 


» » 


Oardiff extra . . . L. 89, — a 88. 50 
Cardiff 1a qualità s 39. — a 82.60 
Newport » 80.0088] — 
Newoastle . > 27. 50 a 98. 50 
Nowpelton. . . s @б6.—а—.— 
Antracite grossa . . . . » di. -a-.- 
Id. Cobe . . ... »45.—-a—.— 
Id Pisello . .. . . > 86.50887 — 
Id minuta . . » 18 — a 18.50 
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SULLE ECCITATRICI DEGLI ALTERNATORI 


Gli alternatori, nella disposizione più 
comune, richiedono per la propria eccita- 
zione una sorgente di corrente continua, se- 
parata dall'alternatore propriamente detto. 

Consideriamo qui solo il caso (che è il 
più frequente) di un alternatore che viene 
servito da una apposita dinamo eccitatrice; 
e vediamo quale sia la migliore disposi- 
zione di auto-eccitazione della eccitatrice, 
dal punto di vista generale dello scopo per 


cui è costruita. 


«Pa 


La disposizione più semplice, ed anche 
più razionale, è quella di una eccitatrice 
con auto-eccitazione derivata, е con rego- 
lazione di tensione (e conseguente rego- 
lazione di eccitazione dell'alternatore) a 
mezzo di un solo reostato nella propria 
eccitazione, 

À prima vista può parere che una simile 
eccitatrice, dovendo funzionare entro limiti 
di tensione assai distanti, debba facilmente 
dar luogo a scintillamento alcollettore, e ad 
instabilità di regime, a tensione bassa, per 
l’ indebolimento del proprio campo. Vedia- 
mo separatamente queste due obbiezioni. 

Notiamo che tale eccitatrice non si trova 
nelle condizioni comuni delle dinamo, nelle 
quali la corrente prodotta varia, oltre che 
con la tensione, anche conla resistenza del 
circuito esterno; qui invece il circuito 
esterno è costituito da una resistenza co- 
stante, e perciò la intensità di carico è 
sempre proporzionale alla tensione, pro- 


porzionale (a velocità costante) al campo - 


magnetico nel traferro. Anche la reazione 
d'indotto risulta quindi proporzionale al 
campo principale; in altre parole la risul- 
tante dei due campi, quello principale e 


quello di reazione, ha una direzione fissa, 
indipendente dalla tensione di funziona- 
mento. 

Queste sono, come è noto, le migliori 
condizioni per una buona commutazione a 
posizione fissa di spazzole ; condizioni che 
qui si verificano ancora più esattamente 
che nelle comuni dinamo eccitate in serie, 
dove la curvatura della caratteristica rende 
(almeno teoricamente) solo approssimata 
la proporzionalità sopra indicata. In quanto 
alla eventuale i nstabilità della eccitatrice, 
esaminiamo le cause esterne ed esterne. 

Il carico normale dell'indotto non è una 
causa forte di instabilità, poichè è propor- 
zionale alla tensione; ad ogni modo la 
stessa reazione si ha pure in altri tipi di 
eccitatrici, 

Piuttosto è da considerare l’azione delle 
brusche variazioni di carico dell’alterna- 
tore. Poichè il campo di reazione di questo 
è concatenato in modo continuo col cir- 
cuito induttore, ogni variazione brusca 
di carico produce in questo delle notevoli 
correnti indotte, magnetizzanti per ridu- 
zioni di carico, smagnetizzanti per aumenti 
di carico; tanto notevoli, che talvolta (per 
corti circuiti esterni) possono persino gua- 
stare gli amperometri di eccitazione. Ma 
con l'eccitazione derivata l'azione di queste 
correnti sul campo delle eccitatrici è li- 
mitata alle variazioni di campo reagente 
d'indotto, ed a quelle di caduta ohmica 
di tensione nell'indotto stesso ; ed è debole 
sulla corrente derivata di eccitazione. Lo 
effetto complessivo (a differenza di quanto 
succede in altri tipi di eccitatrici) è poco 
sentito se la eccitatrice ha una discreta 
stabilità propria. 
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Quest’ ultima deve essere curata assai 
dal costruttore nella eccitatrice in deriva- 
zione; ma ciò non presenta difficoltà spe- 
ciali. É noto che la stabilità di una dinamo 
è legata alla curvatura più o meno pro- 
nunziata della sua caratteristica ; è quindi 
sufficiente, provocare nella caratteristica 
della nostra eccitatrice un incurvamento 
sufficiente prima del punto corrispondente 
alla piü bassa tensione di funzionamento. 

Questo risultato si ha facilmente con 
l'uso della ghisa per il circuito magnetico 
induttore, poiché nella curva di magne- 
tizzazione della ghisa si ha ancora un 
forte aumento di induzione sopra al gi- 
nocchio, con spesa limitata di forza ma- 
gnetizzante. 

Ciò non si ha con l’acciaio fuso; ma 
anche in questo caso si può ottenere lo 
stesso risultato con un artificio molto sem- 
plice; basta fare sì che un breve tratto 
del circuito magnetico si saturi prima del 
punto più basso di funzionamento della 
eccitatrice, e la spesa di eccitazione non 
sarà esagerata se il maggiore flusso che 
non può passare nella sezione saturata può 
seguire un’altra via di limitata riluttanza. 

Simili disposizioni, che possono essere 
semplicissime, già usate da qualche anno 
da alcuni costruttori, hanno dato in pratica 
buon risultato. 

Sciolte così le obbiezioni che potevano 
sorgere contro una simile eccitatrice, ne 
risultano evidenti i vantaggi; cioè (oltre 
la stabilità alle cause esterne sopra ac- 
cennate) economia di esercizio, perchè lo 
uso del solo reostato di eccitazione della 
eccitatrice riduce al minimo le perdite 
inutili di eccitazione ; ed economia di im- 
pianto, perchè il reostato riesce poco co- 
stoso, € poco costose anche le condutture 
che lo collegano alla eccitatrice : eco- 


(1) L' economia di impianto è meno sensibile quando si abbia sul quadro un amperometro per misurare la corrente di eccitazione; poichè in 
tal caso si ha solo più l'economia di reostato, e non più quella delle condutture. Però conviene osservare che l'amperometro di eccitazione è 
superfluo (come per le dinamo a corrente continua) nel funzionamento separato degli alternatori, ed anche nel caso degli alternatori accoppiati, spe- 
cialmente se di tipo diverso, quando si fa uso di un wattometro (oltre all'amperometro di carico) per ogni macchina, od anche solo si ha una 
indicazione comoda del grado di apertura del regolatore delle motrici. | 
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nomia questa d'impianto, che, anche da 
sola, compensa ampiamente qualche mag- 
giore spesa richiesta per assicurare la sta- 
bilità propria della eccitatrice, specialmente 


se l'alternatore è di potenza notevole. 


же 


Altre disposizioni di eccitatrici sono 
meno opportune, come risulta già da 
quanto precede. 

L’eccitatrice eccitata in serie, con un 
reostato di regolazione in serie, dà ren- 
dimento minore della precedente, importa 
una spesa di reostato assai più forte, ed 
ha una stabilità molto minore alle cause 
esterne, specialmente quando l'alternatore 
è poco carico. lla per contro una stabi- 
lità propria, senza gli artifici speciali so- 
pra esposti, un po' maggiore, perchè a 
pari intensità deve dare una tensione più 
alta; ma la differenza in ciò è piccola. 

L'eccitatrice in derivazione con due reo- 
stati (uno sulla propria eccitazione, e Fal- 
tro su quella dell'alternatore) se fa ser- 
vizio a tensione costante (per es. per ali- 
mentare anche qualche lampada) è ancor 
meno economica di quella in serie, sia 
per impianto che per esercizio; è però più 
stabi'e di questa alle cause esterne. 

Finalmente può l'eccitatrice essere in 
derivazione, con solo un reostato di ecci- 
tazione nell'induttore dell'alternatore. Que- 
sta disposizione è in generale poco con- 
veniente per il costo del reostato e per il 
cattivo rendimento; è però assai semplice 
e dà alla eccitatrice una buona stabilità. 
Può quindi suggerirsi in un caso, quando 
cioè trattandosi di alternatore di assai 
piccola potenza, il reostato sull'induttore 
dell'alternatore riesca poco più costoso di 
quello sulla eccitatrice, e la questione del 
rendimento abbia poca importanza; tanto 
più se si considera che su eccitatrici molto 
piccole le disposizioni sopra accennate per 
provvedere alla stabilità propria possono 
riuscire di efficacia un po' incerta. 

Riassumendo: per piccoli alternatori può 
convenire l'eccitatrice in derivazione (o me- 
glio leggermente compound per non avere 
troppa tensione ad alternatore diseccitato 
e per economia di reostato) con reostato 
nell'induttore; negli altri casi l'eccitatrice 
più convenierte è quella in derivazione 
con reostato solo nella propria eccitazione, 
curandone la stabilità propria con le di- 
sposizioni viste. 

La conclusione di economia, che si può 
trarre da questo piccolo studio, va d'ac- 
cordo con quanto & stato scritto su que- 
sto stess) periodico, circa l'opportunità 
di curare, più di quanto si faccia usual- 
mente, l'economia nelle centrali, e special- 
mente in quelle di piccola importanza (1). 

Ing. Аттило MOTTURA. 
-——— «меж 


L'ELETTRICISTA 


SUI CAVI AD ALTA TENSIONE 


e sui trasporti di forza ad alta tensione 


ll problema del trasporto di forza, ap- 
pare oggi di nuovo fra quelli più impor- 
tanti intorno a cui si affanna la scienza е 
l'industria. 

In Europa non sono state ancora im- 
piegate per i trasporti di forza a grande 
distanza le altissime tensioni usate invece 
in America e leggendo attentamente le 
relazioni del The American Institute. of 
Electrical Engineers, si deve riconoscere 
che una parte essenziale della soluzione 
dei problemi teorici e pratici della tecnica 
ad alta tensione, è dovuta ai nostri col- 
leghi d'America. 

Nello studio dei problemi riguardanti 
il trasporto di forza a distanza la que- 
stione più importante che innanzi tutto 
sorge è di vedere se è possibile superare 
queste grandi distanze per mezzo di cavi 
sotterranei, o se dobbiamo attenerci alle 
condotte aeree fino adesso dominanti spe- 
cialmente in America. Tre fattori princi- 
pali devono essere presi in considerazione 
per poter decidere in un senso o nell'al- 
tro e cioé: eseguibilità tecnica, sicurezza 
d'esercizio e costo. L'interruzione della 
corrente puó cagionare danni materiali 
cosi importanti ai consumatori, da far deci- 
dere questi ultimi a non congiungere il 
loro opificio alla condotta a grande di- 
stanza; quindi una delle condizioni più 
importanti è che la corrente venga sem- 
pre fornita e gl' industriali avranno fiducia 
nell' officina se, senza riguardo al costo, 
questa verrà costruita in modo che sia 
assicurata senza disturbi l'invio della forza. 
Il nemico più temibile delle condotte aeree 
è il temporale. Secondo le esperienze fatte 
in America, debbono impiegarsi come pali 
delle torri di ferro, per diminuire essenzial- 
mente i pericoli.del fulmine. Inoltre non 
si banno apparecchi di protezione che pos- 
sano con sicurezza proteggere dai disturbi 
prodotti dai colpi di fulmine, e anche se 
si prevedono due condotte separate, resta 
sempre un pericolo non piccolo. 

Da questi fatti ne viene come conse- 
guenza che nei paesi ricchi di popolazione 
come nei centri industriali di Germania, 
Inghilterra, Belgio e Francia, l'attuazione 
di queste linee aeree ad alta tensione tro- 
va opposizione nelle leggi di sicurezza 
governative. Inoltre in molti casi s'incon- 
trano gravi difficoltà per un adattamento 
per la posa dei pali nei terreni di pro- 
prietà private. | 

Per queste diverse ragioni viene preso 
in considerazione l'impiego di cavi sot- 


(1) Vedi n. 21, 1907, pag. 308. — (2) RICHARD APT - Elekt. Zeitsch., 1908, p. 159. 


terranei per alte tensioni anche a grandi 
distanze. Con questo sistema non vi sono 
più limitazioni per mancate concessioni, 
nè pericoli per colpi di fulmini nè per 
variazioni atmosferiche; sarebbe perciò un 
sistema ideale di trasporto se difficoltà non 
tecniche, sopratutto l'alto costo, non ne 
avessero impedito un ampio impiego. 

La situazione però comincia a variare; 
da questi ultimi anni si è riconosciuta, 
nei cavi per alte tensioni, una completa 


Fig. 122. 


sicurezza d'esercizio e inoltre si è riusciti 
con miglioramento continuo della fabbri- 
cazione, ad abbassare essenzialmente i 
prezzi, cosicchè ora potrebbero attuarsi 
degli impianti ai quali prima non era nep- 
pure possibile pensare. 

Per il vivo interesse che offre lo svi- 
luppo della tecnica dei cavi e per le po- 
che notizie rese pubbliche, è utile rias- 
sumere lo stato attuale della tecnica dei 
cavi ad alta tensione per potere inoltre 
dare una risposta alla domanda così fre- 
quentemente ripetuta, se sia possibile, con 
alte tensioni e grandi distanze, di eseguire 
il trasporto di forza per mezzo di cavi. 

Come materiale isolante per i cavi ad 
alta tensione nei primi anni fu usata pre- 
valentemente gomma vulcanizzata. L'alto 
prezzo di questo materiale ne fece desi- 
derare un altro di costo minore e venne 
così utilizzato il filamento di iuta impre- 
gnato, nella stessa guisa di quello impie- 
gato da molto tempo pei cavi a bassa 
tensione. Per uno spessore di 1 mm. in 
generale esso non permette una tensione 
superiore ai 4000 о 5000 V. Nell'anno 
1899 l’Allgemeine Elektricitàts-Gesellschaft 
per ulteriore conoscenza, combinò lo stato 
isolante con gomma e iuta in modo che 
vicino all'anima di rame ci fosse uno strato 
di gomma e lo strato restante fosse co- 
stituito da iuta. Cavi così fatti furono 
usati in grande quantità — in complesso 
più di 400 km. — per la rete di distri- 
buzione elettrica in Berlino, e la fig. 122 ne 


rappresenta la sezione trasversale. À causa 
dell' elevato prezzo della gomma anche 
questi cavi riuscivano ancora cari. Si fece 
perciò un vero progresso quando si ri- 
conobbero le eccellenti qualità isolanti 
della carta impregnata che si pensó su- 
bito di utilizzare allo scopo. Al giorno 
d'oggi, eccettuati casi speciali, i cavi ad 
alta tensione vengono esclusivamente iso- 
lati con carta. 

Nel modo dell'esecuzione costruttiva 
sono diversi i pareri, ed ogni fabbrica ha 
Ja sua massa isolante preparata in modo 
speciale, ma la costruzione del cavo nella 
sua parte essenziale è quasi sempre la 
stessa. La qualità della carta impregnata 
per cavi ad alta tensione possiede in me- 
dia per 1 mm. di spessore una tensione 
di perforamento di circa 20,000 V. 

Per i trasporti di forza a grandi di- 
stanze, fino adesso si sono usate esclusiva- 
mente correnti trifasi. La ragione di questo 
fatto riposava prima sull'utilità di queste 
correnti per i motori, come anche nel fatto 
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che la spesa del rame per una determi- 
nata perdita di energia, è minore di quella 
che si ha usando qualsiasi altra corrente. 
Questi dati peró non hanno valore oggi 
per tutti i casi. Lo sviluppo preso dai 
motori a collettore ha condotto a utili 
costruzioni anche per la corrente mono- 
fase e l'economia nelle trasmissioni a cor- 
rente trifase rispetto a quella monofase 
non ha più luogo, usando cavi isolati, 


come si vedrà dal confronto che faremo: 


dopo, anzi sotto determinate condizioni 
avviene il contrario. | 
In ogni modo peró l' impiego dominante 
della corrente trifase ha fatto sì che i no- 
stri cavi ad alta tensione siano quasi esclu- 
sivamente del tipo di cavo a tre anime. 
L'impiego dei cavi concentrici usati nei 
primi anni, oggi è completamente abban- 
donato sia per difficoltà costruttive, sia per 
la dissimetria nelle proporzioni geometti- 
che dei singoli conduttori, la quale ha in- 
fluenza sui valori della capacità e dell'au- 
toinduzione. Le prescrizioni dell'Unione 
elettrotecnica tedesca, escludono l’impiego 
di cavi concentrici per tensioni superiori 


(1) E. T. Z., 1901, p. 485. 
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ai 3000 V. Il tipo caratteristico di un cavo 
a tre anime con isolante di carta è rap- 
presentato nella fig. 123. 

Si vede senz'altro dalla costruzione di 
questo cavo, come si venga per condizioni 
meccaniche a un limite per lo spessore 
dell'isolante per una sezione ammissibile 
del conduttore. Se il diametro del man- 
tello di piombo è maggiore di 85-90 mm. 
il cavo diviene straordinariamente pesante 
e duro e poichè lo spessore dell'isolante 
in queste condizioni sorpassa i 20 mm. 
ne viene che per non oltrepassare questo 
diametro, ci si deve limitare ad una se- 
zione del rame relativamente piccola. 

Le condizioni di raffreddamento dei cavi 
a tre conduttori sono poco favorevoli e 
divengono tanto più cattive al crescere 
dello spessore dell'isolante. La utilizza- 
zione della sezione del rame diminuisce 
al crescere della tensione. 

Per queste ragioni l'A. è d'avviso di 
non usare in generale per i cavi a tre 
conduttori, una tensione di esercizio su- 
periore ai 20,000- 530,000 V., tanto più se 
51 tratta di lunghi tratti. 

Al di là di questo limite, a sostituire 
il cavo a tre conduttori, si userà il suo 
predecessore, il cavo ad un solo condut- 
tore. Secondo l'A. questo sarà il cavo del- 
l'avvenire, potendosi usare con esso al- 


tissime tensioni. 


Diamo un breve cenno della teoria dei 
cavi. 

O. Gorman (1) ha per primo chiara- 
mente dimostrato che i singoli strati del 
mezzo isolante di un cavo sono soggetti 
a diversissime cimentazioni dielettriche 
secondo la loro distanza dal conduttore. 
Consideriamo, per es., uno strato dello 
spessore d x distante x dal centro (fig. 124). 
La sua capacità é 


хів 
2dx 


2nxle mm 


(а = ndr = 


dove l rappresenta la lunghezza del tratto 
di cavo considerato e є è la costante die- 
lettrica del materiale. isolante. Supposto 
che il dielettrico sia omogeneo si otterrà 
la capacità C, sapendo che il valore in- 
verso di questa capacità è uguale alla 
somma dei valori reciproci di C; per tutti 
i valori di x compresi tra x —r e x — К. 


Cioè: 


da cui si ha: 


cea оа 0) 


К 


Ога la parte d E della tensione totale E 
spettante ai singoli strati del cavo, sta a 
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questa in modo inversamente proporzio- 
nale alla capacità; cioè si ha: 


dE _ dx 
Š ш К 
Bn —— 
dE _ E | | 0,434E _ 
dx — R — g 50) 
x logs — x log — 


Questo valore sx, che è stato chiamato 
grado di tensione, è dunque una misura 


Fig. 124. 


per il valore specifico dell'isolante domi- 
nante alla distanza x dall'asse 11 più pic- 
colo valore di x è x —r, il più grande 
possibile è x — R, perciò la funzione s, ha 
il massimo valore per x — r e il minimo 
per x — A e la variazione del grado di 


Fig. 135. 


tensione nei singoli strati del dielettrico 
é rappresentato nella fig. 125. Chiamiamo 
con s, il massimo valore di s, : 


КЕ Е 
Se x R 
f lOgn uw 
Se 5 è lo spessore dell'isolante: 
E 
Sr — ES r+ ° е s (3) 
r logn , 


Da questa formula (3) non si vede sol- 
tanto la grande differenza nella cimenta- 
zione dei diversi strati del dielettrico, ma 
anche come influisca grandemente sul va- 
lore del grado di tensione, il diametro r 
del conduttore di rame. Indichiamo con r, 
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il diametro di un altro cavo avente uno 
spessore è, d'isolante, si avrà per esso: 
E 
f, + Š, 
r, log Ru 


* I 
Se noi vogliamo che le cimentazioni 
massime del dielettrico siano uguali nei 
due cavi, cioè s, — sr, si deve avere 
f 4-5 r, + š, 
r r, 
o trasformando : 


$ — 


r logs = r, logn 


r 


— 


(E) a. . @ 


Dato dunque lo spessore 5 dell'isolante 


Spessore dell’Isolante in mm. 
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Sezione in mn, 
Fig. 126. 


di un cavo di dato raggio r dell'anima, 
si ha, per una stessa tensione massima, il 
nuovo spessore è, dell'isolante per un al- 
tro raggio r,, dalla formula (4). 

La fig. 126 dà lo spessore dell'isolante in 
funzione della sezione per un determinato 


Marchi per Km. 
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Sezioni in mm?, 
Fig. 127. 


tipo di cavo cimentato al massimo per- 
messo dall'isolante. 

Le osservazioni basate sull'influenza del 
grado di tensione si possono proseguire 
oltre, cioè si riconosce che per un certo 
rapporto fra r e R, il grado di tensione 
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diviene minimo, ciò che potrebbe essere 
utile per la costruzione del cavo. 

Il fatto che al crescere della sezione è 
sufficiente uno spessore minore dell'iso- 
lante, per avere uno stesso coeficiente di 
sicurezza, afferma questo risultato mera- 
viglioso : che per una determinata sezione, 
fra i cavi ad un solo conduttore costruiti 
seguendo la teoria di O. Gorman se ne ha 
uno minimo nel prezzo. 

Segue senz'altro che praticamente non 
si devono impiegare sezioni più piccole 
di quelle che stanno al disotto di questo 
prezzo minimo, 

Porre un cavo di 4 mm.? per 20,000 V 
nell'intento di risparmiare rame, sarebbe, 
per es., un guadagno completamente sba- 
gliato. 

Nella fig. 127 sono riuniti insieme per le 
diverse tensioni di esercizio 1 valori del 
materiale come funzioni della tensione. 
Questa rappresentazione dà soltanto una 
idea dell'andamento di questa curva e le 
cifre stesse hanno valore relativo. 

Le linee continue si riferiscono a cavi 
con conduttori di rame, quelle punteg- 
giate a cavi con conduttori di alluminio. 
Si vede dunque che il minimo è verso 
sinistra e per l'utilizzazione del rame non 
devono adottarsi quelle sezioni che giac- 
ciono nel ramo non economico della curva. 

Per l'alluminio, data la sua minore con- 
ducibilità, la sezione che si legge non è 
la vera, vale a dire, per es., che la se- 
zione d'alluminio segnata nel diagramma 
con 16 mm. è in realtà 16 X 1.7 = 27.2 
mm.*. 

| diagrammi indicano che, fatta ecce- 
zione delle differenze di prezzo fra i due 
metalli, ragioni speciali fanno preferire il 
metallo bianco per 1 cavi ad un solo con- 
duttore con forti spessori d' isolante. 

La ragione intima é nell'aumento del 
diametro del conduttore per una stessa 
sezione effettiva, effetto che può essere 
raggiunto nella stessa guisa o disponendo 
il conduttore a forma di tubo o impie- 
gando un'anima isolante come parte cen- 
trale. 

Diversi mezzi e diverse vie sono state 
proposte per rendere possibile una ripar- 
tizione regolare della tensione. O. Gorman 
consiglia di riempire 1 diversi strati con 
materiale di diversa costante dielettrica 
di modo che la capacità uguale di tutti 
gli strati, rende regolare il grado di ten- 
sione. Questa via secondo ГА. iu quella 
messa in pratica specialmente dal Jona, 
peraltro non è affatto semplice. 

I cavi sunnominati dell'Allgemeine E- 
lektricitàs Gesellschaft isolati con gomma 
e juta riposano sullo stesso principio in 
forma più semplice. Un altro mezzo con- 
siste nell'inserire nei singoli strati dei 
tratti metallici e di comprendere in que- 


sti capacità ausiliarie di tali valori che 
rendano uguali le capacità totali dei sin- 
goli strati. Infine una terza via consiste 
nel riunire appunto, per mezzo di tratti me- 
tallici inseriti, i singoli strati del cavo ai 
diversi gradi di tensione del trasforma- 
tore e precisamente in rapporto inverso 
alla capacità. 

Questi due ultimi metodi hanno però 
fra l’altro il difetto di separare i diversi 
strati dell'isolante con metallo, difetto che 
nella esperienza della fabbricazione dei 
cavi ad alta tensione si è dimostrato fa- 
stidioso. Per questa ragione, tranne casi 
speciali, sono abbandonati praticamente. 

Per l'economiadi una trasmissione fatta 
con cavi, oltre al costo del cavo e della 
posa, sono da considerarsi le perdite. Se 
si manda corrente alternata ne] cavo mu- 
nito di mantello di piombo, si hanno in 
questo delle perdite. 

Field ha fatto nell'Electrician nel 1904 
alcune osservazioni sopra la grandezza di 
questa perdita, specialmente per l'esercizio 
con cavi ad un solo conduttore. Premesso 
anzitutto che per le trasmissioni di cor- 
renti alternate vanno presi in considera- 
zione soltanto cavi di piombo senza ar— 
matura di ferro, esclude le perdite per 
isteresi € correnti vorticose nell'armatura. 

Consideriamo ora due cavi posti paral- 
lelamente l'uno all'altro ad una certa di- 
stanza, le cui anime e i cui mantelli siano 
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uniti direttamente fra loro o sopra una 
resistenza. 1 mantello di piombo può ve- 
nire riguardato come l'avvolgimento se- 
condario di un trasformatore il cui pri- 
mario è rappresentato dall'anima del cavo 
(fig. 128). l'a lo stesso tanto se i due man- 
telli sono vicino l'uno all’altro tanto se 
posti in diverso luogo. Dobbiamo però 
ricordare che il mantello di piombo è in- 
ternato in un alveo, ciò che modifica le 
cose nel senso che i risultati numerici 
hanno un valore numerico massimo che 
in realtà non potrà essere raggiunto. 

Indichiamo con V la tensione totale in- 
dotta nel mantello, соп w, la resistenza 
ohmica del mantello, la perdita è allora 
data da: 


| tU, 
La f. e. m. indotta è data da: 


V = ann. L. J. 10 volt per km. 


dove L è l’induttività del mantello, J la 
intensità della corrente, n la frequenza. 


Per L si può porre il seguente valore: 
L= 0.46 log. 2 + 0.05 millihenry/km. 


dove a = raggio estremo del mantello di 
piombo, b = distanza fra i centri dei cavi. 
La perdita ulteriore nel mantello di 
piombo si può ottenere aumentando la 
resistenza ohmica зо dell'anima del cavo 
di una quantità fittizia, e si ha l'espres- 
sione della resistenza totale data da 


7 — xw + 
v 


Da questa formula si Non come le per- 
dite dipendano essenzialmente dalla fre- 
quenza e dalla distanza alla quale sono 
posti i cavi. 

La grandezza delle perdite ulteriori nel 
mantello di piombo in per cento delle 
pure perdite ohmiche in diverse condi- 
zioni, è data dalla seguente tabella nu- 
merica. 


Perdite per correnti vorticose nel man- 
tello di piombo di due cavi ad un solo 
conduttore posti ad una distanza, aventi 
una sezione di 150 mm.”, uno spessore del- 
l'isolante di 10 mm. ed uno spessore del 
mantello di piombo di 2.5 mm., espresse 
in per cento delle perdite ohmiche nel- 
l'anima del cavo. 

FREQUENZA 


Distanza b | 
mm. 12.5 | 25 | ṣo 


іт ug 


$0 O. I 5.4 r. 8 
100 o. 8 3. 2 12 
150 I.2 $. 0 20 
200 1.7 6 8 22 
250 2.1 8.2 33 
300 2.3 9. 5 38 
400 3. O lI 46 
590 3. 3 13 $1 
700 4.2 17 67 

1000 4. 9 20 79 
1200 $- $ 22 87 
1500 6.0 24 96 
2000 6.7 27 108 


La fig. 129 dà una rappresentazione gra- 
fica di questa tabella. 

Per piccole frequenze, come è sempre 
il caso generale nei trasporti a grande 
distanza, e per distanze non troppo grandi 
dei cavi, le perdite per correnti vorticose 
sono trascurabili rispetto alle perdite ohmi- 
che. Si deve infine notare che contraria- 
mente alle perdite del dielettrico, queste 
perdite variano proporzionalmente al qua- 
drato dell'intensità di corrente. 

Per cavi armati con ferro si devono an- 
cora considerare le perdite per isteresi e 
per correnti vorticose nell'armatura, oltre 
la caduta di tensione dovuta all'autoindu- 
zione la quale sotto certe condizioni può 
qvere un valore considerevole. Gli effetti 
prodotti dalle proprietà magnetiche del 
ferro si possono diminuire interrompendo 
la continuità dell'armatura con materiale 


(1) B. T. Z., 1907, S. 1200. 
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diamagnetico, di uno o più fili di bronzo, 
inserendo così una resistenza alla via per- 
corsa dalle linee di forza. Un cavo siffatto 
è costruito e impiegato da qualche anno 
dall Allgemeine Etektricitits Gesellschaft. 

Questa discussione sugli effetti dell'ar- 
matura non ha nessuna importanza, es- 
sendo sufficienti le esperienze fatte di 
porre i cavi entro dei canali riempiti con 
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Fig. 129. 


asfalto o altro materiale isolante, sistema 
prevalentemente usato in Inghilterra sotto 
il nome di «solid system» ottimo per 
la protezione del cavo contro le influenze 
chimiche e meccaniche e delle correnti 
terrestri. Ai giorni nostri tale sistema è 
in Germania ancora troppo caro, perchè 
possa venire usato. 

Le cause della perdita per la cosiddetta 
isteresi dielettrica sono ancora molto di- 
scusse; a noi interessa saperle calcolare 
approssimativamente e secondo le nuove 
ricerche le perdite sono proporzionali alla 
capacità e al quadrato della tensione. 

La formula più generale è: 

V. = Ex tang y 
dove Vi è la perdita del dielettrico, E la 
tensione d'esercizio, # la corrente dovuta 
alla capacità e =. tang la componente di 
questa secondo la direzione della ten- 
sione E. 
Ora é 

t — 2 w n C E uo—$ Атр. 
dove n ë la frequenza della corrente alt. 
e C la capacità del cavo in microlarad 
per km. D'onde segue 

Vi = 27n Сів. фф E! 10-58. 

Secondo i dati di Bruno Monarch (:) 
рег un cavo a з conduttori di 95 mm. di 
sezione del tipo SP D VR 11000 del- 
l'A. E. G. è C = 0,274 microfarad e 
tg. 4 = 0,0184, perciò la perdita dielet- 
trica per le tre fasi insieme alla tensione 
normale di esercizio di 11000 V. e so pe- 
riodi a secondo è: 

Vi = 0.19 KW/Km. 
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Questa perdita, specialmente per alte 
tensioni non è grande tanto da mettere 
in pericolo l'economia dell'impianto. 

Un'ulteriore perdita deve prendersi an 
cora in considerazione; è la perdita a vuoto 
con la corrente di carica. 

La corrente di carica varia da punto a 
punto lungo il cavo; è massima al prin- 
cipio del tratto di cavo e diminuisce fino 
a zero alla fine. Diciamo / la intensità 
della corrente nel punto alla distanza x 
dal termine del tratto lungo L ed J la 
corrente massima allora è: 


A -J4- 
Ej 


Il valore di Jx, che serve pel calcolo 
della perdita, è 


L 
M (J) = т] da 


La perdita per la corrente di carica è 
perció per ogni arteria del cavo: 
шыг. 
3 
se t ë la resistenza della corrispondente 
anima del cavo. Per grandi w e alta ten- 
Sione, questa perdita é trascurabile. 

Per grandi trasporti di forza a grande 
distanza tanto in America quanto in Eu- 
ropa si è usata corrente alternata trifase. 
Thury ha dimostrato, con una serie d'im- 
pianti in Svizzera e in l'rancia, che anche 
il sistema in serie con corrente continua, 
dà una sicurezza d'esercizio e reddito. Se 
il costo maggiore dell'impianto e la mag- 
giore complicazione nelle macchine, ren- 
dono da un lato questo sistema inferiore 
a quello a corrente alternata, d'altra parte 
si ha la straordinaria semplicità della tra- 
smissione, eliminandosi i fenomeni distur- 
batori della capacità e dell'induzione, la 
riduzione del numero dei conduttori a due, 
la costanza dell'intensità della corrente. 
Anche per l'esercizio con cavi la corrente 
continua offre dei reali vantaggi; a parità 
di tensione effettiva la tensione massima 
cui deve cimentarsi il dielettrico è per la 
corrente alternata 1.414 volte quella per 
la corrente continua. 

Thury ha fatto interessanti cerdhe per 
rimediare alla trasmissione attraverso la 
terra. 

Il successo dei motori in serie che si 
ricollega con i problemi delle linee a 
grande velocità, ha fatto sì che anche la 
corrente monofase venga presa in consi- 
derazione pei trasporti a grande distanza, 
il cui impiego è sopratutto vantaggioso 
per il costo minore dell'impianto, 

Uno dei vantaggi più decantati della 
corrente trifase è che per una stessa per- 
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dita, la spesa del rame è il 75 per cento 
di quella che si avrebbe adottando cor- 
rente monofase. 

Ora ciò non ha più luogo quando si 
trasporta la forza con cavi, per i quali la 
spesa principale più che nel rame è nel- 
l'isolante e nel mantello di piombo. Con 
la corrente monofase inoltre sono neces- 
sari soltanto due cavi e se si facesse ser- 
vire come conduttore di ritorno la terra, 
come in certi casi si fa per la corrente 
continua, il costo dell'impianto sarebbe 
considerevolmente ridotto. 

L'A. porta un esempio numerico di un 
progetto di trasporto di forza a 140 Km., 
di 70,000 KW a 40000, V. e dai risultati 
che ottiene ne trae che questo trasporto 
non é economicamente una utopia. 

Non potendosi in tal caso usare un 
unico cavo a tre anime, ha usato 3 cavi 
per la tensione ciascuno di 


Aminettendo una perdita del 13 per cento, 
la sezione di ogni fase è di 1170 mm.? che 
egli suddivide in tre cavi, dimodochè te- 
nendone uno come riserva, il numero to- 
tale dei cavi è 3 X 3 + 1 = то. 

ll prezzo dei 140 Km. di cavo a calcoli 
fatti ammonta a 24 milioni di marchi. 

L'interesse del capitale impiegato al 4.5 
per cento, è di 1,08 Mil. M.; l'ammortizza- 
mento, al } per cento, è di 0,72 Mil. M;; 
per riparazioni e revisione 0,24 Mil. M,, 
così la spesa totale annua è di 2,04 mi- 
lioni di marchi. 

Troviamo ora il costo del KW.-ora, 
procedendo nel seguente modo: 

Sia K, il costo nell'officina generatrice 
di un KW.-ora; K, quella nella stazione 
secondaria. Si avrà allora 


K = K, — Po 


K, si compone del costo Kx del carbone e 
degli altri mezzi per l'esercizio e del costo 
di generazione Ki. Ora il costo del car- 
bone è indipendente dal carico della cen- 
trale, mentre il costo restante é ad esso 
inversamente proporzionale. 

Dicendo f questo fattore di proporzio- 
nalità del carico si ha: 
KL 

P 

ll costo K, per KW.-ora nella stazione 
secondaria è composto dal costo K, della 
stazione principale diviso per il rendimento 
elettrico n della stazione secondaria e dal 
costo di trasporto Kj dovuto alla manu- 
tenzione e riparazione, il quale é inver- 


samente proporzionale al fattore di carico 
p della centrale. 


K = Kx + 


(1) М. = marco = circa L. 1,25. Pf. = 
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E’ dunque: 
маш ЁК. 
K, = n F р 
l'issiamo 
Kg = 0.013 M. (1) - 
Ky — 0.003 M. 
Dai dati supposti si ha 
__ 2.040.000 
Kj — 8766. 70.000 


(8766 ore ogni anno). 


Determinando у si ha dalla seguente 
tabella K: 


P n Kp K, K 
x^ ej. M. M. Pí. 
100 81 0.0160 0.0232 0.72 

90 82 0.0163 0.0237 0.74 

50 86.5 0.019 0.029 1.0 

го 70 0.047 0.096 5.3 


Recentemente l'Allgemeine Elektricitàts 
Gesellschaft ha eseguito un impianto im- 
portantissimo con cavi per la County of 
Durham Electrical Power Distribution Com- 


— 


Fig. 130. 


pany Ltd. nell'Ioghilterra Nord, nel quale 
furono impiegate per la prima volta cavi 
a 20,000 V. per la lunghezza totale di 
100 Km.: — Re. oye 

I cavi sono a з anime isolati con carta, 
con un isolante esterno anche di carta, 
munito di un mantello di piombo. 

Le prove dei cavi furono spinte straor- 
dinariamente; ogni cavo fu prima sotto- 
posto per 24 ore ad una corrente trifase 
a 30,000 V., poi la tensione fu portata a 
50,000 V. lasciandola sopportare al cavo 
per un quarto d'ora e infine tutte e 3 le 


arterie furono provate a 50,000 V. per 
15 minuti. Altre prove furono fatte per 
cunoscerne la resistenza alla rottura e alla 
flessione. 

La posa del cavo fu fatta anche alla 
maniera inglese cioè i cavi coperti di 
piombo furono messi in un fossetto di 
cemento nel quale fu fissato dell'asfalto. 
La fig. 130 ne mostra la sezione | due 
cavi posti inferiormente e direttamente 
nella terra sono il cavo telefonico e quello 
di prova. 

Termina infine l'A. il suo interessante 
articolo con un cenno su una questione 
di grande attualità cioè fino a quale di- 
stanza sia ancora economicamente possi- 
bile il trasporto di forza Ralph D. Mers- 
hon (2) dopo i suoi calcoli è venuto al 
risultato che oltre una distanza di 500 mi- 
glia inglesi, cioè 800 Km. non è più razio- 
nale un trasporto di forza. 

L'A. però è d'opinione che una risposta 
così assoluta non si possa dare perchè una 
condotta che a roo Km. in un dato caso 
può non essere economica, può benissimo 
esserlo in altre condizioni. Lo stesso con- 
clude circa l'impiego dei cavi, che sotto 
determinate condizioni, non ostante il costo 
d'impianto maggiore, possono mostrarsi 
opportunissimi. Gz. 


Perfezionamenti ai sistemi di trazione 
a ricupero. 


Nei sistemi di trazione in cui s'impie- 
gano dei motori che permettono il ricu- 
pero, p. es., motori shunt a corrente con- 
tinua, puó darsi che la tensione superi 
considerevolmente il valore normale spe: 
cialmente nei punti in cui si effettua il 
ricupero. 

Per proteggere gli apparecchi che si tro- 
vano nel circuito di alimentazione, quando 
la tensione supera un certo valore, una 
adatta resistenza viene inserita automati-. 
camente tra i due conduttori del circuito, 
mediante un relais. Questo relais puó an- 
che essere azionato appena la corrente é 
invertita in certe macchine, p. es., nelle 
generatrici. 

La carica supplementare cosi raggiunta 
impedisce alla tensione di allontánarsi 
troppo dal suo valore iniziale. Natural- 
mente il circuito della resistenza viene 
interrotto quando il regime è ritornato 
allo stato normale. 

L'inconveniente al quale deve rimediare 
il dispositivo su esposto sembra dover es- 
sere uno dei più grandi del sistema a ri- 
cupero; il rimedio proposto presenta tut- 
tavia lo svantaggio di ridurre l'efficacia 


del ricupero. 
— mctOaO<ysFx)—— 


ptennig = s di marco, — (2) < E. T. Z. x, 1905, p. 169. 
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LA COSTITUZIONE DELLA MATERIA 


(Continuazione v. numeri 7, $). 


Grandi scoperte della fine del secolo XVIII. 

Il primo scacco subìto dal metodo spe- 
rimentale ci mostra ch'esso non era an- 
cora abbastanza sicuro nè convinto della 
sua superiorità sulla speculazione a priori, 
tanto che non poteva dare una vera teo- 
ria scientifica. E pure questo metodo, ap- 
plicato da sperimentatori abili, dava risul- 
tati su risultati, specialmente nello studio 
della chimica pneumatica, vale a dire in 
quella parte della chimica che si chiama 
ora la chimica dei gas. Da questi risultati 
potè ricavarsi più tardi la moderna teoria 
della combustione. 

Priestley 1733-1804. — Priestley nel1772 
pubblicò le sue prime osservazioni sulle 
diverse specie di aria. 

La pubblicazione di questo teologo, pre- 
dicatore inglese, fece salire il numero dei 
gas conosciuti da due a undici. Prima si 
conosceva soltanto l'aria fissa (CO,), sco- 
perta da Von Helmont nel 1757, e l'aria 
infiammabile (/7); Priestley scopri dunque 
nove gas nuovi tra cui i più importanti sono 
l'acido cloridrico e loss geno. Egli era 


peró un ostinato conservatore, ancora pro- . 


fondamente imbevuto delle dottrine ari- 
stoteliche, cos) che pretendeva che tutti 
questi gas non fossero che forme diverse 
di uno dei quattro elementi, cioé l'aria. 

Come si vede le scoperte fatte erano im- 
portantissime, ma Priestley, sempre attac- 
cato all'idea del flogisto, non ne comprese 
subito il significato. Quando nel 1774 con 
una geniale esperienza riuscì a scoprire 
l'ossigeno, e si accorse che questo gas 
favorisce in modo speciale la combustione, 
egli pensò di denominarlo arsa deflogisti- 
cata, ossia priva di flogisto, tanto è vero 
che essa non brucia per sé stessa. 

Nel 1772 egli aveva pure scoperto l'a- 
zoto, gas che impediva qualsiasi combu- 
stione : egli lo chiamò arza /logisticata. 

II Priestley, che era stato così fortunato 
nel trovare i componenti dell’ aria, non 
pensò affatto che questa potesse essere 
una mescolanza di gas: ai suoi occhi l’a- 
ria restava un elemento variabile in due 
modi opposti, con la perdita e con l'acqui- 
sto del flogisto ç. 

Cavendish 1731-1810, — ll Cavendish, 
compatriota e contemporaneo di Priestley, 
riusci a scoprire la composizione dell'a- 
cqua per via sintetica. Bruciando l'aria 
infiammabile (H) nell'aria comune si forma 
acqua : egli in seguito pensò che questa 
combustione sarebbe avvenuta meglio nel- 
l'aria deflogisticata, ossia l'ossigeno. 

Il Cavendish, che era un fisico, studiò 
la formazione dell'acqua mediante un ap- 


parecchio di fisica semplicissimo, l'eudio- 
metro, ideato dal Volta. Egli taceva pas- 
sare la corrente elettrica nella mescolanza 
H e О introdotta in un robusto tubo di 
vetro chiuso, contenente nella parte infe- 
riore del mercurio e due elettrodi di pla- 
tino. Appena la corrente passava, si sen- 
tiva una detonazione nel tubo e sul mercurio 
si formava acqua, e restava poi un residuo 
di H o di O a seconda delle proporzioni 
usate. Per tentativi trovó che se s'intro- 
duceva 2 volumi di ossigeno e 1 d'idro- 
geno si formava acqua senza alcun residuo 
gassoso. Questa fu la prima analisi del- 
l'acqua per via sintetica (1784). 

L'acqua avrebbe dovuto dunque appa- 
rire chiaramente a Cavendish come la com- 
binazione di 1 volume di ossigeno e 2 di 
idrogeno e ne avrebbe dovuto anche con- 
cludere che l’acqua non era un elemento 
come l'aveva detta Aristotile e come affer- 
mava Macquer, ancora alla fine del secolo 
XVIII. Ma anche Cavendish era disgraziata- 
mente ligio alle teorie flogistiche, così che 
egli dalle sue belle esperienze trasse solo 
la conclusione che l'idrogeno fosse lo stesso 
flogisto e che esso con la combustione ri- 
fornisce di flogisto l'aria deflogisticata (os- 
sigeno). А 

Egli a proposito della riduzione degli 
ossidi con l'idrogeno diceva: terra + ç = 
metallo, Mg; se 11. metallo è più leggero 
della terra ciò si deve al fatto che il 9 = 
idrogeno, è più leggero dell’aria. 

Questo persistere nell'errore fa meravi- 
glia in uomini che pur avevano idee tanto 
geniali e che erano poi tanto fortunati nelle 
loro ricerche: ciò dimostra quanto fos- 
sero radicate le teorie scolastiche e quanto 
si temesse di veder cadere le antiche dot- 
trine di Aristotile. 

Scheele 1742-1786. — Un'altra grande 
figura di quest'epoca e quella del farmacista 
svedese Scheele: egli possedeva una istru- 
zione generale molto meno completa di 
Priestley e di Cavendish, ma era un eccel- 
lente sperimentatore, quasi infallibile nelle 
sue ricerche; pochi uomini fecero come 
lui tante importanti scoperte: disgraziata- 
mente egli non fu abbastanza abile da 
trarne quelle conclusioni generali che pur 
а noi sembrano adesso così evidenti.  — 

Lo Scheele, quasi contemporaneamente 
a Priestley, pur ignorando i lavori di que- 
sto scienziato, scoprì l'ossigeno per altra 
via e dopo averne studiato le proprietà lo 
chiamò ar:a di fuoco. Egli aveva constato 
che scaldando della polvere di ferro in 
una storta chiusa, questo ferro non brucia 
come se fosse in una storta aperta, ciò che 
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noi oggi spieghiamo dicendo che la storta 
non contiene ossigeno bastante per ossi- 
dare tutto il ferro. 

Lo Scheele ammise dunque che l’aria 
fosse necessaria alla combustione; dopo 
l'esperienza egli travasò l’aria ancora ri- 
masta nella storta (azoto), in una seconda 
storta contenente nuovo ferro: chiuso il 
recipiente e scaldato egli vide che il ferro 
non bruciava affatto. Allora si domandò 
perchè l'aria fa bruciare i corpi? Lo 
Scheele aveva nelle mani la soluzione 
del problema, che si presentava chiara, 
evidente, dopo le sapienti esperienze, e 
pure non seppe ancora afferrare la ve- 
rità e ripiombo anzi nell'errore, dando la 
seguente spiegazione del fenomeno: ll 
ferro bruciando abbandona il suo flogisto; 
l'aria di fuoco che si trova nella storta si 
combina con questo ç che si svolge e 
forma così il fuoco, sostanza tanto sottile 
da attraversare le pareti di vetro della 
storta. Egli ammetteva che l’aria di fuoco 
e il flogisto avessero ambedue un peso e 
pure concludeva che il fuoco risultante 


fosse imponderabile! 


* 
х Ж 


Questi tre grandi sperimentatori sco- 
prirono quasi tutti i gas attualmente co- 
nosciuti fra 1 quali i due principali com- 
ponenti dell’ aria; constatarono sintetica- 
mente la composizione dell’ acqua, di- 
chiararono che l'aria è necessaria alla 
combustione; non osarono però andar 
contro alle idee dominanti e seguitarono 
ad ammettere che l'aria e l'acqua fossero 
due corpi semplici, come aveva stabilito 
Aristotile. | 

La verità era per loro ancora una соза 
troppo nuova, che rasentava il parados: 
sale; non potevano quindi comprenderla, 
quantunque la avessero così vicina. 

Occorreva proprio un vero genio creatore 
per riunire i fatti sparsi e ricavarne la verità 
pura, che doveva portare la rivoluzione 
in tutta la teoria chimica allora esistente. 

(Continua). 


a 


ACCUMULATORI À PIOMBO 


per automobili elettriche 


F. Hansen ha raccolto in un articolo 
comparso sull'E/ektrotechnische Anzeiger le 
norme seguite nella costruzione degli ac- 
cumulatori leggeri per vetture elettriche, 
norme che quibrevemente riassumiamo. 

Anzitutto se la vettura assorbe su una 
strada orizzontale mediocre 45 ampère 
occorre scegliere una. batteria che garan- 
tisca una scarica normale per lo meno di 
so ampere, presentando al minimo so de-. 
cimetri quadrati di superficie positiva attiva. 
Nelle piastre, il cui spessore non deve 
scendere oltre 3 mm., le singole maglie del 
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reticolato non si devono scegliere troppo 
grandi, poichè dalle loro dimensioni di- 
pende in gran parte la solidità. 

Le piastre della maggior parte degli ac- 
cumulatori da trazione sono impastate е 
raramente del tipo Planté; la pasta è com- 
posta di miscele di litargirio, solfato di 
piombo, polvere metallica di piombo, pe- 
rossido di piombo e minio, Come materie 
impastanti e cementanti si usa acido solfo- 
. rico diluito, acqua, acido solfoglicerico (5 
part di acido solforico di peso specifico 
1,24 ed 1 parte di glicerina), soluzione di 
fenolo nell'alcool, ecc. 

Per evitare l'incresparsi della piastra ne- 
gativa si aggiungono alla pasta altre so- 
stanze atte a non prender parte al processo 
elettrochimico dell'accumuiatore, p. e. po- 
mice macinata, coke, vetro, porcellana, ecc. 

Queste materie aggiunte debbono es- 
sere finamente divise e bene incorporate 
nella pasta, poiché altrimenti dove sono 
riuniti pareccui granuli qella sostanza inat- 
tiva si da origine durante la formazione ad 
uno sviluppo di gas maggiore, per il che si 
produce sulla superticie della piastra una 
bollaod un distaccamento di materia attiva. 
La piastra negativa può essere vantaggiosa- 
mente costruita coi soli ossidi inferiori, 
ai quali si può aggiungere polvere me- 
саса di piombo. SI procederà alla forma- 
zione con soluzioni di acido solforico di 
circa 6° Beaumé o con soluzioni neutre 0 
leggermente basiche e con densità di cor- 
rente di circa 0,7 amp. per decim. quad. 

L'impiego della polvere metallica di 
piombo nella pasta è assai vantaggioso, 
perchè mentre gli ossidi nel processo di 
riduzione tendono ad occupare volume 
minore, la polvere metallica a causa della 
trasformazione in spugna di piombo ope- 
rata dall'elettrolisi st dilata, opponendosi 
ad un riuro troppo forte della massa. 

Le piastre spalmate con paste con- 
tenenti. acido solfogiicerico raggiungano 
una grande solidità quando si pongono, 
dopo l'unpasto e prima che siano asciu- 
gate, in acido soliorico dilutto a circa 
5° Beaumé. Le paste che contengono più 
solfato di piombo diventano anche più 
porose, però ‘col tenore in sollato cresce 
anche la ditficoltà nel maneggio della pasta. 
Le piastre negative cariche vengono poi 
custodite in acido solforico diluito a circa 
4° Deaumé. 

Le piastre positive con pasta costituita 
da ossidi inferiori sono in generale assai 
solide, tuttavia presentano raramente una 
porosità sufficiente ; in questo caso per ot- 
tenere una capacità soddislacente è neces- 
saria l'aggiunta di sollato di piombo in 
quantità relauvamente forte, il che pre- 
senta pero l'inconveniente di fare indurire 
la pasta con grande rapidità. 


(1) Centraiblatt Jur Accumulatoren. 1-1908. 
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Le paste con tenore basso in biossido di 
piombo forniscono piastre assai, porose né 
si deve esagerare nell'aggiunta di perossido 
poiché altrimenti ne soffre la solidità della 
piastra. 

E' raccomandabile di ben mescolare an- 
zitutto il perossido col minio ed aggiun- 
gere lentamente a questa miscela gli altri 
ossidi; un genere di pasta positiva assai 
impiegata è costituita da litargirio, minio 
e solfato di piombo. Per la formazione, es- 
sendo la sua durata notevolmente diversa 
a seconda che si tratti di piastre positive o 
negative, si procede separatamente; dopo 
la formazione le piastre sı debbono spaz- 
zolare con cura, 

Per l'isolamento reciproco delle piastre 
positive e negative la maggior parte dei 
costruttori. impiegano lamine di ebanite 
perforate, le quali presentano però l'in- 
conveniente di grattare la superficie della 
pasta i cui detriti, in uno stato molto di- 
viso, nuotano nell'elettrolito e si ridepo- 
sitano sui separatori appena la vettura si 
ferma. Questo ponte conduttore, che così 
si stabilisce, da luogo durante la carica e 
le fermate ad un considerevole dispendio 
d'energia. 


Un separatore che presenti questi in- 
convenienti in misura molto minore può 
consistere in una lamina piana di gomma, 
sulle due faccie della quale vengono fis- 
sati alla distanza di 60 mm. sottili baston- 
cini di gomma indurita e il tutto poi vul- 
canizzato. 

Gli spazi compresi tra due bastoncini 
sono perforati; non è però consigliabile 
d'aumentare la lunghezza di questi spazi 
poichè allora gli elettrodi sottili si pos- 
sono piegare facilmente. L'insieme delle 
piastre si deve liberare spesso (circa ogni 
due mesi) dai detriti di materia attiva 
aderenti agli elettrodi, mediante sciacqua- 
mento nell'acqua distillata. 

Per i poli ed i collegamenti si deve 
preferire il piombo o la lega piombo- 
antimonio ; i collegamenti di rame piom- 
bato sono esenti dall’ inconveniente di 
grande resistività e di grande peso che 
presentano i primi, però, perchè il loro 
uso sia preferibile occorre, che la piom- 
batura sia di grande spessore ed assolu- 
tamente duratura ed occorre altresì in- 
grassarli con vasellina pura (1). 


E. G. 


LA 


CONDIZIONI TECNICHE 
per la fornitura delle lampade elettriche ad incandescenza 


In questi ùltimi tempi si è stabilito un 
accordo іга compratori e fornitori di lam- 
pade incandescenti per ciò che riguarda 
le condizioni di prova, di consegna e di 
ricevimento di queste lampade. 

L'accordo viene un po' tardi, ma sempre 
in tempo, considerata lI importanza di 
questo articolo di consumo, tanto dal punto 
di vista qualitativo come quanutativo. 
L'esempio è venuto dalia Associazione 
delle Ошапе elettriche. tedcsche ed è 
stato subito seguito dali'Austria- Ungheria, 
daila Svizzera e dall'Ingnilterra 1 quali 
Stau hanno fatto solo delle modificazioni 
al testo tedesco. 

Le condizioni sono state stabilite in 
Germania dalla Einkautsstelle der Elek- 
tricitátswerke e dalla Verkaufsstelle Ve- 
reinigier Glühlampenfabriken ; in Au- 
stria-Ungheria dalla Vereinigung der Elek- 
tricitàtswerke fur die Einkaufs genossen- 
chatf cesterreichisch-ungaricher Elektrici- 
titswerke; nella Svizzera dalla Verei- 
nigung Schwzeierischer Elektricitàtswerke 
für die Glühlampen - Einkaufsvercinigung 
e finalmente in Inghilterra dall’ Enginee- 
ring Standard Commitee delle cinque 
grandi Società di ingegneri. 

Tutte le lampade debbono portare sulla 
base dei segni che le distinguano, cioè: 


19 L'intensità luminosa; 

2° La tensione che è necessaria alla 
produzione di questa intensità luminosa; 

3° L'indicazione A, B e C, con le 
quali; 

A indica il consumo minimo, effettivo 
e la durata minima di accensione; 

B il consumo medio eflettivo e la 
durata media di accensione; 

C il consumo massimo effettivo e la 
durata massima di accensione. 

La ducata d'accensioue (durata d'accen- 
sione uule) deve essere di 300 ore per A, 
600 per B ed 800 per C; 

4° Un marchio di fabbrica. 

Così, p. es. 112 B 16 vorrà significare 
una lampada ad incandescenza da 16 can- 
dele per t12 volt di tensione. La tensione 
per cui le lampade sono ordinate e che 
si chiama tensione di ordinazione, può 
differire dalla tensione di misura di una 
quantità indicata su di una tabella per 


ogni tensione di consumo. Le variazioni 
tollerate sono: 
A so fino a tio volt =Œ 2 volt 
T3? 
» » » » 115 » ME š 
» 120 » 140 » Ж; > 
> 150 » 180 » —4 > 
> 190 » 230 > 215 > 


2-6 < 

Le condizioni fissate fino ad ora sono 
presso a poco le stesse per la Germania, 
Austria- Ungheria e per la Svizzera. Anche 
in Inghilterra si richiedono le stesse de- 
signazioni per le lampade, ma si stipu- 
lano solo 2 tensioni di ordinazione (Stan- 
dard voltage) cioè rro e 120 volt e due 
durate di accensione 400 ed 800 ore. 

Le condizioni sono: 

А tto volt e 400 ore accens. 


A 240 fino a 250 volt 


B 220 » 400 » » 
C то > 800 » -» 
D 220 » 800 > » 


La tolleranza è di = то °/,. 

: Per ciò che riguarda la prova.i con- 
tratti tedeschi richiedono che il до °/, al 
massimo del totale possa raggiungere i 
limiti di tensione indicati. Al contrario, per 
s°/. la tolleranza degli errori di prova è 
ancora dell’: °/, più elevata. Inoltre è di- 
chiarato che la tensione di misura può 
allontanarsi di + 1 /°, dalla tensione in- 
dicata per le lampade. Questa ultima 
stipulazione manca nelle prescrizioni au- 
striache, che per tutto il resto sono si- 
mili a quelle tedesche. 

Anche i contratti svizzeri non conten- 
gono nessuna prescrizione e sono molto più 
severi per ciò che riguarda le prime con- 
dizioni. Non viene infatti tollerato che il 
20 °/, soltanto delle lampade di ogni tipo 
e di ogni granuezza raggiungono 1 limiti 
dei valori segnati sulle. tabelle. 

I contratti inglesi non dicono nulla dei 
limiti di tensione ma fissano un limite 
per l'intensità luminosa, vale a dire che 
essi tollerano un divario per le diverse 
lampade di = 12 °/, e in media di = 8 */, 
per tutte le lampade. 

Per il consumo effettivo si danno delle 
tabelle che sono le stesse per la Ger- 
mania, Austria-Ungheria e Svizzera con 
la sola differenza che nei primi due di 
questi paesi non si costruiscono che lam- 
pade da 5, to, 16, 35 e 32 candele hefner, 
mentre la Svizzera fa uso anche di lam- 
pade da 8 e 20 candele hefner; di più in 
Austria il massimo di tensione non ol- 
trepassa 240 volt. 

ll consumo effettivo deve essere deter- 
minato con la tensione di misura. | con-. 
tratti austriaci ammettono un divario del 
4 %,: la Svizzera del 6 °/,. І contratti te- 
deschi indicano esattamente le differenze 
tollerate: se la tensione di misura varia 
dalla tensione di ordinazione di == I ?/,, 
le variazioni tollerate nel consumo effettivo 
sono del = 5 */,. 

Sopra =Œ I°, le differenze tollerate 
nel consumo effettivo sono di = 6 °/; so- 
pra il © 2°/ si può arrivare a tollerare 
fino al Æ 7 */,. I 

Per lampade aventi un consumo di cor- 
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rente minore di 0,25 amp. il limite è an- 
cora più esteso, cioè: 
А = L % variazioni di tensione 6 °/, 
AZ2% ? x = 8 4, 

In Inghilterra le tolleranze di consumo 
effettivo sono Œ 8 *, per lampade sepa- 
rate (Individual limit.) e del © 5°, come 
media (Average limit.) Si richiede che 
il go °, almeno delle lampade provate 
soddisfino bene, tanto come intensità 
luminosa quanto come consumo totale ef. 
fettivo, alle condizioni stabilite per lam- 
pade separate, altrimenti tutte le fornitura 
può essere rifiutata, 

La prova dal punto di vista della ten- 
sione e del consumo, che i tedeschi chia- 
mano prova di assortimento (sortierungs- 
probe) deve esser eseguita su 30 lampade 
almeno di ogni tipo e se il fabbricante 
lo domanda su 2 У, parti della spedizione 
totale. 

La fornitura vien rifiutata se to °/, delle 
lampade provate non risponde alle con- 
dizioni stipulate; o pure se tutte le lam- 
pade provate dal punto di vista della in- 
tensità luminosa e del consumo effettivo, 
possono venir respinte tutte quelle che 
non rispondono alle condizioni stabilite. 

I contratti austriaci e svizzeri richiedono 
che il 20 °, dell'invio sia sottoposto alla 
prova di assortimento; tali contratti ag- 
giungono che sopra l'invio di meno di 
250 lampade so almeno debbono essere 
provate e che sopra una spedizione di piü 
di 15,000, 3000 lampade al più debbono 
essere provate; cosi sopra un invio di 
lampade di più specie 20 °/, di ogni tipo 
debbono essere provate. 

In Austria-Ungheria non si accetta l'in- 
vio quando più del 5 /, delle lampade 
non rispondono alle condizioni stabilite; 
nella Svizzera e nella Germania la tolle- 
ranza è del то ^j,. 

Per ciò che riguarda la durata di accen- 
sione è da notare che tutti 1 paesi sono 
d'accordo sulla definizione « durata di ac- 
censione utile ». Nei contratti della Ger- 
mania, Austria-Ungheria e Svizzera, tale 
durata é definita come il tempo durante il 
quale le lampade azionate con la tensione 
di misura hanno perduto il 20 %, deila in- 
tensità luminosa indicata sulla lampada. 

Per esempio, se una lampada di 16 can- 
dele nominali ha dato alla tensione di mi- 
sura 17 candele heíner, la intensità lumi- 
nosa deve diminuire per tutta la durata 
della accensione utile solo di 3,2 e non di 
3.4 candele hefner. 


ceo - m — = 


IMPIANTI ELETTRICI 


azionati da mulini a vento. 


La fabbrica di accumulatori di Hagen 
(Westphalia) ha pubblicato recentemente 
uno studio interessante sui vari impianti 
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elettrici, attualmente esistenti, azionati 
da mulini a vento Il funzionamento di 
questi impianti è generalmente soddisfa- 
cente. 

In tutte le regioni lontane dalle grandi 
officine centrali e poste in luoghi ove pre- 
valga un regime di venti assai forti, senza 
calme atmosferiche prolungate, si può dun- 
que produrre energia elettrica a buon 
prezzo, anche per consumi poco elevati. 

In Danimarca e in Svezia sono stati già 
costruiti più di 40 impianti del genere. 
Secondo dati statistici гісауай dall'eser- 
cizio di un certo numero di anni, risulta 
che nell'interno di questi due paesi il 
vento soffia ad una velocità minima di 
3-4 m. al secondo durante 250-300 giorni 
dell'anno, e ad una velocità di 7 m. al se- 
condo durante 60-70 giorni a ciò in me- 
dia durante 5-10 ore al giorno, secondo 
la posizione geografica. Gli apparecchi 
elettrici necessari per un impianto del ge- 
nere sono: 1° una dinamo adatta che si 
presti alle variazioni di tensione che na- 
scono dalla alimentazione del circuito di 
illuminazione e alla carica della batteria di 
accumulatori; 2° una batteria di accumu- 
latori; 3° un congiuntore-disgiuntore, il 
quale, allorchè la tensione della dinamo 
scende al disotto di quella della batteria, 
mette automaticamente quest'ultima fuori 
circuito e quando invece la batteria ri- 
prende un valore assai elevato, mette di 
nuovo la batteria in circuito; 4° un ridut- 
tore doppio; 5" gli strumenti di misura, 
interruttori e valvole adatte, 

Supponendo che sia necessario contare 
in un anno su 20 giorni intieri di funzio- 
namento di un motore a benzina e che 20 
giorni di pieno carico della batteria diano 
l'energia sufficiente per 60 giorni circa, il 
costo di questo impianto ammonta a 
27,500 lire e le spese di funzionamento 
a 4520 lire all'anno. Questa installazione 
nei giorni più corti dell'inverno può sov- 
venire ad un carico massimo di 10 KW 
(con l'aiuto della batteria); si possono 
dunque alimentare 

IO X 100 
LI en zò 
lampade a 16 candele che consumano 
circa 1,1 watt per candela, ossia 560 lam- 
pade che ardano simultaneamente. 


- 


La filovia Cuorgné-Ivrea. 


La filovia Cuorgnè-Ivrea, che viene ad 
aggiungersi alle altre, nell’ esperimento 
ancor dubbio di questo sistema di tra- 
zione, è lunga 25 km. e si svolge in una 
strada rallegrata da bei panorami, tra cui 
spiccano alcuni antichi castelli; ha parec- 
chie pendenze, una delle quali raggiunge 
l'8 °/, e serve per il trasporto de’passeg- 
geri e per quello delle merci. 
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Il capitale richiesto per la costruzione 
della filovia è di L. 300,000, costituitosi 
con società anonima. 

L'impianto è tutto a corrente continua 
ed è stato fatto in condizioni favorevoli 
perchè ha potuto mettere la centrale a 
metà circa del tragitto derivando l'acqua 
dal fiume Chiusella. 

La centrale comprende due turbine, due 
dinamo quadripolari Lahmeyer della poten- 
za di so kilowatt ciascuna ed una batteria 
d’accumulatori, la quale, messa in paral- 
lelo colle dinamo per mezzo delle sbarre, 
serve da volano del sistema. 

Le dinamo alimentano direttamente i 
fili di linea con una tensione iniziale di 
700 Volt, la quale subisce una forte caduta 
all'estremità della linea causa l'assenza di 
feeder d'alimentazione. 

La linca consta di due fili (uno di andata 
e l'altro di ritorno) sospesi alle aste portate 
da pali posti su un lato della strada. 

Il polo negativo delle dinamo è a terra 
e così pure il filo di ritorno, di tratto in 
tratto. 

La corrente dai fili circola nelle vetture 
per mezzo di un trolley portante un con- 
tatto col filo di andata ed uno col filo di 
ritorno. Questo trolley, potendo girare 
attorno ad un asse verticale passante pel 
suo perno, permette lo spostamento late- 
rale della vettura, sufficiente per schivare 
i carri che s'incontrano per la strada ed 
arrivata la vettura all'estremità della linea 
le permette di eseguire un dietro-fronte 
senza perdere il contatto coi fili di linea. 

Le vetture, elegantemente costruite dalla 
Società di trazione elettrica di Milano, 
hanno le capacità di 20 posti. Sono for- 
nite di due motori di trazione che possono 
mettersi in serie od in parallelo, sono mu- 
nite di potenti freni a nastro, hanno un 
controller per le variazioni di velocità e 
ruote cerchiate da gomme. 

Eseguono il percorso in un'ora e mezza 
circa, ma possono raggiungere nei tratti 
favorevoli velocità relativamente alquanto 
maggiori. 

Ing. Lurgi Chiesa. 


CONGRESSO INTERNAZIONALE 


delle applicazioni elettriche 
alla Esposizione di Marsiglia 


Questo congresso avrà luogo a Mar- 
siglia dal 14 al 21 settembre, durante il 
periodo della Esposizione. Diamo la nota 
delle comunicazioni e rapporti che saran- 
no presentati e discussi. 

г. Sezione. — Кероіатепіг. 

1. Rapporto sul paragone della legi- 
slazione francese con le leggi simili degli 
altri paesi. 

2. Sulle disposizioni degli attraversa- 
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menti delle linee elettriche, telefoniche e 
dei segnali. 

3. Sugli infortuni causati ai terzi o dai 
terzi e sui mezzi di far conoscere al pub- 
blico e ai fanciulli delle scuole i danni pro- 
dotti dalle linee elettriche e le conse- 
guenze derivanti dalla rottura degli 
isolatori, supporti, ecc., dal punto di vista 
della sicurezza di tutti. 

4. Sulla questione delle tasse e con- 
cessioni di distribuzione d’energia elettrica. 

2. Sezione — Costruzione e protezione 
delle reti. 

5. Sugli isolatori, 

6. Sugli isolanti industriali. 

7. Sui vari tipi di supporti per l'im- 
pianto delle linee aeree. 

8. Sui conduttori aerei. 

9. Sui cavi sotterranei. 

10. Sui dispositivi di protezione in 
caso di rottura dei conduttori aerei. 

rr, Sulla protezione delle reti contro 
le sovratensioni. 

3. Sezione — Esercizio tecnico 
merciale. 

12. Sul paragone dei diversi modi di 
trasporto della energia elettrica. 

13. Sull'impiego degli accumulatori 
nelle distribuzioni della energia elettrica. 

14. Sull'impiego della terra come 
parte di un circuito elettrico. 

rs. Sull'esercizio tecnico delle reti di 
trasporto e di distribuzione d'energia 
elettrica (sorverglianza, mantenzione delle 
linee, sicurezza del personale, regola- 
menti, ecc). 

16. Sulle comunicazioni 
mediante linee impiantate sui 
dei conduttori d'enegia elettrica. 

17. Sui vari sistemi di vendita del- 
l'energia elettrica. 

18. Sui contatori di energia elettrica. 

19. Sulle diverse assicurazioni appli- 
cabili alle reti elettriche. 


é com- 


telefoniche 
supporti 


4. Sezione. — Illuminazione e applicazioni 


domestiche. 

20. Rapporto generale sui vari pro- 
cessi di illuminazione elettrica. 

21. Sulla specificazione della foto- 
metria delle lampade elettriche. 

22. Sul riscaldamento elettrico. 

5. Sezione. — Applicazione alla industria, 
alle miniere, alla trazione ed agricoltura. 

23. Sull'impiego della energia elet- 
trica nelle officine, laboratori e mani- 
fatture. 

24. Sulle conseguenze economiche e 
sociali della distribuzione di energia elet- 
trica a domicilio. 

25. Sui regolatori automatici e i servo- 
motori elettrici. 

26. Sulla questione dell'equipaggia- 
mento elettrico delle miniere. 

27. Sul paragone dei vari sistemi di 
trazione, 


28. Sulla applicazione della trazione 
elettrica alle strade ferrate, 

29. Sui risultati di esercizio delle di- 
verse linee elettriche metropolitane. 

30. Sui metodi di prova del mate- 
riale di trazione elettrica. 

31. Sui segnali ed apparecchi di co- 
mando elettrico delle strade ferrate. 

32. Sull'uso della elettricità per le 
irrigazioni e i prosciugamenti. | 

32. Sulla coltura elettromeccanica 
del suolo. 

6. Sezione. — Elettrochimica ed elettro- 

metallurgia. 

34. Sulla fissazione dell'azoto atmo- 
sferico. 

35. Sullo stato attuale della elettro- 
metallurgia. 


36. Sullo stato attuale dell'elettrochi- 
mica. 


37. Sulla preparazione dei colloidi. 
7. Sezione. — Telegrafia e telefonia. 

38. Sulla telegrafia senza fili. 

39. Sulla telefonia senza fili. 

40. Sullo stato attuale della telefonia. 

41. Sullo stato attuale della telegrafia 
sottomarina. 

42. Sullo stato attuale della telegra- 
fia terrestre a grande rendimento. 

43. Sullo stato attuale della telemec- 
canica. 

8. Sezione — Insegnamento e misure. 

44. Sulle scuole ele«trotecniche. 

45. Su ció che deve essere l'inge- 
gnere elettricista. 

46. Sugli attuali apparecchi di mi- 
sure e sulla organizzazione d'un labora- 
torio industriale. 

47. Sulla responsabilità delle scuole 
tecniche in caso di infortuni agli allievi 
O causati dagli allievi. 

9. Sezione — Applicazione alla igiene e 
alia medicina. 

48. Sulle cure da dare alle persone 
colpite dal fulmine. | 

49. Sulla sterilizzazione delle acque 
e dell'aria mediante processi elettrici. 

50. Sugli strumenti di misura elettrica 
in radioterapia. 

51. Sui quantitometri in radiografia e 
radioterapia. 

52. Sulla produzione di corrente di 
alta frequenza, di grande intensità e loro 
impiego in medicina. 

53. Sulla azione disruttiva della scin- 
tilla elettrica sui tessuti. 

54. Sull'uso dei tubi di Crookes di 
grande potenza. 


Prof. A. BANTI 


Agente Brevetti 


UFFICIO ТЕОМІОО E LEGALE 
ROMA - Via Cavour 224-ROMA 
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Nuovo galvanometro per corrente al- 
ternata di alta sensibilità (1). 


Le bobine deviatrici B di questo gal- 
vanometro (fig. 131) sono precisamente 
disposte come le bobine di un galvano- 
metro ad aghi astatici. Gli aghi sono quì 
sostituiti da corti fili di ferro dolce, di- 
sposti perpendicolarmente agli assi delle 
rispettive bobine ed in modo da formare 
un angolo di 45° coll'asse della sospen- 


Fig. 131. 


sione ed un angolo retto fra loro. Questi 
fili di ferro vengono magnetizzati per 
mezzo di una coppia di bobine AA aventi 
1 loro assi quasi verticali. 

Nel caso chei piani degli avvolgimenti 
di AA siano esattamente orizzontali, il 
sistema mobile, attesa la completa sim- 
metria di tutte le parti, non sarà sotto- 
posto ad altra forza direttrice oltre quella 
del filo di sospensione. 

Coll'inclinare le bobine di circa 5 gradi 
Si ottiene poi una forza direttrice magne- 
tica di grandezza conveniente. Se ora in 
A e B vengono inviate correnti alternate 
di uguale frequenza, sempre per la com- 
pleta simmetria della disposizione, non 
avrà luogo alcuna azione d'induzione re- 
ciproca tra le bobine A e B, giacché i sensi 
d'avvolgimento delle bobina B, rispetti- 
vamente superiore ed inferiore, sono con- 
trari. 

Se rimane, a causa della dissimetria, 
ancora un pó d'induzione mutua, questa 
si può compensare nel modo più oppor- 
tuno, coll'inserire in ciascuno dei circuiti 
A e B una piccola bobina c,c, variando la 
posizione reciproca di queste ultime in 
modo da annullare l'induzione mutua dei 
due circuiti. Le sensibilità di tre appa- 
recchi di questo genere sono date nella se- 
guente tabella, dove con z siè indicata la 
corrente necessaria per produrre una devia- 


(1) Franklin e Freudenberger. ‘Phys. Rev. 24 1907. — (2) Brevetto. J. de Modzelewski ed I. M scicki - 


(3) Soc. internat. des electriciens, 1° apr. 1908. 


zione di ; mm. sulla scala alla distanza 
di un metro: 


Num. Resist. 
I 2306 Ohm 4.1078 Ampère 
2 1,75 > 6.1077 > 
3 21 >» бло-% » 
E. G 


CONDENSATORE ELETTROLITICO (3). 


I condensatori elettrolitici a lamine di 
alluminio possono dare buoni risultati 
quando le lamine sono state sottomesse 
all'azione di una corrente continua che le 
riveste di un deposito di allumina non 
conduttore. 5 

Sarebbe anche desiderabile che questa 


azione venisse mantenuta durante il fun- 


zionamento con corrente alternativa, 
Per raggiungere questo scopo, gli au- 
tori propongono la disposizione seguente 
(fig. 132): E, ed E, rappresentano le lastre 
di alluminio del condensatore, immerse in 
un elettrolito conveniente, W, W sono i 
conduttori ai quali è fornita la corrente 
alternativa, Bè una batteria di pile o di 
accumulatori (od anche una qualunque 
sorgente d'elettricità a corrente continua). 
Il polo positivo della batteria В è collegato 


W | W 


8 
zt e 


Fig. 152. 


agli elettrodi E, ed E, mediante piccole 
valvole elettrolitiche U che impediscono il 
passaggio alle correnti dirette in senso 
contrario di quello fornito dalla batteria. 
Un piccolo elettrodo ausiliario K è final- 
mente riunito al polo negativo della bat- 
teria. 

Sotto queste condizioni, si vede chele 
valvole U s'oppongono ad un corto cir- 
cuito fra i conduttori W, poiché una di 
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esse è in ogni caso disposta nel senso 
voluto per arrestare la corrente alternata; 
la corrente continua, al contrario, non é 
intercettata e può passare dalle lamine 
principali £,, E, all'elettrodo ausiliario K. 
Si produce cosi sulle lamine principali un 
deposito di allumina che forma un dielet- 
trico sufficientemente resistente per costi- 
tuire un condensatore a bassa tensione, 
dotato di grande capacità e presentante 
delle perdite, dovute alle fughe, pochis- 
simo importanti, 

Le perdite per effetto Joule nell'elet- 
trolito possono d'altronde venire ridotte 
adottando una superficie di elettrodi ed 
un volume di liquido sufficienti. Se lo 
strato di allumina è di sufficiente spessore, 
la corrente continua si intercetta da sè. 


F. G. 


Dinamo a tensione costante, per 
Iglesis (3) 


L'A. espone la costruzione di una di- 
namo che possiede la proprietà di svi- 
luppare una tensione costante, qualun- 
que sia la velocità del suo indotto. Per 
arrivare a questo risultato l'A. utilizza il 
calage variabile delle spazzole e per ren- 
derlo automatico egli mantiene le spazzole 
fisse, lasciando spostare gl'induttori. La 
linea neutra viene ad essere trasportata 
con questi e forma un angolo che ГА. ha 
cercato di rendere funzione della velocità. 

A tale scopo. gl'induttori sono mobili 
intorno all'asse dell'indotto; appena que- 
sto ultimo comincia a girare alla velocità 
corrispondente all'avviamento, si forma 
una coppia e gl'induttori tendono ad es- 
sere trascinati nel senso della rotazione, 
ma il loro peso si oppone a questo spo- 
stamento. Se la velocità cresce, la coppia 
cresce anch'essa fino a tanto che l'equi- 
librio vien rotto. Gl'induttori cominciano 
allora a girare e con essi la linea neutra. 
Questo fenomeno provoca un abbassa- 
mento della tensione poiché esso equivale 
ad un decalaggio delle spazzole: così si 
stabilisce un nuovo stato di equilibrio. 
Ogni qualvolta un aumento della velocità 
angolare dell'indotto porterà ad un accre- 
scimento della tensione, gl'induttori si 
sposteranno e ricondurranno la tensione 
ad un valore minore. La macchina cor- 
regge così da sè stessa rapidissimamente 
le variazioni brusche di tensione dovute 
alle variazioni di velocità dell'indotto tra- 
scinato dal motore o dall'asse di un vei- 
colo automobile qualsiasi. 

Combinando questa dinamo con una 
batteria d'accumulatori, ГА. ha potuto for- 
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nirgli una tensione costante che permette 
di alimentare le lampade e i fari della 
vettura in condizioni eccellenti. Un con- 
giuntore-disgiuntore formato da un sem- 
plice interruttore che chiude il sistema 
induttore appena esso si solleva, mette 
in carica la batteria. Esso interrompe la 
corrente di carica in caso di fermata e ciò 
molto energicamente per l'effetto del peso 
della massa induttrice che ritorna rapida- 
mente alla posizione di riposo. Questo 
processo semplice ed elegante renderà 
certamente dei buoni servigi agli automo- 
bilisti, sopratutto se, come si dice, man- 
tiene la regolazione e se richiede poca 
сога. 


Detector termoelettrico a contatto, 

per L. W. Austin (1). 

Se si pongono a contatto due metalli 
assai disianti nella serie termo-elettrica 
in modo che la resistenza di contatto sia 
abbastanza elevata e se le superfici dei 
metalli sono tali che il calore svolto al 
punto di contatto non venga dissipato 


Fig.133. 


troppo rapidamente per conduzione, il 
passaggio di oscillazioni elettriche attra- 
verso le giunture produce delle f. e. m. 
che si possono sfasare mediante un gal- 
vanometro o un telefono in serie col 
termo-elemento. 

Il principio è estremamente semplice, 
ma in pratica si è trovato che vi sono 
pochissimi metalli che presentano condi- 
zioni favorevoli per il contatto. 

Quando la resistenza di contatto è 
troppo bassa, il riscaldamento è insuffi- 
ciente; quando il contatto è troppo cat- 
tivo, come in un coherer, l'azione è irre- 
golare e l'apparecchio è meno sensibile. 

Il tellurio, stante la sua posizione estre- 
ma nella serie termo elettrica, sembra spe- 
cialmente atto per essere utilizzato come 
uno dei due contatti, ed é stato infatti 
provato con un gran numero di metalli. 

Buoni risultati si sono ottenuti con 
parecchi dei metalli facilmente ossidabili 
ed anche col carbone, ma con tutti questi 
lazione era irregolare e il regolaggio 
difficile. 

Infine l'A. ha trovato che l'alluminio è 
il più sensibile per questo scopo ed anche 
il più comodo dei metalli comuni ; anche 
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il silicio ha dato risultati molto soddisfa- 
centi: un detector sensibile, a silicio e 
rame è stato difatti adoperato anche da 
Pickard. 


Fig. 134. 


L'apparecchio é stato adoperato dall'A. 
sotto tre forme: la prima forma si com- 
pone di un supporto di ebanite B in cima 
al quale é montata la punta di alluminio a; 
b é una goccia di tellurio fuso sulla estre- 
mità di un filo di ottone fissato in cima ad 
una molla c; il contatto tra a e Ё si può 
regolare con la vite s. 

Nella seconda specie di apparecchio, lo 
alluminio é impiegato sotto forma di una 
bacchetta sospesa a dei cuscinetti che può 
girare lentamente sotto l'azione di una pu- 
leggia ; il tellurio viene compresso contro 
questa bacchetta,come nel caso precedente. 
Lo spostamento costante del punto di con- 
tatto sembra rendere più costanti anche 
le condizioni, ed evita la necessità di re- 
golaggio, anche quando è stato attraver- 
sato da scariche atmosferiche intense. La 
sensibilità è presso a poco la stessa nei 
due tipi, ma siccome certi punti della su- 


Fig. 1354 


perficie del tellurio sembrano più sensibili 
di altri, è bene, in ambedue le forme, di 
avere un punto di contatto regolabile. 

Uno studio comparativo del detector 
termoelettrico e del ricevitore termoelet- 
trico, studio proseguito durante parecchi 
mesi con delle esperienze a grande di- 
stanza, ha mostrato, dal punto di vista della 
sensibilità, che il detector termoelettrico 
può lottare vantaggiosamente col ricevi- 
tore termoelettrico. 

Esso è un poco meno sensibile del detec- 
tor a elettrodo formato da un filo libero di 


(1) The Electrician, yo agosto 1907. — (2) Bullettin Association Montefiore, sett. 1907. 


Wollaston, e un po' più sensibile del de- 
tector ad elettrodo in sottile filo di platino 
saldato sul vetro. 

Le esperienze comparative sono state 
effettuate col metodo del telefono shuntato: 
la chiarezza dei segnali é misurata dalla 
piccolezza dello shunt s (fig. 134) neces. 
sario per produrre il silenzio al telefono. 
| telefoni impiegati erano del tipo ordi- 
nario e presentavano una resistenza di 
circa 1200 ohm, Nelle figure annesse L 
rappresenta l'induttanza, D il detector, E 
un condensatore di circa 0,05 microfarad, 
T il telefono ed / una bobina di reattanza 
destinata ad impedire alle oscillazioni elet- 
triche di passare attraverso il circuito del 
telefono quando lo shunt è chiuso; B è 
un condensatore di accordo (fig. 135). 

Sono state fatte delle esperienze anche 
con corrente alternata a 120 periodi: il 
detector era sottoposto a differenze di 
potenziale variabili prese sopra un filo 
potenziometrico. Le intensità della cor- 
rente continua erano misurate mediante 
un galvanometro d'Arsonval avente la 
sensibilità di circa 1.107 amp. per milli- 
metro di scala: furono ottenuti i seguenti 
risultati : 


diff. di pot. altern, deviazione del galvanometro 


0.015 210 
0,010 105 
0,007 50 
0,005 25 
0,002 $ 
0,001 | I 


La resistenza del detector in buone 
condizioni di sensibilità era compresa tra 
1000 € 3000 ohm: la corrente alternata, 
corrispondente ad una deviazione di 1i mm. 
era compresa tra 1/107 e 3/107 amp. 

Stante la resistenza elevata non si in- 
tercala direttamente il detector nel cir- 
cuito oscillante, quando si opera con delle 
correnti di grande frequenza, ma lo si 
mette in derivazione sull'induttanza come 
lo indicano le figure 134 e 135. 


Metodo per determinare il momento 
d'inerzia e le perdite per attrito, 
isteresi e correnti di Foucault in 
un motore elettrico, per Félix Delu (т). 


Misurata la velocità del motore per 
mezzo di un tachimetro, si lancia il mo- 
tore ad una data velocità, superiore a 
quella angolare di regime w, e s'inter- 
rompe la corrente nell' indotto e nell' in- 
duttore. Si misura il numero dei giri 
n,n,n,.... Che il motore fa per passare 
dalle varie velocità w, w, o, .... fino alla 
fermata e si traccia una curva portando 
sulle ordinate le velocità w, w, о, .... € 
sulle ascisse i numeri di giri corrispon- 
denti n, n, n}. 

Per una velocità w le perdite per ogni 


giro, f dovute all'attrito, sono costanti e 
il lavoro elementare fdn sarà eguale alla 
variazione ele mentare della forza viva delle 
parti girevoli: 


f dn = 1 d(w) = Lodo 


Se si conduce la tangente alla curva trac? 
ciata nel punto corrispondente alla velo- 
cità w, si ha: 


dove « è l'angolo che fa la tangente col- 
'asse delle ascisse. Dunque 
—íwtga . . . . (1) 

Ripetendo l'esperimento precedente, to- 
gliendo peró la corrente dal solo indotto 
si otterrà: 

/+ АУ с Io tg W 
dove À sono le perdite per giro dovute 
all'isteresi e c quelle dovute alle correnti 
di Foucault. 

Si può ottenere anche una terza equa- 
zione facendo girare il motore a vuoto 
alla velocità di regime e sotto il voltag- 
gio corrispondente alla stessa 1 e. m. e 
di carico e togliendo la corrente ғ nel- 
l'indotto: 
2пеї 


S+thtc= 


Da queste tre equazioni si possono ri- 
cavare i valori di Í, fed à + c. 

Per determinare separatamente h ec 
basta osservare che per uno stesso flusso 
induttore, h è costante e c è proporzionale 
alla velocità angolare 

ku 
2T 

Per due velocità differenti w e w, si 
determinino le perdite per strofinio f ed f, 
e la potenza assorbita a vuoto ei ed e, ғ,; 
si hanno: 


e == 


k 


291 (O 
h + = seis S iu a x 
ht c, = ELL у =h са 


dalle quali si può determinare k ed Л. 


Influenza delia temperatura sulle co- 
stanti di un detector elettrolitico, 
H. Abrabam (1). 


Il funzionamento di un detector elet- 
trolitico può essere presso a poco caratte- 
rizzato da due quantità: 

1° Capacità di polarizzazione in vici- 
nanza immediata della polarizzazione nor- 
male sotto cui esso viene usato; 

2° Resistenza ohmica interna, in serie 
con la capacità di polarizzazione. 

Queste quantità hanno potuto essere 
misurate mediante il galvanometro a cor- 
renti alternate per correnti a 500 periodi, 
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già descritto dall'A., col quale si deter- 
minano facilmente le ampiezze e le fasi 
delle correnti. 

La capacità è dell'ordine dei centesimi 
di un microfarad e la resistenza interna 
di parecchie migliaia di ohm per i detec- 
tor di buona sensibilità impiegati in tele- 
grafia senza fili. Dei detector a filo più 
grosso che sono meno sensibili, hanno una 
capacità più forte e una resistenza più de- 
bole; la variazione di queste quantità è 
meno rapida della variazione di superficie 
libera degli elettrodi. 

Alcuni detector sono stati riscaldati fino 
a 120°; la loro resistenza si è ridotta ad 
alcune centinaia di ohm e la loro capa- 
cità aumenta fino a verso 1/2 microfa- 
rad; ma questo aumento di resistenza non 
nuoce alla sensibilità. La loro debole re- 
sistenza interna permette, a sensibilità 
eguale. un accordo migliore, una sintonia 
più perfetta del circuito vibrante e delle 
onde eccitatrici. Queste circostanze pos- 
sono rendere alcuni servigi in telegrafia 
senza fili. 


NUOVA PILA AL SELENIO. 


Leggiamo nella E/ektrotechnische An- 
zerger la notizia riguardante una nuova 
pila a selenio; essa fu costruita da 
Reinganum il quale tra le altre cose 
ha pensato di eliminare gli inconvenienti 
che presentano le pile della stessa specie, 
finora conosciute. Uno di tali inconvenienti 
è quello della insufficiente illuminazione 
del punto di contatto tra il selenio e il 
metallo che porta la corrente. 

“La nuova pila è formata da una lamina 
di platino ricoperta di un sottile strato di 
selenio, disposta orizzontalmente, con lo 
strato di selenio superiormente, e collo- 
cata in un bagno elettrolitico. Lo strato 
di selenio si applica introducendo il pla- 
tino umido nei vapori di selenio fuso; 
appena il selenio si è deposto in uno 
spessore sufficiente, si scalda Ia lamina 
durante un tempo assai lungo a 180° per 
ottenere la modificazione grigia del depo- 
sito che è sensibile alla luce. L'elettrodo 
impiegato è una soluzione di sale di cu- 
cina o di acido solforico. Sopra la lamina 
che porta il deposito di selenio e lateral- 
mente si dispone un’altra lamina di pla- 
tino lucida e sottile in modo che la luce 
non possa disperdersi. 

Con uno di tali elementi, producendo 
una illuminazione intermittente, si sono 
potuti sentire dei suoni al telefono. Lo 
effetto è stato più sensibile quando si è 
applicata all'elettrodo in platino una ten- 
sione di 0,6 volt in modo che la lamina 
platino-selenio compia l'uflicio di catodo; 


(1) Comunicazione fatta alla Société de Physique, 28 febbraio 1905. 
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si è allora ottenuta una trasmissione con 
l'aiuto di un arco cantante. 

Resta ora da determinare con esperienze 
pratiche se quella pila elettrolitica al se- 
lenio potrà rimpiazzare con vantaggio le 
pile della stessa specie usate finora. 


——— — 4» eerte e 


Equivalente meccanico della luce. 


Nei Proceedings della Socictà reale di 
Londra, C-V. Drysdale ha esposto i ri- 
sultati delle sue ricerche intorno all'equi- 
valente meccanico della luce. Il metodo 
impiegato dall'A. consiste nel separare 
mediante un prisma le radiazioni visibili 
da quelle invisibili e nel misurare la ener- 
gia che presentano 1 primi mediante un 
bolometro. Il valore di 0,12 watt ch'egli 
trova con questo metodo per la radia- 
zione emessa dalla candela, partendo dalla 
luce bianca del filamento Nernst, concorda 
con quella ottenuta da Angstroem per la 
lampada Hefner. Con la lampada ad arco 
ottiene il valore di 0,8 watt. L'A. con- 
clude che la sorgente ideale di luce bianca 
deve dare circa ro candele per watt e una 
sorgente monocromatica (giallo-verdastro) 
circa 17 candele per watt. 


NoTE 
Qapaq xp € O 

Sospensione della somministrazione 
di energia elettrica in caso di abuso 
dell'utente. — Mediante apposito contratto la 
Società esercizi imprese elettriche 5' impegnava a 
somministrare l’energia elettrica alla Ditta Ros- 
setti contro adeguato corrispettivo. Senonchè, 
avendo la Ditta utente commesso abusi ed in- 
frazioni al contratto, la Società sospese la som- 
ministrazione. La Ditta istituì giudizio contro la 
Società chiedendo preliminarmente la continua- 
zione della fornitura dell'energia in attesa delle 
prove dedotte dal fornitore per dimostrare che 
l'utente contravvenne per primo ai suoi impegni 
dando così luogo alla sospensione del servizio. 
Ma la Corte d'appello di Bologna, che ebbe a 
pronunciarsi in proposito, non secondò la do- 
manda della Ditta Rossetti, la quale inoltrò ri- 
corso alla Cassazione di Roma. 

La Ditta sosteneva che la senteaza della Corte 
di Bologna pregiudicava il merito della causa 
elevando a diritto la pretesa della Società d'in- 
terrompere la somministrazione dell'energia elet- 
trica. La Cassazione osservò che la sentenza bo - 
lognese si riferiva semplicemente all’ ipotesi che 
fossero provati gli abusi dell'energia da parte 
dell'utente ed in attesa delle prove non rite- 
neva che si dovesse ripristinare la somministra- 
zione. ; 

In sostanza il contratto stipulato tra la Ditta 
ricorrente e la Società aveva creata una situa- 
zione giuridica, per la quale questa era vinco- 
lata ad una prestazione continuata dell'energia, 
quella a profittarne mediante la pattuita contro- 
prestazione e sottostando alle conseguenze ine- 
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renti alla natura speciale del contratto medesimo. 
Ma le parti si accusano reciprocamente di infra- 
zioni contrattuali e lo svolgimento della prova 
doveva formare gli elementi per risolvere il 
contrasto. 

« In pendenza delle prove — dichiarò la Cas- 
sazione di Roma — non è ripugnante che quella 
situazione giuridica sia considerata come un di- 
ritto, nè così giudicando la Corte di merito ha 
autorizzato, come si lamenta nel ricorso, una in- 
frazione al contratto, poichè, discutendosi tra le 
porti sulla legittimità di questa infrazione al 
contratto, costituendo anzi tale disputa il con- 
tenuto di una delle domande della Ditta ri- 
corrente, la Corte riservò il giudizio su tale 
punto di controversia. Né vale opporre che 
la illegittimità dell'interruzione dell'energia é 
per sé stessa una violazione del contratto e che 
la parola del magistrato per farla cessare do- 
veva essere immediata ed indipendente dalle 
prove, poichè la sentenza impugnata rilevò che 
nella finalità della Società con le prove propo- 
ste era ed è di stabilire che la rilevata viola- 
zione sarebbe stata la conseguenza necessaria 
ed inevitabile di precedenti inadempimenti con- 
trattuali, e che avrebbe assunto quel carattere 
di legittimità, per cui sarebbe stata una incon- 
gruenza da cui ben si tenne lontana la Corte di 
merito, di riprovare come illegittimo oggi quello 
che domani potrebbe risultare legittimo, come 
espediente difensivo contro l'uso dell'energia in 
modo sregolato e difforme dagli intenti con- 
trattuali ». 

Spogliando poi la causa del ridondante e del 
superfluo, la Cassazione di Roma consideró che 
potesse ridursi in questi semplici termini: da 
una parte la Ditta ricorrente che esige l'osser- 
vanza del contratto e quindi la continuazione 
della fornitura dell'energia elettrica e la decla- 
ratoria dell'illegittimità della sospensione; dal- 
l'altra la Società resistente che reclama la riso- 
luzione del contratto per abuso dell'energia e 
conseguentemente la permanenza della sospen- 
sione fino a prova dell'abuso. 

La Ditta asseriva che il contratto stipulato con 
la Società fosse come un contratto di compra- 
vendita e la Corte di cassazione, pur ammet- 
tendo che si trattasse di un simile contratto, 
osservava che se il venditore è diffidato a for- 
nire la prestazione stipulata, non può ricusarsi 
a lui di far valere le ragioni che adduce per ri- 
fiutare la consegna o la continuazione della pre- 
stazione, secondo che si versi in contratto che 
si esaurisce in un atto solo, o si attua mediante 
prestazioni successive. E soggiungeva: « In ma- 
teria di contratti non vige lo regola solve el 1epete, 
e si è sotto l'impero delle norme generali, che 
si riassumono nell'aforisma dolo peli», quod re- 
stilurus es e che fanno apparire prematura la 
proposta declaratoria di illegittimità ». Anzi in 
simile caso deve vigere la nota regola inadim- 
plenti non est adimplenaum. Del resto se le prove 
addotte non riuscissero a dimostrare che la 
Ditta abusò dell'energia e la Società ben fece a 
sospenderla, vi sarebbe sempre a favore della 
Ditta il risarcimento dei danni per parte della 
Società. 

Per le suesposte ragioni la Corte di Cassa- 
zione di Roma, con sentenza del 14 gennaio 1908, 
respingeva il ricorso della Ditta Rossetti. 

A. M. 


&*———- 
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Note FINANZIARIE 


Sconto ufficiale Banca d’Italia 6 */,. 


Sconti: Francia, 8. — Svizzera, 8 50 — Londra. 8 
— Germania, 5.50 — Austria, 4 50 — Belgio, 3.50. 

Chéques: Francia 100.125 - 100. 105 - Svizzera 99 95- 

99.88 - Londra 25. 16-28.145 - Germania 123 075. - 122 975. 


Società Elettrica Eridano. — Presie- 
duta dal sig. Ermenegildo Botti è stata tenuta 
l'assemblea ordinaria e straordinaria di questa 
Società. 

Dopo udita la relazione del Consiglio venne 
approvato il bilancio del 2° esercizio che salda 
in pareggio, essendo tuttora gl'impianti in corso 
di costruzione. 

Sono stati confermati Amministratori i si- 
gnori Burkhard Giulio amministratore delegato 
della Socité Electricité Alioth di Basilea, e l’in- 
gegnere Luigi Cauro direttore della Società Elet- 
trodinamica di Milano, e rieleggeva i consiglieri 
signori Meroin dott. Ermenegildo, Dovara in- 
gegnere Luigi, Simoncini ing. Pietro. 

A Sindaci vennero eletti i signori cav. Roso- 
lino Marenghi, dott. Callisto Cattadori, inge- 
gnere Guido Bergamini. 

Società V. Tedeschi e О, Fabbrica 
di fili e cavi elettrici e affini. - Torino. 
— Gli azionisti di questa anonima si sono riu- 
niti in Assemblea ordinaria coll’intervento di 
N. 18.050 azioni. 

La relazione del Consiglio accenna fra le altre 
cose, che nello scorso anno furono perfezionati 
e brevettati nuovi tipi di cavi e di isolanti, fra 
i quali i cavi ad alta tensione in uso nelle di- 
stribuzioni elettriche. Un tipo di isolante per 
cavi telegrafici, e un nuovo tipo di cavo telefo- 
nico sottomarino. 

Venne quindi approvato il bilancio dell’eser- 
cizio 1907 ed un dividendo di L. 9 per ciascuna 
azione di L. 100. 

Furono rieletti a consiglieri i sigg. cav. Emilio 
Lauchard e Giuseppe Tedeschi. 

Furono nominati Sindaci i sigg. ing. Emilio 
Silvano, cav. Vittorio Rol e Alessandro Pugliese. 

Società Elettrica della Sicilia Orien- 
tale. - Roma. — È stata tenuta Assemblea 
degli Azionisti di questa Società, Erano rappre- 
sentate 5500 Azioni delle 6000 da L. 500 che 
costituiscono il capitale sociale. 

Quantunque l’esercizio decorso sia stato un 
periodo di studio e di preparazione, il bilancio 
chiude con un utile dato dall’ impianto di Sira- 
cusa, che permette di distribuire al capitale il 
5 °/o pro rata versamenti. 

A Sindaci effettivi furono confermati i si- 
gnori Saya cav. Antonio, ing. Giuseppe Pon- 
tremoli, ing. Giuseppe Foti. 

Società Anon. Officine Elettro Fer- 
roviarie. - Milano. — Con l’intervento di 
N. 17015 azioni sulle 30.000 costituenti il ca- 
pitale sociale è stata tenuta l’assemblea gene- 
rale ordinaria. 

E stato approvato all'unanimità il bilancio 
dell'esercizio 1907 che chiude con un utile di 
L. 179.499. 54, il quale, dopo i prelievi statu- 
tari, permette di assegnare il 5 1/2 ‘/, al capi- 


tale sociale e cioé di pagare L. 5,50 per cia- | 


scuna azione di prima emissione, e L. 3,45 delle 


15000 azioni ché partecipano al dividendo pro 
rata dei versamenti. 

Furono rieletti consiglieri i signori Jarach 
Moisè, Lebole rag. Luigi e Finzi dott. Giorgio 
e fu nominato nuovo consigliere il sig. avv. Mario 
Abbiate. 

A sindaci i signori prof. Virginio Locarni, 


-cav. Emilio Giana, prof, Ugo Ravazzoni. 


Società Nazionale Ferrovie e Tram- 
vie. - Roma. — Presieduta dal comm. Ca- 
stelbolognesi ha avuto luogo l’assemblea ordi- 
dinaria e straordinaria di questa Società. Erano 
rappresentate N. 33699 azioni. 

È stato approvato all’ unanimità il bilancio 
chiuso al 31 dicembre 1907 fissando un divi- 
dendo di L. то per ciascuna azione di L. 200. 

Nella parte straordinaria l'assemblea ha de- 
cisa la creazione di obbligazioni fino al limite 
massimo di 4 milioni autorizzando il Consiglio 
a provvedere alla relativa emissione in un ter- 
mine di tempo non superiore a tre anni. 

Società Italiana Carburo di calcio. - 
Roma. — Ha avuto luogo l'assemblea ordi- 
naria e straordinaria di questa Società. 

L’utile netto dell'esercizio 1907 è risultato in 
L. 2.799.777. 58 sul quale è stato deliberato un 
dividendo di L. 70 per ciascuna azione di L 250. 

In sede straordinaria fu deliberato di aumen- 
tare di due il numero dei consiglieri di ammi- 
nistrazione, e che le 36000 azioni del valore 
nominale di L. 250 possano venire rimpiazzate 
con N. 72000 da L. 125. 


INFORMAZIONI 


NUOVI SENATORI 


Nella prossima nomina dei Senatori sarà 
compreso il Prof. Raffaello Nasini, il fon- 
datore della Scuola elettrochimica italiana. 

Dopo le nomine del Righi e del Paci- 
notti questa del Nasini completa un voto 
unanime della scienza italiana. 
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Conferenza internazionale telegrafica di 

Lisbona. 

Quantunque gli Stati Uniti non facciano 
parte della unione telegrafica internazio- 
nale, essi considerano nondimeno che la 
Conferenza di Lisbona avrà una grandis- 
sima importanza per il commercio ame- 
ricano e perciò vi prenderanno parte usu- 
fruendo di una speciale situazione. 

П Gabinetto degli Stati Uniti ha infatti 
stabilito che questi siano rappresentati 
alla Conferenza telegrafica internazionale 
da uno o due periti in materia di telegrafia 
e dal ministro degli Stati Uniti a Li- 
sbona. 
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Concorso automobilistico di Piacenza. 


ll Comitato di Piacenza ha avuto dal 
Ministro della guerra il regolamento par- 
ticolare per il concorso di carri ed omni- 


bus, da acquistarsi dall'Amministrazione 
militare, fra quelli che saranno presentati 
a quel concorso internazionale di automo- 
bili. l1 Ministro della guerra ha pure sta- 
bilito di assegnare quattro medaglie d'oro 
da conlerirsi ai migliori veicoli delle quat- 
tro categorie fra le quali l'Amministra- 
zione della Guerra sceglierà i carri per 
l'acquisto che dovrà fare. 


КЖ ——- 
Rsposizione internazionale all'Aja. 


Durante i mesi di luglio, agosto e set- 
tembre 1908 sarà tenuta аі Аја una espo- 
sizione internazionale industriale, commer- 
ciale, scientifica, coloniale, ecc. 

Per schiarimenti rivolgersi al segretario 
della esposizione 1/3 Neuwe Haven, the 
Hogne, Aja. 

ii a le 


Ribasso del caucciù. 


Da parecchi mesi i prezzi del caucciù 
vanno ribassando in modo straordinario : 
la cosa appare strana, perchè la produ- 
zione del caucciù non è aumentata in questi 
ultimi tempi ed è invece venuto aumen- 
tando il consumo mondiale. 

Un chil. di caucciù che costava 17 lire 
nel settembre 1906, attualmente è valutato 
da 8.77 a g lire. 
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La radiotelegrafia nella Somalia ita- 
llana. — La stampa indiana di Bombay si 
occupa con molto interesse dell'impianto di 
radiotelegrafia che le autorità italiane stanno fa- 
cendo nel Benadir e пе Егіс геа. 

I giornali rilevano che valendosi della rete 
radiotelegrafica italiana sarà facile, impiantando 
una potente stazione a Bombay, di ottenere per 
questa via comunicazioni a buon mercato con 
l'Europa : secondo il Times of India la iniziativa 
italiana sulle coste del Benadir potrà avere be- 
nefici risultati anche per l'India. 

Protezione per impianti elettrici nelle 
miniere. — Per ottenere una efficace prote- 
zione contro ogni esplosione nelle miniere ove 
si sprigiona il gas infiammabile, bisognerebbe 
impiegare dei motori trifasi con almeno tre 
spazzole per ane!lo. 

Secondo 1 Electrical Review, da cui togliamo 
la notizia, questi motori debbono essere lasciati 
aperti quando vengono installati alla base di un 
pozzo per il quale l'aria entra nella miniera, e 
debbono essere invece protetti mediante tele me- 
talliche ed altri dispositivi basati sul principio 
delle lampade di sicurezza, quando si trovano 
in punti della miniera ove l'aria può contenere 
dei gas. 

Riguardo agli interruttori ed ai trasformatori, 
bisogna far uso soltanto di apparecchi i cui or- 
gani pericolosi siano immersi in un bagno di 
olio, la qualità del quale va scelta a seconda di 
speciali istruzioni. 
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. Nuovi acciai al cromo. — Leon Guilleti 
pubblica nel Bulletin de la Societé d'Encoura- 
gement dei dati molto interessanti sui nuovi 
acciai al cromo. Finora l'industria si era limi- 
tata ad introdurre nell'acciaio delle piccole quan- 
tità di cromo con o senza nichel. Negli acciai 
da utensili o nelle lamine di blindaggio, la per- 
centuale in cromo è di r a 3 °/,; negli utensili 
a taglio rapido si arriva al 5-7 °/0. 

A Schiffield, nelle officine di M. Kunrich, sono 
stati fabbricati degli acciai al forno elettrico dal 
15-20 °/, di cromo con 2 a 3,5 */, di carbone. 

Questi acciai sono fragilissimi prima della 
tempera: essi lo sono meno, dopo. Essi posseg- 
gono un taglio notevole; un utensile di uno di 
questi acciai si affila tre volte meno di un uten- 
sile fatto col migliore acciaio al carbone. 

La loro rigidità dopo la tempera può essere 
ulilizzata per degli utensili speciali, mandrini 
di grande lunghezza, fresatrici di forte diametro 
o di debole spessore. 

Tali acciai si possono mettere in forma assai 
facilmente: si ottengono così direttamente degli 
utensili colati, fresati, segati ecc. 

L'elettricità in Turchia. — In Turchia 
per lungo tempo è stata proibita la importa- 
zione di qualunque materiale elettrico; sentiamo 
ora che il sultano ha tolto questa interdizione. 
Damasco, la Mecca e Medina si sono affrettate 
a trarre profitto da questo fatto per applicare 
la illuminazione elettrica. Anche Smirne seguirà 
il buon esempio, intanto ha fatto il primo im- 
pianto elettrico con un cinematografo, poi un 
certo numero di stabilimenti commerciali adot- 
teranno la luce elettrica. 

Come si vede nell'impero ottomano si va 
manifestando un vero movimento evolutivo: la 
Turchia comincia a capire che non si puó re- 
sistere dal seguire dappresso le moderne e tanto 
comode applicazioni della elettricità. 


Cura elettrica dei reumatismi. — Il 
Dr. Rainear ha eseguito un corso di esperienze 
sul trattamento elettrico dei reumatismi; gli 
Annales der Elektrotechnik pubblicano in propo- 
sito le seguenti notizie: 

L'applicazione generale o locale della corrente 
elettrica sul corpo umano o sul corpo di un ani- 
male accresce l'attività delle cellule, aumenta la 
attitudine di queste a ricevere degli alimenti e 
quindi dell’energia, e in pari tempo produce una 
eccitazione delle glandole. Una corrente alternata 
intensa o anche una corrente costante agisce 
quasi istantaneamente sui dolori articolari e il 
gonfiore della parte di tessuti malati diminuisce 
in modo notevole. Si ottengono gli stessi risultati 
con corrente alternata e conla scarica a fiocco. 

Le correnti continue e statiche costituiscono 
gli eccitanti più energici per ciò che si riferisce 
all'apparato digerente; la galvanizzazione eser- 
cita una eccitazione su tutto il corpo, ma spe- 
cialmente sui tessuti nervosi. 

Poichè in tutti i casi di reumatismo si tratta 
di una alimentazione difettosa e di una utiliz- 
zazione incompleta degli alimenti ingeriti, per 
mezzo della corrente elettrica si può provocare 
una eccitazione degli organi digestivi e si riesce 
ad eliminare le impurità mediante le glandole 
producendo un reale miglioramento. 

L'elettricità ed il corpo umano. — 1l 
dott. E. Müllendorf in una recente: conferenza 
ha esposto le diverse influenze esercitate dalla 
elettricità sul corpo umano. 
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Il risultato delle esperienze fatte sugli ani- 
mali non può essere accettato per ora secondo 
ГА. senza maggiori ragguagli a fine di stabilire 
in quali condizioni l'azione della elettricità è 
dannosa all’uomo. Difatti lo provano gli esempi 
seguenti: una sanguisuga mostra, rispetto alle 
correnti elettriche, una sensibilità così grande 
ch'essa è incapace di allontanarsi da una lamina 
di rame che sia posata sopra un foglio di zinco 
più grande; i cavalli risentono le differenze 
di potenziale che non si possono rilevare se 
non con apparecchi assai delicati; un giorno si 
pensò di trattare con l'elettricità un bue assai 
robusto affetto da dolori reumatici e la bestia 
morì in breve sotto l'azione di una corrente che 
era assolutamente inoffeusiva per un uomo. Il 
Müllendorf divide in cinque gruppi le varie in- 
fluenze che la elettricità può esercitare sul corpo 
umano; nel primo gruppo raccoglie le influenze 
di conduzione che si manifestano quando una 
corrente traversa il corpo mediante una con- 
nessione diretta, bisogna allora distinguere tra 
le correnti continue (galvanizzazione), le core 
renti alternate (faradizzazione) e le correnti oscil* 
latorie (franklinizzazione). 

Al secondo gruppo appartengono gli effetti di 
induzione, cioè quelli esercitati da un campo 
magnetico che si modifica. 

Il terzo gruppo è formato da effetti di capa- 
cità, vale a dire da effetti che si manifestano, 
p. es. quando una persona è isolata e che una 
distribuzione di elettricità provocata alla super- 
ficie del suo corpo, presenta da un punto al- 
l’altro delle d. d. p. 

Il quarto gruppo comprende gli effetti attinici 
o effetti di raggi elettrici. Finalmente bisogna 
mettere nel quinto gruppo tutti gli effetti di ri- 
scaldamento provocati indirettamente dalla cor- 
rente eletrrica, (bruciature) e gli effetti dei raggi 
visibili e invisibili (nella saldatura, nell’uso di 
lampade ad arco, raggi Roentgen ecc.). 
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Decadenza della validità di un atte- 
stato di privativa. — Come è noto, la 
legge sarda sulle privative industriali del 30 ot- 
tobre 1859, estesa man mano a tutto il regno 
con le leggi 31 gennaio 1864, 2 giugno 1867 e 
13 novembre 1870, stabilisce all'art. 58 che un 
attestato di privativa cessa di essere valido se 
l'invenzione o scoperta relativa non fu messa in 
pratica entro l'anno consecutivo al conferimento 
di esso, ovvero se per un anno continuo ne fu 
sospeso l'esercizio, quando l'attestato sia stato 
conferito per cinque anni o meno. Se la priva- 
tiva é per piü di cinque anni, l'attestato cessa di 
essere valido quando l'invenzione non fu pra- 
ticata o sospesa per due anni. La citata legge 
dispone però che l'annullamento non ha luogo 
quando l'inazione sia effetto di cause indipen- 
denti dalla volontà di coloro cui l'attestato ap- 
partiene; ma fra queste cause non è compresa 
la mancanza di mezzi pecuniari. 

Ora i signori De Felice e Pezzolato avevano 
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ottenuto un brevetto per un loro ritrovato il 
cui processo era stato da loro ceduto alla So- 
cietà Romana Solfati; ottennero poi anche un 
secondo brevetto per altro ritrovato che peró 
non fu attuato in tempo utile. Per sfuggire alla 
decadenza essi deducevano che la mancata at- 
tuazione non dipese da colpa loro, ma da fatto 
e colpa della Società Romana Solfati per avere 
la medesima dapprima con le pretese affacciate 
per l'estensione della cessione anche al secondo 
processo brevettato e poi col fatto di avere or- 
ainato la cosfruzione di un apposito macchinario, 
secondo le indicazioni da essi fornite, e di avere 
incominciato la fabbricazione con questo mac- 
chinario, impedito loro così di condurre a ter- 
mine le trattative iniziate con la Compagnia ge- 
nerale dell'Allume Romano per la cessione e la 
attuazione della seconda privativa. Il De Felice 
ed il Pezzolato invocarono pure il principio con- 
tra non valentem agere non currit praescriptio, 
nonchè la disposizione dell'art. 1169 del codice 
civile, per la quale la condizione si ha per adem- 
piuta quando lo stesso debitore obbligato sotto 
'condizione ne abbia impedito l'adempimento. 

La Corte d'appello di Roma, a cui fu devo- 
luto l'esame della causa, premessa l'esposizione 
dei fatti, si esprime cosi: 

« Ora, dati per veri i fatti dedotti dal De Fe- 
lice е dal Pezzclato, che altro essi verrebbero 
a dimostrare se non che la mancata attuazicne 
da parte loro del secondo brevetto nel termine 
di legge dipese dal difetto in loro di mezzi pe- 
cuniari e dalle ditficoltà in cui si trovarono di 
concludere un contratto di cessione o altra ope- 
razione finanziaria a causa delle pretese affac- 
ciate in giudizio dalla Società Solfati sul secondo 
processo brevettato e dalla iniziata e abusiva 
fabbricazione dei prodotti chimici con questo 
secondo brevetto? Ed allora ad quid tale dimo- 
strazione, una volta che la mancanza dei mezzi 
pecuniari è dalla legge testualmente esclusa da 
quelle cause di torza maggiore o indipendenti 
dalla volontà degli inventori che possono sal- 
vare dalla decadenza ? » 

La Corte poi osserva che, ammettendo anche 
che le trattative per la cessione alla Compagnia 
Generale dell'Allume non poterono approdare 
a causa dei diritti vantati sul brevetto dalla So- 
cietà Solfati e dalla cominciata contraffazione per 
parte di questa, nulla impediva però agli inven- 
tori di procedere da sé all'attuazione della sco- 
perta nel termine di legge, nonostante le pretese 
e l'iniziata contraffazione. 

« Se non lo fecero per mancanza di quattrini 
o per difficoltà di trovarne - dichiara la Corte - 
ciò non vale a salvarli. Se poi non lo fecero 
per negligenza, ossia per non aver preveduta la 
eventualità che per una ragione o per l'altra le 
trattative per la cessione andassero a monte, e 
per non essersi premuniti contro tale eventualità, 
Peggio per loro. Se bastasse ad impedire o a 
sospendere la decadenza una semplice pretesa 
di un terzo alla proprietà di un brevetto o alla 
nullità del medesimo, ovvero il semplice fatto 
della contratfazione, la disposizione dell'art. 58 
della legge sulle privative potrebbe facilmente 
essere elusa. Come la mancanza assoluta di 
mezzi pecuniari non costituisce caso di forza 
maggiore, cosi non può costituirlo le difficoltà 
o l'impossibilità di procurarsi i detti mezzi, me- 
diante la cessione del brevetto. Come pure non 
potendo reputarsi attuazione del diritto di pri- 


L'ELETTRICISTA 


vativa da parte dell'inventore l'avvenuta viola- 
zione di essa da parte di terzi, così questa vio- 
lazione non puó costituire per l'inventore osta- 
colo insormantabile all'attuazione della scoperta 
per parte sua, avendo anzi il diritto di procedere 
a norma di legge contro i contraffattori e di 
obbligarli così a smettere la fabbricazione abu- 
siva ». 

La Corte dichiara inoltre cne nel caso in 
esame non può valere la massima contra non 
valentem agere non currit praescriptio invocata 
dagli inventori. Supponendo infatti che essi non 
abbiano potuto attuare l'invenzione per le pre- 
tese e la contraffazione della Società Solfati, si 
tratterebbe ad ogni modo d'impossibilità a co- 
struire un macchinario adatto e non già d'im- 
possibilità ad agire giudizialmente, come cioé 
deve intendersi la massima invocata. Inoltre in 
tema di decadenza non hanno effetto le cause 
d'interruzione e di sospensione relative alla pre- 
scrizione. 

« E molto meno giova - prosegue la Corte - 
invocare l'art. 1169 del cod. civ., quasiché nella 
specie l'obbligo degli inventori di attuare la sco- 
perta nel termine di un anno non fosse obbligo 
che essi avevano erga omnes per virtü di legge, 
ma costituisse invece una obbligazione parti- 
colare che essi avevano verso la Società Sol- 
fati, e quasiché sia giuridicamente possibile che 
la decadenza del brevetto per mancata attuazione 
si verifichi di fronte ad alcuni e non di fronte 
ad altri. Se il brevetto di privativa importa una 
limitazione temporanea del diritto di libertà in- 
dustriale spettante a tutti i cittadini, tale limi- 
tazion2 evidentemente o esiste di fronte a tutti 
o di fronte a nessuno ». 

Appoggiandosi sulle suesposte considerazioni, 
la Corte d'appello di Roma, in data 28 dicem- 
bre 1907, revocava la sentenza del Tribunale 
che aveva accolto le. deduzioni dei signori De 
Felice e Pezzolato e contro la quale aveva in- 
terposto appello la Società Romana Solfati. 

A. M. 
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Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto o 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni eoo, presso 
Amministrazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 26 agosto al 1? ottobre 1907. 


Failla Giuseppe fu Gaetano, a Firenze: 
Disposizione che permette di far funzionare 
un campavello elettrico mediante la corrente 
distribuita per luce, motori, tramways — ri- 
chiesto il 26 agosto 1907, per anni 3. 

Fodor Antoine, a Budapest (Ungheria): Di- 
spositivo per collegamento di fili conduttori di 
corrente o altri — richiesto il 25 ottobre 
1907, per anni 6. 

Graham Fdward Alfred e la Società Al- 
fred Graham & ©, a Londra: Appareil 
télétonique — richiesto l'è ottobre 1907, per 
anni 6. n 

Kugelmann Bernhard, a Bad Kissingen 
(Germaia): Sistema di telefonia automatica 
— richiesta то ottobre 1907, per anni 6. 

Magini Giuseppe, a Montepulciano (Siena): 
Nuove disposizioni riguardanti i microfani ed 
il loro regolaggio — richiesto il 25 ottobre 
1907, per anni 3. 


Marelli Ercole & C. (Ditta), a Milano : Con- 
gegno per avvolgere il filo sugli indotti a tam- 
buro delle mecchine elettriche (dinamo e mo- 


tori) — richiesto il 16 settembre 1907, per3 ` 


anni. 

Medizinisch-technische Gesellschaft m. 
b. H., a Berlino: Apparecchio elettrizzatore 
ad asta con elettrodi solidi — sichiesto il 31 
ottobre 1907, per anni 6. 

Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. 
Aktiens Gesellschaft, a Selb, Baviera 
(Germania): Isolatore per condutture aeree 

elettriche. (Rivendicazione di priorità dal 1:7 
agosto 1906) — richiesto dal 10 luglio 1907, 
per anni 6. 

Salpetersàure-Industrie-Gesellschaft , 
G. m. b. H., a Gelsenkirchen (Germania): 
Procédé et dispositif pour prodvire des arcs à 
fiamme de haute tension — richiesto il 30 
settembre 1907, per un anno. 

Semenza Guido, a Milano: Isolatore d'am- 
maraggio per linee elettriche ad alta tensione 
— richiesto P8 luglio 1907, per anni 3. 

Società italiana Ganz di elettricità, a 
Milano: Dispositivo di sospensione per fili 
portanti condutture elettriche — richiesto il 
21 ottobre 1907. per anni 6. 

Société Anonyme Westinghouse, a Pa- 
rigi: Perfezionamenti nei motori a corrente 
alternata — richiesti il 21 ottobre 1907, per 
anni I$. 

Sohn Alfred Louis, a Los Angeles, Califor- 
nia (S. U, d'America) : Sistema di segnalatore 
elettrico — richiesto il 22 ottobre 1907, per 
anni 6, 

Vinciguerra Gioacchino e Ascoli Giu- 
seppe, Roma: Rocchetto trasformatote per 
evitare i corti circuiti — richiesto il 1° giu- 
gno 1907, per un anno. 

Von Peez Carl, a Vienna: Appareil indica- 
teur d'appel à signaux multiples — richiesto 
il 30 ottobre 1907, per anni 6. 


Zanoncelli Paolo, a Milano: Motere a cor- 
rente continua ed elternata monofase, sistema 
Zanoncelli — tichiesto il t7 settembre 1907, 
per anni 6. 

La stessa: Derfezionamenti negli avvolgi- 
menti per le armature delle macchine dinamo 
elettriche — richiesto il 12 ottobre 1907, per 
anni 15. | 

Wydts Alfred, a Villemomble (Francia) e 
Jeudi Frédéric, a Parigi: Pile électrique — 
richiesto il 2 luglio 1907, per anni 3. 

Allgemeine Elektricit&ts-Gesellschaft, 
a Berlino: Macchina compound a collettore 
per corrente alternata semplice. (Rivendica- 
zione di priorità dal 24 ottobre 1906) — ri- 
chiesto il 22 ottobre 1907, per anni 6. 

Bruyére Joseph, a Lione (Francia): Bros- 
seuse étectro- mécanique pour parquets. (Ri- 
vendicazione di priorità dal 10 novem. 1906) 

richiesto il 18 ottobre 1907, per anni 6. 

Faconeisen-Walzwerk L. Mannstaedt 
& Cie Actien-Gesellschaft, a Kolk 
(Germania): Gaine en fer destiné à protéger 
les câbles électriques — richiesto il 1° ot- 
tobre 1907, per anni 6. 
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FERROVIA ELETTRICA CASTELRAIMONDO-CAMERINO 


L'impianto idroelettrico di Camerino si 
presenta come particolarmente notevole 
fra quelli dell'Italia centrale comprendendo 
esso, oltre la parte idraulica, le maggiori 
applicazioni della moderna elettrotecnica 
industriale e cioè: trasporto di forza, illu- 
minazione e trazione elettrica. 

Di questo impianto, già inaugurato da pa- 
recchio tempo, si può ora più efficacemente 
parlare conoscendone i risultati ottenuti 
dopo qualche anno di esercizio, risultati 
pienamente soddisfacenti sotto ogni ri- 


La Società di l'errovie ed Imprese Elet- 
triche di Camerino, concessionaria dello 
impianto, affidò lo studio, la fornitura e 
la esecuzione dell'intero impianto elettrico, 
luce e trazione, alla Società Italiana Lah- 
meyer di Elettricità di Milano riservando 
a sè la costruzione delle opere murarie e 
del piano stradale della ferrovia con re- 
lativa posa del binario. Lo studio ed il 
tracciato della linea della ferrovia sono 
pure opere della Società concessionaria 
Camerinese. 


questo punto alla stazione di S. Domenico 
la pendenza varia fra il 5 e 1 8 о/о, per 
raggiungere poi il to о/о nell'ultimo tratto 
in città e per una lunghezza di ca. 500 m. 

Notevole è il fatto che dalla stazione di 
trasformazione (prog. 5600) alla stazione 
di capolinea in città a piazza Cavour 
(prog. 11535) la salita è continua e si riesce 
a vincere così, con uno sviluppo di metri 
5935, un dislivello di m. 312. 

Questa parte di linea specialmente ha 
un andamento molto tortuoso per le nu- 


guardo e che per quanto concerne la fer- 
rovia elettrica, non sono senza importanza, 
date le peculiari condizioni in cui la linea 
si svolge. 

Nel novembre del 1904 si inaugurava 
l'impianto dell'illuminazione elettrica della 
città ed un anno più tardi, le prime auto- 
motrici elettriche superavano felicemente 
il colle di Camerino, vincendo non poche 
difficoltà tecniche per le accidentalità che 
presenta il terreno e l'arditezza della linea 
che, nell'ultimo tratto specialmente, segna 
il limite massimo della pendenza che sia 
stato raggiunto con il sistema di trazione 
per semplice adesione (fig. 136, 137, 138, 
139, 140, 141). 


Fig. 136. 


Linea. — La lunghezza totale della linea 
misura Km. it e m. 535. Essa ha prin- 
cipio alla Stazione di Castelraimondo 
(307 m. sul livello del mare) e si sviluppa 
per la maggior parte su sede propria se- 
guendo la strada provinciale sino alle 
porte della città, al qual punto fu d'uopo 
deviarla per darle maggior sviluppo ed al 
fine di vincere la forte inclinazione del 
terreno ed arrivare nel centro di Camerino, 
a piazza Cavour, che si trova a 670 m sul 
livello del mare. 

La pendenza della strada fino alla pro- 
gressiva 5.600 ove trovasi la stazione di 
trasformazione e di alimentazione del filo 
di contatto, varia fra il 2 e il 30/0; da 


murose curve e controcurve che s'incon- 
trano, la maggior parte delle quali di rag- 
gio variante fra i 25 ed i 70 metri. 

Lo scartamento adottato è di m. 1 fra 
i bordi interni delle rotaie. 

Le rotaie fuori dell'abitato sono del tipo 
Vignole di Kg. 21 per metro, nell'abitato 
si adottarono rotaie Phönix. l giunti elet- 
trici delle rotaie sono di treccia di rame 
di 100 mm? di sezione con tappi pure di 
rame alle estremità, fissati a pressione 
negli appositi fori delle rotaie mediante 
pernetti di acciaio. Di cento in cento metri 
poi si applicarono pure dei giunti elettrici 
trasversali, anche questi di treccia di rame 
della medesima sezione. 
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Le stazioni lungo la linea sono 6: due 
di capo-linea e 4 intermedie. In ognuna 
di esse è previsto uno scambio per l’in- 
crocio dei treni. 
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Fig. 137. 


Il filo di contatto della linea aerea è di 
rame indurito della sezione di 80 mm?. 
Nel primo tratto di linea dove la pendenza 
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Fig. 138. 
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sospesa a pali di legno di castagno me- 
diante mensole in ferro ad U, e nell' in- 
terno dell'abitato a fili d'acciaio trasversali 
portati da rosette fissate ai muri delle 
facciate delle case la- 
terali. La linea é di- 


и 
visa in 11 sezioni por- 
tanti ognuna un igo- 
latore aereo dal quale 


partono i due cavi 
che vanno alla cas- 


setta d'interruzione fissata al palo od al 
muro corrispondente all'attacco della so- 
spensione che porta l’isolatore sopra ac- 
cennato. Detti interruttori per- 
, mettono di rendere indipen- 
denti fra Joro le diverse se- 
zioni. Ogni sez one poi é dop- 
piamente ancorata mediante 
fili di acciaio nei quali sono 
inseriti isolatori a vite che 
permettono di regolare la ten- 
sione di detti ànco- , . 
raggi e quindi anche 
quella della linea di 
contatto (fig. 142). 
Fra due interruttori 
di sezione sono poi applicati sullo 


è relativamente piccola, il filo di contatto 
è semplice, nel secondo tratto invece, dove 
la pendenza raggiunge il massimo, la linea 


stesso filo di linea altri speciali 
apparecchi tenditori che permet- 


Fig. 139. 


aerea è costituita da due fili di contatto 
onde mantenere la caduta di potenziale 
in limiti moderati. 

La linea aerea in aperta campagna è 


tono di aumentarne o diminuirne la ten- 
sione e che vanno regolati alla primavera 
ed all'autunno per compensare le varia- 
zioni di lunghezza prodotte dalle differenze 


di temperatura. L'altezza del filo di contatto 
sul piano del ferro è di m. 5.50. La distanza 
fra gli appoggi in linea retta è di m. 40 ca. 
nel tratto a filo semplice e di m. 35 ca. 
nel tratto a filo doppio. Nelle curve di pic- 
colo raggio invece, tale distanza varia da 
12 a 20 m. in modo da assicurare sempre 
il contatto colla presa di corrente, la quale, 
come si vedrà poi, è del tipo ad archetto. 
I fili di sospensione della linea che fanno 
capo alle mensole sono attaccati a queste 


Fig. 140. 


mediante una doppia serie di isolatori a 
verme, quelli invece che fanno capo alle 
rosette murate sulle facciate delle case 
portano anche una doppia serie di spe- 
gnitori di vibrazione. 

Rileviamo specialmente questo accurato 
sistema di sospensione nell'abitato, sistema 
che la Società di Camerino accettó ben 
volentieri venisse impiegato mentre pur- 
troppo in ltalia in generale si sacrifica 
tale accuratezzanell'equipaggiamento delle 


Fig. 141. 


linee di contatto, per considerazioni di 
troppo spinta economia. 

Per proteggere la linea contro le even- 
tuali scariche atmosferiche vennero in- 
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stallati, alla distanza di 500 m. ca. uno 
dall'altro, degli scaricafulmini a corna con 
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per una caduta effettiva di m. 17.22, mu- 
nite di regolatore automatico a pressione 


Fig.142. 


relative terre formate da grandi piastre 
metalliche sotterrate nel suolo a profon- 


Fig. 143. 


dità variabili secondo la natura del terreno 
e posate fra due strati di carbone. 

Il sistema di trazione è a filo aereo con 
presa di corrente ad archetto (fig. 143). 

La linea viene alimentata in un sol 
punto a circa metà strada fra Castelrai- 
mondo e Camerino, presso la fermata di 
Mergnano, ove sorge la stazione trasfor- 
matrice e dove comincia la salita più forte 
(fig. 144). 

La corrente viene immessa nella linea 
a 650 volt. ll polo positivo è attaccato 
alle rotaie, il negativo al filo di contatto. 

La massima caduta di tensione riscon- 
trata durante la circolazione di due treni, 
uno in salita e l'altro in discesa, fu del 
to о/о ca. La media del 6 о/о. 


Officina generatrice. — L'officina ge- 
neratrice, che trasmette l'energia alla sta- 
zione di trasformazione della ferrovia, sor- 
ge nei pressi di Pioraco a ca. 7 Km. di 
distanza da quest'ultima. 

Ivi sono installate tre turbine a reazione 
ad asse orizzontale della potenza di ca. 180 
HP e della portata di 1000 litri ciascuna, 
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d'olio e direttamente accoppiate, mediante 
giunti elastici, a tre alternatori trifasi del- 


l'efficienza di 120 KW a 5000 volt. Ogni 
turbina fa боо giri al 1’. І tre gruppi sono 
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elettrica ed il terzo come riserva (fig. 145). 
Tutti gli alternatori possono essere messi 
in parallelo due a due permettendo così, 
in caso di bisogno, di far lavorare due 
gruppi di macchine assieme. 

Linea ad alta tensione. — Dall'officina 
generatrice partono due linee parallele 
delle quali una, che serve per la luce e 
la forza motrice, prosegue fino a Came- 
rino, mentre l’altra, destinata alla trasmis- 
sione dell'energia per la ferrovia, giunta 
a ca. 5000 m. dalla centrale, devia verso 
la stazione di trasformazione della Ferrovia 
stessa. | 

La linea ad' alta tensione è portata da 
pali di abete impregnato su cui stanno 
montati isolatori a triplice campana sui 
quali sono fissati i tre fili conduttori della 
corrente trifasica a 5000 volt. La linea è 
protetta da parafulmini fissati sulla testa 
dei pali. L'officina generatrice e quella di 
trasformazione della Ferrovia sono protette 
da una doppia serie di parafulmini a corna 


Pig. 144. 
ed a rulli sistema Wurtz, le cui terre 
passano attraverso resistenze a liquido. 


Fig. 145. 
destinati: uno per l'illuminazione pubblica 
e privata di Camerino, uno per la ferrovia 


Stazione di trasformazione. — La sta. 
zione di trasformazione é situata come s'é 
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accennato, a ca. metà strada fra Castel- I trasformatori sono del tipo a nucleo mità del trasformatore stesso. La sezione 
raimondo e Camerino ai piedi della grande immersi nell'olio, contenuto questo da un d'olio, nella parte superiore, è ridotta cosi 
salita. Essa consta di tre locali destinati cassone di lamiera ondulata che offre ad un anello di superficie minima rin- 
chiuso fra due pareti metalliche entrambe 
circondate dall'aria. Con questa disposi- 
zione la Società [taliana Lahmeyer di 
Elettricità è riuscita ad ottenere un rat- 
freddamento rapido e sicuro. (fig. 146) 
Nella sala delle macchine vengono in- 
stallati due convertitori del sistema ad un | 
indotto della potenza di 97 KW ciascuno | 
alla tensione di 600/650 volt con una ve- | 
locità di 1000 giri al 1'. Questi convertitori 
hanno un'eccitazione compound e possono 
sopportare sovraccarichi del too °/, senza 
riscaldarsi eccessivamente e senza sfa- 
sarsi (fig. 147). | supporti dei convertitori 
sono del tipo brevettato a sfere e pre- 
sentano il grande vantaggio di fronte agli 
altri di dar luogo ad un piccolissimo at- 
trito offrendo così una grande agilità di 
movimento all'indotto e di avere, se tenuti 
bene, una durata quasi senza limite. (fig.149) | 
| convertitori sono disposti in modo da 
potersi mettere in parallelo fra loro e 
vengono collegati da un cavo di compen- 
sazione comandato dal quadro. Per l’av- 
viamento di detti convertitori si sono in- 
stallati due gruppi formati da un motore 
trifase asincrono di 15 HP. con una velocità 
di 1000/1400 giri al 1^ alla tensione di 
per i trasformatori e valvole per alta ten- maggior superficie di raffreddamento al- 400 volt ca. direttamente accoppiato ad 
sione, pel macchinario e quadro, e рег la l'aria esterna. Questo cassone poi, che ha una dinamo di egual potenza, funzionante 


Fig. 146. 
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Fig. 147. 
centrale telefonica. Le valvole per alta ten- un'altezza maggiore del doppio di quella alla tensione di 600/650 volt. Di fronte 
sione sono disposte in apposite caselle in del trasformatore, ne contiene un secondo a questi trovasi il quadro di manovra, in 
marmo con separatori pure in marmo. a fondo chiuso il quale è fissato alla som- lastre di marmo sostenute da intelaiatur& 
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in ferro fissata al muro, con zoccolo e 
cornice di lamiera in ferro (fig. 148). 
Esso è diviso in 5 scomparti. Nel primo 
sono montati gli apparecchi di manovra 
e di misura dei convertitori per la parte 
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nua: nel quinto finalmente sono montati 
gli interruttori a mano ed automatici non- 
chè gli apparecchi di misura per la linea. 

Messa in moto del macchinario. — La 
corrente ad alta tensione, attraversate le 
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vertitori ‘vengono prima avviati mediante 
manovra di un apposito reostato ed indi 
messi in parallelo con la centrale. Otte- 
nuto il sincronismo e chiusi in seguito gli 
interruttori della corrente alternata si stac- 
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a corrente alternata: nel secondo quelli 
pei due gruppi d'avviamento: nel terzo il 
commutatore, il voltmetro di sincronismo, 
gli interruttori per l'eccitazione e l'inter- 
ruttore del filo di compensazione dei con- 
vertitori: nel quarto gli apparecchi di 
manovra e misura dei convertitori, rego- 
latori ecc. per la parte a corrente conti- 
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valvole, passa ai trasformatori che la ri- 
ducono da 5000 a 410 volt, e da questi 
alle sbarre del quadro sulle quali & fatta 
una derivazione pei motori dei gruppi di 
avviamento. 

Eccitato il campo dei convertitori con 
la corrente continua generata dalla di- 
namo del gruppo di avviamento, i con- 
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cano i gruppi di avviamento ed i conver- 
titori sono pronti a lavorare per l'alimen- 
tazione della linea con corrente continua 
a 650 volt. 

Ogni convertitore é sufficiente da solo 
ad alimentare i motori di due automotrici 
nella corsa in salita, il cui consumo mas- 
simo misurato coi motori in serie, non 
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supera gli 80 KW. Con due gruppi di 
macchine in parallelo si potrebbero met- 
tere in marcia contemporaneamente e sulla 
massima salita, 4 carrozze. 
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Materiale rotabile. — Il materiale ro- 
tabile della Ferrovia Elettrica di Came- 
rino é costituito da 4 vetture automotrici 
per p term e da tre carri-motori per 


L'equipaggiamento elettrico di ogni car- 
rozza consiste in un archetto di presa, un 
parafulmine a corna situato sul tetto della 
carrozza, due interruttori principali dei 
quali uno automatico, una valvola di si- 
curezza rinchiusa in una apposita scatola, 
due controllers situati sulle due piatta- 
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Telefono. — Annesso alla sala delle 
macchine venne installato un centralino 
telefonico il quale, mediante commuta- 
zioni, permette di mettere in comunica- 
zione la stazione di trasformazione con 
l'officina generatrice di Pioraco, con tutte 
le stazioni della l'errovia e con l'ufficio 
della Società esercente. 

La linea del telefono è formata da due 
fili di bronzo silicioso montati sopra iso- 
latori provati a 30.000 volt e fissati ai 


merci dei quali due chiusi ed uno aperto. 
Le automotrici per passeggeri sono di- 
vise in tre scompartimenti, uno di prima 
classe capace di sei posti a sedere, uno 
di seconda classe con dodici posti a se- 
dere ed uno ad uso bagagliaio e servizio 
di posta. 1 sedili sono disposti trasversal- 
mente con passaggio centrale. 1 tre scom- 
partimenti sono intercomunicanti ed 
hanno porte scorrevoli. Le finestre 
sono munite di telaio abbassabile, 
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pali stessi che servono alla sospensione 
delle linea aerea. Le stazioni telefoniche 
sono otto, poste nelle seguenti località: 
Officina generatrice, Stazione di trasfor- 
mazione (col centralino), Stazione di Ca- 
stelraimondo, Stazione della Torre del 
Parco, Stazione delle Mosse, Stazione di 
S. Domenico, Stazione di Piazza Cavour 
(Camerino) e Ufficio della Società conces- 
sionaria, 


di tende e di sbarre di protezione dei vetri 
(fig. 150). Ogni carrozza è illuminata con 
12 lampade ad incandescenza da 16 can- 
dele, 150 volt, divise in tre circuiti. 

Tenuto conto della temperatura inver- 
nale assai rigida in quelle località e del 
carattere ferroviario della linea, si sono 
munite le carrozze di apparecchi elettrici 
di riscaldamento che vennero collocati 
sotto 1 sedili. 
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forme, quattro resistenze, due motori, ed 
un freno elettromagnetico. 

L’archetto di presa si compone di tre 
parti: due pattini di contatto di alluminio 
aventi ciascuno un'incanalatura per il.ma- 
teriale lubrificante, di un telaio e di un 
disco girevole sopra una piattaforma fis- 
sata sul tetto della carrozza. La manovra 
dell'archetto si effettua mediante due fu- 
nicelle una delle quali è attaccata in alto 
al telaio, l'altra all'apparecchio d’arresto 
sulla piattaforma che porta il disco. En- 
trambe vengono manovrate da terra. 

I controllers sono del tipo della Società 
Italiana Lahmeyer di elettricità formati 
ognuno da due tamburi cilindrici verticali 
girevoli attorno ad un asse e portanti le 
piastrine di contatto. Disposti su due file 
e lateralmente ai cilindri del controller si 
trovano 1 martelletti di rame ai quali fanno 
capo i singoli cavi e che, per determi- 
nate posizioni dei tamburi comandati dalle 
rispettive manovelle, stabiliscono i diversi 
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circuiti. Mediante manovra della mano- 
vella del tamburo principale si regola 
la marcia della vettura od il funziona- 
mento del freno elettrico ed elettromagne- 
tico a seconda che l'indicatore della ma- 
novella si fa girare nel senso delle sfere 
dell'orologio ovvero in senso contrario 
(fig. 151 e 152). 

Le prime cinque tacche segnate sul co- 
perchio del controller a partire da Q verso 


destra servono per la marcia con motori 
in serie, le seguenti quattro per la marcia 
con motori in parallelo Le sei tacche a 
sinistra del punto segnato con O indicano 
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novre ed è protetto da un rivestimento 
metallico clie può essere levato a piaci- 


mento. 


La manovella del cilindro piccolo serve 
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fissate mediante molle alle cassette delle 
boccole degli assi. Trasversalmente dette 
guide sono congiunte da ferri ad I. Si è 
ottenuto così un sistema solidissimo come 
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e posizioni di frenamento. Questa dispo- 


sizione offre un notevole vantaggio poichè 
all'occorrenza il manovratore può con un 


semplice giro di manovella. e senza ricor- 
po- 


rere ad altre manovre, portarsi dalla 


sizione di marcia, fosse pure in parallelo, 


a quella di frenatura. 

Ogni controller è munito di sofliatore 
magnetico (spegni-scintille), di apposito 
sistema di blocco per impedire false ma- 
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per inserire i motori per la marcia in 


avanti ed indietro, a seconda che il suo 


indice si trova sulla tacca portante la let- 


Fig. 153. 


tera A o quella l. Quando esso poi si trova 
sul punto O i motori sono fuori circuito. 
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appunto lo richiedevano le condizioni spe- 
ciali della linea ed il peso dei veicoli. Le 
timonerie del freno a ceppi e di quello a 
pattini per i carri-merci sono fissate al 
telaio del truck. 

Ogni vettura passeggieri è munita di 
triplo sistema di freni: il freno a ceppi 
meccanico, il freno elettrico a corto cir- 
cuito ed il freno elettromagnetico con 
azione sulle rotaie. Nei carri merci al po- 
sto del freno elettromagnetico è applicato 
il freno meccanico a pattini. 

Considerate le fortissime pendenze della 
linea venne scelto come terzo freno nelle 
carrozze passeggieri il freno elettroma- 
gnetico con azione sulle rotaie per au- 
mentare l'adesione. Questo freno è formato 
da magneti temporanei che vengono ec- 
citati dalla corrente dei motori i quali, 
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I truck delle vetture sono di costru- 
zione solidissima e provengono dalla Fab- 
brica Hermann Heinrich Bóker di Rem- 
scheid (fig. 153). Essi sono costituiti da 
due robuste guide laterali di acciaio dolce 


con la manovella del regolatore nella po- 
sizione di frenatura, lavorano come ge- 
neratori e mandano la corrente al freno. 

In tutti gli esperimenti che si sono fatti 
con tale freno si ottennero ottimi risul- 
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tati. Con la carrozza lanciata alla massima 
velocità questa venne arrestata quasi istan- 
taneamente sulla lunghezza di qualche 
metro. Durante l'azione di questo treno 
la vettura si mantiene in sesto perfetto. 


А " CR ar : 
ж: Ў +. 
T p” Е +" peo 


Fig. 155. Е 


| motori sono del tipo per trazione, a 
corrente continua per 600-650 volt, ognuno 
della potenza normale di 43 HP. effettivi 
alla velocità di 650 giri al 1’. Essi furono 
costruiti con la cura speciale che richie- 
dono motori di tal tipo, е cosi capaci di 


Fig. 156. 


sopportare forti sovraccarichi per un certo 
periodo di tempo, e meccanicamente molto 
robusti per assicurare l'esercizio nelle mi- 
gliori condizioni riducendo così al minimo 
la necessità di riparazioni. 

Essi sono completamente ed ermetica- 
mente chiusi in una specie di scatola di 
acciaio che li protegge dalla polvere, dal- 
l'umidità, dal fango ed anche contro even- 
tuali urti o sfregamenti che potessero ve- 
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rificarsi durante la marcia (fig. 154 e 155). 

Al fine poi di facilitare le piccole ripa- 

razioni dei motori, la scatola soprade- 

scritta è divisa in due parti facilmente 

smontabili come dimostra la fig. 156. 1 
serbatoi del materiale lubrifi- 
cante portano un'apertura al 
disotto che permette di libe- 

- rare facilmente i serbatoi stessi 
dalle materie inutili. | supporti 
sono facilmente smontabili sen- 
za aprire il motore. Le 
scatole dei motori sono 
inoltre munite di uno 
sportello superiore per 
la revisione delle spaz- 
zole e la pulitura del 
collettore: altro sportello 
si trova al disotto per 
Scaricare eventualmente 
l'acqua o le altre mate- 
rie che si depositassero 
sul fondo delle scatole 
stesse. 

La sospensione dei motori 
ai trucks delle carrozze è stata 
pure speciale oggetto di cura 
della Società Lahmeyer. Da 
un lato il motore è sospeso 
all'asse delle ruote mediante 
due supporti con lubrificazione 
automatica, la terza sospen- 
sione è fatta sul telaio del 
carrello mediante doppio si- 

stema di molle che lo proteggono anche 

contro gli urti più forti (vedi fig. 157). 
Particolare considerazione merita poi il 

volume ristrettissimo che occupano 


i motori della ferrovia di Camerino ^ w 


data la loro potenza;' il loro peso 
pure é minimo in pro- 
porzione della potenza 
stessa. 

Altra proprietà note- 
vole di.questi motori é 
il numero limitato degli 
elementi dell'armatura 
il che permette un pronto 
ricambio in caso di gua- 
sti. Con tutto ciò i col- 
lettori funzionano affatto 
regolarmente senza scin- 
tille, dànno un riscal- 
damento minimo e dopo. 
due anni d'esercizio si 
mantengono in ottime 
condizioni.. La fig. 158 rappresenta la ca- 
ratteristica dei motori della ferrovia Elet- 
trica di Camerino. Ogni carrozza motrice, 
sia per passeggieri come per merci, è mu- 
nita di due motori. Tutti i motori sono 
del medesimo tipo. 

Le resistenze sono distribuite in quat- 
tro apposite cassette di lamiera perforata 
e fissate sotto la cassa della carrozza. Esse 
sono formate da spirali di filo d'argentana 
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fissate su isolatori e ben arieggiate. Mo- 
tori, controlles, resistenze e tutti gli altri 
apparecchi elettrici sono protetti contro 
eccessive intensità di corrente da un in- 
terruttore con scatto automatico e da una 
valvola fusibile di sicurezza. Ogni carrozza 
è anche munita di uno scaricafulmine a 
corna situato sul tetto di essa e messo in 
comunicazione col cavo della presa di 
corrente e colla terra cosicchè qualora il 
fulmine si scaricasse sulla vettura verrebbe 


subito messo a terra. Il tetto delle vetture 
è ricoperto di tela cerata impermeabile 
spalmata di vernice speciale Esso è pure 
munito di lucernario a telarini fissi late- 
ralmente e mobili alle due estremità. 
All'esterno le carrozze sono rivestite di la- 
miera convenientemente е accuratamente 
verniciata. Internamente. non si adotta- 
rono vernici di sorta ed il legno presenta 
il suo colore naturale. Dei sedili, tutti di- 
sposti trasversalmente, quelli di prima 
classe sono imbottiti e rivestiti di velluto 
rosso. 


Fig. 158. 


Le piattaforme sono protette da telai 
con vetri, il finestrino prospicente al ma- 
novratore è apribile. I cancelli dai quali 
si accede alla carrozza sono in ferro fatti 
a libretto. Ogni carrozza è munità di 12 
larghi finestroni forniti di vetri doppi e 
tende. Inoltre tutte le carrozze passeggieri 
e i carri merci sono muniti di sgombra 
linea, di quattro. sabbiere manovrabili a 
mano dalle piattalorme e di due campane 
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d'avviso azionabili a pedale. Nella fer- 
rovia elettrica di Camerino si hanno, pel 
momento, solamente carrozze motrici le 
quali però vennero costruite com appo- 
sito apparecchio d'attacco pel rimorchio, 
che, in vista dell'incremento di traffico 
già verificatosi su detta linea, verrà certa- 
mente adottato. 

Pel trasporto delle merci, come già fu 
accennato, si hanno tre carri motori, due 
chiusi ed uno aperto, ognuno della por- 
tata di 6000 kg., e sui quali durante le 
prove di collaudo si caricarono 8000 kg. 

, di ghiaia senza che si verificasse il mini- 
mo inconveniente. Così per le vetture mo- 
trici passeggieri si fecero le prove con 
un carico di 3 tonnellate, superiore al 
massimo prescritto, ciononostante si su- 
però facilmente anche il tratto di maggior 
salita (то °/,) con un consumo di energia 
di ca. 42 KW. 

La fig. 159 rappresenta la curva della 
energia richiesta durante la prova di corsa 
fatta con una carrozza passeggieri por- 
tante un carico di kg ооо (peso della vet- 
tura kg. 10,500). 

Il peso del materiale mobile è: 
Vetture passeggieri ca. kg. 10,500 
Carri motori merci chiusi ca. » 9,000 
Carro motore merci aperto ca. » 8,500 
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Le ruote hanno un diametro di 820 mm., 
il diametro dell'asse è di 122 mm,, la di- 
stanza fra gli assi di m. 2,20. 

Officina di riparazione. - Perle ripara- 
zioni ordinarie, dalla Società Italiana Lah- 
meyer di elettricità, venne installata una 
officina di riparazione con tornio a filet- 
tare, trapano a colonna, fucina completa, 
mola e relativi arredamenti completi per 
fucina da fabbro e falegname. 

Le macchine utensili sono collegate ad 
un albero di trasmissione azionato da mo- 
tore elettrico. Per le riparazioni e la manu- 
tenzione della linea elettrica si è fornito 
un carro di montaggio a torre con piat- 
taforma ad alzata regolabile e girevole. 


* 
* ox 


Da quanto si é venuto brevemente espo- 
nendo appare dunque confermato quanto 
si accennava in principio, che cioé la fer- 
rovia elettrica di Camerino è una delle 
linee pià importanti del genere per le sue 
caratteristiche e puó a buon diritto chia- 
marsi una vera ferrovia di montagna, nella 
quale si é raggiunta la massima pendenza 
che si puó vincere col sistema normale 
di trazione elettrica a semplice adesione. 


KA 


LE CORRENTI ALTERNATE 


Il 10 maggio il prof. Ascoli ha tenuta 
nell'aula dell'Istituto Centrale Telegrafico 
una conferenza sperimentale sulle cor- 
renti alternate, II dotto conferenziere ha 


esordito rievocando il confronto sugge- 


stivo fatto da Lord Kelvin tra gli acque- 
dotti romani, di cui i ruderi attualmente 
attestano la grandiosità, ed i sottili fili che 
corrono talvolta prossimi ad essi e che 
trasmettono una energia d' importanza 
considerevolmente maggiore; la questione 


offertasi alla mente di Lard Kelvin di giu- 


dicare quale delle due opere fosse più 
degna, porge al conferenziere occasione 
di far notare come sia caratteristica delle 
costruzioni moderne la legge del minimo 
mezzo. 

Nella trasmissione dell'energia, che co- 
stituisce il ramo più cospicuo delle ap- 
plicazioni elettriche, l'uso delle correnti 
alternate é preponderante e quasi esclu- 
sivo, come il più adatto per un comodo 
impiego delle alte tensioni e quindi il 


più economico. Qui il conferenziere enu- 


mera le vantaggiose prerogative della 
corrente alternata, tra le quali emergono 
quella di rendere possibile, in buone con- 


dizioni economiche, la costruzione di mac- 


chine funzionanti direttamente ad alto po- 
tenziale e quella di ottenere comodamente 


variazioni nella tensione mediante 1 tra- 
sformatori statici; ricorda però altresì il 
lungo apostolato del Thury per l'impiego 
di correnti continue ad alta tensione otte- 
nuta mediante l’accoppiamento di più di- 
namo in serie. À questo proposito il pro- 
fessore Ascoli іа notare come la possibilità 
di raddoppiare il potenziale di esercizio 
facendo uso di. correnti continue, ed il 
fatto che le massime tensioni ammissibili 
con correnti alternate sono oggi presso- 
chè raggiunte, nell'intento di aumentare 
ulteriormente le distanze di trasmissione, 
(che attualmente raggiungono come mas- 
simo 1 200, 300 chil.) hanno richiamata 
nuovamente l’attenzione dei tecnici sulle 
correnti continue e provocata qualche ten- 
denza di un ritorno ad esse. 

Ma l'impiego delle correnti alternate 
non si limita alla sola trasmissione d'ener- 
gia, ma occupa il vasto campo della tele- 
fonia, e la telegrafia da esse strettamente 
dipende, abbracciando così l'intera tec- 
nica delle applicazioni elettriche. 

Dopo queste premesse il prof. Ascoli 
entra in argomento esaminando anzitutto 
le differenze caratteristiche tra le gran- 
dezze che definiscono una corrente alter- 
nata e quelle, in numero minore, che de- 
finiscono una corrente continua e spiega 


come i fenomeni attrazione e repulsione 
tra correnti si possano colla corrente al- 
ternata variare ed anche invertire mutando 
opportunamente, in un punto qualunque 
del circuito, le costanti elettriche di esso 
(autoinduzione, capacità, resistenza). 

Queste azioni elettrodinamiche sono il- 
lustrate da un apparecchio comportante 
due rami derivati dotati rispettivamente 
di autoinduzione e capacità variabili e dalle 
classiche esperienze di Elihu Thomson. 

A queste seguono altre col tubo di 
Braun dimostrante il carattere oscillatorio 
della corrente alternata e la composizione 
ortogonale di due correnti spostate di fase. 
Il conferenziere mostra poi l'aumento di 
caduta di potenziale, rispetto a quella con 
corrente continua, che si ha agli estremi 
di una resistenza induttivà e la variazione 
della resistenza apparente colla frequenza; 
e parla del circuito di Duddell, che per- 
mette d'ottenere frequenze variabili e di 
valore elevato. In seguito, utilizzando il 
circuito di Duddel, l'arco del quale porge 
facile mezzo per apprezzare mediante va- 
riazione dell'altezza del suono emesso il 
cambiamento di frequenza, mostra gli ef. 
fetti di risuonanza e lo skin-effect. 

Il conferenziere in un'ultima esperienza 
illustra la circostanza, in apparenza para- 
dossole, di un aumento di tensione in un 
punto di una trasmissione distante dal 
generatore, facendo vedere come essa 
dipenda dalla capacità distribuita e ricor- 
dando a questo proposito la grande im- 
portanza che possono avere gli armonici 
superiori sulle sopraclevazioni di tensione. 

Facendo la sintesi del progresso com- 
piuto nelle applicazioni delle correnti alter- 
nate il prof. Ascoli chiude la sua conferenza 
notando che qui come in altri campi 
la teoria e la pratica si porgono vicen- 
devole aiuto, fornendo questa continua- 
mente argornento a problemi teorici, l'esa- 
me dei quali non sarebbe possibile col 
puro empirismo. 

Le difficoltà di una illustrazione chiara 
e succinta delle correnti alternate e dei 
fenomeni che presentano, è stata dal pro- 
fessor Ascoli, mercé la sua rara compe- 
tenza, superata pur facendo uso di cogni- 
zioni e locuzioni elementari, e la parola 
sempre elegante e persuasiva del confe- 
renziere ha vincolato per più di un'ora 
l'attenzione di tutta l'assistenza la quale 
con una calorosa ovazione lo ha ricom- 
pensato del godimento intellettuale pro- 
curato. 


G. E. 
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AZIONE DEL VENTO SULLE LINEE AEREE 


Il vento agisce sui fili di linea e sui 
sostegni rilevati producendo sforzi note- 
volissimi. Una delle maggiori preoccupa- 
zioni, infatti, nel calcolo dei pali è appunto 
la valutazione dell'effetto del vento su 
di essi e sulle teste dei conduttori. 

Le formule proposte per stimare tali 
sforzi concordano fra loro come tipo 
(F—XKV?*S), ma diversificano enormemente 
per i valori attribuiti a K ed a V. 

I punti critici infatti sui quali i diversi 
autori si sbizzarriscono sono: 

I.) Il valore V della velocità del vento 
da adottarsi come massimo : 

II.) H valore della costante K (varia- 
bili colla forma e proporzione dei corpi). 

La prima é questione meteorologica e 
si può risolvere basandosi su dati d'os- 
servazione. 

La seconda è questione di fisica spe- 
rimentale e si può, almeno per l'uso prati- 
co, affrontare con mezzi abbastanza sem- 
plici. 

L’Autore si è prefisso di studiare, non 
il problema generale dell'azione dell’aria 
in moto sui corpi di forma e dimensione 
qualsivogliano; ma sibbene il caso par- 
ticolarissimo dell'effetto del vento sui fils, 
estendendo, almeno in parte, le prove e 
le considerazioni ai pali di sezione circolare 
еа a traliccio. 

L'esperienza fu condotta in due modi 
perfettamente distinti, allo scopo di avere 
una specie di controllo generale. 

I. Metodo. — L'aria si muove ed il filo 
ne risente l'azione. Si misura la velocità 
del vento e lo sforzo provocato e si de- 
duce il valore di K. 

Variante del I° Metodo. La disposizione 
è identica senonchè si è aggiunto un si- 
stema ammorzatore per facilitare le mi- 
sure. 

11° Metodo. — L'aria è tranquilla ed il 
filo si muove; mediante una disposizione 
semplicissima, scrivendo l'equazione di 
movimento del filo nell'aria e introdu- 
cendo i valori forniti dall’ esperienza si 
ricava l'incognita K. 

L'autore descrive i dispositivi usati; 
` quali eventualmente potrebbero anche 
servire per altre ricerche. 

l risultati ottenuti con ciascuno dei me- 
todi accennati sono comparabili fra loro. 
La media dei numeri avuti col metodo /. 
‘e colla sua variante, coincidono col va- 
lore medio fornito dal metodo lI. 

Fatto questo confortante, data la via 
affatto diversa scelta per giungervi. 

ll risultato definitivo di tutte le prove 
eseguite si concreta in un coe/ficiente (uno 


(1) Sunto della comunicazione fatta dall'Ing. 
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per i cilindri ed uno per i piani di piccole 
dimensioni) che offre una certa garanzia 
di attendibilità. 

Sono inoltre riassunti in tabella (tanto 
per mostrare ció che già esiste in mate- 
ria) i valori proposti dagli Autori piü 
disparati per nazionalità, professione, ten- 
denze ed abitudini mentali. 

Si osserva da ultimo che in tanta pro- 
fusione di risultati, pressoché nessuno 
(salvo una o due eccezioni) riguarda il 
fenomeno dello sforzo del vento provo- 
cato su veri fili; la maggior parte infatti 
ha sperimentato su corpi diversi o per 
forma o per proporzione; spesso con ve- 
locità d'aria non paragonabile a quella 
che in pratica si incontra (1). 


Il venticinquesimo anniversario 
DELLA FONDAZIONE 
dell’ Allgemeine Elektrioitàte—Gesellschaft 
di Berlino (:) 


L'Allgemeine Elektricitáts, fondata nel 
1883, compie adesso il suo venticinque- 
simo anniversario. 

Lc origini della Società devono ricer- 
carsi nella Studiengesellschaft fondata nel 
1881 da Emil Rathenau con l'aiuto di 
Banche tedesche; la quale aveva pet 
iscopo la diffusione dell'illuminazione ad 
incandescenza presentata dalla Società 
Americana Edison all'Esposizione mon- 
diale di Parigi del 1881 . 


Dati i favorevoli affari fatti dalla So- 
cietà, nell'anno 1883 la Società si tras- 
formò in Società tedesca Edison per elettri- 
cità pratica. Questa Società conchiuse un 
patto con la Siemens et Halscke A. Gr., 
per cui quest'ultima si assumeva la 
costruzione delle grandi macchine elet- 
triche. 

Per avere una diffusione importante nel 
campo dell'illuminazione elettrica, fu con- 
chiuso una convenzione con la città di Ber- 
lino col quale la Società s'impegnava d'illu- 
minare una parte di Berlino a corrente elet- 
trica, L'esecuzione di questo contratto fu 
affidata ad una speciale impresa, Le off- 
cine elettriche di Berlino, che s'impegnava 
di prendere tutti gli oggetti necessari alla 
produzione e impiego della corrente della 
Società Edison tedesca. 

Il desiderio di avere una maggiore li- 
bertà di movimento; portò, nel 1887, ad 
una variazione dei patiti stabiliti fra la 
Siemen-Halscke A. G. e la Edison, con la 
quale la Società Edison tedesca acquistava 
completa autonomia. Contemporaneamente 
fu aumentato il capitale delle azioni a 12 
milioni di marchi e trasformato il nome in 
Allgemeine Elektricitàts- Gesellschaft. 
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Ingrandendo la fabbrica delle lampade 
ad incandescenza, esssa potè intraprendere 
la costruzione di dinamo e motori, nonchè 
la costruzione di fili isolati. 

Nel 1888 la Società acquistò il brevetto 
Spragues e come con la compera del bre- 
vetto Edison aveva dominato il campo 
dell'illuminazione elettrica, così con que- 
sto secondo brevetto potè dominar quello 
della trazione elettrica. | 

Le prime tramvie costruite sono quelle 
in Halle e Gera. 

Quasi contemporaneamente la Società 
cominciò a trattare le grandi imprese 
elettro-chimiche, in prima linea dell'allu- 
minio e delle sue leghe. E da questo sortì 
la Aluminium-Industrie-A. G. in Neu- 
hausen. 

Al principio del 1890 con l'uso della 
corrente trifase furono costruiti grandi 
trasporti di forza come la centrale idro- 
elettrica di Rheinfelden con 15,000 HP. 
e 50 km di ambito e l'officina a vapore 
dell'Oberspree. con 50,000 HP. 

Alla fine del 1890 il numero delle offi- 
cine elettriche costruite dalla Società in 
Germania e all’estero ammontava a 248 
con una potenza totale di 210,000 HP. 

La Società frattanto estendeva sempre 
più le sue officine e specialmente per la 
parte dei cavi costruì la officina dell'Alta 
Sprea, presso la quale verso la fine del 
secolo passato, sorsero le altre fabbriche 
per turbine a vapore, turbo-alternatori, te- 
legrafia senza fili e automobili. 

Al tempo della crisi economica l'unica 
speranza di miglioramento era lacontinua- 
zione con le altre Società esercenti e la 
Allgemeine si unì all'Union Elektricitáts 
Gesellschaft e venne in strette relazioni 
con la grande Società Americana General 
Electric Co. come anche con le diverse 
Società Thomson- Houston. 

Questa unione fu utile all'A. E, G. prin- 
cipalmente nel campo della trazione elet- 
trica per avere lo scambio fra le diverse 
Ditte di tutte le nuove scoperte e inven- 
zioni. 

À questa unione pervenne poi anche 
una parte della Brown, Boveri e Cie., 
quella di Baden e si trasformò in Società 
per azioni la grande Ditta Gebrüder Kór- 
ting di Hannover per le costruzioni di 
macchine a gas. 

Dato il carattere d'impresa della So- 
cietà, era necessaria la fondazione di una 
società per progetti, costruzioni ed eser- 
cizio di officine elettriche sia per luce che 
pər forza (Electricitats Lieferungs-Gesell- 
schft) come già nel 1895 con l'aiuto della 
Banca tedesa e dell'Istituto di credito sviz- 
zero era stata fondata a Zurigo la Banca 
per imprese elettriche. 

Il capitale delle azioni della Società che 


G. Rebora alla Sezione di Milano dell'A, E. I. la sera dell'8 maggio 1908. — (2) E. T. Z. 1908. Fasc. 18, 
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nel 1887 ammontava a 12 milioni di mar- 
chi, ammonta oggi a 100 milioni di mar- 
chi; il capitale totale, incluse obbligazioni 
e riserve arriva a 184 milioni di marchi. 

Dell'estensione delle fabbriche e dei 
diversi reparti si può avere una idea 
dalla seguente tabella: 


КЕЛ EF e Š 
, OFFICINE 9 | $e | EE 
б.с 4t 3 
= lo a Li 
RR ^ |82| š 
N) 
l 
Lampade ad incandescenza 
e lampade Nernst......| 11500| 15700| 1500 
Apparecchi elettrici. ...... не 39100! 6000 
Массћіпе. ............... 1100000 90300! 7500 
| 
Turbine. ... ira, 41500! 34600 2100 
or EET . |103000| 73400 5000 
Automobili. ........ — — 14500| 1000 


Della potenza dei singoli reparti diamo 
qualche cenno. Nell'anno 1906/07 furono 
forniti circa 8 milioni di lampade ad in- 
candescenza (dal principio della fabbrica 
(1883) circa 80 milioni); 43953 dinamo, 
motori e trasformatori con una potenza 
totale di 854,534 KW. o 1.161,060 HP; 
la potenza totale delle turbine a vapore 
di cui alcune di 7500 KW è in cifra tonda 
560,000 HP. Nell'anno 1906/07 furono 
adoperati рег i cavi 21500 t fra rame, 
zinco e alluminio е 3200 t fra carta juta 
cotone guttaperca per isolante. Furono 
forniti 4000 Am di cavi per alta tensione, 
reti telegrafiche e telefoniche, 4600 t di 
fili isolatori e 13000 t di filo di rame. 

Il valore del materiale adoprato am- 
monta a 48,500,000 ‘marchi. 

Il movimento da 1,213,000 marchi nel 
1884 sali a 216,081,000 marchi nell anno 
1906/07. 

La Società possedeva, fino a quest'an- 
nO, 1300 privative. 

l'ino ad oggi furono costruite dalla So- 
cietà centrali elettriche in 700 città con 
una potenza totale di 745,000 HP. e fer- 
rovie elettriche per una lunghezza totale 
di binario di 4300 Km., 10,100 vetture е 
20,500 motori. 

Il numero degli impiegati nelle fabbri- 
che tedesche ега di 30,700 nel 1906/07. 

Per lo smaltimento delle merci esistono 
45 uffici in Germania, 85 società auto- 
nome all'estero e 40 succursali in città 
non europee. 

La serie dei dividendi dal 1883 è stata 
la seguente: 4, 4, 5, 4, 7, 9, 10, 9, 7 la 
8", ‚9,11, 13, 15, 15, 15,15, 12, 8,8, 9, 10, 
11, е 12°. 

Si comprende come una società di tale 
estensione e potenza abbia influenza sulla 


(1) Electrical World, 4 aprile 1908. (2) El. 
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vita economica dello Stato e d'altra parte 
come essa abbia dei doveri verso i suoi 
dipendenti. La società infatti possiede: 
una cassa pensioni e prestito con 4,527,900 
marchi, la fondazione Matilde Rathenau 
con 1,213,800 marchi, la fondazione Erich 
Rathenau con 240,300 marchi e una cassa 
per operai malati con 900,700 marchi. 
L'amministrazione centrale ha la sua 


sede in un magnifico palazzo costruito 
da Messel, e a capo di essa continua a 
stare Emir RATHENAU che, contemporanea- 
mente alla Società da lui fondata e por- 
tata al massimo splendore, festeggia oggi 
il suo venticinquesimo anniversario come 
Direttore Generale dell'Allgemeine Elet- 


tricitàts Gesellschaft. 
| Gz. 
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L'USO DELLE ALTE TENSIONI © 


Sembra che vi sia la tendenza a crescere 
le tensioni sulle linee di trasmissione di 
energia, Fino a poco tempo fa si adotta- 
vano dei potenziali aggirantisi intorno ai 
50,000 volt, ma adesso i 70,000 volt sono 
stati adottati con successo е si prevede 
che saranno presto superati. 

Le tensioni anzidette sono senza dubbio 
sufficientissime per tutti gli usi attuali, ma 
le sfcre di azione delle linee di trasmis- 
sione saranno col tempo assai maggiori di 
adesso. La maggior parte dei grandi im- 
pianti idroelettrici 51 trovano a distanze 
troppo considerevoli dai grandi centri ma- 
nifatturieri e, d'altra parte, molti impianti 
piccoli potrebbero essere uniti insieme 
con profitto per operare delle linee di tras- 
missione di grande potenza se la pratica 
delle altissime tensioni potesse abbassare 
fino ad un limite conveniente ıl costo dei 
conduttori. In simili casi sarebbe da prefe- 
rirsi un potenziale di 100,000 volt. 

Il problema da risolversi è quello dell'i- 
solamento della linea giacchè è ormai pro- 
vata la possibilità di costruire trasforma- 
tori che tunzionino bene, con un costo re- 
lauvamente basso, per tensioni assai supe. 
riori a quelle che vengono attualmente 
adoperate nella pratica. 

Per quanto riguarda gli isolatori, la ditfi- 
coltà non consiste nel trovare un tipo di 
porcellana adatto, ma piuttosto nelle 
grandi precauzioni da osservarsi per im- 
pedire la formazione di archi in periodi 
di burrasche. Gli ordinari tipi di isolatori 
funzionano assai bene fino ai 60 0 70,000 
volt, ma quando si tratti di 100,000 0 
150,000 con un fattore di sicurezza ra- 
gionevole, le condizioni cambiano, 

[ nuovi tipi di isolatori a sospensione 
non sono stati ancora provati su vasta 
scala, né potrebbero forse avere tutti i 
requisiti necessari allo stato attuale della 
loro fabbricazione. 

oarebbe in ogni modo importante per 
le linee ad altissime tensioni ai ridurre al 
minimo 1 punti di sostensione, quindi si 
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prevede che tali linee sarebbero a campate 
assai grandi, con sostegni costruiti in modo 
da permettere la messa in opera di si- 
stemi di isolamento piuttosto complessi. 
Anzi è facile prevedere che la possibilità 
di lunghe tesate sarà condizione essen- 
ziale per queste linee; quindi la necessità 
di studiare sempre meglio i tipi di fili e 
di cavi, in modo da ottenere la massima 
resistenza alla trazione ed il più alto li- 
mite di elasticità. I sostegni metallici do- 
vranno essere naturalmente studiati accu- 
ratamente come strutture soggette a sforzi 
notevoli. 

Riducendo al minimo il numero dei 
punti di appoggio della linea, il problema 
dell'isolamento dovrebbe essere di solu- 
zione non troppo diflicile nè dispendiosa. 
Così, per esempio, mettendo degli isola- 
tori del tipo attualmente in uso in tandem, 
quando si possa disporre liberamente di 
spazio nel senso verticale, si ritiene di 
potere applicare senza inconvenienti delle 
tensioni di 100,000 volt con fattori di si- 
curezza eguali, o quasi, a quelli in uso 
per le tensioni di 50,000 o 60,000 volt. 
Prima di superare i 100,000 volt, detti 
fattori di sicurezza, dovrebbero essere 
nutevolmente aumentati. 

Quando saranno perfezionati gli isola- 
tori a sospensione in modo da poter re- 
sistere alla pioggia, non v'è ragione per- 
chè non siano tentate delle applicazioni 
della tensione di 150,000 volt. 

Questo non sarà forse il limite mas- 
simo, ma con simile tensione quasi tutti 
i grandi progetti di trasmissione di ener- 
gia potrebbero avere una realizzazione 


commercialmente conveniente. | 
I U. r. 


Misura del coefficiente di auto-indu- 
zione di un circuito sotto carico, 
C. C. Chapin (1). 


La determinazione della induttanza di 
un circuito sotto carico presenta serie dif- 
ficoltà quando essa è dell'ordine della re- 
sistenza ohmica o le è inferiore. Per poter 


tuttavia misurare questa quantità, l'A. pro- 
pone di montare in serie colla linea (0 col 
circuito) di cui si vuol determinare l’in- 
duttanza, un reostato non induttivo K la 
cui resistenza ohmica è eguale a quella 
della linea. Ai terminali di questa vien 
montato in derivazione uno dei rami di 
un galvanometro differenziale, mentre le 
estremità dell'altro ramo sono semplice- 
mente collegate ai terminali del reostato К. 
In tali condizioni è facile vedere che se 
le resistenze ohmiche dei due rami (sup: 
poste non induttive) sono eguali, le cor- 
renti corrispondenti, essendo allora pro- 
porzionali alle tensioni, la deviazione del- 
l'ago sarà proporzionale а 2x/ Ll, indicando 
con f la frequenza, 7 la corrente che tra- 
versa la linea e lo shunt ed L il coefficiente 
d'auto-induzione incognito; questo coeffi- 
ciente viene dunque determinato diretta- 
mente. D'altra parte una prova con cor- 
rente continua permette di adattare la 
resistenza ohmica del reostato in modo 
ch'essa sia esattamente eguale a quella 
della linea. Infine mediante una resistenza 
ohmica regolabile x, intercalato sul filo 
comune ai due rami è facile ricondurre 
la deviazione ad un dato valore d. 

Un calcolo semplicissimo permette al- 
lora di determinare la quantità E — 2x/LI 
in funzione di x si ha: 


2nfLI=(r+ 2a): 


dove i è la differenza tra le correnti dei 
due rami che danno la deviazione stabi- 
lita d ed r la resistenza d'uno di questi 
rami. Quest' ultimo metodo é specialmente 
vantaggioso quando le deviazioni del gal- 
vanometro non sono proporzionali ad £, 

L'A. termina dando alcuni risultati a 
prova e fa rilevare che il suo metodo 
puo applicarsi anche alla misura della 
capacità e allo studio dell'effetto fii Kelvin 
(skin-effect). 


Il telegrafo senza fili nella navigazione 


In una comunicazione presentata recen- 
temente all'Accademia delle Scienze di 
Parigi dal sig. M. Bouquet de la Grye, 
si propone di installare sulla torre Eiffel 
una stazione radiotelegrafica per comuni- 
care l'ora di Parigi o di Greenwich ad 
ogni nave che sia provvista di apparato 
radiotelegrafico. Servendosi di apposito 
segnale convenzionale, i bastimenti po- 
trebbero così regolare i loro cronometri. 

Tale proposta è stata accettata dal Go- 
verno francese e verranno fatti esperi- 
menti nell'Atlantico e nel Mediterraneo 
inviando il segnale del tempo di Parigi 
alla mezzanotte per evitare disturbanze 
locali, che a mezzogiorno sarebbero più 
da temersi. | 
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Aumento di potenza nei motori a scoppio 
mediante una iniezione di ossigeno. 


L'ing. Jaubert della Società Aster ha 
eseguito importanti esperienze circa l'au- 
mento di potenza di un motore a scoppio, 
iniettandovi durante la marcia, una certa 
quantità di ossigeno; in questo modo si 
viene ad aumentare la porzione della 
carburazione, diminuendo cosi quella del 
gas inerte, cioé dell'azoto. 

La migliore proporzione di ossigeno 
da impiegarsi per evitare conseguenze 
disastrose, quali p. es. la distruzione del 
motore non deve oltrepassare un massi- 
mo di 180 litri per cavallo ora, cioé di 
3 litri per cavallo minuto. 

Iniettando tale quantità di ossigeno du- 
rante la marcia del motore si puó otte- 
nere un aumento di potenza del 70 ojo. 

Questo notevole risultato viene segna- 
lato del Dal Bollettino della Società aereo- 
nautica italiana; gli aviatori potrebbero 
avere così il mezzo di aumentare conside- 
revolmente la potenza dei loro motori 
senza ricorrere a tipi pesanti € costosi. 

Un motore di 33 HP del peso totale 
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di 231 kg. (7 kg. per HP) potrebbe svi- 
luppare una potenza di 56 HP aggiun- 
gendo 33X3 = 100 litri di ossigeno al 
minuto il che darebbe un peso unitario 
di soli 4 kg. per HP. 

li sig. Archdeacon crede che un tale 
motore riuscirà di molta utilità nella avia- 
zione, specialmente degli aereoplani poi- 
ché é oramai dimostrato che per un ae- 
reoplano è necessario uno sforzo massimo 
soltanto per il sollevamento, mentre per 
mantenersi nell'aria esso non richiede che 
una potenza molto minore. Appena l'ae- 
reoplano ha spiccato il volo si potrà chiu- 
dere il rubinetto dell'ossigeno e proce- 
dere con la forza normale del motore, 
cioé 33 HP. 

L'ossigeno da iniettare puo venir lor- 
nito da un cilindro contenente ossigeno 
compresso o da un generatore di ossi- 
geno molto simile ad un generatore di 
acetilene. Qcesto ossigeno é generato fa- 
cendo reagire l'acqua sopra il tetrossido 
di potassio A? O*, prodotto fabbricato 
dal Jaubert: la reazione è la seguente: 


К? О — НО = 2КОН 4 Ф. 
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Derivazione d'acque per uso di opi- 
ficio industriale. — Crediamo interessante 
riassumere una decisione pronunciata dalla IV se- 
zione del Consiglio di Stato in materia di deriva- 
zione d'acque e di trasformazione dell'opificio per 
il quale la derivazione d'acqua era stata ottenuta. 

Si tratta della Ditta Biso e Cozzani conces- 
sionaria di una derivazione d'acqua dal torrente 
Carrione in provincia di Massa e Carrara, la 
quale con nuove opere eseguite aveva derivato 
una quantità d'acqua notevolmente superiore a 
quella a cui potcva ave- diritto in base all'atto 
di concessione. La concessione infatti era stata 
chiesta ed accordata per un dato stabilimento 
industriale, il quale poi era stato sensibilmente 
ampliato e trasformato, sicché la Ditta stessa 
avrebbe potuto usare anche tutta l'acqua del 
torrente. 

In seguito a relazione dell’ ufficio del genio 
civile che aveva constatato che la Ditta aveva 
arbitrariamente aumentato la quantità d'acqua 
derivata e la forza motrice, il Prefetto della 
provincia di Carrara intimó alla Ditta stessa di 
sistemare il canale derivatore, di regolare la 
bocca dell'incile e di demolire le opere nuove 
costruite, sotto comminatoria di esecuzione d'uf- 
ficio. Il Ministero dei Lavori Pubblici aveva con- 
fermato il decreto prefettizio. 

La Ditta Biso e Cozzani ricorse alla IV se- 
zione del Consiglio di Stato ritenendo illegittimo 
il provvedimento dell'amministrazione e soste- 
nendo che in virtà della concessione avesse di- 
ritto di aumentare la quantità d’acqua a suo 
piacimento. 

Ma il supremo collegio amministrativo con- 
tenz oso dichiarò che l’inipugnato decreto mi- 


| nisteriale era conforme alle vigenti disposizioni. 


Infatti per la legge 20 marzo 1865 e per il re- 
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golamento sulle derivazioni delle acque del- 
l'8 settembre 1867, il concessionario di acque 
pubbliche non può fare lavori sui corsi d'acqua 
e in qualsiasi modo aumentare la quantità di 
acqua cui avesse diritto ai termini dell’atto di 
concessione; senza le forme dalla legge stessa 


e dal regolamento indicate, cioè senza regolare 


autorizzazione della pubblica autorità, cui spetta la 
suprema vigilanza sul demanio fluviale, autorizza 
zione che nel caso in esame non era stata chiesta. 

La IV sezione del Consiglio di Stato rilevò 
inolt e che dalle risultanze degli atti la Ditta 
non aveva neppure diritto all'aumento in forza 
della concessione: « sia perchè la concessione 
era stata fatta per un determinato opificio e 
questa, senza intesa con l’autorità preposta alle 
acque pubbliche, era stato poi trasformato in 
altro richiedente una forza d'acqua maggiore; 
sia perchè fin d'allora si era prescritta l'altezza 
che doveva avere la caduta e stabilito che una 
determinata zona del torrente dovesse rimaner 
libera, ciò che dimostra insussistente la esage- 
rata pretesa dei ricorrenti di aver diritto per- 
sino a tutta l’acqua del torrente; sia infine 
perchè una tale pretesa sarebbe inammissibile 
come contraria alle regole più accettate in ma- 
teria di interpretazione di concessioni d’acque 
fluviali e torrentizie. E perciò, se pure l'atto di 
concessione lasciasse qualche dubbio in propo- 
sito, questo dubbio doveva togliersi (come disse 
la sezione consultiva di questo consiglio) col 
ritenersi che lo stato di diritto corrispondesse 
allo stato di fatto esistente quando fu attuata la 
legge del 1865 e perciò prima della trasforma- 
zione dell’opificio; con che verrebbe pure a cir- 
coscriversi la prescrizione acquisitiva, anche per 
la sopravvenuta legge del 10 agosto 1884 (ar- 
ticolo 24) ». 
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Secondo la IV sezione era incensurabile an- 
che il decreto ministeriale in quanto determinava 
la quantità d'acqua goduta della Ditta Biso è 
Cozzani anteriormente ai lavori eseguiti, impe- 
rocchè tale determinazione era stata fatta con 
criteri che non possono essere censurati, dal 
competente ufficio del genio civile. 

Infine ia Ditta ricorrente impugnava il prov- 
vedimento prefettizio e quello ministeriale per- 
ché avevano inteso di proteggere gl’ interessi 
privati di un concessionario inferiore e quelli 
patrimoniali del demanio, anzichè quelli pub- 
blici e di ordine più elevato che consistono nel- 
l'esercitare l'azione di vigilanza sulle acque pube 
bliche in un interesse generale. Ma a questo 
riguardo la sezione contenziosa osservò che, 
se anche l’azione dell’autorità amministrativa 
fosse stata mossa in seguito a richiesta di pri- 
vato interessato, ciò non le toglieva quel carat- 
tere che essa medesima ha di per sè per il suo 
obietto immediato di reintegrazione del dema- 
nio fluviale contro le altrui illegittime invadenze, 

Riconosciuto quindi che nessuna delle censure 
mosse all'impugnato provvedimento ammini- 
strativo risultava fondata, la IV sezione del 
Consiglio di Stato con sua decisione del 22 no- 
vembre 1927, respingeva il ricorso della Ditta 
Biso e Cozzani. 

A. M. 
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Prescrizione dell’ azione per infortu- 
nio sul lavoro. — Come è noto, l’azione per 
infortunio sul lavoro spiegata dall’operaio con- 
tro il padrone si prescrive in dieci anni. Certo 
Gatti però, operaio della Società Ligure e Lom- 
barda, pretendeva da questa il risarcimento dei 
danni, sebbene l'infortunio che lo aveva colpito 
risalisse ad oltre dieci anni, sostenendo che la 
prescrizione era stata interrotta pel fatto che la 
Società da meno di dieci anni gli aveva pagato 
una somma di lire 750, ammontare del premio 
dell’assicurazione che la Società medesima aveva 
stipulato a favore dei propri operai. 

Ma la Corte d'appello di Genova, con sen- 
tenza del 29 ottobre 1907, osserva che, con tale 
pagamento, la Società altro non aveva fatto che 
rimettere al Gatti la somma che a lui doveva 
essere data e fu corrisposta dalla Cassa Nazionale 
in conseguenza dell’assicurazione stipulata dalla 
detta Società a favore de’ suoi operai fra i quali 
era il Gatti; per cui, ciò tacendo, non aveva po- 
tuto in alcun modo riconoscere di essere incorsa 
in quella colpa contrattuale in base alla quale 
era stata da lui proposta la domanda che aveva 
dato inizio al giudizio. La detta indennità pro- 
veniente dall’assicurazione e l'indennizzo chiesto 
dall'operaio alla Società pel risarcimento del 
danno riportato nell'infortunio dipendono infatti 
da due diverse fonti d'obbligazione ; sicchè quanto 
attiene alla prima non può spiegare alcuna ef- 
ficienza nei riguardi della seconda. 

La Corte soggiunse che non era da tenersi in 
considerazione l’obiezione che la Società non 
fosse allora tenuta per legge ad assicurare i pro- 
pri operai e che con l'assicurazione non abbia 
fatto altro che liberarsi dal dover corrispondere 
tutto l'indennizzo, perchè è pur sempre vero che 
la Ligure-Lombarda col pagamento di somma 
che gli veniva dalla Società assicuratrice, non 
aveva riconosciuto una colpa qualsiasi a suo ca- 
rico nell'infortunio incorso al Gatti. 
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Neppure, dichiarò la Corte di Genova, la pre- 
scrizione poteva essere stata interrotta, come 
asseriva anche il Gatti, dal fatto che la Società, 
dopo l’infortunio, lo aveva ammesso, benchè in- 
valido, nel proprio stabilimento, adibendolo a 
lavori più leggeri, perchè appariva chiaramente, 
fino a prova in contrario, che tale provvedimento 
era stato preso pielatis causa e non per ricono- 
scere una obbligazione qualsiasi. | 

La Corte escluse quindi che la prescrizione 
decennale fosse stata interrotta dai fatti suindi- 
cati e respinse le pretese dell'operaio. 

| A. M. 
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Soonto ufficiale Banca d'Italia 5 °/,. 


Sconti: Francia, 8. — Svizzera, 3 50 — Londra, 8 
— Germania, 5. — Austria, 4. — Belgio. 3.50. 

Chéques: Francia 100.05 - 99.95 - Svizzera 99.8. 5- 

99.778 - Londra 25. 13-28.111 - Germania 123 05. - 122 95. 


Società elettrica Sicilia Orientale - 
Roma. — Con l'intervento di 5500 delle 
n. 6000 azioni che costituiscono il capitale so- 


ciale di L. 3,000,000 è stata tenuta l'assemblea. 


generale di questa Anonima. 

La relazione del Consiglio rileva che nell'e- 
sercizio 1907 sono stati uitimati i progetti d'im- 
pianti idroelettrici sui fiumi Alcantara e Cassi- 
bile presso Catania e Siracusa e che sono già 
incominciati i relativi lavori. 

L'utile derivante dall'esercizio proviene dal- 
l'impianto di Siracusa e permette di dare un 
dividendo del 5 "/, al capitale pro rata versa- 
menti. i 

A Sindaci vennero confermati i signori cava- 
liere Antonio Saya — ing. Giuseppe Pontre- 
moli — ing. Giuseppe Foti. 

Società Anonima Ferrarese per tra- 
zione Forza e Luce - Ferrara. — Que- 
sta Società ha tenuto l'Assemblea generale dei 
suoi azionisti pel primo esercizio sociale. 

Dalla relazione risulta che la Società acqui- 
stò gli impianti finora esercita dalla Ditta Inge- 
gnere A. Cristofori e C., e cioè due linee di 
tram a cavalli ed un impianto di produzione e 
distribuzione di energia elettrica a corrente al- 
ternata e acquistò pure dalla Serie di Bologna 
l'impianto di produzione e distribuzione di ener- 
gia elettrica da questa esercitata in Ferrara. 
Definì pure le pratiche per ottenere dal Comune 
la concessione tramviaria a trazione elettrica 
per 4 linee di città e per la linea Ferrara-Pon- 
telagoscuro. 

Le risultanze del bilancio del 1? esercizio 
danno quindi un saldo attivo di L. 21,455.48 
che é stato portato a nuovo. 

A consiglieri vennero eletti i signori cava- 
liere avv. Ugo Magri e Giuseppe Ravalli. A sin- 
daci i signori cav, Gino Giolo, cav. prof. Pietro 
Sitta e Giovanni Zagazzi. 

Società Anonima per Forze motrici - 
Lucca. — Gli azionisti di questa anonima, 
riuniti in assemblea ordinaria, approvarono il 
bilancio dell’esercizio 1907, che chiude ancora 
il perfetto pareggio. 

Essa segna però un altro passo nella via ascen- 
dente dell'azienda, Per soddisfare alle numerose 
richieste per forza motrice e luce già pervenute, 


il Consiglio si propone di costruire le seguenti 
linee: Lucca Capannori, Porcari, Altopascio — 
S. Pietro a Vico, Marlia, Ponte a Moriano — 
Monte S. Quirico — Ponte S. Pietro, Manico- 
mio — Massa Pisana, Santa Maria del Giu- 
dice. 

Ë per questo motivo il Consiglio propone di 
elevare il capitale per semplice sua delibera- 
zione fino alla somma di un 1,000,000. 

Gli azionisti riuniti quindi in assemblea stra- 
ordinaria hanno approvato il detto aumento 
dando facoltà al Consiglio di provvedervi gra- 
dualmente ed in quelle proporzioni richieste 
dallo sviluppo dell’azienda. 

A Consiglieri furono eletti i Sigg. Ing. Carlo 
Clerici, cav. Giovanni Niemack, ing. Franco 
Brioschi, cav. Giovanni Silvestrini, conte Ales- 
sandro Minutoli, cap. Paolo Uzielli, on Fran- 
cesco Croce, ing. Giuseppe Neri. 

A Sindaci i Sigg. Matteucci Luigi, Luporini 
cav. Dante, Albarella Cesare. 

Società Sicula Imprese elettriche - 
Palermo. — È stata tenuta l'assemblea ordi- 
naria e straordinaria degli azionisti di questa 
Società. Dopo udita la relazione del Consiglio 
di Amministrazione venne approvato il bilancio 
chiuso al 31 dicembre 1907, che offre un utile 
netto di L. 391,094.94 del quale fu deliberato il 
seguente riparto: 

Al fondo di riserva.. . . . . . . Lire 17,735.97 
Ammortamento di 34 azioni (emis- 


sione 1906). ........... » 8,500. 
Idem di 28 azioni (emiss. 1907) »  7,000.— 
Dividendo di Lire 10 ad ognuna 

delle azioni in corso (emissione 

1906). xs e. s.s. » 36850.— 
Dividendo 4 *|, alle 24,000 azioni 

(emissione 1907). ........ » 173,114.76 
Divdendo 4 °/, al capitale partc- — — 

cipante di L. 6,000,000 fino 

а" aprile 1907. ....... » 66,885 24 
4 */, al capitale partecipante di 

L. 4,000,000 per il 1? semestre 

19607 ida a e +... +++ D» 80,000.00 
A nuovo L. ¿ua a cas sss K . » 1,008.52 


In sede straordinaria l'assemblea ratificó la 
avvenuta emissione di 100,000 obbligazioni 4 °/o 
да L. 500 e così per Lire 5,000,000, le quali 
dovranno venire ammortizzate alla pari entro 
35 anni a cominciare dal 1913. 


— 
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Parigi, 20 - Argento prezzo al kg. Fr. 88. ;5 


Londra, 19 - Argento pence 24 */, all’ oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 19 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 52 7/8 per oncia troy. 
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Agente Brevetti 
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INFORMAZIONI 


II « Kelvin » 


E" stata lanciata la proposta per parte 
della Scuola militare di segnalazioni de- 
gli Stati Uniti di America, di designare 
col nome di “ Kelvin , l'unità commer- 
ciale di energia elettrica, cioè il Kilo- 
wattora. i 

—+—— 


Istituto d'igiene industriale a Francoforte 


A Francoforte è stato creato recente- 
mente un istituto di igiene industriale 
che servirà da ufficio di informazioni e 
nel medesimo tempo sarà un centro di 
studii per gli ispettori dell'industria, per 
i medici delle Casse infortuni, per i capi 
delle industrie c per gli ingegneri. 


——— KA ———— 


Esportazioni ed importazioni tedesche di 
materiale elettrico per il 1907. 


Nel 1906 il valore totale delle espor- 
tazioni tedesche in articoli elettrici si era 
elevata a 170,7 milioni di lire in cifra 
tonda; la stessa esportazione nel 1907 è 
stata di 224 milioni di lire, cioè con un 
aumento del 31.2 p. cento. Le principali 
cifre che costituiscono la somma totale 
realizzata nel 1907 sono le seguenti: 

Dinamo, motori elettrici, trasforma- 
tori, ecc. 57 milioni (nel 1906 38,8 mi- 
lioni); cavi 56,5 mil. (46,6 idem); articoli 
di illuminazione, trasporto di forza elet- 
trliti, ecc. 23,1 mil. (15,6 idem); apparec- 
chi telegrafici, telefonici ed altri apparecchi 
a segnali 19,1 mil. (15,7 idem); fili isolati 
18,5 mil. (14,6 idem); lampade incande- 
scenti 10,5 mil. (7.3 idem); apparecchi di 
misura, contatori, registratori 9.7 mil.(7,7 
idem); lampade ad arco, proiettori, riflet- 
tori 7.5 mil.(5,2 idem); carboni per illumi- 
nazione elettrica ed altri oggetti 6,7 mil. 
(6,1 idem); isolatori di ogni specie in ar- 
gilla e porcellana 4,5 mil. (3,8 idem); accu- 
mulatori 3,5 milioni (3.7 idem.), ecc. 

Riguardo alla importazione essa per il 
1907 è aumentata alla somma totale di 
11, milioni di lire (8,7 mil. nel 1906). 
Le sue principali cifre costitutive sono: 

Dinamo, motori elettrici, trasforma- 
tori, ecc. 2.7 milioni (2,2 mil. nel 1906); 
apparecchi telegrafici, telefonici ed altri 
apparecchi da segnali 1,5 mil. (0,6 idem); 
lampade ad incandescenza 1,3 mil. (1,6 
idem); articoli d'illuminazione di trasporto 
di forza a distanza, elettroliti 1 milione 
(1,7 idem), ecc. 

La grande superiorità della esportazione 
non è da attribuirsi come osserva l'Elek- 
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trotechnische Anzeiger, da cui togliamo i 
dati, agli effetti dei nuovi trattati di com- 
mercio; anzi al contrario si puó dire che 
essa é stata raggiunta malgrado questi 
trattati, in grazia dell'elevato sviluppo 
tecnico dei metodi tedeschi di fabbrica- 
zione e della buona situazione economica 
presentata dall'estero. Già però si riscon- 
trano dei sintomi i quali fanno prevedere 
che i costruttori dovranno fare in avve- 
nire grandi sforzi per mantenere le espor- 
tazioni al livello attuale Ciò dipende dal 
fatto che le industrie elettriche si vanno 
sviluppando notevolmente anche nei paesi 
che attualmente importano tutto dalla 
Germania; di più le grandi case tede- 
sche manifestano una tendenza sempre 
più accentuata a stabilire delle succursali 
all'estero. 


к» 


Lampade Osram da 220 volt. 


La Deutsche Gasglühlicht di Berlino fab- 
brica attualmente delle lampade a filamento 
di tungsteno da 40 е so candele per cir- 
cuiii a 220 volt. La fabbricazione di que- 
ste lampade è delicatissima, e quindi esse 
per ora non potranno esser messe sul mer- 
cato che in quantità assai limitata. 

«+ 


Esportazione dei prodotti elettrotecnici 
nel Marocco. 


L'esportazione tedesca si trova in con- 
dizioni molto favorevoli per la produzione 
elettrotecnica, la quale trovasi in continuo 
aumento. Difatti mentre l'esportazione di 
questi prodotti nei due primi mesi del 
1907 raggiunse i quintali 83,;50, in que- 
stanno per il periodo di tempo corrispon- 
dente è aumentata a quintali 115,497 con 
quintali 32,047 in più e un aumento del 
40 per cento. 
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Per il merito industriale. .- Con re- 
cente Decreto Reale è stata nominata la Com- 
missione per giudicare dei concorsi a premi al 
merito industriale ed al merito per la coopera- 
zione industriale, che cadono in quest'anno. 

La Commissione, presieduta dal senatore del 
Regno, Rossi barone Giovanni, è ripartita a se- 
conda dei gruppi di industria, che dovrà esa- 
minare. | 

Riportiamo le sole categorie che interessano 
il nostro giornale: 

I. — Industrie elettriche — Banti prof. Angelo 
— Battelli prof. Angelo, deputato — Grassi 
prof. Guido — Jona ing. Emanuele — Lom- 
bardi ing. Luigi. N 

П. — Industrie degli automobili e velocipedi — 
Alberti Giuseppe — Coltelletti cav. Garibaldi — 
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Guastalla cav. Gildo — Lattes ing. Oreste — 
Marenco ing. Leopoldo. | 

III. — Meccanica e costruzione di strumenti di 
precisione — De Pretto ing. Silvio — Orlando 
ing. Salvatore, deputato — Pattison ing. G. Al- 
fredo — Pontiggia ing. Luigi — Tempini Gio- 
vanni. 

V. — Industrie chimiche — Gianoli ing. Giu- 
seppe — Giolitti prof. Federigo — Pivetta cav. 
Vittorio — Tortelli prof. Massimo — Villavec- 
chia prof. Vittorio. 


Composto isolante simile alla vulca- 
nite. — Il processo di cui tratteremo ha lo 
scepo di fabbricare un composto che possiede 
alcune o tutte le proprietà della vulcanite o della 
ebanite e nello stesso tempo si occupa di ri- 
cercare un metodo di fabbricazione della vulca- 
nite o dell'ebanite, col quale, pur economizzando 
il costoso caucciù ed altre sostanze simili, si 
possa ottenere un prodotto avente tutte le pro- 
prietà della vulcanite e dell’ebanite, o anche 
proprietà superiori. 

Nell’applicazione si adopera della concia, o la 
corteccia di alberi come la quercia, il castagno, 
il pino, la mimosa ed altri, oppure la corteccia 
del sommaco, del mirobolano, del caucciù, ossia 
si adoperano delle sostanze vegetali che con- 
tengano una porzione considerevole di tannino o 
di acido tannico e che si indica col nome di 
tannino latente. 

Un processo vantaggioso in pratica è il se- 
guente : 

Si prende del tannino latente, si pulisce, si 
polverizza e vi si mescola dello zolfo in pol- 
vere fino a che la mescolanza venga a conte- 
nere da 25 a 33 */ di zolfo. La mescolanza, 
introdotta in un recipiente adatto, vien poi scal- 
data sopra un fornello aperto; non è necessario 
di coprire il recipiente che può restare aperto 
all'ariv atmosferica. Durante il riscaldamento la 
massa si deve agitare continuamente fino a che 
lo zolfo sia fuso; dopo un risealdamento suffi- 
ciente, il contenuto del recipiente prende l'a- 
spetto di una polvere nera grossolana. Si cessa 
allora dal riscaldare, si ritira la polvere nera, 
che dopo raffreddata, viene polverizzata fina- 
mente. Si mette in seguito questa polvere in 
una forma a piacere di preferenza sotto pres- 
sione, poi la forma viene chiusa e riscaldata 
con un mezzo qualunque, p. es. mediante il 
vapore, cosi che il suo contenuto si trasforma 
in una massa dura e omogenea della forma 
precisa della forina; questa sostanza sembra pos- 
sedere la proprietà della vulcanite e dell'ebanite. 

Se si desidera avere una sostanza di qualità 
superiore, alla polvere nera primieramente ot- 
tenuta, e prima di introdurla nella forma, si 
mescola, in certa proporzione, una soluzione di 
caucciü grezzo o di materia equivalente e si agita 
il composto fino a formare una pasta dura che 
vien fatta seccare, poi messa nella forma e ri- 
scaldata infine come nel caso suaccennato. 

La quantità di caucciù impiegata dipende na- 
turalmente dalla qualità del composto che si 
desidera avere. | | 

Nell'applicazione pratica del processo bisogna 
aver cura che il tancino latente non si carbo- 
nizzi, perchè ciò sembra distruggere le pro- 
prietà isolanti del composto. 

E' pure necessario impiegare un eccesso di 
zolfo sufficiente per provocare o secondare il 
cambiamento che si produce nella forma. 
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Il globo terrestre sorgente di elet- 
tricità. — Togliamo dall’Ele&trotechnische An- 
seiger: Tecklemburg, consigliere dell'Ammini- 
strazione tedesca - delle costruzioni in Amburgo» 
ha proposto recentemente un sistema per utiliz- 
zare la corrente elettrica proveniente dall'interno 
del globo terrestre. 

Il Tecklemburg fonda la teoria sul fatto che 
se si immergono delle lamine metalliche, colle- 
gate insieme da un filo conduttore entro liquidi 
che presentano temperature o concentrazioni di- 
verse, si manifesta nel conduttore una corrente 
elettrica apprezzabile. 

Quando si esegue un foro di sonda a grani 
profondità nel terreno, si incontrano delle vene 
liquiae, la cui temperatura e pressione aumen- 
tano man mano che la sonda si affonda nel ter- 
reno; si può dunque ammettere che csistano 
delle correnti elettriche nell'interno del suolo. 

Sulla elettricità tellurica, la quale probabil- 
mente presenta delle grandi analogie con l'elet- 
tricità atmosferica, non si soao ancora raccolte 
che poche informazioni: tuttavia possiamo essere 
sutficientemente informati su questo punto, per 
ammettere che l'interno del nostro globo é la 
sede di correnti elettriche che tendono ad equi- 
librarsi; con adatti dispositivi, si potrebbe riu- 
scire a favorire e stabilire questo equilibrio ed 
ottenere in pari tempo dell'energia. 

Questa ipotesi riposa sopra una lunga serie di 
esperienze effettuate, da Franklin in poi, da di- 
versi sperimentatori, Tecklemburg ba eseguito 
lui stesso delle ricerche del genere, utilizzando 
dei fori da sonda di 14-56 metri di protondità. 
Egli faceva discendere una lamina metallica nel 
foro e introduceva l'altra lamina metallica cor- 
rispondente in prossimità e alla superficie del 
suolo nella terra umida. Considerando le piccole 
profondità di cui poteva disporre nelle sue espe- 
rienze, lo sperimentatore ha ottenuto solo cor- 
renti deboli che non potevano avere applicazioni 
praticne, ma egli ha acquistato la convinzione 
che impiegando delle profondità maggiori e adot- 
tando dispositivi speciali, si può arrivare a pro- 
vocare delle correnti abbastanza energiche per 
caricare degli accumulatori: in tal caso si po- 
trebbe trasformare vantaggiosamente in luce e 
forza la energia immagazzinata nelle profundità 
terrestri. 

П Tecklemburg, per la esecuzione delle ricer- 
che più estese raccomanda il processo seguente: 
In un foro di sonda che scende alla profondità 
di 1000 a 1500 metri, immergere un cilindro in 
rame di 0.05-0.10 cm. di diametro e di circa 
20 cm. di lunghezza: questo cilindro deve essere 
collegato mediante un filo metallico ben isolato, 


ad un altro cilindio simile affondato alla supere 


ficie del suolo in un terreno umido. 

Tale esperienza merita di essere tentata: essa 
avrà il costo minimo, e forse da essa se ne po- 
tranno ricavare dei vantaggi notevoli, a quanto 
afferma il Tecklemburg. 

Nuovo sistema d'illuminazione а bordo 
delle navi. — Alla Società di Navigazione 
riuscirà gradito sapere come la Compagnia Ame 
burgo-America abbia installato pei suoi mag- 
glori e potenti piroscafi adibiti al servizio pas- 
seggeri la lampada elettrica al tantalio. 

I risultati ottenuti sia per la durata d'accen- 
sione, sia per la resistenza opposta dal filamento 
alle scosse, sono talmente favorevoli, che la 
predetta Compagnia estenderà l'uso della lam- 
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pada al tantalio a tutta la sua flotta, Il tipo 
delle lampade prescelte è quello di 16 candele, 
le cui dimensioni ne permettano l'applicazione 
senza dover modificare in nessun modo gli ap- 
parecchi di illuminazione ed i globi già esistenti. 


Sie venu um af irt are dA PII PES 


PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richiesto di qualsiasi Brevetto e 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni осо. presso 
Amministrazione delil' ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


LT au em atu 


dal 23 all'11 novembre 1907. 


Allmänna Svenka Elektriska Aktiebo- 
laget, a Westerás (Svezia): Apparecchio 
per la trasformazione di correnti elettriche mo- 
nofasi, in correnti polifasi e viceversa mediante 
trasformatori di fase — richiesto il 23 no- 
vembre 1907, per anni 6. 

Brown, Boveri e Co. Aktiengesellschaft. 
a Baden (Svizzera): Processo per l'avviamento 
di motori a più avvolgimenti — richiesto il 
29 luglio 1907, per anni 6. 

Felten e Guilleaume Lahmeyerwerke 
Action Gesellschaft, a Francoforte s/M- 
(Germania): Dispositivo per generare corrente 
continua di forza limitata, mediante una mac- 
china intermedia — richiesto il 29 ottobre 
1907, per anni I5. 

Felten e Guilleaume Lahemeyerwerke 
Actien Gesellschaft, a Francoforte s/M. 
(Germania): Dispositivo e processo per la ge- 
nerazione di corrente continua di forza limitata 
— richiesto il 30 ottobre 1907, per anni 15. 

Felten Guilleaume Lahmeyerwerke Ac- 
tien Gesellschaft, a Francotorte s; M. (Ger- 
mania :) Machine à courant continu avec plu- 
sieurs caractéristiques différentes ou indépen- 
dants les unes des autres — richiesto il 14 
novembre 1907, per anni 15. 

Hildebrand Wilhelm, a Gross-Lichterfeld 
presso Berlino: Motore per trazione elettrica 
con compressore — richiesto il 7 ottobre 1907, 
per anni 6. 

Isaria-Zühler-Werke G. m. b. H., a Mo- 
naco, Baviera (Germania): Misuratore di con- 
sumo dell'energia elettrica (Rivendicazione di 
proprietà dal 28 aprile 1906) — richiesto l'8 
aprile 1907, per anni 6. 

Joel Henry Francis, a Forest-Gate, Essex 
(Gran Bretagna): Perfectionnement aux élec- 
trodes d’accumulateurs, bains galvanoplasti- 
ques et analogues — richiesto il 7 ottobre 
1908, per anni I. 

Keller Charles Albert, a Parigi: Dispositif 
de connexions souples pour électrodes de 
fours électriques — richiesto Pir novembre 
1907, per anni 3. 

Marconi Guglielmo, Londra: Perfeziona- 
menti nei trasmettitori per telegrafia senza 
fili — richiesto il 5 ottobre 1907, per anni 15. 

Marconi Guglielmo, a Londra: Perfeziona- 
menti nei trasmettitori per telegrafia senza fiii 
— richiesto il 5 ottobre 1907, per anni 15. 

Marconi Guglielmo, a Londra: Perfeziona- 
menti nei trasmettitori per telegrafia senza 
fili — richiesto ils ottobre 1907, per anni 15. 

Marconi Guglielmo, a Londra: Perfeziona- 
menti nei trasmettitori per telegrafia senza 
fili — richiesto il $ ottobre 1907. 


Neudòrffer e C.ie (Ditta), a Stuttgart (Ger- 
mania): Macchine électromagnétique polypo- 
laire servant d'apparell d'allumage pour mo- 
teurs avec mise en rotation automatique actio- 
née par un ressort (Rivendicazione di proprietà 
dal 3 marzo 1907) — richiesto il 1° giugno 
1907, per anni 6. 

Pinot Francos Michel Edouard, a Parigi: 
Trasformateur direct de courant alternatif sim- 
ple en courant cuntinue — richiesto il 7 ot- 
tobre 1907, per anni 6. 

Scheffler Willy e Schumacher Willy, a 
Fiiedenau, presso Berlino : Dispositivo per il 
collegamento di fili conduttori e simili — ri- 
chiesto il 7 novembre 1907, per anni Ir. 

Tedeschi V. e C. (Società Anonima), a To- 
rino: Conduttore per linee, telegrafiche e te- 
lefoniche — richiesto il 17 settembre 1907, 
per anni 3. 

Timar Dagobert Von Dreger Karl, a 
. Berlino: Dispositivo per la trasformazione 
di corrente continua di una data tensione in 
corrente continua di tensione diversa (Riven- 
dicazione di proprietà del 21 marzo 1907, — 
richiesto ГІІ novembre 1907, per anni 6. 
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VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Roma-Mtlano, Maggio 23 1908. 


Aociaierie Terni L 1495 — Langen-W olf.. .. L. 460 — 
AL F. Piombino. > 226 —. Ligniti..... ... » 94 — 
Ansaldo........ » 208 — Metalli. ..... s. 198— 
Azoto....... » 207 — Miani Sivestri . » 400 — 
Bredal...... » 282 — | Montecatini.... » 119 — 
Carburo ital » 1056 — Off. El.Genovesi » 475 - 
Condotte ..... » 324 — Pia Marcia.... » 1500 — 
Edison Milano > 670 - Richard-Ginori. » 390 - 
Elba.... ..... . > 7148 — | Siderurg Savona» 381 — 
Elettrochimica . > "9!/,, Soda.. ... ..... » W- 
Ferriere........ » 259 — Teonomasio. ТТТ » 110 — 
Forni elettrici . > 89— : Trams Roma. .. + #1 — 
Gas Roma...... » 1097 — | Valnerina ..... » 108 — 
Kerka.... a 460 - í Vessola....... . * 1108 — 
Pressi per tonn.ingl. = 1016 kg. 
Loadra, 22 Maggio 1908 
Rame G. M. B. (contanti) . . Let. 51.10 — 
Id. Best selected (contanti). » 61.— — 
Id. Elettrolitico NE ° 10 5. — 
Id. in fogli » 78 — — 
Stagno (contenti) . » 188. — - 
Piombo inglese (contanti) х 18.10 — 
. Id. spagnolo » 18.2. 6 
Zinco ordinario . » 90. - — 


(Metallargica) Livornà, 
| Al Quintale franco nens 
Rame in fili 2 m/m e più. . . š a — — 


2 m/m e meno . . — 


— CARBONI DA MACCHINA, 


Genova, 20 Maggio (Per tonnellate, al vagone) 


» —» 


Oardiff extra L. 88. — a 88 60 
Oarditf 1* qualità » 89 — a 82.50 
Newport » 80.500848] — 
Newcastle s 28. — а —.— 
Newpelton > 96. 50 а 97 — 
Antracite grossa » ——8—.- 
Id. Cobles . . . .. .. »-.—8—.— 
Id. Pisello . . 20... dee ЕБ 
Id minute . — —– 8 —.— 


Prof. А. BANTI Direttore responsabile. 
L’ Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 10, 1908. 
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Roma — Tip. Бізетігіава, 1908. 
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SOMMARIO: Cavi per telefonia a grande distanza: ELvio SoLERI — Studio del- 
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Rivista della stampa estera — Le proprieta mescaniche’dei fili per condotte elet- 
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— Influenze deg i effluvii sulla resistenza di isolamento degli isolatori 
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mana per la illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi - Roma. — 
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— Società L'gure d'elettricità Genova. — Società Ligure-Pugliese per l'eser- ^" 


cizio d'imprese elettriche - Genova. — ! rezzo dell'Oro e dell'Argeuto. 

ormazioni, i La fondazione di un premio per la chi- 
mica pura ed applicata. — Concessioni teletoniche, — Concorso per auto- 
mobili postali. — Esposizione Internazionali a Bruxelles ne 1910. — Pro- 
dusione dell'alluminio in Italia. — La turbina a vapore negli Stati Uniti. 


Premio dei liocei. 


CAVI PER TELEFONIA A GRANDE DISTANZA 


PARTE 1. 


La trasmissione dei segnali telegrafici 
attraverso 1 cavi é da lungo tempo possi- 
bile per distanze molto grandi e con tutti 
quei perfezionamenti che valgono a ren- 
dere piü spedita la trasmissione ed a uti- 
lizzare meglio i conduttori. 


Invece la trasmissione della parola per 


mezzo della telefonia è lungi da questi 
risultati, ed il problema di comunicare a 
distanze paragonabili a quelle dei cavi 
transatlantici é tuttora insoluto per quanto 
si presenti come una delle più affascinanti 
questioni della elettrotecnica ed a cui si 
rivolgono scienziati ed industriali con 
grande amore. 

Il frutto degli studi e degli esperimenti 
condottr ovunque nel laboratorio e me- 
diante le pratiche applicazioni, conduce ad 
un continuo perfezionamento che di anno 
in anno si fa palese scoprendo nuove so- 
luzioni del problema, e dando esempio di 
comunicazioni a sempre maggiore di- 
stanza. 

Da pochi anni peró si é cominciato a 
impostare con sicurezza la questione sulle 
sue vere basi ed a tenere conto di tutti 
gli elementi che entrano in giuoco nella 
trasmissione delle correnti alternate a 
grande frequenza nelle lunghe linee. 

Alle dimostrazioni teoriche ed alle di- 
scussioni sono seguite alcune pratiche 
applicazioni dei vari sistemi, specialmente 
negli ultimi due anni, mentre altri sistemi 
che hanno tratto insegnamento dai risul- 
tati dei primi esperimenti, vengono ora 
proposti. 


+ 


La trasmissione della parola per mezzo 
del telefono in lunghe linee offre spe- 
ciali difficoltà per le piccole quantità di 


energia che vengono messe in giuoco. per 
P'alta frequenza delle onde elettriche che 
si propagano per Ja linea, come per la ne- 
cessità di conservare il cosidetto timbro 
del discorso. : 

Nella trasmissione telefonica le correnti 
si succedono con frequenze diverse; le 
oscillazioni telefoniche in conduttori di 
rame isolati sono dell’ordine di centinaia 
al secondo, con una velocità variabile del- 
l'ordine di 1000 miglia per secondo ed 
una lunghezza d'onda variabile da г a roo 
miglia. Le loro varie armoniche corri- 
spondenti alla tonalità della voce mutano 
durante la trasmissione la loro intensità 
relativa, per modo che il discorso riesce 
in una trasmissione non perletta così al- 
terato o distorto da essere inintelligibile. 

Il problema è pertanto duplice, si deve 
non solo trasportare dall'apparecchio tra- 
smettente a quello ricevente la più grande 
quantità possibile di energia, ma si deve 
pure ottenere che il timbro della voce 
giunga colle sue armoniche componenti 
attenuate nello stesso modo. 

Lord Kelvin trattando la propagazione 
delle onde elettriche nei conduttori ha 
dettato fin dal 1856 la teoria dei cavi te- 
legrafici sottomarini, che ha per punti fon- 
damentali i concetti, che la velocità della 
trasmissione della corrente in un cavo è 
inversamente proporzionale al prodotto 
della resistenza totale del cavo perla sua 
capacità totale — R. C, e che la velocità 
della trasmissione varia inversamente col 
quadrato della lunghezza dei cavi stessi. 

Il Kirchhoff, il Waschy, l' Heaviside, 
Hughes hanno continuato lo studio della 
trasmissione dei segnali nei cavi telegra- 
fici, ed 1 loro risultati hanno pure contri- 
buito a porre nei suoi veri termini il pro- 
blema della trasmissione telefonica. 
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Sir William Preece è stato uno pei primi 
a considerare quali siano gli elementi che 
producendo una cattiva distribuzione del- 
l'energia, limitano la trasmissione del di- 
scorso nei cavi, e ne turbanola chiarezza 
e la tonalità. 

Partendo dal principio che questi ele- 
menti fossero la radiazione, il disperdi- 
mento, la capacità, l'isteresi e la resistenza, 
ed applicando alla trasmissione telefonica 
gli stessi criteri della trasmissione tele- 
grafica, dettò la ben nota legge che porta 
il suo nome, per cui il prodotto della ca- 
pacità per la resistenza C X A è inversa- 
mente proporzionale alla distanza a cui é 
possibile la trasmissione della parola in 
circuiti telefonici. 

Applicando questa legge pure alle linee 
aerec, aveva ritenuto di indicare come va- 
lori limiti per una conveniente, trasmis- 
sione 10,000 per fili aerei di rame e 8,000 
per cavi sotterranei o sottomarini. 

La regola del Preece ha servito per 
molti anni di base nel calcolo delle linee 
telefoniche, ed è stata applicata per cavi 
di grande importanza come il cavo sotto- 
marino della Manica inserito nella linea 
Londra-Parigi. Nel 1892 le linee telefoni- 
che interurbane fra i vari centri della Gran 
Brettagna vennero ancora calcolate in base 
ai valori limiti del Preece. 

Questa legge però, che può ritenersi 
grossolanamente approssimata per cavi di 
piccola lunghezza, in cui la induttanza è 
trascurabile di fronte alla capacità per 
l'effetto di compensazione prodotto dalla 
mutua induzione tra i due fili della cop- 
pia telefonica, non può più ammettersi se 
si considera che non tiene conto dell'azione 
dell'autoinduzione nella propagazione delle 
onde elettriche. 

L'Hughes (2) aveva fin dal 1886 consi- 
derato l'effetto dell'autoinduzione nella tra- 
smissione telegrafica ed era venuto nella 


(1) Conferenza tenuta la sera del 6 marzo 1908 presso la A. E. Ll. Sede di Torino. — (2) Hughes - Journal of Soc. of Teleg. Cong. And. Elec. 
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conclusione che l’effetto era nocivo alla 
trasmissione stessa. 1 suoi calcoli e le sue 
ricerche hanno servito però in seguito ai 
successivi studiosi della questione per di- 
mostrare che il contrario avveniva in un 
circuito telefonico. 

S. P. Thompson nel 1893 (1) accennava 
alla convenienza di compensare gli effetti 
della capacità mediante una autoinduziore 
uniformemente distribuita; ma pure avvici- 
nandosi nelle sue deduzioni ai sistemi 
odierni non ne proponeva alcuna pratica 
applicazione. 

+ 

Tra l'emissione della voce al microfono 
e la sensazione all'orecchio dell'uditore 
l'energia passa attraverso varie forme, 
acustica, termica, elettrica, magnetica, ci- 
netica e potenziale. 

Alcune di queste trasformazioni condu- 
cono a dissipazione di energia, altre ad 
accumulazioni in certi periodi e restitu- 
zione nei periodi susseguenti. 

L'aumento della capacità ha l'effetto di 
aumentare, nella trasformazione dell'ener- 
gia cinetica in elettrostatica, la intensità 
della corrente di carica, e quindi di ac- 
crescere le perdite nel rame per calore 
Joule. 

Si possono ridurre queste perdite col- 
l'aumentare la sezione del conduttore, 
ovvero riducendo la corrente di carica 
coll'accrescere la selfinduzione del con- 
duttore, il che equivale a dare una mag- 
giore importanza alla trasformazione 
dell'energia cinetica in energia elettro- 
magnetica che non in energia elettro- 
statica. 

Si riduce con questo mezzo la inten- 
sità di corrente necessaria alla trasmis- 
sione, € come conseguenza si rende il 
circuito capace di trasmettere a maggiore 
distanza le impulsioni elettriche. 

L'americano Pupin ha nel 1899 (2) reso 
noti i risultati di uno studio molto com- 
pleto e di esaurienti esperienze al riguardo, 
che lo hanno condotto a risultati pratici 
notevoli e fecondi di applicazione. 

La teoria del Pupin è stata chiaramente 
esposta e largamente discussa negli atti 
della A. E. L per opera del Sig. Dott. Di- 
Pirro insigne specialista in materia, che 
ha portato un valido contributo a questi 
studi colla sua trattazione < Sui circuiti 
telefonici ad attenuazione costante». (3). 

Noi riassumeremo pertanto quì solo i 
principi di tale teoria e le sue conclu- 
sioni, che ci sono necessarie per discutere 
le condizioni della telefonia a grande 
distanza. 

Il Pupin ha ricorso per la dimostra- 
zione delle sua teoria al seguente esempio 
meccanico. 


L' ELETTRICISTA 


Ad uno dei rebbi di un corista si fissi 
una fune elastica flessibile, e la si tenda 
all'altro estremo attaccandola ad un punto 
fisso. Facendo vibrare il corista la fune 
entra pure in vibrazione con un periodo 
eguale a quello del corista; nella ipotesi 
che le resistenze interne ed esterne siano 
trascurabili, le onde dirette provocate 
dalla vibrazione del corista e le onde ri- 
flesse dal punto fisso opposto hanno la 
stessa ampiezza ed interferiscono dando 
luogo ad onde stazionarie. 

Se invece la corda è pesante e rigida, 
le resistenze esterne ed interne agiscono 
sulle oscillazioni smorzandole, le onde 
riflesse sono di ampiezza minore delle 
onde dirette, e l'interferenza non può più 
produrre onde stazionarie. 

Non constateremo in questo caso onde 
fisse con nodi e ventri bene determinati; 
ma delle onde mobili di ampiezza decre- 
scente man mano che ci allontaniamo dal 
corista. 

Se le resistenze di attrito sono propor- 
zionali alla velocità, il rapporto di atte- 
nuazione (cioè il rapporto tra l ampiezza 
di due onde successive) è costante. 

Questa costante di attenuazione e la 
lunghezza d'onda, funzione della velocità 
di propagazione, caratterizzano la propa- 
gazione delle onde. 

La costante di attenuazione è minore 
con funi pesanti che non con funi leggere, 
come si può constatare facendo uso di 
corde di diversa densità. Una corda più 
pesante trasmette le onde in modo migliore. 

Come conseguenza, si riconosce che la 
perdita di energia dovuta alla sua trasfor- 
mazione in calore è inversamete propor- 
zionale al peso specifico della fune. 

Le vibrazioni della corda corrispondono 
alle onde elettriche in un conduttore, di 
cui un estremo sia connesso ad un ge- 
neratore di onde armoniche semplici, e 
l'altro estremo faccia capo a terra. 

Ai tre elementi che agiscono sulla tra- 
smissione meccanica delle onde nella 
corda, attrito, massae tensione corrispondono 
nella propagazione delle onde elettriche, 
nei conduttori: resistenza ohmica, aulomndu- 
zione, e reciproco della capacità. 

Come una fune di maggiore densità tra- 
smette meglio la energia meccanica che non 
una più leggiera, così un conduttore di alta 
selfinduzione trasporta meglio le onde elet- 
triche che non un conduttore di minore 
selfinduzione. 

La teoria matematica della propagazione 
delle onde elettriche conferma in modo 
esatto queste analogie e dà modo di stabi- 
lire rapporti quantitativitrai vari elementi, 

In un circuito telefonico di cui f sia il 
trasmettitore di onde armoniche semplici 


e r il ricevitore collegati da una linea; 
R, L, C siano la resistenza, la autoindu- 
zione e la capacità per unità di lunghezza, 
di circuito semplice. 

Per effetto della resistenza e della au- 
toinduzione, e per un valore istantaneo 
della corrente /, la caduta di tensione 
nell'elemento dx è 


(LAT RI)axm— ax 


Per effetto della capacità si ha un au- 
mento di intensità di corrente espressa da 


Dalle due espressioni risulta la ben nota 
equazione differenziale della propagazione 
delle onde elettriche in un conduttore 

1,41 41 т {1 
cup Be = 

Scrivendo le equazioni ai limiti e risol- 
vendo il sistema di equazioni risultanti 
collo sviluppo delle formole relative, ri- 
sulta l'espressione 


81 


che indica quale parte / della intensità 
di corrente iniziale / giunga ad una 
certa distanza 1 dall'estremo trasmittente. 

La lunghezza dell'onda relativa della 
propagazione nelle condizioni sopra fis- 
sate è 


[== L, e 


2.27 
% 

Le costanti 8 ed « hanno una speciale 
importanza. La costante f è detta costante 
di attenuazione perchè co me risulta dalla 
formola (1) la ampiezza della intensità di 


corrente all'estremo ricevitore è tanto 
maggiore quanto minore è f. 
La sua espressione in unità assolute è 


= И (Ие ево) 


La costante di attenuazione ё il termine 
di confronto fra i vari tipi di cavi telefo- 
nici, e che stabilisce come i loro elementi 
influiscono sulla trasmissione a distanza. 

La costante in attenuazione deve essere 
tanto minore quanto più grande occorre 
che sia І, intensità di corrente ricevuta al 
telefono. 

Si ammette che per una buona trasmis- 
sione sia necessario che la costante totale 
di attenuazione В / calcolata per la fre- 
quenza 1000 non sia superiore a 2,5. 

Mentre la resistenza e la capacità con- 
tribuiscono ad accrescere 1l valore di f, la 
autoinduzione ne diminuisce invece la 
grandezza. : 

In un cavo per telefonia a grande di- 
stanza, che ha la sua maggiore applica- 
zione nella trasmissione sottomarina que- 
sti tre elementi debbono essere ugual- 


(1)Proceedings of the International Electrical Congress Chicago 1893. — (2) Transaction Ann. Instit. Elect. Cong. 1899. (3) Di Pirro- Sulla 
telefonia a gran distanza, Elettricista n° 4, 1902, p. 93. - 14. - Sui circuiti telefonici ad attenuazione costante, Atti della A.E.L, Lug. 1905, V. 1X. 


mente considerati, e la formazione del 
cavo deve raggiungere l'obbiettivo di con- 
durre ad una costante d’attenuazione molto 
bassa, possibilmente dell'ordine di quelle 
delle linee aeree. 

La resistenza dipende dal metallo usa- 
to, sua forma e sua massa. 

L'influenza della induttanza dipende dalle 
condizioni elettromagnetiche del campo, 
dalla forma del conduttore e dalla dire- 
zione e valore della corrente. 

La capacità é funzione delle dimensioni 
del conduttore e della natura del dielet- 
trico. 


Resistenza. — La resistenza dei condut- 
tori non può diminuirsi coll'aumento della 
sezione che fino ad un certo limite im- 
posto dalle dimensioni e dal peso, con- 
sentite dalle necessità di posa dei cavi 
sottomarini e dal loro costo. 

La diminuzione di resistenza non è pro- 
porzionale all'aumento della sezione del 
conduttore in quanto che la frequenza re- 
lativa alle correnti telefoniche l'effetto della 
pelle per cuila corrente tende ad accumu- 
larsi sulla periferia del conduttore, dimi- 
nuendone la sezione utile, è veramente 
sensibile. 

Con speciali dispositivi, di cui ci oc- 
cuperemo in seguito è possibile di ri- 
durre questo effetto, o di utilizzare meglio 
la sezione del conduttore. 

L'aumento del diametro del conduttore 
conduce d'altra parte ad aumento della ca- 
pacità, che é funzione della superficie ester- 
na dal conduttore e dello spessore dell'i- 
solante. 

Autoinduzione. — Una alta induttanza 
contribuisce non solo in modo notevole 
a diminuire la attenuazione, ma conduce 
pure ad una minore distorsione del discor- 
so, rendendo la attenuazione press'a poco 
costante per le armoniche di diversa fre- 
quenza componenti l'onda di propaga- 
zione. 

Se infatti nella formola che rappresenta 
il valore di B facciamo per ipotesi la in- 
duttanza molto grande possiamo scrivere 
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Questa espressione è indipendente dalla 
frequenza il che vuol dire che le armo- 
niche di vario ordine vengono alternate 
nello stesso modo e che il timbro del 
discorso si conserva inalterato. 

È pertanto l'aumento della auloinduzione 
da considerarsi come l'obbiettivo principale 
nella costruzione di un cavo per telefonia 
a grande distanza. 

In questo ordine di idee due classi di- 
verse di sistemi di cavi sono state pro- 
poste. 
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Cavi a distribuzione non uniforme della 
induttanza e cavi a distribuzione uniforme. 


PARTE Il. 
Cavi a distribuzione non uniforme. Sistema 
Pupin. — Evidentemente in un condut- 


tore in cui si propagano onde elettri- 
che, quando si voglia adottare il sistema 
a distribuzione non uniforme, della indut- 
tanza, questa deve essere regolata se- 
condo una legge dipendente dalla lun- 
ghezza d'onda della trasmissione, perchè 
nel caso generale una induttanza non 
costituirebbe che un ostacolo al passag- 
gio delle correnti ad alta frequenza rela- 
tive alla trasmissione telefonica. 

Il Pupin mediante la trattazione mate- 
matica, confortata da ingegnose ed esau- 
rienti esperienze su cavi artificiali, ha de- 
terminato con quale legge fosse possibile 
di distribuire induttanze lungo un cir- 
cuito per modo di ottenere entro i limiti 
di una voluta approssimazione, lo stesso 
risultato che mediante una autoinduzione 
uniformemente distribuita. 

Se nella corda tesa tra uno dei rebbi 
di un corista ed un estremo fisso collo- 
chiamo in un solo punto una massa pe- 
sante, che deve corrispondere ad una in- 
duttanza concentrata in un solo punto in 
un circuito elettrico, aumentiamo bensì 
l'inerzia della parte vibrante ma provo- 
chiamo pure mediante questa discontinuità 
delle onde riflesse che annullano l'effetto 
dell'aumento della massa. 

Se invece si suddivide la massa in più 
parti distribuite a distanze eguali, lungo 
la fune sussiste una distribuzione di que- 
ste parti che conduce ad una formazione 
ed ad una distribuzione delle onde simile 
a quelle di una corda vibrante avente una 
distribuzione uniforme della stessa massa 
ed avente la stessa tensione e la stessa 
resistenza di attrito. 

Lo stesso avviene in un circuito elet- 
trico in cui si collochino a distanze eguali 
e determinate, bobine di induzione. 

La legge della distribuzione di queste 
induttanze determinata dal Pupin, fissa a 
quale frazione di lunghezza d'onda de- 
vono essere distanziate le bobine di au- 
toinduzione. 

L'approssimazione che indica come si 
avvicina questa distribuzione non uni- 
forme a quella uniforme, ovvero il grado 
di equivalenza del conduttore non uni- 
forme a quello uniforme & indicato dalla 
formola | 


х x 
sen —-- 
n n 


in cui n è il numero dei rocchetti inclusi 
per lunghezza d'onda. 

L'approssimazione cresce col crescere 
della lunghezza dell'onda, per cui l'ap- 


(1) Transaction of the International Electrical Congress - St. Louis 1904. 
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prossimazione che sussiste per le alte 
frequenze cresce colle frequenze minori. 

L'approssimazione dell'1 °;, è sufficiente 
per una buona percezione del discorso, e 
corrisponde a 13 bobine incluse per lun- 


ghezza di onda. 


* 
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Un conduttore telefonico con autoindu- 
zioni concentrate a distanze eguali é for- 
mato da varie sezioni che si scambiano 
la energia, come si ha la trasmissione di 
impulsi meccanici attraverso ad una fila 
di palle da bigliardo in contatto. 

La prima palla sotto l'azione dell'im- 
pulso, si deforma comprimendosi, ma per 
azione delle propria elasticità questa tra- 
smette l'impulso alla palla seguente con 
una piccola perdita di energia e così suc- 
cessivamente attraverso la serie finchè l’ul 
tima palla é mossa, per quanto nella tra- 
smissione non sia stata assorbita una quan- 
ttà sensibile di energia. L' impulso corri- 
sponde alla corrente, l'elasticità alla f. e. m. 
la palla alla sezione Pupin, colla propria 
capacità come massa, e colla resistenza 
come reazione della palla alla deforma- 
zione. 

La trasmissione avviene senza influire 
sulla frequenza. 

Il sistema di collocare bobine di autoin- 
duzione in serie sui conduttori dei circuiti 
telefonici venne proposto dal Pupin sia per 
linee aeree come per cavi. È evidente però, 
e lo sperimento lo ha confermato, che il 
miglioramento nella trasmisione é molto 
più sensibile nei cavi dove per la vicinanza 
dei conduttori la capacità è molto grande e 
la autoinduzione più piccola che non nelle 
linee aerce le quali inoltre hanno un mi- 
nore isolamento che conduce a maggiori 
perdite per disperdimento, per effetto delle 
induttanze collocate lungo la linea. 

Le prime applicazioni di linee telefoni- 
che induttive vennero fatte negli Stati 
Uniti per opera della New York Tele- 
phone Company e sotto la Direzione dei 
signori Carty e Gherardi. Il primo risul- 
tato ottenuto sul cavo New York-Newark, 
della lunghezza di dieci miglia, con bo- 
bine collocate ad intervalli di tre quarti 
di miglia, fu di ridurre telefonicamente a 
metà la distanza fra i due centri (1). 

A questa applicazione seguirono per 
opera della stessa società numerosi altri 
impianti in cavi a più coppie. La comu- 
nicazione di massima lunghezza fu di 
25 miglia tra New York e Paterson. 

I rocchetti di autoinduzione, formati me- 
diante nucleo di ferro venivano montati 
in numero di 7 su un unico asse, e questi 
gruppi in numero di 7 venivano raccolti 
in una marmitta di ghisa, per modo che 
uno di essi fosse collocato al centro, e gli 
altri 6 in posizione radiale, attorno al 
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primo ll recipiente era poi riempito con 
compound e chiuso ermeticamente. 

Un cavo in piombo contenente 98 coppie 
di conduttori era introdotto da una aper - 
tura praticata nel coperchio. Questo spez- 
zone veniva poi connesso in modo con- 
veniente al cavo principale, per modo da 
inserire in ogni conduttore una bobina I 
risultati ottenuti dalla New-York Tele- 
pbone Company sono rappresentati nel 
diagramma, fig. 160, che indica la equiva- 
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Fig. 160, 


lenza rispetto all'effetto acustico di una 
linea induttiva con una linea ordinaria (1). 

La linea A è relativa ad una linea con 
massime perdite dovute a riflessioni delle 
onde nei punti terminali, isteresi, correnti 
parassite nei nuclei degli elettroma- 
gneti. ecc, la linea B vale per il caso in 
cui queste perdite sono state ridotte pra- 
ticamente minime. 

Queste perdite sono tuttavia sensibili e 
corrispondono a circa due miglia di cavo. 
Il vantaggio dell'aumento della autoindu- 
zione non sussiste che per lunghezze su- 
periori a tre miglia, per lunghezze infe- 
riori si può ottenere l’effetto contrario. 

Di grande importanza sono state le espe- 
rienze condotte dalla Bell Telephone Com- 
pany sui proprii circuiti i cui risultati sono 
stati resi noti dal Dr. H. V. Huyes. 

Per un cavoicui conduttori hanno il diam, 
di 0.75 mm. e della resistenza di 96 ohm 
per miglio, della capacità tra due condut- 
tori di 0,068 microfarad per miglio, e con 
una induttanza aggiunta mediante roc- 
chetti, di 0,6 Henry per miglio, 1 risultati 
ottenuti sono rappresentati nel seguente 
diagramma (fig. 161). 

La curva t è relativa ad un circuito non 
caricato di autoinduzione, la attenuazione 
cresce rapidamente con la lunghezza, per 
cui a so miglia non si ha più un'ampiezza 
della corrente percepibile, e molto prima 
si raggiunge il limite minimo necessario 
per l'audizione telefonica. 

La curva 2 si riferisce a un circuito 
caricato cogli apparecchi trasmettitore e 
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ricevitore, direttamente applicati alle estre- 
mità del cavo. in modo da ottenere un 
completo effetto di riflessione. 

La corrente iniziale è in questo caso 
circa la quarta parte di quella del cavo 
non induttivo, ma l'attenuazione è sensi- 
bilmente minore per cui fino a 150 miglia 
non si ha l'annullamento della ampiezza 
dell'intensità di corrente. 

Per brevi lunghezze è però più efficace 
il conduttore non induttivo, e questo fino a 
12 miglia. 

Al fine di estendere l'azione 
del cavo anche alle piccole lun- 
ghezze ed aumentare il valore 
assoluto della ampiezza della 
corrente sono utili quei dispo- 
sitivi che riducono la infles- 
sione dovuta agli apparecchi 
terminali. 

Questo effetto si raggiunge 
diminuendo gradatamente la 
induttanza delle bobine, man 
mano che ci si avvicina ai 
punti terminali (tapering). 

La curva 3è appunto relativa 
allo stesso cavo in cui si sono 
ridotte praticamente al minimo le perdite 
per riflessione per cui si ha una corrente 
iniziale maggiore. 

Il Preece ci informa di una inchiesta da lui 
condotta recentemente sulla estensione del 
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sistema Pupin negli Stati Uniti, in una 
conferenza tenuta testé alla British Asso- 
ciation di Leicester, e riferisce di un cavo 
stabilito fra New-York e Filadelfia della 
lunghezza di 9o miglia. Questo cavo che 
ha le bobine induttive ogni quarto di 
miglio, funziona con un rendimento che 
secondo l'espressione del Carty è di 14 
miglia, in quanto che corrisponde ad un 
cavo ordinario di questa lunghezza. 


Di questa inchiesta è però notevole il 
risultato che i criteri per fissare la distanza 
delle bobine sono molto vari ed i diversi 
sperimentatori sono giunti a conclusioni 
molto differenti. Sir John Gavey ottenne 
i migliori risultati con bobine distanziate 

1/8 miglio sulle linee lunghe, e di 2 
miglia sulle linee brevi: Mr. Carty trova 
conveniente di spaziare le bobine di 1/4 
di miglio sulle linee lunghe, e di 3/4 sulle 
linee brevi. Il primo preferisce rocchetti 
senza nucleo di ferro, il secondo usa roc- 
chetti di filo di ferro sottile. 

Mr. Gill, capo della National Tele- 
phone C., colloca le bobine ogni miglio 
e usa nuclei di acciaio, 

Il sistema si è pure difluso in Inghil- 
terra dove a detta del Preece il risultato 
medio è stato di aumentare da га 2.4 la 
distanza di trasmissione telefonica. 

Sul continente il sistema Pupin è stato 
assunto dalla Siemens e Halske che ne 
ha fatto varie applicazioni. 

Le prime prove vennero fatte sul cavo 
Berlin Postdam della lunghezza di 32,skm. 
a 28 coppie, in 14 delle quali vennero in- 
serite le bobine collocate entro cassette 
di ghisa ermeticamente chiuse in cui en- 
travano ed uscivano le coppie telefoniche. 

Dette coppie per una distanza delle bo- 
bine di m. 1300, е per una resistenza com- 
plessiva chilometrica di 23.5 ohm (la re- 
sistenza di ciascuna bobina è di circa 4,1 
ohm) e per una capacità di 0,037 micro- 
farad per chilometro condussero ad una 
costante di attenuazione di 0,0106 (2). 

Mentre con una linea non caricata non 
era quasi percettibile alla distanza di mezzo 
metro dal telefono il suono, in una coppia 
caricata alla distanza di то metri dallo 
apparecchio ricevente la voce si percepiva 
chiaramente. 

Altre esperienze condotte sulla linea 
aerea Berlino Magdeburgo provano iri- 
sultati notevoli che provengono da un 
aumento delle induttanze della linea, e 
confermano sperimentalmente quale in- 
fluenza avesse la posizione delle bobine 
lungo il cavo. 

Il diagramma fig. 162 fa rilevare quali 
effetti diversi si possano ottenere variando 
la distanza di queste bobine, e come sia 
limitato l'intervallo in cui si può modificare 
tale distanza. 

Per la inserzione delle bobine nei cavi 
sotterranei si ricorre a cassette del tipo 
di quelle a figura 163 che vengono con- 
nesse alcavo e seppellite con esso. 

Cavi subacquei. — Il problema più im- 
portante che noi qui specialmente consi- 
deriamo della trasmissione telefonica in 
cavi è quello della telefonia sottomarina 
o subacquea. 


(1) Le ascisse rappresentano le larghezze di cavo armato di autoinduzione; le ordinate lunghezze di cavo ordinario equivalenti. — (2) E. T. Z 


4 dicembre 1902. 


"AMI sistemaPupin puólpraticamente usarsi 
per queste comunicazioni? Un calcolo nu- 
merico applicato ad un cavo di 3200 km. 
con un ñ / = 6 indica che sarebbe neces- 
sario di includere una bobina induttiva 
; Ogni 200 metri. 


Fg. 162. 


Queste bobine induttive che in numero 
cosi grande dovrebbero essere inserite in 
un cavo transatlantico offrono difficoltà 
molto grandi di costruzione e di installa- 
zione per ottenere sistemi che possano re- 
sistere alle pressioni delle profondità ocea- 
niche, e non lasciano intravvedere come 


Fig. 163. 


ne sarebbe possibile la manutenzione ed il 
ricambio. 

Il Pupin si rese immediatamente conto 
di questa difficoltà e fin dalla sua prima co- 
municazione indicava la formazione di bo- 
bine anulari che potessero essere soste- 
nute contro l'armatura del cavo e che cir- 
condassero i conduttori. Queste bobine 
dovevano essere formate con nuclei anu- 
lari di ferro laminato affine di ridurre le 
correnti parassite, 

ll primo esempio di cavo telefonico 
subacqueo che venne armato di bo- 
bine di induttanza è quello del lago di 
Costanza, che ha incominciato a funzio- 
nare l'anno scorso. La Siemens Halske, 
allo scopo di affrontare e tentare di ri- 
solvere le difficoltà inerenti al problema 
in condizioni meno difficili di quelle re- 
lative ad una posa di cavi sottomarini, 
ottenne di stabilire una comunicazione 
telefonica tra Friedrichshafen e Roman- 
shorn sul lago di Costanza (1). 

La lunghezza del cavo è di circa 12 km. 
e la massima profondità del lago 250 m. 


| 
a 


DT Bee. 
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AI fine di ridurre la capacità, e quindi di 
migliorare anche sotto questo aspetto la 
costante di attenuazione venne adottato un 
tipo di cavo con isolamento in carta e con 
rivestimento di un tubo di piombo. 

Affine che detto tubo di piombo potesse 

resistere alla pressionea cui 
` sarebbe stato soggetto il 
> ^*- cavo nel fondo del lago, e 
non venisse deformato per 
modo da aumentare la ca- 
pacità delle anime, venne 
armato nel suo interno me- 
diante una spirale di filo di 
acciaio coassiale al tubo. 
Il cavo era a 7 coppie telefo- 
niche. 

Era stato inoltre prescrit- 
to che ogni 500 m. il cavo 
fosse munito di un setto impermeabile 
all'acqua, per modo che nel caso di un 
guasto la umidità non potesse estendere 
la sua azione per una lunghezza maggiore 
di 500 metri. 

Questi setti impermeabili vennero for- 
mati nel modo se- 
guente: (fig. 164). 

| conduttori rive- 
stiti di carta, sporgono 
dalle estremità del ca- 
vo, € vengono saldati 
in C con conduttori 
isolati ingomma. 

Questi conduttori 
vengono avvolti dalle 
due parti mediante 
iuta impregnata di 
materiale isolante non 
igroscopico per modo da formare due 
masse coniche molto compatte. 

Sulle superfici coniche si spingono due 
manicotti di piombo a superficie interna 
corrispondente, saldati 
tra loro ed al tubo di 
piombo del cavo. 1 vani 
vengono poi riempiti di 
compound isolante. Que- 
sto doppio cono viene 
poi protetto contro le 
deformazioni mediante 
una spirale conica di ac- 
ciaio. 

Le spirali induttive I: 
erano da collocarsi ogni 
100 metri e corrispon- 
devano quindi ad una 
divisione di sezione. La loro formazione 
era del tipo anulare già indicato, con 
bobine coassiali succedentesi l’una all’altra, 
e separate da tratti di materiale elastico 
per conservare al cavo la sua flessibilità 
(fig. 165). 

AI disopra di queste bobine viene infi- 


: ——— 
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lato un tubo di piombo connesso alle sue 
estremità al cavo mediante i giunti conici 
ora descritti, mentre viene formata a mano 
la armatura in filo di acciaio. 

Questa posa iniziata nel 1905 incontrò 
gravi difficoltà inerenti sopratutto alla 
presenza delle bobine induttive, che ren- 
devano difficile e pericoloso l'avvolgi- 
mento del cavo ed il suo svolgimento 
per la immersione. 11 cavo.Friedrischshafen 
Romanshorn presenta le seguenti costanti 
elettriche riferite alla coppia: 

resistenza chilom. ohm 33,5 per Km. 

selfinduzione 0,21 henry. » >» 

capacità 0,039 m. c. f. > > 
in base a queste costanti la costante di 
attenuazione risulta eguale a 0,0072. La 
distanza limite di trasmissione è per B í = 
= 2,5 circa 347 Kmt. 

La posa del cavo nel lago di Costanza 
per quanto rappresenti un notevole pro- 
gresso fatto nella applicazione pratica del 
sistema Pupin e nel perfezionamento 
della costruzione degli accessori inerenti 
ad un cavo sub-acqueo, è lungi però 


Fig. 164. 


dall'autorizzarci a credere che il complesso 
problema della telefonia sottomarina sia 
in questo modo risolto. 


Le difficoltà di collocare e di mante- 


c d e f 


Fig. 165. 


nere numerose bobine induttive a pro- 
fondità di migliaia di metri, di provvedere 
alla loro riparazione e sostituzione sus- 
siste sempre, onde si deve ritenere cor- 
rispondere bene allo stato attuale del 
sistema il giudizio che recentemente ne 
dava il Preece (2). 


(1) Uber das im Bodensee verlegte Fernsprechkabelmit selbstinduction Spulen nach dem Pupinsche System. E. T. Z. 4 Luglio 1907. — (2) On 
the Papin mode of Working Trank telephone lines. Electrician 9 Agosto 1907. 
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« The application of this principle to 
submarines cables has not yet a practi- 
cal stage». 

Il sistema Pupin può dare veramente 
al cavo un alto grado di induttanza, ma 
ottiene questo risultato coll’introduzione 
di bobine di selfinduzione, che hanno 
una certa resistenza e sono avvolte su 
nuclei di ferro. À parità di coefficiente 
di autoinduzione, si può formare il roc- 
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chetto senza ferro mediante molte spire 
che offrono una considerevole resistenza, 
ovvero coll’uso del ferro, che colla sua 
permeabilità riduce il numero delle spire 
del solenoide, entrano in giuoco allora le 
perdite relative al ferro per isteresi e 
correnti parassite. Queste circostanze li- 
mitano la potenzialità del sistema. 
(Continua) 
ELvio SoLERI. 
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STUDIO DELL'ARCO A CORRENTE CONTINUA 


fra elettrodi metallici (1) 


Gli autori cominciano col ricordare le 
formule date dalla signora Ayrton per 
l'arco tra carboni; se questo è a corrente 
continua ed intensità costante, la potenza 
consumata è rappresentata da rette della 
forma: 

P=C+ DI 
dove C e D sono delle costanti ed lè la 
lunghezza dell'arco. Se si mantiene inve- 
ce costante la lunghezza si ha la relazione: 


P_AJ+B, 


A e B essendo due costanti dipendenti 
dalla lunghezza dell'arco ed J l'intensità 
della corrente. Combinando le relazioni 
trovate la signora Ayrton giunge alla for- 
mula generale: 
P — (a 4- b1) J +(c + d) 

dalla quale si deduce la nota espressione 
per la differenza di potenziale ai serrafili: 


E-a bl he, 


dove, a b c d sono delle costanti che non 
dipendono ora che dalla sostanza degli elet- 
trodi ed in una certa misura dal mezzo 
gasoso nel quale si produce l'arco. Queste 
espressioni si riferiscono al regime silen- 
zioso dell'arco, poiché nell'arco a car- 
boni, occorre distinguere due zone prin- 
cipali di funzionamento; una zona di re- 
gime stabile in cui l'arco é silenzioso ed 
una zona instabile, nella quale l'arco si- 
bila e dove si riscontra un abbassamento 
caratteristico del voltaggio. 

Gliautori, nella presente memoria, hanno 
cercato anzitutto di stabilire delle rela- 
zioni analoghe per l'arco tra metalli ed 
hanno sperimentato sul rame, platino, pal- 
ladio, argento, oro, nikel, cobalto e ferro. 
Lo studio dell'arco voltaico tra metalli 
presenta ditficoltà sperimentali per la ten- 
denza ch'esso presenta a divenire insta- 
bile e sibilante, etfetto questo forse dovuto 
all'ossidazione degli elettrodi ed alla pro- 
duzione di vapori metallici. Di più la lun- 
ghezza dell'arco tende a variare in conse- 
guenza della dilatazione, e sugli elettrodi 
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si producono protuberanze che rendono 
delicata la esatta determinazione della di- 
stanza. Gli autori hanno altresì osservato, 
usando elettrodi di nikel, cobalto e ferro, 
la formazione di aghi finissimi e lanosi, 
risultanti probabilmente dalla sublimazione 
del vapore metallico e tendenti a riunire 
fra loro gli elettrodi, causando talora corto 
circuito. Delle esperienze preliminari con 
elettrodi di rame ed argento di diametro 
diverso, hanno accertato l'influenza della 
forma degli elettrodi sulla stabilità del- 
l'arco e sulla differenza di potenziale. Me- 
diante una serie di precauzioni descritte 
più innanzi gli autori sono riusciti a ren- 
dere l’arco stabile in posizione, senza 
tavia ottenere un arco assolutamente si- 
lenzioso, sopratutto con grandi intensità di 
corrente. La figura 166 illustra la dispo- 
sizione elettrica adottata. In essa M è una 
dinamo a corrente continua capace di for- 
nire circa 90 volt, A un amperometro ter- 
mico con smorzamento, in modo da non 
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Fig. 166, 


indicare le piccole fluttuazioni di corrente 
che possono risultare dalla presenza del- 
l'arco, R è un reostato di regolazione, as- 
sorbente in regime di funzionamento la 
quasi totalità della tensione della dinamo, 
in modo da ottenere nell'arco una grande 
stabilità. Questa stabilità è una delle con- 
dizioni fondamentali delle esperienze; in- 
fatti, se la riserva di tensione non è suff- 
ciente, l'arco subisce delle estinzioni di 
piccolissima durata che hanno per effetto 
di aumentare il voltaggio (efficace) misu- 
rato ai suoi serrafili. Volendo determinare 
il valore esatto della differenza di poten- 
ziale è necessario che queste estinzioni non 
st producano. C, è un commutatore onde 


rovesciare nell'arco la corrente. (In tutte 
le esperienze si è preso come catodo l'e- 


. lettrodo superiore ottenendosi così la mas- 


sima stabilità e questa posizione corrispon- 
de ad un massimo di riscaldamento del 
catodo stesso). L sono poi gli elettrodi tra 
i quali si produce l'arco. Il dispositivo per 
la misura della differenza di potenziale com- 
prende: un galvanometro g Deprez-D'Ar- 
sonval munito di shunt s ed una resistenza 
zavorra W (di 50,000 ohm). Facendo va- 
riare lo shunt, sì possono ottenere facil- 
mente al galvanometro delle deviazioni 
all'incirca del medesimo ordine, sia col- 
l'arco che colla pila campione Weston de- 
stinata alla graduazione. C, e C, sono com- 
mutatori-invertitori e p è un ponte per in- 
trodurre od escludere lo shunt s e per ot- 


Pig. 167. 


tenere un conveniente smorzamento. La 
fip. 167 rappresenta l'apparecchio porta 
elettrodi: a, a sono, grosse aste di rame, 
р, p sono costituiti dalla sostanza da espe- 
rimentarsi e b,b sono vasche di raf- 
freddamento ad acqua. Il solo elet” 
trodo superiore è mobile mediante 
^ una cremagliera non indicata nella 
figura. 

Per la esecuzione delle misure 
l'arco veniva acceso mediante un filo 
metallico tenuto a mano e formante 

corto circuito momentaneo e poi regolato 
mediante i reostati; quando l'arco era 
sufficientemente stabile si inseriva me- 
diante C,il galvanometro osservando le 
deviazioni a destra ed a sinistra della ро: 
sizione di equilibrio. 

La graduazione del galvanometro, fatta al 
principio di ogni serie di esperienze, veniva 
ripetuta alla fine di essa e poiché veniva 
eseguita con una sensibilità diversa da 
quella corrispondente alla misura sull'arco, 
il valore della differenza di potenziale E ai 
serrafili di quest'ultimo veniva ottenuta 
mediante la formula : 


Е = Get Z| K| =. 
c,+£) | а, a, 


(t) Sur la différence de potentiel de l'arc à courant continu entre electrodes métalliques, par C. E. Guye et L. Zebrikoff. Archives des sciences phy- 


nella quale s, ed s, sono le resistenze dello 
shunt presenti coll'arco e col campione 
rispettivamente, w, ed <, le deviazioni 
corrispondenti del galvanometro; g la re- 
resistenza dello stesso ed e la forza elet- 
tromotrice del campione. 

Dal numeroso materiale d'osservazione 
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Fig. 168. 


gli autori hanno ricavato varie curve: qui 
ci limiteremo a riportarne alcune onde mo- 
strarne qualche proprietà caratteristica. La 
fig. 168, relativa al rame, ottenuta con fun- 
zionamento a lunghezza costante ed inten- 
sità variabile rappresenta le curve della 
differenza di potenziale in funzione dell’in- 
tensità per le distanze dio, 1, 2, 3, 4, mm. 
Le fig.169 forniscono una rappresentazione 


grafica della potenza consumata ai diversi ` 
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regimi: si vede allora che tanto a lun- 
ghezza, quanto ad intensità costante la po- 
tenza consumata è rappresentata, come 
nelle esperienze della signora Ayrton, da 
rette, purchè nelle circostanze sperimen- 
tali in questione non si sorpassino 2 a 
3 mm di lunghezza d'arco. La curva re- 
lativa alla distanza zero è stata ottenuta di. 
sponendo gli elettrodi a piccolissima di- 


I i . 
stanza ( Pu di mm.) e notando la devia- 
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zione galvanometrica. Questa diminuiva 
gradualmente in seguito all'accorciamento 
dell'arco, prodotto dalla protuberanza for 
matasi per trasporto di materia sull'elet- 
trodo positivo; quando il contatto tra i due 
elettrodi produceva un corto circuito, la 
differenza di potenziale cadeva brusca- 
mente. Si prendeva per forza elettromo- 
trice alla distanza zero, quella cor. 
rispondente all'istante in cui si pro- 
duceva il corto circuito. I risultati 
relativi alle osservazioni sui diversi 
metalli sono dagli autori consegnati 

in numerose tabelle: le curve dia- 
grammiche costruite si assomigliano 

tutte e non differiscono essenzial- 
mente da quelle rappresentate dalle 
figure 168, 169 e 170. È da osservare 

però che la stabilità dell'arco sembra 
variare da un metallo all'altro e 

per raggiungerla occorre scegliere 
opportunamente il diametro degli 
elettrodi e mantenere l'intensità della 
corrente e la lunghezza dell'arco fra certi 
limiti, 

Per valutare le costanti a bc d della for- 
mula Ayrton si sono costruiti 1 diagrammi 
rappresentanti la relazione tra la potenza 
consumata e la lunghezza (/ — costante). 
L'andamento della potenza essendo rap- 
presentato da una retta (vedi la fig. 169 
relativa al rame), si avrà, indicando con 
W la potenza relativa ad una lunghezza 
I, W, quella relativa alla lunghezza zero 
e W, quella che compete alla lunghezza 
di 2 mm, 

7 жт = iù 

Le osservazioni vanno fatte ad inten- 
sità costante e variando questa mutano 
W, e W,; la formula che fornisce la po- 
tenza prende la forma ; 

W — C+ DI 
dove C e D dipendono dall'intensità di cor- 
rente, 

Un procedimento perfettamente analogo 
dedotto dal diagramma della potenza in 
funzione della intensità di corrente (1 — 
— costante) (vedi fig. 170) permette di de- 
terminare i coetficienti della formula della 
potenza per lunghezza d'arco costante : 


WzAI--B 

I valori di W,, W, per lunghezza d'arco 
costante, espressi quindi in tunzione di /, 
sostituiti nella (1) danno l'espansione ge- 
nerale della potenza consumata che, divisa 
per /, fornisce quella della diflerenza di 
potenziale. 

Le formule date dagli autori per i di- 
versi metalli sono le seguenti: 


Oro E= 20,82 + 4,62. 1 4- 209 rni 


Platino E == 24,29 + 4,80. ] + 2931 
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А 19,01. 1 + 11,36 
rgento E = 14,19 + 5,64. 1 + ie m 
21,78.1 
EN 
15,24. 1 + 10,69 
I 


Palladio E = 21,64 + 3.70. 1 + – 


Rame 


E = 21,38 + 3,03. 1 + 


Cobalto E — 20,71 4- 2,05. 1 + 10,12. I+ 2,07 


I 
P 
Р маа aril aro (Wet?) 

r l raleasila della correrlo (ampere) 
бое 

s 
efe i «e $ p 
S X 

gel: 
in ant» 
ме 
їл 
teo 
m 
бо LL 
DA 
"ma бы р 

222 ‘0 7] P1 П D) ^ 
Fig. 170. 
17,48. 1 


Nichel E =» 17,14 + 5,89. 1 + те 


15,02. 1 + 9,44 
1 


Ferro Е = 15,73 + 2,52. 1 + 


Le differenze wa i valori calcolati me- 
diante queste formule e quelli osservati 
sono dell'ordine dell'errore d'esperienza; 
la formula Ayrton: 


Esa d p 


è quindi applicabile. In essa le costanti 
possono ricevere una interpretazione fi- 
sica; il primo termine a rappresenta la 
somma delle cadute anodica e catodica, 
ossia il valore della forza elettromotrice 
al disotto del quale l'arco non può sta- 
bilirsi. Il secondo termine ci indica che ad 
intensità costante (ed abbastanza grande 
perchè il terzo termine sia trascurabile), la 
differenza di potenziale aumenta colla lun- 
ghezza dell'arco, il che risulta secondo gli 
autori dalla diminuita proporzione dei va- 
pori metallici posti nel tragitto della cor- 
rente elettrica. Infine il terzo termine (se 
la lunghezza d'arco è piccola) è inversa- 
mente proporzionale all'intensità di cor- 
rente in conseguenza dell'aumento di se- 
zione dell’arco. 

| valori trovati per a da Guye e Zebri- 
koff sono un po' inferiori a quelli trovati 
da altri sperimentatori; Ja ragione di 
questa divergenza è dagli autori stessi 
attribuita alla grande stabilità da essi 
raggiunta nell'arco,stabilità che diminuisce 
il pericolo di estinzioni momentanee e 
delle conseguenti frequenti elevazioni di 
voltaggio. 


E. G. 
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LA COSTITUZIONE DELLA MATERIA 


(Continuazione ai n.n. 7, 8, 9). 


2° И principio della teoria atomica. 

Fine del хуш e principio del xix. secolo.. 

Solo con una buona dose di coraggio si 
poteva attaccare € distruggere le dottrine 
universalmente adottate fino alla fine del 
socolo ХУШ; il dogmatismo esercitava, 
come si disse, un vero dominio anche 
sulle scienze. Ma il coraggio si attinge 
precisamente dalla coscienza di possedere 
un'arma invincibile e Lavoisier fin dal 
principio dei suoi lavori vide chiaramente 
quale fosse l'arma che lo rendeva pa- 
drone nella nuova teoria che stava per 
lanciare: lo studio quantitativo dei feno- 
meni chimici, e l'uso continuo della bi- 
lancia dovevano servirgli come argomenti 
inoppugnabili per intraprendere la cam- 
pagna contro il flogisto. 

[ino allora si consideravano come im- 
portanti, nelle manipolazioni chimiche, le 
sole modificazioni che si verificavano nel- 
l'aspetto e nella forma deile sostanze, la 
chimica era puramente qualitativa; le mo- 
dificazioni operate dalle reazioni nei pesi 
delle sostanze, venivano considerate come 
trascurabili e questa era precisamente la 
ragione per cui i seguaci del tlogisto per- 
sistevano nei loro errori. Lavoisier al 
contrario degli scienziati che lo pre- 
cedettero, aveva l'abitudine costante di 
pesare prima e dopo tutte le sostanze 
che faceva entrare in reazione; questo 
fu il principio della innovazione che do- 
veva seguire: la chimica stava per en- 
trare anch'essa nel campo delle scienze 
esatte. Lavoisier doveva stabilire come 
legge Гаписо assioma di Lucrezio: < In 
natura nulla si perde e nulla si crea ». 

Lavoisier e lo studio della combustione, 
Nel primo problema studiato da Lavoi- 
sier all'età di 27 anni (1770) si ritrova 
ancora l'influenza persistente delle idee 
di Aristotile: l'acqua, si chiedeva, può 
trasformarsi in terra? 

Boyle, nel secolo precedente, dopo 
aver distllato duecento volte in un vaso 
la stessa acqua, primitivamente pura, ave- 
va trovato che finalmente essa lasciava 
un certo deposito di terra; ne concludeva 
che l'acqua si ега cambiata in terra, Boer- 
haave, altro chimico che si era occupato 
dell'argomento, asseriva invece che l'acqua, 
essendo un elemento inalterabile, non 
poteva trasformarsi in un altro. 

Per mettere in chiaro la ragione di 
questi pareri opposti Lavoisier ripetè la 
esperienza: anzitutto pesò accuratamente 
l'acqua disullata da sperimentarsi e l'alam- 
bicco nel quale veniva scaldata, così pure 
si assicurò in preceaenza che quest'acqua 


non contenesse alcuna sostanza estranea 
(evaporata a secco non dava residuo). 

Egli scaldò quest'acqua per cento e un 
giorno e constatò che infatti essa finisce 
per diventar torbida e che tanto in soluzione 
quanto in sospensione tiene 20 grani di 
prodotti terrosi, ma il peso del sistema, 
alambicco e acqua contenuta, è restato 
invariabile; pesa in seguito l’alambicco 
solo e trova che questo ha perduto 17 
grani, presso a poco il peso della materia 
terrosa contenuta nell'acqua. 

La conclusione era evidente: l'acqua 
aveva attaccato il vetro e la terra in so- 
spensione non era acqua trasformata, ma 
la materia stessa del vetro. Il metodo 
delle pesate rigorose permette dunque da 
principio al Lavoisier di dare una spie- 
gazione esauriente sopra una questione 
assal controversa. 

Fidente nel risultato ottenuto, Lavoisier 
si dette subito allo studio della fissazione 
e dello sviluppo dei gas nelle azioni chi- 
mi.he (1772); ıl suo programma compren- 
deva specialmente lo studio dell'assorbi- 
mento d'aria durante la combustione. La- 
voisierdiceva: se, come crede Boyle, esiste 
una sostanza di fuoco tanto sottile da 
attraversare le pareti della storta per fis- 


sarsi sullo stagno scaldato quando il re- 


cipiente è pieno d'aria, tanto più facil- 
mente questa sostanza di fuoco dovrebbe 
penetrarci quando la storta è vuota d'aria. 
Egli pone quindi dello stagno nella storta, 
ne estrae l'aria, la chiude perfettamente 
e scalda il metallo; questo resta in- 
tatto senza formazione di terra nè au- 
mento di peso. Cade dunque la teoria di 
Boyle, la sostanza di fuoco non esiste; 
l'aria sola è causa della calcinazione dello 
stagno. Difatti scaldato il metallo in una 
storta piena d’aria e ben chiusa, lo stagno 
si trasforma, ma il peso totale non è variato; 
dunque se Il metallo calcinato ha aumen- 
tato di peso, si vede che ha fissato su 
di sè qualche cosa che era contenuta 
nell'interno della storta ossia ha preso 
una parte dell'aria (O), poiché Lavoisier 
constatava che un'altra parte dell'aria re- 
stava sempre (azoto). 

L'aria dunque é una mescolanza di gas 
attivo che si fissa sui metalli, al momento 
della loro calcinazione, e di un gas inat- 
tivo. Ma questa conclusione richiedeva 
una conferma, e questa fu data da Lavoi- 
sier in seguito alla visita fattagli da Prie- 
stley che si recò a Parigi a parlare delle 
sue scoperte, 

Lavoisier ricominciò subito a lavorare, 
avvertendo: « Le esperienze che io faccio 


sono di Priestley, io ho solo il merito di 
averne tratte le conseguenze >. 

Analisi dell'aria. Lavoisier comprese su- 
bito che la parte dell'aria assorbita da 
un metallo che brucia e l'aria deflogisti- 
cata di Priestley dovevano essere uno 
stesso ed unico gas. Egli riprese dunque 
le note esperienze sottoponendole al suo 
solito metodo delle pesate rigorose. 

Non staremo a ripetere i particolari 
delle semplici ma ben eseguite esperienze: 
diciamo solo che il Lovoisier riuscì a pro- 
vare che l'aria è formata da una parte 
che non è atta nè alla respirazione nè 
alla combustione, e di un fluido elastico, 
più adatto dell'aria sia alla respirazione 
sia alla combustione, arma salubre, dice 
Lovoisier, identica all'aria deflogisticata 
di Priestley. Più tardi quando si accorse 
che questo gas combinandosi per com- 
bustione col carbonio col solfo e col fo- 
sloro forma gli acidi egli pensó di dargli 
il nume di ossigeno, generatore di acidi. 
Dalle sue esperienze trasse ancora la con- 
clusione che l'aumento di peso osservato 
in seguito della combustione di un me- 
tallo proviene dalla combustione del me- 
tallo con l'ossigeno, il cui peso si somma 
con quello del metallo. 
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Questa spiegazione semplice e per cosi 
dire matematica rovesciava d'un tratto la 
teoria del flogisto: ıl Lavoisier in tutte le 
sue memorie tuture non adoperava più la 
parola tlogisto come se non l'avesse mai 
conosciuta, ma ancora non la negava 
apertamente. 


Analisi dell'acqua. Anche dell'analisi del- 
l'acqua si occupò il Lavoisier nell'inverno 
del 1783-1784 egli finalmente stabili la 
composizione quatitauva e qualitativa di 
questa sostanza, che trovò esattamente 
composta di idrogeno (generatore d'acqua) 
ossia l'aria inhammabile di Cavendish, e 
di ossigeno, aria salubre, 

Dopo queste magistrali esperienze il 
Lavoisier si credette in dovere di atfron- 
tare apertamente la teoria del flogisto di- 
mostrandoae le contraddizioni e le inve- 
rosimiglianze e stabilì delinitivamente che 
la combustione non consiste in una perdita di 


flogisto, ma bensì in una combinazione del 


combustibile con l'ossigeno dell'aria, 


(Continua). 
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SEGNALAZIONI SULLE TRAMVIE 


Le segnalazioni elettriche per le fermate 
dei tram, quantunque siano assai comode 
e generalmente adottate in tutte le linee 
tramviarie hanno però l'inconveniente che 
il pubblico può confondere il manovratore 
con squilli intempestivi. Le disgrazie av- 
vengono di frequente per la partenza fuori 
tempo delle carrozze. 

E" logico separare le due funzioni: un 


campanello per la fermata deve essere а 


disposizione del pubblico. Qualunque sia 
il numero delle suonate, il manovratore 
sa che deve fermare e null'altro — una 
fermata fuori proposito non porta danno. 

Un campanello a suono bene distinto 
dal primo, serva unicamente per l'avvia- 
mento e non possa essere manovrato che 
dal conducente — sarà così tolta ogni 
causa di disgrazia o per lo meno sarà 
facile stabilire le responsabilità. 

Il disegno qui unito rappresenta una 
applicazione del genere descritto. Ogni 
bottone che per la sua posizione sia ac- 
cessibile non solo al pubblico, ma anche 
al conducente, è doppio; cioè ha due cir- 
cuiti distinti: uno per il pubblico, si chiude 
abbassando il bottone; l’altro, si chiude 
con una chiavetta a spina, che il condut- 
tore può facilmente introdurre nella sva- 
satura del bottone, specie per il fatto che 
il tram in quel momento è fermo. 

Il campanello ha due suoni distinti: 
uno per l'arresto del tram a disposizione 
del pubblico; l'altro per l'avviamento, a 
sola manovra del conducente. Il bottone 
metallico è doppio: il piuolo ha la testa 
svasata e forata. Premendolo col dito 
suona per l'arresto. Solo il conducente 
può introdurre la chiave C nel foro e dar 
l'avviso di partenza. La chiave va legata 
all'astuccio-portabiglietti. 

Un'altra disposizione pratica è la se- 
guente: i bottoni per il pubblico sono 
quelli usuali. Alle due estremità della car- 
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rozza vi sono invece due bottoni speciali, 
completamente chiusi. La chiusura del 
circuito si ottiene presentando una piccola 
calamita permanente, la quale attrae nel- 
l'interno l'armatura che funziona da inter- 
ruttore. Per facilitare l'operazione, il bot- 
tone deve avere una svasatura conica, come 
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nelle serrature, e i due poli della calamita 
saranno avvicinatie conformati come una 


chiave. 
G. BANZATI. 
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LAMPADA AD ARCO “NANA, 

La Western Electric e Mf. Co. di Chi- 
cago ha messo sul mercato una nuova 
lampada ad arco, che potrebbesi chiamare 
Nana, giacchè essa, da una estremità al. 
l'altra non sorpassa i so cm. Tuttavia la 
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durata dei carboni è la stessa che per una 
lampada ordinaria di 5 ampere, е può es- 
sere di 100 ore. Tali piccole dimensioni 
sono state raggiunte con l’uso di avvol- 
gimenti indistruttibili e di speciali resi- 
stenze. 

La ventilazione è ampia e nello stesso 
tempo l'apparecchio regolatore è perfet- 
tamente garantito dalla polvere. 

Un'altra lampada ad arco, di speciale 
costruzione, è quella chiamata Magazin 
type flame arc lamp, contenente un dispo- 
sitivo multiplo di carboni che assicura 
una durata di accensione dalle so alle 60 
ore. L'arco viene formato alle 
estremità inferiori di carboni, 
che sono circondati da un cco- 
nomizzatore per prevenire che 
le correnti d'aria, generate nel 
globo, alterino l'arco. Questo 
è a forma di ventaglio e tenuto 
in questa maniera da due ma- 
gneti. ll meccanismo di regola- 
zione è semplicissimo e conte- 
nuto in una camera superiore 
che lo protegge dalle ceneri dei carboni. 

Questa lampada, fornita per correnti con- 
tinue o alternate, consuma 320 watt e dà 
3000 candele (candle power). La com- 
pagnia costruttrice è la Warner Arc Lamp 
Co. di Muncie, Ind. C. P. 
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Pompa da incendio a comando elettrico. 


Da alcuni anni sono stati fatti numerosi 
tentativi per il comando elettrico delle 
pompe da incendio: tuttavia queste prove 
non portarono da principio a buoni risul- 
tati. Ora sembra che le officine Oerlikon 
siano riuscite a costruire una pompa da 
incendio a comando elettrico di grande 
potenza la quale risponde a tutte le con- 
dizioni necessarie. 

Le pompe da incendio a comando elet- 
trico hanno sulle pompe a braccia il van- 
taggio di avere a parità di peso, una 
potenza più elevata e di non richiedere 
un personale così numeroso: ambedue 
questi tipi di pompe hanno poi una serie 
di vantaggi notevoli sulle pompe a va- 
pore. Infatti per una stessa potenza esse 
costano molto meno care e sono anche 
di un servizio meno costoso; le manovre 
delle pompe da incendio a comando elet- 
trico sono inoltre molto semplici e non ri- 
chiedono alcuna nozione speciale e sono 
sempre pronte a funzionare, mentre le 
pompe a vapore richiedono un certo tempo 
per il loro riscaldamento. 

Ne risulta che l'impiego di pompe da 
incendio a comando elettrico è assai effi- 
cace ed economico, ed è capace al caso 
tanto di rinforzare la pressione idraulica 
insufficiente, quanto di generare una pres- 
sione capace di produrre un potente getto 
di acqua nel caso non si possa disporre 
di bocche d'acqua. 

La pompa da incendio in questione 
consta di una pompa centrifuga multipla 
ad alta pressione comandata da un mo- 
tore da 15 cav. circa al quale essa è di- 
rettamente accoppiata. ll motore è co- 
struito per corrente continua bifase o tri- 
fase; l'uso della corrente monotase non 
è da consigliare che quando non se ne 
possa fare a meno. 

À parità di potenza i motoria corrente 
monofase sono più pesanti e più cari dei 
motori a correnti polifasi o a corrente 
continua. Secondo le circostanze si ese- 
guiscono i motori a correnti trifasi sia con 
indotto in corto circuito, sia con indotto 
ad anello; in quest'ultimo caso lavvia- 
mento si effettua cambiando le connes- 
sioni a stella in connessioni a triangolo, 

L'avviatore è chiuso in una scatola di 
ghisa montato sulla carcassa del motore. 
L'attacco del motore sul circuito di cor- 
rente ha luogo mediante un cavo flessibile 
che può essere avvolto sopra un tamburo 
fissato allo chassis della vettura: per mezzo 
di un manometro si può controllare conti- 
nuamente la pressione esistente nella 
pompa. 

La prima pompa da incendio a comando 
elettrico, così costruita, è stata sottoposta 
a delle prove di cui esponiamo 1 risultati : 
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La pompa, comandata da un motore a 
corrente trifase con indotto ad anelli, della 
potenza di 15 HP circa, doveva alimen- 
tare due condotte d'acqua; le prime prove 
consistettero nello stabilire il tempo ne- 
cessario alla messa in marcia della pompa; 
fu constatato che 1/3 di minuto era suf- 
ficiente onde permettere alla pompa, com- 
pletamente vuota al principio, di fornire 
il getto d'acqua necessario. 

La quantità di acqua spostata nello spa- 
zio di 1/2 minuto e con una pressione di 
7 atmosfere, all'interno della pompa, che 


L'ELETTRICISTA 


ascende a 315 litri; la capacità di funzio- 
namento della pompa era di боо litri al 
minuto. I diametri degli orifici delle due 
condotture d'acqua erano di 17 e 19 mm. 
La potenza apparente assorbita era di 9 
KVA; il getto d'acqua orizzontale poteva 
essere progettato a 40 metri. Si po- 
teva alimentare o cessare di alimentare 
una delle due condotte senza disturbare 
affatto con ciò il buon funzionamento 
della pompa. Il peso totale di questa 
pompa da incendio, senza accessori, è di 
1113 kg. 
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Le proprietà meccaniche dei fili per con- 
dotte elettriche. С) 


Nelle condotture elettriche tese di re- 
cente si nota per lo più, dopo poco tempo, 
un aumento nella saetta delle campate il 
quale fatto, specialmente se sugli stessi 
pali sono poste altre condotte, crea dei 
pericoli, perchè le condotte anzichè cor- 
rere parallele, coll'andar del tempo si av- 
vicinano sempre più. Si richiede perciò 
una nuova tenditura del filo, che comporta 
sempre un lavoro gravoso. 

Il fenomeno in se stesso è originato, 
da un lato, dal distendersi dei nodi che 
eventualmente si trovano nel filo prima 
di essere teso, e dall'altro dalle proprietà 
elastiche del filo, che variano. 

Per impedire questi allungamenti ГА. 
propone di assoggettare il filo ad una ten- 
sione prima della tiratura, e studia anzi- 
tutto gli effetti prodotti sul filo da questo 
stendimento. Le ricerche sono fatte in spe- 
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cial modo sui fili di bronzo, i più ado- 
perati al giofno d'oggi, per le condotte, 
pur tenendo riguardo anche ai fili di 
lerro le cui proprietà meccaniche sono a 
sufficienza conosciute e che del resto ten- 


dono a scomparire sempre piü dalle con- 
dotte elettriche. 

La fig. 173 rappresenta il diagramma fra 
le tensioni in kg. per mm.* e gli allun- 
gamenti relativi in mm. per un filo di 
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rame o di bronzo lungo 150 mm., allun- 
gamenti ricavati per mezzo dell'apparec- 
chio a specchio di Bauart Martens (2). 

Dalla curva 1) si vede che usando del 
filo di ferro, le tensioni crescenti hanno 
dapprima poca influenza sugli allunga- 
menti, fino ad un determinato sforzo cy 
(circa 27 kg. per mm.?), dopo il quale a 
tensioni crescenti corrispondono forti e 
irregolari allungamenti, finchè sopravviene 
la rottura. 

In modo affatto diverso si comporta in- 
vece il filo di bronzo (curva 2); qui manca 
il punto caratteristico sf che separava la 
curva del ferro in due tratti di linea carat- 
teristici, e l'andamento delle curve dimo- 
stra inoltre che gli allungamenti totali 
sono per lo più molto piccoli. 

Se si rappresentano i primi tratti delle 
due curve in una scala circa 100 volte 
più grande di prima per gli allungamenti, 
come è fatto nella fig. 2, si vede che per 
il filo di ferro al principio si ha propor- 
zionalità fra tensione e allungamento. 

Quel tratto della curva 1 è rettilineo, 


(1) G. Nicolaus E. T. Z., 1908, p. 339. — (2) Zeitschrift 4. Ver. Deutsch. Ing. 1895, n. 50. 


mentre se lo sforzo sorpassa circa i 12 kg. 
per mm.?^, la curva si abbassa evidente- 
mente dalla linea retta. 

Per rappresentare il comportamento dei 
fili di bronzo, sono state fatte apposite 
misure su fili di 2, 3, 4, 5 mm. di spes- 
sore. 

La tabella | dà gli allungamenti otte- 
nuti con le pressioni, іп kg. per тт.?, 
indicate a lato, per un filo lungo 15 cm. 
Filo di 3 mm. | Filo di 3 mm. | Filo m Filo di ; mm. 

| | | |. 
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Questi dati sono rappresentati grafica- 
mente nella curva 2 della fig. 2 che è 
una curva media valevole per fili di dia- 
metro da 3 a s mm. Essa mostra come 
al principio vi sia anche qui proporzio- 
nalità, che dura fino al limite di elasti- 
cità [cp |, eirca 14 kg. mm^, punto che 
del resto non è troppo distinto. 

Se i due fili sono assoggettati a ten- 
sioni inferiori ai due limiti di proporzio- 
nalità indicati, lo stato della condotta non 
muterà mai, perchè gli allungamenti che 
Si possono verificare scompaiono al ces- 
sare dell'azione. Se invece tendiamo i 
fili oltre questi limiti, si verifica un di- 
verso comportamento. Tendiamo per es. 
un filo di ferro a 2/3 della sua resistenza 
cioè a circa 27 kg. mm (fig. 2, curva I, 
punto a). Si ottiene un allungamento di 
circa 0,27 mm. .(per 15 cm. di filo), del 
quale al cessare dell'azione, scompare una 
parte, equivalente a circa 0,20 mm. ; 0,07 
mm. (punto b) restano come residuo del- 
l'allungamento come indica l'andamento 
della linea 3 (linea retta) della fig. 2. (Se 
si avesse quindi una condotta a campate 
di 60 m. con saette di 63 cm. a 10* C si 
avrebbe un aumento di quest'ultima fino 
a circa 100 cm.). 

Ripetendo queste tensioni al disotto 
dello sforzo precedente, non si hanno più 
allungamenti permanenti; il filo ha dun- 
que acquistato un limite di elasticità più 
alto a cui corrisponde, al contrario una 
minore capacità del filo alla trazione. Nel 
nostro caso però questa diminuzione è 
molto piccola, poichè essendo l'allunga- 
mento totale di circa 26 mm,, esso non 
ammonta neppure al 0,3 per cento. Ana- 
logamente per il filo di bronzo (fig. 174, 


curva 2), una tensione uguale ai 2/3 della 
sua resistenza (circa 33 kg. mm.?, punto c), 
dà un allungamento maggiore, di circa 
0,4 mm. (1), del quale al cessare dell'a- 
zione, scompaiono 0,35 mm. (figura 174, 
curva 4, linea retta). 

Si ha quindi come allungamento perma- 
nente 0.05 mm. (punto e), che corrisponde 
ad un ро’ più dell’: °/, dell'allungamento 
totale. 

Tale allungamento è, in proporzione, 
molto più grande di quello relativo al filo 
di ferro. (Gli allungamenti totali dei fili di 
bronzo ammontano dai 3 ai 4 mm. per cam- 
pioni lunghi 15 cm.). 

Gli accorciamenti che succedono agli al- 
lungamenti dei fili sono anche essi propor- 
zionali alle tensioni e l'A. dà un'altra ta- 
bella di risultati numerici, coi quali è co- 
struita la curva 4 della fig. 174, che è una 
linea retta. 

Contrariamente a quanto avviene per un 
filo di ferro, ripetendo gli sforzi su fili di 
bronzo con tensioni al di sotto della pre- 
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cedente, si hanno nuovi allungamenti resi- 
dui nel filo, La seguente tabella dà gli al- 
lungamenti residui in un, filo di bronzo, 
prodotti dal ripetersi degli sforzi: 


1° tensione. . . 0.07 mm. 
2° tensione. . . . 0.01I mm. 
3* tensione. . . . 0.005 mm. 
4' tensione. . . . 0.004 mm. 


(Le tensioni arrivavano fino a 37 kg. p. 
mm? e si diminuivano poi fino a 4,0 kg. 
p. mm?). 

Inoltre, quando si ripetono questi sforzi, 
i diagrammi che si ottengono con tensioni 
crescenti, non sono piü linee rette, ma mo- 
strano un abbassamento da essa verso l'ul- 
tima parte. La fig. 175 dà l'andamento della 
curva,rapporto fra tensioni e allungamenti, 
quando si ripeta lo sforzo per la seconda 
volta. | 

Se un filo di bronzo deve quindi presen- 
tare una elasticità completa fino ad una de- 
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terminata tensione, si presentano due vie 
da seguire: o sottoporre il filo a sforzi ri- 
petuti fino a quello desiderato, o tirare il 
filo fino a sorpassare il limite di elasticità 
richiesto. 

Si capisce senz'altro come questo secondo 
metodo sia assolutamente inservibile nella 
pratica; perché, per avere una sicurezza 
contro gli aumenti di saetta postumi, oc- 
corre sottoporre il filo ad una tensione 
uguale ai due terzi della sua resistenza. 

Per raggiungere un tale limite con una 
sola tenditura, bisogna tirarlo quasi fino 
al limite della sua resistenza. 

Resta allora soltanto a seguire la prima 
via, e la tabella degli sforzi ripetuti mo- 
stra che dopo la terza o quarta ripetizione, 
non si hanno più residui d'allungamento; 
in generale basta una seconda tenditura. 
Per impedire cimentazioni impreviste, bi- 
sogna tendere il filo senza fargli subire 
urti e bisogna far perdurare 2 o 3 minuti 
l'azione maggiore sul filo, perchè questi 
abbia tempo di distendersi e contempora- 
neamente di sciogliere i nodi. 

In questa maniera consiste iltrattamento, 
precedente la costruzione della linea, e la 
pratica dimostra come fili cosi trattati non 
hanno a temere stendimenti postumi d'im- 
portanza. 

Ciò posto, l'A. indaga gli effetti prodotti 
da un tale trattamento, sulle proprietà ri- 
manenti del filo. 

| fili osservati avevano al principio uno 
sforzo di trazione oscillante fra 47,5 e 52,8 
kg. per mm*. 

Da un gran numero di esperienze si é 
visto che questi fili, dopo la tenditura, su- 
bivauo una diminuzione nello storzo di cui 
erano capaci, di circa 1,3 per cento; іп 
conclusione, trascurabile, 

La capacità ad allungarsi era diminuita 
al massimo del 2 per cento circa. 

Le esperienze alla torsione diedero i se- 
guenti risultati: i fili di due fabbriche non 
fecero riscontrare nessuna diminuzione 
nella capacità a torcersi; quelli di altre 4 
fabbriche, diedero una diminuzione del 10 
per cento; quello di una fabbrica diede il 
35 per cento. Pero, riguardo a quest'ul- 
tima, ripetute con altri fili della stessa fab- 
brica le esperienze, furono ritrovati valori 
minori di quelli delle altre fabbriche, co- 
sicchè quel caso era da ritenersi come una 
vera eccezione. 

l'urono condotte anche le prove alla fles- 
sione. 1 fili di quattro fabbriche non risen- 
tirono alcuno effetto; quello di una, una 
diminuzione del 3 per cento, di due altre, 
del 10 per cento e di una del 33 per cento, 
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che a esperienze ripetute, si mostrò una 
eccezione come era avvenuto nel caso della 
torsione. 

La resistenza elettrica fu misurata col 
ponte doppio di Thomson. I fili tesi non 
dimostravano nessun aumento diresistenza. 
l'urono ripetute le esperienze allungando 
i fili col massimo dello sforzo sopporta- 
bile, quello cioè che aveva prodotto la rot- 
tura del filo, e si ebbero come risultati: 
in fili di due fabbriche, nessun aumento 
di resistenza; in alcuni fili di altre due 
fabbriche un aumento al massimo dell'I 
per cento; in tutti gli altri fili, un aumento 
massimo dell'1,6 per cento. 

Da quanto è stato detto. si può dunque 
concludere che aumentando artificialmente 
il limite di elasticità dei fili di bronzo ai 
due terzi della sua resistenza prima della 
costruzione della linea, si migliorano le 
proprietà elastiche, mentre non mutano 
essenzialmente le proprietà meccaniche ed 
elettriche del materiale, 

Occorre infine che questa operazione 
venga eseguita immediatamente prima 
della costruzione della linea, p.rché la- 
sciando lungo tempo in abbandono il filo 
esso riprende lentamente le proprietà d; 
prima. 
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Produziona di oscillazioni elettriche 
a grande frequenza. (2) 


Nelle ricerche con l'interuttore di Weh- 
nelt S. G. Brown trovò che poteva otte- 
nere oscillazioni di grande frequenza in 
un condensatore inserito in parallelo coi 
poli di una pila elettrica, qualora ponesse 
il catodo vicinissimo all'anodo sulla super- 


Fig. 176, 


ficie dell'elettrolito alcalino della pila. Ma 
d'altra parte osservò che operando così 
si aveva una rapida distruzione degli clet- 
trodi. 

Piü tardi trovó che non era necessario 
l'elettrolito liquido e che le oscillazioni si 


(1) Dal diagramma fra tensione e allungamento si può avere una semplice rappresentazione del coefficiente crescente d'allungamento, che si 
ottiene dal prodotto della sottotangente variabile s della curva 2 per la lunghezza costante o d'ordinata. La costruzione è indicata punteggiata in 
un punto, dove il coefficiente d'allungamento ha il valore 92 kg. mm?. X 10—$ (curva 5). In principio esso ha un valore di circa 77,5 kg. mm? 
X 10—6 e a 38 kg. mm? sale circa al doppio. E’ costante fino al punto (d) fino a quando cioè esiste proporzionalità fra tensione e allungamento. 
Sotto i limiti di proporzionalità i fili tesi hanno all'incirca lo stesso coefficiente di elasticità dei non tesi, — (2) E. T. Z. 1908, p. 172. 
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potevano ugualmente ottenere con scari- 
che fra elettrodi di carbone o di metallo 
nell'aria, qualora fosse sufficientemente 
raffreddato l'elettrodo positivo. A questo 
scopo una parte dell'elettrodo positivo ve- 
niva posta nell'acqua. 

| risultati definitivi delle ricerche di 
Brown sono rappresentati nel dispositivo 
della fig. 176 per trasformare corrente con- 
tinua in corrente alternata ad alta fre- 
quenza da servire alla telegrafia senza fili 
ottenendo onde non smorzate: sulla peri- 
feria di un disco girante di alluminio 
W struscia una lamina di rame C contro- 
bilanciata da una molla. ll disco costituisce 
l'elettrodo positivo raffreddato dalla rota- 
zione; la lamina di rame il polo negativo. 
La condotta E E porta una forte corrente 
continua a circa 200 V di tensione; pa- 
rallelamente ad essa ë posto un conden- 
satore K il quale col suo rapido caricarsi 
e scaricarsi dà luogo alla formazione di 
onde non spente. 

R, e R, sono due resistenze chimiche 
L, un'induttanza per regolare l'intensità 
della corrente e L, una autoinduzione re- 
golabile per l'nserzione del conduttore 
aereo. 

Brown dice di avere eseguito. le. espe- 
rienze tin dal maggio 1900. 


Gz. 


Influenze degli effluvi sulla resistenza di iso- 
lamanto degli isolatori, per F. Négre (г). 


La resistenza d'isolamento di un isola- 


* 


bs I 
tore è definita dalla relazione A = E dove L 


rappresenta la tenstone applicata alla gola 
dell'isolatore — mentre la sua parte in 
ferro ha la tensione zero — ed / é l'in- 
tensità della corrente che va dalla gola 
dell'isolatore alla parte in ferro. Il cam- 
mino percorso da questa corrente segue 
specialmente la superficie dell’ isolatore, 
quindi per aumentare la resistenza di esso 
é necessario aumentare le sue dimensioni 
come pure il numero delle campane. 

Inoltre per far in modo che a tensioni 
elevate l'isolatore sia capace d'impedire 
che una scarica distruttiva avvenga tra la 
gola dell'isolatore e il perno che lo so- 
suene si è ricorso all'artificio di costruire 
l'isolatore in parecchi pezzi accuratamente 
smaltati, ognuno dei quali a forma di cam- 
pana, questa suddivisione permette anche 
di avere la porcellana omogenea e ben 
vetrificata, 

A partire da una certa tensione si pro- 
ducono degli effluvii elettrici tra le cam- 
pane e la parte metallica. L'A. studia la 
influenza di questi eftluvi sulla resistenza 


(1) Académie des Sciences, 21 aprile 1908. 
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di isolamento dell’isolatore; il metodo im- 
piegato è quello della deviazione. 

Uno dei poli della macchina di Wim- 
shurst veniva collegato alla gola dell'iso- 
latore da sperimentare; la parte metallica 
di esso veniva collegata all'altro polo per 
mezzo di un galvanometro intermedio; la 
tensione veniva misurata con un elettro- 
metro Dichat e Dlondlot. 

ll galvanometro era ricoperto da un ri- 
vesumento metallico comunicante con la 
terra, onde proteggerlo contro l'elettriz- 
zazione per influenza dovuta alla vicinanza 
di conduttori ad alta tensione. 

L'A. dopo una serie di accurate misure 
conclude che per tutti. gli isolatori esami- 
nati la resistenza di isolamento è costante 
fino ad un certo valore della tensione detta 
dall'A. valore critico dell'isolatore consi- 
derato 

I. La tensione critica varia con le di- 
mensioni, la forma e lo stato dell’isola- 
tore. Essa è tanto più elevata: 

t? Quanto le dimensioni dell isola- 
tore sono più grandi; 

2° Quanto più grande è il diametro 
della campana superiore; 

3° Quanto più l'isolatore è pulito ed 
asciutto. 

Così essa ha variato da 11.000 volt per 
l'isolatore a campana semplice della serie 
I, fino a 16.000 volt per l’isolatore a tri- 
pla campana della stessa serie e 32.000 
volt per l'isolatore americano tipo 50.000 
volt. 

Un deposito di carbone sulla campana 
superiore ha fatto abbassare la ten- 
sione critica da 32.000 a 20.000 volt 
per l'isolatore americano tipo 50.000 volt 
e da 20.000 a 16.000 per l'isolatore tipo 
25.000 volt. Delle goccie d'acqua sulla 
campana di questi due ultimi isolatori, 
hanno fatto abbassare la tensione critica 


a 16.000 volt per il primo e a 12.000 volt 
per il secondo. 

Il. A partire dalla tensione critica la re- 
sistenza dell'isolatore decresce tanto più 
rapidamente: i 

1° Quanto più sporco e bagnato è 
l'isolatore; 

2" Quanto piü piccolo é il diametro 
della campana superiore. 

Inoltre ГА. ha osservato che ad una 
tensione sufficientemente elevata, supe- 
riore a 20.000 volt, le goccioline d'acqua 
sparse sulla superficie della campana su- 
periore d'un isolatore bagnato, si raccol- 
gono in grosse goccie e si dirigono verso 
la periferia della campana ove restano so- 
spese assumendo poi una forma conica 
sempre più distinta. 

Esaminate nell'oscurità le punte di que- 
ste gocce avevano dei prolungamenti for- 
mati da fascetti luminosi quando 1' isola- 
tore era ad una tensione positiva: la punta 
invece si presentava circondata da uno 
splendore meno intenso, quando la tensio- 
ne dell'isolatore era negativa. Numerosi 
etfluvii si producevano in tal caso tra le 
goccie e la parte metallica dell'isolatore: 
la deviazione del galvanometro aumen- 
tava allora rapidamente con la tensione 
La corrente passante per il galvanometro 
era allora circa 20 e 30 volte inaggiore 
di quella che lo avrebbe attraversato se 
la resistenza dell’isolatore fosse restata 
costante. 

Gli eifluvir sembra che siano più intensi 
quando l'isolatore è sottoposto ed una ten- 
sione negativa; sembra ancora che gli ef- 
fluvii dipendano sopratutto dalla forma 
della campana superiore e del suo diame- 
tro e non dal numero delle campane. 

L'A. si propone di continuare le sue ri- 
cerche esperimentando con la corrente al- 
ternata ad alta tensione, 
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Responsabilità dell'industriale per 
inadempienza delle ordinazioni rice- 
vute. Il Tribunale civile di Torino ebbe re- 
ceniemente ad esaminare quale valore e quale 
efficacia potesse avere la clausola contrattuale 
per cui una società industriale avesse a priori 
declinato ogni responsabilità per gli eventual! 
ritardi nella consegna delle ordinazioni e solo 
nel caso che il ritardo eccedesse і due mesi a- 
vrebbe riconosciuto nel committente il diritto 
di esigere l'annullamento della ordinazione ed 
ii rimborso del capitale anticipato. Tale clau- 
sola era contenuta nelle condizioni generali e ga- 
ranzie del catalogo uella società ed era formulata 
nel modo seguente: «Pur facendo tutto il nostro 
meglio per soddisfare alle domande che ci sono 
fatte, non possiamo accettare alcuna responsa- 


bilità per i ritardi nella consegna delle ordina- 
zioni; nel caso però che il ritardo eccedesse i 
due mesi, il cliente potrà esigere l'annullamento 
della ordinazione e il pagamento da lui antici- 
pato gli sarà immediatamente rimborsato». 

Il tribunale riconobbe che tale clausola con- 
trattuale era pienamente valida e produttrice di 
giuridici etfetti, perchè il principio della libertà 
contrattuale vige sovrano nel nostro sistema le- 
gislativo e le convenzioni dei privati diventano 
illecite solo in tanto in quanto urtano contro 
l'ordine pubblico ed il buon costume oppure 
vanno contro una precisa disposizione proibiti- 
va della legge scritta. 

Ma data la suiudicata letterale dizione della 
clausola in parola, il tribunale osservò che non 
era per nulla contraria alla morale né all'ordine 


pubblico, poichè i consociati non possono in 
alcun modo risentire offesa o turbamento pel 
fatto, di natura essenzialmente contrattuale e di 
carattere eminentemente privato, che le parti 
abbiano voluto limitare le conseguenze di un 
futuro probabile inadempimento di contratto fra 
di essi concluso. Non si potrebbe infatti impe- 
dire a liberi contraenti di riconoscere a priori 
che la eventuale inadempienza non porterà in 
nessun caso ad alcun risarcimento di danni. 

Né il fatto che la società produttrice, sulle 
somme anticipate, verrebbe a lucrare gli interessi 
a danno del committente potrebbe infirmare l’ef- 
ficacia della clausola, poichè nessun disposto di 
legge vieta a liberi commercianti di farsi delle 
liberalità e così di prestarsi a mutuo delle som- 
me di denaro o di anticipare parte del prezzo 
convenuto senza che a loro favore decorrano 
interessi di sorta. 

Ma, ammessa e riconosciuta la validità di una 
simile clausola, il tribunale di Torino esaminò 
un’altra questione e cioè se la Ditta produttrice 
fosse esente dall’obbligo di risarcire i danni, di 
frorte al fatto positivamente accertato di un 
contratto ineseguito, soltanto nel caso che essa 
avesse provato di aver fatto tutto il possibile 
per dare esecuzione al contratto stesso. Ed il 
tribunale dichiarò che tale dovere incombeva 
alla Ditta sia perchè nella clausola contrattuale 
era detto che avrebbe fatto del meglio per sod- 
disfare alle domande, sia perchè, altrimenti, la 
Ditta avrebbe così lucrato per due mesi indebi- 
tamente gli interessi delle somme anticipate 
senza nessuno sforzo da parte sua per adem- 
piere ai suoi impegni, ciò che sarebbe im- 
morale. 

L'onere della prova incombe poi alla ditta 
produttrice stessa, poichè, come osserva il tri- 
bunale, é essa che si trova inadempiente, è essa 
che ha inserto nel contratto una clausola che 
torna essenzialmente a suo favore, è essa infine 
che invoca la esistenza, la validità e l’appiica- 
zione di una clausola liberativa. Questi sono i 
principi generali in materia di colpa contrat- 
tuale e d'altra parte, nonostante la clausola, 
deve sempre aver valore il disposto dell'art. 1124 
del codice civile, per cui i contratti debbono 
essere eseguiti di buona fede ed obbligano non 
solo a quanto è nei medesimi espresso, ma an- 
che a tutte le conseguenze che secondo l’equità, 
l’uso ela legge ne derivano. Altrimenti la 
clausola potrebbe aver parvenza di una clausola 
potestativa vietata dalla legge. Ciò stante, la 
società produttrice, non avendo provato di aver 
adempiuto alla obbligazione assunta con un 
certo grado di diligenza e cioè facendo tutto il 
possibile per dare esecuzione al contratto, è da 
ritenersi in colpa ed a lei spetta l'onere della 
prova, perchè nella colpa contrattuale a diffe- 
renza della colpa extra-contrattuale vi é il vin- 
colo precedente in forza del quale il debitore si 
è assunto l'obbligo di impiegare un dato grado 
di cura nel compierc i propri impegni. 

In riassunto, il tribunale dichiarò che era va- 
lida una clausola contrattuale che еѕопегаѕѕе 
l'industriale da ogni responsabità per gli even- 
tuali ritardi nella consegna dei suoi prodotti, 
che però tale esonerazione era subordinata alla 
condizione che l'industriale si fosse applicato 
con diligenza all'esecuzione del contratto e che 
a lui spettava di dimostrare che l’inadempienza 
поп dipendeva da mancanza di diligenza. 
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La Corte d’appello di Torino, con sentenza 
del 18 settembre 1907 confermò il giudizio del 
tribunale, dichiarando che la validità e l'ap- 
plicabilità della clausola doveva essere esami- 
nata in relazione alla sua interpretazione. 

« Ora - osservò la Corte - non altrimenti può 
essere interpretata se non nel senso che allora 
solo non vi sia responsabilità nel venditore per ri- 
tardata o non effettuata consegna ed il diritto 
del compratore sia limitato a quello d'esigere 
l'annullamento dell'ordinazione due mesi dopo 
l'epoca fissata per la consegna, che qualora sia 
provato il seguente estremo o condizione, che 
cioè il venditore (e della fattispecie il costrut- 
tore) delle cose vendute abbia fatto del suo me- 
glio per soddisfare agli assunti impegni. Una 
diversa e contraria interpretazione, quella cioé 
basata su che non si tratti di condizione neces- 
saria per l'applicabilità della clausola sicchè, 
quand'anche non siasi fatto il meglio per adem- 
piere la propria obbligazione, si possa invocare 
l'esonero di responsabilità, urta contro il fatto 
che non si saprebbe spiegare il perché della 
clausola scritta, cosa che sarebbe stata inutile e 
platonica non potendo portare alcun giuridico 
effetto e che solo avrebbe potuto generare equi- 
voco in chi accettava la clausola, cioé far cre- 
dere vi fosse un impegno giuridico per parte 
del compratore che invece non avrebbe esi- 
stito ». 

Se questa fosse l'interpretazione da darsi alla 
clausola, soggiunge la Corte, essa sarebbe nulla 
ed invalida di fronte al disposto dell'art. 1162 
del codice civile, perché l'adempimento dell’ob- 
bligazione contratta di consegnare le macchine 
ed entro un determinato termine verrebbe a di- 
pencere dalla mera volontà dell'industriale con- 
trariamente al divieto del citato articolo. Infatti 
bindustriale, se così fosse, potrebbe impune- 
mente sottrarsi alla consegna benchè ne avesse 
la possibilità ed essere esente da qualsiasi 
sanzione. 

« Invece - conclude la Corte - adottando la pri- 
ma delle suddette interpretazioni, la clausola ha 
piena validità e giuridica efficacia, più non di- 
pendendo dalla mera volontà o dall'arbitrio del 
venditore il fare o non la consegna, ma solo 
se fece il meglio che gli fu possibile per adem- 
piere la sua obbligazione senza però riuscirvi: e 
non si rinviene poi alcuna disposizione in que- 
ste legislature regolanti la vendita che possa 
vietare l’esonero della responsabilità nel vendi- 
tore per ritardata o mancata consegna in casì 
quali quelli contemplati dalla suddetta clausola, 


come sopra interpretata ». 
A. M. 


Riserva della proprietà della cosa 
venduta fino al completo pagamento 
del relativo prezzo. — La Corte d'appello 
di Firenze ebbe ad esaminare se fosse valido il 
patto della riserva della proprietà della cosa ven- 
duta finchè ne fosse pagato il relativo prezzo. 

Si trattava nella fattispecie di un motore ven- 
duto alla Ditta Rossi dalla Ditta Gillieron e 
Amrein, la quale si era riservata la proprietà 
del motore fino a che il prezzo non ne fosse 
interamente pagato. Essendo stata la Ditta Rossi 
dichiarata in taliimento prima del pagamento 
della macchina, la Ditta venditrice rivendicò la 
macchina stessa. Senonché avendo i signori Ga- 
vazzi e Benucci preso precedentemente ipoteca 
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sullo stabilimento del Rossi, essi pretendevaao 
che non avesse la Ditta Gillieron e Amrein di- 
ritto di rivendicare il motore che essi ritene- 
vano far parte dello stabilimento, sia perchè, a 
loro dire, la vendita doveva considerarsi per- 
fetta indipendentemente dal pagamento, sia ad 
ogni modo, pur ammettendo la venlita condi- 
zionata, perché il contratto di vendita non era 
stato trascritto in cancelleria. 

Sul primo punto la Corte osservó che la ven- 
dita col patto della riserva della proprietà fino 
al pagamento del prezzo non è condannata in 
alcun modo dalle leggi vigenti e risponde anzi 
ad imperiose esigenze del commercio, giusta- 
mente timoroso di lasciare in piena Баћа di in- 
dustriali o negozianti, non sempre meritevoli di 
fiducia, cose d' notevole valore, da pagarsi ra- 
tealmente a lunghe scadenze. Se infatti é regola 
generale che la vendita é perfetta e la proprietà 
si acquista di diritto dal compratore riguardo 
al venditore tosto che si è convenuto sulla cosa 
e sul prezzo, nulla vieta però che a questo prin- 
cipio, non certamente di ordine pubblico, si de- 
roghi per volontà delle parti, differendosi lo 
acquisto aella proprietà sino all'adempimento 
di talune condizioni. 

Pari sono i casi di vendite condizionate e la 
Corte cita ad esempio la vendita di cosa altrui, 
quella di cose indeterminate, quella di cose de- 
dotte in contratto alternativamente, ecc. La Corte 
rileva che su questo punto vi è ormai pieno 
accordo nella dottrina e nel foro e solo si di- 
sputa ancora se la riserva della proprietà fino 
al completo soddisfacimento del prezzo importi 
l'esistenza di una condizione sospensiva o riso- 
lutiva. 

Per meglio provare che la vendita sotto con- 
dizione è ammessa, la Corte d'appello di Fi- 
renze riporta un brano della relazione fatta dal 
Portalis durante la discussione del codice na- 
poleonico, dal quale sono state prese le dispo- 
sizioni del nostro codice civile relative alla ven- 
dita. 

« La regola — dice il Portalis — che la ven- 
dita è perfetta sebbene la cosa venduta non sia 
stata ancora pagata, si applica soltanto alle ven- 
dite pure e semplici e non già alle vendite con- 
dizionali o subordinate a qualche avvenimento 
particolare. [n questi casi conviene regolarsi 
secondo la natura delle condizioni stipulate e 
secondo i principi che sono stati stabiliti a que- 
sto riguardo sulle convenzioni in genere ». 

Ammessa quindi la vendita con riserva di 
proprietà fino al completo pagamento del prezzo, 
ne consegue che se poi il compratore fallisse il 
venditore ha ben diritto di rivendicare la cosa, 
quasicché fosse stata semplicemente in deposito 
presso l'acquirente. | 

La Corte giudicò poi che non era necessaria 
la trascrizione in cancelleria del contratto di 
vendita, perchè tale condizione era richiesta dal- 
l'articolo 773 numero 2, quando si trattava di 
privilegio e non già di rivendicazione di pro- 
prietà riserbata come nel caso in esame. Altra 
cosa infatti è la rivendicazione ed altra il pri- 
vilegio, poichè l’esercizio del privilegio presup- 
porrebbe quel passaggio di proprietà che si volle 
per co tratto espressamente considerare come 
non avvenuto, 

Infine Ja Corte esaminò se, 
tratto stato registrato tardivamente, si potesse 
ricorrere alla prova testimoniale per accertarne 


essendo il con- 
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la data. E la Corte di Firenze rispose afferma- 
tivamente basandosi sugli articòli 44 e 55 del 
codice di commercio che ammettono tutti i mezzi 
di prova compreso l'esperimento degli esami te- 
stimoniali. Tuttavia dichiarò che l'ammettere sif- 
fatte prove doveva essere lasciato al prudente 
arbitrio dell'autorità g'udiziaria. E nella specie 
giudicó che si potesse profittare di tale facoltà, 
riconoscendo che la data del contratto di ven- 
dita del motore con la condizione di riservata 
proprietà era anteriore al fallimento del Rossi. 

Ammesso poi il diritto di rivendicare il mo- 
tore in confronto della massa del fallimento, ne 
derivava anche il diritto di rivendicarlo in con- 
fronto dei creditori ipotecari. 

Per questi motivi, la Corte d'appello di Fi- 
renze, con sentenza del 19 febbraio 1907, ac- 
colse l’appello della Ditta Gillieron e Amrein 
contro la sentenza del tribunale che aveva giu- 
dicato che la Ditta stessa non avesse il diritto 


di rivendicare il motore in parola. 
A. M. 


| Note FINANZIARIE 
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Società Anglo-Romana per la illumi- 
nazione di Roma col Gas ed altri si- 
stemi - Roma. — Sotto la presidenza dell’on. 
Senatore Cannizzaro è stata tenuta l’assemblea 
ordinaria e straordinaria di 2° convocazione di 
questa Società. 

Dalla relazione del Gerente e del Consiglio 
di vigilanza si rileva che nell’esercizio decorso 
è stato ottenuto nell'industria del Gas un au- 
mento di vendita di mc. 1,214,128 dei quali mc. 
22,186 al Comune e mc. 1,191,942 ai privati. 
Considerevoli furono pure le erogazioni per im- 
pianti fatte presso i privati. Furono infatti co- 
struite. N. 2282 prese N. 1546 impianti interni, 
N. 230 impianti a contatore є N. 254 colonne 
salienti. 

Nella industria elettrica si sono pure verifi- 
cati rilevanti progressi sui precedenti esercizi. 
Sono stati venduti. 

Per illuminazione Kilowatts 

» Trazione » 
> Forza motrice » 9,274,015.6 
> Riscaldamenti  » 17,453:9 

Il Conto profitti е perdite presenta quindi un 
utile netto di . L. 2,549,272.09 
a cui aggiunto il sopravanzo del- 
l'esercizio precedente ico, N 


6,723,909.5 
8,619; 759.1 


3,665.05 


L. 2,352,937.I 


A forma dello Statuto questa somma è stata 
erogata com'appresso : 
Agli Azionisti $ */, del capitale L. ‘700,000 


id. 85 °/o del rimanente » 1,400,000 
10"/ al Fondo di riserva » 165,000 
4*, al Consiglio di vigilanza — » 66,000 
1°, al Gerente... . . . . » 16,500 
a nuova - ala a. ОЙ 5,477.14 
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A Consiglieri di vigilanza sono stati confer- 
mati i Signori Blumenstihl comm. Bernardino, 
Allievi comm. Lorenzo, Foiret ing. Anatolio. 

A Sindaci i Signori comm. Luigi Carlo Carra 
comm. Luigi Bonghi e Ruftoni Ugo. 

In sede straordinaria è stata deliberata la crea- 
zione di un prestito fino a 6 milioni di lire me- 
diante la emissione in una o più volte di N. 12000 
obbligazioni di L. $00 ognuna fruttanti Pinte- 
resse del 4*/, annuo pagabile in rate semestrali, 
conferendo al Gerente e al Consiglio di vigi- 
lanza la facoltà di fissare le modalità e condi- 
zioni della emissione e rimborso. 

Società anonima De Rossi e C. im- 
prese elettriche e idrauliche - Napoli. 
— Si è costituita la suindicata anonima avente 
sede in Napoli e col capitale di lire 225,000, 
diviso in azioni da lire 200. 

Lo scopo della Società è l’impianto di opi- 
fici elettrici e di imprese idrauliche, esercizio 
industrie elettriche ed affini. 

A comporre il primo Consiglio vennero eletti 
i signori Damieno Giov, Battista, Tajani Adolfo 
e capitano Odoardo Sorrentino. 

A sindaci furono nominati i signori Vincenzo 
Mastrangelo, Carlo Mezzabotta e Renato De 
Luca. 


Società Ligure d'Elettricità - Ge- 
nova. — Con l'intervento di 13 azionisti rap- 
presentanti n. 2143 azioni, ha avuto luogo l’as- 
semblea ordinaria di questa So:ietà. 

Udita la relazione del Consiglio, l'assemblea 
ha approvato il bilancio dell'esercizio 1907 con 
un utile netto di lire 35,296.15, che è stato ri- 
partito come appresso: 

$ per cento al fondo di riserva; 

8 per cento al Corsiglio; 

$ per cento sul versato alle azioni; 
il rimanente a nuovo. 

A sindaci furono nominati i signori Orso Te- 
sta, Arturo Bruno e C. E. Cresta. 

Società Ligure-Pugliese per l'eser- 
cizio d'imprese elettriche - Genova. — 

L'assemblea generale ordinaria ha approvato 
il bilancio al 3t dicembre 1907, il quale salda 
con un utile di lire 30,780, che permette di dare 
un dividendo del 4 per cento sul capitale ver- 
sato al 31 dicembre 1907, tenendo presenti le 
condizioni della seconda emissione. 

Il capitale sociale è attualmente di L. 1,000,000, 
diviso in azioni da lire 100 ciascuna. 


PREZZO DRLL'ORO E DELL'ARGENTO 


Parigi, 20 - Argento prezzo al kg. Fr. 88. 75 

Londra, 19 - Argento pence 24 */, all' oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nueva York, 19 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 52 7/s per oncia troy. 


INFORMAZIONI 


PREMIO DEI LINCEI 


П premio di L. 10,000 per la fisica è 
stato conferito quest'anno al prof, Angelo 
Battelli dell’Università di Pisa per i suoi 


numerosi lavori di fisica e ricerche sulle 
scariche elettriche. 
Rallegramenti all'illustre professore. 
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LA FONDAZIONE DI UN PREMIO 
per la chimica para ed applicata 


La R. Accademia dei Lincei ha accet- 
tato la fondazione di un premio «Stani- 
slao Cannizzaro » destinato alla chimica 
pura ed applicata, con speciale riguardo 
alla chimica fisica ed alla chimica ge- 
nerale. 

Trattasi di uno dei più grandi premi 
destinati alla chimica, dovuto alla gene- 
rosità di un socio straniero della R. Acca- 
demia dei Lincei, il dott. Ludwig Mond, 
noto per il valido contributo da lui por- 
tato alle scienze chimiche pure ed appli- 
cate e per le sue numerose e cospicue elar- 
gizioni. 

Il premio «Stanislao Cannizzaro » ha 
carattere internazionale ed ammonta a 
lire diecimila. Esso sarà conferito ogni 
due anni dall'Accademia dei Licei, al lavoro 
più importante di chimica e di chimica 
fisica. 
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CONCESSIONI TELEFONICHE 


Si è costituita la Commissione che esa- 
mina il progetto di legge per le modifi- 
cazioni alla legge attuale sulle concessioni 
telefoniche. 

La Commissione ha esaminato la legge, 
approvando in massima il suo concetto 
informatore che è quello di far concor- 
геге col so %, alla spese d'impianto i 
comuni che intendono costruire linee te- 
lefoniche. Alcuni commissari hanno fatto 
delle proposte per rendere meno gravoso 
ai comuni l'istituzione delle comunicazio- 
ni telefoniche: su questo proposito sarà 
inteso il parere del ministro delle poste 
che interverrà in seno alla commissione. 
T 


Concorso per automobili postali 


Sono state esposte in Roma alla Batteria 
Nomentana le macchine che prenderar:no 
parte al concorso con premio di lire 30,000 
bandito dal ministero delle poste e tele- 
grafi per un automobile tipo omnibus per 
i servizi postali rurali. 

Parecchie Società che avevano doman- 
dato di prender parte al concorso, si sono 
poi ritirate così che sono rimaste in gara 
solo le Società Tiat, Fides, Florentia e 
la Spa: in complesso esse presentano 
cinque veicoli. | 

Dopo una visita fatta dal ministro si è 
proceduto alla verifica delle vetture con- 


correnti; al riscontro del peso e delle loro 
caratteristiche: si comincieranno subito 
le prove pratiche su strade le quali com- 
prendono diversi itinerari per un com- 
plesso di 200 km. 
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Esposizione internazionale a Bruxelles 
nel 1910 


Questa grande esposizione sarà inau- 
gurata alla fine d'aprile того e resterà 
aperta per 6 mesi. Comprenderà lavori 
artistici e scientifici di ogni genere, mac- 
chine e prodotti industriali, commerciali, 
agrari, ecc. 

Le domande per parteciparvi dovranno 
essere presentate non più tardi del 15 
gennaio 190g se si tratta di esporre mac- 
chine e simili; per gli altri prodotti questo 
termine è aggiornato al (° maggio dello 
stesso anno. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al 
presidente del Comitato esecutivo, 34, rue 
des Douze-Apótres, Bruxelles. 


UK 
Produzione dell’alluminio in Каа 


L'impianto della Società italiana per la 
fabbricazione dell'alluminio ha cominciato 
ad entrare in funzionamento normale du- 
rante il terzo trimestre 1907: in questa 
officina vengono oggi utilizzati quasi e- 
sclusivamente degli elettodi e dei fili di 
alluminio di propria fabbricazione. Già 
da cinque mesi sono in attività 3 serie di 
forni che danno dei risultati corrispon- 
dent alle previsioni per ció che riguar- 
da la quantità di metallo prodotto e il 
prezzo di costo di fabbricazione. 

Doveva essere inoltre montata una 
quarta serie di forni, ma per il momento 
si è rinunciato di fare questa nuova spesa 
stante la depressione che ha colpito il 
mercato dell'alluminio. 

Malgrado il ribasso del prezzo di ven- 
dita, il corso presente del metallo per- 
mette ancora di ottenere dei benefici suf- 


ficienti. 
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La turbina a vapore negli Stati Uniti 


La costruzione delle turbine a vapore 
negli Stati Uniti, data da soli dieci anni: 
durante questo tempo la Società Westin- 
ghouse ha fabbricato e montato 493 di 
queste turbine, fornite a 282 inpianti di- 
versi. Queste 493 turbine rappresentano 
una potenza totale di 930,000 H P, ossia 
una media di 1886 HP per unità. Oltre 
le consegne fatte, la Società alla fine del 
1907 aveva in corso di esecuzione delle 
ordinazioni per altre 149 turbine della 
potenza totale di 323.000 HP. 
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Quando si cominció ad applicare la 
turbina a vapore si pensava ch'essa tro- 
verebbe un impiego quasi esclusivo nelle 
officine centrali adibite alla trazione ed 
alla illuminazione elettrica; invece le 493 
turbine sono distribuite per 21 tram elet- 
trici, 22 tessitoi, 12 fabbriche di macchi- 
ne, 19 miniere, e circa 60 altri impianti 
industriali diversi degli Stati Uniti. 


IALIA ED ESTERO 


CONCORSI. 


Concorso. — E’ aperto in Roma, presso il 
Ministero di agricoltura, industria e commercio, 
il concorso per titoli al posto di direttore della 
R. Scuola industriale di Cagliari, con l’obbligo 
dell'inscgnamento della tecnologia e del disegno 
relativo e della direzione delle officine. 

La Commissione giudicatrice non farà dichia- 
razione di eleggibilità, ma proporrà al Ministero, 
con relazione motivata, non più di quattro can- 
didati, per ordine di merito e non mai alla 
pari. 

Avvenuta la nomina del direttore della Scuola 
industriale in parola, gli altri candidati, compresi 
nella terna, potranno essere, dent o l’anno sco- 
lattico 1907-908, preposti alla direzione, con in- 
segnamento, in altre Scuole industriali, previo 
accordo con le altre Amministrazioni interes- 
sate. 

Il candidato prescelto sarà nominato, in via 
di esperimento, per un biennio, con lo stipendio 
annuo di lire 5,000. Il servizio prestato presso 
altre Scuole, quale direttore, sarà computato agli 
effetti del biennio di prova. 

Le domande di ammissione al concorso, su 
carta da bollo da lire 1.20, e tutti i documenti 
necessari, dovranno pervenire al Ministero di 
agricoltura, industria e commercio (Ispettorato 
generale dell’insegna mento protessionale, in plico 
raccomandato con ricevuta di ritorno, non più 
tardi del 30 giugno 1903. 

Non sarà tenuto conto dell: domande, che 
giungessero al Ministero dopo il detto termine, 
anche se presentate in tempo agli uffici postali, 
e di quelle non corredate dei documenti di uso. 

I documenti debbono essere in forma l:gale 
e provvisti delle necessarie autenticazioni. 

Saranno pure unite alla domanda le pubblica- 
zioni, esclusi i manoscritti, e tutti gli altri do- 
cumenti, che valgano a dimostrare la coltura 
generale e speciale del concorrente e la sua at- 
titudine all’insegnamento e alla direzione delle 
scuole ed officine. 
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Sottostazione trasportabile per la 
ferrovia elettrica della Valtellina. — 
La Casa Ganz di Buia-Pest ha costruito una 
sottostazione mobile di trasformazione per ser- 
vire di riserva alle sottostazioni fisse in servizio 
della ferrovia elettrica della Valtellina. 

Il trasformatore di 430 K V A è contenuto in 
un vagone in fer.o, completamente chiuso. La 
cassa del vagone è divisa con una parete di 
ferro in due scompartimenti disuguali. Nel più 
grande si trovano tutti gli apparecchi ad alta 
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tensione, cioè il trasformatore, un ventilatore 
elettrico che serve a raffreddare il nucleo del 
trasformatore per mezzo di canali praticativi a 
questo scopo, un interruttore tripolare a mano, 
un interruttore tripolare automatico a bagno di 
olio per 20,003 volt, tre interruttori bipolari a 
bagno d’olio per 3,000 volt comandati a mano 
e tre interruttori automatici, dei relais per gli 
interruttori automatici primari e secondari, dei 
parafulmini Wurtz per le linee primarie e se- 
condarie con bobine d'induttanza relative. Nel 
più piccolo degli scompartimenti si trovano i 
tre manubri dei tre interruttori secondari a olio 
e il manubrio dell’interruttore primario. Questa 
cabina contiene a'tresì degli apparecchi di con- 
trollo con sonerie e lampade, i quali permet- 
tono al personale addetto di riconoscere quale 
degli interruttori si è staccato. Sul tetto del va- 
gone si trovano gli isolatori primari e secon- 
dari. 

Vi sono tre interruttori secondari perchè la 
sottostazione di trasformazione a Colico deve 
alimentare tre linee: quella di Chiavenna, di 
Sondrio e di Lecco. Nelle altre sottostazioni non 
c'è bisogno che di due interruttori. 

Questa sottostazione mobile è utilizzata al- 
lorchè una delle sottostazioni fisse deve essere 
provvisoriamente messa fuori servizio per ripa- 
razioni od altri lavori, oppure in caso di traffico 
intenso per servizio ausiliario ad una delle sot- 
tostazioni fisse, o ancora per servire in un punto 
qualunque della linea in cui per effetto di traf- 
fico intenso si manifesti una forte caduta di ten- 
sione. 

Questa sottostazione mobile puó mettersi in 
parallelo con le sottostazioni fisse senza che siano 
necessarie disposizioni speciali e le due sottosta- 
zioni mobile e fissa si dividono allora la richie- 
sta d'energia nel riparto di 430 a 300. 


Officina idroelettrica & 4200 m. sul 
livello del mare — E' stato ricominciato lo 
sfruttamento della celebre miniera d'argento di 
Caylloma sul versante orientale della Cordi- 
gliera delle Ande del Perù, min'era che fu an- 
ticamente esercitata dai conquistatori spagnoli. 
Queste miniere sono situate ad una altitu line 
che varia da 4,200 a 5,000 metri; per raggiun- 
gerle bisogna partire da una delle stazioni sulla 
linea della Bolivia, poi fare due giorni di viag- 
gio sulla groppa dei muli e dei lima arrampi- 
candosi fino a 5,400 metri, di modo che lassù 
il carbone viene a costare 180 lire la tonn. In 
simili condizioni, un solo modo di produzione 
economica della energia si presentava: quello 
cioè della forza idraulica. 

Saranno difatti utilizzate due cadute d’acqua: 
una di 42 m. sul fiume Santiago, che ha però 
un corso molto variabile; l’altra di m. 275, ali- 
mentata dal lago di Huaillacho, che trovasi alle 
sorgenti del gran fiume delle Amazzoni. 

Con la prima caduta sarà azionata una tur- 
bina a potenza variabile, che girerà continua- 
mente; ai piedi della seconda caduta sarà col- 
locata una ruota Pelton, la quale funzionerà solo 
nei momenti di insufficienza delle turbine. 

La tensione alla centrale, che dista circa 5 km. 
dalla miniera, è di 3300 volt: questa tensione 
sarà ridotta a 440 volt. 

L'Esposizione anglo-francese di Lon- 
dra. — Questa importante mostra è stata inau- 
rata il 14 maggio: il numero degli espositori è 
di 16,000, di cui 8,500 francesi e 7,500 inglesi. 
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Nelle industrie meccaniche prevale la mostra 
inglese, ma gli espositori francesi si distinguono 
specialmente nel gruppo della elettricità, in cui 
presentano apparecchi assai notevoli. 


Sistema di radiotelegrafia von Lepel: 
— Un ex-luogotenente dell'esercito tedesco, Eg- 
bert von Lepel ci Berlino, ha ideato un nuovo 
sistema di radiotelegrafia. 

Tale sistema sembra sia stato già provato con 
buon successo tra Reimckendorf, presso Berlino, 
e Brunswick, ossia alla distanza di 228 chilo- 
metri. 

Il generatore impiegato da von Lepel darebbe 
una scarica elettrica di un tipo affatto nuovo tra 
elettrodi metallici; a parità di rendimento esso 
avrebbe solo un decimo del peso dél generatore 
Poulsen e consumerebbe una minore energia di 
quella richiesta dal generatore predetto. 


Primo impianto ad alta tensione nel 
Giappone. — È stato messo in servizio il 
primo impianto ad alta tensione che siasi co- 
struito finora al Giappone. 

La tensione è di 60,000 v. e lo Stato ha 
prescritto che siano fatte delle prove severissi- 
me per tutti gli impianti del genere. Questa of- 
ficina utilizza l’energia idraulica di uno dei nu- 
merosi torrenti che si incontrano nel paese, IPU- 
gigaua ; la corrente prodotta serve ad alimentare 
la capitale Tokio. La centrale sviluppa una po- 
tenza di 18,000 Kw. e comprende 6 macchine 
a corrente trifase, azionate da turbine da 3000 
Kw. a 6600 volt 100 periodi. La corrente è ge- 
nerata in officina a 60,000, con tre serie tre 
trasformatori monofasi da 2000 Kw; la corrente 
a questa teasione vien poi trasportata alla sot- 
tostazione di Wareda, costruita alle porte di 
Tokio, ad una distanza di 4o Km. dalla centrale. 
Nella sottostazione di Wareda la tensione viene 
abbassata fino ha 11,000 volt mediante trasfor- 
matori di 1800 Kw. ciascuno; la corrente vien poi 
condotta con cavi armati sotterranei ad II sta- 
zioni di distribuzione ripartite nei diversi quar- 
tieri della città. In ciascuna di queste stazioni 
la corrente viene abbassata ancora a 2000 volt 
mediante trasformatori da 250 Kw: la corrente 
vien distribuita a quest'ultima tensione di 2000 
volt. 

Tutto il materiale elettrico dell'impianto è 
stato tornito dalla General Electric Cy. 


L'’elettricità e l'architettura. — Sem- 
brerebbe che vi dovessero essere poche relazioni 
tra l'elettricità e l'architettura, ma il nesso si può 
comprendere quando si pensi che le applicazioni 
della elettricità, come riscaldamento, illumina- 
zione, ascensori e cucina hanno prodotto poco 
a poco delle radicali trasformazioni negli antichi 
progetti di immobili. Si noti intanto che, in al- 
cuni ed/fici come p. es, i gratta-cieli americani 
(case di 20 e 22 piani), le scale sono state com- 
pictamente soppresse: anche l'Inghilterra ha se- 
guito questo esempio, risparmiando così lo spa- 
zio riservato alle scale ed utilizzandolo per in- 
grandire le stanze degli appartamenti. i'ascen- 
sore, essendo intieramente circondato di ferro 
presenta, rispetto agli incendi, una sicurezza mag- 
giore delle scale ordinarie. 

Il riscaldamento elettrico permette di soppri- 
mere i fornelli dei camini, ed anche questi ul- 
timi finiranno con lo sparire: la igiene delle 
abitazioni ne risentirà un vero beneficio dal lato 
igienico. Si dice che gli apparecchi di cucina 
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alla elettricità diventeranno essenzialmente por- 
tatili e si finirà per disporli perfino sul tavolo da 
pranzo: nelle case molto ristrette si potrà cosi 
fare a meno delle cucine. 

Con l'uso della elettricità si potranno evi- 
tare l'eccessivo calore prodotto dai fornelli e le 
esalazioni tossiche provenienti dal combustibile. 
Non si é pensato per ora al modo di riscaldare 
una grande quantità di acqua, per es. da bagno; 
ma anche a questo si riuscirà a rimediare. 

[ riscaldamento elettrico delle abitazioni con- 
durrà ad un miglioramento evitando gli ingom- 
branti caloriferi nel sottosuolo; le enormi e sgra- 
ziate tubature saranno sostituite da semplici cavi 
per l'alimentazione dei radiatori, facilmente tra- 
sportabili. 

La ventilazione dei locali potrà ottenersi me- 
diante piccoli ventilatori. sparsi quà e là i quali 
serviranno contemporaneamente a mantenere 
l'aria fresca durante i forti calori estivi, 


Pinza universale per curvare i tubi 
isolanti. — Da poco tempo la Casa Bader e 
Halbig ad Halle ha intrapreso la costruzione di 
tubi isolanti, genere Bergmann. Con tale sistema 
possono essere curvate 5 dimensioni diverse di 
tubi; inoltre la pinza è munita di una mascella 
per tagliare la parte metallica e l'isolante stesso. 

П pezzo della pinza che serve a dare al tubo 
la curvatura, € composto di due parti: una a 
vena con uno dei rami e sulla quale il tubo ri- 
posa ed è fissato; la sua apertura può essere re- 
golata per mezzo di una vite l'altra è formata 
da due parti pure venate col secondo ramo. 

Esse sono disposte rispettivamente a destra e 
a sinistra del primo pezzo in modo da afferrare 
i due lati del tubo da ogni lato della piega. 

Per tagliare la guarnizione metallica, si di- 
spone di una piccola rotella d'acciaio molto ta- 
gliente che puó venir portata esattamente presso 
la parte metallica senza rischio di intaccare l'i- 
solante. 

Collocando il tubo nella pinza e girando la 
pinza o il tubo intorno all'asse di questo, si ta- 
glia facilmente la parte metallica. ldenticamente 
si taglia l'isolante del tubo. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto ө 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ооо. presse 
Amministrazione dell’ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dgl 18 settembre al 20 novembre 1907. 


Baumann Adrianus. a Zurigo (Svizzera): 
Compteur d'électricité pour prix unitaire va- 
riable. (Rivendicazione di proprietà dal r° no- 
vembre 1906) — richiesto il 31 ottobre 1907, 
per anni 3. 

Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, a Berlino : 
Interruttore elettrico girante con arresto dello 
scatto a ruota con denti a corona e disposi- 
zione per la rotazione libera a sinistra della 
chiavetta — richiesto il 18 settembre 1907, 
per anni 15. 

La stessa: L.sposizione per inserire parec- 
chie sorgenti di correnti elettriche in circuito 
— richiesto il 25 giugno 1907, per anni 15, 


Société Anonyme Westinghouse, a Pa- 
rigi: Perfezionamenti nei mezzi di protezione 
per circuiti elettrici onde impedire i disturbi 
derivanti dall'induzione — richiesto il 3 luglio 
1907, per anni 15. 

Stripoli Angelo di Francesco a Torino: 
Serratura elettrica — richiesto il 23 novem- 
bre 1907, per anni 1. 

Von Scemen Erich, a Parigi: Procédé pour 
la fabrication de produits conducteurs d'éle. 
ctricité à froid en partant des conducteurs de 
deuxième classe, (Rivendicazione di priorità dal 
I9 novembre 1906) — richiesto il 18 novem- 
bre 1907, per anni 1. 

Allgemeine Eletktricit&ts- Gesellschaft, 
a Beriino: Macchina compound a collettore 
per corrente alternata semplice. (Completivo 
della privativa 91976) (Rivendicazione di prio- 
rità dal 1° novembre 1906) — richiesto il 27 
ottobre 1907. 

Allgemeine Elektricit&ts-Gesellschaft, 
a Berlino: Disposizione per l’avviamento dei 
motori a collettore a corrente alternata con 
spazzole di corto circuito e d’eccitazione. (Ri- 
vendicazione di priorità dal 19 tuglio 1906) 
— richiesto ıl 13 luglio 1907, per anni 6. 

Asbestos Wood Company, a Portland (S. 
U. D'America): Matière isolante et son mode 
de production — richiesto il 17 aposto 1907, 
per anni 6. 

Bergmann-Elektricit&ts-Werke Aktien- 
gesellschaft, a Berlino: Tube isolant pourvu 
d'un manteau métallique agrafé et émaillé pour 
canalisations électriques, ((Rivendicazione di 
priorità dal 12 marzo 1907) — richiesto il 31 
maggio 1907, per anni 6. 

Campos Gino, a Milano: Generatore di on- 
de elettromagnetiche persistenti — richiesto 
il 23 settembre 1907, per anni 1. 

Graham Edward Alfred e la Società 
Alfred Graham e O., a Londra : Innova- 
zione nei quadri di distribuzione telefonici per 
centrali e negli apparecchi che forniscono la 
corrente agli apparecchi telefonici — richiesto 
il 31 agosto 1907, per anni 6. 

Kühnel Witheim, Marckowsky Alfred, a 
Reichenberg, Boemia (Austria) e Linsen- 
barth Carl, a Berlino: Macchina elettro- 
statica ad influenza per tubi Röntgen e tele- 
grafi senza fili — richiesto il 23 novembre 
1907, per anni I. 

Lemoine Alphonse; a Bruxellse: Appareil 
de distribution automatique des télégrammes 
aux porteurs et de préparation automatique des 
différents catégories de télégrammes. ( Comple- 
tivo della privativa 87082) — richiesto il 15 
novembre 1907, 

Società Italiana Ganz di elettricità, a 
Milano: Magnete di campo per i rotori di 
macchine elettriche (Completivo della privativa 
90975) — richiesto il 26 novembre 1907. 

Société Anonyme pour le Travail eleo- 
trique des Métaux. a Parigi: Système 
de moteur électrique à couànt continu. ( Com- 
pletivo della privativa 74985) — richiesto il 
20 novembre 1907, per anni 12. 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
L' Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 11, 1908. 
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SOMMARIO: Apparecchi per la messa in parallelo di macchine elettriche ge- 
neratrici: Ing. Guino 2куг — Prove fra i differenti tipi di ventilatori elet- 
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APPARECCHI PER LA MESSA IN PARALLELO 


di macchine elettriche generatrici 


L’enorme sviluppo pratico preso oggi 
dagli impianti elettrici, unito alla neces- 
sità di avere nelle officine elettriche di- 
verse unità che, secondo la richiesta di 
energia, possano lavorare o tutte o in 
parte, ha fatto sì che la questione della 
messa in parallelo di una macchina con 
altra che già funzioni sulla linea, sia una 
delle più importanti fra quelle riguardanti 
l'esercizio. 

La questione poi in sé stessa, oltre che 
importante dal lato di rendere effettuabile 
questa suddivisione dell'energia totale in 
più unità, con i vantaggi che da essa ne 
derivano, é anche importante dal lato della 
sicurezza dell'esercizio e della incolumità 
delle persone che ad esso sono adibite, 
perché non di rado è avvenuto che da uno 
sbaglio nella messa in fase,siano deri- 
vate conseguenze o letali o che hanno 
messo in serio pericolo la vita degli ope- 
rai e del macchinario. 

Intrattenersi quindi breveinente su que- 
sta importante argomento, potrà essere 
di un certo interesse. 

Vediamo anzitutto quali sono le condi- 
zioni che si debbono so idisfare se si vuole 
che nella messa in parallelo, non si ab- 
biano a verificare incidenti. - 

Nelle macchine a corrente continua l'u- 
nica condizione da soddisfare è che le 
f. e. m. delle due macchine da mettersi in 
parallelo siano uguali, supposte natural- 
mente dirette nel medesimo senso. 

Se questo non si verifica, si stabilisce 
una corrente detta di equilibramento che 
va dalla macchina di f. e. m. maggiore a 
quella minore, e che ha come effetto fi- 
nale di rendere uguali le tensioni ai mor- 
setti delle due macchine. 

Se questa differenza però è troppo 


grande, si verificano allora gravi incon- 
venienti. 

Per le macchine a corrente alternata 
non è invece sufficiente quest'unico ele- 
mento dell'eguaglianza delle 1. e. m., ma 
Occorre inoltre che esse abbiano la stessa 
frequenza e che i massimi e 1 minimi si 
coprano, cioé che siano in fase. Se queste 
condizioni sono soddisfatte si dice che le 
macchine sono in sincronismo. 

Se non lo sono, si produce anche in 
questo caso una corrente di equilibramento 
la quale però ora può avere due diverse 
cause. 

La prima è che se le f. e. m. delle due 
macchine non sono uguali, si ha una cor- 
rente di equilibramento, che, come nel 
caso della corrente continua, rende uguali 
le tensioni ai morsetti, con la differenza 
che la corrente di equilibramento e le ten- 
sioni ai morsetti non sono in fase a causa 
dell'autoinduzione delle bobine dell'avvol- 
gimento della macchina. 

Questa autoinduzione peró é cosi grande 
in confronto alla resistenza ohmica, da 
rendere l'angolo di fase poco diverso da 
90°. La corrente di equilibramento è quindi 


inattiva ed il suo lavoro produce solo ca- 


lore nell'avvolgimento della macchina. 

La seconda causa si ha quando la ve- 
locità dei poli (cioè i prodotti del numero 
dei poli pel numero dei giri) delle due 
macchine non sono uguali. [n tale caso, 
che peraltro si presenta spesso, si produce 
una corrente di equilibramento la quale, 
contrariamente all'altra, è attiva ed ha 
come effetto di trascinare la macchina 
che resta indietro; le due macchine si 
comportano perciò l'una rispetto all'altra 
come generatore e motore. 

Concludendo abbiamo dunque due cor- 
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renti di equilibramento, la prima delle 
quali è inattiva e si elimina con una giu- 
sta manovra dei regolatori dell'eccitazione, 
mentre la seconda, attiva, non si può sem- 
pre eliminare perchè non esistono rego- 
latori perfetti di velocità. 

Le condizioni pratiche, che devono 
quindi soddisfarsi affinchè non si abbiano 
a deplorare spiacevoli incidenti nella messa 
in parallelo di due alternatori sono le se- 
guenti: 

I. Che le tensioni dei due alternatori 
siano perfettamente uguali. 

ll. Che esista il sincronismo, cioè la 
concordanza di fase fra le tensioni, 

Mu” 

Ciò premesso, un indicatore di fase, 
affinchè corrisponda al suo scopo, deve 
assicurare che tali condizioni siano esat- 
tamente soddisfatte. Principale cura di 
questo studio fu quindi di rinvenire sopra- 
tutto nei principali periodici di elettrotec- 
nica, 1 più notevoli indicatori di fase at- 
tualmente esistenti, raggrupparli in un de- 
terminato ordine che è apparso il più op- 
portuno, per poterli classificare. 

Tutti gli indicatori di fase finora cono- 
sciuti, attenendosi al principio su cui sono 
fondati, si possono classificare nei tre 
grandi gruppi seguenti: 

I. Quelli fondati sui fenomeni ottici (tra 
1 quali si è compreso anche quello a lam- 
padine ad incandescenza). 

II. Quelli basati su fenomeni acustici, 

Ill. Quelli basati su azioni meccaniche 
(campi rotanti, ecc. ecc.). 


I GRUPPO. 
Indicatori di fase basati su fenomeni ottici. 


A questo gruppo dobbiamo ascrivere 
per primo il più largamente diffuso fra 
tutti gli indicatori, quello a lampadine ad 
incandescenza. | 

Esso è troppo noto perché ci si debba 
intrattenere a lungo. Lo schema della fi- 
gura 177 mostra come per mettere in pa- 
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rallelo la macchina B con quella A, già in 
funzione sulla rete, occorrano soltanto due 
lampadine ad incandescenza L e due vol- 
tometri V. I due trasformatori 7,, T, ser- 
vono ad abbassare la tensione d'esercizio 
a quella necessaria per l'accensione delle 
lampade. 

L'operazione viene quindi svolta nella 
maniera seguente: si mette in moto l'al- 


Fig. 177. 


ternatore D fino a raggiungere la tensione 
e la velocità normale della macchina A. 
Ció si verifica a lampade spente per mezzo 
dei voltometri V. Si chiudono quindi gli 
interruttori delle due lampade L, le quali 
si spegneranno ed accenderanno periodi- 
camente, causa lo spostamento di fase delle 
tensioni delle due macchine. Quando le 


Fig.. 178 


lampade risplendono contemporaneamente, 
essendosi raggiunto il sincronismo, si chiu- 
dono gl'interruttori della macchina B e la 
inserzione è fatta. 

In America invece preferiscono colpire 


Fig. 179. 


il sincronismo, quando le due lampade si 
spengono insieme. 

Un altro dispositivo analogo è quello 
della fig. 178. Le correnti dei due alterna- 
tori sono mandate su uno stesso nucleo 
di ferro al quale è unita una lampadina 
elettrica. 

Quado i due flussi e quindi le due cor- 
renti sono in sincronismo, la lampada ri- 
splende di viva luce. 

Dovendo porre in parallelo più di due 
alternatori, si opera successivamente. La 
fig. 179 rappresenta lo schema per porre in 
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parallelo tre alternatori; le coppie di fili 
A,B,C rappresentano i fili attaccati ai 
morsetti delle macchine generatrici. 

La casa Brown e Boveri ha però sem- 


Fig. 180. ` 


plificato questo sistema, usando due soli 
voltometri e due sole lampadine. Nello 
schema, fig. 180, A, B, C hannolo stesso 
significato di prima; T, T, 7; rappresen- 
tano i tre trasformatori per abbassare la 
tensione delle macchine a quella dalle 
lampade; 7 è il riduttore del circuito ge- 
nerale R. La parte principale del dispo- 
sitivo consiste nei due commutatori M, e 
M,, il primo dei quali a seconda delle 
spine che vengono inserite, può mettere 
a confronto la tensione di uno qualunque 
degli alternatori А, В, C con quella della 
linea per mezzo dei voltometri V, e V,; 
l'altro M, invece agendo analogamente al 
primo, permette di constatare se esista o 
no il sincronismo, fra le tensioni di una 
qualunque delle macchine e quella della 
linea. 

L’operazione si svolge quindi nella ma- 
niera sopra descritta. 

Un altro dispositivo molto ingegnoso è 
quello di Hermann Müller, costruito ed 
impiegato dalla casa Schuckert е C.°. 

L'apparecchio consiste nell'uso di un 
voltometro che disposto diversamente serve 
a misurare la tensione e il sincronismo 
della macchina da porsi in parallelo. 

Queste due diverse disposizioni del vol- 
tometro V, sono rappresentate nelle figu- 
re 181 e 182, mentre le figg.183 е 184 mo- 
strano lo schema di due diverse posizioni 
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Fig. 181. Fig. 182. 


della disposione generale, la quale per- 


mette di eseguire nello stesso tempo le due 
operazioni. La fig. 181 rappresenta la di- 


sposizione usuale per misurare la tensione; 
il voltometro V, misura la tensione della 
linea alimentata dalla macchina M, , quello 
V, misura la tensione della macchina M, 
da porsi in parallelo. 

La speciale disposizione del voltometro 
V, nello schema della fig. 182 mostra evi- 
dentemente che quando le f. e. m. di M, 
e M, sono uguali ma spostate di fase, si 
inducono nel voltometro delle f. e. m. al- 
ternate, le quali al contrario si annullano 
al sincronismo. 

Per evitare degli errori, va da sé che 
le due misure devono essere eseguite 
contemporaneamente. À tale scopo é stato 
ado!tato il dispositivo delle fig. 183 е 184. 
Ai morsetti K, K'o sono chiusi i fili uniti al 
voltometro V,, a quelli K, K', K, K', ecc. 
sono uniti i fili che vanno ai morsetti 
delle macchine M, M, ecc, che debbono 
porsi successivamente in parallelo; final- 
mente ai morsetti k, e k', sono uniti alla 
linea alimentata dalla macchina M,. 

Da questi diversi morsetti partono una 


Fig. 185. Fig. 154. 


serie di contatti che sono indicati in figu- 
ra, sopra i quali può scorrere a leggero 
sfregamento un pezzo composto di tre 
contatti c, c, c, , i quali sono uniti mec- 
canicamente ma isolati elettricamente. 
La disposizione di questi contatti é fatta 
in modo che spingendo il manubrio se- 
condo le lancette di un orologio, il vol- 
tometro V, serve prima come misuratore 
di tensione di una macchina, poi, nella 
successiva posizione del manubrio, come 
indicatore di sincronismo per la stessa 
macchina; continuando a spostare il ma- 


nubrio, il voltometro V, misura la ten- 
sione della seconda macchina e prose- 
guendo, funziona da indicatore di sin- 
cronismo per la stessa seconda macchina e 
così di seguito. Le figg. 183 e 184 rappre- 
sentano rispettivamente le due speciali 
disposizioni dell'apparecchio nelle quali 
il voltometro V, serve come misuratore 
di tensione della macchina M, e come in- 
dicatore di sincronismo per la stessa mac- 
china. 

In parallelo col voltometro si può porre 
una lampadina ad incandescenza che con 
lo spegnimento e l'accensione indica la 
entrata in sincronismo. 

Questa disposizione è indicata punteg- 
giata. 

| dispositivi esposti servono però sol- 
tanto per generatori di corrente elettrica 
alternata monofase. 

Per i sistemi polifasici le cose restano 
invariate poichè si osserva il sincronismo 
sopra una sola delle fasi, ritenendo le 
cose già disposte in modo che quando 
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si trovino in sincronismo una coppia di 
fasi lo siano anche le altre. 

Questo indicatore di fase a lampadine 
incandescenti, pure così diffuso, è però 
molto incompleto; esso permette soltanto, 
nè troppo sicuramente, di riconoscere il 
sincronismo quando esso è effettivamente 
avvenuto, mentre non dà nessuna ma- 
niera di riconoscre durante l'operazione 
quale delle due macchine, quella in eser- 
cizio e quella da porsi in parallelo, giri 
con maggiore o minore velocità, quindi 
non si puó sapere come debba essere re- 
golata la macchina per raggiungere lo 
seopo. 

Con questi apparecchi poi non è possi- 
bile riconoscere le piccole differenze di 
fase la quale cosa è poco importante, sol- 
tanto se si tratta di piccole macchine. Il 
Woodburg riferisce infatti, come nell'im- 
pianto del Niagara, si bruciassero frequen- 
temente i contatti dell'inseritore, causa 
le piccole differenze di fase non riscon- 
trabili. 

Il Michalke, che truttò la questione am- 
piamente, ha suggerito una disposizione 
speciale delle lampadine elettriche, usata 
poi dalla Casa Siemens e Halske di Ber- 


L' ELETTRICISTA 


lino, che permette di riconoscere quale 
delle due macchine preceda l'altra. 

Consideriamo due alternatori trifasi, 
fig. 185, e diciamo a, b, c, i potenziali ai 
morsetti dell'alternatore / che alimenta 
la rete, ed a, b, c, quelli ai morsetti del- 
l'altro alternatore // da porsi in parallelo. 

Supponiamo uguali le ten- 

sioni medie delle due macchi- 
ne; l'uguaglianza di fase esi- 
sterà quando i morsetti corri- 
spondenti a, e a,, b, e b,, c, 
e c, hanno lo stesso potenziale, 
cioè quando sono nulle le dif- 
ferenze di potenziale a,-a,, 
b,-b,, c,-c,. Nella fig. 186 sono 
rappresentati nel loro anda- 
mento ad ogni istante 1 poten- 
ziali dei morsetti delle due 
macchine. I potenziali dei mor- 
setti a, b, c, come quelli dei 
morsetti a, b, c, sono spostati 
di fase di '/ di periodo. Al 
principio i potenziali a, e a,, 
b, e b,, c, е c, hanno fasi op- 
poste; e i periodi delle 2 mac- 
chine sono diversi; nel mezzo 
del diagramma della fig. 186 
1 potenziali dei morsetti corrispondenti 
(a, € a,, b, e b,, c, e c,) hanno uguale fase, 
mentre nell'ultima parte del diagramma 
differiscono di nuovo di fase. 
. La fig. 187 rappresenta le curve diffe- 
renze di potenziale per i morsetti corri- 
spondenti delle due macchine. Esse si 
presentano somigliantissime alle onde del 
suono di un numero di ondulazioni di- 
verso, ma a un dipresso uguale; ondu- 
lazioni che si fanno notare col succe- 
dersi contemporaneo dello ac- 
cendimento e spegnimento 
delle lampade ad incandescen- 
za. Le curve differenze di po- 
tenziale raggiungono contem- 
poraneamente il loro massimo, 
e divengono contemporanea- 
mente nulle. Dalla fig. 187 si 
vede anche come le ampiezze 
delle curve variano sinusoidal- 
mente ; si creano perciò delle 
curve sinusoidali che sono for- 
temente deformate da onde se- 
condarie (analogamente ai toni 
superiori nell'acustica). 

Il numero delle ondulazioni è uguale 
alla differenza del numero dei periodi; si 
può perciò capire dagli intervalli di tempo 
nei quali si spengono le lampade il di- 
verso comportamento delle due macchine. 
Usando la disposizione abituale basta in- 
serire una lampada elettrica nel circuito 
fra a, a, e b, b, e quando le lampade 
p. es. si spengono si avrà l'uguaglianza 
di fase delle due macchine. 

Questa disposizione serve però solo a 
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riconoscere se la frequenza e le fasi delle 
due macchine concordano; però non si sa 
quale delle due macchine in un certo 
istante, vada più velocemente o più lenta- 
mente dell'altra e quindi come regolare 
la macchina da porsi in parallelo. 

Con una semplice disposizione il Mi- 
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chalke rimedia a tale inconveniente. Egli 
pone due lampade non più fra morsetti cor- 
rispondenti, ma per ез. una fra b, e c, е 
l'altra fra b, e c,; una terza lampada resta 
fra i morsetti corrispondenti a, е a,. Nella 
fig. 188 sono rappresentate le differenze di 
potenziale provenienti da questa disposi- 
zione. Le minime tensioni dei circuiti delle 
3 lampade non compariscono contempora- 
neamente, ma una dopo l'altra successiva- 
mente; le lampade quindi risplendono e si 


spengono l'una dopo l'altra. La regola al- 
lora per giudicare della velocità delle due 
macchine é questa: se la macchina da porsi 
in parallelo corre troppo lentamente, allora 
risplendono le lampade nella successione 
nella quale si succedono le fasi ai morsetti 
della macchina da porsi in parallelo, ai 
quali sono chiuse le lampade. Per rendere 
più comodo l'apparecchio si collocano le 
tre lampade in una cassetta chiusa da un 
vetro smerigliato; si ha così che la luce 
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ruota allora verso destra o verso sinistra. 
La curva a,-a, tanto nella fig. 187 che nella 
188 è rimasta la stessa. Quindi nell'ultima 
disposizione la lampadina ivi inserita ci 
indica l'uguaglianza di fase. In parallelo 
con la lampada di fase si può porre un vol- 
tometro. La disposizione può essere utiliz- 
zata oltre che per corrente trifase anche 
per le monofasi. | 

Il Benischke che più d'ogni altro ha stu- 
diato l'argomento, pure riconoscendo al di- 
spositivo del Michalke, il merito di poter 
giudicare effettivamente della velocità rela- 
tiva delle due macchine lo giudica molto 
incomodo per l'osservazione dell'accen- 
sione delle lampade che è tanto più difficile 
quanto più notevoli sono le differenze di 
velocità delle macchine; egli quindi sug- 
gerisce un altro apparecchio che sarà de- 
scritto fra quelli del III Gruppo. Tra quelli 
più importanti appartenenti al I Gruppo 
dobbiamo ancora descrivere 1' Indicatore di 
fase e sincronizzatore ottico di George Moler 
e Frederik Bedell, sopratutto studiato pel 
caso in cui debba unirsi un motore elet- 
trico ed un generatore. 

Per fare andare un motore a corrente 
alternata è necessario portarlo alla velocità 
normale con un mezzo qualunque esterno; 
e raggiunta la stessa velocità del genera- 
tore, unire il primo al secondo quando la 
corrente del motore è in opposizione di 
fase a quella del generatore. А tale scopo 
ci sono molti mezzi ed il più usato è sem- 
pre quello a lampadine ad incandescenza. 
Questa viene unita al circuito d'alimenta- 
zione così che la corrente che va all'ancora 
del motore passa per la lampada e prima 
che il motore venga abbandonato, la lam- 
pada deve risplendere di luce viva. 

Non appena il motore ha raggiunto una 
velocità considerevole, alternativamente la 
lampada si accende e si spegne, secon- 
doché la f. e. m. creata dal motore e la f.e m. 
creata dal generatore sono nella stessa fase 
o in opposizione. In questa maniera vengo- 
no generati degli impulsi i cui intervalli si 
succedono tauto più a lungo quanto più ci 
si avvicina al sincronismo fra motore e ge- 
neratore. Quando gli intervalli si notano 
sufficientemente distinti, il motore viene in- 
serito nella linea e disinserita la lampada al 
momento del suo splendore, mentre con- 
temporaneamente si toglie la forza esterna 
che era servita ad avviare il motore. L'ap- 
parecchio, in sostituzione delle lampade, 
suggerito da Moler e Bredell è molto 
semplice. 

L'albero del motore e quello del gene- 
ratore sono posti su una stessa linea in 
modo che gli estremi sono vicini senza 
però toccarsi. Le due macchine hanno 
un ugual numero di poli dimodochè ad 
ogni giro dell’ armatura ha luogo nelle 
due macchine lo stesso numero di periodi. 
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Le éstremità vicine dei due alberi por- 
tano, ciascuna fisso con esso un disco; 
di conseguenza i due dischi girano corri- 
spondentemente uno come l'armatura del 
motore, l’altro come quella del genera- 
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Fig 189. 


tore, come indica la fig. 189. In questi di- 
schi sono praticate delle fessure curvifor- 
me e precisamente una per ogni paio di 
poli. Le fig. 190 e 191 rappresentano le fes- 
sure nei due dischi, completamente simili 
per una macchina a 8 poli. 
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Fig. 190, - Generatore Fig. 191. - Motore. 


| punti. d'incrocio delle fessure curvi- 
tormi dei 2 dischi originano 4 fori, come 
si vede nella fig. 192, la cui distanza di- 
pende naturalmente dalle posizioni rela- 
tive delle due armature. | 4 fori, inoltre, si 
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muovono in su od in giù ogni qualvolta 
le armature mutano la loro posizione re- 
lativa. Per la disposizione simmetrica delle 
fessure si vede che se un'armatura resta 
ferma e si fa girare l'altra di 90°, la di- 
stanza dei punti d'incrocio dal centro re- 
sta la stessa di prima. 

L'incurvatura delle fessure è fatta in 
maniera che la distanza dei punti d'incro- 


cio dal centro durante il moto di uno o 
l'altro o di tutt'e due i dischi è propor- 
zionale alla variazione della relativa po- 
sizione delle armature. Quando le due 
armature corrono nello stesso senso e con 
la stessa velocità, ponendo da una parte 
dei due dischi una sorgente luminosa e 
guardando dalla parte non illuminata ap- 
parirà come un cerchio luminoso continuo. 
Se c'è invece differenza di velocità, que- 
sto cerchio verrà spinto all'infuori o allo 
indentro a seconda che il disco illuminato 
corre più o meno velocemente dell'altro. 

La posizione del cerchio luminoso fa 
dunque riconoscere la posizione relativa 
delle due armature. 1 dischi possono es- 
sere fissati su due alberi in modo che 
quando i poli si trovano nelle identiche 
posizioni, cioè quando le macchine sono 
in uguale fase, il cerchio luminoso si trovi 
all'estremità interna od esterna delle fes- 
sure curviformi, In questo caso i cerchi 
concentrici della fig. 192 rappresentano le 
differenze di fase corrispondenti alle po- 
sizioni del cerchio luminoso. Per rendere 
più agevole l'apparecchio si opera cosi: 
Da una parte della coppia di dischi si 
pone in una scatola una lampada ad in- 
candescenza fissa. La parete della scatola 
che guarda i dischi è provvista di una 
fessura lunga t cm. che si estende dal- 
l'albero fino alla circonferenza dei dischi, 
ed è coperta di carta oliata in modo di avere 
luce diffusa sui dischi. Durante il moto, 
allora, non si vede più un disco luminoso, 
ma soltanto una parte piccola che corri- 
sponde alla larghezza della fessura di un 
centimetro. Dalla parte opposta della lam- 
pada è posta una scala che dal centro del 
disco va fino alla periferia, in modo che 
può essere subito letta la distanza della 
linea luminosa dal centro, lettura che ap- 
punto indica la differenza fra le due mac- 
chine. | 

Per potere ancora meglio osservare la 
linea luminosa e la scala,si pone di con- 
tro ai dischi uno specchio inclinato a 45? 
così che la linea luminosa è situata nor- 
malmente all'albero. | 

Questo apparecchio si è mostrato cor- 
rispondentissimo allo scopo perché fa ri- 
conoscere esattamente le differenze di ve- 
locità fra l'armatura del motore e quella 
del generatore. 

Le oscillazioni in questa differenza di 
velocità sono per lo più notevoli, e le 
condizioni sotto le quali esse hanno luogo, 
si possono riconoscere sollecitamente con 
questo apparecchio. Così, p. es., queste 
oscillazioni sono piccole quando la ecci- 
tazione del motore è quella conveniente 
al campo; però non appena Ja corrente 
di campo viene diminuita, queste oscil- 
lazioni ‘crescono e la linea luminosa si 
sposta velocemente avanti e indietro per 


un grande tratto del raggio dei dischi; 
abbassando ancora la corrente di campo, 
la differenza diviene così grande che le 
oscillazioni escono dai confini visibili; in 
tal caso il motore esce di passo e s'ar- 
resta. 


Il GRUPPO. 
Indicatori di fase basati su fenomeni acustici. 


Questo gruppo ha pochissimi apparec- 
chi e citerò solo quello costruito dalla 
General Electric Company, per macchine 
a corrente alternata. 

Esso è costituito da una scatola cilin- 
drica di ferro che lateralmente porta una 
fessura. Le pareti superiore ed inferiore 
del cilindro sono chiuse da due diaframmi 
flessibili, che nelloro punto medio stanno, 
ciascuna, contro ai poli di un elettroma- 
gnete. Per usarlo viene inserito uno dei 
magneti attraverso la linea, per mezzo di 
un trasformatore, a quello della macchina 
da porsi in parallelo. La corrente va al- 
lora nelle spirali dei magneti e 1 due dia- 
frammi danno ciascuno un tono alto e 
chiaro. Man mano che le macchine si av- 
vicinano al sincronismo, i periodi dei toni 
emessi dai diaframmi, concordano sempre 
più, fino a che a sincronismo raggiunto, i 
diaframmi danno lo stesso tono. [n questo 
momento così acutamente distinto, si ab- 
bassano gli interruttori e le due macchine 
lavorano in parallelo. 

L'apparecchio si dimostrò molto più 
sensibile degli ordinari indicatori a lam- 
padine ad incandescenza. 


HI GRUPPO. 
ladicatori di fase basati su azioni meccaniche. 


Tra i numerosi apparecchi che appar- 
tengono a questo gruppo citerò soltanto 1 
più importanti. 

Hermann Müller ha presentato una di- 
sposizione speciale rappresentata dalla fi- 
gura 193. | 

L'istrumento è fondato sopra l'azione di 
due campi magnetici ruotanti ed è adatto 
sia a determinare /a concordanza della fase 
quanto l'uguagliinza della frequenza nelle 
due macchine. | 

Il campo magnetico M è alimentato dal 
generatore 1 già in funzione sulla linea, е 
quello т dal generatore 11 da porsi in 
parallelo. Gli avvolgimenti sono messi in 
modo, tanto nel campo ruotante fisso M 
che in quello mobile m, che la rotazione 
dei 2 campi avvenga nello stesso senso. 
Con questa disposizione si ottiene che la 
parte mobile m non si muoverà quando 
sono uguali le velocità dei due campi ruo- 
tanti o in altre parole quando le fasi con- 
cordano. Se ciò eflettivamente non è, l'ar- 
matura m si muove nella direzione del 
campo più forte con velocità eguale alla ve- 
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locità relativa dei a campi. Apposito indice, 
solidale col disco mobile m, ci indicherà 
quindi se la frequenza è o no uguale nei 


| 


2 alternatori. Quando l'indice copre per- 
fettamente l'indice fisso / vuol dire che 
la frequenza è la stessa, non solo, ma che 
si ha concordanza di fase; l'uomo che è 
al quadro coglie questo momento per ab- 
bassare gl'interruttori e l'operazione è fi- 
nita. In caso contrario, dallo spostarsi 
dell'indice dal (+) o al (—) riconosce se 
la macchina fa troppi giri, o pochi, ed 
ha quindi la maniera di poter regolare 
la velocità della macchina da porsi in pa- 
rallelo. 

Il Woodburg ha costruito un altro ap- 
parecchio fondato sul principio dinamo- 
metrico. La fig. 194 fornisce lo schema 
generale dell'istrumento costituito essen- 
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Fig. 193. 


Fig. 194. 


zialmente da un motore il cui campo è 
rappresentato dalle bobine F,, F, е il rotor 
da quelle A e B. Sull'asse del motore sono 
posti tre anelli che sono uniti due alle 
estremità libere delle bobine del rotor, e 
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il terzo al punto di congiunzione delle due 
bobine stesse. | morsetti M, e M, del cir- 
cuito dell'àncora sono chiusi ad un pic- 
colo trasformatore 7, il cui primario è 
unito al generatore da porsi in parallelo; 
quelli NN del circuito di campo sono 
uniti al secondario del trasformatore 7, 
a sua volta unito, per mezzo del primario, 
alla macchina che alimenta la linea. Inoltre 
le estremità libere delle bobine del rotor 
sono unite rispettivamente, una ad una re- 
sistenza induttiva R e l'altra a quella non 
induttiva W, costituita da lampadine ad 
incandescenza. La resistenza R formata da 
un nucleo di ferro avvolto da filo. porta 
una fessura nel nucleo e regolando oppor- 
tunamente questa si può fare in modo 
che le correnti nello stator e nel rotor 
siano spostate di 90°. i 

Si comprende allora come funzioni lo 
apparecchio. 

Se le correnti nell'avvolgimento del 
campo sono in fase con quelli della bo- 
bina A, il rotor si porrà in una posizione 
tale che il piano della bobina A risulta 
normale al campo dello stator, e non si 


Fig. 195. 


verificherà nessun momento torcente fra 
la bobina B e lo stator causa lo sposta- 
mento di fase di 9o? fra le correnti delle 
bobine B ed F. 

In questo caso in cui esiste il sincro- 
nismo un apposito indice mobile passa 
verticalmente innanzi ad un indice fisso e lo 
apparecchio funziona quindi come il pre- 
cedente di Muller. . 

Il Benischke ha ancora semplificato lo 
istrumento dandogli la disposizione indi- 
cata nella fig. 195. Esso riposa appunto 
sul fatto che se le macchine da porsi in 
parallelo sono in sincronismo, i campi 
magnetici creati nell'apparecchio s'annul- 
lano: se, peró, tale sincronismo non é 
raggiunto si créa un campo magnetico 
risultante, il quale fa muovere un apposito 
indice verso destra o verso sinistra da un 
punto fisso. 

L'apparecchio consta di sei perni di 
ferro che sono avvolti da un filo nella 
maniera indicata in figura; ogni paio di 
perni opposti é unito con lo stesso filo. 
Sopra i poli di questc elettromagnete 
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trovasi un ferro a doppio T che porta 
solidalmente un indice il quale ruota a 
destra o a sinistra nella direzione in cui 
viene trascinato dal campo. 
L'apparecchio completo costruito dalla 
Allgemeine Electricitàts Gesellschaft di 
Berlino, è rappresentato nella fig. 190. 


Fig. 196. 


Per terminare questa rapida rassegna 
occorre parlare di una recente disposizione 
dovuta allo stesso Dr. Benischke, la quale 


Fig. 197. 


fa avvenire automaticamente, a sincroni- 
smo raggiunto, l'inserzione in parallelo. 
L'interruttore S collega le due macchin- 
A A' (fig. 197) quando esse abbiano rag- 
giunto o presso a poco la stessa velocità 
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Fig. 198. 


e la perfetta concordanza di fase ricono- 
scibile, come già si è visto, per mezzo 
delle lampadine ad incandescenza o dei 
voltometri schematicamente segnati in 
figura. Però poichè per tirare su l'inter- 
ruttore S occorre un certo tempo è ne- 
cessario che il sincronismo perduri al- 


(1) Elektrotechnische Zeitschrift. 
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quanto, altrimenti potrebbe accadere che 
questo fosse già scomparso, quando l'in- 
serzione è avvenuta. 

L'apparecchio (fig. 198) consiste di tre 
parti distinte: Un interruttore elettroma- 
gnetico automatico S, un regolatore di 
tempo, ed un apparecchio di sincronismo, 
costituito da un elettromagnete con tre 
avvolgimenti D, G e H che sono chiusi ai 
morsetti dalle due macchine A, A' nella 
maniera schematica indicata in figura. 
Dall'azione complessiva di queste tre bo- 
bine, l'àncora В, unita ad una molla anta- 
gonista F, viene attirata e rilasciata con 
la stessa periodicità con la quale si spen- 
gono e si accendono le lampadine elet- 
triche della fig. 197. 

La chiusura dell’interruttore S dovendo 
però solo avvenire se il sincronismo per- 
dura un certo tempo, occorre un regola- 
tore di tempo. Coll'àncora B dell'appa- 
recchio di sincronismo, è unito un con- 
tatto K che ad ancora attivata chiude il 
circuito K L di una corrente continua che 
porta come conseguenza l'attrazione del 
cilindro di ferro M del regolatore di 
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Fig. 199. 


tempo. Questa attrazione viene però ri- 
tardata da un apposito freno ad aria, di- 
modochè occorre un certo tempo prima 
che venga chiuso il contatto P. 

Si comprende ora che se il sincronismo 
non dura un certo tempo, si apre di nuovo 
il contatto A prima della chiusura di 
quello P e il cilindro M cade di nuovo 
nella sua posizione primitiva. Se il sin- 
cronismo al contrario, è stabile almeno per 
tanto tempo quanto è necessario a chiudere 
l'interruttore P, si chiude il circuito PR, e 
l'interruttore S automaticamente effettua 
l'inserzione in parallelo delle due mac- 
chine A A'. 


La fig. 199 dà la vista complessiva del 
regolatore di tempo costruito dalla Allge- 
meine Electricitàts Gesellschaft. Il freno 
ad aria è costituito dalla stessa cassa 


esterna. Quando il cilindro viene attratto, 
l'aria interna viene compressa non potendo 
uscire che per una piccola finestra; quando 
ricade il cilindro, per mezzo di una valvola 
l'ambiente si riempie subito d'aria e l'ap- 
parecchio è pronto a funzionare di nuovo. 

La fig. 200 rappresenta infine l'appa- 
recchio di sincronismo le cui spire D, G 
e H sono poi calcolate matematicamente. 

Ing. Сиро Zevi. 
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PROVE FRA 1 DIFFERENTI ТІРІ 


di ventilatori elettrici 


Il prof. À. G. Scott dell'Università di 
Texas ha eseguito delle prove compara- 
tive su diversi apparecchi di ventilazione 
messi a sua disposizione da alcune grandi 
case costruttrici Egli ha studiato sette 
ventilatori (1); quattro erano azionati da 
motori a corrente alternata, e tre altri da 
un motore a corrente continua. I venti- 
latori erano stati richiesti per funzionare, 
durante le prove, a 110 volt; per quelli 
a corrente alternata la frequenza doveva 
essere di бо periodi al secondo. L'A. rac- 
coglie in due tabelle i principali dati avuti 
durante le esperienze che furono fatte 
nelle condizioni seguenti: 

La determinazione del volume d'aria 
fornito da un ventilatore elettrico è più 
difficile a farsi di quel che non si creda a 
prima vista; inoltre fino ad ora non é stata 
data una formula che permetta di valutare 
con esattezza la potenza teorica necessaria 
per ottenere un dato effetto. Lo Scott 
ha tentato diversi metodi per misurare 
sperimentalmente l'effetto prodotto nei 
vari casi. Dopo vani sforzi si é fermato al 
metodo seguente, il solo che abbia dato 
buoni risultati. 

Sopra un cilindro lungo 22 cm. e del 
diametro di 36 cm. sono stati tesi dia. 
metralmente, in croce uno sull'altro, dei 
nastri sui quali erano stati fatti dei nodi 
che segnavano la periferia di 3 cerchi 
concentrici aventi rispettivamente 38, 329 
e 661 cm* di superficie. 

Il diametro del cerchio immaginario 
centrale, la distanza tra la sua circonfe- 
renza e la seguente e quella tra la media 
e l'esterna corrispondono approssimativa- 
mente al diametro dell'anemometro im- 
piegato per misurare la velocità del pas- 
saggio dell'aria. Stabilita questa velocità, 
per conoscere l'effetto del ventilatore si 
doveva evidentemente moltiplicare per la 
sezione della zona corrispondente, poi 
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sommare gli effetti così ottenuti per le 
diverse zone. 

Il ventilatore veniva posto dietro il ci- 
lindro in modo che fossero centrati col 
punto d'incrocio dei nastri, 

Si aveva cura di far sì che il piano 
delle alette fosse ben parallelo a quello 
dei nastri incrociati e che il ventilatore 


occupasse un posto tale che non vi fossero 


correnti di ritorno, turbini ecc., ossia l'aria 
aspirata da una parte deve essere tutta 
cacciata dal ventilatore dalla parte opposta 
attraverso l'apertura del cilindro. 

La potenza assurbita da un ventilatore 
qualunque era in queste condizioni per- 
fettamente normale, ma la velocità dell'a- 
ria era assai differente per le regioni della 
superficie di repulsione dell'aria che sono 
inegualmente distanti dal centro; questa 
potenza era più grande nella zona inter- 
media che non in quella centrale e in 
quella anulare esterna. 

Per determinare esattamente l'effetto, 
procedendo nel modo su esposto, era ne- 
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cessario valutare la velocità separatamente 
nelle tre regioni. Sono state fatte cinque 
misure: due nella parte intermedia ed 
esterna, una nella parte centrale, 

La posizione da dare all'anemometro era 
segnata accuratamente e identica per i 
sette ventilatori che sono stati esaminati 
nelle identiche condizioni. 

Tutti i ventilatori sperimentati avevano 
quattro alette. Si è ricavato che la forma 
delle alette ha una grande importanza dal 
punto di vista della quantità d'aria messa in 
movimento per unitá di potenza assorbita. 

Per gli apparecchi sperimentati l'effetto 
ottenuto variava, a paritá di altre circo- 
stanze, secondo la forma delle ruote da 
1,5 а 2,4 m? Wat-minuto. 

L'A ha anche studiato la distribuzione 
dell'aria degli apparecchi e ne ha rica- 
vato delle curve che indicano il limite 
di spostamento d'aria in ogni direzione. 
lla poi studiatola velocità dell'aria e ha tro- 
vato che la variazione dell'effetto ottenuto 
é proporzionale alla velocità. 


POMPA "ROTUIDBO , 


L'applicazione della legge Venturi, nella 
costruzione e nel funzionamento delle 
pompe Roturbo, ne costituisce il pregio 
principale. | 

Questa legge idraulica fu stabilita come 
fatto scientifico dal Venturi nel 1796, e 
può esporsi brevemente nel modo se- 
guente: L'acqua in movimento in un tubo 
Venturi, che consiste di due coni tronchi, 
nel tratto a sezione decrescente perde in 
pressione laterale aumentando in velocità, 
di modo che nella strozzatura o gola è 
alimentata la pressione, e si dispone di 
una velocità elevata, sufficiente ad otte- 
nere un'azione succhiante, causata dalla 
tendenza a produrre un vuoto. L'acqua 
passando poi nel tratto conico di sezione 
crescente, perde in velocità aumentando 
in pressione. 

Nel gradiente idraulico in corrispon- 
denza della gola o strozzatura del tubo 
Venturi si produce una grande depres- 
sione, mentre in corrispondenza dell'ori- 
ficio d'uscita del tubo si ristabilisce il li- 
vello d'origine. 

li prof. W. Fronde fece a questo pro- 
posito la esperienza seguente: prese due 
piccoli serbatoi (A) e (B) (fig. 201), ciascuno 
provveduto in basso di un tubo a sezione 
conica, e pose una di fronte all'altra, alla 
distanza di circa 12 mm. le aperture di 
questi coni tronchi. 

Riempiendo d'acqua quello a sinistra (A) 
osservò che questa, uscendo dall'orificio 
di scarico salta lo spazio interposto, en- 
trando nell'orificio del serbatoio di destra 


(В), salendo a un livello di 25-30 mm 
più basso di quello che trovasi nel ser- 
batoio di sinistra. l.a differenza rappre- 
senta la perdita per resistenza d'attrito. 
Si osserverà che nello spazio aperto fra 
i due coni non vi ë altra pressione all’ in- 
fuori di quella atmosferica, che agisce 
uniformemente sull'insieme. 

Le pompe Roturbo (nelle quali trova 


Fig. 201. 


un'applicazione questo principio di idrau- 
lica) hanno caratteristiche affatto nuove 
e diverse dalle solite pompe centrifughe 
e pompe turbina. 

La ruota di queste pompe ha una serie 
di palette, come le comuri pompe cen- 
trifughe e le così dette pompe-turbine, 
inoltre alla periferia termina con una co- 
rona di ugelli Venturi, molto inclinati in 
direzione opposta al senso di rotazione 
della ruota, che hann» allo sbocco una 
sezione assai ridotta. 

ll rotore, che è di grande capacità, 
forma come un serbatoio centrale, il quale, 
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finchè la ruota gira ad una velocità costante, 
si mantiene pieno d'acqua ad una pres- 
sione massima costante, indipendente- 
mente dal carico da vincere. 


Diagramma comparati vo delle curve d Forza assorbila a velocila cosfànle 


Volume 
A Pompa (urbina comune 
б отра . Bolurbo” 


Fig. 202. 
Secondo la legge Venturi la pressione 


dell'acqua nell'interno del rotore si tra- 
sforma in velocità a traverso la strozza- 


Fig. 203. 


tura degli ugelli della ruota, poi attra- 
verso i condotti del diffusore, che sono 
di sezione crescente, la velocità si 
converte nuovamente in pressione, е 
questa trasformazione avviene con 
la minima perdita di energia. 

La prevalenza da vincere è minore 
della pressione che si mantiene mas- 
sima costante nell'interno del rotore. 
| getti d'acqua all'uscita dagli ugelli 
Venturi hanno direzione opposta al 
senso di rotazione della ruota, la 
reazione che perciò esercitano sul 
motore costituisce un vero effelto a 
turbina. 

Se diminuisce il carico da vincere, 
aumenta la portata Q della pompa, 
che è proporzionale alla radice qua- 
drata delladifferenza tra la pressione 
massima costante nell’ interno del 
rotore e la prevalenza da vincere, 
ed aumenta il lavoro necessario 
per portare un maggior volume d’acqua 
alla pressione costante H nell'interno della 
ruota, ma aumentando la portata Q, au- 
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menta la velocità d'uscita dell'acqua dalla 
corona degli ugelli Venturi. 

L'effetto a turbina, (che va sottratto dal 
prodotto Q.H per avere il lavoro effettivo 
assorbito dalla pompa) 
è proporzionale al qua- 


l’acqua all'uscita dagli 
ugelli, perciò il lavoro 
effettivo assorbito dalla 
pompa non può in nes- 
sun caso superare quello 
richiesto per il carico pre- 
visto all'installazione. 

Esaminando la curva 
caratteristica della pom- 
pa Roturbo (fig. 202) si 
osserverà che, mentre la 
forza massima è rag- 
giunta per il ca- 
rico ed il volu- 
me normale, si 
può ridurre in. 
definitamente il carico senza ef- 
fetto sulla curva di forza, e lo sca- 
rico potrà anche avvenire nel 
vuoto senza altro effetto che di 
diminuire la forza assorbita. 

Inoltre l'esperienza ha di- 
mostrato che nella pompa Ro- 
turbo, stante la pressione che 
si mantiene costante nell'in- 
terno del rotore, viene elimi- 
nato il pericolo che la pompa 
perda l'adescamento; di piü 
per l'assenza di vani delicati 
nella ruota é escluso il ri- 
schio di rotture. 

Il confronto che si può fare 
tra la pompa in questione e 
la pompa a turbina dimostra l'importante 
miglioramento ottenuto con essa, e spiega 


forza 


Fig.205. 


come la pompa Roturbo si possa appli- 
care in condizioni finora ritenute a ragione 
totalmente inadatte per l’uso di una pompa 


drato della velocità del- - 


centrifuga turbina, oltrechè nei casi gene- 
ralmente considerati adatti. 

La pompa Roturbo è composta, come 
si vede nella fig. 203, da una specie di 
serbatoio centrale, il quale, per il tempg 
che dura la rotazione, si mantiene sempre 
pieno d'acqua ad elevata pressione. 

La fig. 204 raffigura la pompa Roturbo 
con un lato tolto dalla cassa e serve a 
dimostrarne la costruzione. 

La fig. 205 rappresenta un tipo a 3 ruote 
della portata di 1500 litri al minuto primo ` 
per una prevalenza di 150 m. a 1200 giri. 
Queste pompe con piü ruote in serie si 


Fig. 204. 


utilizzano per accoppiamento con motori 
elettrici e sono costruite per superare ele- 


vazioni di 200-250 metri alla velocità di 
1200-1400 giri. 
AD 


MANUTENZIONE DEI COLLETTORI 
di motori tramviarii 


La Direzione dei tram municipali di 
Francoforte pubblica il rapporto dell'e- 
sercizio 1906-07 contenente i seguenti dati 
interessanti. 

In generale le lamine dei collettori dei 
motori dei tram sono isolate fra loro con 
mica.ed é assolutamente necessario che 
la mica e il rame abbiano la stessa du- 
rezza in modo che l'usura sia uniforme. 
[| consumo sempre crescente della mica 
ha indotto le fabbriche a farne un im- 
piego sempre più limitato ed hanno finito 
per non attenersi piü alle condizioni vo- 
lute. Recentemente è stata fatta un. grossa 
fornitura di motori ai tram di Francoforte 
e dopo un funzionamento assai breve si 
è constatata una forte usura dei collettori. 

Un attento esame mostró che le lamine 
di mica oltrepassavano un poco la super- 
ficie delle lamine di rame cosi che il con- 
tatto tra le spazzole di carbone e le la- 
mine era difettoso; ciò dava luogo a 
scinulle e ne conseguiva una rapida usura 
del collettore. 

‚ Si fecero delle prove per evitare questo 
consumo, pareggiando il collettore al tor- 
nio, ma ciò non dette buoni risultati. Si 
ebbe allora l'idea di togliere, in alcuni 
motori, la lamina di mica alla superficie 
per 1,5 mm. di profondità, di modo che le 
spazzole toccassero solo sulrame.Sitemeva 
che in queste scanalature si sarebbe po- 
tuta depositare della polvere di carbone e 
formare dei corti circuiti, ma si è visto che 
questo non accade; la forza centrifuga e la 
corrente d'aria che si forma durante la 
corsa del tram sono suflicienti per impe- 
dire alla polvere di carbone di accumu- 
larsi nelle scanalature. Attualmente si 
hanno 400 motori con collettori a scana- 
lature e da un anno il loro funzionamento 
in servizio è eccellente. I collettori di 
questo genere, dopo un certo tempo, pren- 
dono un colore nero bluastro di un bel 
lucido; le spazzole sono liscie e danno 
pochissime scintille e l'usura del collet- 
tore e delle spaezole è minima; i motori 
perciò non richiedono di essere puliti tanto 
Spesso.  — | 

La pratica һа dimostrato che basta dare 
alle scanalature la profondità di 0,5 mm.; 
per fare questo lavoro si adopera una 
piccola pialla speciale manovrata € mano 
con essa si puó in un'ora preparare un 
collettore. Disogna fare attenzione chc non 
rimangano delle piccole lamine di mica 
nelle scanalature. 

I collettori con scanalature non debbono 
essere a contatto con olio, poiché questo 
agglomera le polveri di carbone, e puó 
даг luogo a corti circuiti, Per questa ra- 
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gione nei tram di l'rancoforte si lubrifi- 
cano i cuscinetti dal lato dei collettori, 
mediante grasso duro, mentre la lubrifi- 
cazione ad olio, che dà accellenti risultati, 
è usata solo dalla parte degli ingranaggi. 
Siccome però i cuscinetti dalla parte del 
collettore si consumano molto meno ra- 
pidamente degli altri, l'uso di grasso con- 
sistente non ha “alcuna influenza sulla 
manutenzione dei cuscinetti. 


I I n 


LA VETTURA “BRENNAN,, 


ad una sola rotaia 


Il Rougé in un recente numero della 
Revue Electrique (30 aprile) pubblica una 
interessante nota nella quale dimostra che 
il dispositivo sul quale è basato il sistema 
di trazione Brennan deve essere in realtà 
più complicato di quel che si rileva dalle 
descrizioni che ne sono state pubblicate 
finora. Secondo il Rougé le descrizioni di 
questo apparecchio presentano tutte un 
punto oscuro che è bene far rilevare. 

La vettura Brennan, al contrario di quelle 


. di altri sistemi ad una rotaia, finora ideati, 
. ha il suo centro di gravità posto sopra la 
. rotaia unica che lo sopporta. 


La stabilità del veicolo é mantenuta, a 


. quanto si dice, da un certo numero di 


volani giroscopici, i quali ruotano rapi- 
dissimamente nel vuoto intorno agli assi 
orizzontali e perpendicolari alla lunghezza 
della vettura o meglio perpendicolari al 
piano longitudinale di essa. 

Per spiegare l'ufficio di questi volani, 
le varie descrizioni si contentano di invo- 
care la proprietà ben nota del giroscopio 
di mantenere invariata l'orientazione del 
suo asse di rotazione. ll Rougè osserva che 
disgraziatamente questa proprietà non é 
mai esistita né in teoria, né in pratica; 
essa risulta soltanto da una erronea in- 
terpretazione delle proprietà reali del gi- 


- roscopio. Riferendoci alle teorie generali 


del movimento d: un solido invariabile o 


‘ più semplicemente alla teoria elementare 


del giroscopio, si vedrà che l'asse di ro- 
tazione d'un giroscopio non si sottrae in 
alcun modo all'azione delle forze che agi- 
scono su di esso; solo l'effetto di queste 
forze, o meglio di queste coppie, é diverso 
dagli effetti soliti. L'asse invece di obbe- 
dire е di spostarsi nella direzione naturale 
si sposta in una direzione perpendicolare; 


. apertamente se ne pub concludere dunque 


che il giroscopio non obbedisce alle forze 
esterne. Ma la reciproca di queste pro- 
prietà è anche esatta: se sotto l'influenza 
di cause esterne qualunque si vede il gi- 
roscopio spostarsi in una direzione, ciò 
prova ch'esso è sottoposto ad una forza 
che risulta perpendicolare alla detta di- 
rezione, 0 che esercita lui stesso sopra 
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un appoggio una reazione equivalente. Se 
dunque il giroscopio, sotto l'influenza di 
una forza esterna, tende a spostarsi in una 
direzione e se in questa direzione esso 
incontra un ostacolo o una guida, l'appa- 
recchio da questo momento obbedirà alla 
forza applicata. Vi è solo questo di parti- 
colare: le reazioni che ne risultano sull'o- 
stacolo possono avere dei valori molto 
grandi rispetto alla forza agente. 
Riferendosi alla vettura Brennan, si 
dovrà supporre o che i giroscopi siano 
rigorosamente collegati alla vettura. o che 
sia loro permesso di girare intorno ad un 
asse verticale. Nel primo caso se la vettura 
non è in equilibrio, i giroscopi saranno 
trascinati nella caduta della vettura stessa, 
senza altro effetto che una reazione note- 
vole sui loro sostegni. Questa reazione che 
tenderebbe a farli girare intorno ad un asse 
verticale non è capace affatto di opporsi 
alla caduta della vettura. Se invece i gi- 
roscopi sono liberi sopra un asse ver- 
ticale, allora sotto l'influenza di una cop- 
pia che tende a rovesciare la vettura, i 
giroscopi tendono a girare intorno all'asse 
verticale opponendosi in modo efficace al 
rovesciamento. Ma il loro potere non ar- 
riva fino a raddrizzare la vettura della quan- 
tità necessaria per rimetterle in equilibrio; 
per far ciò occorrerebbero dei dispositivi 
ausiliari che aumentino la velocità di rota- 
zione intorno all'asse verticale; bisognerà 
dunque che il giroscopio continui a spo- 
starsi intorno a quest'asse. Per quanto 
lento sia questo movimento é evidente che 
esso finirà per condurre il giroscopio in 


una posizione tale, che il suo proprio ,asse 


di rotazione cesserà di essere perpendico- 
lare al piano della vettura e finirà anche 
per raggiungere questo piano. A questo 
punto l'effetto del giroscopio sarà nullo e 
la vettura si rovescerà necessariamente. 
Nelle descrizioni della vettura Brennan 
si parla bensì di giroscopi coniugati, due a 
due, e rotanti in senso inverso. [n realtà 
questa disposizione non cambia nulla nella 
questione, poiche se i giroscopi sono indi- 
dipendenti e liberi, essi agiscono indivi- 
dualmente e non vi è nulla di cambiato in 


. ciò che si è detto precedentemente. Se 


essi sono legati, essi costituiscono insieme 
una specie di sistema astatico che non ha 


. alcuna reazione esterna e per conseguenza 
. non può avere nessuna utilità. 


Riassumendo, sembra impossibile che 
l'impiego puro e semplice del giroscopio 
produca i risultati di cui tanto si è parlato 
nello scorso anno. Il Rougé suppone che 
vi sia nel meccanismo della vettura una 
complicazione, a cui non si è accennato, 
nella quale il giroscopio controlla certa- 
mente il movimento di un meccanismo 
di equilibrio che dipende dal giroscopio 
stesso, 
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Il giroscopio co'suoi piccoli spostamenti 
servirà forse anche a rallentare gli effetti 
del peso, e per conseguenza ad evitare 
che il sistema di equilibrio non funzioni 
troppo frequentemente, come accadrebbe 
p. es. se esso fosse controllato da un sem- 
plice pendolo 

Tra i più semplici dispositivi, se non 
si trattasse che di un veicolo costante- 
mente in moto, si potrebbero annoverare 
delle ruote portanti, a gola larga legger- 
mente orientabili col giroscopio. Si riu- 
scirebbe così a spostare facilmente il punto 
d'appoggio sotto la vettura ciò che per- 
metterebbe la compensazione dei difetti 
di equilibrio. Ma questo sistema non può 
affatto convenire per una vettura ferma. 
Siccome dalle varie descrizioni risulta che 
la stabilità della vettura Brennan è man- 
tenuta anche all'arresto, bisogna conclu- 
dere che il dispositivo ausiliario deve es- 
sere di altro genere. 

Si comprende come l'inventore abbia 
tutto l'interesse di non svelare il vero fun- 
zionamento dei suoi sistemi; ai tecnici 
è tuttavia permessso di osservare la man- 
chevolezza di certe descrizioni ed il Rougé 
osserva con ragione che in taluni casi 
sarebbe meglio confessare francamente 
che si vuol nascondere qualche cosa, più 
tosto che cercare di persuadere tacendo i 
particolari più essenziali della invenzione. 


Gm w —. ` s s 


FILAMENTI METALLICI 


di resistenza elevata 


Tra le proprietà fisiche dei filamenti 
metallici ve ne è una, la conducibilità 
elettrica, che dà molto da pensare per le 
applicazioni di questi fili alle lampade in- 
candescenti. Difatti la conducibilità dei 
metalli oltre essere elevata, cresce a mi- 
sura che si ottiene un metallo di mag- 
giore purezza; nello stato attuale essa è 
in genere sufliciente per rendere, se non 
impossibile, almeno assai delicata la pro- 
duzione delle lampade di debole potenza 
luminosa alla tensione di 100 a 200 volt. 

Vi sono due soluzioni con le quali si 
possono evitare queste difficoltà; una con- 
siste nel ridurre la tensione, alla quale 
funzionano le lampade, mediante trasfor- 
matori; questa soluzione per ora è ap- 
plicabile solo sui circuiti a corrente al- 
ternata. L'altra soluzione consiste nel 
modificare la proprietà fisica, cioè col ri- 
durre la conducibilità del filamento; que- 
sta soluzione è generale ma non è tanto 
facile da realizzare. La Allg. Elektricitáts 
Gesellschaft ha recentemente preso un 
brevetto relativo a questa soluzione, 

Secondo questo brevetto si cerca di 
incorporare nei filamenti metallici degli 
ossidi di ittrio di itterbio o certe terre 
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rare, aventi un peso atomico elevato ed 
una grande affinità per l'ossigeno; sembra 
che la resistenza dei filamenti venga con 
ciò notevolmente accresciuta. 

Tale processo non può compromettere 
il vuoto della lampada montata con questi 
fili, né sembra che i fili abbiano una du- 
rata minore. L'ossido d'itterbio si è di- 
mostrato specialmente adatto al caso. 

La mescolanza indicata nel brevetto si 
compone sia di tungsteno metallico in pol- 
vere, sia di sesquiossido aggiunto a 20 per 
cento di ossido d'itterbio; queste sostanze 
debbono venire mescolate conveniente- 
mente con un adatto agglomerante, poi 
sono filate. I filamenti così ottenuti sembra 
che siano duri; se si riscaldano ad alta 
temperatura in un'ampolla a vuoto e si fa 
passare la corrente nel filamento non si 
osserva nessun svolgimento di gas, ossia 
non si ha riduzione degli ossidi incorporati. 
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NUOVE LAMPADINE INCANDESCRNTI 
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Il sig. G A. Nellis di Allegheny-Pa 
ha costruito una lampada ad incande- 
scenza, in cui, invece dei fili di platino, 
adopera due piccole eliche di rame ce- 
mentate in appositi passaggi conici della 
calotta con uno speciale mastice che as- 
sicura una chiusura ermetica. 


Fig 206. 


Fig. 207. 


ll sig. A. P. Mc. Arthur di Orange N. 
J. ne ha costruita un'altra, con Ја spe- 
cialità di un riflettore montato interna- 
mente al globo, cosi da essere nella più 
efficace e migliore posizione rispetto al 
filamento. C. P. 
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Piccoli trasformatori 
per lampade ad incandescenza 


In Inghilterra sono stati studiati recen- 
temente vari tipi di trasformatori-riduttori 
di tensione per rendere possibile la uti- 
lizzazione delle lampade ad incandescenza 
a filamenti metallici su circuiti a 220 volt. 

Il Weissman, prima degli altri, ideò un 
trasformatore del tipo corazzato: per tutte 
le potenze le dimensioni, in lunghezza e 
larghezza restano identiche, cm. 10 X 10; 


solo lo spessore aumenta col variare della 
potenza da 6 a 300 watt. Non vi è che 
un solo avvolgimento, ma le bobine di 
derivazione che danno tutte uniforme- 
mente 23 volt, sono fatte in filo di dia- 
metro appropriato alla potenza che si può 
domandare a queste derivazioni. Così per 
il trasformatore che deve servire soltanto 
una lampada o un sol gruppo di lampade, 
st fa di grosso filo solo la porzione di av- 
volgimento che corrisponde alla deriva- 
zione d: 22 volt, il resto delle spire è di 
filo fino. Se invece si devono prendere 
cinque derivazioni sul trasformatore, tutto 
il bobinaggio è utilizzato per le deriva- 
zioni. Così, secondo i casi, l'apparecchio 
è Impiegato come auto trasformatore, o 
come trasformatore-compensatore. ` 

Il rendimento di questi trasformatori, 
che è di оо °, per la potenza di 16 watt, 
sale fino 97 "/, per il tipo di 300 watt. 
Esso diventa necessariamente superiore 
quando s'impiega il montaggio trasforma- 
tore- compensatore. 

I modelli dei trasformatori creati dai 
costruttori inglesi si avvicinano molto a 
questo tipo. 

Diamo alcuni rendimenti dei vari tipi 
costruiti: un modello da so watt, 50 pe- 
riodi al secondo, тоо a so volt: impie- 
gato come auto-trasformatore, ha un ren- 
dimento del 98,66 °/„. Un altro tipo da 
800 watt, so periodi, 200 a 100 volt, ha 
una perdita nel ferro di 12,5 watt é un 
rendimento del 97 °/,; con due circuiti 
uno а 400 watt, l'altro a 1200 watt, il 
rendimento raggiunge 98,45 */,. Se i due 
circuiti hanno lo stesso carico di 800 watt 
si ottiene un rendimento di 99,2 °/,. 

Con frequenze più elevate il rendimento 
migliora ancora leggermente 

Alcuni costruttori hanno ideato un gran- 
dissimo numero di tipi diversi come po- 
tenza, frequenza e coefficiente di trasfor- 
mazione. Nell'Electrical Review di Londra 
del 31 gennaio si trova il calcolo completo 
di piccoli trasformatori di questo genere 
per lampade Osram da то a 16 candele. 

Le condizioni a cui debbono soddisfare 
questi piccoli apparecchi daranno modo di 
unificare la loro costruzione non appena 
il loro uso si comincierà a fare più co- 
mune; essi debbono essere anzitutto poco 
costosi, debbono occupare pochissimo spa- 
zio pur essendo di costruzione accurata, 
affinchè il loro rendimento resti buono. Il 
tipo costruito da Weissman sembra rispon- 
dere a queste condizioni; tutti i modelli 
sono costruiti con le stesse dimensioni di 
lamine, solo da un modello all'altro varia 
il numero delle lamine, gli altri elementi 
restano eguali. 

Come esempio daremo i risultati otte- 
nuti con l'applicazione di questi apparec- 
chi in impianti già esistenti nei quali si è 


potuta sostituire alla lampada ordinaria a 
filamenti di carbone a tio volt, la lampada 
economica a filamento metallico della stessa 
potenza luminosa, funzionante a 22 volt. 

In un impianto per locali oscuri in cui 
le lampade funzionano in modo quasi con- 
tinuo, il consumo che era di 1400 KWO 
è sceso, dopo l'introduzione dell'economiz- 
zatore, a 500 KWO circa, ottenendo così 
una economia del 60 °/, circa. 

In un altro impianto l'economia realiz- 
zata ammonta al 65 ?/,; il consumo da 
1000 si è abbassato a 350 KWO. 

Queste cifre sono per ora relativamente 
attendibili, poichè i risultati si riferiscono 
a prove di uno a due mesi soltanto; non 
si può tuttavia mettere in dubbio che la 
economia ottenuta è superiore al so ?/, 
ossia molto rilevante : si attendono i ri- 
sultati di un anno d'esercizio per confer- 
mare questi risultati. 

Le applicazioni di lampade a filo me- 
tallico si andranno certamente generaliz- 
zando mediante l'impiego di questi tra- 
sformatori Si ha bensì la spesa dell'appa- 
recchio, ma l'economia di consumo com- 
pensa ad usura questa spesa. Una lampada 
da 20 candele a 20 volt di tensione, con- 
sumerà circa 18 watt ossia 1,256 coll'at- 
tuale prezzo dell'energia, mentre un becco 
a gas incandeseente che consuma 70 litri 
all'ora costa 1,40. La illuminazione elet- 
trica in tali condizioni diventa più econo- 
mica di quella a gas. 
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Per il ricambio delle lampade 


Questo dispositivo, messo sul mercato 
dalla Rastridge Shade e Reflectors Co. di 
Chicago, è una comoda trovata di questi 
ingegneri americani, che rende facile il 
ricambio di lampade 
messe in posti elevati 
ed inaccessibili con mez- 
zi ordinari. 

Fondato sullo stesso 
principio della mano, ha 
un certo numero di dita 
artificiali che si chiudono 
fortemente sulla lampa- 
da, mentre questa viene 
rimossa o piazzata. Delle 
fascie di gomma impe- 
discono che la lampada 
sfugga dalle dita metal- 
liche e rende il contatto 
più morbido. La doppia 
spirale permette di rag- 
giungere qualunque in- 
clinazione, che vien data 
tirando giù la cordicella con una mano, 
mentre si tiene fermo il bastone coll'altra. 
Girando questo a diritta o a sinistra la 
lampada viene svitata o avvitata. 


C. P. 
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Isolatori di vetro 
per elevate tensioni 


In generale gl'ingegneri e specialmente 
quelli americani, non hanno grande sim- 
patia per gli isolatori di vetro, a causa 
della loro grande fragilità. E pure fin dal 
1902 la Società Alsaziana ha eseguito un 
impianto di trasporto di energia per la 
Compagnia delle miniere di Huanchaca іп 
Bolivia e questa linea è montata comple- 
tamente su isolatori in vetro; malgrado 
le condizioni sfavorevoli dell’ impianto, 
pure i risultati ottenuti sono stati soddi- 
sfacentissimi. 

La tensione di regime è di 30,000 volt; 
la linea è lunga 80 km. e comprende 6200 
isolatori in vetro a tripla campana di un 
sol pezzo. Questi isolatori sostengono un 
sol filo di rame duro di- 30 mm?*; sono 
avvitati su aste di legno duro paraffinato 
le quali trovansi sopra traverse di abete 
del Nord creosotate e fissate nella parte 
superiore di piloni metallici. 


(1) Industrie Elect. 25 maggio 1908. 


La stazione generatrice sul Rio Jura è 
situata all'altezza di 3600 m. La linea at- 
traversa una contrada montuosa, raggiunge 
l'altezza di 4400 m. ed arriva sul posto 
della miniera a Pulacayo a 4200 m. Que- 
sta regione della Cordigliera delle Ande 
è accidentata in modo straordinario e la 
linea è costretta a fare molti angoli acuti 
col piano verticale; in questi punti gl'iso- 
latori debbono sopportare grandi síorzi 
meccanici, tuttavia non si constatarono mai 
rotture d'isolatori di vetro. Essi debbono 
essere inoltre anche insensibili alle grandi 
variazioni di temperatura poichè stante la 
latitudine ed altitudine della regione attra- 
versata (18° di latitudine Sud) durante le 
24 Ore si verificano dei salti di tempera- 
tura rapidissimi; così alle 4 del mattino 
si possono avere — 15°, mentre alle due 
dopo mezzodi si hanno talvolta + 45°. Le 
piogge torrenziali dei mesi di dicembre, 
gennaio, febbraio e marzo non hanno re- 
cato danno all'esercizio della linea. 

Il vetro presenta alcuni vantaggi nel 
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‘montaggio : la sua trasparenza permette 


di constatare facilmente i vari difetti di 
fabbricazione. Gli isolatori di porcellana, 
se hanno lo smalto scrostato in qualche 
punto, si rendono immediatamente inser- 
vibili poiché la porcellana non smaltata 
è permeabile all'acqua. Nell’ impianto in 
questione sopra 7200 isolatori ve ne erano 
circa 6000 che presentavano delle piccole 
sfaldature, ed avrebbero dovuto essere tutti 
eliminati se fossero stati di porcellana. La 
grande quantità di isolatori arrivati sul 
posto in istato non perfetto, si spiega del 
resto coi numerosi trasbordi, i mezzi di 
trasporto rudimentali e la cattiva mano 
d'opera. Messi a posto, questi isolatori 
hanno servito ancora da bersaglio alle 
fionde degli indiani. 

In queste condizioni sfavorevoli la por- 
cellana avrebbe dato occasione a nume- 
rose interruzioni mentre il vetro ha per- 
messo di fare un servizio normale per tre 
anni consecutivi senza che in seguito si 
siano lamentati danni. 

Questo stesso tipo di isolatore è stato 
anche adottato, dopo numerose prove 
comparative, dalla Società idroelettrica di 
Fure e Morge per le sue linee a 26,000 
volt ed anche qui ha dato buoni risul- 
tati (1). 


Corpi conduttori e non conduttori della 
elettricità. 


Il D. F. Schoenbek pubblica nella Ele- 
ktrotechnische und Maschinen  Betriele la 
seguente nota che ci sembra molto inte- 
ressante riportare, 

Molti anni fa i corpi venivano general- 
mente divisi In due categorie : i condut- 
tori e i non conduttori di elettricità; solo 
più tardi si distinsero anche i buoni e i 
cattivi conduttori e ciò si potè fare quando 
gli apparecchi di misura più perfezionati 
permisero di constatare che anche i corpi - 
non conduttori presentano una certa con- 
ducibilità elettrica. 

Può presentare ancora qualche interesse 
un esame accurato intorno alla natura della 
conduzione elettrica, partendo dal princi- 
pio che il movimento è la causa di tutte 
le energie. | 

Da principio non si era lontani dal cre- 
dere che la corrente elettrica si propagasse 
attraverso il filo stesso, ma questa ipotesi 
faceva sorgere la questione di sapere se 
è possibile la conduzione attraverso un 
metallo senza che all'interno di questo 
metallo, siverifichino delle modificazioni di 
carattere chimico o fisico. Non si è tardato 
a comprendere che tale ipotesi non con- 
cordava coi fatti e da quel momento si è 
cominciato a pensare che la corrente elet- 
trica scorre solamente sulla superficie del 
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conduttore. Questa semplice ipotesi prese 
maggiore consistenza in seguito, quando 
si cercò di definire più specialmente il 
come e il perchè la corrente prende que- 
sta Via. 

Si ammette che nell’aria esista una so- 
stanza imponderabile, detta etere; i feno- 
meni luminosi calorifici ed elettrici ven- 
gono in massima attribuiti alle oscilla- 
zioni dell'etere. Dalle esperienze di Hertz, 
che hanno gettato le basi della radiotele- 
grafia, si ricava che le onde elettriche si 
propagano alla velocità di 42,000 miglia 
al secondo, ossia con la velocità della 
luce. Quando tali onde hanno un massimo 
di lunghezza, vengono percepite sotto 
forma di elettricità ; quando esse hanno 
solo una lunghezza di 12,000 miglia, il 
nervo ottico umano viene eccitato da esse 
e si prova la sensazione della luce. 

I fenomeni elettrici possono essere tutti 
riferiti alle oscillazioni dell'etere, am- 
mettendo ch'esse siano di un ordine di 
grandezza determinato; ora è noto che le 
onde elettriche si propagano attraverso 
l'aria o per meglio dire attraverso l'etere, 
mentre esse sono trattenute dai metalli. 
Ma l'aria secondo le idee anticameute adot- 
tate, costituisce un cattivissimo conduttore, 
quasi un isolante; si dovrà dunque ora- 
mai considerare come conduttori del mo- 
vimento elettrico i corpi che sono stati 
fin qui ritenuti come isolanti. Al contrario 
i metalli, ossia corpi ritenuti conduttori 
per eccellenza, oppongono un ostacolo alle 
oscillazioni dell'etere e quindi sono corpi 
non conduttori del movimento elettrico. 

Restando sul campo della teoria del 
movimento, si può spiegare la conduzione 
apparente della corrente elettrica attra- 
verso i metalli in questo senso, che il me- 
tallo, offrendo una resistenza alle oscilla - 
zioni dell'etere, queste sono costrette dal 
metallo stesso a non disperdersi in tutte 
le direzioni, ma sono costrette a istra- 
darsi lungo il filo, che offre loro una resi- 
stenza; e sitrasmettono così attraverso il 
dielettico ossia l’aria. 

L'esperienza ha dimostrato che ogni 
metallo possiede una conducibilità deter- 
minata. Per spiegare il fatto secondo la 
teoria delle oscillazioni bisogna ammettere 
che ogni metallo il quale oppone al mo- 
vimento elettrico una resistenza perfetta- 
mente determinata è la sede di una certa 
intensità con la quale le oscillazioni si 
trovano trattenute alla superficie del me- 
tallo e incamminate lungo questo ultimo 
Il rame per es. presenterà questa propietà 
ad un grado ben più elevato del ferro o 
del piombo. 

Così dunque quando si parla in gene- 
rale di conduttori e di non conduttori, 
questi termini non spiegano assolutamente 


(1) Monteur Scientifique Dec. 1907. 
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nulla, poiché bisognerebbe anzitutto sta- 
bilire se si prende come punto di partenza 
il movimento elettrico o se si vogliono 
significare 1 fenomeni relativi a questo 
movimento. Ora il movimento elettrico 
non puó prodursi che nel dielettrico, 
vale a dire nei corpi che si dicono ge- 
neralmente isolanti. 

La nuova teoria offre questo vantaggio, 
ch'essa spiega la relazione che esisie tra 
le diverse forme d'energia, relazione che 
l'esperienza ha permesso di stabilire in 
ragione delle facilità con cui le diverse 
specie di energia si trasformano una nel- 
l'altra. 


Fusione del vetro al forno elettrico per 

A. Granger (1). 

L'A. passa in rivista i diversi tipi di 
forni elettrici che hanno dato alcuni ri- 
sultati pratici. 1° il forno primitivo ad 
arco e a gradini di Becker (1897), poi lo 
stesso forno modificato con un crogiuolo 
speciale non riscaldato per l'affinamento ; 
finalmente lo stesso con crogiuolo di af- 
finamento riscaldato elettricamente (1901); 
2* il forno Voelker il quale altro non è 
che una modificazione del forno Becker; 
3° 11 forno Lühne che non ebbe maggior 
successo dei precedenti, poichè il vetro 
prodotto riusciva sempre colorato, pieno 
di bolle e di materie estranee; 4° il forno 
a resistenza Broun; 5? il forno a resistenza 
Sauvageon che alla prova ha dato risul- 
tati incoraggianti. 

Da queste provesi ricava che il vantaggio 
di questo tipo di forno riguarderebbe so- 
pratutto la comodità e la possibilità di 
realizzare una economia considerevole di 
calorico; in tal modo il rendimento calo- 
rifico è del 65 °/ del combustibile nel 
forno elettrico: negli altri forni invece il 
riscaldamento diretto che pure è molto 
imperfetto, oltrepassa il 15 °/o. 
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Ritorno per la terra di correnti in- 
tense. 

Togliamo dal Génie civil del 25 aprile 
scorso : 

Nel 1906 una Commissione dell'Àsso- 
ciazione degli Elettricisti Svizzeri, presie- 
duta dall'ing. Montmolin, ha eseguito 
delle esperienze, sulla linea a corrente con- 
tinua e intensità costante (sistema Thury) 
tra St. Maurice e Losanna. 

La corrente su questa linea circola a 
24000 volt circa tra le due estremità del 
circuito, con una intensità di 150 amp. 

Le prese di terra impiegate durante le 
prove si componevano di 18 elementi, sia 
tubi in ghisa, sia reti metalliche immerse 
nei rottami di ferro o nel coke. A Lo- 


sanna esse erano interrate nel suolo mar- 
noso con fondo roccioso e a Bex nelle 
terre alluvionali del Rodano, sabbie o 
ghiaie. 

La resistenza di queste terre era infe- 
riore a 0,3 ohm.; esse erano buone, poco 
costose e non presentavano danno per le 
persone, per lo meno col genere ed in- 
tensità di corrente che si adoperavano. 

Le perdite di tensione prodotte dal ri- 
torno per via di terra è un poco supe- 
riore a 200 volt, di cui 40 per ogni presa 
di terra, 45 per i loro accessi, in un rag- 
gio di circa 100 m. e finalmente il resto, 
ossia 40 volt per i 40 Km. di intervallo 
tra Dex e Losanna. Per tal modo la re- 
sistenza della terra tra le due prese non 
supera 1,5 ohm.. mentre l'altro conduttore 
ha 6,5 ohm. di resistenza. 

Maggiore é la lunghezza della linea 
e più vantaggioso è il ritorno per la terra. 

L'esame degli apparecchi telegrafici 
della linea per la ferrovia da Losanna a 
St. Maurice (linea del Sempione) ha ri- 
velato che delle correnti debolissime, di 
qualche milliamp. venivano derivate at- 
traverso questi apparecchi. 
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Infortuni sul lavoro. — Nei casi di assi- 
curazione collettiva degli operai contro gli in- 
fortuni sul lavoro, il relativo regolamento pre- 
scrive che gli operai devono essere inscritti sul 
libro-paga con le indicazioni delle ore di lavoro 
e del salario e che in mancanza di tale inscri- 
zione gli operaisi riterranno non compresi nella 
assicurazione. 

La Corte di cassazione di Firenze ebbe ad 
esaminare quale fosse la portata di tale dispo- 
sizione, se cioé avesse carattere tassativo e quindi 
la non inscrizione dovesse escludere senz'altro 
il pagamento dell'indennità da parte della Società 
assicuratrice oppure se dovesse semplicemente 
ritenersi come una presunzione di non avvenuta 
assicurazione contro la quale possa ammettersi 
qualunque prova ia contrario. In quest' ultimo 
senso si era pronunciata la Corte d'appello di 
Venezia, ma la suprema Corte fiorentina non 
approvò tale decisione, rilevando che la citata 
disposizione del regolamento non mirava a di- 
sciplinare il diritto dell'operaio e la prova della 
sua condizione, in caso d'infortunio, vale a dire 
la prova del fatto della sua presenza nell'opificio, 
del patito infortunio e della misura della mer- 
cede che percepiva, ma bensi a determinare i 
rapporti dell'operaio verso l'istituto assicuratore, 
nel senso di precisare e stabilire in qual caso ed 
in base a quali risultanze documentali possa e 
debba l'operaio che ha subito l'infortunio rivol- 
gersi all'istituto presso cui fu fatta l'assicura- 
zione. 

« Non bisogna dimenticare — osserva la 
Cassazione di Firenze — che l'assicurazione degli 
operai per i casi d'infortunio non é personale ed 


ndividuale, e però è necessario ed anzi indi- 
spensabile che l'assicuratore non si trovi esposto 
a frodi ed a facili sorprese in caso d'infortuni, 
e però a sua garanzia è prescritta una prova che 
ofire il duplice requisito della scrittura e data 
certa (anteriore all'infortunio) ed è la prova che 
si desume dal libro-paga. Posto adunque che 
questo sia lo scopo e questo il ca attere della 
prescrizione che ingiunge la tenuta del libro-paga, 
€ facile dedurne che, nei rapporti con l'assicura- 
tore, esso é requisito ed elemento indispensabile, 
è condizione senza della quale non può l'operaio 
far valere le suc pretese e domandare il paga- 
mento dell’assicurazione ». 

Aggiungasi che l'assicurazione per gli infortuni 
oltre ad essere richiesta per legge, e quindi re- 
golata e disciplinata dalle speciali norme che a 
suo riguardo la legge contiene, è fatta come 
ogni altra assicurazione con polizza che stabi- 
lisce le norme ed i patti che formano legge per 
i contratti, e, nelle polizze di assicurazione, si 
conviene espressamente che l’assicurazione si fa 
a norma delle disposizioni sancite in tale materia 
dalla legge e dal regolamento. 

Ciò ben inteso per quanto si riferisce alla 
Società assicuratrice. Ma per qualsiasi altro rap- 
porto dell'operaio verso l'impresa cui è addetto 
e verso ogni altro responsabile dell’ infortunio 
rimane sempre indiscutibile che si possa ammet- 
tere qualunque genere di prova che non sia dalla 
legge espressamente vietata. 

Se pertanto l'operaio non inscritto nel libro- 
paga non può pretendere dall’istituto assicuratore 
quel premio che l'istituto é tenuto a corrispon- 
dere soltanto agli operai che riguardo ad esso si 
debbono considerare compresi nell'assicurazione, 
egli invece ha pienamente diritto di avvalersi 
della prova testimoniale e di ogni altro mezzo 
che la legge consente per dimostrare il patito 
infortunio e la misura dell'indennizzo che gli 
spetta per legge, ove faccia valere questa sua 
domanda verso la ditta che lo assunse al lavoro. 

La Corte di cassazione di Firenze dichiarò 
inoltre che, pur ammettendo che tosse l'istituto 
assicuratore che dovesse fornire il libro-paga ed 
avesse omesso di fornirlo, questa mancanza co- 
stituirebbe una colpa dell'istituto e potrebbe dar 
luogo ad una azione di danni, ma non potrebbe 
valere ad imporgli l'obbligo di corrispondere la 
assicurazione ad un operaio che esso ha diritto 
di considerare, in assenza del libro-paga, come 
non assicurato. 

Così decise la Cassazione fiorentina con sen- 
tenza del 27 aprile 1907. Nello stesso senso si 
pronunciò poco tempo dopo, e cioè in data 
1° giugno 1907, la Corte d'appello di Milano 
in causa Pisano contro Società Anonima Fer- 
rovia Nord-Milano, affermando che è ormai 
concorde insegnamento della giurisprudenza che 
le polizze collettive di assicurazione, per avere 
efficacia, debbono essere integrate dal libro di 
matricola e dal libro-paga menzionati nell'arti- 
colo 25 del regolamento 13 marzo 1904. 

« Tali concetti — soggiurge — così come 
vennero estrinsecati nelle copiose e particolareg- 
giate disposizioni dell'art. 25 del regolamento 
dimostrano come il libro matricola venga a co- 
stituire la determinazione del contratto d'assi- 
curazione in confronto del singolo operaio; ed 
il libro paga, più che un mezzo di controllo 
dato all'istituto assicuratore per accertare la 
esattezza delle denuncie, costituisce la base sulla 
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quale l'indennità deve essere liquidata in caso 
di sinistro, per modo che senza di tali libri 
vengono a mancare gli elementi più essenziali 
per la vita e la funzione di questo negozio giu- 
ridico. Analogamente coll’art. 27 del regola- 
mento si dispone che si debbano ritenere com- 
presi nell'assicurazione gli operai per i quali 
non fossero avvenute nel libro-paga le appo- 
site registrazioni. E vale appena accennare sem- 
pre a tale riguardo che inammissibili sono le 
prove offerte in questa sede dall'appellante a 
mezzi di teste o di giuramento suppletorio, a 
complemento della deficiente prova documentale; 
giacchè è sostanziale l'obbligo concernente i 
libri anzidetti ed è assoluta la comminatoria di 
decadenza dell'assicurazione, per il caso che i 
detti libri fossero mancanti o tenuti irregolar- 
mente ». 

La Corte di Milano ritenne peró che le prove 
potevano farsi valere verso l'industriale per 
omissione della assicurazione e quindi pel pa- 
gamento da parte sua delle indennità che avrebbe 
dovuto pagare l’istituto di assicurazione. 

La Corte stessa ebbe poi ad esaminare quali 
fossero le cause che potevano dar luogo a ri- 
sarcimento in caso di infortunio, se cioè fosse 
necessario che l'infortunio fosse prodotto da un 
vero e proprio istrumento di lavoro e quindi 
l'obbligo dell'assicurazione fosse limitata per 
quegli operai la cui attività produttiva si esplica 
mediante appositi strumenti, oppure se dovesse 
estendersi alla categoria non indifferente di la- 
voratori i quali per prestare la loro attività non 
abbisognano di speciali mezzi sui quali diretta- 
mente esercitare l'intensità delle loro forze. 

Ed in proposito la Corte giudicando in modo 
diverso da altre corti e tribunali, ritenne che 
le disposizioni della legge sugli infortuni, lungi 
dal poter essere interpretata restrittivamente, 
debbono applicarsi in senso lato come richie- 
dono i criteri di equità sociale e della piü asso- 
luta ragione giuridica naturale ai quali la legge 
é ispirata. Applicando tali priucipi si deve in- 
tendere per causa viclenta qualunque rapida 
azione apportatrice di danno che il corpo del- 
l'operaio si trova a risentire in occasione del 
lavoro. 

La Corte di Milano dichiarò inoltre che spetta 
l'indennizzo all'operaio colpito da infortunio, 
ancorchè gli sia da addebitarsi qualche colpa. 
Infatti, osserva, «invano si cercherebbe nella 
legge sugli infortuni una norma riguardante la 
colpa dell'operaio; anzi i principi della legge 
concludono univocamente in senso contrario, 
quando si dimostrano dettati dalla preoccupa- 
zione di difendere il lavoratore da quei danni 
cui la famigliarità col pericolo fatalmente lo 
espone, facendogli commettere quegli ardimenti 
ed anche quelle imprudenze che talvolta pos- 
sono riuscire fatali per la sua incolumità per- 
sonale e che vengono ad immedesimarsi con la 
natura dell’operaio. Ogni indagine perciò che, 
sottilizzando sulla portata dé queste disposizioni, 
tendesse a restringerne la portata, verrebbe 
senza dubbio a contradire alla mens legis: lad- 
dove l'indagine possibile ed unica é di vedere 
soltanto se l’ infortunio sia avvenuto o meno in 
occasione del lavoro ». 

La stessa Corte ammette peró che talvolta la 
colpa dell'operaio potrà portarlo cosi lontano 
dalla necessità e dai fini delle sue occupazioni 
da doversi ritenere che in tali casi la causalità 
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del lavoro venga immediatamente a mancare; ma 
ove ció non si verifichi sarebbe iniquo negare 
il diritto all'indennizzo. Questo potrebbe sol- 
tanto negarsi quando l'operaio avesse con pro- 
posito deliberato violato le norme regolamentari 
o gli ordini tassativamente prescritti dall’im- 
presa. 

In relarione poi al rilievo fatto che altre Corti 
avevano giudicato che la colpa dell'operaio do- 
vesse essere causa di esclusione dall'indennizzo, 
la Corte milanese osservò che coll’ evolversi 
della giurisprudenza la legge sugli infortuni aveva 
trovato una applicazione diversa dai primi tempi. 


A. M. 
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Una nuova Commissione tecnica 


Presso il Ministero di Agricoltura, In- 
dustria e Commercio è stata istituita una 
Commissione per lo studio delle norme 
tecniche da emanarsi per la protezione 
degli attraversamenti di ferrovie, di linee 
telegrafiche e telefoniche e di altre opere 
pubbliche con condutture di energia elet- 
trica. 

La Commissione è presieduta dall'ono- 
revole comm. Perla, consigliere di Stato, 
ed è composta dei rappresentanti dei Mi- 
nisteri di Agricoltura, delle Poste e Tele- 
grafi e dei Lavori Pubblici, della Ammi- 
nistrazione delle Ferrovie dello Stato, del 
prof. Lombardi del Politecnico di Napoli, 
e dell'ing. Esterle della Società Edison 
di Milano. 

Nella prima adunanza, dopo una discus- 
sione preliminare, é stato deliberato di 
nominare una Sotto-Commissione, coll'in- 
carico di assumere tutti i dati e le intor- 
mazioni necessarie, e predisporre uno 
schema di norme, da servire di base alle 
future discussioni. : 


— kK ———— 
Coneorso per Automobili postali 


——— 


Come annunziammo, dal 1° giugno in 
poi furono eseguite le varie gare di per- 
corsi per le automobili che si presenta- 
rono a questo concorso. Le gare ebbero 
un percorso di 2000 chilometri per la re- 
sistenza e 140 chilometri per prova di 
consumo. 

Le Case concorrenti rimaste in 
erano quattro; ma alla fine non restó in 
prova che la sola Società Piemontese Au- 
tomobili (Spa) la quale, avendo soddisfatto 
alle condizioni del concorso, sarà la sola 
aggiudicataria del servizio e della intiera 
fornitura delle macchine occorrenti a tutto 
il 1910. 


gara 
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L'ESPOSIZIONE DI PIACENZA 


Il Ministero dei Lavori Pubblici, per 
rendere maggiormente importanti le Espo- 
sizioni che si terranno a Piacenza in occa- 
sione dell'inaugurazione del nuovo ponte 
sul Po, ha stabilito di assegnare quattro 
medaglie d'oro agli espositori che si sa- 
ranno maggiormente distinti nella sezione 
industriale. Una medaglia verrà assegnata 
ai trasporti, una alle industrie meccaniche 
e galleria delle macchine, una alla indu- 
stria elettrotecnica ed una alla mostra 
del ciclo e dell'automobile. 
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ASSOCIAZIONE TRAMVIARIA ITALIANA 


Nei giorni 22, 23, 24, 25 giugno avrà 
luogo in Bergamo l'assenblea generale 
di questa associazione. 

L'ordine del giorno reca: 

1° Relazione del Comitato sull’eser- 
cizio 1907-908 ed approvazione del bi- 
lancio consuntivo al 31 maggio 1908. 

2° Nomina a membro personale del 
sig. ing. Bouttiaux, direttore delle tram- 
vie parmensi (Società Nazionale di Fer- 
rovie e Tramvie). 

3” Proposta di modificazione all'arti- 
colo 17 dello Statuto sociale. 

4° Relazione sulle pratiche esperite 
colla Unione di Ferrovie di interesse lo- 
cale, circa la sede comune ed eventuale 
costituzione di una federazione dei tra- 
sporti (ing. А. Bertini). 

5° Nomina dei membri del Comitato 
in sostituzione dei signori: ing. A. Bertini, 
membro effettivo, ing. R. Luzzatti, id. id., 
ing. C. Viganotii, id. id., prof. R. Lusardi, 
id. id., ing. P. Giovanola, membro sup- 
plente, ing. C. De Simoni, id. id. 

6° Fissazione del contributo per l'e- 
sercizio 1908-909. 

7? Scelta della città nella quale dovrà 
tenersi l'assemblea generale del 1909. 

8° Sulla qualità più opportuna dei 
cerchioni delle ruote nelle tramvie elet- 
triche urbane. — Considerazioni e raffronti 
fra i cerchioni d'acciaio e le ruote di ghisa 
fuse in conchiglia e dati di consumo. (Re- 
latori signori ing. Webbe e cav. E. Rosi). 

g^ Sulla necessità di ottenere l'esen- 
zione dalla tassa di bollo sui biglietti е 
scontrini o bollette di trasporto del valore 
inferiore aJ una lira. (Relatore sig. ing. 
cav, G. Churchward). 

to? Pubblicazione di un bollettino set- 
timanale o quindicinale, nel quale siano 
trattate tutte le quistioni piü importanti 
inerenti al servizio tramviario. (Sig. ing. 
G. Fucci). 

11° Legge sull'arbitrato obbligatorio 
per servizi pubblici. (Comunicazione del 
sig. ing. R. Luzzatti). 
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12? Lavori della Commissione gover- 
nativa per la compilazione del nuovo Re- 
golamento per le tramvie elettriche. (In- 
terrogazione del sig. cav. E. Simonetti). 

r3" Sulla utilità del freno automatico 
nelle tramvie elettriche urbane. (Comuni- 
cazioni del sig. ing. A. Bertini). 

14° Discussione sulle ultime leggi e 
progetti di legge in materia tramviaria. 

15° Eventuali comunicazioni e propo- 
ste diverse. | 


TRAZIONE ELETTRICA 


sulle strade ferrate Svizzere 


Allo scopo di sostituire la trazione elet. 
trica e quella a vapore su tutte le fer- 
rovie svizzere, da oltre tre anni si studia 
e si esperimenta un nuovo tipo di mac- 
chine dalle officine di Oerlikon presso Zu- 
rico. Questa macchina secondo i risultati 
ottenuti recentemente e sopratutto nelle 
corse di esperimento che hanno avuto 
luogo negli scorsi giorni, risolverebbe il 
problema della trazione elettrica economica 
sulle vie normali. Essa è mossa da un 
motore che utilizza direttamente la cor- 
rente monofase in luogo della corrente tri- 
fuse, con cui sono azionate le ferrovie del 
Sempione. La corrente di 15000 volt è 
condotta da un semplice filo e si trasforma 
nella locomotiva medesima c il ritorno 
dell'energia si effettua per mezzo delle 
rotaie. 1 contatto si effettua per mezzo 
di un sistema di antenne, semplice e in- 
gegnoso. 

Attualmente le nuove macchine sono 
addette al traffico pesante della impor- 
tantissima linea Seebach-Wettingen. Se, 
come tutto fa sperare, quest'esperimento 
convincerà dell'attuazione pratica e gene- 
rale del nuovo sistema, riuscirà un av- 
venimento economico della più grande 
importanza poichè renderà quasi nullo il 
consumo del carbone per il traffico fer- 
roviario in Isvizzera. 


KY 
Trust inglese per 1'а001а10 


Si parla di una colossale combinazione 
di tutte le fabbriche di acciaio inglesi; 
sembra che le compagnie interessate po- 
trebbero riunire un capitale di 140 mi- 
lioni di sterline. H trust comprenderebbe 
tutte le fabbriche che producono mate- 
riali per le ferrovie e per la costruzione 
delle navi. Esso avrebbe due scopi: di- 
minuire le spese, eliminando la concor- 
renza dannosa, e regolare i prezzi dell'ac- 
ciaio in Inghilterra e all’estero. 

Se il trust potrà formarsi, proporrà un 
accordo per i prezzi anche col trust del- 
l'acciaio americano. 
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Note FINANZIARIE 


Sconto ufficiale Banca d’Italia 5 */,. 


sconti: Francia, 8 — Svizzera, 8.50— Londra. 2. 5' 
— Germania, 4.50 — Austria, 4. — Belgio, 8.50. 
UVhéques: Francia 100 - 99.90 - Svizzera 99. 95- 99. 85 

- Londra 25. 12-25.10 - Germania 123 15. - 123 05. 


Società Italiana di applicazioni elet- 
triche. Torino. — Ha avuto luogo l'assem- 
blea ordinaria e straordinaria degli azionisti. 

In sede ordinaria è stato approvato il bilancio 
chiuso al 31 dicembre 1907, che offre un utile 
di L. 211,637.53, da cui fatti gli opportuni pre- 
lievi a forma dello Statuto, rimangono lire 
170,868.95. 

È stato quindi deliberato un dividendo in ra- 
gione del 6 */, sul capitale versato, e cioè L. 9 
per ciascuna azione liberata, e per ognuna di 
quelle non liberate la quota parte corrispon- 
dente secondo la decorrenza dei versamenti. 

Tale dividendo & pagabile dal 1* del mese di 
maggio. 

Il Consiglio d'amministrazione è rimasto co- 
stituito come appresso : 

Presidente cav. Pietro Fenoglio; 

Vice-presidente cav. Celestino Biglia; 

Amministratore delegato ing. Emilio De Be- 
nedetto; 

Consiglieri: ing. Ettore Conti, comm. Vin- 
cenzo Salvatore, on. march. Domenico Fracassi, 
ing. Mario Chiaraviglio, cav. Gaetano Belloni, 
comm. ing. Carmine Siracusa; 

Sindaci: avv. Giuseppe Boggio, cav. Arturo 
Traversa, rag. Italo Valente. 

In sede straordinaria vennero modificati gli 
articoli 9 e то dello Statuto e riordinato l'arti- 
colo 12. 

Società V. Tedeschi e C. fabbrica di 
fili elettrici. - Torino. — Fssendo rappre- 
presentate n, 18,050 azioni corrispondenti a lire 
1,805,000 del capitale di 2,000,000 versato, fu 
tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti. 

Fu approvato il bilancio chiuso al 31 dicem- 
bre 1907 che permette un dividendo di L. 9 pe: 
azione da L. 100. 

Furono rieletti a consiglieri i signori cav. E- 
milio Lauchard e Giuseppe Tedeschi. 

Furono eletti sindaci i signori ing. Emilio 
Silvano, cav. Vittorio Rol e Alessendro Pu- 
gliese. | 

Società Martesana per distribuzione 
di energia elettrica - Milano. — Gli azio- 
nisti di questa Società si sono riuniti in assem- 
blea ordinaria e straordinaria. 

Erano rappresentate num. 6400 azioni sulle 
numero 8000 che costituiscono il capitale so- 
ciale. 

Nella parte ordinaria è stato approvato alla 
unanimità il bilancio dell’esercizio 1907, che 
chiude con un utile netto di L. 50,045.78 ripar- 
tito com'appresso. 


5°, al Fondo di riserva . . L. 2,502.29 
5*/, al Consiglio d'amministr. » 2,502.29. 
6°/, al consigliere delegato .  »' 3,002.75 
4°/o al personale . . . . + » 2,001.85 
80 °/, agli azionisti in ragione di 
L. 5 per azione . . . » 40,000.— 
а NUOVO . . , + s e e + n D 36.62 


Sono stati nominati consiglieri i sig. Crespi 
dott. Daniele e Galbiati Luigi. 

A sindaci i sig. Rizzi ing. Carlo, Zoia Carlo, 
Ghiglieri Angelo. 

Nella parte straodinaria è stato deliberato lo 
aumento di capitale da L. 800,000 a L. 1,600,000 
dando facoltà al Consiglio di fissare le moda- 
lità e condizioni della emissione delle nuove 
azioni, avuto r guardo al disposto dell'art. 4 in 
quanto concerne il diritto di opzione. 


Società Bolognese di elettricità - 
Bologna. — Nell’assemblea generale degli azio- 
nist? di questa Società, dopo udita la relazione 
del Consiglio d'amministrazione, ed il rapporto 
dei sindaci, è stato approvato il bilancio dello 
esercizio 1907 che salda con un utile netto di 
lire 162,148.38 assegnando un dividendo di lire 
11.25 per azione da lire 250. 

Sono stati rieletti consiglieri i sig. ing. Carlo 
Esterle, ing. Enrico Angeii, cav. Giuseppe Ga- 
lotti. 

A sindaci i sig. comm. Ignazio Benolli, ing. 
Adolfo Covi, Giulio Grill. 

Officine elettriche genovesi - Genova. 
— E! stata tenuta l'assemblea generale degli 
azionisti. 

Fu letta ed approvata la relazione del Con- 
siglio ed il bilancio. 

Fu inoltre deliberata la distribuzione di L. 25 
per ciascuna delle vecchie azioni in ragione del 
10 p. cento e L. 6.25 per ciascuna delle nuove 
e cioè il ç р. cento pro rata lemporis. 

A completare il Consiglio d'amministrazione 
furono eletti i sig. on. march. Giacomo Raggio 
e cav. Augusto Kuntge. 

A sindaci i sig. Enrico Ettlinger, Alberto Mul- 
ler, Alberto Pfrunder. 
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PREZZO DRLI'ORO B DELL'ARGENTO 


Parigi, 20 - Argento prezzo al kg. Fr. 89. 

Londra, 19 - Argento pence 24. 7116 all’oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nueva York, 19 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 52 9, per oncia troy. 
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D.r L. Graetz. L’elettricità е le sue ap- 


plicazioni. — Traduzione sulla Ма edis. tede- 
sca con 500 figure. Casa editrice Vallardi. 


Е’ davvero meravigliosa la diffusione avuta 
dal presente libro nella sua edizione originale 
tedesca. In pochi anni è giunto alla 14° ediz. e 
e ha sorpassato le cinquantamila copie. A che 
cosa attribuire tale strepitoso successo ? Non 
certo alla penuria dei libri consimili, poichè or- 
mai i trattati di elettricità inondano tutti i mer- 
cati librari; la ragione del successo sembrerebbe 
doversi cercare nella fisionomia speciale del li- 
bro in cui, forse per la prima volta, si è svolto 
un corso abbastanza completo di elettricità senza 
ricorrere alle formule e ai simboli matematici 
anche più semplici. Tale caratteristica che a 
taluno potrà sembrare una qualità, sembra a noi 
piuttosto una insufficienza, poichè se è vero che 
m un libro di volgarizzazione le teorie e i sim» 
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boli matematici devono essere ridotti al minimo, 
non possono però essere aboliti del tutto senza 
danno dell’esattezza e della stessa chiarezza. Per 
esenip o, non molto chiaro ed esatto ci sembra 
il concetto di momento magnetico come viene 
introdotto dall'autore ; lo stesso dicasi della iste» 
resi magnetica, dell'intensità media ed efficace 
di una corrente alternata, ecc. Molto opportu- 
namente il traduttore ha aggiunto qua e là al- 
cune note destinate a chiarire e talvolta a ret- 
tificare alcune asserzioni non troppo esatte : tali 
sono per esempio quelle sull’espressione della 
energia elettrostatica e sulla carica di un equi- 
valente gramma nell'elettrolisi. 

Se prescindiamo peró da tali difetti il libro 
ci è sembrato uno dei più completi, moderni e 
suggestivi trattati di volgarizzazione scientifica 
dell'elettricità. E' davvero interessante il modo 
con cui sono esposti e spiegati, talvolta con 
l'aiuto di ingegnose analogie, alcuni fenomeni e 
teorie come per esempio la moderna teoria di 
Nernst sulle pile, il campo rotante, i motori 
a corrente alternata, ecc. Difficilmente ancora 
si potrà trovare in libri simili l’esposizione di 
tutti i più recenti perfezionamenti nelle lampade 
a incandescenza, nella telegrafia e anche nella 
telefonia senza fili, nell'utilizzazione dell'azoto 
atmosferico, senza parlare di tanti altri. 

Il libro, come abbiamo detto, è un libro di 
volgarizzazione, ma appunto perchè tale lo rac- 
comandiamo caldamente oltre ai dilettanti anche 
agli insegnanti di Fisica elementare, i quali po- 
tranno imparare da esso il modo di rendere 
chiari e accessibili alcuni concetti astrusi e al- 
cuni fenomeni delicati. © 

Ciò che avremmo desiderato in più sarebbe 
stato, come dicevamo in principio, un uso mo- 
derato delle formole più semplici: si sarebbero 
così precisati meglio i concetti a coloro che pos- 
siedono le cognizioni fondamentali elementari 
della matematica, senza ostacolare affatto il cam» 
mino a coloro che sono assolutamente digiuni 
di scienze esatte. Noi siamo convinti che la 
gran maggioranza dei lettori appartiene alla 
prima categoria. Facciamo perciò voti affinchè 
nella prossima edizione della traduzione italiana 
del presente libro, l’introduzione, magari sotto 
forma di note, dei simboli matematici elemen- 
tari aggiunga un pregio di più ai tanti che il 
libro già possiede. 


SSN a NANNA < Ñ — — 
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CONCORSI. 


Concorso. — E’ aperto іп Roma, presso il 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 
(Ispettorato generale dell'insegnamento profes- 
sionale), un concorso per il posto di capo offi- 
cina per la lavorazione del legno nella regia 
Scuola d'arti e mestieri « Giuseppe Sacconi » 
di Ascoli Piceno. 

Il candidato prescelto sarà nominato, in via 
di esperimento, per un biennio, con lo stipen- 
dio annuo lordo di lire 1600; dopo due anni 
di lodevole servizic, egli sarà nominato defini- 
tivamente. 

Il concorso è per titoli, c sarà giudicato da 
una Commissione, che avrà facoltà di sottoporre 
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ad un esperimento i candidati giudicati migliori 
per i titoli esibiti. 

Le domande di ammissione al concorso, su 
carta da bollo da L. 1.20, e tutti i documenti 
necessari dovranno pervenire al Ministero di 
agricoltura, industria e conimercio (Ispettorato 
generale dell’ insegnamento professionale), in 
plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non 
più tardi del 15 luglio 1908. 

I documenti da presentare in forma legale e 
provvisti delle necessarie autentiflcazioni, sono 
1 seguenti : 

I* atto di nascita; 2° certificato medico di 
sana costituzione fisica; 3? certificato penale ; 
4° certificato di buona condotta; 5° certificato 
degli studi fatti; 6? certificato di pratica di officina. 


Congresso della Società Italiana per 
il Progresso delle Scienze. — La Società 
Italiana per il Progresso delle Scienze nelle riu- 
nioni tenute a Parma nello scorso settembre ha 
votato il suo Statuto e nominato, a norma di 
esso, un Ufficio di Presidenza e un Comitato 
scientifico. Alla Presidenza fu, come è noto, 
chiamato il prof. Sen. Vito Volterra. 

Fra le altre iniziative, la Società volle richia- 
mare ia vigore la consuetudine di periodiche 
riunioni dei cultori, degli amici e dei mecenati 
della Scienza ed ha scelto per quest'anno Firenze 
come sede di un Congresso che si riunirà dal 
18 al 25 del prossimo ottobre. A norma dello 
Statuto, il Congresso sarà organizzato da un 
Comitato ordinatore locale costituito di un Co- 
mitato d'onore e di un Comitato effettivo. 

La Giunta Esecutiva del Comitato effettivo è 
risultata così costituita, 

Presidente: Prof. Giulio Fano; Segretario . 
Prof. Pasquale Baccarini; Cassiere: Dott. Franco 
Magrini; Membri: Prof. Angelo Angeli, Prof, 
Giulio Chiarughi, Prof. Riccardo Dalla Volta, 
Prof. Lorenzo Borri, Prof. Olinto Marinelli, 
Prof. Felice Tocco. 

A Parma si è manifestato il desiderio di fon- 
dere o riunire quanto è possibile le diverse se- 
zioni per occuparsi di argomenti d’indole gene- 
rale a preferenza di quelli particolari, perciò il 
Consiglio Presidenza d’accordo col Comitato 
scientifico ha stabilito di tenere fissa la sola di- 
stinzione in 3 categorie, e cioè : scienze mate- 
matiche, fisiche e chimiche; scienze biologiche ; 
scienze morali, lasciando però al Comitato or- 
dinatore del Congresso di stabilire d’accordo col 
Consiglio di Presidenza i Sotto-Comitati da pre- 
porsi alle diverse sezioni in cui ciascuna delle 
diverse categorie sopradette dovrà suddividersi 
e la suddivisione delle sezioni a seconda della 
opportunità di tempo e di luogo. 

Tutti i lavori da presentarsi al Congresso, a 
seconda dell’indole loro, dovranno essere indi- 
rizzati a1 Presidenti dei Sotto-Comitati locali od 
alla Presidenza del Comitato eftettivo. 

Le sezioni, oltre ai lavori che potranno com- 
piere da sole o riunite in classi, a seconda della 
opportunità del momento, si raccoglieranno per 
udire e poi discutere le relazioni sopra argo- 
menti generali che la presidenza ritenga di sot- 
toporre al loro esame. 

La quota d'iscrizione al Congresso è di L. 10, 
ma per coioro che parteciparono al passato Con- 
gresso di Parma è ridotta a L. s. 

Le schede di sottoscrizione si trovano presso 
il segretario prof. Pasquale Baccarini, Via La- 
marmora 4, Firenze. 
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Ferrovia elettrica in Valle Vigerro. 
— Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha 
elevato a 7500 lire annue il sussidio chilome- 
trico della ferrovia elettrica Vigerrina per il rac- 
cordo tra il Piemonte e il Canton Ticino. 

Separazione elettromagnetica del 
carbone. — La separazione elettromagnetica 
dei minerali in pezzi è applicata correntemente. 

Una idea nuova è quella di utilizzare questa 
operazione per epurare i carboni grezzi. 

Non è men vero che in seguito al tenore di 
ossido di ferro delle impurità, sembra almeno 
teoricamente, che sia possibile una diminuzione 
nel tenore della cenere prodotta dal carbone. 
L'operazione è però troppo costosa per essere 
applicabile in pratica. 


Esperienze al riguardo sono state fatte dal - 


Prost, che ne ha pubblicato i risultati nella 
‘Revue universelle des mines. Egli osserva che que- 
sta separazione a secco potrebbe essere impie- 
gata per certi carboni coke belgi i quali sotto- 
posti al lavaggio perdono le loro qualità agglu- 
tinanti e non possono quindi essere lavati. Con 
questo nuovo metodo si accrescerebbe il valore 
del coke ottenuto, come pure si aumenterebbero 
le quantità di carboni capaci di produrre il coke. 

Nuovo filamento per lampade ad in- 
candescenza. — Due inventori americani, 
Mac Ouat e Lorenz, hanno fatto recentemente 
brevettare un nuovo processo per filamenti di 
lampade incandescenti. Il loro metodo consiste 
nel ricoprire un filamento di carbone con un 
miscuglio di silicio e di uno o piü metalli; si 
immerge poi il filamento in una soluzione di 
zucchero che contiene allo stato di sospensione 
silicio e metallo o metalli; si fa poi asciugare, 
quindi si porta il filamento così ricoperto allo 
stalo incandescente entro un gaz inerte, Sembra 
che, in grazia della elevata temperatura il sili- 
cio si combina coi metalli formando dei siliciuri. 

Statistica delle centrali elettriche in 
Germania. — Secondo la E. T. Z. del 12 
marzo, al primo di aprile dello scorso anno esi- 
stevano in Germania 1550 centrali elettriche per 
la produzione di corrente, destinata a servizi 
pubblici ed industriali con una potenza comples- 
siva di 730.751 chilowatt, i quali uniti ai 128090 
chilowatt prodotti da accumulatori, dànno una 
potenza totale di 858.841 chilowatt e cioè piü 
di un milione di cavalli, 

La statistica insegna che 1217 centrali con 
243.022 kw. generano soltanto corrente continua, 
129 centrali con 152.659 kw. generano soltanto 
corrente trifase, 106 con 392.608 kw. generano 
corrente continua e corrente trifase. Delle 1530 
centrali 669 con 544.581 kw. sono azionate a 
vapore, 288 con 116.0°8 kw soro azionate a 
vapore ed a forza d’acqua, 161 con 16.352 kw. 
soltanto ad acqua. 

Circa 2/; di queste centrali sono su proprietà 
di Stati o di Comuri; 1/3 è di proprietà privata 
o di società. 

In costruzione erano alla chiusura della stati- 
stica 283 centrali. 

La tendenza manifestatasi durante gli ultimi 
anni è stata quella di riunire le piccole centrali 
vicine in una sola, facendo servire quelle rese 
in questo modo inutili come sottostazioni di tra- 
sformazione o come riserva. 

La maggiore delle centrali è quella di Berlino 
che fornisce 138.700 kw. ; segue quella della città 
di Hamburgo con 28622 kw. 
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Il commercio degli automobili in Eu- 
ropa. — Nel Daily Consular and trade Re- 
poris sono pubblicate alcune informazioni sul 
commercio degli automabili in parecchi Stati di 
Europa. Secondo le dogane russe l'importazione 
degli automobili in Russia aumenta con grande 
rapidità: nel 1902 furono importate 55 vetture, 
nel 1903, бо: nel 1904, 180; nel 1905, 11: e 
nel 1906, 242; nei primi sei mesi del 1907 fu-: 
furono importate 257 vetture, il che vuol dire 
che nella prima metà del 1907 ne furono im- 
portate più che in tutto l'anno precedente. Que- 
ste cifre e l'esposizione di automobili, che sta 
per essere aperta in Pietroburgo, dimostrano 
quanta importanza abbia per questa industria 
il mercato russo. In Francia, durante il 1907 il 
commercio degli automobili fu molto prospero. 
L'esportazione nel 1907 paragonata a quella del 
1906 dà un aumento di dollari 268.350,48 a 
282.965,56 e cioé di dollari 1.461.503; questo 
aumento é alquanto inferiore a quello del 1906 
rispetto all'anno precedente che fu di dollari 
2.433.250; questa diminuzione deve attribuirsi 
al colpo ricevuto dalla industria automobilistica 
francese per il rapido sviluppo della stessa in- 
dustria negli altri paesi. L'Inghilterra continua 
ancora ad assorbire la più gran parte della ma- 
nifittura automobilistica francese. L'importazione 
in Francia di automobili inglesi ha un valore 
di dollari 89 392. Il commercio automobilistico 
prospera anche nel granducato di Baden. Il pri- 
mo giorno dell’anno in corso vi erano nel Ba- 
den 843 motocicli e 722 automobili, mentre 
l'anno scorso erano rispettivamente 596 e 541; 
sono quindi cresciuti del 40 per cento. 


Mitragliatrice elettrica. — Non è an- 
cora spenta l'eco della Conferenza della pace 
tenuta all'Aja l'anno scorso; inoltre tutti gli 
Stati europei tanno a gara per stringersi in al- 
leanza e pure gli inventori civili e militari non 
smettono di pensare alla costruzione di armi 
micidiali. 

Una delle più recenti e tremende è la mi- 
tragliatrice inventata da un ingegnere di Digione, 
Pouteaux. Essa è a funzionamento elettrico e, 
senza polvere nè esplosivi, può tirare 1200 colpi 
al minuto. 

La nuova mitragliatrice è già costruita e pronta 
per il funzionamento; per fortuna sì tratta di 
un funzionamento pacifico. 


Novate di Mago QA. Mi Certe tot o — `... - 


PRIVATIYE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto ө 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni осо. presso 
Amministrazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour 234. 


dal 3 agosto al s gennaio 1908. 


Failla Giuseppe fu Gaetano, a Piacenza : 
Lisposizione che permette di far funzionare 
un campanello elettrico mediante la corrente 
distribuita per luce, motori, tramways (Com- 
pletivo della privativa 91415) — richiesto il 
25 gennaio 1908. 

Johnston Harry Scott e Depret Jacques 
Camille, a Parigi: Procédé de charge des 
accumulateurs plomb-zinc — richiesto il 31 
luglio 1907, per anni 3. 

Maragliano Mario Vittorio, a Genova: 
Nuovo tubo od ampolla di Róntgen — richie- 
sto l’11 ottobre 1907, per anni 2. 


Moine Vittorio Emanuele, a Torino: Di- 
sposizione per ottenere il ricupero e moltipli- 
cazione di una forza motrice mediante la sua 
trasformazione in energia elettrica — richiesto 
il 20 marzo 1907. per 1 anno. 

Società Anonima Italiana Gio, Ansaldo 
Armstrong & C, a Genova: Sistema per 
comandare uno o più motori elettrici di uno 
stesso impianto con velocità indipendenti e 
variabili fra zero ed un massimo con inver- 
sione di mcto. (Completivo della privativa 
81656) — richiesto il 31 dicembre 1907. 

Allgemeine Elektricit&ts - Gesellschaft, 
a Berlino: Contatore a tariffa graduale per 
impianti a tariffa alternata monofase e a сог.. 
rente trifase, (Rivendicazione di priorità dal- 
l'i1 gennaio 1907) — richiesto il 23 settem- 
bre 1907, per anni 6. 

Clark Walter Gordon, a New-York: Di- 
spositif pour fixer les fils de ligne aux isola- 
teurs — richiesto l'8 aprile 1907, per anni 6. 

Giusti Tito di Antonio, a Livorno: Appa- 
recchio telefonico per palombaro — richiesto 
il 9 dicembre 1907, per anni I. 

Hartmann & Braun Aktiengesellschaft, 
a Bockenheim presso Francoforte s/M (Ger- 
mania): Induttore magnetico con armatura a 
poli — richiesto il 26 novembre 1907, per 
anni 6. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Rema-Milane, 10 Giugno 1908. 


Aociaierie Terni L.1610 — | Langen-Wolf....L. 455 — 
Al. F. Piombino. > 225-. | Ligniti ......... > 04— 
Ansaldo........ > 26 — Metalli...... кее 136 — 
Azoto. .......... > 0834 — Miani Sivestri . » —— 
Bredal...... ... » 825 — | Monteoatini.... » 120— 
Carburo ital » 1029 — Off. El.Genovesi > — - 
Condotte ..... . » 828 — Pia Marcia.... »1500— 
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` ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ELETTRICITÀ 


a Marsiglia 


I nostri vicini di Francia, tra le migliori 
favole del loro grande poeta La Fontaine, 
hanno quella del lepre e della tartaruga 
che dice: 

Rien ne sert de courir, il faut partir è point. 

Il nostro corrispondente di Marsiglia 
ha seguito questa saggia massima e co- 
mincia a parlare della Esposizione di E- 
lettricità soltanto quando essa finalmente 
merita questo titolo. 


e dei profani con spettacoli numerosi ed 
Originali; si è avuta così una serie im- 
portante di esposizioni accessorie: fiori, 
cani, volatili, quadrupedi diversi; concorsi 
di musica, di boxe, di scherma, di poesia 
di fotografia. 

La vera esposizione, che presenta in- 
teresse per i tecnici, è cominciata solo 
verso il 15 giugno. 


Adesso le applicazioni della Scienza 


incaricati della illuminazione dei vari pa- 
lazzi e dei padiglioni, hanno posto ogni 
cura per raggiungere il migliore effetto. 
Uno scintillio di fuochi multicolori di- 
stribuiti a profusione, ma con gusto; queste 
luci, se ci è permesso di accoppiare le due 
espressioni, riescono brillanti e in pari 
tempo discrete. L'occhio viene appagato, 
ma non urtato; si presentano delle super- 
fici murali enormi, ricamate, punteggiate, 
cariche di arabeschi formati da migliaia di 
lampade dalla luce dolce, mite, adatta per 
cappelle o salottini, qualche cosa di mi- 
Stico e tenero insieme, che si fonde nel 
modo più felice coll'azzurro profondo delle 
notti di Provenza e con le ghirlande in- 


Fig. 209. — Avenue dall’entrata della Esposizione al Grande Palazzc. 


ll 19 aprile, come annunziammo, è stata 
fatta la inaugurazione ufficiale alla pre- 
senza del solito corteggio di pubblici fun- 
zionari, persone influenti, pubblicisti, ecc. 
con accompagnamento dei soliti discorsi 
classici; solo il 7 giugno però i palazzi 
consacrati alla fata Elettricità si sono 
aperti al gran pubblico. In questo frat- 
tempo gli amministratori hanno cercato 
di tener occupata l'attenzione dei curiosi 


elettrica prendono veramente possesso 
del Parco del Prado e il pubblico impa- 
ziente d'istruirsi può finalmente spie- 
garsi donde provenga e come sia gene- 
rata questa misteriosa energia che finora 
si è manifestata nella Esposizione sola- 
mente sotto forma di luce. 

Da questo punto di vista speciale è 
giusto riconoscere che i lavori eseguiti 
sono degni di lode e che gli ingegneri 


Fige 210. — Cortile iaterno del Palazzo dell'agricoltura. 


candescenti d'un bianco latteo che serpeg- 
giano nelle grandi masse di verdura. 

Nelle varie sezioni dei palazzi si vedono 
ancora all'opera delle squadre di operai 
che si affrettano a terminare i vari stand 
delle numerose case espositrici, ma in 
compenso, il servizio di illuminazione non 
lascia nulla a desiderare. 

Ci sia permesso citare, per quanto è 
possibile, accanto ad ogni opera interes- 
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sante, la Ditta o le Ditte che l'hanno ese- 
guita, poichè se noi cerchiamo di evitare 
qualsiasi réclame ed apprezzamenti inte- 
ressati o esagerati, pure siamo d'avviso 
che una rivista come la nostra debba 
accordare imparzialmente la parte di elo- 
gio che spetta ad ognuno, specialmente 
dal lato tecnico. 


TRAZIONE 
Miniere e Cave 


Ciò posto, per stabilire esattamente da 
qual punto di vista noi considereremo la 
grande manifestazione francese, partiamo 
dalla porta del Parco, che si apre al punto 
d'incrocio delle due avenue del Prado e 
del Boulevard Michelet (fig. 211) lunghe 
rispettivamente 3700 € 3500 m. 

Sopra l'ingresso principale brilla lo 
stemma della città di Marsiglia, croce az- 
zurra in campo d'argento, formato da 
minuscole lampade a incandescenza; lo 


stemma si stacca cosi dal resto dei motivi 


artistici che decorano l’ingresso. Questi 
lavori sono stati ideati e diretti dall'Ing. 
Heilbronn della A. E. G. 

Oltrepassato di pochi passi l'arco d'in- 
gresso, palmizi, siepi e ceste di verdura, 
serre dai vetri azzurri, scintillano come 
grandi spettri sotto la luce viva delle lam- 
pade ad arco (della Società Watt). Qui 
comincia una galleria di portici (fig. 209) 
formati da colonne e da travate in tra- 
liccio di legno; su quest portici sono 
disposte in tripla fila delle lampade ad 
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incandescenza di vari colori, installate dalla 
ditta Vedovelli. Un giuoco di commutatori 
permette di accendere tutto o parte di 
ogni fila in modo da trasformare ad ogni 
istante questa prospettiva di portici in 
una volta azzurra o bianca, rossa o giallo 
oro, di splendido effetto. 

A destra sorge il palazzo della Agri- 


Fig.211.— Pianta Generale dell'Esposizione di Marsiglia. 


coltura inghirlandato di lampade, sapien- 
temente disseminate, la cui tinta di sme- 
ralde si stacca dolcemente sulle. facciate 
di colore chiaro. Questo impianto fa onore 
alla Casa Tennevin; dal canto suo il capo 
architetto ing. Miiller ha saputo trarre 
buon partito da questo spazio trapezoi- 
dale per costruirvi il palazzo dell'agricol- 
tura le cui ali laterali, piegandosi un pò 
indietro, rispetto alla facciata principale, 
formano una specie di corte sulla parte po- 
steriore, come mostra la fig. 210. In questo 
spazio libero saranno raccolti gli stru- 
menti di aratura azionati dalla elettricità. 

Ancor più a destra, un po' dietro il pa- 


lazzo della agricoltura si allarga una grande 
corte circondata di verdura e di steccati 
rustici: su questa spianata sorge il podere 
provenzale o fodere modello elettrico, del 
quale parleremo ancora estesamente. La 
organizzazione di questa fattoria si deve 
alla grande società Le Sud El ctrique. Vi 
si trovano dei fabbricati per abitazione, 
delle capanne, stalle, una latteria, uno 
stagno minuscolo, pozzi, lavatoi ecc., tutto 
azionato elettricamente. In ogni luogo, a 
lato dei mobili antiquati e degli arnesi 
arcaici, serpeggiano le condutture d’ener- 
gia elettrica che azionano i forni e le lam- 
pade, le trebbiatrici per grano e le pompe 
da pozzo. 

II lato-orientale del parco dell'esposi- 
zione contiene anche altri impianti di cui 


qui daremo un cenno solo per memoria: 


sono dei semplici divertimenti, 
spettacoli che non hanno nien- 
te di comune con la scienza 
pura. Vi si trovano delle pa- 
gode di cartone, dei teatrucoli 
dei Palazzi del Buon umore, 
dei restaurants ecc.; in genere 
luoghi per far riposare i visi- 
tatori € per distrarre gli oziosi. 
Una sola di queste costruzioni, 
il Teatro Internazionale, me- 
rita di essere notato per la 
bellezza della sua illuminazio- 
ne esterna a ghirlande; molto 
attraente è anche la illumina- 
zione della galleria centrale di 
questo teatro; una luce blua- 
stra, prodotta da tubi a vapore 
di mercurio abilmente nasco. 
sti, ferma dolcemente lo sguar- 
do (C.ie A.E.G.). Girando in- 
torno al parco da Est ad Ovest 
si giunge al chiosco luminoso (fig. 211) 
presso il palazzo delle Belle Arti, che 
tanto di giorno, quanto di sera apre in- 
cessantemente le sue porte per dar modo 
ai visitatori di apprezzare l'effetto della 
illuminazione elettrica: sui quadri e sui 
marmi. 

La facciata del Grande Palazzo (fig. 212) 
si presenta poi col suo ingresso monumen- 
tale, preceduta da un grande bacino, ove si 
rispecchiano e si riflettono le file di lam- 
padine che ricoprono le due ali dell'edi- 
ficio. Sotto la volta del grande arco cen- 
trale una bella guarnizione di vetro ri- 
ceve il mistico effluvio di grandi tubi a 
mercurio. Le Case Granoux, Tissot e Ve- 
dovelli hanno riunito la loro opera per 
riuscire a preparare la splendida illumina- 
zione del Grande Palazzo. 

Tanto qui come altrove abbiamo il pia- 
cere di notare che la luce è abbondante 
ed armonica. 

Passando ora a sinistra, si incontra il 
palazzo dell'Energia (fig. 213), lunga ed alta 
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costruzione in ferro, mattoni e vetro, sul Ci è stato assicurato che verranno fatti lato del Palazzo dell'Energia troviamo il 
centro della quale si stacca con molto dei notevoli miglioramenti a questo ser- Palazzo della Trazione e delle Miniere 
slancio il gruppo delle fontane luminose vizio; essi saranno certamente i benve- (fig. 215) sobriamente ornato di ghirlande 
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Fig 212. — Grande Palazzo. Fig. 215. — Palazzo della trazione. 


(fig. 214). L'impianto di esse è stato fatto nuti. Non ci fermeremo oggi a parlare di lampadine giallo-oro, svolgentesi sulle 
dalla Casa Vedovelli; a questo monumento dell'interno del palazzo, poichè a suo tempo travature, sugli spigoli, sugli archi delle 
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Fig.213, — Palazzo dell'energia. Fig. 216. — Piloni di telegrafia senza fili, 


si potrebbe veramente rimproverare la visiteremo dettagliatamente le esposizioni grandi porte. L'aspetto generale dell'edi- 
eccessiva mancanza di bei getti d'acqua, speciali delle grandi Società, di cui qual- ficio è grazioso, e lode ne va data alla 


Fig. 214. — Fontane luminose. - Fig.217.— Stazione di T.S.F. 


che furono tanto numerosi ed ammirati cuna sta ancora terminando il proprio Compagnia Meridionale, che si è fatta 
nelle precedenti Esposizioni del genere stand. onore nella ornamentazione esterna del 
(Parigi 1889 e specialmente 1900). Per terminare la nostra rapida corsa,a palazzo. 
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Nell'interno non si è ancora messo tutto 
a posto (Siattende specialmente materiale 
dall'Italia). 

A destra del palazzo della Trazione si 
elevano due grandi piloni di 40 m.. i porta- 
antenna della stazione di telegrafia senza 
fili, impiantata dalla Società generale ra- 
diotelegrafica. 

| due piloni in cemento armato fanno 
capo ad un elegante padiglione (fig 216 
€ 217), nel quale recentemente sono state 
eseguite delle bellissime esperienze di te- 
lefonia senza fili. 

Per finire ricordiamo ancora la Casa 
Moderna, ove la elettricità e il gas danno 
l'ideale del comfort; il castello Duplessis 
che contiene gli uffici dei diversi servizi 
dell'esposizione e la Incubatrice elettrica 
per bambini (!) della quale parleremo più 
estesamente e che, a quanto sembra, deve 
mettere una succursale a Roma nell'in- 
verno prossimo. | 

E poiché noi abbiamo percorso il Parco 
e il Prado mentre tutti i chioschi e i pa- 
lazzi risplendevano di mille fuochi, non 
vogliamo trascurare il nome dell'inge- 
gnere Razouls, che ha concepito e diretto 
l'importante servizio della illuminazione 
| della esposizione. Presso questo egregio 
ingegnere i corrispondenti di giornali 
hanno trovato una accoglienza che non 
va dimenticata. L'ing. Razouls, coadiuvato 
da uno stato maggiore di distinti collabo- 
ratori, € riuscito a mandare ad effetto la 
grandiosa impresa: da parte sua bisogna 
riconoscere che ha saputo mantenere le 
promesse dell'esposizione per ció che ri- 
guarda la illuminazione. Agli espositori 
spetta ora il compito di tener le promesse 
per mettere in rilievo le mille applicazioni 
della elettricità industriale, scientifica e 
commerciale. 

La REDAZIONE. 


ISTITUTO RADIOLOGICO INTERNAZIONALE 


Lo scienziato inglese lord Ramsay, noto 
per le sue ricerche sul radio, ha scritto 
al principe Liechtenstein di Vienna, invi- 
tandolo a promuovere un'azione parla- 
mentare perchè il Governo isutuisca un 
laboratorio radiologico a Vienna. 

Risorge dunque la questione dell'Isti- 
tuto radiologico, di cui già si parlava qual- 
che mese fa. Lo Stato austriaco è pro- 
` prietario di alcune cave di minerale ura- 
nico nella Joachimsthal, in Boemia, donde 
si estraggono le sole quantità notevoli di 
radio che finora siano state prodoîte. 

L'Austria ha quindi il monopolio na- 
turale del radio, ma finora non ne fece 
alcun uso, e pose anzi а disposizione del 


(1) Chemiker Zeituns. dicembre 1907. 
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compianto Curie un vagone di cascami 
di minerale uranico e prestò al Ramsay 
il mezzo gram о di radio su cui egli fece 
i piü noti esperimenti. 

ll disporre di un corpo preziosissimo, 
senza valersene, parve un eccesso di ge- 
nerositá, per non dire trascuratezza, c 
la stampa tedesca propose la creazione 
di un [stituto radiologico che disponesse 
di tutto il radio prodotto e a cui conve- 
nissero per studio, mediante una quota 
d'ammissione da pagarsi dai rispettivi Go- 
verni, i cultori del radio sparsi per tutto 
il mondo. Ora lo stesso Ramsay promuove 
la intrapresa. 


Secondo quello che dicono i giornali 


tedeschi, l'impianto di tale laboratorio 
costerebbe intorno alle 10,000 corone, 
somma veramente minima per un [Istituto 
che accentrerebbe a Vienna tutte le ri- 
cerche radiologiche. 

Si parla anche della fondazione di uno 
stabilimento di cura nella Joachimsthal, 
giacché sembra provato che le acque sor- 
genti fra il minerale uranico, sature di 
emanazioni di radio, siano dotate di virtü 
salutari. Questa cosa non sembra facile a 
concludersi stante le opposizioni fatte dagli 
altri famosi bagni della Boemia, che te- 
mono assai la concorrenza radioattiva. 

ll radio, come si vede, ha dato argo- 
mento a controversie di ordine scienti- 
fico, ma anche industriale ed economico. 
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Elettrizzazione delle cinghie 
di trasmissione (1). 


ll prof. Richter attribuisce la causa ini- 
ziale di un gran numero di esplosioni 


osservate in certe industrie alla produ- ` 


zione di cariche statiche di elettricità su 
cinghie di trasmissione che si muovono 
a grande velocità. Tale produzione pare 
sia particolarmente favorita dall’ impiego 
di prodotti a base di resina che si depo- 
sitano sulle cinghie per aumentarne l'ade- 
renza alle puleggie. 

Esperienze fatte su una cinghia di cuoio 
di 30 cm. di larghezza, di cui le velocità 
potevano variare nel rapporto da I a 3 
hanno mostrato che sul mezzo della cin- 
ghia esistevano cariche di elettricità po- 
sitiva alla tensione di 13000 volt e po- 
tevano fornire una scintilla da 2 a 3 cm. 
di lunghezza. Il volante sul quale s' av- 
volgeva questa cinghia prendeva una ca- 
rica negativa. Una tale scintilla è larga- 
mente sufficiente ad infiammare la mesco- 
lanza tonante che possono formare coll'aria 
le polveri о vapori combustibili sparsi 
nell'atmosfera di certe officine. Il Richter 
crede che un gran numero di esplosioni, 


la cui causa iniziale è restata ignota, pos- 
sano essere state prodotte da tale scintilla. 

La siccità dell’ atmosfera e della cin- 
ghia, la velocità di questa hanno gran 
parte nella produzione delle cariche elet- 
triche. La carica diminuisce colla velocità 
e aumenta colla siccità; sembra indiffe- 
rente la maggiore o minore tensione della 
cinghia. 

Delle prove sono state fatte allo scopo 
di ricercare se le polveri metalliche, buone 
conduttrici di elettricità, potrebbero so- 
stituire la resina per aumentare l'aderenza. 
Quantunque molto efficaci al principio 
della loro applicazione, queste polveri 
hanno l'inconveniente di staccarsi rapida- 
mente dalla cinghia. L'applicazione della 
glicerina al contrario ha dati dei buoni 
risultati in ragione della sua igroscopicitá: 
essa ha per eífetto di mantenere la cin- 
ghia umida, e per conseguenza buona 
conduttrice. La glicerina deve essere as- 
solutamente esente da acido: i migliori 
risultati sono ottenuti impiegando una 
mescolanza in parti eguali di acqua e di 
glicerina officinale a 28 gradi Beaumè, me- 
scolanza che viene semplicemente appli- 
cata con una spugna. L'impiego della 
glicerina ha inoltre il vantaggio di man- 
tenere le cinghie in buono stato e di au- 
mentare la durata del loro servizio. 


L' AGGANCIAMENTO AUTOMATICO 
dei Vagoni. 


Ad iniziativa del Collegio Nazionale 
degli ingegneri ferroviari italiani è stato 
indetto un concorso internazionale per 
l'agganciamento automatico dei vagoni 
ferroviari. 

Per la buona riuscita del concorso, il 
ministero dei lavori pubblici e l'ammini- 
strazione delle ferrovie dello Stato hanno 
accordato un contributo di L. 10,000 ed 
il ministero di agricoltura, industria e 
commercio e quello della guerra hanno 
concesso sussidi per la somma di L. 5000. 
Oltre a tali contributi, sono ormai assicu- 
rati altri proventi, È stato quindi pubbli- 
cato il programma di concorso, il quale 
stabilisce due premi di L. 10,000 e 5,500 
е prescrive che ї due apparecchi giudicati 
migliori vengano sottoposti ad esperienze 
pratiche. 

Una grande medaglia d'oro sarà desti- 
nata al vincitore come premio speciale 
stabilito dal Re. 

La Commissione esecutiva, nominata 
dal Collegio promotore del Concorso ha 
sede in Milano, via San Giovanni sul 
Muro, 25. Il Concorso si chiude il 31 di- 
cembre 1908. 
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lu TRIVOLTA NEI RIGUARDI DELLE IMPRESE ELETTRICHE 


Il trivolta è una resistenza induttiva di 
dimensioni minime a nucleo chiuso e ma- 
gnetizzato tanto da dare con 42 periodi 
3 volt di forza controelettromotrice per 
dm. q. di sezione in ogni spira che lo 
avvolge. 

A tale grado di induzione nel ferro av- 
viene che al minimo aumento della ten- 
sione ai poli della spirale corrisponde un 
aumento grande nell'intensità della cor- 
rente, e così se si forma un circuito con 
un certo numero di trivolta in serie ed 


zione continua, sia pure automatica, ed a 
limitare tale perdita a una piccola per- 
centuale, anche quando per l'orario breve 
o il servizio ridotto a pochi giorni del- 
l'anno, converrebbe in base alla regola 
di lord Kelvin, aumetarla assai piuttosto 
che installare speciali trasformatori o con- 
dutture di grande sezione. 

Ad es. sia da illuminare con so lam- 
pade di 16 c. 20 w. una villa o un albergo 
a 2 km. dall'estremo di una distribuzione 
a 200 volt. Per non perdere piu di 10 volt 


Fig.218.— "rivolta per 0,85 amp. ro v. gr. 220 
0,6 watt a vuoto, Grandezza naturale, 


altrettante lampadine derivate una su cia- 
scun trivolta, allo spegnersi di un lam- 
pada la corrente passa tutta nel trivolta, 
rimanendo costante il potenziale ai poli 
delle altre. E siccome in una resistenza 
induttiva la corrente è in ritardo di fase 
rispetto al potenziale, l'energia assorbita 
dal trivolta colle lampade spente si riduce 
а '/, di quella indicata o apparente in 
volt e ampere (fig. 218 e 219). 

Si otterrebbe un risultato analogo colla 
corrénte continua mettendo in serie tante 
piccole batterie di accumulatori, e deri- 
vando su ciascuna una lampadina, se non 
fosse d'ostacolo la spesa di acquisto e 
manutenzione delle batterie che in poco 
tempo si deteriorano per l'irregolarità 
della carica e scarica, e se la carica stessa 
potesse convenientemente utilizzarsi. 

Primo fatto singolare che si riscontra 
nell'impiego dei trivolta è quello dell'ener- 
gia apparente costante. 

A tuttaprima sembrerebbe dannoso de- 
rivandone una perdita d'energia costante 
nelle condutture, mentre: colla semplice 
distribuzione in derivazione si ha la per- 
dita proporzionale al quadrato dell'inten- 
sità, ma il danno della variabilità è ben 
superiore a quello dell'intera perdita, ob- 
bligando ad una sorveglianza e regola- 


Fig.219. — Trivolta per 0,85 amp. 20 v. gr. 330 
1,1 watt a vuoto, Grandezzza naturale, 

sulla conduttura, che coll'abbassamento 
di altrettanti volt nel trasformatore da 200 
a 20 volt, danno già una regolazione ai li- 
miti della tolleranza, occorrono con ç am- 
pere 2 fili di 6,5 mm. kg. 1200 L. 2500 
in opera; L. 200 per uno o più piccoli 
trasformatori; L. 100 per о, kw. perduti 
a L. 100 annue per kw supplementare, 
capitalizzate. Totale L. 2800. 

Coi trivolta si può adottare la sezione 
più conveniente: la formola dà 1 ampere 
рег mmq.; con 7 ampere, 140 volt, kg. 250 
di filo 3 mm. costano coi trivolta (a L. 4 
cad.) L. 700; 0,52 Kw. perduti nella con- 
duttura e nei trivolta (1,1 w. cad.) L. 520. 
In totale molto meno della metà. 

La derivazione da una conduttura ad 
alta tensione costerebbe col trasformatore 
non meno; ma il fatto di poter evitare 
ogni pericolo vale altrettanto. 

Un impianto per sola illuminazione 
coi trivolta può esser fatto con alterna- 
tori a ferro girante o ad eccitazione per- 
manente, quando si tratti di piccole unità, 
che oggi coi motori a gas povero c a 
nafta possono far concorrenza alle grandi, 
senza quadrò, nè strumenti di misura, ed 
essere condotto senza l'opera dell'elettri- 
cista in officina. Basta il regolatore di 
velocità sul motore е l'operaio meccanico 
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come per un ventilatore, una centrifuga 
od altra macchina qualunque. In un im- 
pianto esteso si potrà eseguire la distri- 
buzione coi primari dei trasformatori in 
serie, che per unità di 1 o 2 kw. ad es. 
con rapporto 200/200, saranno meno co- 
stosi e deperibili, e sarà pure ridotta 
la lunghezza delle condutture secondarie 
mercè la grande suddivisione. 

Seconda conseguenza dell'applicazione 
dei trivolta è l'inutilità delle valvole alle 
singole lampade o prese perché l'effetto 
di un corto circuito nella derivazione è 
quello di annullare il potenziale ed ogni 
pericolo di riscaldamento e d'incendio. 
Per lo stesso motivo, avvenendo un leg- 
gero aumento ai poli delle altre lampade 
della serie, il trivolta serve bene da re- 
golatore escludendone г o 2 mediante pic- 
coli interruttori di corto circuito quando 
in certe ore di carico eccessivo il poten- 
ziale di una rete fosse deficiente. 

Terza e forse la più importante pro- 


| prietà del trivolta è quella di servire come 


limitatore, per il fatto che se si accende 


‘in ciascuna derivazione una lampada di 


intensità maggiore a quella della serie, 
o più lampade contemporaneamente, per 
la legge di Ohm il potenziale si abbassa 
e l'utente anziché aumentare riduce la 
quantità d'energia posta a sua disposi- 
zione. | 

Con un controllo cosi efficace la vendita 


a forfait dell' energia elettrica per luce 


prenderà un grande sopravvento sulla ven 


‚диа a contatore od a consumo, che, adot- 


tata per analogia con la distribuzione di 
gas, aveva finora la sola giustificazione 
nella mancanza di un apparecchio sem- 
рсе e sicuro per i forfait. In fatto la ven- 
dita a contatore è tutto quello che si può im- 
maginare di meno razionale nel senso eco- 
nomico, se si considera che il medesimo 
prodotto o servizio della luce elettrica co- 
sta 1 se utilizzato anche meno di un'ora, 
non arriva a costare 2 se sfruttato anche 
per tutte le 24 ore del giorno, mentre il 
contatore ordinario li computa o valuta ri- 
spettivamente meno di 1 € 24; ne con- 
segue una differenza enorme nel costo uni- 
tario da applicarsi alle varie categorie di 
utenti, Il privato che tiene un grande quar- 
tiere o appartamento in città o una villa 
fuori, e vuole per poche ore e poche sere 
dell'anno vederseli tutti illuminati, do- 
vrebbe in base ai sacrifici che tale servizio 
impone all'impresa, pagare una diecina di 
lire il kilowatt-ora. L'esercente che illu- 
mina i suoi locali fino al mattino e le can- 
tine magari tutto il giorno, darà un buon 
reddito pagando 10 centesimi il kw-ora. 
La sproporzione é tale che diventano ridi- 
coli gli sconti ordinariamente praticati del 
20 o 30 per cento ai buoni utenti: questi 


fanno tutte le spese ed i primi possono 
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dirsi i signori a rovescio nei riguardi delle 
imprese elettriche; si avrebbe ragione di 
gridare ai succhioni, agli sfruttatori, se non 
fossero offerenti le stesse imprese, con cri- 
teri invero a casaccio. 

I medesimi principii vennero già appli- 
cati largamente dalla l'errovia che rappre 
sentando interessi molto maggiori, curati 
da una sola amministrazione, potè adibirvi 
speciali uffici che studiano con la necese 
saria competenza la questione delle tariffe. 

L'abbonato annuo all'intera rete di Stato 
può percorrere circa 1200 chilometri in 
prima classe in un giorno spendendo 
lire 5.20, mentre con la tariffa differenziale 
il medesimo percorso costa lire 77; e la 
differenza è ancora maggiore sotto 150 km. 
Così anche a chi non vuole entrare nelle 
ragioni speciali della tecnica elettrica non 
sembrerà esagerata per analogia la tariffa 
di г centesimo l'ettowatt-ora, lire 7.20 
mensili, per l'abbonato a forfait con ser- 
vizio giorno e notte, e 20 centesimi per 
quello a contatore. 

E l'analogia fra l'industria dei trasporti 
e quella della produzione di energia elet- 
trica sta nell'aver comuni le grandi spese 
di preparazione per arrivare al prodotto, 
e la utilizzazione di questo immediata e 
ad ore fisse senza possibilità pratica di 
immagazzinarlo. L'accumulatore elettrico 
é lontano dal servire convenientemente 
allo scopo che il nome significa, perché 
le spese d'impianto e manutenzione su- 
perano quelle dell'energia ottenuta diret- 
tamente. 

L'indipendenza del costo del kilowatt- 
ora dal consumo di materia é maggiore 
negli impianti ben fatti, con motori del 
massimo rendimento, massima comodità 
nei servizi accessori, potenziale limitato, 
condutture sotterranee, tutto a maggior 
carico della spesa iniziale; arriva all'as- 
soluto negli impianti idro-elettrici più per- 
fetti, che tanto costano se tenuti in eser- 
cizio quanto in riposo. Anche dove si ab- 
biano serbatoi naturali o artificiali il loro 
efletto economico non si risente che per 
il lavoro idraulico teorico, in sostanza sul 
costo della diga e bacino di carico, men- 
tre tutte le altre spese d'impianto e d'e- 
sercizio dipendono dalla potenza massima 
momentanea. Una impresa seria assume 
quindi impegni fino al limite concesso dalla 
potenza del suo impianto, sapendo che ad 
una determinata ora tutte le lampade pos- 
sono essere accese. Essa mette a disposi- 
zione una determinata quantità d'energia 
a ciascun abbonato, nè più né meno come 
un'impresa telefonica mette a disposizione 
la conduttura, gli apparecchi e il personale 
per la corrispondenza. Se poi l'abbonato 
non ne profitta che per pochi istanti od 
anche punto, ció non importa all' impresa 
il minimo vantaggio o risparmio di spese, 
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essendo queste costituite per intero dalla 
disponibilità a cui é obbligata. Potranno 
certo avvenire compensi fra speciali ca- 
tegorie di utenti con servizio non contem- 
poraneo, ad esempio i teatri per i quali 
diversamente sarebbe più conveniente un 
impianto speciale. | 

Il tracollo del sistema di venaita a cone 
tatore verrà dalla lampada di 1 watt per 


Fig.220.— Montatura per l'interno, Scala 1/3. 


candela, appena si riesca a fabbricar bene 
quelle di 16 e 8 candele ai voltaggi or- 
dinari, o si adotti un potenziale di distri- 
buzione di 20 e Io volt, al che soddisfa 
perfettamente il trivolta. La gran massa, la 
valanga di abbonati sarà nelle famiglie di 
operai con una lampadina di 8 o 16 can- 
dele e di borghesi o benestanti con 2 0 3 
lampade. Col trivolta queste possono es- 
sere commutate comunque e servire parec- 
chi locali. In abbonamento a lire 0.80 e 
lire 1.50 mensili, tale servizio che oggi col 
contatore non è neppure tentato perchè lo 
introito non arriva a pagare l'energia per- 
duta continuamente nella spirale in deriva- 
zione, renderà alle imprese quasi 1000 lire 
per kilowatt-anno: i proprietari di case 
non avranno difficoltà a curarne l'esazione 
con le rate d'affitto per l'aumentato va- 
lore e la civilizzazione dello stabile, e le 
imprese municipali oltre all'utile sicuro 
faranno opera umanitaria favorendolo. 
Come accessorio una derivazione ai poli 
di un trivolta di 10 volt presterà gratui- 
tamente il servizio delle suonerie elettri- 
cbe e segnalazioni d'ogni genere. 

Per questa categoria di utenti si istal- 
lerà un trivolta alla presa esterna per 
ogni lampada data in abbonamento, si 
collegheranno in serie 10 a 20 lampade 
secondo che sono di 16 o 8 candele o miste 
mediante un filo di 1 mm. aereo o sotto 
piombo nei corridoi o cortili fino alla con- 
duttura principale a 200 volt. (fig. 220). 

Degli utenti con maggior numero di 
lampade gli attuali buoni, esercenti, isti- 
tuti e simili, avranno tutta la convenienza 


di adottare il nuovo sistema abbonandosi 
ad una o più serie complete, di trivolta 
installati all'interno, anche sostenendo essi 
la spesa per l'installazione, е l'impresa 
avrà eliminato il pericolo della concorrenza 
sia da altri fornitori sia dalla stessa clien- 
tela in forma di cooperativa o municipa- 
lizzazione (fig. 221). 

Gli utenti cattivi o mal abituati adot- 


Fig. 221. — Montatura per l'esterno. Scala 1/3. 


teranno certo le nuove lampade e siccome 
la fornitura è fatta dall'impresa in perdita, 
sarà un vantaggio per essa se la perdita 
verrà ridotta. Inoltre il lavoro dei trivolta 
a vuoto per quanto piccolo, venendo se- 
gnato dal contatore costituirà almeno un 
compenso continuo proporzionale al nu- 
mero di lampade installate. 

Infine come applicazione classica del 
trivolta accenerò alla illuminazione stradale 
соп potenziale estremo di 400 a 480 volt 
e 20 a24 trivolta in serie di forma anu- 
lare racchiusi nel riflettore doppio conico, 
e lampade da 40 o 60 candele, che risul- 
tano piü convenienti del gas colle reticelle 
ed anche delle lampade ad arco per il 
maggior frazionamento, la distanza delle 
sorgenti luminose ridotta quasi alla metà 
e il cambio carboni che si risparmia. 


Enirio BELLONI. 
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Premio per l'impianto di uno stabi- 
limento in Urbino. — Il Consiglio munici- 
pale di Urbino, nell’intento di dar vita a nuove 
industrie nel Comune, ha stanziato nel suo bilancio 
un premio di 100 mila lire per quell’ industriale 
che vi impianti uno stabilimento capace di dare 
occupazione continua a non meno di 300 aperai. 
‘Tale premio verrà pagato per metà appena l'o- 
pificio incomincia a funzionare e per l’altra metà 
un anno dopo. 

L’industriale che ottenga il premio suddetto 
dovrà garantire l’esercizio dell’edificio per al- 
meno 15 anni consecutivi, mediante ipoteca sullo 
‘stabile, macchinario, ecc., o pure in altro modo 
solido e idoneo riconosciuto ed approvato dal 
Comune di Urbino. 
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CAVI PER TELEFONIA A GRANDE DISTANZA 


(Continuazione vedi n. 11) 


PARTE Ш. 


. Di fronte alle caratteristiche che accom- 
nano il sistema di cavi ad induttanze con- 
.centrate luago la linea si rende evidente 
che una distribuzione uniforme della auto- 
induzione del cavo senza introdurre discon- 
tinuità e raggiungendo gli stessi risultati 
che sono proprii del metodo Pupin, sarebbe 
preferibile. 

Il coefficiente di autoinduzione di due 
fili di raggio r e della lunghezza /, posti 
alla distanza b e percorsi dalla stessa cor- 
rente in direzione contraria, risulta dalla 
somma delle autoinduzioni relative ai due 
tratti separati, diminuita del doppio del 
coefficiente di mutua induzione. 

La suá espressione é 


b? 
L=21| os +. | 


Un mezzo che è stato proposto dal 
Sig. J. H. West allo scopo di aumentare 
la autoinduzione tra i conduttori di una 
coppia è quello di accrescere la distanza b 
tra di essi per modo da diminuire il ter- 
mine negativo relativo alla mutua indu- 
zione. | 
. Il suo sistema raggiunge pure l'obbiet- 
tivo di diminuire la capacità tra i con- 
duttori. La costruzione del cavo e la se- 


guente: | | 
I quattro conduttori a a’ bb’ costituenti 


due coppie telefoniche rispettivamente op- 
posti sono isolati l'uno dall'altro e man- 
tenuti secondo gli spigoli di un paralleli- 
pedo, mediante un’armatura di carta S for- 
mata con strisce avvolte a spirale e munite 
di denti in cui penetrano i conduttori 
(figura 212.) 


Fig. 222. 


La figura superiore si riferisce alla co- 
struzione "mediante una spirale interna, la 
figura inferiore si riferisce invece alla 
formazione mediante una. spirale di carta 
collocata esternamente. La fabbricazione 
di questo cavo dovrebbe a detta dell’in- 
ventore essere molto semplice e potrebbe 
farsi coi soliti sistemi di cordatura dei 
conduttori. 

Le prove fatte su cavi di questa for- 


mazione hanno determinato le seguenti 
costanti : 


diam. cond, selfinduzione 


della boccola 
1,5 mm. 0,032 MI 0,017MI 0,00108 H 
2,00" 0,038 МГ о,о20 МГ 0,00103H 

Questo cavo ha raggiunto certamente 
delle costanti superiori a quelle dei cavi 
ordinari ma che però non giustificano il 
suo costo proveniente dalla difficoltà di 
costruzione e dall'aumento di diametro 
che deriva a tutto il cavo e influisce sulle 
dimensioni del tubo di piombo e della 
armatura. 

Non ci consta di alcuna applicazione a 
lunghe linee di questo sistema di cavo 
telefonico. 


capacità per la boccola 


per un solo cond. 


ua 


L'autoinduzione di un conduttore è pure 
dipendente dal mezzo magnetico che lo 
circonda e può aumentarsi col crescere la 
permeabilità magnetica di questo mezzo. 

In quest'ordine di idee fin dal 1899 il 
Dr. Breisig sottometteva a prove di misure 
di autoinduzione conduttori di rame su 
cui erano avvolte ed elica aperta bandelle 
di ferro. Il campione che risultò avere la 
massima induttanza era formato da un 
conduttore di rame del diametro di 4,46 
mm. con un avvolgimento a spirale di un 
nastro di ferro della lunghezza di 8 mm. 
il tutto isolato mediante guttaperca fino al 
diametro di 11,59 mm. Questo campione 
mostrò un aumentodi selfinduzione rispetto 
al conduttore semplice del 57 о/о. Nel гоо! 
lo stesso autore eseguiva per incarico 
della Kabelwerk Rheydt misure sul cavo 
telefonico steso tra Dusseldorf e Elberfeld. 

Alcune delle coppie di questo cavo ven- 
nero formate con conduttori, su cui erano 
avvolti a spirali dei fili di ferro isolato, 
allo scopo di aumentare la permeabilità 
del mezzo in cui circolano le linee di 
forza magnetiche, prodotte dalla corrente. 

1 risultati telefonici furono soddisfacenti, 
e mostrarono un sensibile miglioramento 
sui circuiti ordinari, mentre le misure in- 
dicavano un aumento di selfinduzione del 
33 0/0: 

filo selfinduzione 
2 mm. dm. senza ferro 0,000296 H 
2 mm. dm. con ferro 0,000410 H 

E" evidente peró che l'efficacia di un tale 
espediente così applicato è molto limitata, 
in quanto che il flusso magnetico che cir- 
conda il conduttore ha le proprie linee di 
forza circolanti in un mezzo permeabile 
discontinuo che offre tuttavia una grande 
riluttanza. 

L'uso di un nastro di ferro conduce poi 
a perdite notevoli per isteresi e per cor- 
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renti parassite, che si ripercuotono sulla 
efficacia della trasmissione e sulla distor- 
sione del discorso. 

L'ingegnere danese E. Krarup per au- 
mentare la intensità del campo magnetico 
che si produce attorno al conduttore, e 
reagisce su di esso provocando la auto- 
induzione, propose di formare attorno ad 
esso unrivestimento praticamente uniforme 
di ferro magnetico, mediante un avvolgi- 
mento continuo ed aderente di ferro di 
piccolo diametro. Secondo le ricerche di 
P. O. Pedersen un filo di ferro dolce di 
diametro piccolo, dell'ordine di decimi di 
millimetro, presenta una grande permea- 
bilità nel senso della sua lunghezza. Il suo 
avvolgimento normale alla direzione del 
conduttore lo dispone secondo le linee di 
forza che incontrano così un circuito ma- 
gnetico praticamente chiuso, 

Questo avvolgimento continuo di ferro 
costituisce come uno schermo magne- 
tico attorno al conduttore, in cui si con- 
vogliano le linee di forza magnetica ge- 
nerate dalla corrente; come conseguenza 
l'effetto negativo della mutua induzione tra 
i due conduttori viene sensibilmente ri- 
dotto, e ne fornisce la prova il fatto che 


Fig. 223. 


mentre la autoinduzione di una coppia 
di conduttori normali è talora minore 
della autoinduzione di ciascun conduttore, 
con fili armati di ferro, la autoinduzione 
della coppia è press'a poco eguale al 
doppio di quella di ciascun conduttore. 
Il Krarup sperimentò fin dal 1902 su con- 
duttori di questa formazione ed ottenne 
per un anima formata da un filo di rame 
del diametro di 2 mm. avvolto in modo 
compatto ed aderente con un filo di ferro 
di 0,17 mm. di diametro, un coefficiente 
di autoinduzione chilometrico per un'anima 
semplice di 0,0057 Henry e per un'anima 
doppia di 0,0101 Henry. Il peso del ferro 
era il 25,83 ?/, del peso di rame. 

Il sistema ebbe poco dopo una appli- 
cazione nel cavo tra la Germania e la 
Danimarca, [l'ehmann-Lolland, in maggior 
parte sottomarino a piccole profondità, e 
della lunghezza di 21 km. 

Il cavo contiene due coppie telefoniche, 
fig. 223 icui conduttori corrispondenti sono 
collocali ai vertici opposti di un quadrato 
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affine di eliminare le mutue induzioni tra 
coppia e coppia. Ogni conduttore è for- 
mato da sette fili del dm. di 1,35 mm. 
ed è avvolto superficialmente con un filo 
di ferro dello spessore di 0,3 mm. L'iso- 
lamento è fatto mediante avvolgimento 
di parecchi nastri di carta fino al dia- 
metro di r1 mm. | 

Le quattro anime sono cordate fra loro, 
circondate da iuta per riempire i vani, е 
nuovamente isolate con carta fino al dia- 
metro esterno di circa 32 mm. 

ll tutto venne impregnato con miscele 
isolanti e coperto con un doppio man- 
tello di piombo, rivestito di iuta incatra- 
mata ed armato. 

ll cavo venne fabbricato in un solo 
pezzo per modo da non presentare alcuna 
giunta. 

Le prove telefoniche fatte in fabbrica 
prima della spedizione, coll'inserire il cavo 
nei circuiti telefonici l'rancoforte-Colonia- 
Mulheim e Mulheim-Colonia-Hannover 
diedero ottimo risultato e confermarono 
l'efficacia dell'espediente. 

Nel 1903 segui una nuova posa di cavi 
del sistema Krarup tra l'isola Borkum e 
Heligoland. In questi cavi invece dell'iso- 
lante di carta impregnata, che era stato 
adottato per impedire la propagazione 
dell'acqua nel cavo nel caso di rottura 
del mantello di piombo, venne usato, sul- 
l'esperienza del cavo precedente, l'isola- 
mento in carta ed aria secca di minore 
capacità specifica. 

Venne però assicurato l'isolamento del 
cavo mediante la sua divisione in zone 
della lunghezza di 500 metri chiuse er- 
meticamente l'una rispetto all'altra. 


Fig. 224. 


La (fig. 224) rappresenta tale cavo 
della lunghezza di 29,5 chilometri e for- 
mato da quattro anime, di cui ogni con- 
duttore é costituito da sette fili del dia- 
metro di 0,8 mm. ed avvolto mediante 
un filo di ferro nudo dello spessore di 
0, mm. L'isolamento in carta conduce 
al diametro di circa 3,7 mm. Le quattro 
anime, sono riunite insieme a corde di 
carta, intorno ad un asse centrale avente 
la forma di una croce a quattro raggi е 
pure di carta. 

L'insieme ё tenuto insieme da una spirale 
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aperta di carta ed isolata con carta e cor- 
dicelle fino al diametro di 19 mm. 

Il tutto é stato essiccato e coperto poi 
con un doppio mantello di piombo, con 
interposizione di iuta. | 

Venne poi il cavo Heligoland-Cuxhaven 
della lunghezza di 75 chilometri e che 


doveva essere inserito in una linea aerea 


della lunghezza di 600 km. formata di 
filo di bronzo di 4 mm. La costante di 
attenuazione doveva essere circa 0,007. 
ll tipo più conveniente sotto il punto di 
vista tecnico ed economico è stato rite- 
nuto il seguente : Il cavo è a quattro anime 
di cui due sono destirate al servizio te- 
legrafico e sono cordate insieme, e le 
altre due divise, sono per costituire una 
coppia telefonica. Ogni conduttore tele- 
fonico è formato da un filo a sezione cir- 


da tre fili di rame del diametro di mm. 
1,02 ciascuno, ed avvolti da una spirale 
di ferro sottile. i 

I conduttori sono rivestiti mediante una 
guaina triangolare di carta e le coppie in 
numero di sei sono cordate attorno alla 
‘settima: cordine di canapa riempiono i 
vuoti e tengono insieme le anime. fig. 226 

Segue un avvolgimento mediante na- 
stri di tela, ed un doppio mantello di 
piombo. 

Una armatura a fili sagomati sovrap- 
posta ad uno strato di iuta incatramata 
protegge il cavo contro gli urti esterni. 
La lunghezza del cavo è di 23 chilometri. . 

Nella tabella seguente sono riassunte 
le costanti elettriche dei vari cavi co- 
struiti col sistema Krarup e la loro po- 
tenzialità riferita allo stesso valore di f /. 


i ё [% е |< is 

Р 28 S " : 2 g © g Avvolgimento Ba 

са " DI a ir I la] a 
B CAVO БЕ: z з g a 8 $ d 2. di ' @ Е H 
S S Bu $0 S g а GA 

Z Dea өң 2 Š ° € fili di ferro sh 

e $ e 2 + Mau 

£ d Qd 
1 | Fehmarn-Lolland. 0,0816 0,0050 5,42 0,0105 10,00 | 1 strato di 0,8 mm. 291 
2 | Greetsiel-Borkum. . . 0,0870 0,0080 9,72 0,0182 8,5 | 1strato di 0,9 mm. 190 
8 | Cuxhaven-Helgoland. . 0,0487 0,0048 2,72 0,0065 12,55 | 1strato di 0,8 mm. 880 
4 | Helsimborg-Helsingór . 0,0878 0,0058 10,07 0,0205 8,5 | 1strato di 0,2 mm. 122 
5 | Reísnals-Soelvig . . 0,12 0,0087 | 4,25 0,0084 8,62 | 8 strati di 0,2 mm. 800 
6 | Sempione. 0,078 0,007 | 7,45 0,022 2,85 | 1stratodi 0,2 mm. 114 


colare del diametro di 2,6 mm. e da 4 
bandelle pure di rame delle dimensioni 
2,4 X 0, 7 mm. L'insieme è rivestito con 
un avvolgimento di filo di ferro del dia- 
metro di 0,3 mm. (fig. 225) 

Sul conduttore è avvolta una spirale 
aperta di cartoncino, e nastri di carta per 
uno spessore di 9,6 mm. 

Col sistema ad. induttanza accresciuta 
mediante aumento di permeabilità del 
mezzo che circonda il conduttore venne 
formato pure il cavo che attraversa la 
Galleria del Sempione. Questo cavo alla 
cui posa concorsero i principali costrut- 
tori europei, tra cui la Siemens per il 


Fig. 225. 


sistema Pupin, venne costrutto dalla Fel- 
ten Guilleaume nel modo seguente: sette 
coppie telefoniche contenute nel cavo sono 
formate da conduttori costituiti ognuno 


La distanza limite massima di trasmis- 
sione raggiunta é di circa 400 Km. cor- 


Fig. 326. 

rispondente a quella realizzata col sistema 
Pupin nell'esempio di cavo subacqueo con- 
siderato. Il diagramma або. 227 pone a con- 
frontorispettoalla costante diattenuazione, 
alcuni dei cavi ora descritti, coi cavi or- 
dinari e con linee aeree con correnti a 
frequenze diverse: 

P — cavo telegrafico ordinario 

E — cavo telefonico in guttaperca (tra 
l'Inghilterra e la Francia), di costruzione 
ordinaria _ 

D, = cavo Helsingör — Helsingborg 
in Guttaperca — Cuxhaven-Heligoland in 
guttaperca 8.2 

B — Greetsiel-Borkum 

D, Fehmann - Lolland 

H Cuxhaven Heligoland 


Questo diagramma pone" chiaramente 
in evidenza come il cavo telegrafico or- 
dinario sia male adatto alla trasmissione 
telefonica avendo una costante di attenua” 
zione rapidamente variabile colla frequen- 


Fig. 227. 


za della corrente; laddove i cavi formati 
con conduttori armati di fili di ferro, e la 
linea aerea, hanno una costante di attenua- 
zione che con lento incremento aumenta 
col crescere della frequenza. 

La equazione generale dei circuiti ma- 
gnetici applicata ad un circuito a sezione 
costante s e della lunghezza / è 

l 

ps 
n è l'intensità del flusso magnetico espres- 
sa col numero delle linee di forza, s ё la 
intensità della corrente che percorre il 
conduttore rettilineo. 

La f. e. m. indotta dalla variazione del 
flusso magnetico è 
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l'equazione differenziale della f. e. m. ri- 
sultante nel Mar 
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non tenendo conto della capacità e indi- 
cando con r la resistenza del conduttore. 
Se si sostituisce il valore di n ricavato 
dalla / si ottiene 
d (1) , 
——— -_— +... 
Il fattore della permeabilità è stato posto 
entro derivazione essendo funzione della 
variabile i. 
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La lunghezza del circuito magnetico è 
l—2n (+ + E 


in cui d é il diametro dei fili dell'avvol- 
gimento di ferro, la sezione considerata 
per una lunghezza d del conduttore è 
LA 

4 d, 
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(1) Vedi Atti A. E. I. Marzo-Aprile 1908. 
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facendo queste sostituzioni nella 2 si ot- 
tiene 


; - ла d (9 i) 
E — 0,4 m. K D+d A Zar 
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Supponendo costante la permeabilità per il 
valore particolare di s, il coefficiente di 
di, 
SÈ 


"n selfinduzione, il 


il coefliciente di 


quale è proporzionale al termine D+ 
funzione delle dimensioni del conduttore 
е della sua formazione. ` 

Da questa espressione risulta come la 
selfinduzione cresce in modo press'a poco 
proporzionale al diametro del filo di ferro 
finché d è piccolo rispetto a D. 

Coll’aumentare di d la progressione del 
coefficiente L viene diminuendo, mentre 
d'altro lato la capacità che è funzione 
inversa del logaritmo del rapporto del 
diametro esterno del conduttore isolato 
al diametro del conduttore nudo vie- 
ne rapidamente aumentando, e contro- 
bilancia nella espressione della costante 
di attenuazione l'effetto della autoinduzio- 
ne, a meno di aumentare contempora- 
neamente lo spessore dell'isolante, espe- 
diente a cui è posto un limite dalle di- 
mensioni e dal pesò del cavo. 

Una circostanza che deve pure essere 
presa in considerazione per la sua im- 
portanza è quella che lo Skin-Effect tende 
a concentrare la corrente negli strati 
superficiali che mediante questo sistema 
sono formati di ferro, materiale cattivo 
conduttore. Il Breisig aveva perciò formato 
i suoi primi cavi isolando il conduttore 
di rame, ovvero avvolgendo fili di ferro 
isolato. 

ll Krarup non ritiene pregio dell'opera 
di provvedere a questo isolamento e co- 
struisce i suoi cavi con avvolgimento di 
ferro aderente al conduttore di rame. 

Realmente le misure da lui condotte 
per determinare il coefficiente di autoin- 
duzione tengono conto, perchè fatte nelle 
stesse condizioni di frequenza, di questa 
circostanza in quanto riguarda la autoin- 
duzione. Per quanto riguarda la resistenza 
la corrente spinta esternamente dall'azione 
dello skineffect dividesi in due parti inver- 
samente proporzionali alla resistenza spe- 
cifica del rame e del ferro, e quindi sarà 
in buona parte per questa causa, mante- 
nuta entro il rame. 

Ne risulta però un certo aumento di 
resistenza il quale si aggiunge a quella 
che corrisponde all'effetto ordinario della 
pelle in un conduttore di rame. 

Sotto il punto di vista della lavorazione, 
la formazione del conduttore con un av- 
volgimento compatto di fili di ferro di pic- 
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colo diametro é alquanto difficile e costosa 
per il tempo che richiede. 

Per rendere più uniforme lo schermo 
magnetico e forse per renderne più spe- 
dita la formazione, recentemente il signor 
V. C. Jeatman di Chicago ba brevettato 
il principio di ricoprire di uno strato di 
ferro uniforme, mediante elettrolisi, il con- 
duttore di rame. 

Non abbiamo elementi per giudicare 
della praticità di questo processo, ma pos- 
siamo prevedere che la sua azione sia pure 
molto lenta e per quanto ben adatta per 
formare pellicole sottilissime, non si pre- 
sta bene per depositare uno strato di ferro 
sufficiente per ottenere una conveniente 
induttanza. 

Riteniamo poi che in questo strato uni- 
forme e continuo abbiano a prodursi cor- 
renti parassite, che vengono invece inter- 
cettate col sistema cel filo per la ossida- 
zione che ordinariamente lo ricopre. 


PARTE IV. 


La Soc. An. Ing. V. Tedeschi e C. ha 
recentemente brevettato un tipo di con- 
duttore telefonico a rilevante e regolabile 
coefficiente di auto-induzione di facile fab- 
bricazione e formato in modo da ridurre 
l'aumento di resistenza risultante dall'ad- 
densarsi delle correnti ad alta frequenza 
sulla periferia del conduttore (1). 


Fig. 228, 229. 


Il conduttore è formato (fig. 228) me- 
diante una cordicella a più fili a passo 
piuttosto breve avvolta sopra un'anima 
interna a isolata — tra due dei fili degli 
strati esterni è inserito un setto isolante d 
il quale viene cordato insieme ai fili e 
stabilisce una formazione elicoidale del 
conduttore. 

Invece del setto di materiale isolante é 
più semplice per motivi di fabbricazione 
di isolare uno dei conduttori periferici e 
di metterlo in parallelo cogli altri in cor- 
rispondenza coi punti estremi e delle giun- 
zioni. (fig. 229-231) In questa forma il con- 
duttore puó essere fabbricato nelle ordi- 
narie macchine a cordare con processo 
rapido ed economico. 

L'anima interna si forma mediante un 
fascio di fili di ferro magnetico, per modo 
da dare una grande permeabilità al flusso 
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dovuto al solenoide, formato dal condut- 
tore. 

ll campo magnetico’ che risulta dalla 
magnetizzante della corrente che con cir- 
colazione elicoidale passa da un estremo 
all’altro del conduttore è dovuto a due 
componenti: l’una diretta nel senso assiale 


Fig. 230 


del conduttore per la formazione a sole- 
noide, l’altra in senso normale dovuto allo 
spostamento della corrente lungo il con- 
duttore. 

La prima di queste componenti conduce 
ad un coefficiente di auto-induzioue, ine- 
rente al conduttore semplice, il quale si 
raddoppia in una coppia, quando si formi 
la cordatura delle due anime costituenti 
la coppia in senso concorde, ovvero si 
usino semplici dispositivi per eliminare 
l'influenza di un conduttore sull'altro. 

La seconda componente conduce al coef- 
ficiente di auto-induzione normale per una 
coppia di conduttori e dovuta all'azione 
risultante della auto-induzione di ogni 
conduttore, considerato come di forma- 
zione ordinaria dello stesso diametro 
esterno del conduttore speciale e della 
mutua induzione dei due conduttori di- 
pendenti dalla posizione reciproca delle 
anime costituenti la coppia. 

Se il nucleo interno viene formato di 
materiale magnetico, il flusso diretto in 
senso assiale viene notevolmente accre- 
sciuto per la maggiore permeabilità del 
mezzo, ed il relativo coefficiente di self- 
induzione acquista valore predominante. 
Perciò la coppia telefonica ha un coefli- 
ciente di self-induzione praticamente dop- 
pio di quello che compete a ciascun con- 
duttore e notevolmente maggiore di quello 
che si puó ottenere con conduttori ordi- 
nari. 

Il coefficiente di self-complessivo della 
coppia telefonica è per due conduttori 
paralleli di raggi z, formati mediante un 
nucleo di diametro d, e collocati alla di- 
stanza b. 
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u. ё la permeabilità del nucleo di ferro, 
funzione della intensità della corre nte di 
eccitazione: N numero di spire per unità 
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di lunghezza è funzione del passo della 
cordatura. 

La cordatura conduce però ad un au- 
mento di resistenza, relativo alla maggiore 


lunghezza del conduttore. In funzione del 


passo P della cordatura, se si fa P=mD, 
la lunghezza effettiva del conduttore av- 
volto ad elica è 


L= DV: pg 


Nei limiti normali delle cordature usate 
nella pratica, tale aumento di resistenza 
è circa del s p. cento, compensato dalla 
diminuzione dell'influenza dello Skineffect 
che è ridotto in modo notevole in que- 
sto tipo di conduttore di formazione a 
lamina ed in cui il ferro è collocato in- 
ternamente invece che all'esterno. 

l'aumento della resistenza dovuto alla 
cordatura conduce però in ultima analisi 
ad una diminuzione della costante di at- 
tenuazione in quanto che la induttanza 
aumenta in progressione molto piü rapida 
della resistenza essendo proporzionale al 
quadrato del numero delle spire per unità 
di lunghezza del conduttore. 

L'aumento del diametro dell'anima in- 
terna conduce bensì ad un aumento eguale 
del diametro esterno del conduttore ed 
al conseguente maggior valore della ca- 
pacità, che nella espressione della co- 
stante di attenuazione compare al nume- 
ratore del termine sotto indicato; però 
mentre l'autoinduzione cresce col qua- 
drato di d la capacità è funzione inversa 
del logaritmo del rapporto tra il diametro 
nell'isolante ed il diametro nel conduttore, 
e cresce meno rapidamente del diametro 
del filo di ferro. 

Praticamente un limite è imposto dal 
peso, dalle dimensioni del cavo e dalle 
perdite per isteresi е per correnti paras- 
site inevitabili per la presenza del ferro. 

Un conduttore formato con un'anima, 
costituita da una cordicella di 7 fili del 
diametro di 6/10 di mm. isolata con carta 
e circondata da 12 fili di rame del dia- 
metro del di 6/10 di mm. di rame isolati 
con carta, con un passo di cordatura 10 
volte maggiore del diametro del condut- 
tore, ha dimostrato alla misura un coef- 
ficiete di self di 0.00124 Henry per la 
coppia e per chilometro, tenendo conto 
della influenza della capacità, questo va- 
lore concorda con quello di calcolo. La 
formazione di una cordicella di 7 fili di 
8/10 di mm. con l'anima in fili di ferro, 
e con passo eguale a 9 mm. conduce a 
un coefficiente di autoinduzione di 2.7 
millihenry. | 

Lo stesso conduttore cordato col passo 
di 2.4 mm. condurrebbe al coefficiente di 
autoinduzione di 6 millihenry. 

Per aumentare la selfinduzione del con- 


duttore possiamo ancora servirci di un 
4 


espediente: poichè la permeabilità del 
ferro è in causa della piccola forza ma- 
gnetizzante- molto minore di quella che 


-il ferro può raggiungere per maggiori 


magnetizzazioni, è possibile di accrescere 
la permeabilità del materiale magnetico, 
aggiungenduall’azione magnetizzante della 
corrente telefonica, quella di una corrente 
continua di conveniente intensità. La per- 
meabilità del ferro può elevarsi facilmente 
all'ordine di 1000 unità. In queste condi- 
zioni il coefficiente di self del conduttore 
si decuplica e la costante di attenuazione 
diventa circa tre volte minore. Difficoltà 
gravi, ma superabili, si oppongono ad 
adottare questo espediente, che potrebbe 
ritenersi necessario per la telefonia sot- 
tomarina a grande distanza. 

Un altro mezzo per aumentare la selfin- 
duzione del conduttore, ma che però ci 
conduce alle difficoltà costruttive che si 
sono volute evitare, è di circondare an- 
cora il conduttore mediante un avvolgi- 
mento di fili di ferro in cui si chiudono 
il flusso magnetico che circonda il con- 
duttore ed in senso normale a questo il 
flusso magnetico diretto secondo l'asse del 
conduttore stesso. 

Un elemento però che potrebbe agire 
in senso sfavorevole alla distribuzione del 
ferro in quantità lungo il conduttore è 
quello delle perdite di energia per cor- 
renti parassite ed isteresi che possono 
cagionare distorsioni ed attenuazioni nel 
discorso. La prova fatta del sistema Kra- 
rup che riveste i conduttori mediante una 
sottile spirale di fili di ferro esterna as- 
sicurerebbero a tale riguardo, avendo dati 
buoni risultati anche sotto il punto di 
vista della distorsione del discorso. 

АІ fine dievitare cariche elettrostatiche 
che si propagherebbero lungo l'anima di 
ferro, questa deve essere interrotta a lun- 
ghi intervalli. 

Il cavo descritto è praticamente ad at- 
tenuazione costante per il notevole valore 
della autoinduzione a cui conduce. 

Il conduttore proposto si presta in modo 
speciale alla formazione dei cavi a più 
coppie in cui per ridurre le spese di fab- 
bricazione, come il peso ed il volume del 
cavo si facciano solo alcune delle coppie 
induttive con rilevante coefficiente di self, 
ottenuto mediante un conveniente numero 
di spire per unità di lunghezza e con una 
conveniente sezione del solenoide risul- 
tante. | 

In corrispondenza delle giunzioni ad 
intervalli eguali vengono inserite succes- 
sivamente le singole coppie del cavo en- · 
tro alle coppie induttive, per modo che 
mediante un unico tipo di cavo si può 
formare in officina un cavo di grande lun- 
ghezza a conduttori con induttanze con- 
centrate in determinati intervalli, 


, La fig. 231 indica schematicamente come 
le coppie esterne di costruzione ordina- 
ria vengano successivamente a inserirsi 
nella coppia centrale induttiva. 

Questo sistema di costruzione di cavo 
rappresenta un termine intermedio tra 


Fig. 231. 


quello a autoinduzione uniformemente di- 
stribuito e quello a induttanze concen- 
trate in punti collocati ad intervalli uguali 
lungo il cavo, proposto dal Pupin. 

La lunghezza dei tratti induttivi e la 
loro posizione devono essere determinate 
in funzione della lunghezza d'onda della 
corrente trasmessa, per modo da condurre 
un'approssimazione sufficiente per consi- 
derare tale distribuzione come pratica- 
mente uniforme. 
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Capacità. -- E' infine da considerare 
come in un cavo telefonico possa regolarsi 
la capacità che è funzione della costante 
dielettrica del materiale isolante. 

Il tipo di cavo in carta ad aria secca è 
quello che conduce alla capacità minima 
in quanto che si serve di un isolante di 
capacità induttiva poco superiore a quella 
dell'aria: 1,2 - 1,3. La capacità chilome. 
trica di queste anime può essere tenuta 
nei limiti di 0,5 mcf. per chilometro. Questo 
isolamento richiede il rivestimento me- 
diante tubo di piombo. 

Il sistema per quanto sia stato adottato 
in parecchi cavi sottomarini per brevi 
lunghezze, non può estendersi alla telefonia 
sottomarina a grandi distanze, in quanto 
che il cavo sarebbe soggetto a continue 
cause di guasti, propagandosi facilmente 
l'umidità perla sua lunghezza quando si for- 
masse una puntura nella camicia di piombo. 

L'espediente sopra accennato di chiudere 
ermeticamente il cavo ad intervalli, ha lo 
inconveniente di impedire la iniezione di 
aria secca lungo il cavo come è necessa- 
rio per mantenere secco l'isolante. 

Meglio adatto è l'isolamento con carta 
impregnata di miscele, che forma un nu- 
cleo compatto su cui il mantello di piombo 
si adagia bene non deformandosi sotto la 
influenza della pressione idraulica, ed in 
cui la umidità che può accedere per even- 
tuali guasti limita la sua azione ad un 
breve tratto e non penetra lungo il cavo. 
Questo sistema di isolamento é stato ab- 
bandonato da alcune case in quanto che 
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le miscele di cui disponevano hanno una 
costante dielettrica simile a quella della 
guttaperca, circa 3. 

Allo scopo di migliorare sotto questo 
punto la formazione dei cavi telefonici la 
ditta Tedeschi ha studiato una miscela 
che usa normalmente, la 
cui costante dielettrica non 
è che due volte quella del- 
l'aria. 

E" cosi possibile di rag- 
giungere capacità chilome- 
triche di 0,08 mcf. 

Ambi 1 sistemi che si 
servono di carta impre- 
gnata o non, hanno comune la circostan- 
za di richiedere un mantello di piombo 
che presenta inconvenienti di varia na- 
tura: maggiori perdite nella trasmissione 
per isteresi, e correnti parassite nella 
massa del piombo, facilità di erosioni e 
di deficienza di fabbricazione. 

ll tipo classico di cavo sottomarino é 
quello ad isolamento in guttaperca. 

La guttaperca ha però una costante die: 
lettrica molto alta, che conduce in anime 
di dimensioni normali a capacità di circa 
o, 15 mcf. per chilometro. 

Un sistema che riteniamo rappresenti 
un buon termine di mezzo per cavi tele- 
fonici, è quello di formare le anime con 
isolamento in carta, e di rivestirle me- 
diante guttaperca, che si sostituisce al 
piombo. 

Si può applicare questo rivestimento 
così sulle anime singole come sui loro 
gruppi dopo averle cordate insieme. 

Negli ultimi anni si è dunque fatto un 
notevole progresso per estendere 1 limiti 
della telefonia, e si è investigato con 
maggiore profondità il problema della tra- 
smissione delle onde elettriche nei con- 
duttori, traendo conseguenze utili per i 
cavi telefonici. 
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Mentre i sistemi di cui possiamo attual- 
mente disporre permettono di stabilire 
comunicazioni sottomarine tra continenti 
ed isole vicine, od attraverso bracci di 
mare, sono ancora lontani dal lasciare spe- 
rare come possibile una comunicazione trg 
continenti separati da oceani, 

Per quanto non si possa affermare che 
tutto quello che dai cavi si poteva trarre 
è stato tentato, perchè la scienza dimostra 
ben spesso che soluzioni nuove ed impre- 
vedute si possono manifestare appunto 
quando pare esaurita la indagine scienti- 
fica, pure è lecito di credere che il pro- 
blema della telefonia a grande distanza, 
debba piuttosto che al mezzo di trasmis- 
sione rivolgersi agli apparecchi trasmet- 
titori e ricevitori. 

Come il Syphon recorder del Thomson 
ba dato mezzo di usare dei cavi sotto- 
marini nella telegrafia, così un apparecchio 
telefonico che possa trasformare le impul- 
sioni fonetiche in onde elettriche di forma 
e di energia meglio convenienti per la 
trasmissione a grande distanza, nei cavi, 
ed un apparecchio ricevitore più sensibile 
potrebbero risolvere in modo completo la 
questione. 

La soluzione è nel futuro e risulterà 
forse da una modificazione radicale del 
microfono e del telefono, che si basano 
su principî bene adatti per le comunica- 
zioni ordinarie, ma troppo influenzati dalle 
costanti di capacità e di resistenza dei 
conduttori, per una trasmissione a grande 
distanza. | 

E' nostro fervido augurio che al mira- 
bile sviluppo delle comunicazioni dcl pen- 
siero cui ha condotto la elettricità si ag- 
giunga presto questo nuovo mezzo, rite- 
nuto finora come superiore alle nostre 
possibilità e che rappresenterà certamente 
una delle maggiori vittorie dell’ ingegno 
umano. 

Ing. E. SoLERI 
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NUOVA PILA ELETTRICA COSTANTE ED ECONOMICA 


Malgrado il gran numero di pile fin qui 
inventate, siamo ancora a questo punto, 
che, occorrendo di avere una corrente co- 
stante con servizio prolungato, non ab- 
biamo nulla di meglio della pila del ge- 
nere Daniell, più o meno modificata, il di 
cui depolarizzante, come è ben noto, è il 
solfato di rame. | 

Larga prova di questo si è il fatto che 
tutti i telegrafi e gli apparati di segnala- 
zione a distanza del mondo intero, sono 
ancora azionati da questo genere di ele- 
mento o dalle sue modificazioni (Callaud, 
Meidingér, Kelvin, ecc.). 

Su qualche linea telegrafica, special- 


. mente in quelle destinate alle ferrovie con 


poco lavoro di trasmissione, si tenta di 
usare la pila del genere cosi detto Le- 
clanché, ma, come è ben noto, questo ele- 
mento non reggerebbe ad un lavoro pro- 
lungato. 

In alcuni grandi centri si è tentato di 
sostituire gli accumulatori alle pile, ma 
questi tentativi non avrebbero altrimenti 
ragione di farsi, se le pile usate avessero 
una tensione più alta, vicino alla teorica, 
vale a dire quella ottenuta calcolando le 
calorie libere svolgentisi per le reazioni 
chimiche nell’ interno dell'elemento e che 
secondo i classici lavori di Favre, Reynier, 
Raoult, Tommasi, ecc., nel sistema Daniell 
sarebbero 50,5; ora il volt corrispondendo 
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a calorie 46,3, la tensione normale o teo- 
rica dovrebbe essere di volt 1,09. 

Sono poi abbastanza noti gli inconve- 
nienti degli accumulatori, ed è facile com- 
prendere come non potranno mai venire 
adoperati se non nei grandi centri, richie- 
dendo essi per la loro manipolazione ope- 
rai, macchine e cure che non possono 
aversi in ogni luogo. 

Sul nuovo dispositivo (Brevetto federale, 
n. 17050) — Chiunque abbia maneggiato 
la pila a solfato di rame, potè osser- 
vare come il basso rendimento che essa 
dà in lavoro, sia dovuto alla diffusione 
del solfato di rame, che, malgrado i tanti 
ripieghi fin qui escogitati, non si è mai 
potuto impedire di arrivare allo zinco, sul 
quale esso si decompone nei propri com- 
ponenti, di cui l'acido solforico si unisce 
allo zinco, formando solfato di zinco che 
si scioglie a misura cbe si forma, ed in 
rame metallico più o meno ossidato, che 
aderisce sull'elettrodo negativo, formando 
un deposito bruno rossastro, che si com- 
porta in parte come un polo positivo chiu- 
dente un circuito di piccole correnti pa- 
rassitarie a danno della corrente princi- 
pale, la cui tensione viene così ridotta. 

In dipendenza di questo fatto abbiamo: 

1° perdita di solfato di rame; 

2° perdita continua anche di zinco, 
senza che la pila produca lavoro esterno 
di sorta ed abbassamento della tensione, 
come fu detto. 

Il problema del perfezionamento di que- 
sta pila, riducendosi adunque ad impedire 
la diffusione del sale depolarizzante, da 
circa vent'anni io avevo fatte prove a que- 
sto scopo, sempre con esito non soddi- 
sfacente, quando nel 1898 avendo, inter- 
posto fra i due elettrodi di un elemento 
Daniell una parete formata con perossido 
di piombo, ottenni non solo un abbassa. 
mento della resistenza interna, ma quel 
che più importa, potei impedire l'arrivo 
della soluzione rameica sullo zinco, in un 
modo quasi assoluto per diversi mesi e 
mantenere così la tensione normale del- 
l'elemento a volt 1,09 circa. 

Di questi miei risultati avendo riferito 
all'ill.mo sig. Preece, direttore dei tele- 
grafi inglesi, autorità universalmente co- 
nosciuta in questa materia, con sua let- 
tera in data 27 gennaio 1899, egli mi 
faceva osservare che da oltre 25 anni i 
signori Siemens e Ilalske di Berlino ave- 
vano tentato questa via, ma senza risul- 
tati soddisfacenti. 

Ora io ci tengo assai a dichiarare che 
non ebbi mai contezza dei tentativi fatti 
dai due celebri elettricisti tedeschi in 
questo senso; l'unico lavoro di questo 
genere che mi fu noto, perchè descritto 
in quasi tutti i trattati sulle pile, fu quello 


(1) Atti R. Ассай. di Napoli - Parte Fisica, ecc. = Vol. XLII n. 8 1907-1908. — (2) Soc. Intern. 
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di Varley, che consisteva nel separare i 
due liquidi della pila con una parete di 
zinco, provvedimento affatto effimero, poi- 
ché questa sostanza, in presenza dell'acido 
solforico libero della pila, scompare for- 
mando del solfato di zinco, che a sua 
volta si scioglie nel liquido che lo con- 
tiene. 

1 dispositivo da me creato, in conse- 
guenza delle mie esperienze, è cosa sem- 
plicissima. Esso si compone di due vasi 
porosi cilindrici (che possono avere anche 
altra forma) di diametri diversi, in modo 
che messi uno nell’ altro, rimanga fra di 
essi uno spazio anulare od intercapedine, 
dello spessore di circa dieci millimetri, 
che viene riempito con una pasta fatta 
col detto perossido di piombo. 

Questi due vasi devono però subire una 
precedente operazione allo scopo d'impe- 
dire la loro frattura, essendo di pareti 
assai sottili. 

Questo dispositivo che viene poi intro- 
dotto in uno dei soliti vasi esterni di ve- 
tro, può comportare lo zinco tanto nel suo 
interno, come all’ esterno, secondo i casi. 

Risultati. — Di quanto risultò dalle 
menzionate esperienze una parte è com- 
provata da documenti di cui ho dato co- 
municazione. La morte improvvisa del 
prof. Pernet del Politecnico di Zurigo, mi 
ha privato del migliore degli attestati, 
poichè solo colà le prove si erano fatte 
con un modello definitivo e pratico. 

Dai diversi esperimentatori, la tensione 
del mio elemento fu trovata fra volt: 1,05 
e volt: 1,10. 


La resistenza interna variante da un 
modello all'altro diede ohm: 1,3 a 5. 

Notevole è l'attestato del prof. Rilliet 
di Ginevra, con cui dichiara: che il mio 
elemento chiuso sopra una resistenza di 
13 ohm circa, durante il lavoro di circa 
1000 ore, non ha variato la sua tensione 
più di '/.vo di volt. 

Credo pur degna di nota la dichiara- 
zione del sig. Bertolani, affermante che 
durante l’esperienza di 20 giorni nessuna 
traccia di sale rameico arrivò sullo zinco. 

Vantaggi pratici, — Attualmente una 
amministrazione telegrafica, per esempio, 
che abbisogni di una tensione di 80 volt, 
deve servirsi di una batteria di гоо ele- 
menti, essendo la tensione delle pile at- 
tualmente in uso di circa volt 0,80: col- 
l'elemento da me modificato basterebbero 
73 unità; in questo caso si risparmiereb- 
bero adunque 27 elementi: a voler essere 
molto prudenti, si puó ammettere che si 
risparmierebbero almeno il 25 °/, degli ele- 
menti. In causa della diffusione del sale ra- 
meico, le pile attuali sprecano circa l'80°/, 
dei materiali in esse usati (è questa una 
affermazione gratuita, ma che afferma un 
fatto riconosciuto dai pratici ed è di fa- 
cile controllo) 

Ora, col mio sistema, essendo impedita 


la diffusione rameica, causa unica di que 
sto spreco, si può ritenere che, se un ele 


‘mento comune consuma, fra sale e zinco, 


per circa 80 cent. all'anno, col mio dispo- 
sitivo si avrebbe un risparmio di almeno 
lire 0,50 per elemento. (1) 


Luigi SAuDINO 
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Studio delle principali sorgenti di luoe dal 
punto di vista dell'igiene deli'occhlo, per 
Broca e Laporte (2). 


ll suo valore venale si aggira intorno 
ad una lira, per un modello di cent. 15 
d'altezza e 9 di diametro. 

Esperienze. — Le esperienze compiute 
su elementi montati col mio dispositivo 
con soluzione di SO* Cu, quasi satura е 
504 Zn, a me'à saturazione, quest'ultima 
come eccitante dello zinco, con modelli di 
circa 15 cent. d'altezza, furono le seguenti: 

a) Presso la Direzione Federale dei 
telegrafi a Berna, dal sig. Direttore tec- 
nico, ingegnere Luigi Vanoni. 

b) A Zurigo presso il Politecnico, dal 
prof. di fisica ingegnere Pernet. 

c) A Ginevra presso l'Ufficio centrale 
dei telegrafi, dal sig. Luigi Curtet. 


d) Pure a Ginevra, dal sig. Rilliet, 
professore di fisica all'Università. 

e) A Parigi, presso il Ministero delle 
Poste e Telegrafi, dal sig. ingegnere Bel- 
lugu, capo del servizio elettrico. 

J) A Bellinzona, presso la Scuola di 
Commercio, dal sig. prof. Giorgio Berto. 
lani, docente di fisica. 

In questa comunicazione sono esposti i 
dati di una numerosa serie di esperienze 
eseguite al Laboratorio centrale di elet- 
tricità, allo scopo di studiare le proprietà 
fisiologiche dell'occhio, secondo le condi- 
zioni in cui esso trovasi esposto all’azione 
della luce; lo studio verte anche sulla ri- 
cerca del sistema più igienico di illumi- 
nazione. | 

Dopo una serie di ricerche sopra sor- 
genti luminose di generi diversi (lampade 
a mercurio e lampade a tantalio) gli A. 
concludono che i diversi focolari sono 
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equivalenti dal punto di vista della facoltà 
di discernere, o acutezza visiva (1). La 
lettura di un testo sarà tanto più rapida 
quanto più l'occhio sarà lontano dal limite 
dell'acutezza visiva; per essere in buone 
condizioni bisogna che l'occhio sia circa 
ad ‘/, di questo limite. Resta inteso che 
la velocità di lettura dipende anche da 
altri fattori importanti; natura della carta 
e dei caratteri, stanchezza più o meno 
grande dei soggetti. 

Esaminando la questione della illumi- 
nazione, per una data acutezza visiva bi- 
sogna avvicinarsi tanto piü all'oggetto 
quanto più debole è la luce. Cosi i carat- 
teri di corpo 11 sono letti, al limite di acu- 
tezza, alla distanza di m. 1.60 quando la 
luce adoperata è di зо lux, еа 1.40 m. di 
distanza quando la luce è di то lux; i ca- 
ratteri di corpo 9 saranno letti alla distanza 
di m. 1.45 рег una luce di тоо lux, е da 
m. 1.30 per 30 lux. 

Non è bene impiegare per la illumina- 
zione di una sala da lavoro nelle scuole 
una illuminazione inferiore a 30 lux circa; 
al di sotto di questa cifra la lettura può 
diventare penosa; sono dovute appunto 
ad una illuminazione insufficiente i nume- 
rosi casi di miopia progressiva che hanno 
sempre principio nelle scuole. 

Da un'altra serie d'esperienze si è potuto 
dedurre che entro larghi limiti di illumi- 
nazione compresi tra 9 e 50 lux, una data 
sorgente luminosa produce sempre lostesso 
sforzo della pupilla, ma questo sforzo va- 
ria con la natura della sorgente. L'occhio 
utilizza in modo diverso le diverse sor- 
genti luminose; con la lampada ad incan- 
descenza ordinaria esso utilizza il 43 ?/, 
di luce; con la lampada a mercurio 32 ?/,; 
con l'arco sotto globo, lontano 34 ?/,, con 
l'arco sotto globo, vicino 25 °/,, finalmente 
con l'arco a fiamma libera solo 22 ?/,. 


E' molto pregiudizievole per la vista; 


sottoporre l'occhio all'azione diretta di una 
sorgente luminosa; ne risulta sempre una 
stanchezza rapida e la produzione di im- 
magini accidentali. Le lampade a mercurio 
danno appunto di queste immagini che 
possono durare 33 secondi; la lampada a 
tantalio ne dà alcune che durano fino 35 
secondi; finalmente la durata delle imma- 
gini accidentali può salire a 43 secondi 
con le lampade ad arco sotto globo e a 
55 secondi con quelle a fiamma libera. 
Lo splendore di una lampada non è il 
solo fattore da corisiderare dal punto di 
vista delle azioni fisiologiche: interviene 
anche la natura delle radiazioni; appunto 
per questa ragione la lampada a mer- 
curio di cui lo splendore è debole, per 
il genere di radiazioni che emette affa- 
tica l'occhio tanto quanto una lampada 
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ad incandescenza o una lampada ad arco 
sotto globo, aventi ambedue uno splendore 
assai più elevato. 

Per riassumere questo studio si può dire 
che dal punto di vista delle azioni fisio- 
logiche le sorgenti di minore splendore 
sono le migliori; per illuminare una sala 
in buone condizioni è necessario uno splen- 
dore medio, che non sia però inferiore 
a 30 lux circa. 


K+ 


Studi sui cambiamenti di resi- 
stenza delle celle di Selenio, per 
F. C. Brown e J. Stebbins (2). 


Gli A. studiano le azioni seguenti sulla 
resistenza delle celle di selenio : 

1. Effetto della pressione, 

2. Sensibilità per la luce a differenti 
pressioni, 

3. Effetto della temperatura, 

4. Sensibilità per la luce a differenti 
temperature, 

$. Azione del perossido di idrogeno 
sulla resistenza, 

6. Effetto delle radiazioni del Radio. 

Le celle usate furono costruite in parte 
da Ruhmer, da Giltay e in parte dagli A. 
stessi. In generale quelle di Ruhmer au- 
mentano la conduttività di circa 20 volte 
quando sono esposte alla luce, quelle di 
Giltay circa 6o volte, e 9 volte quelle 
costruite dagli А. · 

Essi arrivano ai seguenti risultati: 

1. Alle variazioni della pressione mec 
canica esercitata sul selenio corrispondono 
delle variazioni nella resistenza elettrica. 
Una variazione positiva di una atmosfera 
produce (nei casi osservati) delle variazioni 
negative di resistenza da 0.05 a 0.30 per 
cento; ma questo valore è funzione della 
temperatura e della forza elettromotrice 
applicata per la misura della resistenza. 

2. Sia gli aumenti di pressione che 
quelli della temperatura, abbassano la 
sensibilità delle celle per la luce. 

3. L'effetto del radio e del perossido 
di idrogeno è di diminuire notevolmente 
la resistenza. 

Così p. е. una cella avente la resistenza 
di 80.000 ohm, posta alla distanza di $ 
centimetri dalla superficie di una solu- 
zione di acqua ossigenata, ridusse dopo 
pochi minuti la sua resistenza a 50000 
ohm, mentre non cambiò affatto di re- 
sistenza quando, posta nelle stesse con- 
dizioni, fu protetta da un inviluppo di fo- 
glia di piombo, o di alluminio o anche di 
solo cartone. O. S. 


z sqa = us 


205 


La variazione della capacità apparente 
del condensatori coi tempo di scarica, 
e colla frequenza delle correnti alter- 
nate per Bruce V. Hill. (3) 


Furono usati parecchi condensatori e 
furono caricati per tempi ben definiti(20 
secondi). La durata della scarica (tempo 
di scarica) variò da 0.0001 secondi a її 
secondi. 

Con i condensatori a mica di Leeds e 
Northrup, l'A. non osservò alcuna varia- 
zione della capacità, queste invece furono 
notevolissime nei condensatori a carta. 

Studiando il comportamento con le 
correnti alternate, 1'.\. trovò che i suddetti 
condensatori a mica diminuiscono appa- 
rentemente la loro capacità di circa 1 °в 
mentre la frequenza varia di 60a 3000 cicli. 

Negli alıri le variazioni raggiunsero ın- 
vece il 2,5 per too, valore che però è 
ancora abbastanza piccolo, e trascurabile 
per molti scopi pratici. O. S. 


Ü Note L 
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Responsabilità per informazioni com- 
merciali. — La questione della responsabi- 
lità derivante da erronee informazioni commer- 
ciali fornite, ha dato luogo a due interessanti 
sentenze. 

La prima di queste sentenze emanata dalla 
Corte d'appello di Milano in data $ settem- 
bre 1907, riguardava la validità della clausola 
con cui un istituto d’informazioni commerciali 
declini ogni responsabilità per la colpa anche 
grave dei suoi impiegati e commessi. 

Si trattava dell’Istituto berlinese di informa- 
zioni W. Schimmelpfeng, il quale, nei suoi con- 
tratti includeva la clausola seguente: « Il rischio 
inevitabile, annesso all'impiego di corrispondenti 
ed impiegati è a carico esclusivo dell'abbonato. 
Questi rinuncia ad ogni ricorso in caso di danni 
da lui attribuiti ad errori ed alla colpa di au- 
siliari, e rinunzia formalmente di conoscere la 
provenienza delle informazioni fornitegli ». 

Ora la Ditta Huber di Milano, avendo otte- 
nuto dall'istituto predetto di cui era abbonata, 
erronee informazioni sulla solvibilità di un tale 
al quale fece delle forniture e poi non le pago, 
pretendeva il risarcimento dei danni, sostenendo 
che la sopracitata clausola inserita nel contratto 
non fosse valida. La Corte d'appello di Milano 
affermò invece la validità della clausola mede- 
sima escludente ogni responsabilità per colpa 
anche grave degli impiegati dell'istituto. 

« Gli errori e le colpe dei commessi - ebbe 
ad osservare - costituiscono senza dubbio un 
rischio dell'azienda, la quale come normalmente ` 
si avvantaggia dei benefici derivanti dall'opera 
di costoro, così deve sopportarne i danni, caso 
mai si abbiano a verificare. Questo concetto, 
però, giuridico-economico, che è di diritto co- 
mune, può soffrire delle alterazioni mercè del 
contratto. Nessuna disposizione di legge è di 
ostacolo al trapasso del rischio, e le parti pos- 


(1: L'acutezza visiva si esprime con l’inversa dell'angolo sotto cui si vede chiaramente un oggetto ; essa è eguale ad 1 quando si distinguono 
nettamente due rette parallele la cui distanza sottende un angolo di 1 minuto. — (2) ‘Phys. Rew. aprile 1908. — (3) Phys. ‘Rew. Marzo e Maggio 1908. 
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sono convenire che esso anzichè dal debitore 
sia sopportato dal creditore del servizio. А ta!e 
effetto riesce inefficace la distinzione fra colpa 
ieve e colpa grave, ammettendosi da alcuni la 
validità della clausola liberatoria nel primo caso, 
ed escludendola nell’altro. Coloro che cosi га-. 
gionano sogliono addurre due motivi: il primo 
si è che la colpa lata è paragonabile al dolo, e 
nessuno può liberarsi anticipatamente dalle con- 
seguenze del dolo proprio e dei suoi dipendenti; 
l'altro che ogni contratto esige un minimo di 
diligenza nella sua esecuzione; e se si consen- 
tisse che il debitore non debba rispondere nep- 
pure della colpa grave di coloro che presceglie 
per l'esecuzione del contratto, si verrebbe a 
privare d'ogni serietà l'obbligazione, e a garan- 
tire il più volgare e grossolano inadempimento 
contrattuale, senza che neppure il debitore possa 
essere tenuto ai danni. Tali argomenti non con- 
vincono ». 


Le Corte, proseguendo nelle sue considera- 
zioni, dimostra l'infondatezza dei suindicati ar- 
gomenti. Non è possibile infatti confondere e 
neppure equiparare il dolo alla colpa: l'uno è 
sempre accompagnato dall'intenzione prava di 
ledere; l'altra è scevra da tale intenzione; l'uno 
è un fatto cosciente e volontario; l’altro inco- 
sciente e involontario. 


Per quanto la responsabilità del debitore pel 
fatto dei suoi impiegati derivi dalla presunzione 
legale di colpa stabilita dall’articolo 1153 del 
codice civile, nulla vieta che il danneggiato, 
nel cui esclusivo interesse fu stabilita la pre- 
sunzione, riconosca lealmente che il debitore non 
è responsabile e lo assolva anche prima che ne 
sopporti le conseguenze. La Corte soggiunge 
che non è esatto affermare che il citato arti- 
colo 1153 rechi una norma non derogabile da 
private convenzioni, giacchè sin tanto la colpa 
cagioni una semplice lesione patrimoniale, il 
creditore può fissare liberamente col debitore il 
regolamento del danno. 


L'altro argomento, a parere della Corte, può 
aver molto valore quando si tratti di c»lpa pro- 
pria del debitore, ma non ha alcuna efficacia 
quando si tratti della colpa dei suoi dipendenti. 

La diligenza prescritta dall'articolo 1224 del 
codice civile deve consistere principalmente, nel 
caso im esame, nella scelta e nel controllo d-i 
propri impiegati, nell’ organizzare il servizio in 
modo che corrisponda adeguatamente ai suoi 
fini. Se il debitore è in colpa nella scelta o 
nella prcperazione, se impartisce ordini che ca- 
gionano direttamente gli errori è evidente che 
risponde del fatto proprio. 

L'obbligo suo è di mettere a disposizione 
degli abbonati un servizio ben organizzato con 
degli impiegati idonei. Ma, se malgrado ciò, il 
dipendente commetta una grave colpa, nulla 
vieta che le parti si accordino nello stabilire che 
.il debitore non ne debba rispondere. 

« Non vi ha spirito riflessivo - vien detto 
nella sentenza - che possa scorgere in questo fatto 
una tentazione ad deliquendum, che generalmente 
si adduce come motivo proibitore della clausola 
ne dolus vel culpa lala praestetur, giacchè la pro- 
spettiva di essere tenuto responsabile per il cat- 
tivo andamento del servizio e il danno morale, 
che indipendentemente da quello materiale, suole 
colpire l'agenzia, sono coazioni sufficienti del- 
l'obbligo assunto e garentiscono della scrietà 
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dell'intenzione in chi l'assume, malgrado la clau- 
sola di limitazione della responsabilità per la 
colpa dei suoi impiegati. La quale si puó oramai 
considerare come una clausola di stile ispirata 
ala vera esigenza del servizio industriale d'in- 
formazione. Giacchè chi è costretto a valersi 
dell'opera dei dipendenti, che gli occorrono in 
numero rilevante, per un servizio complicato, 
assiduo e grandioso, da disimpegnarsi in ogni 
centro commerciale della terra, per quanto eser- 
citi accurata la scelta, vigile la sorveglianza e 
vasto e costante il controllo, è continuamente 
e inevitabilmente esposto ai rischi della impe- 
rizia, dell'inerzia, della negligenza dei suoi pre- 
posti ed impiegati. Ne consegue che la sua buona 
fede e il suo buon volere nella esecuzione del- 
l'obbligo assunto sono fuori discussione. E se 
il danno si determini, sia anche per colpa grave 
di qualcuno dei dipendenti, la clausola che 1o 
liberi da responsabilità non puó dirsi né contro 
la morale, né contro la serietà del contratto. 
Essa trova un corrispettivo nella quota d'abbo- 
namento, giacché a minore responsabilità corri- 
sponde un minore compenso dell' infor mazione 
avuta ». 

La Corte osserva poi che in istituti commer- 
ciali d'informazioni molto vasti, il cui servizio 
viene esteso alle varie parti del mondo, è giu- 
sto che la ragione strettamente giuridica della 
rappresentanza sia moderata dalla realtà delle 
cose e che il rappresentante abbia la possibilità 
di liberarsi con patto dalia colpa del suo rap- 
presentante. | 

Dopo aver rilevato che questo principio è ога. 
mai pacifico nella giurisprudenza francese e te- 
desca, e che, dopo aver avuto meritata fortuna 
nella nostra dottrina, è stato man mano accet- 
tato anche dalla giurisprudenza italiana, la Corte 
d'appello di Milano ritenne valida la clausola e 
conseguentemente riconobbe l irresponsabilità 
dell'istituto pel fatto che i suoi impiegati ave- 
vano fornito informazioni non esatte dalle quali 
era derivato un danno alla Ditta Huber. La Corte 
stessa però, data la disputabilità della tesi e la 
natura della causa, reputò equo compensare le 
spese di giudizio. 


жа 

L'altra sentenza ё dell'i1 dicembre 1907 cd 
è stata pronunciata dalla Corte d'appello di Ca- 
sale. La questione su cui era chiamata а deci- 
dere tendeva a stabilire la responsabilità dello 
informatore, quando le informazioni erano date 
gratuitamente, 

La Corte ritenne che questa gratuità non po- 
teva esimere dalla responsabilità dei danni de- 
rivanti dalle informazioni date. 

« Sta vero — osservò in proposito — che il 
commerciante il quale riceve gratuitamente le 
informazioni richieste da altro commerciante non 
può calcolare che la persona da cui provengono 
abbia fatto indagini minuziose per accertarsi 
della solvibilità del commerciante cui si riferi- 
scono; egli però ha sempre il diritto che la in- 
formazione richiesta gli sia data senza legge- 
rezza e che la persona da cui emana dica ciò 
che sa e non affermi senza esame cose di cui 
egli medesimo dovrebbe conoscere l'esattezza. 
Deve rimanere sempre in vigore il principio gc- 
nerale che chi reca con dolo e con colpa un 
danno ad altri é obbligato a risarcirlo, onde in 
mancanza di disposizioni speciali deve il prin- 


cipio anzidetto applicarsi in tutta la sua esten- 
sione ». 

Nè, a parere della Corte di Casale, basta per 
esonerare l’informatore dalla colpa che le notizie 
fornite siano esatte, e ciò anche se ne tacque 
d’ importantissime le quali avrebbero potuto 
far modificare l’opinione nascente dalle notizie 
fornite. 

« Come non può dirsi — soggiunge — che 
rende fedele testimonianza tanto chi afferma il 
falso o nega il vero quanto chi tace in tutto o 
‚п parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è 
‘interrogato, così non può dirsi che abbia corri- 
sposto al suo dovere di fornire esatte informa- 
zioni sulla solvibilità di un commerciante chi 
paiesa solo alcuni fatti tacendone altri veri ed 
importanti e che varrebbero a far mutare quella 
opinione sulla situazione di detto commerciante 
che può essere nata basandosi solamente sui 
fatti palesati ». 

Intine la Corte affermò che quando la reti- 
cenza dell’informatore tende allo scopo di faci- 
litare il conseguimento del proprio avere dalla 
persona a cui le informazioni si riferiscono, si 
tratta non già di semplice culpa, ma di vero e 
proprio dolo che in ogni caso deve dar luogo 
alla responsabilità dell'informatore. 


A. M. 


Note FINANZIARIE 


Seonto ufficiale Banca d’Italia B */,. 


Sconti: Francia, 3 — Svizzera, 3. 50— Londra. 2. 50 
— Germania, 4. — Austria, 4. — Belgio, 3.50. . 

QOhéques: Francia 90.95. - 90.85. - Svizzera 99. 97 !/, 
99. 85- Londra 25. 111/,- 28.09!/,- Germania 123 121/,. - 123. 


Officine Elettriche di Valtesio. - Cu- 

neo. — Con sede in Cuneo si è costituita questa 
anonima col capitale di L. 240000 diviso in 
azioni da L. 100 ciascuna. Questo capitale può 
essere aumentato fino ad un milione per sem- 
plice deliberazione del Consiglio di Ammini- 
strazione. 
, Lo scopo della Società è la produzione ed il 
commercio dell'energia elettrica e sue applica- 
zioni, l'assunzione, l'acquisto, la permuta, la 
cessione parziale e totale di derivazioni d'acqua, 
la costruzione e l'esercizio per conto proprio e 
di terzi, di tramvie a trazione elettrica e l’ ac- 
quisto d'impianti elettrici già in esercizio e tutte 
le altre operazioni affini. 

Il Consiglio di Amministrazione é composto 
dei signori cav. Celestino Billia, cav. ing. Ste- 
fano Moschetti e comm. Attilio Pirinoli. 

A sindaci furono nominati i signori Pietro 
Marino, rag. Giovanni Garavelli ed avv. Mar- 
cello Soleri. 

Società Generale Elettrica dell’ Ada- 
mello. - Milano. — Sotto la presidenza del- 
l'on. senatore Mancini ha avuto luogo l’ assem- 
blea ordinaria di questa Società. Erano rappre- 
sentate 45504 delle 50000 azioni sociali. 

La relazione del Consiglio riferisce sulle ri- 
sultanze del primo anno di vita della Società, 
chiuso col 31 di marzo. Questo esercizio dunque 
è stato esclusivamente dedicato all'inizio ed alla 
organizzazione dei grandiosi lavori di impianto 
il cui esercizio formerà in seguito l'oggetto 


principale dell’attività sociale. Quindi il bilancio 
che viene presentato non rappresenta che il pro- 
spetto della misura in cui il capitale versato è 
andato gradualmente trasformandosi negli enti 
attivi degli impianti stessi. 

La relazione quindi ed il bilancio furono al- 
l'unanimità approvati, f 

Vennero rieletti sindaci effettivi i signori in- 
gegnere G. Semenza, rag. R. Vitali, ing. P. Cal- 
zoni, dott. F. Ballardini e cav. G. De Bauer. 

Società Ligure-Pugliese per l’ eser- 
cizio d'imprese elettriche. - Genova. — 
Presieduta dall’ avv. cav. Costantino Tassara e 
con la rappresentanza di N. 5650 azioni è stata 
tenuta l'assemblea ordinaria di questa Società. 

È stato approvato il bilancio del 1907 il quale 
si chiude con un saldo attivo di L. 30980. Que- 
sto utile netto consente di dare al capitale ver- 
sato al 31 dicembre 1907, tenendo presenti le 
condizioni de'la seconda emissione, l’ interesse 
del 4 EM 

Ora il capitale della Società è costituito da 
10 mila azioni da L. 100 ciascuna. 

Distribuzione energia elettrica ing. 
Banfi. - Milano. — Presieduta dall'ing Carlo 
Esterle ebbe luogo un’assemblea straordinaria 
di azionisti rappresentanti N. 4700 delle 6000 
azioni sociali. 

In seguito all’assunzione della distribuzione di 
energia elettrica per una zona più estesa del 
Monzese fu deliberato di aumentare il capitale 
portandolo da L. 600 mila a L. 1,350,000 me- 
diante la emissione di azioni alla pari. 

Vennero in conseguenza approvate alcune mo- 
dificazioni statutarie, e fu aumentato di due il 
numero dei consiglieri eleggendo i signori ca- 
valier, Pietro Cavalazzi e rag. Edoardo Daelli. 


PREZZO DRLI'ORO E DRLL'ARGBNTO 


Parigi, 20 - Argento prezzo al kg. Fr. 91. 

Londra, 19 - Argento pence 25.!/4, all'oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 19 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 54 */, per oncia troy. 


INFORMAZIONI 


PER L'ISTITUTO NAZIONALE 
artistico industriale di Roma 


In conformità alla legge per Roma pro- 
mulgata Fir luglio 1907, n. 502, è stato 
fondato in Roma il Regio Istituto Nazio- 
nale Artistico in Š Michele a Ripa Grande, 
il quale ha per nucleo centrale la serie di 
scuole d'arte che prosperano nell'Ospizio 
di San Michele, una delle più antiche, in- 
signi e doviziose istituzioni di carità pub- 
blica. 

Alle scuole dell'Ospizio sono aggregati 
la Regia Calcografia e il Museo Artistico 
Industriale con ]e sue importanti colle- 
zioni artistiche e col suo prezioso contri- 
buto di esperimenti e di esempi nelle piü 
geniali forme del lavoro moderno. 

Questo felice connubio а” Istituzioni, 
lungi dall'essere una semplice aggrega- 
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zione, dovrà costituire un ordinamento 
nuovo, più vasto, più moderno ed efficace 
che, nella Capitale del Regno, dovrà es- 
sere esempio vivente e fruttuoso di scuola 
educatrice alle svariate forme del lavoro, 
di quelle sopratutto che acquistano pregio 
dal buon gusto e dalla coscienza artistica 
dei lavoratori. 


Per rendere più piano il compito a co-. 


loro che saranno chiamati ad attuare il 
programma saggio e previdente del legi- 
slatore, é stata presentata a S. E. il Mini- 
stro Cocco-Ortu una speciale relazione del 
prof. comm. Giuseppe Castelli, ispettore 
generale dell'insegnamento professionale 
in ltalia. 

Questa dottissima e particolareggiata 
relazione, che dimostra tutta la speciale 
competenza di uno dei piü forti fautori del- 
l'insegnamento professionale in Italia, è 
uno studio completo sia dal lato storico e 
critico che da quello delle proposte per il 
riordinamento tecnico dell'insegnamento. 

L'interessante volume di 285 pagine, 
stampato dalla Tipografia Nazionale, è ric- 
camente illustrato da fotografie rappresen- 
tanti opere importanti appartenenti al tre 
Istituti costituenti la nuova Scuola. 

La relazione è suddivisa in nove capi- 
toli che riguardano i seguenti argomenti: 
studio sulla evoluzione degli Istituti di 
beneficenza e delle scuole di arti e me- 
stieri; notizie storiche e statistiche sul- 
l'Ospizio di San Michele, sulla Regia Cal- 
cografia, sul Museo Artistico Industriale ; 
atti e memorie di amministrazione e di 
legislazione che hanno attinenza con l'l- 
stituto Nazionale di Roma; studi e pro- 
poste sull'ordinamento didattico e tecnico 
che meglio si conviene al nuovo Istituto; 
studi comparativi sull'ordinamento dei 
maggiori lstituti d'arte industriale in Eu- 
ropa. 

In mezzo a così ricco e vario materiale 
vanno in special modo notati i capitoli 
che si riferiscono alla necessità di un me- 
lodo nell'insegnamento professionale, spe- 
cie per le scuole di disegno, ed all'op- 
portunità di fondare a San Michele la 
scuola magistrale per l'insegnamento delle 
arti e dei mestieri e l'Ufficio centrale per 
la preparazione dei modelli da diffondere 
nelle diverse scuole. 

Il volume del prof. Castelli termina por- 
tando in appendice un'interessante rela- 
zione del cav. ing. Emilio Venezian su 
alcune scuole professionali dell'Austria e 
della Baviera. Gz. 


La trazione elettrica nel tunnel del Sem- 
pione passa alla Federazione. 
Nella sua seduta del primo maggio il 


Consiglio d'amministrazione delle Ferro- 
vie federali ha deciso di riscattare gli im- 
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pianti fissi di condutture e d'apparecchi 
nonché le quattro locomotive costruite 
dalla ditta Brown Boveri per la trazione 
elettrica nel tunnel del Sempione. Come 
è noto, questa ditta aveva assunto a pro- 
prio rischio l'impianto e l'organiazazione 
dell'esercizio elettrico per un periodo di 
prova, dopo il quale le l'errovie federali 
dovevano essere lasciate libere di assu- 
mere la continuazione o meno. Il prezzo 
del riscatto di tutto il materiale e degli 
impianti è fissato in fr. 1,2 0,000. 

L'esercizio federale del tronco Briga- 
Iselle & incominciato il 31 maggio. 

ll rapporto della direzione generale dice 
a questo proposito: In considerazione del 
fatto che la trazione elettrica nel tunnel 
del Sempione ha dato risultati favorevoli, 
non v'é ragione perché non si continui 
con questo sistema. Colla trazione a va- 
pore l'inconveniente del fumo nel tunnel, 
specialmente per il personale di guardia 
e di manutenzione della linea, per quello 
della stazione sotterranea e dei treni, sa- 
rebbe eccessivamente grave Inoltre col- 
l'esercizio a vapore si dovrebbe accanto 
alla venulazione artificiale, adottare anche 
il raffreddamento ad acqua in misura as- 
sai maggiore di quella attualmente impie- 
gata e che non potrebbe limitarsi come 
ora alla parte media del tunnel (km. 8 al 
km. 10.250). [noltre la trazione elettrica per 
la piccola estensione del tronco servito nel 
Sempione é notevolmente maggiore della 
media di costo coll'impiego della trazione 
a vapore. Questo peró passa in seconda li- 
nea di fronteai vantaggi sopra accennati. 


L'unità tecnica delle strade ferrate. 


| protocolli riguardanti l'unità tecnica 
delle strade ferrate e quelli relativi alla 
chiusura dei carri vincolati a dogana, com- 
prendenti le disposizioni concretate, salvo 
ratifica dei Governi partecipanti, nella 
terza Conferenza internazionale di Berna, 
che ebbe luogo nel maggio 1907, furono 
dal Governo italiano ratificati nei loro 
testi ufficiali francese e tedesco nel luglio 
dell'anno passato. 

Intervenute le ratifiche di tutti gli Stati 
partecipanti, il Governo federale svizzero 
propose che le nuove disposizioni entras- 
sero in vigore col 1° luglio di quest'anno. 

La proposta fu accettata dal Governo 
italiano e da tutti gli Stati interessati. 

Ed ora con decreto di questi giorni, 
sono state, approvate e rese esecutive 
col 1° luglio venturo, nell'interno del 
Regno, le disposizioni contenute nei citati 
protocolli. 

Col decreto medesimo 6 abrogata, a de- 
correre dal 1° luglio stesso, e in quanto 
sia contraria alle nuove disposizioni, la 
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parte seconda delle istruzioni riguardanti 
il materiale rotabile, approvate con de- 
creto ministeriale 14 febbraio 1902 e 27 
giugno 1905, ed è pure abrogata ogni 
altra disposizione contraria. 

Alla esecuzione del provvedimento sud- 
detto concorreranno. ciascuno nella pro- 
pria competenza, la Direzione generale 
delle Ferrovie dello Stato, l'Ufficio spe- 
ciale per le ferrovie e la Direzione gene- 
rale delle Gabelle. | 
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Tramvia elettrica per la Valle Tibe- 
rina. — Nella residenza comunale di Poggio 
Mirteto si sono radunati in questi giorni i sin- 
daci di Leprignano, Fiano Romano e Civitella 
S. Paolo per prendere accordi sulle pratiche da 
farsi per la costruzione di una tramvia per la 
Valle Tiberina da concedersi o alla Società Belga 
della Civita Castellana, o ad altra Società da 
scegliersi. 

Impianti autorizzati nel 1907. — È 
stato testé pubblicato l'elenco degli impianti di 
condutture elettriche autorizzate nel 1907, che 
fu compilato per ordine del Ministro di Agri- 
coltura Ind. e Commercio. 

Tale pubblicazione, al pari di quella analoga 
apparsa lo scorso anno, contiene per ciascun im. 
pianto l'indicazione delle località che esso inte- 
ressa e della Ditta che lo esercita e, inoltre, al- 
cuni dei principali dati tecnici che lo caratte- 
rizzano. 

Dalle notizie raccolte si rileva che durante il 
1907 furono autorizzati complessivamente nel 
Regno 226 impianti di linee elettriche a scopo 
industriale, con una diminuzione di 13 rispetto 
a quelli del 1906. 

Le officine generatrice di nuovo impianto 
ascendono a 88 (37 meno di quelle dello scorso 
anno) e rappresentano nel loro complesso una 
produzione di energia di circa 18500 KW. 

Come nel 1906, il maggior numero di auto- 
rizzazioni è stato rilasciato nella Lombardia e 
nel Piemonte, ma i maggiori aumenti rispetto 
al numero di consensi accordati nell'anno pre- 
cedente, si sono avuti nel Veneto e nelle Marche 

Il più importante impianto dell'annata è quello 
attivato dalla Società Idro-Elettrica Ligure, la 
cui stazione generatrice, posta nel Comune di 
Isola in provincia di Parma, ha una potenzialità 
di circa 6500 KW. 

Il volumetto si compone di un centinaio di 
pagine in ottavo grande ed il materiale in esso 
contenuto venne elaborato dalla Divisione Indu- 
stria e Commercio. 

Nuove linee elettriche Svizzere. — È 
stata inaugurata la ferrovia elettrica che da Pon- 
tresina va al ghiacciaio del Morterratsch c che 
collega Pontresina con Samaden. È stato pure 
inaugurato il tronco ferroviario elettrico da Ar- 
gentieres a Chateland e che riunisce la linea 
Svizzera da Chateland a Martigny. 

Fabbricazione elettrica dell'acciaio. 

Nelle officine della Società del ferro c del- 


l'acciaio Rochling di Volklingen sul fiume Saark, 
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la produzione dell'acciaio viene eseguita regolar- 
mente da circa un anno col metodo elettrico. 

Ultimemente queste officine furono visitate da 
un certo numero di persone interessate, le quali 
rappresentavano diversi rami dell'industria del 
ferro e dell’acciaio in Germania, Svizzera, Bel- 
gio, Russia e Giappone. Lo scopo principale 
della visita era di vedere un nuovo tipo di 
forno per un carico di tre tonnellate; tale forno 
resta in servizio ininterrotto da parecchie setti- 
mane e purifica il carico liquido del converti- 
lore basico eliminando ogni traccia di zolfo e 
di fosforo. 

Il nuovo forno è del tipo forno di Kjellin sul 
quale sono stati eseguiti diversi perfezionamenti 
molto originali. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto e 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ecc. presse 
Amministrazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 3 agosto al 16 novembre 1908. 


Telegraphic Typewriter Company, a 
New Yark: Perfezionamenti nei ricevitori stam- 
patori telegrafici — richiesta il 20 luglio 1907, 
per anni 15. 

Lacy Howard, a Carshalton (Gran Breta- 
gna): Méthode et appareil pour produire des 
effets radioactifs — richiesto il 3 agosto 1907, 
per anni 15. 

Allmänna Swenska Elektriska Aktie- 
‘baloget, a Westeräs (Svezia): Dispositivo 
per la regolazione graduale del potenziale di 
circuiti di corrente elettrica alternata — ri- 
chiesto il 23 novembre 1907, per anni 6. 

Artom Alessandro, a Torino: Sistema di 
telegrafia senza filo dirigibile — richiesto l’11 
aprile 1907, per anni €. 

Lo stesso. Sistema di dispositivo che permette 
di evitare la rotazione delle antenne in una 
stazione di telegrafia senza filo dirigibile, e 

` particolarmente di determinare la direzione di 
una stazione trasmettitrice — richiesto Pri 
aprile 1907. per anni 6. 

Dugasz Vilmos, Kaldor Simon e Szende 

. Bélà, a Budapest (Ungheria): Dispositif té- 
léphoniqua pour trains de chemins de fer — 
— richiesto l'11 novembre 1907, per 1 anno. 

Felten e Guilleaume-Lahmeyérwerke 
Aktien-Gesellschaft, a Francoforte s/M. 
(Germania): iMotcur électrique à répulsion 
interverti. ( Rivendicazicne di priorità dal 15 
agosto 1906) — richiesto il 10 agosto 1907, 
per anni 15. 

Fenoglio Giovanni fu Luigi, a Torino: 
Apparecchio per la magnetizzazione dell'ac- 
ciaio per calamite permanenti — richiesto il 
7 luglio 1907, per anni 3. 

Fry Henry Ernest, a Godmaustone, Dorset 
(Gran Bretagna): Perfectionnements dans les 
procédés et appareils pour la production de 
l'électricité au moyen de la vapeur — richie- 
sto il 16 novembre 1907, per anni 6. 

Pastori Ernesto, a Torino: Nuovo tipo di 
nucleo d'indotto a tamburo per dinamo od 
induttore esterno fisso col quale restano eli- 
minate quasi totalmente le perdite di energia» 


per isteresi e correnti di Foucoault — richie- 
sto il 20 novembre 1907, per anni 2. 

Robecchi Enrico di Giovanni, a Napoli: 
Candela ad alta tensione per l’ accensione 
elettrica dei motori ad esplosione — richie- 
sto il ro ottobre 1907, per anni 2. 

Siemens & Halske Aktien Gesellschaft, 
a Berlino: Sistema di collegamento per im- 
pianti telefonici in cui l'abbonato chiamante 
per mezzo di un contatto al suo posto d'ab- 

. bonato, e mediante corrispondenti selettori 
. alla centrale si mette in comunicazione anto- 
matica con l’abbonato da lui desiderato — 
richiesto il 7 novembre 1907, per anni 15. 

Thomson Houston, A. E. G., Società 
Italiana di Elettricità, a Milano: Tra- 
sformatore elettrico a gradi ( Rivendicazione di 
priorità dat 19 luglio 1906) richiesto il 18 lu- 
glio 1907, per anni 6. 

Allgemeine ElektricitAts - Gesellschaft, 
a Berlino: Dispositivo per eccitare rocchetti 
o bobine ausiliari per la commutazione nelle 
macchine a corrente alternata con collettore 
e con spazzole di corrente circuito. (Complelivo 

- della privativa 85882. (Rivendicazione di pro- 
prietà dal 15 novembre 1906) — richiesto il 
15 novembre 1907. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Hewma-Milano, 20 Giugno 1908. 


Acciaierie Terni L.1510 — | Langen-Wolf....L. 455 — 
АІ. F. Piombino. » 224—- | Ligniti..... ee.» 01— 
Ansaldo........ » 205 — | Metalli............ 184 — 
Agoto........... > 228 — Miani Sivestri.. > —— 
Bredal.......... > —— Montecatini.... » 12050 
Carburo ital » 1032 — Off. El.Genovesi > — – 
Condotte ....... » 320— Pia Marcia..... » 1490 — 
Edison Milano.. > 655 — | Richard-Ginori. + 389 — 
Elba............ > 463 — | Siderurg. Savona» 360— 
Elettrochimica. > 81 — Soda.......... eo ——"* 
Ferriere........ » 248 — | Teonomasio...... » 110— 
Forni elettrici.. > 81— | Trams Roma. .. » 2652 — 
Gas Roma...... » 1104 — Valnerina ..... » 162— 
Kerka.... . » 445 — Vezsola......... > —— 
METALLI. 
Pressi per tonn.ing]. = 1016 kg. 
Londra, 19 Giugno 1908 

Rame G. M. B. (contanti) » Let. 58.7. 6 

Id. Best selected tak И e» 62. — — 

Id. Elettrolitico . . . . > 60. — — 

Id. in fogli . . . + + + + > 72 — — 
Stagno (contanti). . . . . . » 127.5. —- 
Piombo inglese (contanti) . . . > 13.2. 6 

Id. spagnolo. . . . . . + > 12.15 — 
Zinco ordinario . » 18. 17 6 


(Metallurgica) Livon. 
Al Quintale tranco Italia 
Rame in fili 2 m/m e più. . . . š - —— 


9 m/m e meno . . — — 


CARBONI DA MACCHINA. 


Geneva, 20 Giugno (Per tonnellata, al vagone) 


» » ` 


Cardiff extra . . . 1.89.50 а 88 — 
Cardiff la qualità › 31. 50а82.— 
Newport . . . » 99. — a 80. — 
Newcastle . » 27. — a 21 50 
Newpelton . » 28.50 a 26 — 
Antracite grossa . > 40.-& —. — 

Id. Cobles ° x 48. — а —.— 

Id. Pisello » 83.— а —.— 


Id. minuta . • .91— 8 —. — 


—w—accw aacarsrsssmar r 
Prof, A. BANTI Direttore responsabile. 
L’ Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 13, 1908. 
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LA SALDATURA ELETTRICA 


fatta con l’arco voltaico 


Due sono i metodi fondamentali per ese- 
guire la saldatura elettrica; la saldatura per 
contatto e la saldatura con arco. La prima è 
applicabile specialmente ai fili e alle sbarre 
e consiste nel riscaldare mediante l'effetto 
Joule i due capi dei pezzi da saldare, te- 
nuti stretti fra delle pinze, e stringerli poi 
uno contro l'altro. Nel secondo metodo il 
pezzo da saldare viene impiegato come 
uno degli elettrodi, mentre l'altro elet- 
trodo è un grosso carbone uso lampada 
ad arco (processo de Bernardos) o pure 
un'asta dello stesso metallo di quello da 
saldare (processo Slavianoff); tra questi 
elettrodi si fa scoccare l'arco voltaico. 

Per ciò che riguarda ciascuno di que- 
sti due processi, crediamo utile riportare 
alcuni dati pratici forniti da case specia- 
liste di costruzioni elettriche. 

Generalmente il carbone viene messo 
in comunicazione col polo positivo della 
sorgente e il pezzo da saldare col polo 
negativo ; tuttavia col ferro e l'acciaio il 
pezzo costituisce lanodo e il carbone è 
il catodo, Per regola generale l'uso del pro- 
cesso Slavianoff -dà migliori risultati di 
quello de Bernardos. L'arco ottenuto col 
carbone è infatti ad una temperatnra forse 
troppo elevata e produce una viva ossida- 
zione; quando per es. si lavora della ghisa 
questa si trasforma quasi sempre in ghisa 
bianca e dura. L'arco prodotto tra metalli 
è invece ad una temperatura molto più 
bassa e lo inconveniente suddetto viene 
quindi evitato. Appunto perciò questo se- 
condo metodo è usato di preferenza quando 
la parte saldata non deve passare ancora 
sotto l'utensile; tra gli stabilimenti indu- 
striali che adottano la saldatura elettrica 
citiamo: le acciaierie di Thy-le-Chateau, 
la Società anonima Leonard-Giot, a Mar- 
chienne, l'Unione delle acciaierie di Mar- 
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cinelle, le Fonderie d'Art de Haine-Saint- 
Pierre, le acciaierie Henricot, Court Saint- 
Pierre, ecc. | 

Gli attrezzi necessari sono d'altronde 
identici in entrambi i metodi e si com- 
pongono di una generatrice a corrente 
continua, azionata da una macchina a va- 
pore, un motore a gas, un reostato di 
eccitazione, una resistenza di regolaggio 
e alcuni ferri e carboni. 

La dinamo, dovendo fornire delle for- 
tissime correnti, specialmente nel mo- 
mento dell'accensione dell'arco, deve es- 
sere d'un tipo speciale e regolabile me- 
diante il campo, ossia dal lato dell'indut- 
tore. La tensione ai morsetti, che si re- 
gola mediante il reostato di eccitazione 
o di campo, sarà normalmente di 65 volt. 

La resistenza di regolaggio che serve 


‘a modificare la corrente fornita all'arco e 
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che è inserita dal lato dell'indotto, non 
deve comprendere più di quattro o cin- 
que tasselli di ottone; siccome essa non 
modifica il carico della macchina, ma as- 
sorbe per effetto Joule l'energia che, in 
sua assenza, passerebbe nell’arco, sarebbe 
poco pratico di lasciarla costantemente in 
circuito; appunto perciò, quando la cosa 
è possibile, si fa il regolaggio agendo 
sull’induttore. 

Si fa del resto un'eccezione ricorrendo 
ai reostati, poichè si può modificare l’in- 
tensità facendo variare la lunghezza del- 
l'arco, e lo stesso operaio, con un po' di 
pratica, acquista rapidamente l'abilità ne- 
cessaria per fare l'operazione. Egli senza 
fatica riconosce subito quale intensità de- 
ve essere impiegata per questa o quella 
operazione; divide allora per categorie i 
i pezzi da riparare, secondo l'importanza 
dei difetti da togliere e in tal modo l'ope- 
raio può fissare peri pezzi di ogni gruppo 
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una data posizione del regolatore, allun- 
gando o raccorciando l'árco, secondo il 
bisogno. 

Suppongasi per esempio di dover ottu- 
rare un foro in un blocco di ghisa. L'o- 
peraio dopo essersi coperto la testa col 
casco di cuoio con finestre a vetri affu- 
micati, pone il blocco sopra un tavolo di 
ghisa, detto tavolo da saldatura, al quale 
fa capo una delle condutture di corrente 
(la positiva secondo quello che è stata 
detto precedentemente); all'altro estremo 
della conduttura a traverso un reostato 6 
un amperometro, trovasi connesso l'elet- 
trodo di carbone o di metallo, inserito nel 
manico da saldare. 

Cid fatto, se il saldatore lavora. соп 
l'arco a carbone, colloca nella cavità da 
colmare dei detriti di ferro che ricopre 
di un ро’ di sabbia o di polvere da sal- 
dare; egli adesca l'arco mettendo il car- 
bone a contatto con i detriti, poi lo al- 
lontana ; la lunghezza normale é da 15a 
25 mm. - | | : 

Non appena egli s'accorge che ıl me- 
tallo fuso aderisce bene alla superficie del 
pezzo, interrompe la corrente e dà ripe- 
tuti e rapidi colpi di martello; se il buco 
è troppo grande per poter essere chiuso 
in una sola volta, l'operazione vien ri- 
petuta. . . 

Se per saldare s'impiega l'elettrodo di 
metallo il processo è identico; in tal caso 
l'elettrodo stesso fonde e riempie la ca- 
vità. Una cosa da evitare è l'incollamento 
dell'asta al pezzo; per non far avveniré 
ciò l'operaio deve usare la maggiore at- 
tenzione. 

Un altro metodo è il seguente: dopo 
aver scaldato sufficientemente il metallo 
in vicinanza del guasto da riparare, me- 
diante l'arco, si fa strisciare sul pezzo 
una sbarra di ferro o di acciaio dolce; il 
metallo fonde rapidamente e riempe la 
‘ fenditura o la cavità. Appena si comprende 
che la quantità di metallo fuso è suíh- 
ciente, la sbarra di ferro vien ritirata. È 
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bene tuttavia continuare a riscaldare an- 
cora per qualche istante la parte riparata, 
onde rendere più perfetta la sua omoge- 
neità, dopo di ciò si batte rapidamente 
col martello. 

Se il difetto si presenta male, quando 
cioè la cavità non è apparente in tutte 
le sue parti, bisogna far fondere le parti 
salienti, prima di riscaldare tutti 1 bordi. 

Quando si tratta di riempire uno spazio 
libero dai due lati di una lamina di me- 
tallo, si dispone da un lato un fondo re- 
frattario, trattenuto da un mastice qua- 
lunque: con tal mezzo si evita la perdita 
del metallo. 

La quantità di materia impiegata è in 
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ogni caso assai ridotta e non eccede in 
genere il volume esatto della cavità da 
riempire. Nella maggior parte dei casi la 
durata dell'operazione è di due minuti; 
per fori a bordi salienti, l'operazione può 
durare 3 e più minuti. L'intensità da usare 
non oltrepassa generalmente 250 amp.; a 
volte può ridursi a 150-200 amp. 

Il lavoro utile di saldatura è di 4 ore 
in media per giornata di to ore di la- 
voro. | 

Quando si faccia uso di elettrodi in car- 
bone, il numero delle bacchette consumate 
è di 2 o 3 al giorno, posto ch'esse ab- 
biano una lunghezza di 40 o so centi- 
metri. 
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RICERCHE SULLE CORRENTI TELLURICHE 


Da qualche tempo mi occupo della pos- 
sibilità di utilizzare le correnti telluriche, 
che circolano sotto la superficie del suolo, 
quale forza elettromotrice pel funziona- 
mento dei microfoni con relative bobine 
d'induzione. Le prime mie ricerche furono 
fatte con due lastre di rame argentato di 
25 cm. di lato sotterrate entro un locale 
appartato а m. 1,50 dal piano stradale. 
La distanza tra le lastre sotterrate era di 
due metri circa. L'intensità della cor- 
rente misurata con un sensibilissimo gal- 
vanometro a sospensione con filo di boz- 
zolo, era talmente debole da ottenere Ia 
massima deviazione di 20°. 

Nonostante il potenziale elettrico otte- 
nuto con sì primitivo dispositivo, fosse 
tanto debole, volli provare di azionare un 
microfono granulare di piccola resistenza 
con relativa bobina d'induzione ed il ri- 
sultato fu abbastanza soddisfacente perchè 
mi fu possibile di conversare su una linea 
telefonica ad un solo filo lunga 4,000 
metri circa e le parole erano più intense 
di quelle trasmesse con un trasmettitore 
magnetico. 

Questo primo risultato m’incoraggiò a 
proseguire negli esperimenti i quali fu- 
rono i più svariati tanto nella forma e 
qualità delle lastre metalliche adoperate 
quanto per la varietà di terreno esperi- 
mentato nel quale ho sotterrato le lastre. 
Гіпога con una lastra di rame ed una 
di zinco entrambe di forma quadrata col 
lato di un metro, sotterrate orizzontal- 
mente in terreno tufaceo in aperta cam- 
pagna alla profondità di 3 metri circa 
nella direzione Nori Sud sul meridiano 
astronomico, ho ottenuto una deviazione 
nel galvanometro di 50°. Ho collocato le 
lastre nella direzione di Nord-Sud in luogo 
di Nord-Ovest perchè in quella direzione, 
nelle osservazioni da me eseguite, ho ot- 
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tenuto valori piu alti, nè ho riscontrato 
in quella direzione la immediata pola- 
rizzazione delle lastre. 

Altre osservazioni fatte in proposito 
mi hanno data la convinzione che sotter- 
rando le lastre ad una profondità consi- 
derevole si possa ottenere delle correnti 
di maggiore intensità, le quali potrebbero 
essere facilmente immagazzinate in pic- 
coli accumulatori. 

Con la corrente elettrica tellurica che 
ho ottenuta nel modo suddetto ho azio- 
nato un microfono con rocchetto d'indu- 
zione col quale ho potuto parlare discre- 
tamente su una linea telefonica a filo 
semplice, lungo 4 km. 

In quanto alla determinazione dell’ in- 
tensità elettrica ottenuta, questa ha un 
carattere empirico, perchè finora non ho 
avuto a mia disposizione istrumenti di 
misura di precisione. 

Non occorre dire che ho adoperato 
conduttori isolati per la comunicazione 
fra le due lastre e gli apparecchi. 

Presentemente sto studiando un dispo- 
sitivo per rinforzare i suoni trasmessi con 
microfoni azionati con correnti telluriche, 
e in caso di buona riuscita, tali apparecchi 
potrebbero servire alla telefonia da campo. 


Ing. E. Canovi. 
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INTERRUTTORI PER VOLTOMETRI 
a più scale, 


Affine di rendere praticamente impos- 
sibile qualsiasi guasto ai vari avvolgi- 
menti di un voltometro a più scale, con- 
nettendo ad essi potenziali superiori alle 
capacità stabilite, l'American Instrument 
Co. di Filadelfia ha costruito uno speciale 
interruttore, che viene montato sulla stessa 


base dell'istrumento. L'indicatore ordi- 
nariamente é sempre sulla posizione di 
« aperto » (open) fig. 232. 

Connettendo l'istrumento, senza por 
mente a quale scala si voglia adoperare, 


Fig. 2320 


il bottone viene girato sino a che l'indica- 
tore segna la capacità desiderata. Fatta 
la lettura, l'indicatore torna alla posizione 
di « aperto » non appena che si tocchi un 
altro bottone o si chiuda l’arresto dello 
istrumento. 


C. P. 
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OSSERVAZIONI SUGLI ARCHI LUMINOS” 


Le lampade cosidette ad arco luminoso 
o fiammante differiscono, come è noto, in 
modo sostanziale dalle vecchie lampade 
ad arco ad elettrodi di carbone, che sem- 
brano destinate a cedere presto il predo- 
minio a quelle o ad altri tipi di lampade 
ad arco che potessero essere inventate. 

La lampada ad elettrodi di carbone 
porta impropriamente il nome di lampada 
ad arco perchè la quasi totalità della luce 
emessa dipende dall’altissima temperatura 
degli ‘elettrodi e specialmente dalla for- 
mazione del cratere. L'arco voltaico di- 
viene quasi un fenomeno secondario dal 
punto di vista del rendimento luminoso. 

Nelle lampade di tipo moderno invece, 
la massima emissione di luce proviene 
dall'arco che viene reso luminoso; la for- 
mazione del cratere è d'importanza affatto 
secondaria. I | 

[Finchè la sorgente delle radiazioni sia 
un corpo solido, Јо spettro sarà continuo 
col maximum di energia nelle radiazioni 
infra-rosse non luminose e la maggior 
parte delle radiazioni visibili nella zona 
rossa poco luminosa e nel bleu. Non sem- 
bra che vi sia posibilità di far raggiun- 
gere ad un solido incandescente una tem- 
peratura tale da avere il maximum di 
energia nello spettro visibile, molto meno 
poi di averlo nelle zone più vantaggiose 
dello spettro stesso. 

Gli archi a fiamma d'altra parte, danno 
uno spettro discontinuo e, in tali condi- 


zioni, non può stabilirsi una relazione fra 
la posizione del punto di massima ener- 
gia e la temperatura; è possibile poi che 
- quel punto possa essere nella zona del 
violetto o dell'ultra violetto. Nel fare 
quindi la scelta delle sostanze da adope- 
rarsi per la preparazione degli elettrodi 
di queste lampade, si deve aver cura di 
sceglierle tali da ottenere uno spettro 
molto luminoso appunto nelle zone favo- 
revoli ossia nel giallo o nel giallo-verde 
e ciò per avere il massimo rendimento. 
Occorre osservare peraltro, che per avere 
una colorazione simpatica della luce, oc- 
corre che vi entrino copiose radiazioni 
rosse e violetto-bleu. Quindi il massimo 
rendimento luminoso è praticamente in- 
compatibile colla produzione di una luce 
che si avvicini al bianco. Così, per esempio, 
la fiamma di un arco in cui gli elettrodi 
sono impregnati quasi esclusivamente di 
fluoruro di calcio, dà uno spettro special- 
mente intenso nella regione giallo-verde 
e presenta appunto un rendimento lumi- 
noso grandissimo, rendimento peró che 
diminuisce in modo rilevante appena si 
voglia modificare il colore della luce ag- 
giungendo altre sostanze. 

La lampada ad arco luminoso al tita- 
nio invece ci dà una luce bianca bellissi- 
ma, ma il rendimento è di pochissimo 
superiore a quello di un arco ordinario 
a forte densità di corrente. . 

Quindi un primo problema, che ancora 
aspetta una soluzione completamente sod- 
disfacente riguardo alle lampade ad arco 
luminoso, è quello di trovare un' equo 
compenso fra il colore della luce ed il 
rendimento luminoso della lampada. 

Un'altra difficoltà da superarsi è costi- 
tuita dai prodotti della combustione. Il 
carbonio è una delle poche sostanze che 
si ossidi producendo un gas incolore e 
praticamente innocuo. Tutte le sostanze 
adoperate attualmente per la preparazione 
degli elettrodi danno degli ossidi solidi 
con emissione di vapori che occorre eli- 
minare ricorrendo ad opportuni tiraggi 
per non avere opaco il globo. Se gli elet- 
trodi poi sono impregnati di una miscela 
di sostanze, i prodotti dell'ossidazione dei 
componenti dovrebbero essere di volati- 
lità simile perchè non tendano a strati- 


ficarsi. 
Quanto alla durata degli elettrodi, ci 


si presenta il solito dilemma e cioè che 
la loro durata è in ragione inversa del 
rendimento luminoso della lampada. Così 
le prime lampade con elettrodi al fluo- 
ruro di calcio davano una luce fortissima, 
ma gli elettrodi duravano troppo poco; 
infatti quelli lunghi circa 45 cm. avevano 
appena una vita di 12 ore. Le lampade 
al titanio e alla magnetite invece ci of- 


(*) Dr. K. G. Frank, E. T. Z, 1904. fasc. 21. 
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frono il vantaggio di una vita assai lun- 
ga, giacchè gli elettrodi possono benissi- 
mo durare un centinaio di ore, ma hanno 
in compenso un rendimento luminoso 
piuttosto modesto se si paragonino con 
quelle del fluoruro di calcio. 

A propostito di queste lampade alla 
magnetite, crediamo interessante riportare 
compendiosamente alcune osservazioni 
fatte dal sig. G. M. Dyott in seguito ad 
una serie di esperienze. 

Egli adoperava una lampada con l'elet- 
trodo negativo formato di magnetite (Fe, 
O, ) nella proporzione del 60 °/,, ossido 
di titanio (T? O.) 27 '/, e minerale di ferro 
cromico (Fe Cr. О,) 13 ?/,. Per Pelet- 
trodo positivo fu adoperato prima il ferro 
e quindi del rame e del bronzo. Il dia- 
metro degli elettrodi era di 15 mm. circa. 

La caduta di potenziale è di 7 volt 
quando gli elettrodi si toccano e sale bru- 
scamente a 35 volt quando vengano por- 
tati ad una distanza di circa 2,5 mm, Se- 
parando ulteriormente gli elettrodi, il 
voltaggio cresce in modo uniforme fino 
ad un certo punto critico in cui torna a 
crescere bruscamente, fenomeno analogo 
a quanto avviene nelle ordinarie lampade 
ad elettrodi di carbone. Un arco a ma- 
gnetite di una lunghezza di 3/4 di pollice 
(19 mm. circa) richiede da 5 a 6 ampére 
con una potenza di circa 400 watt. 

La zona più luminosa della fiamma es- 
sendo in prossimità dell’ elettrodo nega- 
tivo, si propone di tenere questo supe- 
riore (arco rovesciato), però le esperienze 
del sig. Dyott, che correda il suo studio 
con interessanti fotografie dell'arco, fa- 
rebbero ritenere che in tali condizioni la 
totalità della luce emessa risulta inferiore. 

Gli archi a magnetite sono soggetti a 
interruzioni nella luce durante le quali la 
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lampada emette solo un bagliore gial- 
lastro. Tali interruzioni possono durare 
fino a vari minuti e costituiscono l'incon- 
veniente principale di questi tipi. Questo 
fenomeno sembra dovuto alla presenza di 
particelle dell’ elettrodo negativo che si 
depositano su quello positivo. Adope- 
rando invece del ferro o del rame, del 
bronzo, si è constatato che il lamentato 
inconveniente accade meno frequentemente 
ed ha minore durata. 

E necessario preparare l'elettrodo ne- 
gativo con grande cura, mescolando bene 
tutti i componenti perchè se l'arco si for- 
inasse in un punto dell'elettrodo dove si 
trovasse solo della magnetite, si avrebbe 
una fiamma azzurra con molto fumo. 

Da quanto precede, si comprende come 
le lampade ad arco fiammante si debbano 
ancora considerare allo stato sperimentale. 

Non si deve poi trascurare un’ ultima 
osservazione assai importante, Le lampade 
in questione ci danno un rendimento lu- 
minoso molto maggiore delle altre nelle 
stesse condizioni, ossia con pari consumo 
di energia. Questo è indubbiamente un 
vantaggio ma, dal punto di vista dell'uti- 
lizzazione pratica su vasta scala sarebbe 
da preferirsi una lampada che ci offrisse 
una buona luce con un consumo minore 
dell'attuale, specialmente riducendo il vol- 
taggio. Ciò sarebbe di speciale importanza 
adoperando queste lampade in serie per 
illuminazione stradale. 

Quando il problema verrà considerato 
sotto questo punto di vista e saranno of- 
ferte soluzioni soddisfacenti, potremo ri- 
tenere che le lampade ad arco luminoso 
sono entrate definitivamente nel campo 
delle pratiche applicazioni. 


U. F. 
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СОМЕ SI AMMINISTRANO LE OFFICINE ELETTRICHE 


negli Stati Uniti d" America 


Mentre si pone in generale una grande 
attenzione a tutti i progressi e le novità 
tecniche degli S. Uniti d'America, soltanto 
di rado vengono valutati i mezzi industriali 
e d'amministrazione che si usano laggiù. 

La maniera americana di condurre gli 
affari merita invece la massima attenzione 
perchè ci mostra un’organizzazione perfetta, 
alla quale deve ascriversi una gran parte 
dei successi e degli slanci dell'industria 
americana. 

L'origine di questi metodi d'affari delle 
industrie elettriche, in special modo quelle 
della propaganda e dei metodi di venMita, 
sono di data recente e la gigantesca esten- 


sione ottenuta dalla elettricità negli Stati 
Uniti, è messa in evidenza da una interes- 
sante statistica fatta dall’ Electrical World ; 
secondo la quale ecco a quanto ammon- 


tano le entrate: 
1906 


1905 | 

Migl. Doll. —Migl. Doll. 
Telegrafia e cavi telegrafici, 45 $0 
Telefonia, 140 165 
Illuminazione elettrica, 135 175 
Tramvie e ferrovie elettr., 325 360 
Trasporti di forza, 75 100 
Diversi, 280 400 


Da queste cifre emerge non soltanto la 
grande diffusione dell'industria elettrica 
nell'America del Nord, ma il grande svi- 
luppo dovuto, in gran parte, perciò che, 
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riguarda luce e trasporto di forza, ai me- 
todi di propaganda che vengono adope- 
rati principalmente dalle centrali locali. 
Si è riconosciuto che « una centrale non 
è soltanto una fabbrica, ma anche un 
commerciante al minuto dei proprì pro- 
dotti e, come tale, deve porre in movi- 
mento tutti i mezzi per abbattere la con- 
correnza e per aprire nuove vie all’esito 
dei suoi prodotti ». (El. Worid). 

Da questa intuizione, é derivata la fon- 
dazione di un'organizzazione che ha dato 
fin'ora ottimi risultati, « la Cooperative 
Electrical Devolopment Association » che 
€ la vera dimostrazione dell'attività com- 
merciale americana. 

I membri di questa Società sono grandi 
e piccole fabbriche di materiali elettrici, 
centrali elettriche e ditte per impianti 
elettrici i quali si sono uniti per fare 
avere il massimo impiego possibile della 
elettricità nelle case, nell'industria e nel 
commercio e per ampliare per mezzo 
di un'efficace e sistematica vendita lo smer- 
cio dei prodotti dell'industria elettrotecnica. 

L'attività della Società non si estende 
soltanto alla propaganda semplice ma 
sopratutto alla formazione di abili ven- 
ditori, agenti e ingegneri specialisti, 

Esiste un corso regolare dove questa 
gente viene istruita e introdotta nei se- 
greti dell'arte della réclame americana; 
poi passano nelle singole centrali o ven- 
gono dedicati temporaneamente alla pro- 
paganda di uno speciale articolo. 

La Società sopraintende poi alla pro- 
duzione di materiale da réclame : prospetti, 
note di prezzi e pubblicazioni di réclame 
d'ogni sorta. Tutte queste disposizioni е 
misure vengono eseguite con grandi mezzi, 
condotte e organizzate con la massima 
cura. 

ll successo ottenuto si puó vedere oltre 
che dalle cifre su citate da queste altre che 
riportiamo. Nel 1906-07 96 centrali hanno 
installato reparti speciali per réclame e 
vendita e moltissime cominciarono a inse- 
rire articoli sui giornali quotidiani; 165 han- 
no allestito degli ambienti per esposizione 
del materiale e 43 centrali hanno aumentato 
le loro rendite di 420,000 dollari con la 
réclame. 

La Cooperative Electrical Development 
Association ha speso nel 1900 circa 30.000 
dollari per propaganda, ai quali si de- 
vono aggiungere altri 60.000 dollari spese 
allo stesso scopo da altre Ditte della So- 
cietà. 

Oltre questa Unione si è recentemente 
Íormata la «Illuminating Engineering So- 
ciety » allo scopo di diffondere sempre 
più la illuminazione elettrica. 

Anche qui oltre la réclame propria si 
cerca di formare ingegneri specialisti per 
illuminazione elettrica. 
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. In un corso speciale vengono spiegati 
e dimostrati i vantaggi tecnici, igienici, 
estetici e sopratutto economici dell'illumi- 
nazione elettrica ; in special modo nel ri- 
guardo all'impiego dell' illuminazione а 
scopo di réclame, al cui uso sempre più 
crescente deve ascriversi una buona parte 
dello sviluppo preso dall’ illuminazione 
elettrica. Diamo ora uno sguardo alla pro- 
paganda come viene esercitata dalle cen- 
trali americane. 

Per dare un'idea approssimativa della 
importanza e del costo di tali impianti 
basti citare la Union Gas and Electric 
Company of Cincinnati la quale ha per il 
suo « business department » non meno di 
66 persone fra i quali tre ingegneri spe- 
cialisti per installazioni di motori, un inge- 
gnere ed un disegnatore specialisti per illu- 
minazione elettrica da réclame, un ingegne- 
re per illuminazione ordinaria e 44 agenti. 
. Tra i mezzi che devono usare gl'impie- 
gati, sta per primo quello di dimostrare 
chiaramente agli interessati i vantaggi 
economici nell'impiego dell'elettricità, per- 
ché ormai in esso si comprendono dall'alfa 
all'omega, tutti 1 mezzi per predisporre 
all'acquisto: di calcolare cioé i vantaggi 
di un oggetto o di un processo in dollari 
e cents. 

Questo metodo si é mostrato necessario 
e utile anche alle officine elettriche ed è 
interessante vedere quali vie esse abbiano 
seguito per oitenere lo scopo. Così per 
es. A. Н. Cimbail sopraintendente alla 
Fitchburg Gas e Electric C. riferisce che 
egli ha fatto preparare a scopo di re- 
clame, un elenco dei consumatori con dati 
esatti e dettagliati circa il capitale d'im- 
pianto e la spesa giornaliera di uno di 
quegli utenti. 

Inoltre viene anche distribuita la ripar- 
tizione del consumo di luce e di forza 
nelle diverse ore del giorno e contempo- 
reneamente indicate le diverse tariffe. 

Lo scopo di queste pubblicazioni è 
doppio: primo quello di dare occasione 
ai consumatori di adoperare per quanto 
possibile la corrente nelle ore di minore 
carico, e poi principalmente per portare 
l'esempio di quelli che già impiegano la 
elettricità, 

Questi elenchi e questi dati sono un 
mezzo prezioso di propaganda per gli 
agenti che li impiegano specialmente nelle 
visite personali di casa in casa. Queste 
visite da moltissime referenze si sono 
mostrate molto piü utili di qualsiasi re- 
clame stampata, perché negli scritti di re- 
clame tecnica si puó soltanto in modo 
generale dimostrarne i vantaggi mentre 
l'agente puó discutere dei casi speciali 
degli interessati recandosi personalmente. 

Ne viene di conseguenza che gli inge- 
gneri addetti debbono essere conoscitori 


perfetti di tutte le particolarità dell'eser- 
cizio e saper conoscere le richieste dei 
singoli consumatori. 

Come dice giustamente Cimball non è 
sufficiente al giorno d'oggi di dire agli 
interessati che < il motore elettrico è una 
cosa del tutto usabile » ma bisogna mo- 
strare gli speciali vantaggi del motore 
per questo o quello scopo e dimostrare 
come col suo uso ci sia un risparmio in 
tanti dollari e cents. 

La Chicago Edison C. prepara un foglio 
reclame dove è rappresentato grafica- 
mente come sono aumentati i prezzi della 
vita ordinaria, vestiari, carbone, vettova- 
glie ecc. e sopratutto i salari di donne 
di servizio e camerieri, mentre d'altra 
parte si mostra quanto sia dininuito il 
prezzo della corrente per luce e forza, 

Questo sguardo ai metodi di reclame 
americana non sarebbe completa senza раг. 
lare delle esposizióni permanenti e tempo- 
ranee Specialmente le esposizioni piccole 
e permanenti sembra che abbiano dato 
un ottimo contributo. Gli impiegati della 
centrale vedono in esse poste in esercizio 
tutte le macchine e gli apparecchi elettrici 
e ricevono tutte le notizie concernenti. 

La Germania secondo ГА. ne ha un 
esempio nell'esposizione permanente del- 
l'officine elettriche di Berlino. 

Anche le grandi esposizioni annuali spe- 
cialmente quelle in Chicago e New York, 
si mostrano sempre più interessanti non 
soltanto per gli ordinatori, ma anche per 
il pubblico. Non si può però veramente 
stabilire se i vantaggi finanziari che si 
hanno con queste esposizioni, compen 
sino le forti spese impiegate. 

Anche le centrali elettriche partecipano 
volentieri e con ricchezza a queste espo- 
sizioni, e danno ottime occasioni per in- 
teressare il pubblico. Così per es. la 
Brooklyn Edison C. nell'ultima esposi- 
zione di New York ha allestito dodici 
ambienti nei quali furono messi in moto 
tutti gli apparecchi elettrici impiegati nelle 
case e nelle officine. 

. Una conseguenza non trascurabile di 
questa esposizione, è l'interesse che ne 
prendela stampa per l'interesse economico. 

Le osservazioni che sono state fatte 
sopra mostrano, quale vita: attiva do- 
mini nell'industria elettrotecnica ameri- 
cana. I metodi di propaganda americana 
richiedono però in generale un. interes- 
samento non soltanto come un fenomeno 
importante, ma anche perchè sono un'arma 
potente nel campo della concorrenza sul 
mercato estero. 


Gz. 


RE == 


La CONFERENZA INTERNAZIONALE 


«di Lisbona 


‘ In questa Conferenza fu proposto di 
introdurre nei servizi telefonici interna- 
zionali le riforme seguenti: 

1° La tassa per la ripetizione di un 
telegramma, in seguito ad errori di tra- 
smissione, debba limitarsi alle sole parole 
corrette. | 

La trasmissione dell'indirizzo e della 
ragione della ripetizione del telegramma 
é gratuita. 

2* L'indicazione del numero della casa 
è del piano costituiranno una sola parola, 
se sono parte dell'indirizzo. 

3? Nei telegrammi commerciali, le in- 
dicazione di marche di fabbrica o di ca- 
tegorie di merci composte di parole, let- 
tere e cifre, sarà conteggiata in ragione 
di s lettere e cifre per parola. 

4° Le disposizioni della Conferenza 
di Londra del 1903 relative ai telegrammi 
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in lingua convenzionale, sono modificate 


. come appresso: 


a) Sono ammesse parole formate 
artificialmente, anche se non esistenti in 
alcuna lingua, purchè si possano pronun- 
ziare secondo la regola di pronunzia di 
una qualsiasi delle otto lingue principali; 

b) Queste parole artificiali devono 
contenere al massimo dieci lettere com- 
poste o dittonghi; 

c) Non sono ammesse parole for- 
mate con due o più parole realmente esi- 


stenti perchè la composizione di esse può 


rappresentare un tentativo di frode contro 
l'amministrazione, di una parte della tassa; 
d) Gli autori di codici o cifrari con- 
venzionali per uso telegrafico possono 
sottoporli ad una commissione formata da 
rappresentanti della Germania, Francia e 
Gran Brettagna, per prevenire ogni even- 
tuale difficoltà nel loro uso. 
Queste conclusioni dovranno essere ra- 
tificate dai Governi rappresentati alla Con- 
ferenza, ed andranno in vigore col 1° lu- 


glio 1909. 


Q0000000000000000000000000000000000000 
RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 
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Comportamento termoelettrico di 
metalli immersi in soluzioni di 
un loro sale per W. Henderson (1). 


L'A. cerca di determinare: 1. la dire- 
zione della f. e. m. termoelettrica di un'a- 
malgama di Cadmio in una soluzione di 
soltato di Cadmio, 2. la relazione fra que- 
sta f. e. m. e la concentrazione dell'elet- 
trolita, 3. il legame fra le variazioni di 
tal f. e. m. causate da variazioni di tem- 
peratura e quelle da variazioni di concen- 
trazione, 

Egli sperimenta fra o e 30°, e usa un 
potenziometro sensibile al centomillesimo 
di volt. Il risultato è che l'elettrodo più 
caldo funziona da catodo, (cioè nel circuito 
esterno la corrente va dall’elettrodo caldo 
al freddo e che tale f. e. m. è una funzione 
della concentrazione della soluzione, e cre- 
sce con questa; e nei limiti di tempera- 
tura sperimentati la f. e. m. dovuta a una 
certa differenza di temperatura è circa 10 
volte maggiore di quella dovuta a una 
corrispondente differenza di concentra- 
zione. | 

Nel caso di elettrodi di Argento immersi 
in una soluzione di sale d'argento i due 
primi risultati sono assolutamente op- 
posti ai presenti. O. S. 


Il numero di elettroni contenuti nei 
metalli, per L. Bloch. (1) 


L'A. calcola in base ad alcune formole 
di Drude e di Thomson il numero di elet- 
troni contenuti in ogni cm. dei diversi 
metalli, e li confronta col numero diatomi 
contenuti nello stesso volume e trova così: 


N = Numero N, = Numero 


Metallo di elettroni NIN 
per cm. di atomi per cm.? | 
Ag 27. 1098 0,82, 1099 33 
Cu 26 >» 12 >» 21 
Au 19 » 0,84 >» 22 
Al 17 > 0,81 » 21 
£n uu > 0,92 > 336 
Na 9 >» 0,16 > 26 
M 9» 0,60 » 15 
o 6 » 0,65 > 9 
Pi $ > 0,93 >? 554 
5и $ > 0,51 >» 10 
Ni $ > 1) > 3,8 
Co $ > 1,2 > 4,1 
Sb 2» 0,51 > 4 
Hg Fr 0,57 * 1,3 
Bi o.8 0,40 » 2 


. N 
E' notevole che i rapporti ‘ non sono 
I 


in accordo con l'ipotesi di Thomson, se- 
condo la quale il numero di elettroni esi- 
stenti in ogni atomo è dell'ordine del peso 
atomico. 


O. S. 
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Un metodo per fabbricare delle grandis- 
sime resistenze, per G. W. Stewart. (2) 


L'A. usa un miscuglio di nero-fumo 
(nero di lampada) e di una speciale ver- 
nice detta Zafon L, (della Celluloid Zapon 
Company. Stamford. Conn.) costituita da 
cotone disciolto in solventi organici, con 
il quale ricopre la superficie di un iso- 
lante. Questo può essere vetro, gomma, 
ebanite, ecc. | | 

L'A. ottene così resistenze molto sta- 
bili e aventi valori compresi fra poche 
migliaia di ohm e migliaia di megaohm. 


О. S. 


Equivalenti elettrotecnici e tempera- 
tura, fer F. Koblrausch e R. H. We- 
ber. (3) 


Gli autori ricercano sperimentalmente 
una eventuale influenza della temperatura 
sugli equivalenti elettrochimici; usano per- 
ciò un metodo qualitativo che ritengono 
molto sensibile a tali variazioni, ma ot- 
tengono sempre risultati negativi. 


O. S. 


Sulla conduttività elettrica di soluzioni di- 
luite degli acidi nitrioo e oloridrioo, per 
P. Bogdan. (4) 


L'A. con uno studio accurato di tali 
conduttività arriva alla interessantissima 
conclusione che ambedue questi acidi in 
soluzioni diluite di (concentrazioni minori 
à. 

80 
diluizione di Ostwald. Le costanti di dis- 
sociazione sarebbero 0.85 per l'HNO, е 
0.86 per HCI. 


) seguono esattamente la legge della 


O. S. 


NoTE 


Illegittima iscrizione sui ruoli sup- 
pletivi di ricchezza mobile di un red- 
dito non definitivamente accertato. — 
La Corte d'appello di Brescia ha ritenuto, con 
sua sentenza del 30 ottobre 1907, che è di esclu- 
siva competenza dell'autorità giudiziaria lo sta- 
bilire se poteva l'agente delle imposte inscrivere 
in un ruolo suppletivo di ricchezza mobile un 
reddito non peranco definitivamente accertato o 
se, all'incontro, ciò facendo egli abbia violato 
la legge. Difatti si trattava non già di una que- 
stione riguardante l'accertamento del reddito e 
per la quale sarebbero preliniinarmente com- 
petenti le commissioni amministrative, ma di 
una vera questione di legittimità che soltanto 
l'autorità giudiziaria è chiamata a decidere. - 

Così aveva già giudicato il Tribunale nella 
causa intentata alla Finanza dalla Società ano- 


(1) Science Abs. Gennaio 1908 - Phys. Rew. Novembre 1907. — (2) Science Abstracts, genn. 1908. C. R., 4 novembre 1907. — (3) Phys. Rev.. 
aprile 1908. — (4) Science: Abs.; marzo 1908. Deutsch Phys. Gesell. Ver., 9 nov. 1907. — (5) Science Abs., febbraio 1908. Zeit Elekchemie, agosto 1907. 
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nima Industrie riunite di filati, per dichiarare 
illegale l'inscrizione suaccennata, ma l'ammini- 
strazione finanziatia non acquietandosi a tale 
giudizio, interpose appello. 

La Corte, nel merito della questione sollevata 
osservò che, per deciderla, occorreva portare 
l'esame non solo sugli articoli 58 e 59 della 
legge sull'imposta di ricchezza mobile, ma spe- 
cialmente sui correlativi articoli di regolamento 
che hanno per compito di esplicare e partico- 
lareggiare le norme di massima date dalla legge. 
Ora la legge ed il regolamento distinguono due 
specie di ruoli, principali e suppletivi, secondo 
che contengono i redditi accertati o scoperti 
dopo la formazione del ruolo principale. Gli 
articoli 107, 109 e 110 del regolamento sono 
appunto quelli che riguardano i suddetti ruoli 
e stabiliscono quali sono i redditi che debbono 
essere inscritti negli uni e quali negli altri, Il 
regolamento tiene quindi distinti i ruoli e detta 


per loro norme diverse. Mentre per l'art. 107" 


nei ruoli principali si possono comprendere anche 
i redditi non definitivamente accertati, per gli 
articoli 109 e 110 invece non possono inscri- 
versi nei ruoli suppletivi redditi nuovi o mag- 
giori che non siano risultati da decisioni defi- 
nitive delle commissioni amministrative e con- 
seguentemente, come dichiarò la Corte, l'operato 
dell'agente contro tale tassativa disposizione deve 
essere dichiarato illegittimo. 

La Corte di Brescia soggiunge che questa 
legge speciale non ammette anologie con altre 
disposizioni legislative e tanto meno con quelle 
che regolano l'esecuzione delle sentenze, non 
potendosi accomunare una sentenza di magi- 
strato con un atto di agente delle imposte e 
nemmeno con una decisione di una commis- 
sioue delle imposte. 

« Ma non può a meno la Corte - prosegue 
la relativa sentenza - di ripetere una osserva- 
zione fatta dai primi giudici e cioè che l'ammi- 
nistrazione per sostenere l’operato dell’ agente 
va contro ad un fatto proprio, da poichè lo 
stesso Ministero delle Finanze con ripetute cir- 
colari e normali ha sempre raccomandato di 
non inscrivere nei ruoli suppletivi imposte dei 
redditi non definitivamente accertati, estendendo 
anche la raccomandazione ai ruoli principali, 
sebbene preciso esista in questo caso il diritto 
nell'ipotesi prevista dall'art. 107 >. 

L'amministrazione finanziare pretendeva d'altra 
parte che l'autorità giudiziaria avrebbe ad ogni 
modo dovuto limitarsi a pronunciare nella legit- 
timità o meno dell'inscrizione, ma non potesse 
in nessun caso ordinare il rimborso della somma 
indebitamente pagato, rimborso che, a parere 
della Finanza, avrebbe dovuto essere chiesto ed 
ordinato soltanto in via amministrativa, Ma 
anche questa pretesa fu ritenuta infondata dalla 
Corte d'appello di Brescia, perché, essendo la 
prematura iscrizione di un reddito a ruolo sup- 
pletivo questione di competenza esclusivamente 
giudiziaria, anche le questioni che ne sono la 
conseguenza o un corollario devono cadere sotto 
le norme di diritto comune. Osservò infatti la 
Corte: 

« La norma dei rimborsi da ordinarsi in via 
amministrativa non può riferirsi che alle que- 
stioni di competenza amministrativa, prelimi- 
nare e definitiva, ed alle somme che furono re- 
golarmente ed entro i limiti di legge percepite, 
ma non si può applicare ad una somma inde- 
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bitamente riscossa dall'agente in virtù di un atto 
illegale; in questi casi riprende vigore la norma 
di diritto comune, e nello stesso tempo che 
l'autorità giudiziaria dichiara la illegittimità della 
riscossione, deve egualmente ordinare il rim- 
borso della somma indebitamente percetta ». 
La Corte decise pure che, trattandosi di 
somme illegalmente riscosse, gli interessi su 
tali somme devono decorrere non già dal giorno 
del passaggio in giudicato della sentenza che 
ha ordinato il rimborso, ma dal giorno dell’in- 
debita riscossiore, perché si tratta di un atto 
illegittimo che pertanto è colposo e basta di per 
sé stesso a costituire in mora l'amministrazione 
responsabile degli atti dei suoi agenti. 


A. M. 


Note FINANZIARIE 


Sconto ufficiale Banca d’Italia B */,. 


Sconti: Francia, 3 — Svizzera, 8.50—Londra, 2. 50 
— Germania, 4. — Austria, 4. — Belgio, 3.50. 

Ohéques: Francia 99. 95. - 99.85. - Svizzera 100. 99. 00 
- Londra 25. 101/,- 28.08'/,- Germania 123. (0. - 123. 


Il processo per agiotaggio sulla “ Kit- 
son,, — Il giorno 9 luglio è terminata a Genova 
l'istruttoria del processo della Kitson che, come 
ricorderete, alcuni mesi or sono tanto scalpore ha 
sollevato nel mondo industriale borsistico. 

Su conformi conclusioni del pubblico mini- 


stero, sostituto procuratore del Re avvocato. 


Aldo Pesce, il nostro giudice istruttore capo av- 
vocato Agostino Gaspare Dussol, ha emesso una 
ordinanza di rinvio a giudizio di due degli im- 
putati. 

I giudicabili erano i noti operatori di Borsa 
avv. Luigi Domenico Piccardo, Francesco Parodi, 
detto Vaporino, avv. Francesco Scaniglia, Attilio 
e Rinaldo Magnaschi, Emilio Ferro, Giuseppe 
Cassini, Pietro Beverino. 

Luigi Domenico Piccardo e Francesco Parodi 
sono imputati di agiotaggio. Il Piccardo avrebbe 
nello scorso giugno, e nei primi del luglio 1905, 
nella Borsa di Genova predisposto contrattazioni 
fittizie e procurate analoghe quotazioni nel li- 
stino ufficiale della Borsa relativamente al titolo 
della Società Kitson, con indicazioni di prezzi 
considerevolmente alti e sproporzionati alla con 
sistenza del valore industriale del titolo mede- 
simo, nello intento di conseguire con tali ma- 
novre fraudolente il beneficio di un aggio ele- 
vatissimo sul successivo progettato collocamento 
delle azioni dell’istituita Società; inoltre il Pic- 
cardo e il Parodi, in correità fra loro, dopo che 
quasi tutte le azioni Kitson disponibili erano state 
dai rispettivi possessori vincolate ad un patto 
consorziale nei fini e negli effetti di una più lu- 
crosa negoziazione di essi, il primo come diret- 
tore ed arbitro del funzionamento del Sindacato, 
ed il secondo quale incaricato della movimenta- 
zione delle azioni, avrebbero dai primi del lu- 
glio 1906 al maggio 1907 in Genova, per mezzo 
di studiate ed alternate combinazioni di vendita 
di azione a termine e di riporti, prodotto un aue 
mento artificioso dei prezzi, riuscendo per tal 
modo, e ad un tempo con subdole designazioni 
dei titoli a provocare larghe occasioni di ven- 
dita allo scoperto; mentre, celando la preordi- 


nazione di tutte le operazioni di acquisto ad 
unico solidario interesse diretto dello accapar- 
ramento dei titoli, riuscirono con inganno della 
buona fede dei venditori allo scoperto, ad ac- 
cantonare quasi tutti i titoli stessi esistenti sul 
mercato per imporre ai venditori summentovati, 
come il Piccardo impose, raggiungendo in parte 
l'intento, prezzi di copertura a condizioni esor- 
bitanti da ogni limite segnato alla speculazione 
del libero e spontaneo giuoco delle leggi gover- 
nanti il mercato dei valori (articoli 66 e 293 
del C. P.). 

Tutti gli altri sono imputati di concorso al 
detto reato di agiotaggio per avere partecipato 
a commerciarle partecipando al sindacato di spe- 
culazione delle azioni Kstson e conferendo al Pic» 
cardo ogni piü ampio mandato relativamente 
all'obbiettivo da raggiungere, ed ai mezzi arti- 
ficiosi da adottarsi all'uopo (articoli 63 e 293). 

I primi due vennero rinviati al giudizio del 
tribunale per il reato di agiotaggio; gli altri ven- 
nero assolti per insufficienza di indizi. 

Come è noto, le azioni della Kifson sono ven- 
timila e furono emesse a lire 25 l'una. La somma 
massima raggiunta da ciascuna di esse fu di 
lire 400. 


« C. G. S. » Soc. An. per istrumenti 
elettrici già C. G. Olivetti & O. Capi- 
tale L. 600.000. — Venerdì, 26 giugno, si tenne 
nelle sale della Società Edison l'Assemblea or- 
dinaria dei soci di questa Società. 

Erano rappresentate 1526 azioni. — Presie- 
dette l’Ing. Olivetti, presidente del Consiglio di 
Amministrazione, 

Fu approvato il Bilancio al 31 marzo 1908 
che permette, dedotti gli ammortamenti e la 
percentuale che lo Statuto assegna agli Ammi- 
nistratori del personale della Società, di ripar- 
tire fra i soci un dividendo di L. 12,50 per 
azione. 

Si procedette pure ‘alla nomina di 4 membri 
del Consiglio sorteggiati e dei Sindaci. Risulta- 
rono rieletti con voti unanimi a Consiglieri l'Ing. 
Vittorio Arcioni, l'Ing. Garlo Esterle, l'Ing. Ema- 
nuele Jons, l'Ing. Camillo Olivetti; a Sindaci 
effettivi i signori Carlo Grimoldi, Federico Ja- 
rach, Nobile Lorenzo Verdun di Cantogno; a 
Sindaci supplenti i sigg. Jona Gioberti, De An- 
drea Giuseppe. | 


Società Siderurgica di Savona. — In 
Genova è stata tenuta l'assemblea ordinaria di 
questa Società essendo rappresentate 46065 azioni. 

È stato approvato il bilancio chiuso al 30 
giugno 1907 dal quale risulta un utile di lire 
2,399,871.45 che è stato ripartito come ap- 
presso: 

5 °/ al fondo di riserva . L, 119,995.57 
Al Consiglio d'amministaz. > 113,993.89 
Agli azion. (L. 24 p. azione) » 2,160,000.— 
A nuovo. . , . + + > 5,883.99 

Il Consiglio d’amministrazione è rimasto com- 
posto dei signori march. Luigi Medici, presi- 
dente; cav. Attilo Odero, vice-presidente; cav. 
Cesare Fera, amministratore delegato ; Borgnini 
cav. Camillo, Bruzzone cav. Emilio, Capuccio 
cav. Luigi, De Zara comm. Giuseppe, De Ro- 
bilant conte Edmondo, Malenchini march. Giu- 
lio, Moresco Баг, Francesco, Orlando comm. Giu» 
seppe. 

Sono sindaci i signori cav. Augusto Casana, 
ing. Giuseppe Lenci, cav. Giuseppe Vagliotti. 


— — - _ —-- n—. 


Società Italiana d'acoumulatori elet- 
trici, Milano. — Questa Società ha tenuta la 
sua ordinaria assemblea. 

: Presiedeva il comm. ing. Esterle ed erano rap- 
presentate 7885 delle n. 8000 azioni che rap- 
presentano il capitale sociale. 

Le resultanze di questo esercizio chiuso al 31 
marzo 1908 che è il primo della Società, offrono 
un utile che permette di dare il 5 per cento pro 
rata, delle somme versate in conto azioni, ero- 
gandosi così la somma di hre 55,000. 

Vennero confermati nella carica di sindaci i 
signori comm. Cortesi, Dresse e ing. De Andrea. 

Società Forni Elettrici - Roma. — 
Con l'intervento di n. 10989 azioni e sotto la 
presidenza del comm. Marco Besso si è tenuta 
l'assemblea ordinaria di questa Società. 

Fu approvato all'unanimità il bilancio chiuso 
al 31 marzo p. p. con un utile netto di lire 16626.99 
che fu deliberato di portare a nuovo. 

Furono confermati i sindaci uscenti, signori 
C. Grello, F. Lori e R. Saffi. 


PREZZO DELL'ORO B DELI'ARGENTO 


Parigi, | - Argento prezzo al kg. Fr. 9o. 5o 

Londra, 10 - Argento pence 24.*/,4 all'oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 9 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 53 3/, per oncia troy. 


INFORMAZIONI 


CONCORSO PER LE AUTOMOBILI POSTALI 


È stata pubblicata la relazione della 
Commissione nominata per l'assegnamento 
del premio di lire 30,000 al miglior tipo 
di vettura automobile per il servizio po- 
stale. Le Ditte che presero parte al detto 
concorso, bandito il 17 novembre dello 
scorso anno, furono 31, tutte nazionali: 
18 di queste non vennero ammesse dalla 
Commissione perchè non rispondevano ai 
requisiti richiesti dal programma di con- 
corso; 9 si ritirarono dalla gara; resta- 
vano quindi a competersi il premio solo 
quattro Ditte costruttrici di automobili. 

Dopo tutte le prove prescritte, la Co m- 
missione aggiudicò il premio alla mac- 
china Spa di Torino. 

La relazione, dopo aver accennato ai 
concorsi indetti per quest'anno dai Mini- 
steri della guerra e dell'agricoltura, indu- 
stria e commercio, formula il voto che le 
azioni di tutti i diversi Ministeri interes- 
sati si associno e si coordiniho fra di loro 
in un solo grande concorso il quale, come 
da parecchi anni si fa in l'rancia, dovrebbe 
essere annuale. L'unificazione degli intenti 
e la continuità dei concorsi faranno me- 
glio raggiungere gli scopi che tali gare 
si prefiggono nell'interesse del pubblico- 


L'ELETTRICISTA 


Esposizione di Piacenza. 


[ lavori di questa esposizione sono già 
molto inoltrati; la costruzione delle gal- 
lerie e padiglioni è terminata. Tra le va- 
rie mostre quella dell'industria e dell'arte 
applicata all'industria occupa un padiglione 
della superficie di oltre 3000 mq, 

Notevoli sono anche la mostra del Po, 
nella quale il grande fiume italiano sarà 
illustrato nella storia, nell arte, nella 
guerra, nell'industria e nella navigazione, 


. passata, presente e avvenire; la mostra 


del ciclo e dell'automobile sarà poi inter- 
nazionale ed ha raccolto già numerose 
adesioni anche dall'estero. 

ll concorso degli espositori é stato cosi 
grande che il Comitato ha dovuto in- 
grandire i padiglioni ed aggiungerne dei 
nuovi. 

L'esposizione avrà luogo in occasione 
della inaugurazione del nuovo ponte sul 
Po. Questo ponte posa su piloni che hanno 
le loro basi nel fiume fino alla profondità 
di 21 m. sotto il livello delle acque; sulle 
pile poggia una travata ampia, veramente 
imponente. ll ponte é lungo m. 640; il 
passaggio é sopra la travata in modo che 
dalla carreggiata del ponte al pelo del- 
l'acqua l'altezza è di circa 17 m. Sul ponte 
corre la ferrovia elett:ica che unirà Pia- 
cenza al Lodigiano. Le vie di accesso al 
ponte sono dalla sponda piacentina un 
viadotto che lo unisce alle mura della 
città, e dalla sponda lombarda una strada 
che si divide in due parti e si allaccia 
con l'argine detto di S. Rocco e con la 
via della Lombardia. L'opera intiera, com- 
prese le vie di accesso misura 1600 metri. 
In questi giorni si lavora alacremente onde 
terminare quest'opera splendida per l'e- 
poca fissata per l'inaugurazione della espo- 
sizione. 


Posta pneumatica a Roma. 


Il Ministero delle Poste e Telegrafi ha 
trasmesso al comune di Roma lo schema 
di convenzione da stipularsi per la posa 
e il mantenimento della conduttura della 
posta pneumatica nella sede stradale della 
città. La forma della convenzione & cosi 
basata: il comune accorda al Ministero la 
concessione, in via provvisoria, per trenta 
anni, della posa e del mantenimento nella 
sede stradale, della tubatura occorrente e 
provvede ailavori di manomissione, sterro 
e ripristino di pavimentazione stradale per 
predisporre gli scavi necessari. L'Ammi- 
nistrazione delio Stato farà un pagamento 
à forfait di L. 55,000 oltre ad una quota 
annua di s cent. per ogni metro lineare 
di sviluppo stradale della tubatura da pa- 
garsi a partire dal 1° gennaio 1909. La 
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custodia e posa in opera dei tubi ei 
provvedimenti a difesa e protezione dei 
tubi stessi sono a carico esclusivo della 
amministrazione postale. 

3 ө. 


LOCOMOTIVE GIGANTESCHE. 


Il governo bavarese metterà prossima- 
mente in servizio tre locomotive gigan- 
tesche costruite a Monaco su disegni di 
ingegneri tedeschi; costano 100,000 mar- 
chi ognuna e sono capaci di fare 315 km., 
la metà circa di tutta la rete ferroviaria 
dello Stato bavarese. | 
` Esse sono lunghe 22 m., il tender com- 
preso, ed hanno 6 assi accoppiati; le ruote 
hanno un diametro di m. 2.06. Il tender 
contiene 25 mc. di acqua e 200 quintali 
di carbone e altri combustibili. Il meccanico 
avrà seco due fuochisti. La pressione del 
vapore sarà di 16 atmosfere; la velocità 
della macchina sarà di 150-160 km. in 
piano e da 80-90 km. in montagna. 


ITALIA ED ESTERO 


CONCORSI 


Concorso al posto di professore di 
chimica, fisica ed elettrotecnica nella 
regia Scuola industriaie « Antonio Pa- 
cinotti » in Pistoia. — È aperto in Roma, 
presso il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, il concorso al posto di Professore 
di chimica fisica ed elettrotecnica della regia 
Scuola industriale « Antonio Pacinotti » in Pi- 
stola. 

Il concorso è per titoli, e sarà giudicato da 
una commissione, la quale avrà facoltà ‘di sot- 
toporre ad un esperimento i candidati giudicati 
migliori per i titoli esibiti. La Commissione giu- 
dicatrice non farà dichiarazione di cleggibilità, 
ma proporrà al Ministero, con relazione moti- 
vata, non più di tre candidati, per ordine di me- 
rito e non mai alla pari. Avvenuta la nomina 
del Professore della Scuola industriale in parola 
gli altri candidati, compresi nella terna, potranno 
essere, durante l’anno scolastico 1908-909, pre- 
posti allo stesso insegnamento in altre. Scuole 
industriali, previo accordo con le Amministra- 
zioni interessate. Il candidato prescelto sarà no- 
minato, in via di esperimento, per un biennio, 
con lo stipendio annuo lordo di lire 3000. Do- 
po i due anni potrà essere nominato ordinario, 
se avrà dimostrato di possedere le qualita e le 
attitudini necessarie. | 

Le domande di ammissione al concorso, su 
carta da bollo da iire 1.20, e tutti i documenti 
richiesti dovranno pervenire al Ministero di agri- 
coltura, industria e commercio, (Ispettorato ge- 


. nerale dell'insegnamento professionale) in plico 


raccomandato con ricevuta di ritorno, non più 
tardi del 31 agosto 1908. | 

Non sarà tenuto conto delle domande, che 
giungessero al Ministero dopo detto termine, 
anche se presentate in tempo agli uffici postali, 
e di quelle non corredate dei documenti richiesti 
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che devono essere in forma legale e provvisti 
delle necessarie autenticazioni. 

Potranno pure essere unite alla domanda le 
pubblicazioni, esclusi i manoscritti, e tutti gli 
altri documenti, che valgano a dimostrare la col. 
tura generale e speciale del concorrente e la sua 
attitudine nell'insegnamento. | 

Le pubblicazioni, che `i concorrenti volessero 
inviare, saranno restituite a spese del Ministero» 
il quale però non assume alcuna responsabilità 
per eventuali smarrimenti. 


Concorso al posto di direttore della 
Regia Scuola superiore d'arte appli- 
cata all'industria, in Venezia. — È aperto 
presso il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio (Ispettorato generale dell’insegna - 
mento professionale), un concorso per titoli al 
posto di direttore della R. Scuola superiore di 
arte applicata all'industria in Venezia, con lo 
stipendio annuo di lire 6.000, con l'obbligo di 
un insegnamento. 

Il candidato prescelto sarà nominato, a norma 
dello statuto deila Scuola, col grado di straor- 
dinario, in via di esperimento, per due anni, e 
sarà promosso ordinario, se nel detto periodo 
di tempo avrà fatto buona prova. Il direttore 
promosso al grado di ordinario godrà inoltre di 
quattro aumenti quinquennali di un decimo sullo 
stipendio iniziale. 

Il direttore non potrà avere uffici direttivi e 
didattici, sotto qualsiasi grado e titolo presso 
altre scuole, nè potrà, salvo speciale e tempo- 
ranea autorizzazione del Ministro, coprire uffici 
pubblici e privati di qualsiasi specie, che gli 
impediscano di prestare assidue cure alla Scuola 
cui è preposto. 

. Il direttore dovrà dimostrare di possedere una 
adeguata coltura artistica generale, di aver fatto 
studi speciali sulle arti docorative e di avere 
competenza in alcuna delle arti e industrie, che 
formano oggetto principale di studio, nelle quat- 
tro sezioni della Scuola (industria vetraria e dei 
mosaici, lavori artistici in metallo, lavori arti- 
stici in legno, arti decorative e lavori in marmo). 

Egli sarà tenuto ad assumere, su richiesta del 
Ministero, senza alcun assegno speciale, l'inse- 
gnamento di una delle materie comprese nei 
programmi della Scuola, per le quasi sia stato 
ritenuto idoneo dalla Commissione giudicatrice 
del concorso presente. 


Il concorso è per titoli, ma la Commissione 


giudicatrice avra facoltà di invitare ad un espe- 
rimento di esame i concorrenti ritenuti migliori 
per i titoli presentati. 

Per i concorrenti invitati all'esperimento, i 
quali non si presentino alla prova nell'or. e nel 
luogo fissati, la Commissione giudicherà soltanto 
in base ai titoli da essi esibiti. La Commissione 
aggiudicatrice non farà dichiarazione di eleggibi- 
lità, ma indicherà al Ministero, per la scelta, 
di tre candidati idonei, in ordine di merito e non 
mai alla pari. 

Le domande di ammissione al concorso su 
carta da bollo da lire 1.20 accompagnate dai 
documenti d'uso dovranno pervenire al Mini- 
stero di agricoltura, industria e commercio (Ispet- 
torato generale dell'insegnamento professionale), 
in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, 
non più tardi del 31 agosto 1908. 


== 
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Ferrovia Elettrica Civitacastellana- 
Viterbo. — È stato firmato il decreto che au- 
torizza la costruzione del nuovo tronco ferro- 
viario Civitacastellana-Viterbo. 

Feste Torricelliane a Faenza. — Nel- 
l'ultimo Congresso Internazionale di Fisica te- 
nutosi l’anno scorso a Roma venne stabilito di 
riunire il successivo a Faenza. Infatti a Faenza si 
festeggia prossimamente il centenario della na- 
scita in quella città del Torricelli: in questa oc- 
casione oltre una Mostra Torricelliana interna- 
zionale, se ne terranno altre due, una di arte 
applicata all'industria, una agraria e una foto- 
grafica. 

Tali mostre dureranno dall’agosto all'ottobre. 

Nella Mostra Torricelliana oltre ad esporre 
i cimeli del torricelli, vi sarà una mostra degli 
istrumenti di meteorologia e di fisica terrestre. 
Per uno di questi che possa offrire qualche prin- 
cipio nuovo o nuova applicazione, il Comitato 
promotore indisse un Concorso internazionale 
con un premio di lire duemila: sono pure stabi- 
liti altri premi per i vari espositori. 


Modo di scoprire il tellurio nei mi- 
nerali. — Il metodo di prova più sicuro per 
scoprire anche delle piccole traccie di tellurio 
in presenza di molte piriti è il seguente: sì fanno 
ossidare completamente le piriti con dell'acido 
nitrico forte, si fa poi evaporare fino ad essic- 
cazione ed assorbire con acido idrico-cloridrico 
forte. Si fa poi bollire, si diluisce con acqua e 
si filtra il residuo insolubile. 

Durante tutto il filtraggio e l'ebollizione si fa 
passare un getto rapido di biossido di zolfo, sino 
a che il filtraggio sia completamente saturo di 
gas; il tellurio e tutto l’oro saranno precipitati 
allo stato metallico. 

Si filtra poi il tellurio e tutto l’oro, si lava 
con acqua sino a che si sia sbarazzato di tutti 
i sali del filtraggio. 

Per scacciare dal filtro di carta il tellurio, bi- 
sogna lavarlo in un bacino evaporatore; quando 
si vede che l'evaporazione ha raggiunto un 
grado sufficiente, si aggiunge acido solforico 
forte e si scalda gradatamente; se vi è del tel- 
lurio la colorazione rosso violacea si sviluppa 
rapidamente. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto 0 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ооо. presso 
Amministrazione dell’ELETTRICISTA, Via Cavour 334. 


dal 9 settembre all'11 novembre 1908. 


Unterberg & Hlemie, a Karlsruhe, Baden 
(Germnia): Disposizione per inneschi elettro- 
maghetici — richiesta il 9 settembre 1907, per 
3 anni. 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebo- 
laget, a Westeràs (Svezia): Dispositivo per 
la regolazione graduale di potenziale di cir- 
cuiti di corrente elettrica alternata. (Compie- 
tivo della privativa 92303) — richiesto il 23 
novembre 1907, per anni 6. 

Baumann Adrian, a Zurigo (Svizzera) : Con- 
tatore elettrico a tariffa multipla (Rivendica- 
zione di priorità dal 1* luglio 1906) — richie- 
sto il 31 ottobre 1907, per anni 3. 


Burke James, a Erie, Ра (S. U. d'America): 
Perfectionnements aux dynamos — richiesto il 
16 dicembre 1907, per anni 6. 

Semenza Guido, a’ Milano : Disposizione per 
proteggere le parti costituenti gl'impianti elet- 
trici contro le sopraelevazioni di tensione — 
richiesto l'11 novembre 1907, per anni 6. 

Siemens & Halske Aktien Gesellschaft, 
a Berlino: Sistema di'costruzione di elettrodi 
per gli apparecchi per la produzione di clo- 
rati — richiesto il ro ‘agosto 1907, per 15 
anni, 

La stessa. Sistema di coliegamento di ele- 
menti-valvola elettrolitici o_simili apparecchi 
agenti da valvola allo scopo di ottenere da una 
sorgente di corrente alternata una corrente 
continua approssimativamente costante. 

Siemens Schuckert W ercke Gesellschaft 
mit beschrünkter Haftung, a Berlino: 
Disposizione per l'isolamento di trasformatori 
o di macchine elettriche — richiesto il 23 
agosto 1907, per anni 15. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Rema-Milano, 10 Luglio 1908. 


Aociaierie Terni L. 1440 — 


Al. F. Piombino. » 220— | Ligniti......... = 88—- 
Ansaldo........ » 21 — Metalli........... 198 — 
Asoto........... > 904— | Miani Sivestri. > —— 
Bredal.......... » — — Montecatini.... » 117 — 
Carburo ital > 916 — Off. El.Genovesi  — – 
Condotte ....... » 821— Pia Магоіа.... » 1480 — 
Edison Milano. » 612— Richard-Ginori. » 399 — 
Elba........... . > 460— | Biderurg. Savona » 961 — 
Elettrochimica. > 78— Boda..........., >) —— 
Ferriere........ » 243 — | Teonomasio...... » 110 — 
Forni elettrici.. > 70— | Trams Roma. . » 850— 
Gas Roma...... » 1080 — Valnerina ...... » 158 — 
Kerka..... » 416 — Vessole......... » —— 
METALLI. 
Prezzi per tonn.ing]. = 1016 kg. 
Londra, 10 Luglio 1908 

Rame G. M. B. (contanti) . Let. 59.10 — 

Id. Best selected (contanti). > 06.15 — 

Ia. Elettrolitoo . . . . . > 50. 15 - 

Id. in fogli . . . + . . » п —— 
Stagno (contanti). . . . . » 181. — — 
Piombo inglese (contanti) . . » 18.5, — 

ld. spagnolo. . . . . . » 12. 16 8. 
Zinco ordinario. . . . . » 18. 05 — 


(Metallurgica) Liverno 
Al Quintale franco Italia 
Rame in fili 2 m/m e più. . . . . . 


9 m/m e meno . . . . . > -— 


CARBONI DA MACCHINA. 


Genova, 10 Luglio (Per tonnellata, al vagone) 


» » 


Cardiff extra . . . . . - . L.8L-a--.—- 
Cardiff 1a qualità . . . . x 80. — а --.— 
Newport . . . "EU y —, — a —.— 
Newcastle . . . . . . . . . . »8.—8—— 
Newpelton. ... . . . + + + + »AM.—&-.— 
Antracite grossa . . . . . . . »10.- 8—— 
Id. Сое . . . .. . . »4—-8—— 
Id. Pisello . . . . . . » 83.-— a —.— 
Id minuta . . . e . à a .—а—.— 
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TRAMVIA ELETTRICA LUCCA -PESCIA - MONSUMMANO 


Il 5 agosto 1907 fu aperta all'esercizio 
la linea tramviaria interurbana, a trazione 
elettrica, che riunisce la città di Lucca 
alla Valdinievole. 

La linea attraversa una delle più belle 
ed ubertose valli della Toscana, ricca di 
vegetazione e di popolazione, ed ha una 
lunghezza di 33,796 metri. 

La tramvia parte dalla Piazza del Gi- 
glio in Lucca e, dopo aver attraversato 
la storica Porta S. Pietro, percorre i viali 
di circonvallazione e si insedia sulla strada 
provinciale Pesciatina che per un tratto 
di circa 9 km. corre in perfetto rettifilo. 
Quindi attraversa il Comune di Capan- 
nori che è uno dei più grandi comuni 
rurali d'Italia, avente una popolazione 
sparsa di circa 50.000 abitanti. 

Terminato il rettifilo la linea prende un 
andamento più accidentato con curve e 
salite е così continua per altri 10 chilo- 
metri fino a sboccare nella 
Piazza V. E. di Pescia, con 
una curva di 16 metri di 
raggio. 

Passata Pescia, la linea 
prosegue sulla via provin- 
ciale che diviene assai tor- 
tuosa ed attraversa i co- 
muni di Borgo a Buggiano, 
Bagni di Montecatini, Pieve 
a Nievole e Monsummano, 
dove la tramvia si arresta 
in Piazza G. Giusti. 

Il tronco Pescia Monsum- 
mano segue un tracciato 
molto accidentato: vi sono 205 curve di 
raggio variabile dai: 16 ai 500 e più me- 
tri e frequenti salite alcune delle quali 
raggiungono il 65-per mille (figura 233). 
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.La linea tramviaria percorre il fondo 
della vallata e serve una popolazione di 
circa 172,314 abitanti così distribuiti: 


Comune di Lucca. . . . . . 74.97! 
» » Capannori. . . 48.217 
» » Pescia . 17.517 
» > Uzzano. . . . . 5.956 
» Borgo a Buggiano. 5.118 
» » Massa-Cozzile. . . 3.260 

» » Bagni di Monte- 
catini . ... . 8.748 
» > Pieve-Monsummano ` 8.527 
172.314 


Oltre questa popolazione indigena si 
deve tener conto di una popolazione av- 
ventizia di circa 60 mila forestieri che per 
la cura delle acque si recano l'estate ai 
Bagni di Montecatini ed a Monsummano. 

La tramvia nel tratto Pieve a Nievole- 
Pescia corre parallelamente alla linea fer- 
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gettata a trazione a vapore ma le acci- 
dentalità della strada fecero fallire i ten- 
tativi dei promotori, soltanto l'automo- 
trice elettrica poté superare le numerose 


difficoltà che per molto tempo ostacola- 


rono l'esecuzione dell'importante opera. 

Armamento. — La linea è armata a 
semplice binario con scambi d'incrocio 
ed é situata sulla strada provinciale che 
in molti punti dovette essere allargata ed 
in alcuni punti avere raddolcite le pen- 
denze assai brusche. 

Gli scambi in numero di 15 sono stati 
situati in modo da potere effettuare par- 
tenze dai capi linea con la frequenza di 
30, 45, бо, 70 е 90 minuti. 

Considerata la limitata larghezza della 
strada provinciale e l'intenso carreggio che 
sulla medesima si esercita si credette op- 
portuno adottare lo scartamento di un 
metro per arrecare il minor disturbo pos- 
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Fig. 233 — Planimetria della linea. 


roviaria Pistoia-Lucca mentre nel tratto 

Pescia Lucca Je 2 linee si allontanano sen- 

sibilmente e toccano centri differenti. 
Da circa 25 anni la linea era stata pro- 


sibile alla circolazione dei veicoli ordinari, 

Nei centri abitati s'impiantarono rotaie a 
gola del peso di 35 Kg. al m. 1. lunghe 
Is metri con stecche a 6 bolloni. 
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Nei tratti in campagna si usarono in- 
vece rotaie Vignole del peso di 22 Kg. 
al metro lineare, lunghe 14 metri e riu- 
nite da stecche a cerniera a 6 bolloni. 

In totale furono posati 6 chilometri di 
rotaie a gola e 28 chilometri di rotaie 
Vignole. 

Le rotaie furono posate su traversine 
di quercia aventi le dimensioni di metri 
1,80 X 0,18 X 0,12 e distanti circa 80 cen- 
timetri l'una dall'altra. 
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Fatti i preventivi delle spese d'impianto 
e d'esercizio e visitate alcune linee mo- 
nofasi risultò che, nel caso specifico, l'im- 
piego della corrente continua presentava 
vantaggi economici superiori a quelli of- 
ferti dalla corrente monofase. 

Infatti la costruzione della linea aerea 
a catenaria, la presenza di 4 cavalcavia, 
di un attraversamento a raso, e di angusti 
e popolosi centri abitati, che obbligavano 
ad abbassare la tensione nei detti punti 


Fig. 234. — Sala delle macchine. 


Le connessioni elettriche fra le rotaie 
furono eseguite con giunti flessibili di 
rame, aventi 75 2/m quadrati di sezione 
situati sotto le stecche delle rotaie. 

Ogni cento metri le due file di rotaie 
furono riunite fra loro elettricamente me- 
diante una connessione trasversale di rame. 

La rotaia interna di tutte le curve 
strette fu munita di controrotaia e tutto 
il binario venne rinforzato con tiranti di 
scartamento. 

Nelle vicinanze di Lucca il binario della 
tramvia attraversa a raso quello della fer- 
rovia di Stato, Lucca - Bagni di Lucca. 
A detto attraversamento furono impiantati 
speciali apparecchi di sicurezza e fu messo 
apposito guardiano per garantire il per- 
fetto funzionamento dei 2 servizi. 

Sistema di trazione. — 1l sistema di tra- 
zione prescelto fu quello elettrico, a cor- 
rente continua ad 850 volt, a filo aereo, 
con presa di corrente per mezzo di trolley 
e ritorno per le -rotaie. 

Vista la rilevante lunghezza della linea 
e gli eventuali futuri prolungamenti si 
credette utile studiare se non fosse stato 
conveniente adottare il sistema di tra- 
zione elettrica a corrente monofase a 6000 
volt. 


da 6000 a 600 volt, mediante cabine di 
trasformazione, rendevano la costruzione 
della linea aerea più costosa di quella a 
corrente continua, 


rente continua risultava di limitata po- 
tenza (per l'impiego di una forte batteria 
a repulsione) e permetteva l'impiego di 
motori a gas povero, con la corrente alter- 
nata richiedeva invece macchine a vapore 
di grande potenza. 

Per tutte queste ragioni l'impianto a 
corrente continua costava meno e si pre- 
sentava di funzionamento più semplice e 
sicuro. 

A] fine di ottenere la massima economia 
nelle spese di impianto si situó la cèn- 
trale elettrica alla metà della linea e si 
elevò la tensione di servizio ad 850 volt (1), 
tensione per la quale si trovavano già in 
commercio macchine di esperimentato e 
sicuro funzionamento. 

Le previsioni furono completamente con- 
fermate dall'esperienza giacchè l'impianto, 
in esercizio da circa un anno, ha sempre 
funzionato senza inconvenienti. 


Centrale elettrica. — Come già accen- 
nammo la popolazione servita dalla tram- 
via varia molto passando dalla stagione 
estiva a quella invernale; si ha quindi un 
traffico saltuario, come si verifica in tutte 
le tramvie serventi stazioni balneari. 

Per soddisfare alle esigenze del servizio 
estivo ed a quelle del servizio invernale 
la composizione della centrale elettrica fu 
studiata in modo da ottenere in ogni caso 
un esercizio economico. 

S'installarono perciò 3 motori a gas 


Fig. 235. — Sala dei gassogeni. 


Il materiale rotabile costava di più di 
quello a corrente continua e si prevedeva 
una più costosa manutenzione. 

La centrale elettrica, che con la cor- 


« Otto » orizzontali, a compressione va- 
riabile, ad un cilindro, per una forza nor- 
male e costante di 125 cavalli dinamici el- 
fettivi, con volano extra pesante, di co- 


(1) — E noto come oggidi la tensione di 850 volt sia stata superata e molte linee tramviarie americane di recentissima costruzione sieno state 
equipaggiate con materiale elettrico a corrente continua a 1200 volt dando ottimi risultati. In America per linee di grande lunghezza si sta tentando 
di elevare ancora il potenziale oltrei 1200 volt. Impianto della Indianapolis e Louisville Traction C°. (Vedi Street Railway Journal del 4 gennaio 1908). 
Lunghezza della linea 66 kilometri. Impianto della Central California C*. Linea Stockton-Sacramento. In Italia sarà fra breve tempo un fatto compiuto 
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mpianto della Società Elettrica Bresciana sulle linee Brescia-Stocchetta e Brescia-S. Eufemia-Salò- Tuscolano per una lunghezza complessiva di circa 50 km. 


struzione speciale, calcolato per un grado 


di regolarità ; del diametro di 3800 


I 
100 
mill. a larga fascia, da servire come pu- 
leggia (fig. 234). 

Giri fatti dai motori 160 al primo. [Forza 
massima circa 145 cavalli. 

Ciascun motore è munito di gassogeno 
ad aspirazione diretta, (fig. 235) per alimen- 
tazione ad antracite, sufficiente ciascuno 
alla produzione del gas necessario per 
125-145 HP. Le tubazioni di unione fra 
i 3 gassogeni sono montate in modo da 
potere con ciascuno di essi alimentare 
uno qualunque dei 3 motori. 

La quantità di acqua necessaria al buon 
funzionamento di 2 di detti motori è di 
18 metri cubi all'ora. L'acqua viene in- 
nalzata a 6 metri di altezza mediante 
2 pompe a stantuffo, una di riserva al- 
l’altra. 

Ciascun motore a gas aziona, mediante 
cinghia, una dinamo a corrente continua 
in derivazione, con poli supplementari 
della potenza di 75 kilowatt ad 850 volt, 
facente 800 giri al minuto. 

Per dotare l'officina di una sufficiente 
riserva di energia fu impiantato un motore 
a gas povero della potenza di 330 — 380 


Inlerratfv 


Аала 2 Macchina, 


L' ELETTRICISTA 


gramma di consumo di corrente fu instal- 


lata in parallelo con le dinamo una bat- 
teria a repulsione « Tudor » composta di 
410 elementi del tipo I R 14 della capa- 
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carico. Venne perciò installato un gruppo 
survolatore-devoltore tipo Pirani. Detto 
gruppo si compone di un motore elettrico 
ad 850 volt, della potenza di 45 HP ac- 


Fig. 236 — Batteria accumulatori Tudor, 


cità di 252 ampere-ora, con una corrente 
normale di scarica di 252 ampere per 
un'ora e con una corrente massima di ca- 
rica di 125 ampere (fig. 236). 

Per ottenere il buon funzionamento dei 
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Fig. 237. — Quadro di distribuzione e survoltore, 


HP con relativi gassogeni direttamente 
accoppiato ad una dinamo in derivazione, 
con ‘poli supplementari della potenza di 
225 kilowatt. | | 

Per superare le punte di carico del dia- 


motori a gas era necessario mantenere su 


di essi il carico costante. Si doveva cioè 


ottenere, con opportuni dispositivi, che la 
corrente prodotta dalle dinamo fosse co- 
stantemente quella corrispondente al pieno 
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coppiato direttamente ad una dinamo зре- 
ciale, a due collettori, con eccitazione 
compound-differenziale, ottenuta mediante 
un avvolgimento a filo fino derivato sulla 
batteria, ed un avvolgimento in serie con 
la corrente totale richiesta 
sulla linea. La dinamo sur- 
voltrice devoltrice è con- 
nessa in serie con la bat- 
teria. In questo modo si 
viene ad avere il carico 
sulle dinamo praticamente 
costante; giacchè i 2 avvol- 
gimenti della dinamo spe- 
ciale sono regolati in modo 
che se la corrente richie- 
sta sulla linea è uguale a 
quella corrispondente al pie- 
no carico delle dinamo, la 
dinamo speciale dà zero 
volt e la batteria è in equi- 
librio, cioè non si carica né 
Si scarica. 

Se invece la corrente ri- 
chiesta sulla linea è mag- 
giore di quella corrispon- 
dente al pieno carico delle 
dinamo, la dinamo speciale 
produce unà differenza d: 
potenziale alle sue spazzole 
dello stesso senso di quella 
della batteria ed aiuta quin- 
di la batteria stessa a sca- 
ricarsi fornendo cosi alia 
linea quella parte di coi- 
rente che le dinamo principali non po- 
trebbero dere. 

Se poi la corrente richiesta sulla linea 
è minore di quella corrispondente al pieno 
carico delle dinamo, la dinamo speciale 
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produce una differenza di potenziale alle 
sue spazzole di senso inverso a quello 
della batteria e permette alle dinamo prin- 
cipali di caricare la batteria con quella 
parte di corrente che non può essere 
usufruita sulla linea. | 
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tre dinamo da 75 kw. oppure con la bat- 
teria e la dinamo di 225 kilowatt. | 
La batteria, quando è carica, è capace 
di alimentare da sola la linea per circa 
tre ore 
I motori a gas;funzionarono sempre col 
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Fig. 238. — Sala delle macchine; veduta del quadro di distribuzione, del booster, pompe, ecc, 


La stessa dinamo speciale con i 2 col- 
lettori in serie serve anche alla ricarica 
serale ed alla carica a fondo della bat- 
teria in unione a due delle macchine da 
75 kilowatt (fig. 237 e 238). 

Con l'orario con partenze ogni 70 mi- 
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Fig. 239. — Palo a mensola, 


nuti occorre avere in funzione la batteria 
ed una dinamo da 75 kw.; con l’orario 
con partenze ogni 45 minuti la batteria e 
2 dinamo da 75 kw. 

Per effettuare partenze ogni 30 minuti 
о:согге poi alimentare con la batteria е 


massimo carico ed hanno dato buoni ri- 
sultati tanto dal punto di vista della re- 
golarità del servizio quanto da quello del- 
l'economia di esercizio. 

In effetti la quantità di carbone consu- 
mato fu in media di 700 grammi di an- 


precedente per l'azionamento delle pompe 
per elevare l'acqua di raffreddamento 
dei motori a gas. | due motori fanno l'uno 
riserva all’altro essendo del tutto uguali. 

Il quadro di distribuzione è costituito 
da 8 scomparti di marmo, 4 sono per le 
dinamo provvisti ciascuno di interruttore 
automatico, amperometro con relativo 
shunt, interruttore a coltello, un interrut- 
tore del circuito di campo e volantino 
per manovrare il reostato di campo della 


dinamo. 
Uno scomparto serve perla batteria di 


accumulatori e per la dinamo survoltrice 
devoltrice ed è provvisto degli apparecchi 
necessari alla misura della corrente. 
Inoltre vi sono due scomparti di linea: 
uno per il feeder di Lucca ed uno peril 
feeder di Monsummano, ed uno scomparto 
totalizzatore contenente un misuratore di 
energia Elihu Thomson e 2 amperometri 


registratori. 
Tutti gli scomparti sono provvisti di 


interruttore automatico e di amperometro. 
Un voltmetro montato su mensola gire- 
vole serve a misurare il voltaggio di una 
qualunque delle dinamo e della batteria. 

Linea aerea. — La linea aerea è a sem- 
plice filo di trolley, costituito da un filo 
di rame elettrolitico indurito di 8; m/m 


Pig. 240. — Veduta di uno dei tre cavalcavia della ferrovia Pistoia - Pisa. 


tracite per kilowatt-ora, misurato al qua- 
dro. ll prezzo medio della antracite (pez- 
zatura cobbles) posta in officina fu di 
L. 51,26, ed il costo medio del kilowatte 
ora prodotto si aggirò intorno a cente- 
simi sei e mezzo (escluso l'interesse e 
l'ammortamento del capitale). 

Per i servizi sussidiari dell'officina fu- 
rono impiantati un motore elettrico a 850 
volt della potenza di 12 :/, HP per azio- 
nare una dinamo di 110 volt per gene- 
rare la corrente per l'illuminazione dei 
locali; ed un motorino elettrico simile al 


quadrati di sezione, a forma di 8 e so- 
stenuto da orecchie meccaniche. L'altezza 
del filo sul piano del ferro è di 6 metri. 

Parallelamente al detto filo, e per tutta 
la lunghezza della linea, corre un secondo 
filo, di rame elettrolitico, a sezione circo- 
lare di 85 'm/a quadrati, che fa da alimen- 
tatore. 

Parallelamente ai 2 primi e per una lun- 
ghezza di 9 kilometri dalla Centrale verso 
Lucca e dalla Centrale verso Monsum- 
mano corre un secondo filo alimentatore 
di тоо m/s quadrati di sezione. 


Questo secondo filo alimentatore fu im- 
piantato ultimamente per potere intensi- 
ficare il servizio, adottando un orario con 
partenze ogni 30 minuti. 

Dalle prove di collaudo eseguite con $ 
treni sulla linea in servizio ordinario, con 
850 volt in Centrale, ed alimentando la 
linea con il solo feeder di 85 "/m qua- 
drati, si trovò una tensione media sulla 
linea di 735 volt, verificandosi così una 
caduta di tensione media del 14 °/, circa. 

Il filo di trolley è doppiamente isolato. 
Il primo isolamento è ottenuto mediante 
isolatori di porcellana, il secondo isola- 
mento è costituito da materiale isolante 
americano, tipo Thomson-Houston forma D. 

La resitenza d'isolamento della linea di 
trolley è molto elevata e da questo lato 
la linea aerea non presentó nessun incon- 
veniente durante l'esercizio. 

Gli alimentatori sono sopportati da iso- 
latori di porcellana a doppia campana. 

La linea di trolley è sopportata da pali 
a mensola costituiti da travi di ferro a 
doppio T del profilo normale tedesco 
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del movimento dei treni venne impiantata 
una linea telefonica sopportata dai mede- 
simi pali della linea di trolley. Lungo la 
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trica è sempre argomento di grande im- 
portanza sia perchè il materiale mobile 
rappre$enta una parte principale della spesa 
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Fig. — 241. — Veduta della linea in aperta campagna. 


linea, e propriamente agli scambi d'incro- 
cio vi sono delle poste telefoniche provvi- 


Fig. 242. — Treni fermi presso un incrocio, 


(fig. 239) piantati con calcestruzzo di cemen- 
to in una buca circolare profonda m. 1.80. 

L'uso di queste travi permette di co- 
struire una linea aerca solida e relativa- 
mente economica per essere armata con 
pali di ferro (figure 240 е 241). 

Nei tratti in rettifilo furono usate travi 
NP. 18 situate a 35 metri di distanza l’una 
dall'altra; in curva furono messe travi 
NP. 22. 

La linea è ancorata ad ogni 1000 metri, 
mediante pali a traliccio di sezione qua- 
drata ed è divisa in sezioni lunghe cia- 
scuna 2 km. mediante appositi isolatori 
di sezione. Per le curve di raggio molto 
stretto, per gli ancoraggi degli aghi degli 
scambi, per le teste di linea furono im- 
piegati pali di ferro a traliccio. 

Telefono. — Per poter parlare da un 
punto qualunque della linea con l'ufficio 


ste di apparecchio per le eventuali comu- 
nicazioni. 
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d'impianto, sia perchè le spese di eser- 
cizio dovute al materiale rotabile sono le 
più rilevanti dell'azienda. 

Per ridurre al minimo la spesa d'im- 
pianto e di esercizio convenne adottare 
vetture motrici a 2 assi provviste di equi- 
paggiamento elettrico a 2 motori, capaci 
di trainare una vettura rimorchiata di 
conveniente capacità. 

Le vetture a 4 assi per raggiungere le 
condizioni di aderenza necessaria a trai- 
nare la rimorchiata, richiedevano l’impiego 
di equipaggiamento elettrico a 4 motori, 
ciò che obbligava ad aumentare la po- 
tenza installata nella centrale elettrica con 
evidente aumento delle spese d'impianto 
e di esercizio. 

Il tipo più economico di materiale mo- 
bile risultava costituito da un treno for- 
mato da una vettura automotrice lunga 
metri 7.40 е da una vettura rimorchiata 
lunga m. 8 (fig. 242). 


PE VERI FOSSI AP bobine di Sell 
r. 


fari crec ti dd (тм rta 21 QU 
: 


Valvola fusi bile prinera де 
a 


£ Coeunlrellee N°? 


SS Tarta 


etet brem geh а 


Fig. 243. — Schema del montaggio dei contatti elettrici magnetici e dei contatti speciali, 


Materiale rotabile. — La scelta del tipo 
di materiale rotabile per una tramvia elet- 


La vettura automotrice adottata può 
contenere 7 persone in piedi su ciascuna 
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piattaforma, 16 persone sedute nello scom- пеге 26 persone sedute ed 8 in piedi su L'equipaggiamento elettrico delle vet- 
partimento di 2° classe e 6 persone se- ciascuna piattaforma. ture automotrici è costituito da 2 motori 
dute nello scompertimento di 1° classe. L'automotrice ha i sedili longitudinali e tipo G. E. 82 della General Electric C*, 
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Fig. 245 — Schema dell’equipaggiamento. 
La larghezza massima delle vetture è la rimorchiata li ha trasversali. della potenza di 35 HP ciascuno, a ‘750 
di metri due. Per i bisogni del traffico l'esercizio si volt normali ed 850 volt massimi. La spe- 


La vettura rimorchiata è costituita da effettua sempre con treni composti da  cialità dei detti motori consiste nell'avere 
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Fig. 245. — Pianta dello stabilimento contenente Officina centrale elettrica e rimessa vetture. 


un tipo di carrozza simile nelle sue linee una vettura automotrice e da una rimor- un rilevante numero di lamelle al collet- 
generali alla motrice, lunga in totale me-  chiata e sono capaci di trasportare cia- tore; nelle altre parti sono simili al G. E. 58. 
tri 8.80 fra i respingenti, capace di conte-  scuno 76 passeggieri. Per evitare l'inconveniente d'interrom- 


pere la corrente ad alta tensione dentro 
il regolatore fu provveduto in modo che 
l'apertura e la chiusura del circuito dei 
motori si fa attraverso due contatti elet- 
tromagnetici speciali, simili a quelli ado- 
perati negli ordinari equipaggiamenti a 
controllo multiplo sistema “ Sprague ,, 
situati in una cassetta speciale situata sotto 
la vettura. 

I detti contatti elettromagnetici sono 
comandati dalla manovella del regolatore 
nella prima posizione di marcia in serie е 
nella prima posizione di marcia in parallelo. 

Per ottenere ciò all'ordinario regolatore 
A. E. G. Thomson-Houston B 18, sono 
stati aggiunti due contatti speciali, come si 
vede nello schema qui riportato (fig. 243). 

I due contatti elettromagnetici sono 
montati in serie dimodochè si dividono 
{га loro la tensione di linea. 

Con questo sistema il costo della ma- 
nutenzione dei regolatori fu inferiore a 
quello che generalmente si ha negli im- 
pianti a 550 volt. 

Le resistenze elettriche del tipo PR. 
sono in numero di 5 cassette. 

L'equipaggiamento elettrico in tutte le 
altre parti è simile agli ordinari equipag- 
giamenti Thomson Houston (fig. 244). 

L'illuminazione delle vetture è ottenuta 
mediante 2 circuiti di 4 lampadine da 16 
candele a 160 volt messe in serie con due 
resistenze Nernst le quali fanno rimanere 
praticamente costante la tensione delle 
lampadine mentre varia il potenziale della 
linea, Si ottiene così una bella illuminazio- 
ne, però il sistema è alquanto costoso per- 
chè le resistenze Nernst si sciupano con 
facilità. 

Le vetture sono munite di freno a mano, 
freno ad aria compressa, sistema Bóker a 
compressore assiale montato sulla boc- 
cola e di freno elettrostatico. 

Per ridurre ad un minimum le spese di 
sorveglianza e direzione vennero riuniti 
su di un terreno, adiacente alla linea, e 
distante 450 metri dalla stazione ferro- 
viaria di Pescia, tutti i servizi di officina, 
di direzione e del movimento dei treni. 

Come si vede nella fig. 345, su di un'area 
di circa 7000 metri quadrati si trovano 
impiantate le rimesse per le vetture occu- 
panti un'area coperta di mq. 1050. 

L'officina di riparazione del materiale 
mobile ed i magazzini del materiale di 
riserva coprenti un'area di mq. 315. 

L'officina elettrica costituita da una sala 
accumulatori, da una sala per le macchine 
e da una sala per i gasogeni, deposito 
pel carbone ecc., con una superficie totale 
di mq. r180. Una palazzina per uso uffici 
di direzione e alloggi (fig. 246). 

Cantiere per deposito dei carri scala e 


(1) Lumiére electrique, 30, pag. 113, 190 n.8. 
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per gli attrezzi della linea aerea, per de- 
posito di carri-merci pel trasporto del pie- 
trisco e simili, 

Esercizio. — 1 risultati del traffico, de- 
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canica venne affidato alla casa A. E. G. 
Thomson-Houston; l'armamento e le co- 
struzioni furono, eseguite dalla Società 
mediante il proprio ufficio tecnico. 
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Fig. 246. — Veduta d'insieme dei fabbricati della Centrale Elettrica e rimessa vetture. 


dotti dalle statistiche dei primi 300 giorni 
di esercizio, sono molto promettenti. ll 
numero dei viaggiatori trasportati fu in 
media di circa 4000 al giorno. Il traffico 
si svolge su di ura zona di 34 chilometri 
divisa in 17 tratte fra le quali il movi- 
mento dei viaggiatori è assai intenso. La 
tariffa adottata fu di 4 centesimi a chi- 
lometro per la ll classe e 7 per la I classe. 

L’intero percorso da Lucca a Monsum- 
mano costa L. 1.30 in ll classe. 

La maggioranza dei biglietti venduti fu 
di 10, 15, 20, 25 € 30 centesimi, ció che 
conferma il fatto già noto che le tramvie 
interurbane smaltiscono a preferenza il 
traffico fra i centri più vicini e ne faci- 
litano lo sviluppo. Per centri molto lon- 
tani occorrono ferrovie economiche che 
possano correre in sede propria. 

L'intero percorso si compie in due ore 
e 10 minuti a causa delle frequenti fer- 


. mate fisse eda richiesta, dei rallentamenti 


dovuti agli attraversamenti dei centri abi- 
tati, e delle difficcoltà create dal carreg- 
gio ordinario. 

Veduti i risultati dei primi sei mesi di 
esercizio fu necessario aumentare consi- 
derevolmente la dotazione del materiale 
rotabile e tutti gl'impianti fissi per poter 
intensificare il servizio durante la stagione 
estiva 1908. 

La linea fu costruita per iniziativa e con 
capitale locale, alla formazione del quale 
concorsero importanti istituti di credito 
regionali quali la Cassa di risparmio di 


Lucca, la Cassa di risparmio di Pescia e 


la Banca Commerciale Italiana. 
L'impianto della parte elettrica e mec- 


La spesa totale d'impianto ascende г a 
circa L. 2,700,000. 

La concessione del suolo stradale fu 
data dal Consorzio all'uopo formatosi fra 
la provincia di Lucca ed i comuni attra- 
versati dalla tramvia. 

I lavori d'impianto furono iniziati il 28 
luglio 1906 e la tramvia fu inaugurata il 
20 luglio 1907 compiendo così un record 
di celerità costruttiva. 

Ing. ETTORE VIGLIA. 


Il “ Grisonatore ,,. 


Questo apparecchio differisce essenzial- 
mente da tutti gli strumenti del genere 
impiegati finora nella radiografia. Esso 
è destinato a sostituire gli ordinari inter- 
ruttori per bobine d’ induzione. Consiste 
nella parte essenziale di un condensa- 
tore di forte capacità (formato da una 
valvola elettrolitica) messo in serie col 
primario della bobina ; le connessioni sono 
invertite con un commutatore girevole. 

I flussi di corrente così provocati, in- 
ducono nel secondario una corrente in- 
termittente che non cambia mai di segno 
di modo che l'apparecchio si mostra spe- 
cialmente adatto per l'alimentazione dei 
tubi radiografici. Inoltre Ja commutazione 
si fa quando la corrente cessa, ossia senza 
scintilla. 

Lo studio teorico di questo apparecchio 
sembra presentare maggiore facilità di 
quello per la bobina con interruttore ordina- 
rio. La Lumiére Electrique, da cui prendiamo 
questi дап (г), si augura anzi che questo 


studio sia intrapreso da qualche fisico. 
— 
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WATTOMETRI ED OSCILLOGRAFI TERMICI 


L'Autore, dopo aver enumerato gli svan- 
taggi degli ordinari apparecchi a filo caldo, 
cioè quelli dello spostamento dello zero, 
dilatazioni della montatura metallica, allun- 
gamenti del filo e variazioni della sua resi- 
stenza e del suo potere emissivo, unita- 
mente alla diminuzione di tensione della 
molla tenditrice, constata come sino ad ora 
non sono mai stati usati istrumenti a filo 
caldo polarizzati. Qui è descritto il nuovo 
apparecchio di questo genere inventato dal. 
l'Irwin e sono accennati alcuni degli usi 
ai quali può essere applicato. 

Nella fig. 247, C D ed EF sono due fili o 
bande delle medesime dimensioni; un polo 


Fig. 247. 
della batteria B, è applicato su D, E e l'al- 
tro polo é connesso, attraverso due resi- 
stenze R, R, a C ed a F. Se la resistenza 
di C D ë uguale a quella di EF — r per 
esempio, in ogni filo passerà una corrente 
b. Se un'altra corrente a proveniente da 
un'altra sorgente qualunque é inviata da 
C ad F, attraverso tutti due i fili in serie, 
essa puó supporsi totalmente passante at- 
traverso le bande C D ed E F in causa 
delle resistenze R, R,, assai grandi rispetto 
alla resistenza delle bande. Stando cosi le 
cose il riscaldamento del filo di destra sarà 
proporzionale ad (a + b r ed il riscalda- 
mento del filo di sinistra sarà proporzio- 
nale ad (a — 6)? r. La differenza nelle mi- 
sure di riscaldamento e quindi la differenza 
nelle dilatazioni delle due bande sarà pro- 
porzionale in ogni caso a 4abr. In con- 
seguenza se b ed r sono costanti, la diffe- 
renza nelle misure secondo le quali l'ener- 
gia é distribuita alle due bande, cioé la 
differenza dei riscaldamenti ad esse comu- 
nicati é proporzionale alla corrente a e se 
questa cambia di segno, anche la differenza 
precedente cambierà di segno. Se ciascuno 
dei fili C Ded EF è tirato nel suo punto 
medio con tensione uguale e costante, al- 
lora un piccolo specchio M, posto tra i due 
fili, sarà deviato di un certo angolo pro- 
porzionale alla diflerenza di temperatura 


tra i due fili, e questa differenza di tem- 
peratura è proporzionale a 4 a b r se la 
corrente a rimane costante per qualche 
tempo; si ha perciò un apparecchio pola- 
rizzato nel quale la deviazione per angoli 
piccoli è precisamente proporzionale alla 
corrente da misurare. E' necessario che la 
tensione dei due fili sia identica e costante 
e che la loro freccia iniziale sia la mede- 
sima affinché la sensibilità sia la stessa; 
il problema presenta gravi difficoltà te- 
nuto conto del piccolissimo valore degli 
spostamenti. L'Autore ha dovuto, per ot- 
tenere buoni risultati, abbandonare l'im- 
piego prima fatto di due molle, in favore 
della migliore disposizione indicata dalle 
figg. 248, 249 e 350. I fili CD ed EF della 
fig. 247, invece di essere tirati indietro nel 
loro punto medio, passano sopra puleggie 
indipendenti ed isolate P P’ e ritornano 
quasi parallelamente come é mostrato nella 
fig. 248, nella quale il filo C C Р D corri- 
sponde al filo C D della fig. 247. Un filo si- 
mile E I” F” F passa sulla puleggia P"; 
questi due sistemi di fili sono legati in- 
sieme diagonalmente, cioè il filo C C' è 
riunito nel suo punto medio al mezzo del 
flo ЁЁ” e del pari i punti medi dei fili 
E E', D D' sono riuniti tra loro, come é 
indicato nella fig. 248. Ora, siccome la cor- 
rente che passa attraverso C C' é la stessa 
di quella che passa attraverso D D', se 
questi fili sono della medesima lunghezza 


Fig. 248. Fig.249 e 250. 
e del medesimo diametro, la dilatazione 
di ogni filo sarà la stessa poichè la mi- 


sura del calore dissipato è la medesima; 


la puleggia P perciò non gira e serve solo. 


ad assicurare una tensione uguale sui due 
fili. Le puleggie P P' sono tirate in alto 
dalla molla S (fig. 249). Se non vi é corrente 
che passi attraverso C C' D' Dod EE F'F 
e se i fili sono esattamente simili alla stessa 
temperatura, la freccia dei fili C C', DD', 
ЕЕ ed F'F è in ogni caso la medesima. 
Se una corrente venisse inviata attraverso 


(1) J. T. Irwin. Journ. of tbe Inst. of Electr. Eng. 39. 1907. 


le quattro porzioni in serie, i quattro fili 
presenterebbero ciascuno un aumento di 
lunghezza, ma non vi sarà deflessione allo 
specchio. Se il filo C C' D' D é maggior- 
mente riscaldato esso si infletterà più del 
flo EE FF e perciò lo specchio si in- 
clinerà di una quantità dipendente dalla 
influenza nella misura della dilatazione dei 
due fili. Questo fatto è verificato con grande 
approssimazione per questo tipo d'appa- 
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Fig. 251. 


recchi. La curva delle deviazioni in fun- 
zione della corrente che attraversa le due 
bande in serie, qualora una seconda cor- 
rente costante venga inviata attraverso due 
bande o fili in parallelo (fig. 251) è quasi 
esattamente una linea retta passante per 
l'origine, ogni deviazione dalla linea retta 
essendo compresa entro i limiti dell'errore 
sperimentale. La sola obbieztone che si 
possa fare ad un tale uso dell’istrumento 
è la necessità di una corrente d'eccitazione 
costante il che potrebbe essere un incon- 
veniente pel suo uso generale. Con la sem- 
plice disposizione della fig. 247, l’istrumento 
potrebbe essere usato come amperometro 
ordinario (solo per corrente continua) di 
grande precisione, risultando la deviazione 
proporzionale alla corrente; può anche es- 
sere usato come voltmetro o coulombme- 
tro balistico. - 

Vi è un caso speciale in cui l’apparec- 
chio descritto presenta parecchi.vantaggi, 
cioè quando si tratta di misurare le d, d. p. 
istantanee su due punti o la corrente istan- 
tanea passante in un circuito. Se p. e. si 
vuole misurare la d. d. p. in un istante qual- 
siasi tra due punti A e B, si dispone l'istru- 
mento CD ЕЕ (fig. 252) in serie con una 
resistenza nor: induttiva R, Se la d. d. p. 
tra A e B varia molto lentamente, la devia- 
zione data dall'apparecchio sarà pratica- 
mente proporzionale alla differenza di po- 
tenziale ad ogni istante. Perché l'istru- 
mento raggiunga rapidamente una tempe- 
ratura costante dopo che una determinata 
corrente é stata immessa si puó aumen- 
tare enormemente la velocità di raffredda- 


mento (da 6 a 9 volte) immergendo i fili 
e lo specchio nell'olio. Ma anche con que- 
sto metodo l'apparecchio dà solamente 
delle indicazioni esatte per frequenze fino 
a $ per secondo circa; per rendere l'ap- 
parecchio pratico per le frequenze ordi- 
narie si shunta la resistenza R, con un 
condensatore K. La resistenza dell'appa- 
recchio stesso é piccola rispetto alla re- 


Fig. 252. 


sistenza &, e non supera i due centesimi 
del valore di questa, per una tensione effi- 
cace di 100 volt tra i punti A e B colle. 
gati ai conduttori tra i quali si deve mi- 
surare il voltaggio. 

In questo modo si compensa l'inerzia ca- 
lorica dei fili, restituendo alla curva im- 
magine, data dall'apparecchio la sua esat- 
tezza. Se infatti z, ed z, sono le intensità 
di corrente presenti nelle due bande di 
resistenza r, 9, e 9, le loro temperature al 
tempo /, supponendo che il calore ceduto 
sia proporzionale al valore.attuale della 
temperatura si avrà nel tempo dt un au- 
mento di. temperatura 40, proporzionale a 
2127 — pò, dove p ë una costante; una equa- 
zione analoga vale per la seconda banda. 
Poiché 'ora la deviazione 5 dell'apparec- 
chio è proporzionale a 0, — 6, si può porre: 


Gir ра È. . (1) 


q essendo un'altra costante. 11 membro a 
sinistra è proporzionale alla intensità di 
corrente 7 inviata ad ogni istante attraverso 
l'apparecchio la quale, attesa la presenza 
della grande resistenza R, e dellacapacità C 
in derivazione su essa, é la somma di due 
altre correnti, una proporzionale alla d. d. p. 
tra А e D ed una, passante pel condensa- 
tore, proporzionale alla velocità colla quale 
la tensione tra A e B varia. Considerando 
la d. d. p. E ai terminali di R, si ha l'equa- 
zione 


O E d E 
al FE . à (2) 


Se si confronta l'equazione (1) con la (2) 
si riconosce-la possibilità di raggiungere, 
mediante opportuna scelta delle costanti, 
la proporzionalità tra la differenza di tem- 
peratura ad ogni istante e la quantità as- 
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sorbita dal condensatore e di regolare la 
corrente in questo onde produrre una dif- 
ferenza di riscaldamento uguale alle per- 
dite per radiazione le quali sono propor- 
zionali alla tensione. 

Infatti le bande possono essere riguar- 
date come condensatori termici offrenti 
una fortissima dispersione e, per compen- 
sare questa dispersione, si rende anche il 
condensatore elettrico imperfetto shuntan- 
dolo con una resistenza. Quando queste 
condizioni sono soddisfatte, la differenza 
di temperatura tra i due gruppi di fili è 
ad ogni istante proporzionale alla diffe- 
renza di potenziale tra i due punti A e B, 
se si suppone la caduta di tensione nel- 
l'apparecchio piccola rispetto alla differenza 
di potenziale fra le estremità di R4. 

La proporzionalità tra la deviazione e 
la tensione fra i punti A e B dipende dalle 
forze che agiscono sulle parti mobili, dal- 
l'inerzia e dallo smorzamento. 

Per impiegare quest'apparecchio alla 
misura dei valori istantanei della corrente 
passante in un circuito, si impiega il mon- 
taggio della fig. 253, nel quale l'intensità 
corrente totale è relativamente grande ri- 
spetto a quella che percorre le bande. Una 
bobina di self-induzione L e di resistenza 
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Fig. 253. 


R è inserita nel circuito principale AB. La 
differenza di potenziale tra le due bande 
e la corrente che le attraversa in serie é 
proporzionale a: 


dI 
IRL-— 


9e si scelgono i valori di R e di L in 
modo che il rapporto R/L sia uguale al 
rapporto tra la differenza di velocità di 
dissipazione del calore e la differenza nella 
quantità di calore assorbita per una data 
differenza di temperatura, la differenza di 
temperatura é proporzionale alla corrente 
istantanea in AB. 

Se la corrente che percorre AB ha pic- 
cola intensità, si può con vantaggio im- 
piegare un montaggio nel quale tutta la 
corrente attraversa le due bande in serie 
ed il primario d'un trasformatore il flusso 
del quale sia praticamente proporzionale 
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alla corrente. Il secondario del trasformatore 
comporta pochi giri di filo e le ampére- 
spire secondarie hanno un piccolo valore 
in paragone delle ampère-spire primarie. 
Quando queste condizioni sono realizzate. 
la corrente che attraversa il secondario è 
ad ogni istante proporzionale alla velocità 
di variazione della corrente primaria. 
Per permettere all'apparecchio d'indi- 


A, a 


B 


Fig. 254. 


care la potenza istantanea fornita ad un 
circuito occorre, come dimostra l’autore, 
compensare l'inerzia calorica rendendo la 
deviazione proporzionale a: 
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. Prima però di considerare come si possa 
ottenere una deviazione proporzionale ai 
watt istantanei forniti ad un circuito, é 
opportuno vedere come debba assere uti- 
lizzato l'apparecchio per marcare la po- 
tenza media fornita. Field ha mostrato 
che, chiamando a il valore istantaneo della 
corrente che attraversa il circuito e b il 
valore istantaneo della tensione, la po- 
tenza istantanea fornita al circuito ha per 
valore: 

(а + by — (a — by =4ab. 

Ció equivale a dire che la potenza for- 
nita ad un circuito é proporzionale alla 
differenza tra il quadrato della somma ed 
il quadrato della differenza dei valori del- 
l'intensità e della tensione: a e b poi pos- 
sono naturalmente essere solo proporzio- 
nali alla corrente principale ed alla ten- 
sione principale. 

Se si provvede la doppia banda di una 
resistenza in serie K4 e di una resistenza 
R3 in parallelo (fig. 254) la deviazione 3 
é proporzionale a 4rib e poiché 

Ка= (4+ b)z (£ + b)z = 217, 
proporzionale anche e 2Rab; ora essendo 
a all'incirca proporzionale alla corrente e 
b all'incirca proporzionale alla tensione пе 
segue che la deviazione è fornirà con suf- 
ficiente approssimazione la potenza con- 
sumata in AB. 

L'autore impiega in generale simulta- 
neamente tre apparecchi per ottenere con- 
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temporaneamente tre curve p. e. quella 
della corrente, quella della differenza di 
potenziale e quella della potenza. Si pos- 
sono misurare tre differenze di potenziale 
distinte: la differenza di potenziale ai ter- 
minali di una resistenza e d’una induttanza 
in serie e separatamente le differenze di 
potenziale ai terminali della resistenza e 
dell'induttanza. 

L'apparecchio potendo possedere facil- 
mente circuiti d'eccitazione indipendenti, 
alimentati ciascuno, per esempio, da una 
piccola batteria a quattro volt, ed i fili di 
ogni apparecchio potendo essere facilmente 
isolati gli uni dagli altri e rispetto alla 
carcassa, è possibile di avere una diffe- 
renza di potenziale di 200 volt o più tra 
i differenti apparecchi effettuando conve- 
nientemente le connessioni. L'apparecchio 
è composto di tre elementi ed è assai 


compatto; gli specchi sono relativamente. 


grandi ed il periodo d'oscillazione proprio 
é di circa 1/4000 di secondo. Questo puó 
essere ancora diminuito se si impiega uno 
specchio più piccolo e se si prendono 
opportune disposizioni per il fissaggio dei 
fili: con questo, in caso di necessità si 
possono realizzare delle frequenze proprie 
d'oscillazione di 20,000 per secondo. Modi- 
ficando la tensione dei fili, il periodo proprio 
d'oscillazione non si modifica di molto. 
Come ha dimostrato l'autore, la devia- 
zione può essere resa proporzionale ad 
ogni istante alla differenza di potenziale 
attuale tra due punti od alla intensità di 
corrente attuale percorrente un circuito. 
La differenza di riscaldamento dei filiha per 
valore 4abr, b ed r essendo delle costanti: la 
differenza di riscaldamento dei due fili è 
dunque proporzionale ad a e la differenza 
di temperatura ad at, cioè alla quantità 
di elettricità passata. Se vi è una diffe- 
renza relativamente debole pei valori della 
radiazione, in confronto della quantità di 
calore sviluppata nelle bande durante un 
dato ciclo, o se la differenza nel calore 
irradiato può essere compensata, la devia- 
zione dell'apparecchio è proporzionale alla 
quantità d'elettricità che l'ha attraversata 
e può essere utilizzata per indicare il flusso 
istantaneo tagliato da un circuito. Ció puó 
essere suscettibile di un impiego pratico im- 
portante per il tracciato delle curve di iste- 
resi del ferro o per il tracciato del valore 
istantaneo della quantità d'elettricità dissi- 
pata in un conduttore. L'autore ha rileva- 
to un gran numero di curve che provano 
come un oscillografo a filo caldo sia capace 
di registrare i fenomeni colla stessa parti- 
colarità di quelli galvanometrici. Una delle 
prime macchine sulle quali l'autore ha 
rilevato delle curve di tensione é un al- 
ternatore Pyke ed Harris, Lz curve otte- 
nute hanno collimato perfettamente con 
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quelle date da un oscillografo di Duddell. 
Per ció che concerne le curve d'isteresi, 
l'autore ha impiegato un dispositivo parti- 
colare per tracciare delle curve rettilineari. 
Si possono ottenere p. e. delle curve ret- 
-tilineari per mezzo di un pennello lumi- 
noso spostato mediante due oscillografi, 
dei quali uno indica il flusso e l'altro la 
differenza di potenziale, i piani degli spec- 
chi essendo normalmente paralleli e gli 
assi di rotazione essendo reciprocamente 
rettangolari. Non è però necessario di ri- 
correre a questo dispositivo complicato; 
l'autore ha impiegato quello rappresentato 
dalla fig. 255. A è una sorgente luminosa 
che fà cadere su M,, specchio dell'oscillo- 
grafo, un pennello luminoso che viene 
riflesso su uno specchio M, il cui asse 
di rotazione è perpendicolare ad M,. Se 
la deviazione di quest'ultimo è proporzio- 
nale alla corrente magnetizzante in un 
trasformatore e se lo specchio M, è messo 
in vibrazione mediante un motore sincrono 
in modo che la fase dello spostamento 
concordi esattamente colle fasi del flusso 
nel trasformatore, il pennello luminoso trac- 
cia sullo schermo S una curva d'isteresi. 

Per raggiungere il sincronismo accen- 
nato, è stato posto, sull'albero di un mo- 
tore sincrono bipolare, un eccentrico E 
contro il quale si appoggia la leva L 
che porta lo specchio vibrante M,. La 
leva é abbastanza lunga rispetto allo spo- 
stamento prodotto dell'eccentrico, in modo 


ы. 
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Fig. 355. 
che il movimento dello specchio si puó 
riguardare all' incirca come semplicemente 
armonico. Se sul trasformatore agisce una 
differenza di potenziale sinusoidale, la forza 
contro elettromotrice ed il flusso deb- 
bono del pari essere sinusoidali, per cui 
se, modificando la posizione dell'eccen- 
trico sull'albero si fa in modo che lo 
spostamento massimo corrisponda al flusso 
massimo nel trasformatore, e se lo spec- 
chio M, subisce una deviazione propor- 
zionale alla corrente magnetizzante, il 
pennello luminoso descrive la curva di 
isteresi. In un altro metodo pel tracciato 
della curva di isteresi, si dispone una 
grossa bobina d'autoinduzione senza ferro 
in serie con una piccola bobina induttrice 
avvolta sul pezzo di ferro da studiare. Un 
oscillografo termico è connesso con que- 
sta bobina oppure ad un secondario. La 
deviazione dell'oscillografo essendo, se la 
frequenza è elevata, proporzionale alla 


quantità d'elettricità, sarà proporzionale 
anche al flusso e basterà allora rendere 
la deviazione dello specchio M, propor. 
zionale alla corrente magnetizzante per 
ottenere il tracciato della curva di iste- 
resi. L'obbiezione che si puó formulare 
contro questo metodo é che non esiste 
un mezzo sufficientemente preciso per com. 
pensare la differenza di radiazione calo. 
rifica delle bande, poiché per ottenere la 


J 


Fig. 256. 


Fig. 257. 


compensazione bisognerebbe far attraver- 
sare l'apparecchio da una corrente pro- 
porzionale tanto al flusso quanto alla va- 
riazione di esso. Il wattmetro termico stu- 
diato dall'autore presenta speciale interes- 
se; l'apparecchio rappresentato dalle figu- 
re 256 e 257 destinato a registrare i valori 
istantanei della potenza si compone di due 
sistemi di bande, l'uno corretto mediante 
una autoinduzione in parallelo e l'altro 
mediante un condensatore K in serie; 1 
due sistemi di bande sono al solito col- 
legati tra loro mediante fili incrociati. 

Il wattmetro sul quale sono state fatte 
esperienze era disposto in forma tubulare, 
in modo da potere penetrare nell' interno 
di una custodia tubulare ermetica; era co- 
struito sul medesimo principio fiell’oscil- 
lografo, salvo il rimpiazzamento del pic- 
colo specchio piano con uno specchio 
concavo. 

Un wattmetro termico, ideale deve pre- 
sentare le proprietà seguenti: 

1° Grande sensibilità. 2° Deviazione pro- 
porzionale alla differenza del regime di 
riscaldamento delle due bande, ed indipen- 
dente dal riscaldamento delle due bande. 

Se la seconda condizione è soddisfatta, 
è possibile senza produrre alcuna devia- 
zione sia far passare una corrente di in- 
tensità qualunque attraverso le due bande 
in serie, sia di applicare una tensione 
qualunque sulle due bande in parallelo 
mentre la deviazione ottenuta è solo pro- 
porzionale al quadrato della corrente in 
una sola banda, Le dimensioni partico- 
lari del wattmetro erano le seguenti: lun- 
ghezza effettiva di filo di platino-argento 
per ogni banda 10 cm., diametro dei fili 
0,05 mm., distanza fra i due fili 1,5 mm. 
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resistenza di ciascuna banda 10,4 ohm. 
Il periodo proprio d'oscillazione dell'appa- 
recchio era al principio di 1/50 di secondo, 
poi lo specchio fu zavorrato con un pezzo 
di piombo onde rallentarne il movimento. 
La sensibilità era di 290 mm. di devia- 
zione su di una scala distante г m. per 
una intensità attraverso una sola banda 
di 0,2 ampére, cioè per un consumo di 
energia di 4 watt. L'autore propone, per 
definire la sensibilità dei wattmetri ter- 
mici, il fattore: Deviazione: distanza della 
scala X differenza dei watt dissipati. Nel 
caso attuale, il fattore era uguale a 0,72; 
questo valore potrebbe facilmente essere 
aumentato mediante impiego di fili piü 
sottili, pià lunghi, di minore tensione o 


adi una distanza minore fra loro. 
E. G. 
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APPLICAZIONI DELIA ELETTRICITÀ 


nelle Chiese 


Le applicazioni della elettricità si vanno 
generalizzando nelle chiese. Dalle Riviste 
tedesche si rileva come in Germania le 
primarie case costruttrici di elettrotecnica 
si sono occupate della questione e tra 
queste specialmente la Società Siemens- 
Schuckert. 

La pratica consiglia di ricorrere in ge- 
nerale, alle distribuzioni pubbliche, invece 
di impiantare una stazione generatrice spe- 
ciale, e ciò per la discontinuità del servizio. 

Il collegamento coi cavi stradali non 
presenta alcuna particolarità ; i fili condut- 
tori che partono ‘dal quadro locale si di- 
spongono sempre facilmente nei sotter- 
ranei, dove possono collocarsi anche dei 
fili nudi; nella chiesa invece è necessario 
che l'estetica non soffra, e per il colloca- 
mento dei vari fili si debbono usare dei 
tubi speciali, Peschel o altri. Nelle chiese 
si possono impiegare benissimo le lam- 
pade da 25 candele; l'ornamentazione lu- 
minosa può venir fatta invece con lam- 
pade di minimo potere luminoso, ma sic- 
come in generale queste debbono funzio- 
nare contemporaneamente, possono venir 
raggruppate due a due oppure in serie. 

Altra applicazione della elettricità nelle 
chiese è quella del motore elettrico impie- 
gato per azionare le carhpane e i mantici 
da organo. Si accoppia generalmente il mo- 
tore al macchinario delle campane piccole e 
grosse mediante una trasmissione a cinghia. 

Per gli organi è vantaggioso impiegare 
un compressore rotativo, quantunque possa 
anche conservarsi l'antico mantice. L'av- 
viatore è posto in vicinanza della seggiola 


L'ELETTRICISTA. 


dell'organista in modo ch'egli possa facil- 
mente procedere all'avviamento e all'ar- 
resto. 

Affinché la quantità di energia assorbita 
dal motore resti costantemente proporzio- 
nale alla quantità di aria consumata, é 
d'uopo ricorrere ad un regolatore auto- 
matico, costruito in modo da mettere il 
motore in circuito quando il serbatoio ad 
aria compressa é vuoto, o per lo meno 
quando la pressione é scesa oltre un mi- 


nimo fisso, ed a fermarlo tosto che il sot- 


fietto é gonfio; il regolatore deve poi ri- 
mettere il motore nella linea. In tal modo 
il musicista è dispensato da ogni cura; 
egli non deve più occuparsi delle macchine 
durante tutta la durata della funzione. 


La telefonia senza fili sistema De 

Forest (1). 

L'impiego dell'oscillatore per creare cor- 
renti ad alta frequenza diminuisce la po- 
tenza della telefonia senza fili; per questo 
viene preferibilmente usato l'arco elettrico 
di Duddell per creare queste oscillazioni 
ad alta frequenza. L'avvolgimento secon- 
dario della bobina d'induzione (allo scopo 


Tantallampe 


Antenna L | Mikrophon 


| i| 
Batteria 
Pig. 258. 
di ottenere delle onde non smorzate) é 
chiuso sull'antenna e portato a terra su 
un microfono posto il più possibilmente 
vicino al punto di congiunzione dell’ al- 
bero, (a terra). 

De l'orest impiega in luogo dell'atmo- 
sfera di idrogeno comunemente usata, del 
vapore di alcool per impedire la torma- 
zione di fuligine. Come ricevitore adopera 
adesso in luogo di una lampada a fila- 
mento di carbone una lampada a tantalio 
L i cui fili incandescenti posti fra due 
lamine di platino vengono uniti alla bat- 
teria della lampada. Una delle lamine è 
unita attraverso il microfono M alla bat- 
teria telefonica, e l'altra, attraverso il cir- 
cuito oscillante, (condensatore e trastor- 
matore) all'antenna. (l'ig. 258) Le correnti 
che passano attraversano il microfono, si 
mutano con la temperatura dei fili della 


(1) E. u. M, 1908 p. 52. — (2) E. T. Z., 1908 p. 172. 
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La sola preoccupazione che deve avere 
è quella di mettere il sistema sotto cor- 
rente prima di cominciare la musica. 

Quantunque di minore importanza, pure 
è anche notevole la adozione della ener- 
gia elettrica per la carica degli orologi 
da torre: anzi quando si fa un impianto 
elettrico in una chiesa non si deve dimen- 
ticare di estendere questo impianto anche 
agli orologi, il cui servizio diviene così più 
regolare e più sicuro. 

Il motore necessario per il funziona- 
mento degli orologi ha la potenza di '/,o 
di HP; il motore per il mantice di un or- 
gano di dimensioni ordinarie, deve essere 
di s HP e della stessa potenza deve es- 
sere quello per le campane. 


lampada od anche del gas chiuso пеат. 
polla di vetro. 

Con quest'apparecchio possono essere 
uditi chiaramente dei discorsi alla distanza 
di 40 km. 

Gz. 
indicatori di onde con gas ionizzati (2). 

C. Tissot riferisce sopra due nuovi in- 
dicatori di onde da lui inventati. Il primo 
di essi (fig. 259) si basa sul fatto riscon- 
trato sperimentalmente fin dal 1892 da 
Zehnder che le onde elettriche quand'an- 
che non riescano a portare all’ incande- 
scenza un gas rarefatto, fanno aumentare 
il potere conduttivo del gas, in maniera 
da poter far seguire nel gas, la scarica 
di altre sorgenti elettriche. 

L'apparecchio, costruito dal Tissot con- 
siste in un globo di 2,5 a 3 cm. di diame- 
tro con quattro elettrodi disposti a croce. 

Gli elettrodi, a forma di filo, m ed n 
sono uniti all'altra estremità alla bobina 
secondaria del trasformatore ricevitore; 
gli elettrodi a e b terminano con due pal- 


Chil td i] 
A 


na 


Fig. 259. 
line di alluminio e sono uniti con un cir- 
cuito elettrico alla batteria P e al galva- 
nometro G. 
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La batteria ausiliaria A costituita da 
piccoli accumulatori accuratamente isolati 
è calcolata in modo che con la sua inten- 
sità non può avvenire nessuna scarica fra 
gli elettrodi m ed n. Non appena le onde 
elettriche colpiscono l'antenna e vengono 
inviate per mezzo del trasformatore rice- 
vitore al rivelatore di onde, si ha una 
scarica oscillante fra gli elettrodi m ed n 
e l'aumento di conduttività del gas viene 
indicato collo spostarsi dell'ago del gal- 
vanometro. 

Il secondo rivelatore di onde di T'ssot 
(fig. 260) & unipolare; esso riposa sul fe- 
nomeno conosciuto sotto il nome di Ef- 


fetto Edison. 
W 


+ - 
Fig. 26o. 


Il rivelatore consiste in una lampada a 
incandescenza a 40 v, con un elettrodo di 
platino р fissato al globo. Questo elettrodo 
è unito al polo negativo della lampada, 
attraverso la bobina secondaria / del tra- 
sformatore e ad un galvanometro G. La 
lampada è alimentata da una batteria A 
di accumulatori e regolata da una resi- 
stenza R. Quando la lampada è accesa 
passa una corrente duratura fra n e p. 

In questo circuito, nel quale passano 
correnti in una sola direzione, vengono 
. traspostate le correnti indotte dal trasfor- 
matore ricevitore, ogni qualvolta l'antenna 
riceva un'onda che passi nell'aria. Queste 
correnti vengono registrate dallo spostarsi 
dell'ago del galvanometro. Gz. 


Stabilità della marcia in parallelo degli 
alternatori auto-eccitati, per M. Du- 
moulin (1). 

La maggior parte degli alternatori ad 
auto-eccitazione hanno un collettore, il 
raddrizzatore collegato all'induttore, il 
quale trasforma in corrente sensibilmente 
continua, la corrente alternata ricevuta 
dalle spazzole. La corrente induttrice di 
questi alternatori, e quindi la loro forza 
elettromotrice dipende dal valore medio 
delle d. d. p. alle spazzole, fra i limiti de- 
terminati dalla commutazione. 

Questo valore medio varia naturalmente 
con la fase: difatti si constata facilmente 
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che uno spostamento di fase produce lo 
effetto di uno spostamento di. spazzole e 
inversamente. 

Consideriamo un alternatore auto-ecci- 
tato le cui spazzole sarebbero state spo- 
state, nel senso della rotazione, in avanzo 
rispetto alla posizione corrispondente alla 
f. e. m. massima. 

Si metta questo alternatore in parallelo 
con un circuito, € si supponga che una 
causa perturbatrice qualunque venga ad 
un dato punto a stabilire un certo re- 
gime oscillatorio. Durante il movimento 
di avanzo dell'alternatore, la d. d. p. alter- 
nata alle spazzole, che é legata a quella 
della rete, presenterà rispetto alla com- 
mutazione un ritardo di fase crescente. 
Questo ritardo di fase, agendo come una 
diminuzione dello spostamento delle spaz- 
zole in avanti, farà aumentare la d. d. p. 
raddrizzato medio ai terminali degli in- 
duttori. 

Considerando il valore elevato della co- 
stante di tempo degli induttori, la varia- 
zione della corrente induttrice si troverà 
ritardata, rispetto alla variazione di que- 
sta differenza di potenziale medio, di circa 
un quarto di periodo, questo periodo es- 
sendo quello dell'oscillazione. La corrente 
induttrice e la f. e. m. dell' alternatore 
prenderanno dunque in questo istante dei 
valori entrambi crescenti, ma sempre in- 
feriori ai valori normali. Ne risulterá una 
diminuzione della coppia resistente ed 
un accrescimento dell'avanzo angolare. 

Nell'altro senso dell'oscillazione il ri- 
tardo della variazione della corrente in- 
duttrice avrà invece come conseguenza 
un aumento della coppia resistente, ció 
che tenderà ancora ad accrescere la diffe- 
renza angolare. L'ampiezza delle oscilla- 
zioni crescerà allora rapidamente e lal- 
ternatore non potrà più funzionare in pa- 
rallelo. 

Supponendo ora le spazzole spostate in 
ritardo, un ragionamento analogo fa ca- 
pire che questa condizione sarà special- 
mente favorevole alla marcia in parallelo, 
poiché essa farà corrispondere al movi- 
mento in avanzo, un aumento della cop- 
pia resistente e al ritardo, una diminuzione 
di questa coppia. 

Si puó studiare l'influenza dello spo- 
stamento delle spazzole sulla marcia in 
parallelo, partendo dalla equazione del 
movimento dell'alternatore. Si trova che 
il movimento oscillatorio è sempre un 
movimento pendolare smorzato e che la 
deviazione angolare può esprimersi sotto 
la forma seguente: 

(e — aM 
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(1) Accadémie des Sciences, 1° giugno 1908. — (2) The Electrician, 10 aprile 1908, 


dove p ed / rappresentano rispettivamente 
lo smorzamento naturale dell' alternatore 
e il momento d'inerzia della parte ruo- 
tante; a é un fattore proporzionale al seno 
dell'angolo di spostamento delle spazzole; 
tale quantità è > O per uno spostamento 
in avanzo е < O per uno spostamento in 
ritardo. 

L'espressione di 9 mostra che l'effetto 
dello spostamento delle spazzole è quello 
di modificare lo smorzamento delle oscil- 
lazioni Lo spostamento in ritardo aumenta 
lo smorzamento e facilita così la marcia 
in parallelo. 

Sopratutto interessante é di notare che 
l'energia corrispondente allo smorzamento 
positivo dovuto allo spostamento delle 
spazzole in ritardo, viene assorbita dalla 
rete; essa non viene tutta dispersa inutil- 
mente come quello smorzamento naturale 
trasformato in calore. 

Questa notevole proprietà dei raddriz- 
zatori di corrente che permettono di ot- 
tenere senza perdita d'energia un efletto di 
smorzamento potente e facilmente regola- 
bile, sarebbe certo suscettibile di avere 
varie applicazioni, p. es. in alcuni casi di 
risonanza molto caratteristici, o per com- 
pensare le irregolarità troppo forti della 
coppia motrice. 

L'A. ha avuto occasione di verificare 
nelle miniere d'Anzin, tutte le conse- 
guenze della teoria suesposta, su due al- 
ternatori volano auto-eccitati ; l'accoppia- 
mento di essi in parallelo presentò per 
molto tempo gravi difficoltà, fino al mo- 
mento in cui si é compresa l'influenza che 
poteva produrre lo spostamento delle 
spazzole. 


Effetti di un cattivo isolamento e im- 
piego della condizione di non-defor- 
mazione di Heaviside in una trasmis- 
sione telefonica, per P. S. Cohen (2). 


Quando si studia la propagazione di 
una corrente alternata attraverso un con- 
duttore il quale, per unità di lunghezza, 
presenta la resistenza R, l'induttanza L, 
la capacità K e il coefficiente di perdita 
G si trova la relazione seguente stabilita 
da Heaviside: 


KR — LG —o . . . (1) 


posto che questa sia verificata, la velo- 
cità di trasmissione e il decremento di 
ampiezza sono indipendenti dalla fre- 
quenza in ogni punto della linea. Quindi 
se un'onda trasmessa è formata dalla so- 
vrapposizione di più armoniche, la forma 
di questa onda non subirà alcuna altera- 
zione durante la trasmissione lungo la 
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linea. Si comprende facilmente che que- 
sta circostanza è importantissima per le 
comunicazioni telefoniche e anzi per que- 
ste si dovrebbe cercare di ottenere sempre 
detta condizione. 

Nei buoni cavi L e G sono quantità 
piccole e quindi il 2° termine della (1) è 
trascurabile rispetto a KR; per raggiun- 
gere la condizione rappresentata dalla (1) 
bisogna dunque o aumantare L, cioè la 
selfinduzione della linea, o pure accre- 
scere G, conduttanza di perdita. Ma, in 
pratica, si trova che se le linee telefoniche 
commerciali hanno un aumento delle per- 
dite, tale che basti per realizzare la con- 
dizione (1), ciò porta ad un tale indeboli- 
mento che la linea diventa, nella maggior 
parte dei casi, non utilizzabile, 

Per realizzare questa condizione con 
una linea ordinaria con cavi, avente un 
conduttore di 20 Jibbre per miglio (chi- 
logrammi 6,100 per km.), è necessaria 
una resistenza d'isolamento di 200 ohm 
per miglio (320 в per km.) e l'indeboli- 
mento vien reso sei volte più conside- 
revole. П miglioramento nella chiarezza 
della parola è del tutto inutile posto 
che la grande diminuzione della intensità, 
giunge al punto che la parola trasmessa 
non arriva a percepirsi. 

Non bisogna dimenticare che un gran 
numero di combinazioni tra i valori di 
K, L, Re G che soddisfino alla condi- 
zione di Heaviside, è impossibile in pratica. 

G. A. Campbell ha stabilito che su di 
una linea in cui l'induttanza è relativa- 
mente grande e le perdite piccole, la co- 
stante d'attenuazione potrebbe essere rap- 
presentata dalla formola 

е) .. (2) 
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che è indipendente dalla frequenza. 

Questa formola è stata riconosciuta suf- 
ficientemente esatta per valori di L su- 
periori a 0.05 henry per miglio, su linee 
a perdite trascurabili. 

In questo modo si arriva ad una solu- 
zione assolutamente opposta a quella data 
dalla formola di Heaviside. 

Vennero fatte con grande cura delle 
prove con linee che soddisfacevano alle 
accennate condizioni ed è stato impossi- 
bile di stabilire una differenza tra una li- 
nea di questo genere ed una linea teori- 
camente perfetta dal punto di vista della 
mancanza di deformazioni. 

L'A. ha rilevato degli oscillogrammi 
che mostrano un'onda telefonica complessa 
presa all'estremità: a) di 20 miglia di cavo 
di 20 libbre non carico; 5) di 20 miglia 
di cavo di 20 libbre caricato da una bo- 


(1) Elektrotechnik und Masch.; n. 14, 1908. 
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bina d'induziore a nucleo di ferro ; c) di 
un circuito assolutamente senza deforma- 
zione, il quale riduce le onde sensibil- 
mente alla stessa ampiezza del cavo b). 
La somiglianza tra i casi b e c è estrema- 
mente notevole. 

Riussumendo, gl'ingegneri dei telefoni 
non devono esser propensi a credere che 
un cattivo isolamento della linea telefonica 
possa provocare un vantaggio qualsiasi 
dal punto di visa della trasmissione. E' 
invece di grande importanza che le linee 
siano tutte isolate nel modo più perfetto 
possibile, compatibilmente col prezzo di 
costo del cavo. 

La formola (2) del Campbell dà il me- 
todo più conveniente per ottenere una 
approssimazione pratica per la condizione 
di non-deformazione, mantenendo in pari 
tempo minimo l’indebolimento della in- 
tensità di trasmissione. 


T_T, Lrrr prealpi’) PA Lemna 
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Imposta sui fabbricati applicabile 
ad un opificio elettrico. — Allo scopo di 
stabilire l'imposta sui fabbricati applicabile alla 
Società Anglo-Romana per l'illuminazione di 
Roma per l’officina di produzione dell'energia 
elettrica impiantata a Tivoli, l'agente delle im- 
poste, in base alla relazione dell'ufficio tecnico 
di finanza, accertó un reddito presunto di lire 
367,655 distinguendo l'opificio in tre coefficienti: 
fabbricato, forza motrice, sette turbine. Contro 
tale accertamento la Società reclamò in via am- 
ministrativa e la Commissione provinciale ri- 
dusse il reddito presunto a lire 361,405. Non 
soddisfatta la Società ricorse alla Commissione 
centrale e, avendo questa respinto il ricorso, si 
rivolse all'autorità giudiziaria convenendo la Fi- 
nanza davanti il Tribunale di Roma. 

La Società Anglo-Romana sosteneva che lo 
accertamento era errato perchè, dal reddito lordo 
dell’opificio si doveva detrarre, oltre il terzo per 
perdite eventuali, anche l'ammontare delle per- 
dite certe, ciò che non aveva fatto l’agente delle 
imposte. Queste perdite certe non calcolate erano 
risultanti per la dispersione dell’energia nel per- 
corso di circa 24 chilometri dall’officina gene- 
ratrice in Tivoli agli stabilimenti di trasforma- 
zione e distribuzione in Roma. Altra perdita 
certa si verificava dal fatto che, per la natura 
dei servizi ai quali l'opificio doveva provvedere, 
l'energia massima era necessaria solo in alcune 
ore della giornata in cui tunzionavano contem- 
poraneamente l'illuminazione e la trazione, men- 
tre nelle altre ore una buona parte della forza 
era inutilizzata. Aggiungeva la Società che due 
delle turbine di riserva non potevano essere 
adoperate mentre le altre funzionavano e quindi 
non potevano accrescere il valore locativo del- 
l'opificio. La Società pertanto chiedeva in via 
principale la diminuzione dell'imposta ed in via 
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Lampade a filamento metallico e variazioni 
di tensione, per J. Stark (I). 


L'A. utilizzando i risultati di prove ri- 
feriti graficamente, ha trovato che, per 
lampade a filamento di carbone, fino ad 
una elevazione di tensione del 10 °/,, l'au- 
mento della intensità luminosa è sette 
volte più grande e che per una diminu- 
zione di tensione, la diminuzione di in- 
tensità luminosa è sette volte più forte. 
Per lampade a filamento metallico que- 
sti valori sono rispettivamente 4 е 2,75. 
L'A. conclude dunque che con l'uso di 
lampade a filamento metallico si puó sop- 
portare senza inconveniente una perdita 
sulla linea 1,6 volte più forte del solito, ov- 
vero che nelle distribuzioni a corrente 
aiternata, si puó permettere una perdita 
di tensione più grande nei trasformatori 
ad avere così una perdita nel ferro mi- 
nore e per conseguenza un migliore ren- 
dimento annuale. 


subordinata una perizia per accertare il redditc. 
Il Tribunale non accolse le domande della So- 
cietà, la quale interpose appello, aggiungendo 
alle deduzioni fatte in prima istanza l’illegalità 
dell'accertamento per ron essere stato fatto se- 
condo i metodi stabiliti dalla legge e dal rego- 
lamento. La Corte d'appello di Roma, con sen- 
tenza 4 agosto 1907, sospese ogni giudizio sul 
merito della controversia, nominando un perito 
per stabilire il reddito presunto dell'opificio e 
determinarne il valore locativo. 

Contro la sentenza della Corte d’appello la 
Finanza presentò ricorso in cassazione. Fra i 
mezzi di ricorso la Finanza deduceva che la 
Corte di merito avesse illegalmente discusso ed 
accolto delle domande nuove non presentate in 
primo grado. La Corte suprema rilevò in pro- 
posito che, s'a con la citazione che con le con- 
clusioni, anche innanzi ai primi giudici s'intese 
impugnare l'accertamento in tutto il suo com- 
plesso col fine ultimo di far ridurre il reddito 
presunto della forza motrice e di farle attribuire 
un valore locativo minore di quello assegnatole 
dall'agente delle imposte e dalle Commissioni 
amministrative. 

« E si osserva pure — soggiunge la Corte 
di cassazione — che tale intendimento della So- 
cietà Anglo-Romana si manifesta con la do- 
manda della perizia, con la quale, fra le altre cose, 
si voleva provare che in alcuni mesi dell'anno 
si sprigionava dalle cascate un numero di ca- 
valli minore di quelli ritenuti con l'accertamento 
dell'ufficio tecnico della Finanza dello Stato, e 
con la prova testimoniale con cui si voleva di- 
mostrare quale valutazione fu data al cavallo 
idraulico nella tassazione fatta per le altre So- 
cietà. E quindi correttamente si ritiene con la 
sentenza in esame che se il fondamento della 
azione era l'impugnativa dell'accertamento fiscale 
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diretta a far ridurre la tassa, e se tale accerta- 
mento fa impugnato non solo per la dispersione 
ed intermittenza della forza motrice, ma anche 
per altri coefficienti riferibili alla valutazione del 
valore locativo, non si muta la causa petendi se 
tutte le relative ragioni non furono dedotte in 
prima istanza. Ed è ovvio che tali criteri, che 
i magistrati di merito attinsero dalla interpreta- 


zione degli atti del giudizio, siano incensurabili 


in sede di cassazione ». 

La Corte suprema osservò inoltre che lo scopo 
evidente del giudizio fu quello di far ridurre il 
reddito tassabile ed i motivi della riduzione in- 
dicati nell’atto di citazione non dovevano rite- 
nersi i soli con cui fu investita la tassazione 
dell'agente, rilevandosi nella citazione la riserva 
di ampie giustificazioni in corso di causa. E 
quindi la Società Anglo-Romana, con le sue 
nuove deduzioni in appello non allargó il tema 
della controversia, ma l'avvaloró con nuove ra- 
gioni per mettere in evidenza l'erroneo accerta- 
mento fiscale, ciò ch: è ormai ammesso dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza. 

La Finanza sosteneva altresì che la Corte di 
appello, censurando il metodo di accertamento 
seguito dall'agente, aveva violato varie disposi- 
zioni di legge che prescrivono che nell'accer- 
tamento del reddito degli opifici debbono consi- 
derarsi come parti integranti i generatori della 
torza motrice e i meccanismi che servono a tra- 
smetterla, quando siano incorporati nel fabbri- 
cato. 

Ma anche questo mezzo fu giudicato infondato 
dalla Cassazione che dichiara in proposito: « Ba- 
sta leggere la denunziata sentenza per vedere 
chiaramente che con la stessa non si censura 
l'agente per aver stimati separatamente i tre 
coefficienti dell'opificio, cioè fabbricato, forza mo- 
| trice e turbine, ma bensì per aver sommate le 
tre valutazioni, non tenendo conto che materia 
dell'imposta non sono i singoli coefficienti con- 
siderati separatamente, ma l’edificio nel suo 
complesso, in relazione al reddito netto che 
può dare. Infatti ritennero i magistrati d'appello, 
a base delle disposizioni contenute nella legge 
fondamentale sull'imposta dei fabbricati e nel 
relativo regolamento, che il reddito netto deve 
commisurarsi sull'afhtto reale o presunto per 
comparazione alle pigioni di altri opifici posti 
in condizioni analoghe, ed in difetto di possibili 
comparazioni attribuendo il reddito che potrebbe 
ritrarsene affittando l'opificio per l'uso cui sia 
capace, e che quindi l'agente non poteva per la 
determinazione del reddito adottare altri criteri, 
E molto meno quello dell'eguagliare il reddito 
presunto all’interesse legile del capitale ch», a 
suo avviso, si sarebbe impiegato nell'acquisto e 
nella costruzione dei cofficienti dell’opificio, senza 
tener conto di altre norme di valutazione fissate 
dalla legge ». 

Essendo quindi riconosciuto erroneo e illegale 
l'accertamento, s'imponeva la necessità della pe- 
rizia. 

Infine la Finanza impugnava la sentenza della 
Corte d'appello per aver ordinato al perito del 
tener conto delle dispersioni ed intermittenze 
cui la forza motrice va soggetta prima di essere 
utilizzata. Quest'ultimo mezzo non ebbe miglior 
fortuna presso la Corte di cassazione, che ri- 
tenne tale indagine logica e legale, perchè la 
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forza motrice dell'opificio non va colpita nella 
sua quantità potenziale, ma nella utilità che se 
ne può effettivamente ritrarre. 

« E non mettendosi in dubbio — considera 
la Corte suprema — che tale forza è destinata 
ad utilizzarsi non nella piccola città di Tivol’, 
ma nella capitale del Regno, è giusto che si 
tenesse conto delle condizioni e delle circostanze 
tutte che possono influire a determinare il red- 
dito netto del fabbricato in esame. E se sarà 
tecnicamente assodato che nel trasportarsi da 
Tivoli a Roma l'energia elettrica subisca delle 
perdite durante il non breve percorso di circa 
24 km, delle perdite stesse, deve tenersi conto 
nel determinare il valore tassabile netto dello 
opificio che produce l’energia. Tanto più che le 
cennate perdite non derivano da causa transitoria, 
ma da cause costanti, inerenti alla posizione to- 
pografica dell'opificio, che certamente influiscono 
nella determinazione del valore locativo netto 
dell'opificio stesso ». 

Soggiunse la Corte di cassazione che di queste 
perdite si doveva tener conto, non già agli ef- 
fetti dell'imposta di ricchezza mobile, ma pro- 
priamente per quella dei fabbricati, poichè altri- 
menti si disconoscerebbe il principio informatore 
di questa imposta, che dev'essere il reddito netto 
che il proprietario può ricavare dal suo edifico 
ne'la sua funzione industriale e nella sua utilità 
effettiva. 

Appoggiandosi sulle suesposte consideraziori, 
la Corte di cassazione di Roma, con sentenza 
in data 28 gennaio 1908, rigettò il ricorso del- 
l'Amministrazione delle Finanze. 
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Revoca di rappresentanza commer- 
ciale. — La Corte d'appello di Genova, in 
causa De Negri e C. contro F. V. Florio, ebbe 
a stabilire la differenza esistente tra il mandato 
commerciale semplice e la rappresentanza insti- 
toria. Secondo la detta Corte, il mandato sem- 
plice & liminato a determinati affari, ultimati 
i quali cessa. Invece la rappresentanza o insti- 
tora é un mandato generale, tante volte senza 
prefissione di termine, ma che ad ogni modo, 
sia o meno limitato quanto al tempo, abbraccia 
tutte le operazioni succedentesi in un dato ge- 
nere di commercio. Il fatto poi che il rappre- 
sentante debba uniformarsi alle istruzioni della 
Ditta rappresentata non modifica il rapporto giu- 
ridico, poichè gli articoli 369 e 370 del Codice 
di commercio prevedono appunto simile limita- 
zione. Come conseguenza poi dell'unicità del 
mandato, comprensivo di una serie indefinita di 
operazioni come sarebbe la rappresentanza, la 
revoca data in qualunque momento costituisce 
interruzione del mandato e dà luogo a risarci- 
mento di danni in mancanza di una giusta causa. 

Circa la giusta causa, la Corte fece le se- 
guenti considerazioni: « E' certo che per giusta 
causa non si debbono soltanto intendere le col- 
pose infrazioni del mandatario agli obblighi as- 
sunti, perchè queste sono cause di scioglimen- 
to del contratio secondo le norme generali 
di diritto; ond'é che se a queste -soltanto il 
legislatore avesse voluto restringere le giuste 
cause di revocazione, tanto valeva che avesse 
proclamato il principio dell'irrevocabilità del 
mandato commerciale; il che sarebbe stato 


in troppo stridente contrasto con l'indole del- 
l'istituto. D'altra parte il carattére economico 
professionale che il mandato e specialmente la 
rappresentanza hannoassunto nella moderna vita 
commerciale, fa sì che non si possa ammettere 
come giusta causa di revocazione il tornaconto 
esclusivo del mandante, a meno che la revoca- 
zione non sia richiesta da una necessità patri- 
moniale; come nel caso di mancanza o diminu- 
zione dei guadagni sperati per l’insufficienza o 
l'inettitudine del mandarario, od anche di mu- 
tate condizioni di fatto che agirebbero quasi 
vis major, per determinare il mandante a dare 
un diverso assetto alla propria azienda, o nei 
casi in cui la revoca del mandato si presenti 
anche come semplice misura di prudenza, a ta- 
сеге del caso in cui cessa la ragion d'essere 
della rappresentanza per la determinazione cer- 
tamente insindacabile presa dal proponente di 
ritirarsi dal commercio o di restringere la cerchia 
dei propri affari ». 

А giudizio della Corte di Genova costituisce 
giusta causa per la revoca del mandato il fatto 
che il rappresentante abbia fatto operazioni per 
proprio conto o agevolato altre Ditte nelio stesso 
genere di commercio, poichè l'art. 372 del Co- 
dice di commercio fa espresso divieto all’istitore 
di compiere operazioni e prendere interesse sia 
per conto proprio sia di altro in commercio del 
genere di quello a cui è preposto, se non ne è 
espressamente autorizzato dal preponente. Nè 
può trovare applicazione in materia 4” istitoria 
e di rappresentanza la disposizione dell'art. 386 
che consente al commissionario di rendersi ac- 
quirente della merce posta in vendita dal com- 
mittente. 
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Società per le forze idrauliohe di 
Trezzo sull'Adda - Benigno Orespi. — 
Presieduto dall'ing. Esterle si è tenuta l'as- 
semblea ordinaria e straordinaria di quest'Ano- 
nima — Delle 16000 azioni di cui è formato 
il capitale sociale ne erano rappresentate 12244. 

Venne approvato il bilancio chiuso al 31 marzo 
1908, che offre un saldo utile di L. 203.484,56 
il quale, dopo fatte le deduzioni statutarie per- 
mette un dividendo di L. 11 per ciascuna azione 
di L. 250. Furono rieletti i sig. ing. Carlo Esterle 
ed on. dott. Silvio Crespi. 

A sindaci i signori Luigi Mantovani, Emilio 
Grelia e Giovanni Bertoncello. Nella parte straor- 
dinaria fu deliberata la emissione di obbligazione 
fino alla concorrenza di L. 3.000.000. 

Esercizi Elettrici ing. Ghizzolini - Mi- 
lano. — Sotto la presidenza del comm. ing. 
Conti é stata tenuta l'assemblea ordinaria e 
straordinaria di questa società, 

Il bilancio chiuso il 31 marzo p. p. offre un 
utile disponibile di L. 82.528,25 il cui reparto 


è stato approvato come appresso, dopo aver 
fatto i prelievi statutari. 


Alla riserva. . . . . . L. 4126.41 
Agli azionisti in ragione di L. 15 

per azione da L. 250 . . . » 72,000.— 
A conto nuovo. . . . . » 881. 29 


Vennero rieletti a sindici i sigaori Angelo 
Carminati - Orsini - Castellini - avv. Michele 
Zambellini. 

In seduta straordinaria venne approvato l'au. 
mento di capitale da L. 1,200,000 a L. 1,450,000 
mediante emissione di 1000 azioni da L. 250. 

Distribuzione energie elettriobe ing. 
Banfi - Milano. — Ha avuto luogo l'assem- 
blea straordinaria degli azionisti di questa So- 
cietà: Presiedeva il comm. ing. Carlo Esterle, 
ed erano rappresentate 4200 azioni. 

Fu deliberato l'aumento del capitale L. 600.000 
a L. 1,300,000 mediante emissioni da L. roo 
ala pari. 

Vennero di conseguenza approvate le neces- 
sarie modifiche, e venne aumentato di due il 
numero dei consiglieri, al qual posto furono eletti 
i signori cav. Pietro Cavalazzi e rag. Edoardo 
Doelli. 


PREZZO DELL'ORO Е DELL'ARGENTO 


Parigi, 20 - Argento prezzo al kg. Fr. 89. j0 

Lendra, 22 - Argento pence 24. ?/, all’oncia 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 22 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari 52 */, per oncia troy. 


INFORMAZIONI 


TESTO UNICO DELLE LEGGI 


sulle ferrovie, tramvie ed automobili. 


Durante le vacanze, sarà preparato, per 
disposizione del Ministro dei Lavori Pub- 
blici, il testo unico della legge che il 
Governo è autorizzato a compilare sulle 
ferrovie secondarie, tramvie ed automo- 
bili in servizio pubblico. 

Questo testo unico sarà molto utile, 
trattandosi ora di leggiche dal 1859 in poi 
sì succedono con norme incerte e confuse. 

Tale pubblicazione sarà giovevole an- 
che come direttiva alla iniziativa privata. 


Esposizione industriale a Roma. 


SI è costituito in Roma un Comitato 
per organizzare una Esposizione dell'in- 
dustria e del lavoro da tenersi a Roma 
nel prossimo ottobre. 

Il Comitato per evitare lo sfruttamento 
degli operai da parte degli incettatori ha 
offerto a tutti i lavoratori il mezzo per 
mettere in mostra il prodotto delle loro 
energie, accordando l’iscrizione gratuita 
e il posto nella mostra. 
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Produzione e industria de! rame 
in Russia. 


Nel 1907 la produzione del rame in 
Russia venne rappresentata da 962,354 
poud, (i poud = Kg. 16,36) superiore a 
qualsiasi altra precedente; nell'anno 1906 
essa era stata di poud 639,000. 

La produzione fu spinta specialmente 
dalle officine degli Urali, che raddoppia- 
rono quasi il loro prodotto; difatti da 
260,288 poud nel 1906 si passò a 436,918 
nel 1907. 

Le officine di massima produzione fu- 
rono poi quelle dell'Altai, del Caucaso e 
delle steppe dei Kirgisci. Circa 65,000 
poud furono dati dalle officine chimiche e 
raffinerie. 

Tenuto conto della importazione il con- 
sumo di rame in Russia può calcolarsi 
a poud 1,122,000 per il 1906. 1 prezzi 
ebbero un ribasso continuo per tutto 
l'anno; da 23 rubli al poud (rame in pani) 
al principio di gennaio, scesero a t4 rubli 
in dicembre, 

Alle officine di fusione fu concessa la 
esportazione del rame greggio con diritto 
di reimportarlo raffinato elettroliticamente 
in franchigia alle condizioni seguenti: 

1° le officine possono esportare in- 
sieme nel 1908 sino a 220,000 poud di 
rame e nel primo semestre 1909 fino a 
110,000; 

2? esse sono autorizzate a reimpor- 
tare liberamente nel 1908 e 1909, dietro 
presentazione dei certificati di uscita, le 
stesse quantità di rame elettrolitico, meno 
il 2 per cento come perdita di raffina- 
zione; 

3? le officine s'impegnano di costruire 
in Russia, prima del 1° luglio 1909, una 
officina elettrolitica per la raffinazione del 
rame con una produzione annua di 200 
mila poud almeno; 

4° a difetto di soddisfare a questa 
condizione, le oflicine dovranno rimbor- 
zare prima del 1° gennaio 1910 l'integra- 
lità dei diritti non esatti sul rame rein- 
trodotto; 

5° le officine si sottomettono a qua- 
lunque condizione di controllo voluta dal 
governo. 


Combustibile liquido 
sulle ferrovie di Stato In Austria. 


Il Ministero austriaco delle ferrovie ha 
stabilito di adottare il riscaldamento a pe- 
trolio sulle linee dello Stato: con questo 
mezzo verrà aiutata l'industria petrolifera 
della Gallizia e in pari tempo si cercherà 
di emanciparsi dal mercato carbonifero. 
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Turbine a vapore per navi da guerra. 


Le tre nuove corazzate francesida 18000 
tonn., Danton, Mirabeau e Voltaire, rice- 
veranno la loro forza motrice da turbine 
a vapore. Per questi tre impianti il va- 
pore sarà prodotto da 26 caldaie Belle- 
ville per ogni nave, con economizzatori 
e riscaldatori di acqua di alimentazione. 
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Nuovo impianto elettrometallurgico. 
— La Società Alti Forni « Elba » di Genova 
ha in questi ultimi giorni messo in funzione 
nelle sue officine a Portoferraio (Isola d'Elba) 
un’altra grande Centrale Elettrica destinata a 
fornire l'energia necessaria al suo nuovo im- 
pianto elettro- metallurgico. 

Nell'ofücina vennero per ora installate tre 
macchine a gas della Maschinenbau (Man) di 
Noriniberga della potenza massima di 1300 cav. 
ognuna. Questi motori rappresentano tutto quanto 
la tecnica costruisce oggi di piü perfetto; sono 
dei motori a quattro tempi con due cilindri in 
tandem con meccanismi di distribuzione a val- 
vola e raffreddamento dei cilindri con acqua 
marina. 

I motori a gas sono direttamente accoppiati 
ad alternatori monofasi 5000 volt con eccitatrice 
coassiale. 

I forni elettrici del tipo a grande potenza e 
ad alto rendimento sono assolutamente nuovi 
e vennero studiati dall'ing. Remo Catani, diret- 
tore dell'impianto elettro-metallurgico della So- 
cietà Elba. 

Ai servizi accessori, come ventilatori, gru, 
pompe, ecc. provvede una motrice a vapore ver- 
ticale da 250 cav. a 250 giri pure della Man 
di Norimberga e direttamente accoppiata ad 
alternatore volano trifase 550 volt, so periodi. 

La nuova Officina ha essenzialmente lo scopo 
di utilizzare i gas sviluppati dagli alti forni e 
dalle batterie dei forni a coke, realizzando una 
ingente quantità d'energia. 

Questo impianto importante per la sua gran- 
diosità è il primo del genere in Italia e fa onore 
all'iniziativa della Società Elba. Progettista e di- 
rigente gli importantissimi lavori è lo stesso 
ing. Remo Catani che si occupò di tutta la 
parte elettrica, meccanica e metallurgica. 


Associazione fra gli ex-allievi della 
Scuola d'ingegneri di Torino. — Per ini- 
ziativa di un gruppo d'ingegneri laureati nel 
1872 venne composto un Comitato coi rappre- 
sentanti di tutti i corsi dal 1860, anno di fon- 
dazione della scuola degli ingegneri di Torino, 
fino al 1907, per promuovere un’Associazione 
fra tutti gli ex-allievi usciti dalla Scuola, con 
lo scopo d'interesse generale ed a vantaggio 
dei soci. 

Il Comitato promotore tenne la sua adunanza 
plenaria domenica 26 luglio in una sala del Ca- 
stello del Valentino, gentilmente messa a di- 
sposizione dalla Direzione generale dal Regio 
Politecnico. 
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Intervennero numerosi ev-allievi, parte resi- 
denti a Torino, parte venuti appositamente da 
Roma, da Firenze, da Genova da Palermo, da 
Milano e da altre città. Assunse la presidenza 
il comm. ing. Lattes di Roma, che fu l'iniziatore 
e caldo propugnatore della progettata Associa- 
zione. 

Lo statuto da lui proposto venne discusso ed 
approvato alla unanimità, Fu poi deliberata la 
nomina di un Comitato esecutivo, acclamandone 
presidente l'ing. Lattes. 

Ferrovia ridotta elettrica Salerno- 
Vietri-Amalfi. — Dall'ing. Giuseppe Tajani 
e cav. Pietro Pellegrino & stato presentato al 
Governo domanda di concessione per una fer- 
rovia ridotta Salerno-Vietri- Amalfi. La lun- 
ghezza della linea è di km. 19, il preventivo di 
spesa è 5 milioni. Essa s'innesterà alla tramvia 
Salerno-Valle Pompei, la cui costruzione é già 
molto avanzata. ; 

Il Consiglio Provinciale ha deliberato un sus- 
sidio annuale di 35,000 lire per ṣo anni, i Co- 
muni sono in via di deliberare, dopo di che si 
cercherà di ottenere un sussidio dallo Stato nella 
maggior possibile cifra. 

Appena che avremo dati sufficienti ritorne- 
remo in argomento; per ora accenniamo solo 
all'importanza della ferrovia il di cui progetto 
ha già avuto parere favorevole dal R. Ispetto- 
rato SS. FF. con proposte di alcune varianti. 

Ferrovie e tramvie elettriche tici- 
nesi. — A Lugano si è costituito un comitato 


per la costruzione di una linea tramviaria da 


Lugano a Pontetresa e al Malcantone; sono 
stati già presentati al dipartimento federale i 
piani definitivi insieme alla domanda di con- 
cessione. 

Da un altro comitato è stata chiesta la con- 
cessione per una linea elettrica Capolago-Bis- 
sone- Melide 1а quale da una parte si congiun- 
gerebbe a Lugano e forma la continuazione 
della Chiasso-Capolago. 

È stato approvato il progetto generale per la 
ferrovia elettrica a scartamento ridotto tra Lu- 
gano e Tesserate; presto si darà mano ai lavori 
del primo tronco attraverso la città e con bi- 
nario di raccordo colla stazione ferroviaria del 
Gottardo. 


Lo Stalloy.— La Casa Joseph Sankay e F. 
di Londra ha messo sul mercato, per la fabbri- 
cazione delle lamiere da dinamo, una nuova lega 
di acciaio detta stalloy. 

Questa lega, dal puntodi vista dell’attenuazione 
delle perdite risultanti dall'isteresi e dalle cor- 
renti di Foucalt, sarebbe superiore a tutte le 
altre specie di ferro impiegate finora. 

Così nelle lamine di stalloy dello spessore di 
0,36 mm., con una induzione B = 10000 € 50 
periodi, la perdita per un Kg. di metallo è sol- 
tanto di 1.80 watt. 

Queste nuove lamine si presentano di grande 
importanza nella costruzione delle dinamo e dei 
trasformatori, stante la grande permeabilità di 
questa lega si potrebbe dare alle macchine, a 
parità di potenza, minori dimensioni e peso mi- 
nore. La diminuzione delle perdite avrà poi per 
conseguenza una riduzione del riscaldamento, 
quindi le macchine aventi lamine di stalloy po- 
tranno essere maggiormente sovraccaricate ed 
avranno un rendimento più elevato. 
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Nuova spazzola di carbone per turbo- 
generatrici. — Per le turbo-dinamo a col- 
lettore cilindrico, le quali producono corrente 
continua, non si aveva finora alcuna spazzola di 
carbone adatta per le oscillazioni e le scosse a 
cui dà luogo il funzionamento di queste dinamo. 
La « Morgan Crucible » per provvedere a que- 
sta mancanza ha intrapreso la fabbricazione di 
spazzole a carbone puro che si applicano sul 
collettore mediante l'azione dell'aria compressa. 
Quest'aria proviene da due piccoli serbatoi fis- 
sati al castello della turbo-generatrice e collocati 
entro piccoli cilindri i quali, con una punta di 
porcellana, tengono fissa ciascuna spazzola con- 
tro il collettore, L'aria compressa non trova 
alcuna via per sfuggire perche l'asta dello stan 
tuffo del cilindro è collegata all'interno del detto 
cilindro non con un collare, ma con una mem- 
brana. 

Spazzole di questo genere hanno funzionato 
quasi per un anno senza interruzione sopra una 
turbo-generatrice Parson da 200 KW, 1800 amp., 
110 volt, 5300 giri al minuto, ossia una velo- 
cità periferica di 4o metri al secondo ; quantun- 
que la carica salisse frequentemente fino a 2000 
amp., pure non si avevano scintille alle spaz- 
zole: l'usura del collettore durante quest'anno 
di funzionamento è stata quasi insignificante. 
Durante la prova le spazzole di carbone hanno 
funzionato silenziosamente con coefficiente di at- 
trito di 0.15: la temperatura non ha mai oltre- 
passato quella che si ha quando si adattano 
spazzole di metallo. 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto e 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegnieco. presso 
Amministrazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 12 agosto al 9 novembre 1907. 


A.E. G. Thomson-Houston, Società ita- 
liana di elettricità, a Milano: Dispositivo 
per arroventare filamenti metallici incande- 
scenti (Rivendicazione di priorità dal 7 settem- 
bre 1906 — richiesto il 4 settembre 1907, per 
anni 6. 

Arenas y Garcia José, a Madrid: Moteur 
dynamo de courant continu sans collectur. (КЁ 
vendicazione di priorità dal 21 agosto 1907) — 
richiesto il 13 dicembre 1607 per 6 anni. 

Bovero Camillo, a Torino: Interruttore elet- 
trico di grande portata — richiesta il 12 di- 
cembre 1907, per 3 anni. 

Lo stesso: Interruttore capace di funzionare 
nei due sensi — richiesto il 12 dicembre 1907, 
per anni 3. 

Lo stesso: Interruttore elettrico a Pera — ri- 
chiesto il :2 dicembre 1907, per anni 3. 

Isaria-Záhler-Werke, Gesellschaft mit 
beschrückter Haftung, a Monaco di Ba- 
viera (Germania): Apparecchio a commuta- 
zione per contatori elettrici a doppia tariffa — 
richiesto il 28 dicembre 1907, per anni 6. 

Meyer Carl, a Chirlottemburg, presso Ber- 
lino: Dispositivo per riprodurre a distanza le 
posizioni di un indice mediante correnti al- 
ternate. (Rrvenaicazione di priorità dal 25 cot- 
tobre 19:6) — richiesto il 25 ottobre 1907, 
per anni 6. 


Nikiforoff Alexander, a Varsavia (Russia) : 
Rinforzatore elettrico del suono specialmente 
adatto per telegrafia e telefonia — richiesto 
il 28 ottobre 1907, per anni 6. 

Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, a Berlino: 
Avviatore per motori elettrici con tamburo in 
più parti — richiesto il 9 novembre 1907, per 
anni 15. 

Spinelli Francesco e Bestetti Giovanni, 
a Milano: Nuovo motore a corrente alternata 
monofase funzionante ad induzione — richie 
sto il 6 settembre 1907, per anni 3. 

Spitzer Emanuele, ad Agram (Ungheria): 
Poteau en ciment armé pouvant servir de po- 
teau pour lignes électriques ou de tuteur pour 
le soutien des plantes. (Importazione) — ri- 
chiesto il 24 agosto 1907, per anni 6. 

Tourner Kelley Monroe,” a New-York: 
Dispositif de théléphonie permettant de dicter 
des lettres à un sténographe sans que per- 
sonne doive quitter son propre pupitre ou bu- 
reau  — richiesto il 12 agosto 1907, per 6 
anni. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Roma-Milane, 23 Luglio 1908. 


А ссіаіегіе Terni L.1370 — | Langen-Wolf....L 450 — 
Al. F. Piombino. » 218 — Ligniti ......... » 86 -. 


Ansaldo ........ » 188— | Metalli...... cani 198 — 
Aszoto........-.. > 185 — Miani Silvestri. > 111— 
Bredal.......... > 820 — Montecatini.... » 118 — 
Carburo ital > 878 — Off. El.Genovesi. » 452 - 
Condotte ....... » 821 — Pia Marcia..... » 1490 — 
Edison Milano. » 081— | Richard-Ginori. » 388 - 
Elba........... . > 46 — | Siderurg. Savona» 340 - 
Elettroohimica. » 74— | foda.......... ^,» U- 
Ferriere........ » 238 — | Teonomasio...... > 110— 
Forni elettrici.. > 72 — | Trams Кота. ... » %0 — 
Gas Бота ...... »1000— Valnerina...... » 150— 
Kerka.... ..... » 834 — Vezzola......... » 1100— 


METALLI. 


Preszi per tonn.ing). = 1016 kg. 
Londra, 22 Luglio 1808 


Rame G. M. B. (contanti) . . . Let. 58.10 — 
Id. Best selected (contanti). . » 68. — — 
Id. Elettrolitico . . . . + > 00. — — 
Id. in fogli . . . . . . . > 1 — = 

Stagno (contanti). .. . . . . » 184. 10 — 

Piombo inglese (contanti) . . » 18. 5. — 
18. spagnolo. . . . . . . » 12. — — 

Zinco ordinario. . . . . » 19.5. — 


(Metallurgica) Livorno 
f Al Quintale tranco Italia 
Rame in fili 2 m/m e più . ° .° б e ° L. mc n 


» » 2 m/m e meno . . . . 


CARBONI DA MACCHINA. 


Genova, 20. Luglio. (Per tonnellata, al vagone) 


Cardiff extra . . . . . . L.81.— 431 50 
Cardiff 1а qualità . . . . . . >» 80. — а31.— 
Newport . . . |. . + + s o > 28. —8.29— 
Newcastle . . . . . . . e » 97.50 a 28. — 
Newpelton. . . . . . - =° »—.—8-—.— 


Antracite grossa . . . . + . . >» 42.-a48.- 
Id. Cobes . .. .. . . »45.—a45.00 
Id. Pisello . .. . a. > 86. — а 37 — 
Id. minuta . . . ... » 90.50 21.50 


 ——<s——rñ Ñv rr 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
17 Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 15, 1908. 


——— Pg ua ATE 


Roma — Tip. Elzeviriana - Francesco Marcolli e C. 


L'Elettricista 


Anno XVII. 


Direttore: = Prof. ANGELO BANTI 


SOMMARIO 


` Esposizione internazionale di elettricità a Marsiglia: Cav. Paoro MARGOILLAO — 
Perfezionamenti а! contatori elettrici: ELPIDIO PAPARELLA — Le nuove lam- 


pade ad incandescenza: Gs. 


Rivista della stampa estera. — Su due diversi regimi dell'arco al ferro. 
Note Legali — Formalità per la costituzione delle societa commeroiali. 


ROMA. 15 Agosto 1908 


«Serie II. Vor. VII. Num. 16. 
Amministrazione: Via Cavour, 224 | Abbonamento: Italia, L. 12.50 - Estero, L.16. 


Informazioni. — Il prezzo del Rame — Congresso internazionale delle applica- 
sioni elettriche a Marsiglia. 


Italia ed Estero — Line elettrica Martigny-Aosta — Recenti progressi nelle 


turbine a gas. 


Р ыа ЫЫ 


99 


Note Finansiarie. — Società Elettrica Bresciana - Brescia. 


mS SII Tt — — 27 T ——- — —— .— ЛЛ миле А NÈ MN Z е а Ан 1 


bbonamento annuo Italia. . . . e . L. 12,50 


99 Unione Postale e e 99 16, — 


Un numero separato . . . . . + < ç , 1,— 


L'Abbonamento è annuale principis sempre eol 1.0 gennaio, e e'intendo rinnovate 
so men è disdetto dall'Abbonato entre ottobre 


— a 


— NI S 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ELETTRICITÀ 
A MARSIGLIA 


(Seguito vedi n. 13) (0) 
Baca 


Sollecitati di terminare i loro stand, 
molti espositori stranieri, che non sem- 
bravano accorgersi del tempo trascorso, 
(e fra essi, molti della sezione italiana), 
hanno finalmente compiuto un vero sforzo 
che ha portato i suoi frutti. ['u appunto 
cos) che il 9 agosto si sono potuti inau- 
gurare con una specie di solennità gli 
stand delle ditte di Milano, Genova, To- 
rino, ecc. Siccome questi stand si trovano 
tutti nel Grande palaszo ne riparleremo più 
tardi. 


fu il pensiero elevatissimo al quale si deve 
la creazione di questo grazioso cantuccio 
dell'Esposizione. 

Nella mente del signor Dussaugey, 
l'egregio ingegnere della C.ie du Sud 
Electrique di Avignone, la Cascina pro- 
venzale rappresenta un campione di ciò 
che può diventare, quasi senza modifica- 
zioni, un'antica fattoria, quando sia prov- 
vista semplicemente di macchine moderne 
azionate elettricamente. l] problema è stato 


risolto in modo semplice, pratico, razionale. 


<a 


А; 


Fig. 261]— Entrata della fattoria, 


Anzitutto ritorniamo, come abbiamo già 
avvertito, sull'impianto della Гайогіа mo- 
dello o Cascina Provenzale e suoi annessi. 

A coloro che si stupiranno dello svi- 
luppo da noi dato a tale argomento, umile 
in apparenza, risponderemo col dire quale 


Dell'andamento pastorale della cascina 
nulla è stato tolto; soltanto il lavoro 
lento e limitato della bestia uomo è stato 
annullato e sostituito con una forza la più 
docile, la più pieghevole, la più econo- 
mica : il cavallo elettrico. 


Il gran pubblico, che generalmente esa- 
mina le cose troppo superficialmente, si 
spaventa sempre dinanzi alle novità e teme 
le spese eccessive vedendo le lucenti mac- 
chine e le eleganti dinamo. Per calmarlo 


Fig. 262 — Pianta!della fattoria. 


ed istruirlo si è avuta la felice idea di 
indicare con precisione per ogni appa- 
recchio, la potenza necessaria, la produ- 
zione oraria o giornaliera, il costo della 
corrente consumata, ed anche quello del- 
l'apparecchio esposto. In questo modo i 
profani che temevano spese eccessive, 
hanno potuto comprendere che un pro- 
prietario di media agiatezza, un fattore 
che amministra un podere di qualche im- 
portanza, possono trasformare, senza ro- 
vinarsi, tutti gli antichi attrezzi in un vero 
impianto scientifico. 

Per rendere la dimostrazione più evi- 
dente, una famiglia intiera di contadini è 
stata trasferita dalla regione di Arles alla 
fattoria della esposizione, ove viene la- 
sciata ai suoi lavori abituali, circondata 
dal suo mobilio arcaico, dal suo bestiame 
e dai sudi polli. Le donne mettono nel qua- 
dro una intonazione graziosa, un riflesso 
di arte pura, per l'originalità del loro co- 
stume, reso celebre nel mondo intiero dal 


(1) I nostri lettori avranno compreso che i piloni della stazione di T. S. F. di cui si parla nel n. 13 a pag. 196 non sono di cemento armato, 
come fu scritto per un materiale errore di composizione, ma in ferro, come del resto si vede chiaramente nella fig. 216. 
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poema e dall'opera Mireille. Una delle 
giovani è stata così gentile di posare, in 
onore dell’ Elettricista, sotto la pergola 
che ombreggia l'entrata della cascina rap- 
presentata a fig. 261. 

La fattoria provenzale ha la forma di 
un trapezio (fig. 262) M N OP. Sul lato 


Fig. 263 — Moto-pompa Coq, Aix. 


M N, al piano terra, si trovano 6 stanze 
(nulla di interessante al 1° piano). 

In a si vede anzitutto una macchina per 
macinare il grano (sistema Nicholson and 
Sons, Newark) la quale viene azionata da 
un piccolo motore ermetico della società 
Alioth, ed una incubatrice regolabile a ri- 
scaldamento elettrico, del modello adottato 
dall'Istituto nazionale agricolo. Il calore 
è fornito da resistenze a spirale nelle 
quali la corrente circola sotto il controllo 
o gioco di un regolatore automatico. Pa- 
recchie dozzine di uova possono essere 
covate con buon successo; quelle che non 
riescono sono rare. [п b trovasi una mac- 
china per lavare ed asciugare il bucato 
(tipo La ['rangaise) la quale richiede la 
forza di 2 HP, fornita da un motore della 
società Alioth. 

L'apparecchio più che per una sola abi- 
tazione ci sembra indicato per una agglo- 
merazione di persone. Accanto ad esso 
funziona una moto-pompa universale che 
fornisce 2500 litri all'ora con la spesa di 
15 centesimi, ll prezzo del gruppo è di 
L. 480; esso occupa appena un metro 
cubo di spazio. Nella stanza vicina c, si 
trovano dei forni elettrici a triplici scom- 
parti (sistema Leroy, Parigi); essi rice- 
vono la pasta sempre preparata da una 
impastatrice meccanica (a bracci e artigli 
con movimento a leva, modello Werner 


e Pileiderer di Parigi). La potenza richie- 


sta è di 2 HP. Abbiamo constatato che la 


% desiderare una mag- 
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pasta è lavorata in modo tale da dare pro- 
dotti molto aereati, ben lievitati, digesti- 
bili e non quella panificazione compatta, 
indigesta, così prediletta dai paesi meri- 
dionali e che somiglia troppo a quelle 
pappe dure con le quali si rimpinzano i 
polli per ingrassarli. Il lavoro di panifica- 
zione é rapido, pulito, al riparo dalle colo- 
nie di bacilli disse- 
minati dalle bocche o 
dalle epidermidi in su- 
dore dei fornai. qual- 
che volta anche ma- 
lati. Questa considera- 
zione farebbe da sola 


giore estensione del 
sistema, Il macchina- 
rio occorrente occupa 
cosi poco spazio che 
a bella prima si é 
spinti a cercare do- 
ve sia il motore in 
miniatura che compie 
tanto lavoro con cosi 


mugnaio che porta al piano superiore, 
davanti all'immagine venerata che sta di 
fronte all'ingresso. Sui fianchi di un mo- 
numentale vecchio forno cerchiato di ferro 
e di rame, si vedono, discretamente nasco- 
sti, alcuni interruttori per l'ammissione 
della corrente in tutta una batteria di ri- 
scaldatori elettrici inseriti sotto le griglie, 


Fig. 26$ — Trebblatrice e pressa a fieno, 


poco rumore. 

Il forno è seguito da una cucina che 
formerebbe la gioia di un antiquario: un 
vasto camino con giganteschi alari di lu- 
cente ferro fucinato ; un arcolaio per filare 
la canapa, che ricorda l'epoca di Onfale, 
immagini di santi con cornici antichis- 
sime, rastrelliere in'noce massiccio estratte 
e scolpite nel pieno cuore del legno, di un 
gusto primitivo; antiche lampade che fanno 
pensare a Pompei o ai fuliginosi lampioni 
delle catacombe cristiane ; tutta l'antica 
Provenzi trovasi là raccolta. 

Per un contrasto grazioso, i conduttori 


Fig. 264 — Frantoio-sgranellatoio Coq, Aix 


pieghevoli sotto guttaperca si avvolgono, 
allacciando con le loro volute serpentine 
le vetuste catene dei vecchi lampadari; 
questi conduttori serpeggiano per ogni 
dove, facendo risplendere lampadine sopra 
la rastrelliera, sotto l'arcolaio attaccato al 
muro, nella scala a forma di scala da 


le lamine di riscaldamento, i serbatoi di 
acqua, ecc. 


Non più fumo molesto, non più carbone 
dai gas nocivi, ma un calore regolabile a 
piacere, una luce pura, e nelle giornate 
troppo calde, il soffio dolce dei ventila- 
tori, posti in alto sopra mensole tarlate, 
che altra volta sostennero i busti degli 
antenati. E° il quadro della vita rurale ri- 
masta quasi immutata attraverso i secoli, 
con qualche tocco moderno che ne ravviva 
la luce senza alterare gli strati profondi 
del tempo. 


Alla cucina fa seguito una ca- 
mera, non meno antica e sem- 
plice. L'ampolla ha sostituito la 
candela fumosa; un ventilatore 
verticale, dei ferri da stiro elet- 
trici posati sopra un fornello ad 
incandescenza, un piccolo motore 
Alioth che fa muovere una mac- 
china da cucire, uno scaldapiedi 
elettrico, formano di questo stan- 
zino un vero luogo confortevole, 
Anche lo scaldaletto dei nostri avi, 
munito di un lungo cordone pie- 
ghevole, prende il suo calore dalla 
corrente elettrica. 

Un'ultima sala contiene un mo- 
tore Oerlikon da 5 HP azionante 
una pompa La vigne da 1/5 di HP 


fornendo 2500 litri all'ora; un mulino, detto 


« spannatoio centrifugo » che dà 75 litri al- 
l'ora con un consumo di 1/2 HP (prezzo 
270 lire); una zangola normanna (sistema 
Simon) che produce 13 kg. di burro per 
una capacità di so litri di latte (consumo 
1/2 HP, prezzo 158 lire); una impastatrice, 


— = n - 
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si trovano gli edifici per la preparazione 
del vino, con tutti gli apparecchi acces- 
sori, e una stalla. Tutto è illuminato con 


tipo Le l'useux, che lavora il burro (1/2 HP, 
lire 230) e una macchina per il ghiaccio 
(a compressione di acido solforoso) del mo- - 


Fig. 266 — Motore e, pompa d'irrigazione. 


dello della Soc. ginevrina per la costruzione 
di strumenti di fisica, la quale produce 10 
kg. di ghiaccio all'ora consumando з HP. 

Come si vede non vi è alcun apparec- 
chio che non possa essere comperato per 
uso personale o per i bisogni comuni, da 
un: piccolo proprietario rurale о da una 
collettività di fittaiuoli. 

In g si trova una trattoria, in À una 
latteria sana e ben disposta, in х degli 
hangars sotto cui si trovano al riparo 
molti strumenti di aratura, illuminati elet- 
tricamente, ed un motore Alioth che mette 
in movimento una quantità di attrezzi spe- 
ciali: seghe circolari e a nastro, macchine 
per segare e calibrare i cardi (modello 
Mistral de St. Remy - costruttore De 
Haitre, Parigi). 

Um motore Coq (Marsiglia) fa muovere 


una pressa a olio e una macina da olive. 


Questi dispositivi semplici e robusti sono 
di un uso corrente nelle regioni dove il 


Fig. 267 — Veduta d'insieme di рагессЫ hangar. 


commercio degli olii ha una speciale im- 
portanza. 
Sul lato sinistro della fattoria in /, m, n, 


cemento armato do- 


lampadine da 10 a 16 
cand. dei tipi noti. Gli 
apparecchi vinicoliso- 
no ben concepiti e ben 
disposti; sopratutto 
sono meno ingom- 
branti dei modelli a 
| torchio e a maneggio 
ordinari. Un piccolo 
motore Coq da 1 cav. 
e mezzo aziona con- 
temporaneamente u- 
na pompa montata sul- 
la stessa base del mo- 
tore ed una macchi- 
na per spremere l'uva 
(fig 263 e 264) detta 
frantoio sgranellatoio. 
L'uva gettata nell'imbuto E viene schiac- 
ciata e cade poi su reti metalliche chiuse 
nel cassone Í dove 
un moto di va e vieni 
fa staccare i chicchi 
dal grappolo. ll sugo 
cola in un recipiente 
G sul quale si attac- 
ca il tubo della moto- 
pompa P, di cui si 
vede il motore in R; 
il liquido viene aspi- 
rato in ragione di 120° 
ettolitri all'ora in me- 
dia (180 al massimo) 
e viene poi manda- 
to entro recipienti in 


„МАРА 


ve si opera la fermen- 
tazione. Queste va- 
sche sono chiuse da coperchi metallici 
muniti di valvole automatiche che lascia- 
no sfuggire i gas che 
si formano. Adattata 
sopra una presa di 
acqua, questa pompa 
da mosto può servire 
a lanciare a 25 m. un 
getto potente, molto 
utile in caso d'incen- 
dio nelle riserve di pa- 
glia e foraggi della 
fattoria. Tale pompa 
trova anche un utile 
impiego per l'irriga- 
zione. 

Il centro dello sta- 
bile è occupato in 7 
(fig. 265) dauna pressa 
a бепо e da una treb. 
biatrice per il grano. 
La forza è data da un motore di го HP 
della Società Alsaziana di Elettricità di 
Belfort. Gli apparecchi escono dalle offi- 
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cine Buret di Rantigny. Accanto ad essi 
(in K) sono gli organi (aratro e ancora) 
necessari per l'aratura meccanica con tra- 
smissione per cavi: l'energia necessaria 
è fornita dallo stesso motore della so- 
cietà Alsaziana. I modelli di ancora e 
di aratro a vomeri multipli sono quelli 
della Grande Scuola di Agricoltura di 
Valabre, presso Aix in Provenza. 

Si trovano poi disseminati quà e là nu- 
merosi tipi di pompe aspiranti e pre- 
menti che pescano e si scaricano in un 
piccolo stagno che trovasi nel centro della 
fattoria. La disposizione d'insieme può ve- 
dersi nelle figure 266, 267, 268. In A si tro- 
va un pozzo con pompa a noria richiedente 
112 cav. ; in B un hangar ricovera un то. 
tore Alioth attaccato ad una pompa (mo- 
dello Arnoux di Avignone); in E un mo- 
tore della stessa Ditta, aziona una pompa 
centrifuga Japy (di Beaumont) che for- 
nisce 18,000 litri consumando 2 HP di 
forza (fig. 267) C è una noria elettrica con 


Fig. 268 — Macchine di prosciugamento, 


motore Alioth di 1|2 HP (fig. 267). In D è 
stato posto un secondo modello di appa- ` 
recchio Arnoux per innaffiamento, di cui 
il solo motore è riparato da una capanna 
rustica. Le cinghie di trasmissione pre- 
sentono questa particolarità : perforate da 
lunghe fenditure parallele, esse hanno una 
pieghevolezza ed una aderenza grandis- 
sima ed una marcia così sicura che una 
volta messo in azione il motore, non è 
necessario occuparsene che di tanto in 
tanto (fig. 266). 

Tra le due parti dello stagno, (fig. 262) 
trovasi un piccolo ponte assai elevato dal 
quale si può sorvegliare tutto l'impianto 
e tutte le varie pacti degli edifici. Sul 
ponte in G è collocata una pompa rota- 
tiva di Dumont con motore Alioth da 
2 cav. 1|2 che fornisce 30,000 litri. 

Lo spazio occupato è di appena mezzo 
metro cubo per l'intiero gruppo. 

[Finalmente in F è stata collocata una 
potente pompa di prosciugamento (sistema 
Giraud-Sculet, Marsiglia) azionata da una 
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dinamo Alioth (160 amp., 250 volt) la quale 
rigetta sotto forma di cascata un enorme 
volume d'acqua (fig. 268). Questa ë preci- 
samente una rappresentazione anticipata 
della disposizione che si potrà dare ai la- 
vori di bonifica della Camargue, di cui ci 
occuperemo in seguito. 

Tale è nei suoi più minuti dettagli lo 
aspetto e composizione della fattoria mo- 
derna o meglio dell’antica fattoria di Pro- 
venza modernizzata. Ci è sembrato utile, 
ripetiamo, di esporne i minimi particolari 
stante l'interesse che possono avere per 
essa gli agronomi italiani. Notiamo che, 
ad eccezione degli apparecchi contenuti 
nell'edificio centrale e di quelli che ap- 
partengono al lavoro dei campi, alla oliara, 
alla trebbiatura del grano e alla vinifica- 
zione, gl'infiniti sistemi di pompe non 
sono che varietà di uno stesso tipo, e di- 
fatti una sola di esse sarebbe sufficiente 
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per fare tutto il servizio della fattoria; 
sarebbe da preventivarsi quindi una spesa 
assai lieve. Inoltre le macchine trebbia- 
trici, pressatrici, le aratrici, le macchine 
per calibrare i cardi, possono essere prese 
in affitto, come pure gli attrezzi per lare 
il vino, cosi che le spese per la trasfor- 
mazione di una fattoria antico modello si 
riducono ad una cifra modesta. Da questo 
punto di vista la lezione pratica data dalla 
Società « Sud Electrique » porterà certa- 
mente i suoi buoni frutti. 

Non restérebbe altro da dire della Ca- 
scina Provenzale ; ci riserbiamo di rias- 
sumere il piano di applicazione elettrica 
all'agricoltura che il sig. Dussaugey ha 
esposto in una conferenza tenuta avanti 
alla Soc. Int. degli Elettricisti a Parigi, 
e di questa ci intratterremo nel prossimo 
numero. 

Cav. Paoro МАКС! АС. 


#04 


PERFEZIONAMENTI AI CONTATORI ELETTRICI 


ll presente trovato consiste in un di- 
spositivo facilmente eseguibile .e applica- 
bile ai contatori elettrici a motore; sia 
contatori di 
ampere-ore e tanto per corrente continua 
che per corrente alternata ; dispositivo per 
mezzo del quale il contatore funziona non 
solamente come tale, ma indica anche, sia 
la quantità di energia sia la quantità di 
elettricità consumata dall'impianto in ogni 


j 


Fig. 269. 


istante, ossia se il contatore segna i watt- 
ore, funzionerà anche come wattometro, 
se il contatore segna le ampere-ore, po- 
trà funzionare anche come amperometro. 
Tale dispositivo è applicabile a tutti i 
contatori a motore nei quali, come è noto, 
la velocità della parte rotante è in ogni 
istante proporzionale sia alla potenza (nel 
caso diwatt-ora-metri), sia alla corrente (nel 
caso di ampere-ora-metri); in tali contatori 
vi è sempre un disco metallico mobile z 
(fig. 269) il quale nei contatori per corrente 
continua viene messo in moto da un mo- 
torino elettrico, nei contatori a corrente 
alternata è per lo più messo in moto da 
correnti indotte o da un campo rotante 


watt-ore che contatori di 


creato da opportuni sistemi di elettroma- 
пеп. In tutti i casi la parte rotante è 
frenata da magneti permanenti 2 che, in- 
ducendo nel disco delle correnti vorticose, 
esercitano su di esso un'azione resistente 
rigorosamente proporzionale alla sua ve- 
locità. Per tale motivo i magneti stessi 
vengono a subire uno sforzo che tende a 
trascinarli nel senso di rotazione del disco 
e se essi fossero mobili seguirebbero ap- 
à punto il movimento del 
disco stesso. 

ll presente trovato con- 
siste appunto in ció che 
si utilizza la reazione di 
tali magneti per indi- 
care la potenza in watt 
o gli ampere consumati 
in ogni istante in un im- 
pianto munito rispetti- 
vamente di watt-ora- 
metri o di ampere-ora- 
metri. Per ottenere ció 


: basta fare mobile uno o più dei magneti 


frenanti e fare equilibrio con una molla 
allo sforzo di spostamento del magnete. 
Allora la tensione di questa molla op- 
portunamente indicata da un indice se- 
gnerà in ogni istante i watt o gli am- 
pere che vengono consumati dall'utente. 
Ma i magneti permanenti sono molto 
grandi e pesanti; riuscirebbe quindi co- 
strutuvamente difficile fare con tali ma- 
gneti un sistema mobile e sensibile. Si 
riesce invece bene nell'intento col se- 
guente dispositivo : Si fa mobile una sola 
parte del circuito magnetico e precisa- 
mente la parte del sistema magnetico piü 
vicina al disco, ossia la porzione folare 


del magnete nella quale si accentra l'a- 
zione magnetica. 

. Così nella forma esecutiva indicata dalla 
fig 369. i magneti permanenti 2 sono fissi; 
sono invece mobili le porzioni 3 di ferro 
dolce che chiudono il circuito magnetico 
del magnete 2. Un'asticina metallica 4 col- 
lega le porzioni polari 3 di due magneti 
permanenti simmetricamente disposti es- 
sendo il sistema meccanico 3-4 mobile 


Pig. 270. 


intorno ad un perno s. In tal modo il 
sistema mobile risulta molto leggero ed 
essendo accentrato in esso tutto il forte 
campo magnetico creato dai magneti per- 
manenti è pure molto forte il momento 
di rotazione che lo sposta e quindi le 
sue indicazioni sono sicure e sensibili. 
Allora, come risulta dalla figura 270 nella 
quale per comodità non sono disegnati i 
magneti 2, e che rappresenta il disposi- 
tivo visto dall'alto, se il disco 1 ruota nel 
senso della freccia, le espansioni 3 ver- 
ranno pure a subire uno spostamento nel 
senso di rotazione del disco al quale spo- 
stamento facendo equilibrio la tensione 
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i Fig. 274. 


delle molla 6, l'indice 7 collegato all'asti- 
cina 4 indica col suo spostarsi i watt o 
gli ampere che in ogni istante vengono 
assorbiti dall'impianto. | pezzi di ferro 3 
sono un po' più larghi delle espansioni. 
polari dei magneti in modo che col loro 
spostamento non venga a variare la re- 
sistenza magnetica del circuito magnetico. 

Un'altra forma esecutiva è rappresen- 
tata dalla fig. 271. In essa il magnete fre- 
nante 8 è situato al disotto del disco 9 e 
le linee di forza del magnete sono chiuse 


dalla lastrina di ferro to situata dall'altra 
parte del disco. Orbene si fa mobile tale 
lastrina 10 ad esempio intorno ad un per- 
nio I1 per mezzo di un'asticina 12 alla 
altra estremità della quale vi può essere 
un contrappeso 13. Ora poichè la lastrina 
10 sotto l'influenza del magnete 8, diventa 
essa stessa, un magnete essa è una por- 
zione del circuito magnetico del magnete 8 
esattamente: come le lastrine 3 nelle fi- 
gure 69 е 70; è sempre una porzione po- 
lare del magnete permanente che è resa 
mobile. 

Quanto è stato detto sopra si riferisce 
ai magneti permanenti frenanti il disco. 
Ora in alcuni contatori per corrente al- 
ternata il disco è messo in moto da sistemi 
di elettromagneti generanti un campu ro- 
tante. Tali elettromagneti ricevono perció 
una spinta in senso contrario al movimento 
di rotazione del disco ; quindi in tali con- 
tatori oltre che i magneti permanenti si 
possono adoperare tali elettromagneti o 
le loro porzioni polari per misurare il 
consumo istantaneo dellimpianto e ció 
collegandoli fra di loro meccanicamente e 
misurando lo spostamento di questo com- 
plesso meccanico con una molla come è 
stato descritto per i magneti permanenti. 
Se all'indice 7 si adatta una matita scor- 
revole sopra un tamburo messo in moto 
da un movimento di orologeria, esso in- 
dice segnerà su un foglio di carta portato 
dal tamburo un completo diagramma del 
consumo funzionando quindi come watt- 
metro registratore; e notisi che, essendo 
gli spostamenti dell'indice rigorosamente 
proporzionali alla potenza, non vi è bi- 
sogno come nei comuni wattmetri di 
graduare empiricamente la scala sul qua- 
drante, ed essendo forte il momento di rota- 
zione delle parti mobili, l'attrito del lapis 
non altera la sensibilità delle indicazioni. 

Questo apparecchio riunendo in sé le 
caratteristiche di due istrumenu é van- 
taggioso, per l'economia che ne risulta, 
nelle officine elettriche ove è noto che 
oltre al contatore occorre sempre un watt- 
metro registratore; anche sostituendo van- 
taggiosamente gl’indicatori Wright i quali 
indicano solamente il massimo del con- 
sumo durante un certo tempo, non la fre- 
quenza е la durata delle eccessive sottra- 
zioni di energia e inoltre essi funzionano 
da amperometri a massima non da watt- 
metri, Si può anche adottare un congegno 
tale, che, ogni volta che l'indice torna in 
riposo o al disotto di un dato consumo, 
per mezzo di un relais o di una molla a 
scatto, il tamburo viene fatto rotare di un 
piccolo angolo rimanendo poi fermo finchè 
l'indice non ritorni alla posizione primi- 
tiva ; allora esso indice segnerà una linea 
proporzionale al massimo consumo du- 


(1) The Illuminating, 1906, pag. 875. 
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rante quell'intervallo di tempo e anche i 
corti circuiti. 

Si avrà quindi una serie di linee rap- 
presentanti tutti i consumi massimi, € ciò, 
anche senza conoscere la durata di tali 
massimi è sempre un grande vantaggio 
sugli apparecchi Wright. Ancora si può 
fare in modo che l'indice, muovendosi, 
spinga lungo la scala un altro indice il 
quale poi rimane nella posizione massima 
ove è stato spinto e quindi segna il mas- 
simo assoluto. Potrebbe anche l'indice, 
spostandosi sulla scala chiudere, ad es., 
diversi circuiti quando arriva ad alcune 
posizioni di massimo ; ogni volta che que- 
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sti circuiti venissero chiusi facendo agire 
un relais o per mezzo di una molla, ver- 
rebbe spostato: di una divisione un rela- 
tivo indice su un quadrante indicando così 
quante volte è stato oltrepassato un dato 
consumo. 

Con questo apparecchio si hail vantaggio, 
oltre che per l'economia di costruzione, 
anche di avere due apparecchi riuniti in 
uno; quindi vantaggio per il trasporto, 
per le minori spese d'installazione, ripa- 
razione, sorveglianza e per il minor spazio 
occupato. 


ELpPipio PAPARELLA. 


LE NUOVE LAMPADE AD INCANDESCENZA" 


Clayton H. Sharp nella seduta del 23 
novembre 1906, dell'American Institution 
of Electrical Engineers, ha riferito circa le 
proprietà delle nuove lampade a filamento 
metallico paragonandole con quelle a fila- 
mento di carbone usate generalmente fino 
adesso. 

Secondo una curva tracciata da Mar- 
shall, la durata delle lampade a filamento 
di carbone con consumo di 3.1 watt a 
candela è stata portata a circa 500 ore 
da зоо che erano inizialmente е con i 
processi descritti da Howel, della grafiti- 
zione dei filamenti di carbone, si è riu- 
sciti a portare l'economia di queste lam- 
pade da 3.1 watt a 2.5 watt per candela. 

Le lampade ad osmio, le prime lampade 
ad incandescenza con filamento metallico, 
non trovarono una grande divulgazione 
perchè furono costruite soltanto per basse 
tensioni, Un progresso notevole fu l'in- 
troduzione delle lampade a tantalio e re- 
centemente con le lampade a tungstenio 
зі è ottenuta una economia veramente 
essenziale. 

Processi di costruzione. — ll tungstenio, 
secondo le misure più recenti, ha il suo 
punto di fusione a 3000° e ad alte tem- 
perature si unisce facilmente con l'ossi- 
geno e col carbonio. Poichè non è possibile 
tirare in fili sottilissimi il tungstenio, come 
del resto anche il tantalio, per costruire 
questi fili di tungstenio devono usarsi pro- 
cessi speciali. 

Secondo il processo Kuzel si fa una so- 
luzione colloidale di tungstenio, per mezzo 
dell'arco elettrico formato nell'acqua. Dopo 
che la soluzione ha raggiunto una oppor- 
tuna resistenza, viene colato in fili, i quali 
dopo essersi asciugati vengono condotti 
per mezzo della corrente elettrica dallo 
stato colloidale allo stato cristallino. 

Secondo il processo di Just e Hana- 
mann si riscalda un filo sottilissimo di 


carbone in un'atmosfera di cloruro di 
tungstenio e d'idrogeno ; in questa ma- 
niera si deposita il tungstenio sul carbone 
e con un riscaldamento sufficiente per 
mezzo della corrente, tutto il filo viene 
trasformato in carburo di tungstenio. Il 
filamento interno di carbone con un op- 
portuno riscaldamento in un'atmosfera di 
vapor d'acqua e d'idrogeno viene elimi- 
nato, perché l'ossigeno del vapore d'acqua 
si combina col carbonio e il tungstenio 
in presenza dell'idrogeno si riduce fino 
al punto d'ossidazione di prima. L'A. non 
può però riferire se questo processo sia 
ancora usato in pratica. 

Le lampade Osram della Società Auer 
germanica e quella Osmin dell'Auer au- 
striaca vengono ancora costruite con un 
processo essenzialmente analogo a quello 
usato dalla stessa fabbrica per la costru- 
zione delle lampade a osmio. 

Collintervento di una sostanza orga- 
nica, p. es., una soluzione di zucchero, si 
forma una pasta di tungstenio ridotto fino 
e poi passato in filo. Con riscaldamento 
in un'atmosfera di vapor d'acqua e idro- 
geno, con processo a quello sopra de- 
scritto, viene eliminato il carbonio dai fili. 

Con processo simile vengono costruite 
lampade Z a tungstenio della fabbrica di 
lampade ad incandescenza Zirkon. 

In America Heany costruisce con suc- 
cesso lampade a tungstenio, però mancano 
i dati sul processo impiegato. | 

Proprietà fisiche. — | fili delle lampade a 
filamento metallico per 110 volt e piccole 
intensità devono essere estremamente sot- 


tili. Le lampade Osram hanno fili del dia- 


metro di 0.044 mm. e le lampade a tan- 
talio di 0.052 mm. 

Le lampade a filamento metallico per 
110 volt non furono costruite fino adesso 
al disotto di 35 candele. Per una tensione 
di 220 volt furono costruite solo a scopo 
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di esperienze (1). Queste lampade si ad- 
dicono più propriamente per basse ten- 
sioni, perciò vengono poste in serie come 
si usa estesamente in America per l'il- 
luminazione stradale. 

Le lampade a tungstenio fino adesso 
sono ancora sensibili agli urti e scuoti- 
menti. 


Fig.272 


Proprietà elettriche. — Le lampade a fila- 
mento metallico si distinguono da quelle 
a filamento di carbone anche per il loro 
coefficiente di temperatura positivo. 

Fra 0° e 100° furono determinati i se- 
guenti coefficienti : tantalio 0.234 p cento, 
osmio 0.372 p. cento, tungstenio (dalle lam- 
pade Orsam) 0.438 p. cento. À causa del 
coefficiente di temperatura positivo varia 
l'intensità della luce delle lampade e fila- 
mento metallico soltanto di circa il 30 per 
cento per una variazione di tensione del 
$ p. cento, mentre nelle lampade a fila- 
mento di carbone ne corrisponde una di 
circa il 30 p. cento. 

La resistenza delle lampade a filamento 
metallico a freddo essendo considerevol- 
mente minore che a caldo, al primo istante 
dell'inserzione le lampade ricevono un 
passaggio di corrente fortemente supe- 
riore alle intensità normali, mentre, al 
contrario, nelle lampade a filamento di 
carbone l'intensità della corrente non rag- 
giunge subito il valore normale. 

Un diagramma grafico dimostra chia- 
ramente il diverso comportamento delle 
due lampade. 

Ripartizione della luce. — Nelle lampade 
a tantalio la variazione della distribuzione 
della luce varia notevolmente al crescere 
della durata di accensione. La fig. 272 mo- 
stra questa differenza e su le due curve di 
ripartizione di luce. Questa variazione di- 
pende dal fatto che le lampadea tantalio 
durante l'accensione si anneriscono prin- 
cipalmente nella parte del vetro dirim- 
petto ai fili e molto meno nelle altre parti; 
ne viene come conseguenza che il filo in- 
candescente diviene sempre più ruvido e 
irradia più luce verso il basso di quando 
era nuovo e liscio, mentre nelle lampade 


(1) Ora si costruiscono anche per 220 volt. 
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a filamento di carbone il rapporto fra la 
intensità della luce media sferica e quella 
media orizzontale non scende quasi mai 
al disotto del valore teorico di 0.785; su 
30 lampade a tantalio si ebbero dei valori 
fra 0.69 e 0.76. 

In conseguenza della variazione di di- 
stribuzione di luce, questo rapporto per 
le medesime lampade aventi una durata 
di 636 ore, ebbe valori fra 8.86 e 094 
Si raccomanda perciò di giudicare la lam- 
pada a tantalio non secondo la intensità 
media orizzontale, ma secondo quella me- 
dia sferica. 

Durata delle lampade a filamento metal- 
lico. — La durata delle lampade, a fila- 
mento di carbone si estende fino all'epoca 
nella quale esse hanno subito una dimi- 
nuzione di circa il 20 per cento dell'in 
tensità primitiva. 

Se tali limiti devono conservarsi anche 
per le lampade a filamento metallico non 
si può pertanto determinare, dato il forte 
prezzo di costruzione e la forte economia. 
Fino adesso si sono utilizzate le lam- 
pade a filamento metallico fino a che di- 
vengono difettose. Ma poichè in queste 
lampade accade che anche rompendosi un 
filo, le estremità vengono di nuovo a con- 
tatto, sicchè la lampada ancora arde, bi- 
sogna ancora decidere, se come durata 
di utilizzazione della lampada deve consi- 
derarsi il tempo fino all'apparire della prima 
rottura o fino a che esse divengono asso- 
lutamente inservibili. 

Dopo che la lampada a tantalio fu 
usata un certo tempo, si constatò gene- 
ralmente ch’essa aveva una durata con- 
siderevolmente minore quando era ali- 
mentata a corrente alternata di quando 
era alimentata a corrente continua. 

Una osservazione microscopica dei fili 
mostra, come riproduce a un dipresso la 


Fig. 273. 


fig. 273, il diverso comportamento di essi 
con la corrente continua e con la corrente 
alternata. 

Con esercizio a corrente continua il filo 
diveniva esternamente ruvido dopo una 
lunga utilizzazione, ma le variazioni sof- 


ferte erano piccole; con corrente alter- 
nata invece il filo prendeva un aspetto di 
rottura e di rappezzo e precisamente tanto 
più presto quanto più alta era la frequenza 
della corrente alternata. Da che cosa di- 
penda questo vario modo di comportarsi, 
non è ancora stato chiarito. 

Le lampade a tungstenio hanno invece 
una vita ugualmente lunga sia con eser- 
cizio a corrente alternata che continua. 

L'esame di 20 lampade a tantalio die- 
de un forte aumento dell'intensità della 
luce dal 30 al 40 per cento durante le 
prime 25 ore di accensione. Dopo 700 ore 
l'intensità media orizzontale della luce 
delle singole lampade era diminuita circa 
del 15 al 30 per cento del valore iniziale, 
quella media sferica invece soltanto del 4 
al 7 per cento causa la variazione suddetta 
della ripartizione della luce. L'economia 
iniziale delle lampade era in media di 2 
watt a candela. | 

Per le lampade a tungstenio vengono 
portati 1 dati di vecchie esperienze su a 
lampade Kuzel e tre lampade Osmin non- 
chè le misure ulteriori dell'ufficio imperiale 
su 16 lampade Osram da i11 fino i17 V; 
25 a 30 candele e 1.1 watt per candela. 

La diminuzione di luce di queste ul- 
ume lampade dopo 1000 ore era minima: 
s delle 11 lampade divennero difettose in 
questo periodo. Risultati simili circa la 
variazione d' intensità della luce ebbe 
l'Electrical Testing Laboratories americano 
in una ricerca su 6 lampade Osram men- 
tre su 11 lampade a tungstenio si ebbe co- 
me risultato un aumento considerevole 
dell'intensità della luce al principio ed una 
durata effettiva molto minore di quella 
delle lampade Osram; 14 lampade tung- 
stenio di origine americana di 40 candele 
e I watt a candela ebbero una durata 
media di 363 ore e in questo tempo subi- 
rono una diminuzione di circa il 18 °/ 
rispetto al valore iniziale. 

Colori della luce. — Per il confronto dei 
colori della luce delle lampade a tantalio 
a tungstenio rispetto a quelle di car- 
bone si prese come base il confronto fo- 
tometrica con vetri diversamente colo- 
rati. Supposto che la lampada a incande- 
scenza con filamento di carbone abbia una 
intensità di luce del тоо °| sia per la 
luce totale che per i colori rosso, verde, 
e bleu, si ebbe per le lamdade quanto 
segue: 


Lampeda Lampada 

analis ао 
Luce totale тоо °, тоо % 
Rosso 90.3 o 83 % 
Verde 100.5 °% 101.8 % 
Bleu 109.2 °, 126.5 9/, 


Da qui si vede chiaramente che la.luce 


delle lampade a filamento di carbone con- 
tiene più raggi rossi e meno bleu che la 
lampada a tantalio e questa ancora più 
rosso e meno bleu di quello a *ungstenio 

Tremolii con esercizio a corrente alternata. 
— Per provare come si comportano ri- 


guardo alla stabilità della luce le lampade. 


a tungstenio con la corrente prodotta dalle 
centrali americane (corrente alternata a 


25 ~») furono paragonate, in gran nu- . 


mero, le lampade a tungstenio con quelle 


a carbone e furono determinate con mezzi ` 


stroborcopici le oscillazioni della luce. 


Su due diversi regimi dell'aroo al ferro, per 
H. Buisson e Ch. Fabry. (1) 


Gli A. hanno studiato le proprietà del- 
l'arco fra due aste di ferro, quando si fac- 
cia variare la lunghezza dell'arco stesso e 
la intensità della corrente. 

Essi hanno trovato che sono possibili 
due regimi a seconda dell'aspetto dell'arco 
e delle sue condizioni elettriche. 

Sotto il regime che si raggiunge più fa- 
cilmente, l'arco ha l'aspetto seguente: sulla 
goccia di ferro fuso con cui terminano gli 
elettrodi, si trova un punto brillante che 
emette le righe della scintilla. Due fiamme 
si sprigionano da questi due punti, vanno 
una incontro all'altra e si incrociano e for- 
mano il corpo gassoso dell'arco. La fiamma 
negativa è apparentemente la più brillante. 
Queste fiamme emettono le righe dell'arco 
ad eccezione di quelle della scintilla. 

Nello spettro della fiamma negativa si 
trovano numerose righe rovesciate. Le ri- 
ghe dei metalli che si trovano in piccolis- 
sima quantità, come impurità del ferro, si 
manifestano solo nella fiamma negativa. 

Questo regime è il solo stabile quando 
la corrente è intensa. Partendo da questo 
stato, lasciando fissa la lunghezza dell'arco 
e la f. e. m. della sorgente di corrente, se 
si aumenta la resistenza del circuito, si può 
passare rapidamente ad un altro regime; 
il punto luminoso dell'elettrodo positivo e 
la fiamma corrispondente spariscono, men- 
tre che al polo negativo nulla è cambiato. 
Questo secondo regime è stabile solo per 
deboli intensità di corrente; è più facile 
ad ottenersi quando la sorgente ha una 
grande Í. e. m. (220 o 440 volt), interca- 
lando una grande resistenza. Se si dimi- 
nuisce allora la resistenza del circuito, ar- 
riva un punto in cui si ripassa bruscamente 
al primo regime. ll passaggio da un regime 
all'altro non avviene per un valore della 
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Ne risultó che le oscillazioni risultanti 
da una corrente alternata a 25 «> compa- 
riscono in numero maggiore nelle lampade 
a tungstenio che in quelle a carbone. 


Conclusione. — Da quanto si è detto so- ` 


pra si vede la grande importanza delle 
lampade a tungstenio per l'illuminazione. 
Come economia queste lampade vengono 
sorpassate da poche altre sorgenti di luce 
e in special modo esse mostrano tutti i 
vantaggi che distinguono la luce elet- 
trica dalle altre sorgenti di luce. 


Gz. 
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intensità perfettamente definito; vi è un 
intervallo in cui, per una stessa intensità si 
puó avere l'uno o l'altro regime. Questi 
due regimi presentano pure una differenza 
ben netta dal punto di vista elettrico. Cosi 
per una stessa intensità di corrente e per 
una stessa lunghezza d'arco, la d. d. p. tra 
gli elettrodi è notevolmente più elevata nel 
secondo regime che nel primo. Per ogni 
lunghezza d'arco si può tracciare una curva 
che dà la d. d. p. tra gli elettrodi in fun- 
zione della intensità della corrente e ciò 
per ognuno dei due regimi. La seguente 
tabella si riferisce all'arco di 10 mm. di 
lunghezza; le aste di ferro poste vertical- 
mente avevano 7 mm. di diametro; l'elet- 
trodo inferiore era quello positivo; la cor- 
rente era presa da una distribuzione a 220 
volt. 


Intensità Primo regime Secondo regime 
4 amp. . . . 60 volt — 
3 > . . ‚бз > — 
2.5 > . . . бо > — 
2 » e. .7$ >» em 
L8 » a.. .78 > 90 volt 
1.5 >» . .85 > 96 > 
1.3 > . 92 » 102 > 
I > . . . — 117 > 
0.9 > e. — 121 > 
0.7 >» °°. 137 >» 


I due rami di curve corrispondenti alle 
due serie di numeri di questa tabella, sem- 
brano costituite da due parti di una stessa 
curva, distanti, in ordinate, di una dozzina 
di volt. Del resto esse hanno lo stesso an- 
damento di quelle stabilite da M.me Ayr- 
ton per gli archi fra carboni. Delle formole 
empiriche, analoghe a quelle che si adat- 
tano per questo ultimo caso, rappresentano 
convenientemente la relazione tra la lun- 
ghezza dell'arco, l'intensità della corrente 
e la d. d. p. | 
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Primo regime (з fiamme): ` 
V — 38 + r,t X 1 X SER 
. Secondo regime (sola fiamma negativa): 
V — so + ii XIX DIST 


V è la d. d. p. espressa in volt, ғ la in- 
tensità in amp., / la lunghezza dell'arco 
in mm. | 

Quando l'elettrodo positivo é in ferro e 
l'altro elettrodo è formato di un'altra so- 
stanza (rame o carbone), si possono ancora 
ottenere i due regimi, l'uno con fiamma 
positiva e l'altro senza. Quando la fiamma 
positiva esiste, essa dà uno spettro molto 
intenso dell'arco del ferro e il punto bril- 
lante che gli serve di base, dà le righe 
della scintilla. Lo spettro del ferro sparisce 
quasi completamente quando la fiamma po- 
sitiva non esiste più, 

In tutti i casi lo spettro del metallo che 
forma l'elettrodo negativo é molto in- 
tenso. (1) 

Non si é riusciti ad ottenere il regime ad 
una sola fiamma quando l'elettrodo nega- 
tivo é di un metallo diverso dal ferro (rame 
o nichel). 

ll fatto che si puó ottenere un arco ri- 
dotto al polo negativo mostra la funzione 
predominante che rappresenta il catodo. 
Cio va d'accordo con la teoria elettronica 


` 


. dell'arco, secondo la quale vi è emissione 


di elettrodi negativi da parte del catodo, 
che si é ridotto ad alta temperatura dal- 
l'urto degli ioni positivi. Riguardo all’ a- 
nodo, esso non ha una parte attiva nel fe- 
nomeno; nel caso in cui esso interviene 
(due fiamme) l'arco è più conduttore e per 
una stessa intensità di corrente, la d. d. p. 
è più debole. Una prova dell'ufficio neces- 
sario del catodo è data dalla esperienza 
seguente: si può ottenere un arco tra un 
elettrodo solido (ferro, rame, carbone) e la 
superficie di un elettrolito, ma solo nel caso 
in cui l'elettrodo solido funziona da catodo. 


- 


NoTE 


e. M. 
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Formalità per la costituzione delle 
società commerciali. — L'articolo 99 del 
Codice di commercio stabilisce che, qualora non 
siano state osservate le formalità richieste per 
la legale costituzione delle società commerciali, 
ciascuno dei soci ha diritto di domandare lo scio- 
glimento della società. La Corte di cassazione dí 
Torino ebbe testé a decidere se potessero i soci, 
mediante compromesso, rinunciare preventiva- 
mente a questo diritto di chiedere lo sciogli- 
mento della società in caso d'irregolare costitu- 
zione. In altri termini si trattava di stabilire se 
le norme relative alla costituzione delle società 
commerciali di cui agli articoli 9o e seguenti 


(1) Academie des Sciences, 1° giugno 1908. — (2) Anche l'arco a carbone presenta due regimi, l'arco silenzioso ordinario, per intensità moderate, 
e l'arco fischiante per intensità forti. Il passaggio si fa per intensità molto più grandi che nel caso del ferro. Si constata così una repentina diminu- 
zione della tensione, quando si passa dal regime silenzioso al regime fischiante. ` 
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del citato Codice fossero disposizioni d’ordine 
pubblico, oppure se le formalità fossero pre- 
scritte soltanto nell'interesse dei soci. 

La Corte d'appello di Genova si era pronun- 
ciata per questa seconda soluzione, ma la Cas- 
sazione Torinese, pur riconoscendo che la giu- 
risprudenza e la dottrina erano discordi intorno 
a siffatta grave questione, dichiarò che tali for- 
malità erano di ordine pubblico e non potevano 
essere derogate dai patti delle private conven- 
zioni, dovendo rientrare fra quelle di cui non 
. era consentita la transazione a senso dell'art. 8 
del Codice di procedura civile. Infatti tanto le 
prescrizioni tendenti ad ottenere la legale costi- 
tuzione delle società commerciali, quanto quelle 
che mirano a raggiungere l'adempimento, non 
sono imposte a tutela di semplice privato inte- 
resse, ma hanno quale finalità l'interesse pub- 
blico, e quindi vanno considerate per gli effetti 
giuridici quali di ordine pubblico. 

« A prescindere — osservò in proposito la 
Cassazione di Torino — che coll'aver adope- 
rato l'art. go del Codice di commercio la pa- 
rola « deve » con riferimento a tale adempimento, 
venga ad esprimere senza dubbio il manifesto 
volere che non sia per qualsiasi motivo trasan- 
dato, la apposita verifica dimandata sul seguente 
art. 91 al Tribunale civile, coll'intervento del 
Pubblico Ministero; l'aver proclamato nell'arti- 
eolo 98 che fino a che non siano adempiute 
quelle formalità, la società non è legalmente 
costituita; il diritto, che rappresenta una deroga 
alle norme comuni, riconosciuto in modo spe- 
ciale a ciascuno dei soci nell'art. 99, di doman- 
dare cioè lo scioglimento della società sol per- 
chè manchino le ordinate pubblicazioni; ed in- 
fine il diritto loro concesso nell’art. 97 di adem- 
piere, a spese sociali, alle anzidette formalità ed 
agli atti indicati nell’art. go e di far condannare 
gli amministratori della società ad eseguirli, co- 
stituiscono un complesso di disposizioni rivela- 
trici eloquenti della mente del legislatore e de- 
gli scopi che egli si propose. Precipuo tra quali 
quello tendente ad ottenere la regolarità e la 
pubblicità di quelle società; condizione occor- 
rente per il buon andamento del commercio e 
delle industrie che in tutti i tempi, e specie in 
quelli che volgono, rappresenta un fatto sociale 
del più alto pubblico interesse. 

Or dopo ciò, come si potrebbe consentire, con 
manifesto sfregio ai suindicati precetti della legge, 
costituendosi una sc cietà commerciale, la possi- 
bilità di contemplare un patto tendente ad omet- 
tere le prescritte pubblicazioni, e per conseguenza 
la formale e preventiva rinuncia per ciascuno dei 
soci di esercitare il diritto di cui all’articolo 99? 
Avrebbe invano adoperato il legislatore la forma 
imperativa in tutta la serie di quelle minute ed 
accurate disposizioni, e la facilità di poterle omet- 
tere o di potervirinunciarene dimostrerebbe la inu- 
tilità ». La Corte di cassazione di Torino, a soste- 
gno della sua interpretazione, invocò anche ilavori 
preparatori del Codice di commercio ed il pa- 
rere dell'allora guardasigilli Mancini. Concluse 
poi dichiarando che il fatto che sia rimesso in 
facoltà del socio di chiedere lo scioglimento della 
società non importa la conseguenza che gli sia 
lecito di rinunciarvi preventivamente. 

Perciò con sentenza del 10 dicembre 1907, la 
Corte di cassazione di Torino cassó la sentenza 
della Corte d'appello di Genova che si era pro- 
Dunciata m senso contrario, A. M. 
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Società Elettrica Bresciana - Brescia. 
— È stata tenuta l'assemblea generale degli azio- 
nisti con la rappresentanza di oltre i 2/3 del 
capitale sociale. 

È stato approvato il Bilancio dell’ Esercizio 
sociale 1907-1908 che chiude con nn avanzo di 
L. 933.874,75. 

Dopo fatti i prelievi statutari sono state asse- 
gnate L. 6 per ciascuna azione sulle 125.000 di 
godimento 1° giugno 1907 ed è stato portato a 
nuovo l’avanzo di L. 46.846,96. 

Sono stati quindi nominati i sigg. Cav. Carlo 
Baresani, presidente — Cav. Dott. Tito Molina, 
vice presidente — rag. Alberto Magnocavallo, 
consigliere delegato — comm. ing. Luigi Bar- 
zanò — avv. cav. Cesare Mazzoni — cav. ing. 
Mangiarotti — Ettore Rusconi — cav. Enrico 
Pasta — cav. Vitali — conte Vittorio Turati 
— Consigl'eri. 

À sindaci furono nominati i sigg.: E. Assman, 
G. Bianchi e C. Castelli. 


INFORMAZIONI 


IL PREZZO DEL RAME. 


Il prezzo del rame è in continuo au- 
mento: in poco più di una settimana è 
rialzato di una sterlina. Anche gli altri 
metalli seguono un notevole progresso. 

Non sembra però che questo rialzo sia 
dovuto ad una maggiore attività delle of- 
ficine di costruzione, poichè gli stock vi- 
sibili aumentano. Gli americani comincia- 
no a riprendere le loro compere specula- 
trici. 

Sarebbe sperabile che questo rialzo non 
fosse di lunga durata, affinchè l'industria 
elettrica non subisse dei danni per l'au- 
mento di prezzo della materia prima. 


CONGRESSO INTERNAZIONALE 
delle applicazioni elettriche a Marsiglia. 


Questo Congresso si terrà a Marsiglia 
dal 14 al 20 settembre. Tutti gli aderenti 
riceveranno gratuitamente i volumi con- 
tenenti i rapporti presentati al Congresso 
col riassunto delle discussioni e comuni- 
cazioni fatte nelle sedute. Questi volumi 
avranno un valore superiore alla quota ver- 
sata da ogni aderente, e saranno distri- 
buiti sul posto o dietro richiesta da chi 
intende di prender parte alle discussioni 

Le ferrovie francesi hanno concesso la 
riduzione del so о/о ai congressisti per 
l'andata e il ritorno, da Marsiglia. Per 
schiarimenti dirigersi al segretario gene- 
rale del congresso. 63, Bd. Haussman — 
Parigi. ис 
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Linea elettrica Martigny-Aosta. — 
Presso il dipartimento federale delle ferrovie 
svizzere è stata presentata la domanda di con 
cessione per una nuova linea elettrica a scar- 
tamento normale da Sembrancher, sulla linea 
in costruzione Martigny-Orsière ad Aosta. 

Questa linea servirebbe ad una comunica- 
zione diretta tra il Vallese, il Piemonte e la 
Liguria. La lunghezza totale della linea in ter- 
ritorio svizzero è di km. 38.798; al confine 
si aprirà un tunnel di m. 8240 sotto il monte 
Berlon. Il punto di partenza a Sembracher si 
trova ad una altitudine di m. 740 ed il punto 
culminante della linea sarà a m. 2015, cioè con 
un dislivello di m. 1275. La pendenza massima 
prevista è del 40 per mille e il raggio minimo 
delle curve è di m. 300. 

La corrente elettrica per l'esercizio sarà for- 
nita da una officina da costruirsi a Fionnay nella 
valle di Bagnes. Il costo chilometrico della linea 
ammonterà a circa lire 1,042,800. 


Recenti progressi nelle turbine a gas 
— Nel < Cassier's Magazin », A. Barbezat de - 
scrive una piccola turbina Laval che trovasi at- 
tualmente in prova per alcune esperienze sulle 
turbine a gas. All’inizio l’aria necessaria per fare 
la mescolanza vien mandata sotto pressione in 
una camera di forma speciale, ricoperta di ma- 
teria refrattaria, da dove essa può sprigionarsi 
attraverso un orificio sporgente, sotto forma di 
un getto che viene lanciato contro le palette di 
una turbina. Nel centro del cannello è disposto 
un tubo con polverizzatore; attraverso questo 
tubo il liquido combustibile vien spinto sotto 
pressione nella camera. Un dispositivo a scin- 
tilla permette di incendiare la miscela al mo- 
mento della messa in marcia; dopo di che la 
temperatura necessaria è mantenuta mediante la 
combustione, L’elevata temperatura della com- 
bustione aumenta certamente il volume dell’aria 
contenuta nella camera, e quest'aria trascinando 
con sè i prodotti gassosi della combustione sfugge 
con violenza dal soffiatore e viene a colpire le 
palette della turbina. La camera di combustione 
è guarnita di un rivestimento di carborundum 
posato sopra un letto intermedio di amianto che 
permette i movimenti di dilatazione. Il cannello 
o soffiatore è costruito nello stesso modo. Este- 
riormente una guaina cava, nella quale si fa cir- 
colare dell’acqua, fornisce del vapore al soffia- 
tore, allo scopo di abbassare la temperatura dei 


| gas che diverrebbero ben presto dannosi per le 


palette della turbina. 

Si è osservato che l’aria compressa deve es- 
sere fornita da una pompa rotativa fatta girare 
possibilmente mediante la stessa turbina. 

Una turbina di questo tipo da 120 cav. com- 
pie 1000 giri al minuto; il suo peso è di circa 
575 gr. per HP per la sola turbina, e di 2500 
gr. per l'apparecchio completo, 
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MSA MSA SM T TA NA SDAI 


sopra fili telegrafici 
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Riservandomi di pubblicare in seguito, 
su queste stesse colonne, uno studio cri- 
tico completo di tutti i sistemi di tele- 
grafia e telefonia simultanea, tanto sopra 
circuiti telegrafici, quanto sopra quelli te- 
lefonici, ritengo opportuno descrivere un 
dispositivo, non del tutto originale, che 
ebbi occasione di esperimentare con buoni 
risultati nel decembre dello scorso anno 
sulla linea Caserta-Piedimonte d'Alife. In- 
caricato dall'Amministrazione dei telegrafi 
di eseguire sopra la suddetta linea degli 


4 Ca 
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neo con la rete telefonica urbana ed in- 
terurbana, e la disposizione che mi diede 
migliori risultati è quella rappresentata 
dalla figura 274. 

La separazione delle correnti telegrafi- 
che dalle telefoniche è ottenuta per mezzo 
del condensatore C; T è un traslatore te- 
lefonico identico a quelli che servono or- 
dinariamente per collegare una linea a 
semplice filo con un'altra a doppio filo; 
j è il jack del commutatore telefonico in- 
terurbano. 


Fig. 274. 


esperimenti di telegrafia e telefonia si- 
multanea con i separatori Perego (1), mi 
accorsi che questi apparecchi non si sa- 
rebbero prestati per un servizio telefonico 
tra abbonato ed abbonato; ma potevano 
soltanto servire per attivare una semplice 
corrispondenza telefonica tra le cabine dei 
due uffici estremi. š 

[eci allora vari tentativi per poter ef- 
fettuare il collegamento del filo simulta- 


Allo scopo di rendere più lento il pe- 
riodo variabile delle correnti telegrafiche 
e di smorzare perciò 1 rumori dei segnali 
telegrafici sul telefono, usai il noto sistema 
di Van Rysselberghe, costituito essenzial- 
mente da una bobina a forte autoinduzione 
g, detta gradualore, messa in serie sulla 
linea, e da un condensatore C di due mi- 
crofarad, posto in derivazione. 

. La bobina g serve anche per ostacolare 


(1) Vedi l'Elettricista, 1° aprile 1904, n. 7, e Journal Thélégraphique, 25 agosto 1907, n. 8. 
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la fuga delle correnti telefoniche attraverso 
l'apparato telegrafico. 

É noto, infatti, che la resistenza appa- 
rente che offre un rocchetto d'impedenza 
ad una corrente alternata in genere, é 
data dalla formula 


VR + о? L? 


essendo w = 2 x f, RedL rispettivamente 
la resistenza e l'induttanza del rocchetto, 
ed f la frequenza della corrente alternata. 
Poiché le correnti telefoniche hanno una 
frequenza molto elevata (in media si può 
ritenere f = 500) la bobina g offrirà una 
impedenza relativamente forte, e le cor- 
renti telefoniche, giunte al punto A, pre- 
feriranno passare per il condensatore C e 
per il secondario del traslatore 7. 

La bobina g offre invece alle correnti 
telegrafiche, che sono continue, la sem- 
plice sua resistenza..ohmica, e quindi non 
produce sensibili inconvenienti alla corri- 
spondenza telegrafica. 

La disposizione della figura 274 mi diede 
buoni risultati, ed applicata all'ufficio di 
Caserta, mi permise di poter corrispon- 
dere telefonicamente da Piedimonte con 
gli abbonati di Caserta, di Napoli e di 
Roma, mentre sul medesimo filo venivano 
trasmessi dei telegrammi. 

Tuttavia la suddetta disposizione offre 
varii inconvenienti, perchè una parte della 
corrente telefonica sfugge inevitabilmente 
attraverso l'apparato telegrafico. 

E poichè sui fili telegrafici, general- 
mente in ferro, la corrispondenza telefo- 
nica si svolge in condizioni molto difficili, 
tale fuga riesce assai dannosa. Un mezzo 
per attenuare questo inconveniente è quello 
di aumentare il valore dell'impedenza di 
g; ma allora si verrebbe a disturbare ecces- 
sivamente il servizio telegrafico. 

E' da osservare poi che l'impedenza 
dipende essenzialmente da /, quindi la 
fuga delle correnti telefoniche non sarà 
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eguale per tutte le armoniche, ma sarà 
maggiore per i suoni bassi e minore per 
quelli alti; si avrà quindi, oltre l'attenua- 


zione, una sensibile distorsione della voce. . 


Oltre a ciò vi è un'altra causa di di- 
sturbo assai sensibile e dannosa, ed è la 
esclusione intermittente dal circuito tele- 


grafico del ricevitore r durante la trasmis- · 


Fig. 275. 


sione Morse. Nella posizione di ricevimento 
l'elettrocalamita r si trova in serie col gra- 
duatore g, e quindi la sua fortissima im- 
pedenza si viene ad aggiungere a quella 
del rocchetto; nella posizione di trasmis- 
sione invece, essendo la linea messa in 
comunicazione con la pila, l'impedenza 
del ricevitore viene esclusa e le correnti 
telefoniche possono sfuggire piü libera- 
mente attraverso la pila. Si avrà quindi 
una maggiore o minore fuga di corrente 
telefonica, secondo che il tasto è nella 
posizione di trasmissione od in quella di 
ricevimento. E quando si trasmettono i 
segnali telegrafici, il ricevitore r sarà in- 
termittentemente incluso od escluso dal 
circuito, e quindi si verificheranno degli 
intermittenti indebolimenti della corrente 
telefonica. 

Per eliminare questo inconveniente, 
molto più sensibile e molto più dannoso 
degli altri, si potrebbe, come fa il Van 
Rysselberghe, porre una bobina d'impe- 
denza tra l'incudinetta di lavoro del tasto 
e la pila. Questa bobina dovrebbe avere 
la stessa impedenza di quella del riccvi- 
tore, ed allora il gruppo telegrafico, tanto 
nella posizione di ricevimento, quanto in 
quella di trasmissione, oflrirebbe sempre 
la medesima impedenza. 

Senonchè un tale dispositivo sarebbe 
forse troppo complicato ed aumenterebbe 
eccessivamente la resistenza e l'induttanza 
del circuito telegrafico. 

Un artificio più semplice, e che dà gli 
stessi risultati, è quello di porre il rice- 
vitore in serie sulla linea, come nella 
fig. 275, analogamente alla disposizione 
dei circuiti Morse a corrente continua. In 
questo caso il ricevitore Morse funziona 


L'ELETTRICISTA 


anche da impedenza, e quindi puó essere 
eliminato il rocchetto g. 

Un dispositivo, che però non ho suffi- 
cientemente esperimentato in pratica, ma 
che potrebbe eliminare completamente 
tutti gl'inconvenienti che ho sopra enu- 
merato, é quello rappresentato dalla fi- 
gura 270 in cui il traslatore T è posto 
in serie sul filo telegrafico. 

Con tale disposizione tutta la corrente 
telefonica viene utilizzata, perché passa 
intieramente nel traslatore 7, mentre in- 
vece, con la disposizione della fig. 274, 
una parte soltanto di detta corrente passa 
nel traslatore; l’altra sfugge da A attra- 
verso il gruppo telegrafico. 

Nella fig. 276 però non vi è la vera 
separazione della corrente telegrafica da 
quella telefonica, perchè ambedue percor- 
rono il secondario del traslatore 7. 

Però, essendo reso molto lungo e lento 
il periodo variabile dei segnali telegra- 
fici per mezzo del dispositivo di Van 
Rysselberghe, le correnti indotte dai detti 
segnali, sul secondario del traslatore, non 
daranno eccessivo disturbo alla corrispon- 
denza telefonica. 

Ritengo però necessario eseguire degli 
esperimenti pratici per determinare se, 
con la disposizione della fig. 276, i ru- 
mori dei segnali telegrafici possono es- 
sere sufficientemente smorzati sul telefono. 

I dispositivi finora descritti non sareb- 


bero applicabili quando i fili telegrafici 


sono disturbati da correnti industriali, 

In questi casi occorrerebbe scegliere 
degli altri sistemi maggiormente adatti 
per la separazione delle correnti alternate 
a bassa frequenza; ma, generalmente, ап. 
che questi sistemi riescono in pratica poco 


Fig. 276. 


efficaci. Per conseguenza, quando un filo 
é eccessivamente disturbato da correnti 
industriali, conviene senz'altro abbando- 
nare l'idea di utilizzarlo per la corrispon- 
denza simultanea. 

In tutti i sistemi di telegrafia e telefo- 
nia simultanea sopra fili telegrafici la cor- 
rente di chiamata dev'essere ad altissima 
frequenza, allo scopo di non disturbare 


il servizio telegrafico. Un sistema molto 
usato in simili casi, è quello della chia. 
mata fonica, il cui trasmettitore è costi. 
tuito da un piccolo rocchetto di Ruhm- 
korff con relativo vibratore, ed il ricevitore 
è costituito da una cornetta acustica. Una 
disposizione pratica molto opportuna per 
gli organi di chiamata è quella rappre- 
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Fig. 277. 


sentata dalla fig. 277. La cornetta K è 
inserita sul jack del centralino in luogo 
dell'avvisatore ordinario. Il trasmettitore 
di chiamata è inserito in derivazione sulla 
linea; ma il suo circuito è generalmente 
interrotto. Manovrando la chiave di chia- 
mata #, si chiude il circuito primario del 
vibratore v e contemporaneamente si pone 
un capo del secondario in comunicazione 
con la terra. Poichè l'altro capo è colle- 
gato con la linea, sarà inviata” su questa 
una corrente di chiamata che, all’ altra 
stazione, farà funzionare la cornetta K. 

Nel caso si volessero mantenere nei 
centralini telefonici gli avvisatori di chia- 
mata ordinari, si potrebbe adottare, in 
luogo della cornetta, un sistema meno 
semplice e più delicato, che però dà buoni 
risultati nel Belgio. Tale sistema è rap- 
presentato dalla fig. 278, ed è costituito 
da una membrana m di ferro dolce azio- 
nata dell'elettrocalamita R, la quale è in- 
serita sulla linea. La membrana porta nel 
suo centro un disco di platino, sul quale 
si posa assai leggermente l'estremità di 
un tirante metallico £ facente parte di un 
sistema articolato in o; la posizione del 
centro di gravità di questo sistema puó 
essere regolata da un contropeso f e da 
una sfera s, mobili entrambi sopra i ti- 
ranti a vite, H contatto tra la membrana 
ed il tirante £ stabilisce uno shunt di re- 
sistenza quasi nulla, per la corrente che 
dalla pila locale P va nell'avvolgimento 
dell'avvisatore a. 

Nella posizione di riposo la membrana 
è a contatto col tirante f, e perciò la cor- 
rente della pila locale passa completa- 
mente attraverso lo shunt. Quando giunge 
dalla linea una corrente di chiamata, la 
membrana m vibra, il contatto £ diviene 
imperfetto, la resistenza dello shunt au- 
menta, ed una corrente d'intensità consi- 
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derevole passa nell'avvolgimento dello 
avvisatore e fa cadere il relativo car- 
tellino. 

Questo sistema di ricevimento della 
chiamata è meno semplice e di funziona- 
mento assai più delicato del precedente, 
però ha il vantaggio di non richiedere 
nessuna modificazione ai centralini tele- 
fonici. 
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ll Perego, immediatamente dopo gli 
esperimenti da me eseguiti con buoni ri- 
sultati con la disposizione della figura 274 
e della fig. 276, studiò un nuovo sistema 


adatto per attivare una corrispondenza te- 


lefonica tra abbonato ed abbonato. Questo 
nuovo sistema, in seguito a prove prati- 
che eseguite con esito abbastanza soddi- 
sfacente, fu brevettato in data del 1° marzo 
del corrente anno, e venne definitivamente 
impiantato sulla linea Caserta-Piedimonte 
d'Alife. (1) 

Il nuovo dispositivo Perego è rappre- 
sentato dalla fig. 279, in cui g rappre- 
senta il solito graduatore di Van Ryssel- 
berghe, messo in serie sulla linea prima 
dell'apparato telegrafico. 

Dal punto A si staccano due circuiti de- 
rivati che vanno entrambi alla terra, l'uno 
attraverso l'avvolgimento secondario del 
traslatore 7 ed il condensatore C, l'altro 
attraverso la self-induzione regolabile S 
ed il condensatore C'. 

Secondo il Perego il circuito ASC'B 
serve per scaricare a terra le correnti per- 
turbatrici a bassa frequenza, mentre le 
correnti telefoniche passano esclusiva- 
mente attraverso l'altro circuito ATCB; 
ma ciò non è esatto, perchè una parte 
della corrente telefonica passerà inevita- 
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Fig. 378. 


bimente attraverso la derivazione ASC'B, 
ed andrà perduta. 

Questo inconveniente puó essere molto 
attenuato, aumentando considerevolmente 
il valore dell'autoinduzione di S, in modo 
che l'impedenza del circuito ASC'B risulti 
grandissima in confronto a quella dell'al- 
tro circuito derivato. 


piedi. 
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Ma, anche in questo caso, una parte 
della corrente telefonica, non trascurabile, 
viene perduta attraverso la derivazione 
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ASC'B ed attraverso l'apparato telegra- 
fico. Si ha quindi, nel dispositivo Perego, 
una nuova causa di attenuazione e di di- 
storsione della corrente telefonica, oltre a 
quelle che abbiamo riscontrato nella di- 
sposizione della figura 274; causa che, a 
parer mio, sarebbe bene eliminare, spe- 
cialmente perché la corrispondenza tele- 
fonica sui fili telegrafici si svolge già in 
condizioni assai penose, per la difficoltà 
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opposta dal filo di ferro alla propagazione 
delle correnti telefoniche. 

Lo smorzamento dei segnali telegrafici 
puó essere ottenuto sufficientemente me- 
diante il solito condensatore in deriva- 
zione di Van Rysselberghe, aggiunto al 
graduatore g. Si ritornerebbe cosi nella 
disposizione rappresentata dalla fig. 274; 
la quale, ripeto, non sarebbe però suf- 
ciente per eliminare dal telefono dei di- 
sturbi d'indole diversa da quella dei se- 
gnali telegratici. 

Il dispositivo Perego potrebbe essere 
vantaggiosamente impiegato nei casi in 
cui il filo simultaneo sia disturbato dal- 
l'induzione esercitata da una corrente in- 
dustriale a bassa frequenza; purché peró 
siano scelti molto opportunamente i va- 
lori di S e di С, 

In questo caso la derivazione ASC'B 
produrrebbe sempre la solita attenuazione 
e distorsione delle correnti telefoniche; 
ma questo inconveniente sarebbe compen- 
sato dalla possibilità di annullare od at- 
tenuare in parte i rumori prodotti dalla 
corrente perturbatrice. 

Nei casi peró in cui si debbano sepa- 
rare le sole correnti telegrafiche è prefe- 
ribile una delle disposizioni precedente- 
mente descritte. AURIO CARLETTI. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MARSIGLIA 


A proposito della Conferenza dell Inc. DusauGEY. 


Secondo il parere dell'ing. Dusaugey la 
energia elettrica distribuita dalle reti della 
Società del Sud Electrique, filiale della Com- 
pagnia dell'Energia elettrica del Littorale 
Mediterraneo, dovrebbe permettere alla 
popolazione della regione di Arles, non 
soltanto di godere dei progressi delía 
scienza nel loro < home > ma anche di 
migliorare i terreni sui quali essi vivono 
assai poveramente, con dei tesori sotto i 


Adesso che cosa sono queste regioni 
di Arles? Due deserti. Poiché anche l'Ita- 
lia soffre dello stesso male della l'rancia, 
per ció che riguarda le grandi estensioni 
di terreno incolto, poiché anch’essa ha 
grande interesse di sbarazzarsi delle pa- 
ludi che la avvelenano, abbiamo creduto 
cosa utile esporre con una certa larghezza 
la questione trattata dall'egregio ingegnere 
del Sud Electrique, e per questa ragione 
abbiamo raccolto i maggiori dettagli pos- 
sibili sui terreni in questione. 

Dei due deserti suaccennati, uno è La 
Crau, sulla riva sinistra del fiume Rodano, 
con 35,000 ettari di sabbia e di sassi ag- 
glomerati, senza acqua e quasi senza al- 
beri. Di questi, 20,000 ettari, restano in- 


(1) Vedi il giornale P Elettricista del 7 maggio 1908. 


colti, improduttivi; nei punti ove dei 
canali hanno portato dell'acqua, la vita 
vegetale é attiva, ed alcune colture ren- 
dono bene. L'altro deserto è La Camargue 
con 74,000 ettari di acque salmastre, poco 
profonde, distribuite tra venti stagni, in- 
numerevoli lagune e terre imbevute di 
sale depositato dalle infiltrazioni del mare. 
Sono le paludi delle rive del lago Tchad, 
in piena Francia, col miraggio d' Africa, le 
mandrie di tori selvaggi, di cavalli indo- 
miti, i grandi gruppi di fenicotteri rosa, 
la malaria d’Italia e gli sciami di zanzare 
dei paesi caldi. 

Solo 15,000 ettari di questo triste paese 
si sono potuti coltivare; e sulla riva del 
mare sorge un unico villaggio, mentre da 
questi terreni si potrebbe ritrarre tanto 
da nutrire la. popolazione di parecchie 
città, 

Molte volte si é pensato di dare un va- 
lore a questi due deserti di sassi e di 
fango; adesso vi si pensa di nuovo e l'o- 
pera merita uno studio speciale poichè 


| essa non è più impossibile nel secolo della 


elettricità, Occorrerà per far ciò del tempo 
e del danaro, ma quest'ultimo sarà presto 
ricuperato con la vendita dei terreni con 
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quistati sull'acqua, e col maggior valore 
che potranno assumere le piccole parti già 
coltivate. ll Dusaugey ha d’altronde ci- 
tato dei terreni il cul valore si è quadru- 
plicato dopo 1 lavori che l'elettricità. ha 
permesso di eseguire. 

Per La Camargue, si potrebbe fare un 
perfetto paragone coi lavori per il pro- 
sciugamento del mare di Harlem, poichè 
le condizioni sono presso a poco identi- 
che (prosciugamento del terreno, coltura 
da iniziare sul suolo prosciugato). Alcune 
cifre serviranno a fissare meglio le idee. 

Nel 1840 il mare di Harlem conteneva 
700 milioni di m? di acqua salata (senza 
contare il continuo aumento dell'acqua 
dovuto alle infiltrazioni). Allorchè il go- 
verno dei Paesi Bassi stabilì di far spa- 
rire questo mare, si utilizzò anzitutto la 
forza del vento con mulini а vento, onde 
azionare le pompe di prosciugamento. 
Però, stante la irregolarità del funziona- 
mento, si finì per ricorrere alla macchina 
a vapore. Se ne costruirono tre da 350 
cav.; ciascuna di esse comandava, per 
mezzo di bilancieri, її pompe del dia- 
metro di m. 1.60 e di 3 m. di corsa, e 
davano in cifra tonda 5 m? d'acqua; lo 
stantuffo compieva 6 corse al minuto. Le 
її pompe estraevano dunque 330 m? al 
minuto, ossia 475,000 m? al giorno; le tre 
macchine prosciugavano insieme 1,425,000 
di mì in 24 ore. . 

L'impianto cominciò a funzionare nel 
1848; cinque anni dopo, il mare di Har- 
lem era sparito, ed ora là dove galleg- 
giavano vascelli panciuti, pascola un bel- 
lissimo gregge. 118,000 ettari così gua- 
dagnati sul mare hanno costato 19 mi- 
lioni di lire. In seguito è venuta la volta 
del lago di Zuid-Plas. Anch'esso ha ceduto 
alla coltura 4600 ettari per una spesa di 
soli 3 milioni. 

Tuttavia bisogua considerare che mezzo 
secolo fa la macchina a vapore non aveva 
raggiunto l’attuale grado di perfezione e 
che il rendimento delle pompe, poco nu- 
merose e molto ingombranti, non equiva- 
leva, senza dubbio, al valore indicato; 
tanto è vero che occorsero 5 anni per com- 
piere il lavoro che, secondo i calcoli pre- 
ventivi, avrebbe dovuto essere terminato 
in non più di due anni, E probabile che 
ciò sia stato prodotto dalla grande quan- 
tità di acque che si andavano infiltrando 
mentre si eseguivano i lavori. Inoltre tutti 
gli apparecchi restavano fermi, essendo 
fissati sopra castelli d'acqua in pietra, 
solidamente costruiti. Molto diverso è il 
caso delle moto-pompe elettriche che pos- 
sono avanzare, spostarsi in tutti i sensi € 
come lo richiedono le pozze d'acqua da 
vuotare o la configurazione del terreno. 

La conquista dei terreni della Camar- 
gue e della Crau può farsi su certi punti 


L'ELETTRICISTA 


contemporaneamente se lo si preferisce. 
La durata dei lavori sarebbe notevol- 
mente abbreviata coll'ausilio della elettri- 
cità, che arrivasse da ogni parte a tutto 
un sistema di pompe a grande effetto. La 
potenza che esse fornirebbero, permette- 
rebbe di progredire con l’ evacuazione 
delle acque e di rimpiazzarle con uno dei 
migliori concimi naturali, vale a dire col 
limo del Rodano, composto di un poco di 
sabbia e sopratutto di eccellente terra ve- 
getale strappata dagli affluenti di questo 
fiume alle pendici diboscate delle grandi 
vallate Alpine. E' noto l'ufficio del limo 
del Nilo in Egitto. 


Rammentiamo d'aver introdotto in pas- 


sato nel programma di una rivista tecnica: 
La Revue Moderne de la Construction, un 
piano d'irrigazione della Crau e Camargue 
con l'aiuto di potenti pompe e di dinamo 
azionate a distanza dalla corrente elet- 
trica prodotta da generatrici mosse dalle 
acque del Rodano. Stante le variazioni di 
livello del fiume si era reso necessario 
prevedere delle stazioni generatrici gal- 
leggianti, munite di ruote Colladon, le 
quali potevano alzarsi ed abbassarsi a se- 
conda dei capricci dell'acqua. 

La mancanza di fondi disponibili fece 
fallire il progetto. Allo stato attuale di 
sviluppo delle reti di distribuzione d'ener- 
gia, queste difficoltà spariscono. 

Per fertilizzare la Crau basterebbe man- 


. dare la corrente a delle perforatrici o a dei 


trapani fortissimi che perforassero la cro- 
sta di sassi agglomerati formante lo strato 
superiore del suolo; si otterrebbero cosi 
delle numerose prese d'acqua analoghe 
ai getti dei pozzi artesiani. 

Non resterà allora che da innestare le 
pompe sulla vena acquosa che, a parere 
dei geologhi, esiste nel sotto-suolo della 
Crau, Se questo strato liquido proviene 
da infiltrazioni del Rodano, sarà neces- 
saria la sollevazione e il rigurgito del- 
l’acqua; se invece, come è probabile, vi 
è là uno strato d’acqua compreso tra due 
zone argillose, aventi una origine comune 
nei contrafforti del monte Ventoux o delle 
montagne del Luberon, si avrà zampilla- 
mento e spargimento naturale. 

Pochi anni hanno bastato per trasfor- 
mare alcune delle parti incolte in fattorie 
modello, sul genere di quella descritta 
nel numero precedente, e per assicurare 
la coltura della vigna in condizioni assai 
remuneratrici, Così pure basterebbero al- 
cuni anni per trasformare in prati verdeg- 
gianti il campo di sassi sul quale, per 
mancanza di ostacoli, soffia liberamente 
il vento furioso del Nord-Ovesto mistral; 
questo vento rende inoltre impraticabile 
alle navi la maggior parte del golfo di 
Lione. Tutto si considera in fisica ter- 
restre, natura del suolo, regime del vento, 


navigazione marittima. La Compagnia delle 
Ferrovie Paris-Lyon-Mediterranée lo ha 
dimostrato piantando un doppia fila di 
grandi cipressi lungo la strada ferrata tra 
Arles e Rognac, in piena Crau là ove la 
forza del vento era tale da contrastare 
perfino la marcia dei treni. In grazia a 
questa barriera mobile che spezza e di- 
vide le colonne d'aria, la circolazione è 
divenuta più facile. Si è ricuperato in ton- 
nellate di carbone ciò che è stato speso 
in alberi. L'esempio prova che basterebbe 
della buona volontà per far cambiare 
aspetto alla Crau. 

In Camargue l'elettricità potrebbe avere 
a nostro parere un doppio ufficio: essa 
può servire a prosciugare e colmare le 
paludi e gli stagni. In altri tempile terre 
della Camargue erano invase dalle inon- 
dazioni delle foci del Rodano che deposi- 
tavano il limo del fiume; in alcuni punti 
questo deposito era utile perchè ingras- 
sava il terreno, disgraziatamente però l'a- 
cqua era in eccesso. Si fecero quindi dei 
lavori di diga per regolare il corso del 
fiume: la terra fu privata allora di questo 
limo, si impoverì e i coltivatori adesso si 
lamentano; arrivano perfino a rimpiangere 
gli antichi sgorgamenti. A noi sembre- 
rebbe facile conciliare tutti i desiderata, 
Poichè la Società del Sud Electrique sogna 


un avvenire migliore per i territori in que- 


stione, perchè non tenterebbe di associare 
alle pompe di prosciugamento l’uso del 
telpherage che in molti casi è troppo tra- 
scurato? Poichè le moto-pompe sono 
mobili, e possono avanzare mano a mano 
che avviene il prosciugamento, perchè non 
si raccoglierebbe in pari tempo a piene 
draghe elettriche, milioni di metri cubi di 
limo fecondatore che il Rodano trasporta 
ogni anno e che altro non fa che occlu- 
dere i suoi sbocchi? Delle tonnellate di 
di questo limo con treni aerei costante- 
mente rinnovati, verrebbero trasportate 
così dalla riva verso il centro della Crau e 
della Camargue liberata dalla sua acqua 
salata. Si sarebbe forse meno abili o 
meno intelligenti in Ítalia, in Francia, 
nelle Maremme o nella Camargue, che 
non in Olanda nel mare di Harlem? noi 
non lo crediamo. 

L'opera sarebbe bella e grandiosa; vuo- 
tare dei mari putridi e riempirli di con- 
cime mediante il felpherage, senza animali 
da soma, senza rotaie, senza vie da co- 
struire. Alcuni fanno obiezione per ciò che 
riguarda il terreno salino; ma i folders che 
occupano l'antico mare di Harlem non 
erano forse salati e non sono ora cam- 
biati in terreni verdeggianti? In Olanda 
si doveva inoltre lottare contro l'invasione 
sorda dell'Oceano che si trova ad un li- 
vello superiore di 5 metri a quello del 
suolo. 


In Camargue ciò non accade; il Medi- 
terraneo non ha maree e le differenze di 
livello sono in generale inferiori ad un 
metro ed anche a mezzo metro. Oggi gli 
olandesi sognano d'impossessarsi perfino 
dello Zuyderzée, quantunque essi abbiano 
un ausiliario costoso, il vapore. L'Italia e la 
[Francia hanno il carbone bianco che scende 
dalle loro montagne e produce l’energia 
elettrica a basso prezzo, energia che può 
essere trasmessa a distanza. 

Per tali ragioni il progetto Dusaugcy 
ci sembra meritare tutta l'attenzione degli 
ingegneri, estendendolo, come abbiamo 
detto, utilizzando cioè la rete del Sud 
Electrique non solo per l'illuminazione e 
per il servizio delle fattorie, ma anche 
per la perforazione del suolo, per l'irri- 
gazione, per il prosciugamento e per il 
colmamento dei 79,000 ettari incolti che 
restano a conquistare sui 109,000 ettari 
che compongono i due deserti. Si assicu- 
rerebbe così il lavoro a migliaia di uo- 
mini, la salute ad una regione in cui la 
febbre fa strage; si potrebbero arricchire 
numerosissimi agricoltori che fuggono la 
terra paludosa per le città che offrono fa- 
cili piaceri, salari elevati, ma che non sono 
mai sufficienti per le moltitudini, che si 
creano sempre maggiori bisogni. Questo 
ritorno alla terra sarebbe una soluzione 
per una gran parte dei più importanti pro- 
blemi sociali che l'industria, il commercio. 
la scienza abbiano da trattare. Sarebbe un 
beneficio per il tisico delle officine, per il 
proletario invidioso dei ricchi, che po- 
trebbe divenire proprietario rurale. 

L'esodo degli emigranti non cessa, le 
braccia mancano e con esse il frumento 
e la vigna, che la chimica mal sostituisce; 
ma la forza di queste braccia potrebbe 
venir sostituita con l'energia elettrica che 
muoverebbe le pompe, le macchine sca- 
vatrici, i frantoi e le mole. Essa sostitui- 
rebbe gli animali da soma che danno un 
rendimento limitato, e il duro lavoro del 
contadino, ed accrescerebbe il guadagno di 
quest'ultimo con un rendimento più elevato. 

Questo è l'insegnamento pratico che si 
può trarre dalla visita razionale della fat- 
toria provenzale e dalla lettura del bel 
lavoro Dusaugey. Il gran pubblico senza 
essere iniziato da alcuno, poco avrebbe 
appreso se il Commissariato generale non 
avesse iniziato, con lodevole pensiero, una 
serie di conferenze pubbliche e gratuite, 
fatte da eminenti ingegneri, su ciò che vi 
è da visitare alla Esposizione di Elettricità, 
Ne riperleremo in seguito quando passe- 
remo in rassegna tutto ciò che si pre- 
senta d'interessante in questa Esposizione 
e che, spesso sotto forma modesta, pur 
si fa notare neigiardini o nei diversi pa- 
lazzi. Cav. PaoLo ManciLLac. 
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LA FOTOTELEGRAFIA 


Nel maggio scorso, avanti alla Società 
degli ingegneri civili di Francia, M. Cer- 
belaud ha tenuto una conferenza sullo stato 
presente della fototelegrafia, ossia della 
trasmissione della fotografia a distanza. 

Il Cerbelaud espose i principî su cui 
si- fondano i diversi sistemi attualmente 
in uso per la trasmissione a distanza delle 
immagini fotografiche per via telefonica 
o telegrafica. 

Egli rammenta la nota proprietà del 
selenio la cui conducibilità elettrica varia 
a seconda ch'esso viene illuminato da 
raggi di luce più o meno intensa. 

Nel 1877 il francese Seulecq intravide 
la possibilità di servirsi di questa pro- 
prietà per telegrafare le immagini foto- 
grafiche. Prima di lui altri inventori, e 
specialmente l'abate Caselli, avevano i- 
deato degli apparecchi telegrafici che tra- 
smettevano la scrittura e i disegni a tratti, 
cioè formati di nero e di bianco. L'uso 
del selenio ha permesso di applicare lo 
stesso metodo alla trasmissione delle im- 
magini che però in questo modo possono 
avere tutta la gamma delle mezze tinte. 

Presentemente vengono fatte in pratica 
tre applicazioni, o per lo meno sono state 
eseguite per ora delle esperienze defini- 
tive: quelle del prof. Korn, di Monaco, 
e quelle degli ingegneri francesi Edoardo 
Belin e Pasquale Berjonneau. Il primo si- 
stema è basato sulla proprietà del se- 
lenio a cui abbiamo accennato ; i due al- 
tri fanno uso di dispositivi puramente 
meccanici ed elettrici. L'A. dell'articolo 
descrive dettagliatamente i tre | processi. 
L'Elettricista già si occupò abbastanza 
estesamente del processo Korn (1) e di 
quello Belin (2); la differenza essenziale 
tra 1 due sistemi sta in ciò, che mentre 
nel primo viene adottata la proprietà del 
selenio, nel secondo il selenio è sostituito 
da un dispositivo elettro-meccanico. 

Riguardo al terzo sistema del Berjon- 
neau, esso differisce dai due primi in 
questo senso ch'esso per la trasmissione 
può utilizzare qualunque genere di linea 
e specialmente le linee telegrafiche ad 
un sol filo col ritorno per la terra. 

Invece di lanciare delle correnti varia- 
bili la cui intensità é proporzionale alle 
tinte della immagine, il Berjonneau si 
serve alla partenza, di una prova analoga 
a quella della fotoincisione. Lo stilo che 
ne esplora successivamente tutti 1 punti 
lancia sulla linea una serie di correnti o 
segnalazioni successive della stessa inten- 
sità e di una lunghezza variabile secondo 
che i puntini della fotoincisione sono più 
o meno vicini. Il sistema ha qualche ana- 


(1) Elettricista, n. 24, 1905, p. 346 — (2) 1. c. n. 5, 1908. 
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logia col Morse o meglio col telegrafo 
Caselli, applicato alla trasmissione delle 
mezze tinte. П Berjonneau col suo pro- 
cesso ha trasmesso il ritratto della si- 
gnora Toselli; il conferenziere Cerbelaud 
mostra la proiezione di questo ritratto, 
che è stato telegrafato 1'8 aprile sopra la 
linea ad un sol filo da Parigi a Enghien. 

Il Cerbelaud per terminare accenna agli 
inconvenienti che si verificano ancora nella 
trasmissione pratica delle immagini. Egli 
mostra con una serie di curiose proiezioni 
l'effetto delle perturbazioni esterne do- 
vute alla vicinanza delle linee telegrafiche, 
che riportano a volte sulle fotografie tra- 
smesse, i dispacci de] Morse e del Baudot. 

L'A. dà poi alcune indicazioni sulle ap- 
plicazioni attuali e sull'avvenire della fo- 
totelegrafia e conclude che questa nuova 
e interessante applicazione scientifica può 
essere considerata come un passo che si 
fa verso la soluzione del problema della 
visione a distanza. 


-— K+ 
Dispositivo Colonna 
per il comando di due automotrici accoppiate 


Il problema del comando di un treno 
composto di parecchie vetture automo- 
trici e di vetture di rimorchio, è oggi 
completamente risolto mediante 1 sistemi 
ad unità multiple. Tuttavia questi sistemi 
non possono essere facilmente adottati a 
causa dei costosi impianti ch'essi richie- 
dono sulle vetture e sono possibili sol- 
tanto quando l'esercizio vien fatto, in re- 
gola generale, con treni che comprendono 
parecchie automotrici. 

Su molte reti ordinariamente esercitate 
con treni ad una sola automotrice, nei 
casi in cui si verificasse una affluenza ec- 
cezionale di viaggiatori, sarebbe utile po- 
ter organizzare immediatamente dei treni 
di parecchie automotrici, senza apportare 
modificazioni costose al materiale mobile, 

L'ing. Colonna, della linea elettrica Ve- 
suviana, ha ideato una soluzione per questo 
problema speciale. Su ogni vettura si puó 
installare un sistema di segnali che fa 
conoscere al conduttore le manovre ese- 
guite dal conduttore dell'altra vettura e 
gli permettono di accordare rigorosamente 
le sue manovre con quelle dell'altra. 

Questo sistema di segnali e semplicis- 
simo: sul circuito principale di ogni vet- 
tura viene intercalato uno shunt d'ampe- 
rometro e l'amperometro stesso vien col- 
locato sull'altra vettura, Ogni qualvolta 
il conduttore di una vettura modifica la 
posizione del manubrio del suo regola- 
tore di velocità, il conduttore dell'altra 
ne è immediatamente avvertito dallo spo- 
stamento dell'ago dell'amperometro che 
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egli ha sott'occhio; il conduttore della 
prima vettura è poi avvertito a sua volta 
che il suo compagno ha eseguito la stessa 
manovra dall'anperometro collocato da- 
vanti a lui, il cui shunt è intercalato sul 
circuito della seconda vettura. ll circuito 
supplementare da installare su ogni vet- 
tura sì riduce a quattro fili di piccolo dia- 
metro, due dei quali fanno capo allo shunt, 
e i due altri all'amperometro. Un cordone 
flessibile a quattro conduttori permette di 
raccordare con facilità i fili degli ampe- 
rometri ai fili degli shunt. Praticamente 
è bene impiegare anche un quinto filo per 
collegare fra loro i conduttori principali 
delle due vetture accoppiate, poichè senza 
questa precauzione, il cattivo contatto del 
trolley di una delle vetture produrrebbe 
una variazione d'intensità che il condut- 
tore dell'altra vettura potrebbe interpre- 
tare come un segnale di manovra. Se le 
vetture sono a due piattaforme, come ge- 
neralmente, i circuiti sono collocati in 
modo che l'amperometro possa essere po- 
sto indifferentemente sopra l'una o l'altra 
piattaforma, ciò che fa risparmiare un ap- 
parecchio. 

Questo dispositivo è stato applicato da 
qualche tempo con pieno successo sulle 
linee vesuviane dirette dallo stesso in- 
gegnere Colonna: in certe epoche del- 
l'anno, quando il traffico cresce a dismisura, 
si sono potuti far circolare senza incon- 
venienti dei treni composti di due auto- 
motrici e di quattro o anche cinque ri- 
morchi ciò che rappresenta un treno della 
lunghezza totale di 70 metri. 


кж 


IMPIANTI ELETTRICI 
negli hétel moderni. 


Indipendentemente dal servizio d'illumi- 
nazione, in un grande albergo si possono 
avere numerose е utili applicazioni della 
elettricità; un esempio vien dato dal re- 
cente impianto fatto nell'hótel Adlon sulla 
Pariserplatze a Derlino. Questo magnifico 
albergo è stato da poco finito: in esso il 
sistema delle chiamate e dei segnali é 
completamente diverso da quello finora 
usato; i campanelli, le suonerie rumorose 
e i quadri di chiamata sono stati aboliti; 
ad essi venne elegantemente sostituito il 
sistema più moderno e più pratico degli 
indicatori luminosi, costituiti da lampadine 
incandescenti. L'impianto fu eseguito dalla 
casa Mix e Genest di Berlino. 

Nei corridoi, sopra ciascuna delle porte 
delle 400 camere dell'albergo, trovasi una 
lampada a vetro trasparente di color verde 
racchiusa in elegante globo; la lampadina 
verde accesa indica che il viaggiatore ha 
chiamato. In ogni corridoio è stato inol- 
tre collocato un gruppo di tre lampade, 


(1) Electrical Vorld n. 21, 1908. 
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riferentesi ad un certo numero di camere: 
a seconda della diversa lampadina che si 
accende si viene a capire se il viaggia- 
tore ha chiamato il galoppino, il cameriere 
o la cameriera. 

Inoltre nell'ufficio di ogni piano e nel- 
l'ufficio di controllo, si trova un mobile 
speciale ricoperto di lampade ad incande- 
scenza le quali ripetono tutti i segnali. 
Non appena il viaggiatore è stato servito 
le lampade del corridoio e quelle di con- 
trollo si spengono. 

Con questo sistema comodo ed elegante 
il personale di servizio non deve andar 
più, come prima, quando sentiva una suo- 
nata, al quadro per sapere da chi era chia- 
mato, ma si reca nella ‘camera indicata 
nella lampadina verde: il servizio guada- 
gna quindi in rapidità e si produce assai 
minor strepito. 

Sono stati ancora collocati dei quadri 
di lampade in ogni cabina di ascensore; 
tali lampadine possono essere accese dalle 
diverse parti. In tal modo le persone ad- 
dette agli ascensori sono avvertiti del 
luogo ove la cabina è richiesta e quello 
che si trova più vicino si reca al piano 
voluto; immediatamente si spegne allora 
la lampada nell'altro ascensore. 

Anche l'impianto degli apparecchi av- 


" vertitori d'incendio è stato studiato con 


ogni cura, In ciascuna camera vien collo- 
cato un avvertitore automatico capace di 
funzionare tosto che si dichiari un prin- 
cipio di incendio, anche se il viaggiatore 
è assente. Il funzionamento di uno qual- 
siasi di questi indicatori vien segnalato 
subito ed automaticamente sopra un qua- 
dro speciale collocato al piano terreno del- 
l'albergo. 


I proprietari dell'albergo Adlon hanno 
pensato anche a tener al corrente il viag- 
giatore dell’ ora precisa, mettendo in ogni 
camera un orologio elettrico che dà l'ora 
esatta dell'osservatorio. 

Oltre queste varie applicazioni della elet- 

tricità, si ha ancora un impianto ricchis- 
simo di illuminazione ed un servizio te- 
lefonico dei più perfetti, con un multiplo 
a batteria centrale; tutte le camere del- 
l'albergo possono comunicare fra loro in 
modo che due viaggiatori possono par- 
larsi senza muoversi dalle rispettive ca- 
mere. : 
Inoltre da ogni camera, e senza cam- 
biare apparecchio, si puó corrispondere 
con tutte le città dell'impero tedesco col- 
legate alla rete dello Stato. A tale scopo 
il commutatore multiplo dell’albergo di- 
spone di 80 linee che lo collegano all'uf- 
ficio centrale di Berlino. 

Il multiplo dell'albergo è a segnali lu- 
minosi; per effettuare la chiamata basta 
staccare l'uditore e parlare non appena 
sì sente che l'impiegato dell'ufficio rispon- 
de: « Pronto ». 

Indipendentemente da questo circuito te- 
lefonico importantissimo, se ne è im- 
piantato un altro speciale per le comuni- 
tazioni interne tra il restaurant, le cucine, 
le cantine e i diversi piani, in tal modo 
le comunicazioni urgenti si fanno rapidis- 
sime senza passare per il quadro multiplo. 

L'energia elettrica necessaria per il fun- 
zionamento di questi diversi impianti è 
data da sei batterie di accumulatori caricate 
da un convertitore speciale il cui motore é 
alimentato dalla canalizzazione urbana a 
corrente continua, quella stessa che serve 
alla illuminazione elettrica di tutto l'hótel. 
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Applicazione della radiotelografia alla 
navigazione. (1) | | 


Un comitato di scienziati francesi, pre- 
sieduto dal prof. Poincaré, si sta occu- 
pando della possibilità di applicare la ra- 
diotelegrafia alla ricerca della longitudine. 

Sono note le difficoltà pratiche di que- 
sta operazione importantissima che con- 
siste nella determinazione dell'ora ‘locale 
e nel paragone coll'ora data dal crono- 
metro di bordo. A terra, col cielo libero 
di nubi, è cosa abbastanza facile, ma sul 
mare dove è impossibile tenere gli istru- 
menti in una posizione fissa e dove sono 
assai frequenti le nebbie, s'incontrano mag- 
giori difficoltà, tanto che è spesso difficile, 
se non impossibile, compiere l'osservazione 
ed occorre contentarsi di calcoli appros- 


simativi basati sulle osservazioni prece- 
denti. Rimane poi sempre l'inconveniente 
di non poter controllare la marcia del cre- 
nometro, a meno che non se ne abbia un 
secondo di paragone. | 
É appunto questo l'inconveniente che 
si spera di eliminare coll'emissione di se- 
gnali radiotelegrafici in un dato momento 
del giorno. Questi segnali potrebbero es- 
sere raccolti da tutte le navi munite di 
apparecchi 'гісеуепіі e verrebbero emessi 
da una stazione ultra potente da erigersi 
appositamente. Si ritiene che, per l'ocea- 
no Atlantico, sarebbe assai opportuno che 
tale stazione sorgesse al Picco delle Tene- 
riffe. Con tale espediente verrebbe intanto 
eliminato nella determinazione della lon- 
gitudine l’errore dovuto al cronometro, e 
sarebbe già un grande vantaggio. 


Rimarrebbe sempre però la difficoltà di 
conoscere il tempo locale a cielo coperto 
e per questo si va studiando se non sia 
possibile la realizzazione di un progetto 
che, a prima vista, sembrerebbe un poco 
azzardato. 

Occorrerebbe anzitutto potere lanciare 
un segnale radiotelegrafico intorno al glo- 
bo. Si calcola, data la velocità delle onde 
hertziane, che una emissione si trasmet- 
terebbe intorno al globo, all'equatore, in 
un settimo di secondo circa. Una nave 
che si trovasse a 180° di longitudine dalla 
stazione mittente, riceverebbe due segnali 
contemporaneamente, dopo un quattordi- 
cesimo di secondo dall'emissione. In una 
altra posizione, i due segnali verrebbero 
ricevuti successivamente dall'apparecchio 
ricevente, con un intervallo di tempo fra 
l'uno e l'altro che dipenderebbe diretta- 
mente dalla longitudine del luogo dove 
si trovasse la nave. 

Questo intervallo potrebbe essere mi- 
surato con qualche procedimento adatto, 
per esempio col metodo dello specchio ro- 
tante, e con una approssimazione suffi- 
ciente per una misura assai precisa della 
longitudine. 

Qualora fosse provato che radiazioni 
avvenissero secondo un circolo massimo, 
si potrebbe conoscere col metodo prece- 
dente, longitudine e latitudine. Infatti, se 
alle segnalazioni della stazione già consi- 
derata si potessero aggiungere quelle di 
una seconda stazione, sarebbe possibile 
determinare due coordinate angolari rife- 
rite ad una base conosciuta. 

E' evidente peraltro che l’applicabilità 
di questo metodo dipende sempre da certi 
dati ancora sconosciuti, Infatti non è af- 
fatto certo che le radiazioni si propaghe- 
rebbero secondo un circolo massimo, né 
che la loro velocità sarebbe uniforme. Se 
però le variazioni fossero sistematiche, se 
ne potrebbe tener conto nei calcoli. 

L'intervallo di tempo da apprezzarsi 
è certo brevissimo, ma dati gli attuali 
metodi, dovrebbe essere suscettibile di 
una misurazione assai precisa e tale anzi 
da costituire un vero progresso sui me- 
todi di calcolo approssimativo cui deb- 
bono spesso ricorrere i naviganti. 

Si deve notare finalmente che lo studio 
di questo progetto è un argomento assai 
importante in favore del controllo inter- 
nazionale della radiotelegrafia, giacchè la 
sua applicazione renderebbe necessaria 
una convenzione che impedisse l'emissione 
di altri segnali nel momento in cui venis- 
sero lanciati quelli per la navigazione. 

U. F. 


LA OFFICINA DI NOTODDEN. 


Questa grande officina norvegese che 
fabbrica il nitrato di calcio trattando al 
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forno elettrico la pierra calcare e l'aria 
atmosferica, ha stabilito di fare dei lavori 
d'ingrandimento per l'importo di 210 mi- 
lioni di lire. Attualmente essa dispone di 
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40000 cav. e a quanto pare la sua produ- 
zione annuaie sarà di 20000 tonn. di ni- 
trato di calcio per un valore di 5,500,000 
di lire. 
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Indennità per appoggio di fili telefo- 
nici. — La legge speciale sui telefoni concede 
una indennità ai proprietari degli stabili sui quali 
vengono appoggiati i fili telefonici. 

La Società telefonica di Perugia rifiutava di 
pagare l'indennità ad un proprietario, sostenendo 
che l'impianto era stato eseguito a regola d'arte, 
cosicchè se nonostante ne seguiva danno al detto 
proprietario, tale danno non era risarcibile per- 
chè causato da forza maggiore. 

La Corte di cassazione di Roma ritenne priva 
di fondamento giuridico la tesi della Società. 

« Questa tesi - osserva - è fondata su un 
presupposto erroneo; sul presupposto cioè che la 
indennità sia dovuta come conseguenza della 
colpa del concessionario. Invece l'esame della 
legge speciale sui telefoni persuade che la in- 
dennità è dal legislatore concessa come risarci- 
mento della limitazione che si arreca al diritto 
di proprietà, indipendentemente dal modo col 
quale si è compiuta l’opera; e a questo con- 
cetto ispirandosi il legislatore, si è uniformato 
al principio di diritto comune, sanzionato dallo 
Statuto fondamentale del Regno (articolo 29) 
che la proprietà è inviolabile e che se, quando 
l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, 
può il cittadino essere costretto a cedere i suoi 
fondi in parte o in tutto, gli si deve corrispon- 
dere una giusta indennità, da determinarsi nei 
modi di legge: principio codesto che fu accolto 
pure nell'altra legge sulla espropriazione per 
causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, 
alla quale la legge speciale sui tele(oni espres- 
samente si riferisce. Inutile è quindi la indagine 
circa il modo con cui l'opera íu eseguita e se 
il danno fu o meno arrecato per forza mag- 
giore ». 

Confermando il giudizio della Corte di merito, 
la Cassazione ha poi soggiunto che il criterio 
della maggiore o minore perfezione nella esecu- 
zione dell'opera potrà influire sulla valutazione 
dell'indennizzo, ma non puó ostacolare il risar- 
cimento del danno. 

La Società telefonica sosteneva altresì che la 
tacita acquiescenza del proprietario all’esecuzione 
dell’opera importasse rinunzia alla indennità. 

Ma anche su questo punto la Corte di cas- 
sazione respinse la tesi della Sccietà, dichiarando 
che dal momento che la legge speciale dei te- 
lefoni riconosce esplicitamente il diritto alla in- 
dennità per l'appoggio o l'occupazione della pro- 
prietà altrui, non sarebbe stato sufficiente, per- 
chè si potesse parlare di rinuncia alla indennità, 
che il proprietario non si opponesse alla esecu- 
zione dei lavori, ma occorreva che chiaramente 
manifestasse la volontà di rinunciare al risarci- 
cimento, giacchè è noto che le rinuncie non si 
presumono. 

Questa sentenza fu pronunciata dalla Corte di 
cassazione di Roma in data 28 febbraio 1908. 


A. M. 


Responsabilità penale e civile del- 
l'imprenditore per mancata assicura- 
zione in caso d'infortunio sul lavoro. — 
La Corte di cassazione di Roma, giudicando in 
materia penale, si è recentemente pronunciata 
su una questione relativa agli infortunii sul la- 
voro. 

Si trattava di stabilire se l'industriale, che aveva 
omesso di assicurare un suo operaio e questo 
avesse poi riportato un infortunio sul lavoro, 
fosse passibile oltre che dell'ammenda per la 
contravvenzione alla legge, anche al pagamento 
dell'indennità che avrebbe dovuto pagare la So» 
cietà assicuratrice in caso di assicurazione, quando 
l'infortunio fosse dovuto ad imprudenza del- 
l'operaio. 

E la Corte rispose affermativamente, conside- 
rando che la legge, con la frase occasione del 
lavoro, ha inteso esprimere il concetto che il 
lavoro determini il rischio dal quale è derivato 
l'infortunio, nè ha potuto pretendere che il la- 
voro sia causa efficiente, ma basta che sia: causa 
occasionale. Nel caso concreto vi era stata im- 
prudenza ‘da parte dell’operaio, ma egli era ad- 
detto a prestare servizio presso la macchina dalla 
quale aveva riportato l'infortunio, e si trovava 
nella necessità di vigilare e di provvedere pel 
regolare e continuo funzionamento di essa. La 
Corte quindi ritenne da ciò non potersi conte- 
stare come l'operaio abbia riportato l'infortunio 
con ‘nesso intrinseco di rischio professionale, 
avente rapporti prossimi e diretti col lavoro che 
doveva compiere. 

La Suprema Corte penale giudicò però che 
l'industriale non dovesse essere condannato al 
risarcimento dei danni oltre al pagamento del- 
l'indennita di assicurazione. 

« Ed invero - osservò - la legge per gli in- 
fortuni sul lavoro, mentre da una parte ha im- 
posto al proprietario il carico di tutto il rischio 


‘professionale degli operai, e cioè di tutti i danni 


che essi possono risentire sul lavoro quando an- 
che da causa a lui non imputabile o da forza 
maggiore, obbligandolo all'assicurazione contro 
gli infortuni, d'altra parte però, in compenso, ha 
limitato la sua responsabilità per colpa, stabi- 
lendo che non gli incombe responsabilità civile 
che qualora sia assoggettato a condanna penale 
pel fatto dal quale l’infortunio è derivato ». 

Ora, nel caso in esame, l'infortunio era ac- 
caduto più per imprudenza dell’infortunato che 
per colpa dell'industriale e la Corte ritenne che 
a costui non si potesse quindi richiedere un ul- 
teriore compenso di danno all'infuori della in- 
dennità di assicurazione nella misura che si sa- 
rebbe dovuto corrispondere dall'istituto assicura- 
tore coll'interesse e spese a norma dell'art. rr 
della legge stessa. 

La relativa sentenza fu pronunziata dalla Corte 
di cassazione di Roma in data 13 febbraio 1908. 


А. M. 
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INFORMAZIONI 


Agganciamento automatico dei vagoni 

La Commissione esecutiva del Collegio 
Nazionale degli ingegneri con sede a Mi- 
lano, che si è fatta promotrice di un con- 
corso per l'agganciamento automatico dei 
vagoni, con il contributo di L. 10.000 stan- 
zlate dal Ministero dei LL PP., di L. 3000 
stanziate dal Ministero dal Ministero di 
Agricoltura, di L. 1000 stanziate dal Col- 
legio promotore, e con altri contributi, 
ha aperto il concorso suddetto con due 
premi, uno di 10.000 e l'altro di 5000 
lire, assumendosi il compito di sottoporre 
ad esperienza pratica i due migliori pro- 
getti presentati. I concorrenti dovranno 
presentare la domanda non oltre il 31 di- 
cembre prossimo. 


Stazioni di telegrafia senza fili 


Esistono attualmente 1550 stazioni di 
telegrafia senza fili di cui 195 sono sulla 
terra ferma, aperte al pubblico; 170 su 
navi mercantili, 150 su navi fari, 670 sta- 
zioni militari trasportabili e 310 impianti 


di prova. 

I sistemi adottati sono cosi distribuiti: 
Telefunken 41%, 
Магсопі 20 » 

De Гогеѕг 6 > 
Lodge Muirhead 3 » 
Fessenden 3 > 
Altri sistemi 27 > 


` 32 °/, delle stazioni terrestri sono del 
sistema Marconi come pure 56 °/, di quelle 
impiantate su navi mercantili. 


PRIMA ESPOSIZIONE 


della industria della gomma 


All'Olimpia in Londra il 14 settembre 
si aprirà la prima esposizione internazio- 
nale dell'industria della gomma. L'espo- 
sizione durerà fino al 26 settembre; sarà 
completa sotto ogni rapporto ed offrirà 
anche una perfetta rappresentazione del 
modo col quale la gomma viene raccolta 
e per quali complicati processi viene uti- 
lizzato in tante svariate industrie. Le prin- 
cipali ditte commerciali e industriale eu- 
ropee ed americane parteciperanno a que- 
sta esposizione. Una Ditta di Berlino im- 
pianterà uno speciale laboratorio chimico 
che funzionerà per tutta la durata della 
esposizione. 


ALESSANDRO VOLTA 


JUNIORE 

Il 9 settembre, dopo breve ma'ore moriva a 
Camnago Volta il Conte Prof. Alessandro Volta, 
nipote dell’illustre Volta, inventore della pila. 

Diamo l’annunzio di questa perdita con l’animo 
sentitamente commosso, e mandiamo un saluto 
reverente alla memoria del valente fisico, che 
spesse volte ci onorò inviando pregevoli lavori 
che apparvero sulla nostra Rivista. 
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Tramvia e funicolare elettrica di Ca- 
tanzaro. — Questa linea tramviaria è desti- 
nata a congiungere la stazione di Catanzaro Sala 
con la città, I lavori sono già condotti a buon 
punto; i tipi del materiale rotabile presentati 
dalla Società concessionaria hanno già ottenuto 
l'approvazione ministeriale. 

Linea Padova-Fusina. — La Società 
Veneta ha presentato domanda per essere auto- 
rizzata a trasformare a trazione elettrica la li- 
nea tramviaria Padova-Fusina, attualmente eser- 
citata a vapore, 

Automobili elettriche con acoumula- 
tori Edison. — A quanto si rileva dall £l- 
krotechnik und machinenbau, la casa Bergmann 
di Berlino costruisce delle automobili elettriche 
le cui batterie sono fornite dalla Società tedesca 
dell'accumulatori Edison. 

Un motore di $ HP, che al caso può dare 
anche 15 HP, aziona l’asse posteriore della vet- 
tura con un rapporto di ingranaggio da 5 a I. 
Tra i longheroni dello chassis sono collocati i 
64 elementi della batteria entro casse di legno 
del peso di 73 kg.: ogni cassa contiene 8 ele- 
menti del peso di kg.8,2 ciascuno. 

La vettura pesa 7 tonn. senza batteria e 15 
tonn. con la batteria e il motore. La tensione 
media per elementi è di 1,23 volt: la capacità 
è di amp.-ora per elemento, di 14 KWO per 
tutta la batteria e di 25,3 Watt-ora per kg. Le 
placche hanno le intelaiatura formato di acciaio 
al nichel e sono tenute a posto da un telaio di 
ebanite, Per elettrolita si adopera una soluzione 
di potassa caustica che ogni tre settimane si 
allunga con acqua distillata. L’intensità di ca- 
rica è di 65 amp. la durata della carica è di 
3 ore e 45 minuti. Con velocità massima di 25,6 
km. all'ora l'automobile può percorrere, con una 
sola carica, go km. su strada piana. 

L'avvolgimento dell'induttore del motore è 
diviso in due parti; lo stesso si è fatta per la 
batteria. Variando i montaggi, e con l’aiuto di 
un reostato, si possano ottenete velocità di- 
versa. Il consumo d'energia è di 75 Watt ore 
per tonn. km. La vettura ha tre freni: due 
sul e ruote posteriori, una sull'albero del motore, 

Funicolare elettrica & Granata. — 
Nel dicembre dell'anno scorso è stata inaugu- 
rata a Granata una nuova funicolare. 

Questa linea sul principio, per un tratto di 
circa 1800 m. segue una delle vie già esistenti, 
se ne stacca poi per prendere la direzione della 
Croce dei Martiri. La parte a cremagliera, chia- 
mata funicolare dell'Alhambra è lunga 1500 m.; 
le salite sono del 10-12 per cento e in alcuni 
punti arrivano anche a 14 per cento. Il servizio 
è fatto da due vetture dello stesso modello di 
quelle che percorrono il circuito urbano; l'equi- 
paggiamento di queste vetture è però studiato 
in modo speciale. Ogni truck si compone di due 
assi rigidi ed è equipaggiato con due motori 
Thomson-Houston da 54 HP., di forma leg- 
germente modificata onde permettere la doppia 
riduzione d'ingranaggio che bisogna stabilire. Il 
pignone, calettato sull’albero del motore, co- 
manda per ingranaggio di riduzione, l’albero in- 
termedio ; quest'ultimo porta due pignoni, uno 


che fa muovere il mozzo, l’altro una ruota so- 
lidale col pignone della cremagliera e folle sul- 
l’asse. 

Le rotaie a cremagliera, essendo più elevate 
delle rotaie di corsa, la detta ruota deve ruo- 
tare più velocemente delle ruote portanti affin- 
chè le velocità periferiche siano le stesse; ap- 
punto perciò essa è montata folle sul mozzo. 

Le vetture sono munite di controller serie pa- 
rallelo; essi comandano il frenamento reostatico 
sulle automotrici e sui rimorchi; come pure fannoi 
freni elettromagnetici di cui sono provviste le 
vetture, oltre i potentissimi freni meccanici. 

L'alimentazione vien fatta come рег la rete 
urbana, ossia con presa aerea. Le linee sono ali- 
mentate da una sottostazione situata a Granata 
e che riceve la corrente ad 8000 volt da una of- 
cina idraulica stabilita a 12 km. dalla città sul 
Rio Monachil. | 

Le linee di trolley sono formate da due fili 
di mm. 8.25 di diametro, montate su pali me- 
tallici a traliccio con mensole o con bracci fissati 
alle facciate. La rete é divisa in due settori ali- 
mentati ciascuno da un feeder aereo. 

Le vetture motrici sono per ora 16, hanno 
due motori da 27 HP., possono contenere 36 
persone, di cui 18 sedute. 
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Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Roma-Milane, 22 Agosto 1908. 


Acciaierie Terni L. 1415 — Langen-Wolf....L. 669 — 
Al. F. Piombino. > 212— | Ligniti......... » T3 1s 


Ansaldo ........ » 201!/, | Metalli............ 181 — 
Azoto. .......... » 188— Miani Silvestri. » 118 — 
Bredal.......... » 818 — Montecatini.... » 116 — 
Carburo ital > 816 — Off. El.Genovesi > 459 - 
Condotte ....... » 824 — Pia Магоіа..... » 1475 — 
Edison Milano. > 619— Richard-Ginori. > 351 — 
Elba........... . > 444 — | Siderurg.Savona» 364 — 
Elettrochimica. > 78 — Soda..... e... DM 
Ferriere........ » 240 — Teonomasio...... >» œ — 
Forni elettrici.. > 70 — Trams Roma. .. » 252 — 
Gas Roma...... › 1000 — Valnerina ..... » 161 — 
Kerka....... .. > 852 — Vessola..... .... » 1110 — 


METALLI. 


Pressi per tonn.ing]). = 1016 kg. 
Lendra, 21 Agosto 1908 


Rame G. M. B. (contanti) . . .Let. 60.2. 6. 


Id. Best selected (contanti), . ^» 63.10 — 
Ia. Elettrolitioo . . . . . 68 5. — 
Id. in fogli . . . . . . , 75 —— 
Stagno (contenti) . . . . °. 182. 15 — 
Piombo inglese (contanti) . . . > . 18.15 — 
14. spagnolo. . . . . . » 18.8. 9 
Zinco ordinario. . . . . . . » 19. 2. 6. 
(Metallurgica) Livorno, 
Al Quintale franco Italia 
Rame in fili 2? m/m e più. . . . . . L. —— 


» >  2m/memeno . . . 


CARBONI DA MACCHINA. 


Genova, 21 Agosto (Per tonnellata, al vagone) 


Cardiff extra . . . . . . L. 90. 50 a —. — 
Cardiff 1а qualità s 29. 50a -.— 
Newport . . . ded capte A » 28. — a —.— 
Newcastle . . . . . . . . . . »>%.—a—.— 
Newpelton. . . . . . . +, . . »96.0508 =.= 
Antracite grossa . . . . . . . > —.—&—.— 

Id. Cobe . . . . - . » 49. — a -. — 

14. Pisello > BS, — a —. — 


Id. minuta . . . . . . 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
L’ Blettricista, Serie II, Vol. VII, n. 17, 1908. 
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SISTEMA RADIOTELEGRAFICO ARTOM^ 


Chi per poco abbia seguito il meravi- 
glioso svolgersi della telegrafia senza filo, 
non può certo ignorare le gravissime dif- 
ficoltà che si opponevano ad una pratica 
diffusione di tale mirabile ausilio, sia dei 
pacifici scambi, quanto di quelle applica- 
zioni che possono servire agli eserciu in 
tempo di guerra. 

Accadeva di continuo che le segnala- 
zioni radiotelegrafiche inviate da una de- 
terminata Stazione trasmettente, erano rac- 
colte da tutte quelle Stazioni riceventi che 
si ‘trovavano nel cerchio corrispondente 
alla distanza media di trasmissione della 
Stazione stessa: di quì nasceva la più 
grande confusione fra i vari dispacci ra- 
diotelegrafici, 

Inoltre la elettricità atmosferica inter- 
veniva essa pure colle proprie capricciose 
manifestazioni per causare altri disturbi 
gravissimi al servizio: in certe località e 
specialmente nella stagione estiva, il ser- 
vizio doveva essere sospeso per molte ore. 
La pratica poi prova che in certe regioni 
equatoriali gli effetti della elettricità atmo- 
sferica, sono così intensi e continui che 
le Stazioni radiotelegrafiche concepite se- 
condo i primi concetti, non potevano as- 
sicurare la desiderabile continuità del ser- 
vizio. 

Occorreva dare al fenomeno della pro- 
pagazione e della ricezione delle onde elet- 
triche un carattere molto più determinato, 
€ per corrispondere alle esigenze della 
pratica era utilissimo studiare sistemi ra- 
diotelegrafici che permettessero di otte- 
nere: 

1° Che gli apparati trasmettitori in- 
viassero I loro effetti prevalentemente in 
una determinata direzione, cioè trovare 
modo di dirigere le onde elettriche. 


2° Di far in modo che gli apparati 
ricevitori fossero sensibili prevalentemente 
alle onde elettriche provenienti da una 
determinata direzione. 

3° Di evitare i gravissimi disturbi do- 
vuti alla elettricità atmosferica. 

4° Di rendere gli apparati ricevitori 
insensibili alle trasmissioni che proven- 
gono da apparati estranei, cioè posti fuori 
dalla zona topografica in cui si trovano 
gli apparati trasmettenti con cui si intende 
comunicare. 

[Fin dai primi giorni in cui Guglielmo 
Marconi annunziavava i suoi lavori, mi 
venne in mente che per dare una solu- 
zione pratica alle accennate questioni, 
avrebbe potuto tornare utilissimo l'intro- 
durre nella tecnica radiotelegrafica l'uso 
della differenza di fase fra due o più oscil- 
lazioni elettriche allo scopo di produrre 
la composizione o l'interferenza fra le onde 
elettriche trasmesse o ricevute. 

ll produrre praticamente la diflerenza 
di fase fra due vibrazioni hertziane del- 
l'ordine di quelle radiotelegrafiche parve 
forse allora di assai difficile attuazione. 

Più tardi al contrario il concetto prese 
a diffondersi ed ormai sono numerosi 1 si- 
sistemi radiotelegrafici che utilizzano dif- 
ferenze di fase fra vibrazioni elettriche. 

Per produrre la differenza di fase tra 
le oscillazioni elettriche considerai tali 
oscillazioni come delle correnti alterna- 
tive ed applicai ad esse successivamente 
quasi tutte le disposizioni che nella elet- 
trotecnica servono per produrre la diffe- 
renza di fase fra correnti alternative ordi- 
пагїе. 

Non starò ad enumerare qui tutti i di- 
versi metodi da me seguiti, ricorderò solo 
che per constatare la differenza di fase, 
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mi fu utilissimo il servirmi dei campi ro- 
tanti elettrici e magnetici. 

Cosi, nella esperienza qui disposta, é 
chiaramente constatabile il campo magne- 
tico rotante prodotto da due oscillazioni 
elettriche differenti di fase. 

1 due avvolgimenti che eccitano il campo 
rotante, sono percorsi l’uno dalla corrente 
oscillante principale, l’altra da una corrente 
indotta per mezzo di un piccolo trasforma- 
tore di poche spire (2). 

Se si introduce nel campo un indotto 
a gabbia di scoiattolo, costituito da un 
cilindro di cartone in cui l' avvolgimento 
del rotore è formato da striscie di sta- 
gnola incollate secondo le generatrici е 
riunite in alto e in basso da due anelli 
pure di stagnola; sotto l'azione del campo 
magnetico rotante prodotto dalle oscilla- 
zioni elettriche esso prende a girare ra- 
pidamente. 

Sostituendo un cilindro semplice di car- 
tone, la rotazione non avviene più, quindi 
si ha la prova che la rotazione è dovuta 
esclusivamente ad effetti magnetici e non 
elettrostatici. 

Se si allontanano le sfere dell’ oscilla- 
tore la rotazione cessa. Ciò che prova che 
nessuna influenza ha la corrente alternativa 
di bassa frequenza che alimenta il roc- 
chetto. 

In diverse guise si può pure provare 
la esistenza dei campi elettrostatici rotanti 
ad altissima frequenza servendosi ad esem- 
pio del tubo di Braun, il quale, come è 
ovvio, può servire egregiamente a met- 
tere in luce anche il campo rotante ma- 
gnetico. | 

Per influenzare il fascio catodico deltubo 
di Braun con le variazioni di campi elet- 
trici d'alta frequenza, basta applicare ester- 
namente sul collo del tubo, poco dopo il 
diaframma, delle laminette di stagnola op- 
portunamente isolate. 


(1) Rivista marittima, sett 1908. Riassunto d'una conferenza tenuta alla Società Italiana di Fisica il 4 giugno 1908. — (2) Attestato di privativa 


25 aprile 1903. 


250 


Quando se ne fissino due coppie, in 
quadratura l'una con l'altra sulla periferia 
del tubo e si facciano comunicare con 
quattro punti di circuito oscillante fra i 
quali esistano differenze di potenziale sfa- 
sate, è facile osservare l'effetto di un campo 
rotante elettrico: la macchia catodica de- 
scrive delle forme ellittiche aperte svol- 
gentesi in forma di spirali poichè le oscil- 
lazioni sono smorzate. Le due differenze 
di potenziale opportunamente sfasate pos- 
sono prendersi ai capi dei due spirali pri- 
maria e secondaria, a concatenamento va- 
riabile, di cui la prima sia inserita o al- 
trimenti collegata, nel circuito di scarica. 

Se si ha cura di stabilire condizioni di 
risonanza fra il circuito indotto, che va al 
tubo di Braun, e il circuito oscillante pri- 
mario, basta la eccitazione di una scintilla 
anche debolissima per sviluppare curve el- 
littiche notevoli sullo schermo fluorescente 
del tubo di Braun. Si scorgono d'ordina- 
rio più curve ellittiche sovrapposte nella 
visione, ma che assai probabilmente si suc- 
cedono alternativamente. | 

Queste curve ellittiche, secondo le quali 
si dispongono le linee di forza elettrica 
risultanti dalla composizione delle due 
oscillazioni elettriche differenti di fase, pos- 
sono convenientemente rappresentare una 
sezione trasversale di un fascio di raggi 
di forza elettrica analogo ad un fascio di 
raggi di luce polarizzati ellitticamente. 


d'a 

Constatate così sperimentalmente la pos- 
sibilità della composizione e quindi della 
interferenza di due vibrazioni elettriche, 
pensai di farne applicazione agli apparati 
trasmettenti e riceventi radiotelegrafici allo 
scopo di ottenere dei campi elettromagne- 
tici dissimmetrici. 


A 
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Fig 2180. Fig. 281. 

Per applicare nella radiotelegrafia que- 
sti concetti colla maggior generalitá rivolsi 
la mia attenzione ad immaginare nume- 
rose disposizioni di conduttori aerei Que- 
ste disposizioni di conduttori aerci che 
costituiscono una delle caratteristiche del 
mio sistema radiotelegrafico sono rappre- 
sentate nelle fig. 280, 281, 282, 233, 384, 
285, 286, 287, 288. 

Essi, come le figure rappresentano, sono 
costituiti da due o tre conduttori aerei, 
inclinati fra loro di un angolo che può 
variare da o? a 180", ma che generalmente 
conviene scegliere tra 1 45° ed i 90°. 
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Nelle esperienze fatte col concorso della 
Regia Marina, mi servii successivamente 
della combinazione di due conduttori ae- 


rei inclinati fra loro a forma di V, a forma . 


di X ed a forma di un triangolo oppure 
di un quadrato. 


Fig.285. 


Se questi conduttori aerei, cosi disposti, 
sono percorsi da correnti oscillatorie spo- 
state di fase, l'esperienza ha dimostrato 
che tanto alla trasmissione quanto alla ri- 
cezione, essi presentano proprietà note- 
volissime, 


^ ж u 


Fig. 286. 


Considerati intanto come aerei trasmet- 
tenti, si possono subito rilevare questi 
fatti: 

1° Le due correnti oscillatorie che 
percorrono gli aerei, essendo fra di loro 
di direzione inclinata, gli effetti di indu- 
zione mutua fra le correnti, sono pratica- 
mente poco sensibili. — Questo fatto per- 


Fig. 282. 


mette di stabilire nettamente ed a priori 
il periodo di oscillazione da ammettersi 
nella trasmissione. 

2° La loro mutua inclinazione serve 
a provocare i fenomeni di composizione 
o di interferenza fra le onde elettroma- 
gnetiche emesse dai due conduttori per- 
chè costringe alla sovrapposizione i rispet- 


‘ tivi fasci di linee di forza elettrica e ma- 


gnetica. 

3? Riuniti rispettivamente ad un oscil- 
latore o ad un ricevitore, questi due con- 
duttori aerei vengono a costituire una 
disposizione elettricamente equilibrata, nel 


Fig. 284. 


Fig. 287. 


senso che le capacità elettriche dei due 
rami, rispetto alla terra, risultano di no- 
tevole ed uguale valore, ció che come la 
pratica ha dimostrato, permette di esclu- 
dere la unione a terra degli apparati tanto 
alla trasmissione quanto alla ricezione. 


Fig. 285. 


Vantaggio pratico questo notevolissimo 
per il funzionamento indipendente delle 
Stazioni. | 

I varii tipi di aerei descritti sono ap- 
prossimativamente equivalenti nei loro 
effetti, ma la disposizione triangolare spe- 
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Fig. 288. 


rimentata nel febbraio 1903 (Attestato di 
privativa, 1° dicembre 1903), presenta 
qualche vantaggio pratico, perchè richiede 
l'uso di un solo palo radiotelegrafico. 
Inoltre l'esperienza ba provato che con 
questa disposizione è possibile raggiun- 
gere assai bene le condizioni di sintonia fra 
il trasmettente ed il ricevente. 
Accennate a queste disposizioni parti- 
colari di conduttori aerei, il cui impiego 
nella trasmissione dell'energia senza fili è 
protetto per le onde semplici o composte 
e per qualunque posizione tali conduttori 
possano essere orientati per rispetto al 
piano di miglior trasmissione o ricezione, 
credo utile di occuparmi successivamente 
del modo di funzionare dell’apparato tra- 
smettente е del ricevente. | 


Apparato trasmettente. 


La proprietà caratteristica di questo ap- 
parato é di produrre, come le esperienze 
fatte con la R. Marina italiana hanno pro- 
vato, un campo magnetico profondamente 
dissimmetrico, cioè effetti di dirigibilità 
delle onde elettriche. 

Il fatto di adoperare dei conduttori ae- 
rei inclinati rispetto alla verticale costi- 
tuisce già di per sè evidentemente una 
ragione della dissimmetria degli effetti. 

Ma l’esperienza di molti anni ha dimo- 


strato una proprietà, del resto comune con 
qualche sistema in cui si fa uso di due 
antenne, cioè che l’asse di propagazione 
secondo il quale l’effetto elettromagnetico 
raggiunge maggiori distanze, può essere 
perpendicolare al piano degli aerei (1) op- 
pure giacere nel piano degli aerei stessi. (2) 

Quando poi, come generalmente si fece, 
i valori delle intensità delle correnti oscil- 
lanti che percorrono gli aerei, oltre al dit- 
ferire in fase differiscono pure nei valori 
dell'intensità, ossia sono di ampiezza di- 
versa, quest'asse di miglior propagazione 
può avere direzione comunque inclinata 
rispetto al piano degli aerei. 

Nella pratica applicazione della radiote- 
legrafia è evidente che ciascuna stazione 
deve soddisfare a delle condizioni speciali 
imposte dalla sua situazione topografica 
rispetto ad altre stazioni stabilite o da 
stabilirsi. 

Orbene, le prove fatte dalla Regia Ma- 
rina ed i rilievi di diagrammi fatti col 
termogalvanometro Duddell dimostrano 
che con questi speciali tipi di radiatori 
si possono ottenere curve della distribu- 
zione dei valori dell'energia irradiata se- 
condo le diverse direzioni, di forme sva- 
riatissime. 

Lo sperimentatore ha infatti a sua di- 
sposizione la possibilità di far variare gli 
elementi costruttivi, cioè di forma di que- 
sti aerei, ed elementi di carattere elettrico, 
cioè relativi alle ampiezze ed alle fasi delle 
correnti oscillanti con cui si eccitano gli 
aerei. ln un mio attestato di privativa (2) 
ho inteso dare all'impiego dell'aereo trian- 
golare una maggiore generalità. Infatti la 
speciale forma di ciascuno dei due aerei 
che lo compongono, permette di conside- 
rare il piano che contiene ciascun aereo. 
Lo sperimentatore é in facoltà di variare 
da o* a 180? l'angolo azimutale fra i piani 
degli aerei fig. 285 e fig. 286: cosi pure egli 
potrà variare l'angolo che ciascun tratto 
inclinato fa colla verticale, ed avere molte 
condizioni diverse di esperimento. 

Altre varianti di carattere costruttivo 
sono a disposizione dello sperimentatore 
in questa forma di aerei triangolari per 
poter cambiare le curve della distribuzione 
dell'energia secondo diversi azimut. 

Così si possono aggiungere degli aerei 
supplementari interni (4) i quali, se disposti 
come nella fig 283, riducono di molto la 
radiazione emessa nella direzione del piano 
degli aerei. 

Il modo di agire di questi aerei supple- 
mentari interni nel campo elettromagne- 
tico è evidentemente quello di generare dei 
campi interferenti o di segno opposto al 
campo elettromagnetico principale, Questi 
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aerei supplementari furono da me nelle 
esperienze del marzo 1904 aumentati in 
lunghezza e disposti quasi orizzontalmente 
nella direzione della stazione ricevitrice, 
fig. 384. Osservai che questi aerei (5) oriz- 
zontali rinforzavano notevolmente la ra- 
diazione uscente dalla direzione corrispon- 
dente al piano verticale di essi, cioé nella 
direzione della stazione ricevente che, nel 
caso dell'esperimento era la Stazione di 
Becco di Vela (Isola della Maddalena), 
Oltre a questi elementi di carattere co- 
struttivo 0 di forma, sono come dissi, a 
disposizione dello sperimentatore, degli 
elementi che hanno relazione col compor- 
tamento elettrico dell'apparato rispetto alla 


terra, considerata come un piano condut- , 


tore in presenza di detti aerei inclinati. 

Così è possibile far funzionare l'appa- 
rato mantenendo, oppure sopprimendo le 
connessioni a terra (6), variare le fasi delle 
correnti alimentatrici da o? a 180°; ed i 
rapporti delle ampiezze fra le due correnti; 
fatti questi da me costantemente tenuti in 
osservazione durante il periodo sperimen- 
tale di circa tre anni. 

Da quanto sopra si è esposto, risulta 
evidente la generalità della disposizione, 
la quale conferisce allo sperimentatore la 
possibilità di ottenere curve di distribu- 
zione della energia secondo 1 diversi azi- 
mut,-le più diverse. Le quali curve non 
sono che {la naturale conseguenza della 
disposizione generale da me ideata. 

La disposizione di aereo triangolare in 
cui è sufficiente l'impiego di un solo palo 
radiotelegrafico, si presta assai bene pra- 
ticamente per trasmettere secondo le va- 
rie direzioni, disponendo attorno al palo 
di sostegno più coppie aerei (7), le quali 
possono essere eccitate da oscillazioni elet- 
triche con fase ed ampiezza diversa a se- 
conda delle direzioni nelle quali si vuole 
trasmettere. 

Diverse altre disposizioni sono state da 
me immaginate per far uso di più di due 
correnti, variabili in fase ed in intensità. 

Così ho studiato il caso della applica- 
zione di tre correnti oscillanti spostate di 
fase e la disposizione dei tre aerei può 
essere rappresentata dalle fig. 287 in cui 
uno degli aerei è verticale e gli altri due 
sono inclinati (8), e fig. 288 oppure da altre 
che qui per brevità non rappresento. 


Apparato ricevente. 


Come ho accennato nella prima parte 
di questo riassunto sperimentale, gravi 
difficoltà occorreva superare negli appa- 
rati ricevitori radiotelegrafici. 

Adoperando il semplice aereo verticale, 
le ricezioni erano spesso disturbate dalle 
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trasmissioni estranee a quelle che si de- 
siderava ricevere e particolarmente l'elet- 
tricità atmosferica veniva ad introdurre 
le proprie manifestazioni causando l'inter- 
ruzione del servizio. 

E' noto che il Marconi, fondandosi so- 
pra esperienze di Lodge, aveva tentato di 
risolvere questi due problemi basandosi 
sulla sintonia. 

Cioè proporzionando i valori della ca- 
pacità e della selfinduzione dei circuiti 
riceventi per modo che il periodo elet 
trico proprio fosse prossimamente uguale 
al periodo delle oscillazioni generate dal- 
l'apparato trasmettitore. 

Ma, come è ben noto dalle esperienze 
del Sarasin e De la Rive, la risonanza 
elettrica è multipla, cioè uno stesso riso- 
natore può risuonare sotto l'azione di onde 
elettriche, di abbastanza diversa lunghezza 
di onda. 

Praticamente poi, a causa dello smor- 
zamento delle oscillazioni, il concetto della 
sintonia non potè dare tutti quei risultati 
che dapprima si attendevano, 

Tenendo quindi presente oltre al con- 
cetto della sintonia anche quello della dit- 
ferenza di fase che avevo scelto a fonda- 
mento dei miei studii, pensai che esso 
poteva pure servire allo scopo di far as- 
sumere proprietà eminentemente selettive, 
intesa la parola nel senso della tecnica 
radiotelegrafica, e di dirigibilità all’appa- 
rato ricevitore, Р 

Per applicare praticamente il concetto 
della differenza di fase in radiotelegrafia 
ideai diversi tipi di apparati ricevitori che 
ho in parte descritti nei miei attestati di 
privativa del 1903 e seguenti. 

Ma l'apparato che mi riuscì di più pra- 


Fig. 289. 


tica applicazione fu la disposizione che 
ricorda il galvanometro differenziale. 

Questa disposizione è rappresentata 
dalla fig. 289. 

Come mostra la figura, ho disposto 
sopra un nucleo, che può essere di ma- 
teriale isolante ovvero di fili di ferro, tre 
bobine. La bobina centrale è unita ad un 
apparato rivelatore di onde elettriche, che 
può essere il circuito di coherer con rela- 
tiva pila e relais, ovvero un detector elet- 
trolitico, ecc. 

Affacciate alla bobina centrale, stanno 


(1) Stazione r. t. di Monte Mario, agosto ottobre-novembre 1903. — (2) Stazione r. t. di Monte Mario, luglio-agosto-settembre 1903; marzo 1904. 
— (3) Attestato di privativa 2 febbraio 1907. — (4) Attestato di privativa 5 aprile 1904. — (5) Attestato di privativa 5 aprile 1904. — (6) Esperimenti 
di Spezia marzo 1905, di Monte Mario luglio-agosto 1903. — (7) Attestato di privativa 2 febbraio 1907. — (8) Attestato di privativa 12 settembre 1903 
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due altri rocchetti di filo conduttore, il сш 
modo di avvolgimento è stato opportu- 
namente studiato. 

Questi due avvolgimenti sono rispetti- 
vamente per un capo congiunti alle an- 
tenne. 

L'altro capo è insieme collegato e può 
essere riunito o non alla terra. 

Osservo a proposito di questi due roc- 
chetti che essi possono farsi agire sul roc- 
chetto centrale indotto in modo che i loro 
effetti siano in opposizione, ovvero in 
modo che essi agiscano in accordo, ossia 
abbiano un'azione sommatoria. 

Quando le azioni dei due rocchetti siano 
concordanti rispetto al rocchetto centrale 
indotto e l'apparato abbia il suo collega- 
mento a terra esso riceve le segnalazioni 
alla stessa guisa di un ordinario aereo, e 
cioè sensibilmente da tutte le direzioni 
esse arrivino, 

Ma consideriamo il caso che più ci in- 
teressa in cui i rocchetti inducenti agi- 
scano in opposizione sul circuito indotto. 

Le due antenne riceventi sono disposte 
nel piano secondo cui si compie la tras- 
missione che si desidera di ricevere. Quan- 
do giungono dall'apparato trasmettente le 
onde elettriche, esse colpiscono prima una 
antenna, e dopo un certo tempo quella 
che si trova più lontana rispetto alla tras- 
mettente ossia l'effetto è successivo. 

I flussi magnetici generati nelle due bo- 
bine inducono delle correnti nella spirale 
centrale unita all'apparato rivelatore che 
si compongono secondo le leggi cono- 
sciute. 

Se supponiamo invece che le due an- 
tenne risultino insieme colpite nello stesso 
istante e colla stessa intensità, i flussi ge- 
nerati nelle bobine riescono eguali, di 
stessa fase ed opposti. 

L'effetto sul circuito indotto a cui sta 
unito l'apparato rivelatore è praticamente 
nullo. 

Il coherer od il detector non accusano 
allora la presenza di oscillazioni elettri- 
che. Orbene, dalle note leggi sulla pro- 
pagazione della energia radiante, risulta 
questo fatto: che per tutte le stazioni 
trasmettenti che si trovino nella direzione 
perpendicolare al piano degli aerei rice- 
venti, gli effetti elettromagnetici arrivano 
sensibilmente negli stessi istanti ai due 
aerel riceventi; e l'apparato rivelatore. per 
quanto sopra si è detto, non è sensibile a 
tali trasmissioni poste fuori del piano de- 
gli aerei. 

Così pure accade nel caso generale pra- 
tico per le onde elettriche dovute ai tem- 
porali. 

Le due punte estreme degli aerei sono 
infatti vicinissime, 
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Quando gli aerei si caricano per effetto 
della elettricità atmosferica, essi assumono 
le stesse cariche, nello stesso istante. 

Gli elementi elettrici dei due aerei es- 
sendo uguali, o potendo essere ridotti 
uguali spostando i rocchetti inducenti. gli 
effetti sul circuito indotto sono coistan- 
stanei, uguali ed'opposti. 

Il ricevitore, come le esperienze dello 
autunno 1905 hanno provato, non avverte 
sensibilmente le scariche atmosferiche. 

Così, come l'esperienza prova, riescono 
eliminati praticamente gli effetti non de- 
siderabili delle stazioni trasmettenti che 
si trovano collocate topograficamente fuori 
di un settore di azione utile, che ha per 
asse il piano degli aerei e comprende 
praticamente un angolo complessivo di 
circa 20°, ma che può essere ridotto assai. 

Quando si escluda l'unione a terra (1), 
si può fare a meno delle due bobine, e 
l'apparato assume la forma semplice rap- 
presentata dalla fig. 290. 

П funzionamento di questo apparato ri- 
cevitore è dovuto principalmente alle forze 
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Fig. 290. 


elettromotrici corrispondenti al flusso ma- 


. gnetico che attraversa lo spazio racchiuso 


dagli aerei. 

L'apparato deve principalmente la sua 
azione alle linee di forza magnetica emesse 
dalla stazione trasmettente, e si comporta 
in modo analogo ad un aereo che formi 
un circuito chiuso (fig. 291) (2). 


Fig. 291. 


Il flusso-magnetico concatenato con que- 
sto circuito ha il suo massimo allorchè, 
tanto agli aerei riceventi quanto l'aereo o 


gli aerei trasmettenti giacciono nello stesso . 


piano verticale. 

Questo fatto fisico è stato da me uti- 
lizzato con ottimo risultato nell'autunno 
del 1905 per determinare la posizione di 
stazioni trasmettenti, poste sopra navi od 
in terra ferma. 

Le proprietà selettive di questo mio ri- 
cevitore con aereo triangolare o quadran- 
golare sono poi state rese più acute cioè 


il settore utile di ricezione è stato dimi- 
nuito di ampiezza servendosi della sinto- 
nia elettro-magnetica e di apparati spe- 
ciali fondati su concetti originali, in cui 
alla sintonia elettromagnetica è aggiunta 
una sintonta locale, cioè inerente ad un 
lento periodo proprio, sotto il quale sola- 
mente l'apparato può funzionare. 

Per utilizzare convenientemente la sin- 


‘ tonia, ho ideato un trasformatore ricevente 


a forma di anello o toro di sostanza iso- 
lante sopra cui è avvolta una spirale con- 
tinua (3). 

Sopra questo avvolgimento a forma di 
toro scorrono due contatti, і quuli sono 
collegati colle antenne. Concatenata col- 
l'avvolgimento primario a toro, vi è una 
bobina secondaria riunita all'apparato ri- 
cevitore. Nell'avvolgimento continuo la cui 
lunghezza di filo deve essere calcolata in 
relazione colla lunghezza d' onda adope- 
rata alla trasmissione, le oscillazioni elet- 
triche in arrivo generano delle onde sta- 
zionarie che presenteranno dei punti no- 
dali e ventrali. 

Orbene, spostando i contatti scorrevoli, 
è possibile di trovare posizioni ventrali 
delle onde stazionarie in modo di procu- 
rare massime variazioni di flusso attra- 
verso la spirale secondaria, quando le 
condizioni di sintonia siano verificate. Co- 
sicchè si riesce ad escludere gli effetti 
sul ricevitore di onde elettriche di lun- 
ghezza ben poco diversa da quelle che 
competono all'apparato trasmettente. 


жж 

Ma vi ha di più: appunto perchè il set- 
tore utile di ricezione venga ad essere 
ristretto a pochi gradi, per modo che le 
trasmissioni che provengono da località 
poste fuori da questo settore non distur- 
bino il nostro apparato, ho ideato la co- 
struzione di un apparato capace di rea- 
lizzare una dofpia sintonia elettromagne— 
lica (4) 

L'apparato é fondato sopra questo prin- 
cipio: Le onde elettriche che noi produ- 
ciamo finora, si susseguono ad intervalli 
di tempo assai grandi, in generale. per 
rispetto al periodo delle onde stesse. 

Se supponiamo che il ricevitore abbia 
un periodo molto lento che riguardi, per 
esempio, le variazioni d'isteresi che av- 
vengono in un fascio di fili di ferro teso 
fra punti di posizione fissa, otterremo una 
buona condizione supplementare di sin- 
tonia, quando giungeremo ad accordare 
anche il periodo degli intervalli di emis- 
sione alla stazione trasmettente con il pe- 
riodo lento della sensibilità del ricevitore. 

Oltre alla sintonia elettromagnetica, rag- 
giungeremo una sintonia locale, definita 


(1) Stazione r. t. di Anzio, settembre-ottobre 1905. — (2) Attestati di privativa 29 novembre 120 e 25 aprile 1903. — (3) Attestato di privativa 
8 giugno 1906. —(4) Attestato di privativa 10 gennaio 1907. 


per la parte trasmettente dal periodo di 
bassa frequenza che alimenta i rocchetti 
od i trasformatori: per la parte ricevente 
da una corrente alternativa eccitatrice di 
debolissima intensità, sotto la cui influenza 
solamente può agire il detector. 

Questo apparato ho ideato da circa due 


anni, e da prove fatte esso si dimostrò 


di grande sensibilità ed assai adatto co- 
me ricevitore di telefonia senza fili. 

Concludendo, le proprietà caratteristiche 
di questo mio sistema ricevitore (1), pro- 
prieià da me constatate nel mesi di set- 
tembre-ottobre 1905, possono così rias- 
sumersi: 

t° Dirigibilità, intesa la parola nel 
senso che l'apparato non è disturbato da 
stazioni poste fuori di un settore che ha 
per piano di simmetria il piano degli ae- 
rei. Per le stazioni situate nel piano de- 
gli aerei le segnalazioni si effettuano colla 
più grande chiarezza. 

2° Esclusione pratica delle scariche 
atmosferiche. 

3° Possibilità di stabilire una acuta 
sintonizzazione e di fare anzi uso di ap- 
parati speciali per la doppia sintonia a 
bassa e ad alta frequenza. | 

4? Esclusione dell'unione a terra: pro- 
prietà constatata per distanze superiori ai 
trecento chilometri. 

5° Possibilità di determinare con gran- 
de approssimazione le posizioni di sta- 
zioni trasmettenti. 

жк 

Questo mio sistema radiotelegrafico, del 
quale ho riferito qui le principali proprietà, 
fu sviluppato in varii anni di lavoro spe- 
rimentale coll'aiuto della R. Marina Ita- 
liana, che S E. il Ministro Mirabello volle 
benevolmente accordarmi. 

A S. E. il Ministro della Marina ed agli 
egregi Ufficiali che mi hanno così costan- 
temente coadiuvato, sono lieto esprimere 
1 sentimenti della mia riconoscenza. 

А. Актом. 
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LOPERA DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE 


di pesi e misure 


Avanti alla Società degli ingegneri ci- 
vili di Francia Ch. Ed. Guillaume fece 
una interessante comunicazione di cui cre- 
diamo utile dare un largo riassunto. 

Il conferenziere rammenta anzitutto i 
primi passi fatti dal sistema metrico e 
la sua adozione esclusiva per i lavori 
scientifici: da ciò nacque la necessità di 
fondare un Istituto internazionale incari- 
cato del controllo permanente di questi 
pesi e misure. L'idea di creare un tale 
Istituto fu espressa fino dall'anno 1867 


* 


L’ ELETTRICISTA. 


dalla Asso:iazione per la misura del grado 
in Europa, poi nel 1869 dall'Accademia 
delle Scienze di Pietroburgo. L'Accade- 
mia delle Scienze di Parigi si associò a 
questo voto e il Governo francese indisse 
una conferenza internazionale la quale 
riunitasi anzitutto nel 1870, riprese i suoi 
lavori nel 1872. Si venne alla conclusione 
di proporre ai governi la creazione di un 
Ufficio internazionale di pesi e misure; in 
pari tempo fu stabilito di conservare i 
valori del metro e del chilogrammo rap- 
presentati dai campioni esistenti negli Ar- 
chivi di l'rancia, ma di costruire dei nuovi 
campioni, meglio adatti alle misure pre- 
cise e che diverrebbero i prototipi del si- 
stema metrico internazionale. 

Queste conclusioni furono sanzionate 
dalla Convenzione del metro il 20 mag- 
gio 1875. L'Ufficio internazionale cominció 
a funzionare nell'anno 1878; il Governo 
francese mise a disposizione della Com- 
missione internazionale il possedimento 
del padiglione di Breteuil. Questo ufficio 
é incaricato : della conservazione dei pro- 
totipi internazionali e delle loro copie; 
del paragone fondamentale e dei paragoni 
periodici dei campioni internazionali; dello 
studio dei campioni geodetici delle scale 
divisionali, ecc., e in generale tutti i la- 
vori di grande precisione relativi alla mi- 
sura delle lunghezze e delle masse. 

Il Guillaume espone le ricerche fatte 
dall'ufficio internazionale le quali hanno 
condotto alla unificazione della scala ter- 
mometrica, come pure alla completa ria- 
bilitazione del termometro a mercurio. 
Questi lavori hanno fatto progredire con- 
siderevolmente la misura delle tempera- 
ture ed hanno indotto ad unificare tutte 
le ricerche relative alla termometria, alla 
dilatazione, alla calorimetria ed all'equiva- 
lente meccanico del calore. Nell'U(ficio 
internazionale vengono usati strumenti di 
comparazione come il comparatore Brun- 
ner per i regoli metrici, il comparatore 
per i regoli geodetici fino a 4 metri, il 


Moderno sviluppo dei generatori monofasi, 
per W. L. Waters. (v) 


Gli alternatori monofasi sono ritornati 
di moda dopo lo sviluppo degli impianti 
di trazione a corrente monofase. 

Questi alternatori presentano serie dif- 
ficoltà costruttive quando si tratta di fre- 
quenze di 25 ed anche 15 periodi al se- 
condo, specialmente se essi debbonoessere 
azionati da turbine a vapore. Gli incon- 


(1) Attestato di privativa 14 aprile 1905. — (2) Proceedings of. the A. I., maggio 1908. 
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comparatore universale per tutte le lun- 
ghezze fino a due metri. 

Questi vari strumenti hanno permesso 
la misura della dilatazione e della equa- 
zione dei campioni metrici, che hanno 
prodotto la unificazione mondiale delle 
misure; la determinazione dei campioni 
impiegati per la misura della terra da cui 
l'unificazione del circuito geodetico del 
mondo intiero; la determinazione delle 
unità fondamentali degli altri sistemi (bri- 
tannico, ecc.); lo studio delle suddivisioni 
e dei multipli del metro, ecc. 

ll Guillaume espone i risultati degli 
studi ch'egli ha eseguito sulle anomalie 
degli acciai al nichel; questi acciai non 
obbediscono alla legge delle mescolanze 
per nessuna delle loro proprietà. Una lega 
al 36 per cento di nichel, l'invar, è sensi- 
bilmente sprovvisto di dilatabilità, ciò che 
lo rende preziosissimo in una quantità di 
applicazioni, specialmente in geodesia, in 
cronometria, e anche nell’ingegneria, tra- 
smissioni di segnali, misura delle freccie 
dei ponti, tubi di caldaie. ecc. Una lega 
della stessa serie, la cui dilatabilità è 
eguale a quella del vetro, viene impie- 
gata in sostituzione del platino nella fab- 
bricazione delle lampadine ad incande- 
scenza. Ma la lega non dilatabile serve 
sopratutto alla misura delle basi geode- 
tiche per mezzo di fili tesi sotto uno sforzo 
costante. Questo metodo fu ideato dal 
Jàderin e trasformato poi da Benoit e 
Guillaume che ne fecero un metodo di 
alta precisione, sparso ora in tutti i paesi. 
Con questo metodo è stata misurata la 
lunghezza del tunnel del Sempione. 

Da alcuni anni a questa parte l'Ufficio 
internazionale si è occupato della deter- 
minazione dei campioni che servono per 
l'industria. Delle serie di questi campioni 
sono stati rimessi ai governi inglese, spa- 
gnuolo e russo, come pure a diversi sta- 
bilimenti scientifici o industriali. Essi ser- 
vono da tipi per unificazioni simili a quella 
che è stata fatta in Francia. 
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venienti principali degli alternatori mono- 
fasi a grande passo polare sono: 

19 Pulsazioni molto accentuate nella 
reazione dell’indotto. 

2° Гайса meccanica eccessiva dei con- 
duttori delle connessioni esterne. 

Le pulsazioni della reazione dell'indotto 
aumentano il riscaldamento e diminuiscono 
il rendimento; riguardo agli sforzi elet- 
trodinamici mutui tra i conduttori delle 
connessioni esterne essi danno luogo a 
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vibrazioni ed a torsioni che possono con- 
durre alla rottura dell'isolante. Questo ef- 
fetto e le perdite per pulsazioni del flusso 
crescono presso a poco come il quadrato 
del passo polare. E' stato dunque neces- 
sario studiare specialmente i nuovi alter“ 
natori monofasi a grande velocità e a bassa 
frequenza, in modo da giungere almeno 
a un buon risultato. L'A. ha eseguito al- 
cune prove impiegando successivamente 
poli laminati, poli pieni e poli muniti di 
una lamina di rame che forma smorza- 
tore; l'ordine di grandezza delle pulsa- 
zioni del flusso misurate con una bobina 
spia, era di 30, 15 € I. 

Infatti la percentuale delle perdite per 
pulsazioni del flusso ottenuto con un al- 
ternatore trifase bipolare, 25 periodi, fun- 
zionante da monofase, è stato solo del 
3.5 ^/o con smorzatori, mentre esso rag- 
giungeva 3.5 °/, senza smorzatori ; si può 
dunque concludere che questi danno una 
completa soluzione del problema proposto. 

Riguardo agli sforzi meccanici su men- 
tovati, essi possono raggiungere un va- 
lore considerevole quando avvenga un im- 
provviso corto circuito ; in tal caso la cor- 
rente di corto circuito può diventare 15 
o 20 volte il valore della corrente nor- 
male e l'azione elettrodinamica tra 1 con- 
duttori può diventare sensibilissima. Per 
es. con un alternatore bipolare da 6000 
K W А, 25 periodi, la lunghezza di una 
connessione raggiunge m. 4.50 e lo sforzo 
in caso di repentino corto circuito è del- 
l'ordine di 5 tonnellate. 

L'A., per evitare ogni danno, prevede 
l'impiego di supporti di connessione, for- 
mati da una staffa allungata in bronzo di- 
retta sopra un raggio; dalle branche di 
questa staffa sono trattenute le connes- 
sioni delle bobine, supponendo l'avvolgi- 
mento uniformemente distribuito con con- 
nessioni in sviluppo. Queste staffe sono 
isolate in modo da poter sopportare la 
tensione totale e sono attaccate solida- 
mente alle traverse dello stator; esse sono 
messe a posto dopo terminato l'avvolgi- 
mento delle bobine e possono smontarsi 
quindi con grande facilità. 
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Dispositivo per 1o studio della sensi- 


bilità dei detector elettrolitiol, per 
Jégou (1). 


Gli studi fatti in questi ultimi tempi 
sui detector elettrolitici. generalmente im- 
piegati nella telegrafia senza fili, hanno 
avuto lo scopo principale di esaminare 
se, sotto certe influenze fisiche o se per 
certi accoppiamenti di due o più detector 
elettrolitici, si sarebbero verificati degli 
aumenti di sensibilità nei detector. 


(1) Académie des Sciences, 9 giugno 1908. 
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In tal caso si ammette che la espe- 
rienza sarà favorevole quando, a parità 
delle condizioni di emissione, di distanza, 
ecc., il suono reso al telefono aumenta. 
Con ciò si suppone, come afferma anche 
Branly, che l'orecchio serbi il ricordo del 
valore o intensità del suono reso dai ri- 
cevitori telefonici, prima che si sottopon- 


gano i detector alla influenza da studiare, ` 


Questa difficoltà toglie gran parte di pre- 
cisione alle esperienze, poiché se l'azione 
non è molto netta, si può involontaria- 
mente essere indotti in errore conside- 
rando un suono emesso come più forte 
di un altro sentito in precedenza. 

L'A. allo scopo di ottenere una mag- 
gior precisione nelle esperienze, ha ideato 
una disposizione che ha applicato ad una 
delle esperienze già eseguite da Branly. 
Da circa un anno ha eseguito delle prove 
nelle quali ha riconosciuto che era pos- 


. sibile di agire indirettamente sul telefoni, 


vale a dire mettendo l'indotto in filo fino 
(150 w) di un trasformatore o bobina di 
induzione di genere telefonico, in circuito 
elettrolitico al posto dei telefoni, e il filo 
grosso (t w) in connessione coi ricevitori 
telefonici. 

Questi, in tali condizioni, rendono il 
suono abituale, un po' affievolito, quando 
il detector viene esposto all'azione delle 
onde. Le connessioni inverse non danno 
alcun risultato : l'avvolgimento a filo fino 
è linduttore, quello a filo grosso è l'in- 
dotto. 

Basandosi su tale proprietà l’A. ha fatto 
costruire una bobina genere telefonico il 
cui rocchetto a filo grosso (1 w) era mo- 
bile rispetto a quello a filo fino (150 w). 
Lo spostamento poteva venir regolato da 
una vite a molla la quale girando fa agire 
un passo di vite che trascina un rocchetto 
a filo grosso lungo un'asta di rame posta 
nel centro, riempita di filo di ferro dolce 
e graduata in millimetri. Il rocchetto porta 
un nonio per misurare fino a un decimo 
di millimetro di spostamento. 

Si comprende immediatamente il modo 
di operare: per una data emissione si 
cerca la distanza tra 1 due avvolgimenti 
che si ritiene adatta per far sparire ogni 
rumore nei telefoni intercalati nel circuito 
a filo grosso, mentre il circuito a filo fino 
è inserito nel posto generalmente occu- 
pato dai telefoni nella ricezione elettroli- 
tica attuale. Quando questo regolaggio è 
fatto esattamente, si segna la posizione 
corrispondente. 

Se dopo questa operazione si sottopone 
l'elettrolitico alla influenza stabilita, si ve- 
rificherà, nel caso in cui la sensibilità ha 
veramente aumentato, che 1 telefoni ren- 
dono ora un suono, che può venir a sua 
volta estinto con un nuovo spostamento 
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delle due bobine, ciò che permette di fare 
una seconda lettura ; in tal modo si può 
essere al riparo da ogni errore involon- 
tario, ed anche aver delle cifre per me- 
glio appoggiare tali prove e ciò dà mi- 
glior fondamento a queste esperienze. 
L'A, ha potuto concludere che riguardo 
all’ aumento di sensibilità del detector 
elettrolitico sotto l'influenza del calore 
si ha: 

1° Alla temperatura ambiente di 12°: 
estinzione del suono per una distanza di 
зо mm. 

2° А 60? un massimo: estinzione del 
suono per una distanza di 56 mm. 


Metodo elettrostatico per misurare ріс. 
cole quantità di elettricità. 


Per aumentare la sensibilità degli elet- 
trometri e per poterli usare nella misura 
di piccolissime quantità di elettricità, A. 
Einstein propone un processo per aumen- 
tare la sensibilità degli elettrometri stessi. 

Togliamo in proposito alcuni dati dalla 
< Physikalische Zeitschrift >: Una mac- 
macchina elettrostatica é costituita da un 
certo numero n di macchine ad influenza, 
fondata sul principio del Rep/enisher di sir 
W. Thomson, e collegate incascata. In que- 
ste condizioni se !' è il potenziale dell'ar- 
matura della prima macchina, sul collet- 
tore della ennesima, che écollegato all'elet- 
trometro, si avra il potenziale P, — a^ P, 
dove a é una costante maggiore dell'unità. 
ZA 
LO TB LEGALI 

Tasse di registro principali e sup- 
pletive. — La legge 20 maggio 1897, n. 217 
testo unico sulle tasse di registro, distingue le 
tasse suppletive da quella principale o comple- 
mentare. 

La Corte d'appello di Roma, con sua sen- 
tenza 21 dicembre 1907 in causa Finanze contro 
Società Tramways-Omnibus Napoletani, diede 
una nozione precisa del carattere differenziale 
di queste tasse, dichiarando che la tassa sup- 
pletiva ha luogo nel caso di una percezione in- 
sufficiente o di domanda diretta a far correg- 
gere le inesattezze incorse nella denunzia, il 
che presuppone una tassa già liquidata e pagata 
sul medesimo cespite, noto nella sua obiettività, 
ma erroneamente valutato negli elementi che lo 
determinano, per modo che quello che in se- 
guito si richiede rappresenti un pagamento do- 
vuto in aggiunta alla tassa principale, a titolo 
di riparazione della precedente esazione, riu- 
scita insufficiente o perchè il ricevitore interpre- 
tando erroneamente la legge abbia errato nel 
calcolo o nell’applicazione della voce della ta- 
riffa, o perchè il contribuente, come nella va- 
lutazione degli immobili, abbia indicato un va- 
lore minore di quello che venga poscia elevato 
da un giudizio di stima. 
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« Ma altrettanto non è a dirsi - avverte la 
Corte d’appello di Roma - quando per la spe- 
ciale natura della contrattazione, al momento 
della registrazione dell'atto non possono rag- 
giungersi tutti gli elementi necessari per l'esatta 
e completa liquidazione della tassa. In tal caso, 
essendo le parti costrette a lasciare fuori cal- 
colo un maggior valore, allora non conosciuto, 
ma preveduto, non è chi non vede che, quando 
questo, dipendente da futuri accertamenti, viene 
ad essere determinato, rappresenta un imponi- 
bile non tassato, che, accertato che sia, dà l’im- 
pronta di complementare alla tassa che per esso 
si percepisce, essendo questa diretta a comple- 
tare ed integrare la primitiva tassa principale, 
della quale conserva la natura ed i caratteri, per 
la ragione evidente che si sarebbe imposta e 
percepita non posteriormente, ma nell'atto stesso 
della registrazione se si fosse potuto conoscere 
nel momento dell'adempimento di siffatta for- 
malità, 11 totale e non parziale valore dell'og- 
getto del contratto ». 

Conviene in proposito far presente che dalla 
distinzione della tassa in supplementare e prin- 
cipale possono derivare importanti conseguenze, 
poiché per la supplementare vige la prescrizione 
biennale e per la principale la prescrizione de- 
cennale. 

Sulla medesima questione di tasse suppletive 
e principali, a proposito della tassa in surroga- 
zione del bollo e registro applicabile alle società 
estere operanti in Italia, ebbe anche a pronun- 
ciarsi recentemente la Corte di cassazione di 
Roma, con sentenza del 29 febbraio 1908, in 
causa mossa dalla Finanza contro la Società The 
Tuscan Gas Company Limited. 


La Corte suprema rilevó che il principio co- , 


munemente accolto attribuisce il carattere di 
tassa principale complementare a quella onde 
viene colpita parte della materia tassabile non 
stata sottoposta all'esame del fisco nella tassa- 
zione originaria, e invece il carattere di tassa 
suppletiva a quella che è diretta a correggere 
gli errori, nei quali fossero per avventura in- 
corsi gli agenti fiscali nella prima tassazione, 
pur avendo avuto dinanzi tutta la materia e i 
valori tassabili. f 

Nel caso concreto, la Società, nell’iniziare le 
sue operazioni nel Regno, non aveva, contra- 
riamente al disposto della legge, denunziato al- 
l'ufficio demaniale l'ammontare complessivo del 
capitale destinato a tali operazioni, e P Inten- 
dente di finanza aveva determinato il capitale 
presuntivamente impiegato in base a diversi ele- 
menti raccolti, ma senza il concorso della So- 
cietà e senza la prescritta denuncia da parte di 
essa. Constatato in seguito che il capitale era 
superiore a quello determinato, la Società fu 
richiesta del pagamento della differenza della 
tassa. Ma la Società, sostenendo trattarsi di tassa 
suppletiva, invocava a suo favore la prescrizione 
biennale. 

La Corte suprema non accolse questa tesi 
osservando: 

« Che, nel difetto della denunzia prescritta 
dalla legge, il giudizio dell'Intendente sulla de- 
terminazione del capitale tassabile non può es- 
sere che presuntivo, e se per avventura il capi- 
tale si venga a rilevare in seguito inferiore a 
quello che la Società estera era tenuta a de- 
nunziare e non denunziò, la sottrazione alla 
tassa di parte del valore tassabile, lungi dall'at- 
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tribuirsi ad errore.degli agenti finanziari, deve 
direttamente imputarsi a colpa ed omissione del 
contribuente, e quindi, in applicazione dei prin- 
cipi sopra esaminati, la relativa tassa dovuta 
ha il carattere di tassa suppletiva, ma di prin- 
cipale, epperò rientrante, agli effetti della pre- 
scrizione, nel secondo e non già del prima ca- 
poverso dell'art. 72 della legge sul bollo, che 
stabilisce la prescrizione biennale per le tasse 

suppletive e la decennale per le principali ». 
La Cassazione soggiunse che, trattandosi 
di giudizio di determinazione m:ramente pre- 
suntivo, puó l' amministrazione, in qualunque 
istante del periodo prescrizionale dei dieci anni, 
emendarlo, in base a nuove indagini, senza tema 
di opposizione da parte del contribuente. Questo, 
solamente nel caso che abbia adempiuto all'ob- 
bligo della denunzia, puó eccepire che, essendo 
stato sottoposto al giudizio dell'amministrazione 
tutta la materia soggetta a tassa, l'errore nella 
determinazione del capitale tassabile attribuisce 
alla nuova tassazione il carattere di suppletiva 
e quindi puó invocare la prescrizione biennale. 
Ma nel caso in esame della Società The Tuscan 
Gas Company Limited, questa aveva omessa la 
denuncia e doveva quindi considerarsi in colpa. 
Perciò l'aumento di tassa applicatogli fu dalla 
Corte di cassazione ritenuto come tassa princi- 
pale e soggetta a prescrizione decennale, se- 
condo la tesi sostenuta dalla Finanza. 
| A. M. 


INFORMAZIONI 


Incendio del Palazzo dei telefoni 
& Parigi. 


Il 20 settembre è scoppiato un incendio 
nei sotterranei del palazzo dei telefoni a 
Parigi. Si crede che il fuoco sia stato 
provocato da un corto circuito; la gutta- 
perga e la paraffina che involgeva i fili ha 
dato alimento alle fiamme che si sono 
propagate con rapidità straordinaria em- 
piendo il palazzo di un fumo intenso; il 
personale fu costretto a sgombrare. 

І pompieri, difesi dagli elmi speciali, sono 
penetrati nel sottosuolo, ma, a causa del 
fumo, non riuscirono a trovare subito il 
focolare dell'incendio che intanto si pro- 
pagava al piano terreno e ai piani supe- 
riori. L'incendio, cominciato alle 7.45, alle 
10 era sempre minaccioso, malgrado gli 
sforzi dei pompieri; al tocco l'incendio 
era quasi estinto. 

Il palazzo misurava so metri di lar- 
ghezza su 150 di lunghezza ed era com- 
posto di 4 piani: esso s! può considerare 
come distrutto. I soli accumulatori sono 
salvi. 

La catastrofe produrrà come conse- 
guenza immediata la interruzione completa 
delle comunicazioni telefoniche colla pro- 
vincia e coll'estero fino al ristabilimento 
almeno provvisorio dei servizi in altro 
locale. 
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Primo Congresso internazionale 
d’ ingegneri telegrafici e telefonici. 


Il primo Congresso Tecnico Internazio- 
nale si radunerà a Budapest il21 settembre. 
Già negli Stati Uniti d'America i funzio- 
nari tecnici delle Compagnie telegrafiche 
e telefoniche hanno da lungo tempo or- 
ganizzato riunioni annuali con buoni ri- 
sultati. 

L'iniziativa di questo congresso fu presa 
da funzionari ungheresi; esso non ha ca- 
rattere ufficiale, ciò nonostante vi inter- 


‘verranno personalità tecniche di ricono- 


sciuto valore come: l'ingegnere Estaunié, 
direttore dei materiali e delle costruzioni, 
per la Francia; il prof Strecker, direttore 
dell'ufficio degli sperimenti e professore del 
Politecnico di Charlottemburg per la Ger- 
mania ; l'ing. Krarup, ingegnere capo dei 
telegrafi danesi, molto noto per gli studi 
sui cavi; W. А F. O' Meara, ingegnere 
capo dell'amministrazione inglese. 

Saranno anche rappresentate la Russia, 
Baveria, Austria, Italia, Belgio, Olanda, 
Svezia, Rumania, Bulgaria e Serbia. 

| membri del Congresso potranno esa- 
minare gl'impianti tecnici ungheresi e 
anche visitare i grandi stabilimenti indu- 
striali adibiti alla costruzione dei mate- 
riali e degli apparati telegrafici e tele- 
fonici. 
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Tassazione della luce elettrica 
a scopo industriale. 


La presidenza della Camera di commer- 
cio di Torino ha appoggiato all'intendenza 
di finanza un ricorso diretto da una ditta 
industriale di arti grafiche tendente ad 
ottenere che l'energia elettrica, destinata 
alle riproduzioni fotografiche, venga tas- 
sata come forza industriale e non come 
luce. 

2 
Esposizione Internazionale in Tokio 
nel 1912. 


Dal 1° aprile al 31 ottobre 1912 si terrà 
in Tokio una esposizione internazionale. 
Tra le numerosissime sezioni si notano 
quelle di scienze, mineralogia, siderurgia, 
industrie chimiche, meccaniche, elettricità, 
trasporti, architettura, ecc. 


Le stazioni centrali in America. 


A tutto il mese di aprile di quest'anno 
il numero delle Società produttrici di elet- 
tricità iu America era di 5000, con un ca- 
pitale di 5 miliardi; nel 1902 si contavano 
solo 3620 Società. L'Illinois possiede il 
maggior numera di Società nello Stato di 
Mew York se ne hanno 345 e in Pensil- 
vania 331. Molte di queste imprese sono 
esercitate dai municipi, 
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Ing. A. Marro. Impianti elettrici a cor- 
renti alternate semolici, bifasi e trifasi. = 
(U. Hoepli, 23 ed. — L. 8.60). · 

Dopo appena cinque anni dalla prima edizione 
di questo ottimo manuale - destinato come 
guida ai giovani ingegneri tanto per la compi- 
lazione di progetti, come pel montaggio degli 
impianti e la direzione di essi - viene pubbli 
cata adesso la seconda edizione che è notevol- 
mente modificata nel testo e aumentata. 

Fra i capitoli nuovi che meritano speciale 
menzione, dobbiamo ricordare quello sulla tra- 
zione elettrica a correnti alternate, impiegate 
con successo in questi ultimi anni specialmente 
nelle tramvie suburbane e nelle ferrovie elet- 
triche. 

Due nuovi capitoli che riusciranno di grande 
utilità, sono quelli sulle prescrizioni di mon- 
taggio degli impianti elettrici e sulla legisla- 
zione degli impianti industriali. 

Il volume termina con una appendice conte- 
nente i principali dati e formule da impiegarsi 
nel calcolo degli impianti, 


D.r G. Allevi. Le malattie dei lavoratori 
e l’igiene industriale, — (U. Hoepli — 1.8.50). 


Scopo di questo manuale è quello di portare 
un contributo di osservazioni e ricerche allo svi- 
luppo della patologia del lavoro e popolarizzare 
le conquiste della scienza moderna che sono 
tanta parte dei destini della civiltà. 

L'A. mostra con criteri moderni quali misure 
igieniche e quali provvedimenti sociali si ri- 
chiedono nelle forme odierne della produzione. 
Certo, oggi, la patologia del lavoro deve esten- 
dere le sue proporzioni nel campo della socio- 
logia e l'A. propugna validamente tali idee 
tracciando quale dovrebbe essere lo studio delle 
malattie professionali. 

Il libro deve essere letto dal medico, dall'av- 
vocato, dal padrone, dal salariato, da quanti 
insomma hanno a cuore questo importante pro- 
blema sociale, e tutti non potranno che apprez- 
zare l'abilità e il nobile intento dell'autore. 


Ing. Mario Lanfranco. Le frodi nei 
misuratori elettrici — Diagnosi e ri- 
medi. — U. Hoepli. L. 4,50). 


L'A. espone edanalizza nella prima parte del 
volume i principali tipi di frodi meccaniche ed 
elettriche assolute e relative, ricercando per 
queste le equaziom caratteristiche. Dimostrata 
poi la impossibilità assoluta di impedire le frodi, 
espone i mezzi più adatti per reprimerle, addi- 
tando anche opportuni sistemi di controllo. 

Nella terza parte PA, che è un distinto in- 
gegnere dell'Ufficio Tecnico di Finanza, tratta 
della installazione dei contatori, sia per quello 
che riguarda l Amministrazione finanziaria dello 
Stato, come per le officine elettriche commer- 
ciali. 

Le numerose tavole che sono poste, special- 
mente in questo capitolo, per indicare gli schemi 
dei quadri ai distribuzione dell'energia in mol- 
teplici casi, e la relativa applicazione dello stru- 
mento controllore, agevolano la lettura del libro 
rendendolo chiaro e utile agli elettricisti di pro- 
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fessione e alle persone incaricate della verifica 
dei contatori. 

Nell'insieme lo studio presenta molto interesse 
ed è anche originale il metodo proposto, e 
l'Hoepli ancora ura volta é degno di elcgio 
per avere arricchita la Biblioteca dei suoi ma- 
nuali di un libro di particolare interesse nel 
campo scientifico e industriale. 
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ENRICO BECQUEREL 


Il 27 agosto moriva all'età di 56 anni lo scien- 
ziato francese Enrico Becquerel. 

Apparteneva ad una famiglia di scienziati: era 
nipote di Antonio Becquerel, il cui nome resterà 
sempre celebre nella storia della elettricità. Egli 
fu professore al Museo di storia naturale e alla 
Scuola politecnica, ingegnere capo dei ponti e 


strade, membro dell'Istituto. Il 29 del giugno 


scorso fu nominato all'unanimità segretario per- 
petuo dell’Accademia delle scienze. 

Nel 1903 ebbe . iviso con i signori Curie il 
premio Noebel per la fisica. 

Il Becquerel lascia numerosissime opere fisico- 
chimiche. 

Una delle sue scoperte che fece più rumore è 
quella concernente la proprieta di alcune so- 
stanze, tra cui l'uranium, di emettere raggi ca- 
paci di produrre la fosforescenza attraverso i 
corpi opachi. | 


E. MASCART 


A pochi giorni di distanza dalla morte di 
H. Becquerel, é venuto a mancare, dopo lunga 
malattia, E. Mascart, illustre cultore della fisica 
e della meteorologia. 

Egli era nato nel 1837: nel 1864, dopo studi 
brillanti, fu addottorato in scienze. Nel 1878 fu 
nominato Direttore dell'Ufficio centrale di me- 
teorologia, e solo nello scorso anno si era di- 
messo da questo ufficio che resse con grande 
amore. 

Il Mascart fu anche valente professore: si de- 
dicò anche ai progressi della elettricità, e pub- 
blico dei trattati tra cui: Traité d'electricilé sta- 
lique e Leçons sur  l'electricild. et magnetisme in 
collaborazione col Joubert. 


ITALIA ED ESTERO 


Concorsi a premio. — Presso la sede del- 
lAssociazione degli Industriali d'Italia per preve- 
nire gli infortuni del lavoro si è riunita in que- 
sti giorni la Commissione composta dei signori: 
dott. Gisbert Kapp, professore all'Università di 
Birmingham, presidente, e dei signori ingegneri: 
Barzanò, Dina, Ferrini, Forlanini, Gregori, Se- 
menza, per giudicare sui concorsi a premio in- 
ternazionali che l'Associazione aveva, sino dal 
1906 indetti per due problemi difficilissimi che 
riguardano la sicurezza delle persone. 

Come già pubblicammo a suo tempo, uno dei 
concorsi (A) rifletteva un apparecchio atto a 
prevenire gli accidenti che possono derivare da 
un contatto fra i due circuiti primario e secon- 
dario di un trasformatore elettrico e l'altro (B) 
una disposizione intesa ad impedire la rotazione 


delle manovelle di un argano o di una gru du- 
rante la discesa del carico. 

Il primo quesito ha avuto una fn scluzione, 
pel secondo la soluzione è stata avvicinata da 
più di un concorrente, e resa completa da un 
bel tipo di gru presentata dal signor ing. Adolfo 
Nathan che volle essere considereto fuori con- 
corso. 

In seguito a ció la Commissione, in merito 
al concorso del trasformatore, assegnò il premio 
di lire 8,000 e medaglia d'oro al signor ing. Ar- 
cioni, nonché una medaglia d'oro di beneme- 
renza al signor ing. Coltri e una d'argento al 
signor Scotuzzi. 

Per il secondo concorso, la Commissione de- 
cise di incoraggiare i signori: Cotechini, Filip- 
peschi, Peri, Povinelli e Prina, ciascuno con lire 
300 e medaglia d'argento, il signor Peters con 
medaglia d'argento. 

Questo risultato, importantissimo per le ap- 
plicazioni che potranno derivare, è tanto più no- 
tevole se si pensa che il problema proposto per 
prevenire gli infortunii dovuti al contatto del 
circuito ad alta con quello a bassa tensione era 
ritenuto insolubile anche da tecnici distintissimi, 
aggiunge un titolo di benemerenza non lieve 
alla fiorentissima Associazione. 


Fabbricazione elettrica del vetro. — 
La Siemens e Halske ha recentemente brevet- 
tato un processo per ottenere del vetro di buona 
qualità in modo assai più economico e più 
semplice di quel che si fa coi metodi ordinari. 

La temperatura necessaria a questa forma- 
zione si ottiene facendo circolare delle correnti 
alternate, generate per induzione, in una massa 
di vetro già fuso. Questa temperatura può es- 
sere regolata facilmente in modo da ottenere la 
fluidità necessaria; d'altra parte i movimenti 
della massa sotto l'azione della corrente sembra 
diano sicuro affidamento di perfetta omogeneità 


.così che la massa non contiene bolle d'aria. Fi- 


nalmente un forno di questo genere presenta il 
vantaggio di dar luogo ad una radiazione di ca- 
lore relativamente molto piü bassa di quella 
dei forni ordinari. 

Il forno per la fabbricazione elettrica del vetro 
è analogo ai forni ad induzione usati in elettro- 
metallurgia. Le operazioni di fusione e di raffi- 
namento possono venir eseguite nello stesso 
forno. 


Pesca abusiva mediante l'elettri- 
cità. — Sul canale di Teltow in Germania, 
nel quale viene esercitato il rimorchio con la 
elettricità dei cattivi soggetti hanno pensato di 
procurarsi delle pesche abbondanti, usufruendo 
della corrente elettrica del filo di alimentazione 
della linea di rimorchio. Basta legare al filo di 
alimentazione un conduttore e di immergere nel- 
l’acqua l’estremità di questo ultimo: tutti i pesci 
che si trovano entro il raggio di una diecina 
di metri, sono immediatamente colpiti da para- 
lisi e si lasciano facilmente prendere con una 
reticella. 

Questo mezzo abusivo di pesca, ripetuto pa- 
recchie volte, sembra abbia contribuito a spo- 
polare in gran parte le acque del canale. 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
L’ Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 18, 1908. 
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Anxo XVII. 


ROMA. 1° Ottobre 1908 


SOMMARIO : Carico ammissibile nei cavi e condutture a funzionamento inter- 
mittente: E. 8. — Sugli indicatori di fase: Ing. Giusxrer Larori — Nuovi 
sistemi te'egrafici celeri Sistema telegrafico nutomatico stampante Murray: 
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CARICO AMMISSIBILE NEI CAVI E CONDUTTURE 


a funzionamento intermittente 0) 


Come le macchine elettriche, così le 
condutture sono soggette molte volte, nella 
pratica, a carichi variabili od intermittenti 
che rendono il regime del loro funziona- 
mento, rispetto alla sopraelevazione di 
temperatura sull'ambiente, molto diverso 
da quello relativo al funzionamento nor- 


male. Però mentre per le macchine ё fa- ` 


cile a determinarsi preventivamente eda 
controllare collo sperimento la tempera- 
tura finale, dopo un periodo di esercizio 
intermittente, la cosa è press'a poco im- 
possibile per le condutture. Le norme che 
stabiliscono, in base ad una data sopra- 
elevazione di temperatura, l'intensità mas- 
sima di corrente che puó attraversare una 
conduttura, sono indeterminate al riguardo 
del funzionamento intermittente. Le nuove 
prescrizioni della Associazione degli Inge- 
gneri. elettrotecnici tedeschi per condut- 
ture isolate non sotterranee si esprimono 
al riguardo come segue (2): : 

< Per funzionamento intermittente la in- 
tensità di corrente può essere aumentata 
a volontà sui valori indicati dalla tabella; 
finchè la sopraelevazione di temperatura 
risultante non supera quella corrispon- 
dente alla tabella stessa per il funzio- 
namento continuo ». 

Per i cavi sotterranei si prescrive che: 

« Le intensità di corrente indicate nella 
tabella non debbono essere superate che 
per esercizio con carichi rapidamente va- 
riabili come per es. grue, ascensori e 
simili ». 

Non è pertanto possibile di fissare re- 
gole al riguardo, neppure sotto la forma 
di un aumento percentuale delle intensità 
di corrente corrispondenti al funziona- 
mento continuo. 


E. Oelschliger (3) ha trattato già la 
teoria del funzionamento intermittente in 
modo esauriente, e le sue deduzioni pos- 
sono applicarsi senz'altro anche ai cavi 
ed alle condutture. Oelschliger parte dalle 
ipotesi che le curve di riscaldamento e 
del raffreddamento siano curve esponen- 
ziali per cui valgono le equazioni: 


т 

E TNT 
Ti 
pTig-— 


t 


Essendo t la durata del periodo; т lo 
aumento di temperatura, Т la cosidetta 
costante del tempo; tm la massima so- 
praelevazione di temperatura ammissibile, 
La costante del tempo è una grandezza 
caratteristica del riscaldamento, il cui va- 
lore dipende dalla massa G; dal calore 
specifico S; dalla superficie irradiante F, 


e dal coefficiente di conducibilità C; in 
particolare T — d 

La determinazione di T si puó ricavare 
dalla curva del riscaldamento con una 
semplice costruzione geometrica. Per po- 
tere estendere la teoria dell'Oelschliger 
sui cavi, Арх si occupò di determinare 
sperimentalmente se le curve di riscalda- 
mento dei cavi potessero pure rappresen- 
tarsi con funzioni esponenziali. 

Questa analogia è sufficiente che si 
estenda alla prima parte delle curve, cioé 
al tratto ascendente. 

Da una seric di curve di riscaldamento 
determinate sperimentalmente, l'Apt ri- 
tiene che la legge esponenziale sia in modo 
sufficiente osservata. 

Nella fig. 292, relativa a un cavo di 150 


i na 
TE 


тта. per 700 volt, le linee punteggiate 
sonostate ricavate sperimentalmente, men- 
tre le linee a tratto pieno rappresentano 
landamento della corrispondente curva 
esponenziale. | 

A conferma della esattezza delle deter- 
minazioni sta la circostanza che per le 
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Fig 292. 


diverse intensità di corrente si ottiene la 
medesima costante del tempo. 
T= 0,5 ore= 30 minuti. 
Le curve logaritmiche sono rappresen- 
tate per Tm = 44 dalle espressioni 


44 
t—3o ln ——— 
P guri 
| Ba 
t == 44 \ 1 —e 30 
e per tm = II da 
II 
( ——30ln-—-— 


Le determinazioni eseguite su un cavo 
trifase 3 X 240 mmq. 700 volt e su un 
cavo trifase 3 X 25 mm. 700 volt hanno 
indicato rispettivamente come costante del 


(1) Apt. E. T. Z. 16 aprile 1908. — (2) Normalien Vorschriften und Leitsätze des V. D. E., 1907. — (3) E. T. Z, 1900, pag. 1058. - 
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tempo 7 = $52 minuti e T — 14 minuti, 

I valori di tali costanti dimostrano come 
in eguali circostanze la costante di tempo 
cresca rapidamente colla sezione, ciò che 
risulta pure dalla espressione di 7, poichè 


G 
il rapporto 7 cresce pure rapidamente 


colla sezione. 

‘Per i conduttori isolati per impianti in- 
terni non si possono invece attribuire alle 
curve di riscaldamento le ipotesi fatte per 
i cavi. 

Se indichiamo con p il rapporto 
Massima inl.di corr. per funzionamento intermiiti. 
Massima inl. di corr. per funzionamento continuo 
la durata del carico intermittente con a; 
e la durata di un periodo completo di eser- 
cizio (comprendente la somma del tempo 
di carico e di quello di raffreddamento) 
con P; sussiste la seguente equazione: 


BU md. ud 
i-—In b'— e T (р — 1) 


: SINE М P, 0 
Se si portano, per i diversi valori di F 


in un sistema di coordinate i valori del 
fattore di sopraccarico p come funzione di 


27 si ottiene la serie di curve della fig. 293 


da cui si può dedurre il valore di ó per ogni 
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Fig. 395. 


forma possibile di esercizio, e quindi mol- 
tiplicando questo fattore per la massima 
intensità di corrente di regime, si ricaverà 
quella corrispondente al funzionamento in- 
termittente. 

L'Apt nota come il valore f dipenda 
non solo da quello di a, Res Pa ca- 


rico, ma pure da quelli di P “edi > ca- 


ratterizzanti la natura dell esercizio e le 
condizioni di raffreddamento del condut- 
tore. 


А А " . 1 . a 
Si noti come per valori di — minori 


P 
di 0.5, cioè per condizioni di funziona- 
mento tali che il periodo di riposo sia 
eguale a quello di esercizio, le possibili 
incertezze nella determinazione della co- 
stante del tempo non hanno grande in- 
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fluenza nel valore di f e si possono ap- 
plicare per le condutture isolate per im- 
pianti interni, gli stessi valori della co- 
stante del tempo che per cavi sotterranei 
ad un conduttore. 


Nelle tabelle che seguono sono raccolti ` 


per cavi sotterranei a un solo conduttore 
od a più conduttori, per condutture di in- 
stallazione, i valori della massima inten 
sità di corrente ammissibile, calcolata sia 
in base alla costante del tempo come in 
base alla media dei quadrati delle intensità 
di corrente lungo il periodo P (come si usa 
talora calcolare in modo approssimativo, 
e due condizioni di esercizio più frequenti. 
TABELLA I. 
Cavo a un conduttore fino a 700 volt. 


Massima intensita in ampere 


+ 9. Calcolato Calcolato 
ё š rer -5 — per -5 mo. 
= : (21e am min, e a = 1 min. 
è t dalla dalla dalla dalla 
$ à costante media costante media 
del dei del dei 
tempo quadrati tempo quadrati 
I 24 32 34 44 54 
1.5 31 42 44 57 69 
2.5 41 55 58 77 92 
4| 55 75 78 105 125 
6 | 70 95 99 135 160 
10 | 95 130 135 185 210 
16 | 130 180 185 260 290 
25 | 170 235 240 350 350 
35 | 210 29$ joo 435 470 
$0 | 260 365 370 450 580 
70 | 320| 445 455 680 20 
95 | 385] 540 550 830 60 
120 | 450 635 640 970 1010 
150 | s1o 20 720 1100 | 1140 
185 | 575 10 810 1250 | 1280 
240 | 670 950 950 1450 1500 
310 | 785 | 1110 1110 1710 1750 
400 | 910 | 1280 1280 1990 | 2040 
500 |1035 | 1460 1460 2270 | 2310 
625 |1190| 1680 1680 2620 2660 
800 |1380| 1950 1950 3030 | 3090 
1000 |1585| 2240 2240 3480 | 3650 
TABELLA Il. 


Cavi a tre conduttori fino a 700 volt. 


Massima intensità in ampere 


e 3 Calcolato Calcolato 
E E a a 
= š Per p o 0:5 Per -p = 0.2 
S ° ea=imn. € a = I min. 
$ 3 | dalla dalla dalla dalla 
A « costante media costante media 
del dei del dei 
tempo quadrati tempo quadrati 
4| 37 $I 52 72 83 
6| 47 65 67 92 105 
го | 65 90 92 130 145 
16 | 8; 120 120 175 [90 
25 | 110) 155 155 230 245 
35 | 135 190 190 285 300 
$0 | 165 | 230 23j 355 370 
70 | 200 280 285 40 445 
95 | 240] 340 340 520 535 
120 | 280| 395 395 610 | 630 
150 | 315] 445 445 690 | 700 
185 | 360] slo 510 790 800 
240 | 420) 590 $90 930 940 
310 | 490| 690 690 logo | 1100 
400 | 570) 810 810 1270 1280 


TABELLA III. 
Condutture per impianti interni. 


Massima intensità in ampere 


di 3 Calcolato Calcolato 
Ë È per È = 0.5 рег =. = 0. а 
а | 8 MES UM 
= а e a = 1 min. e a = t min. 
Š € dalla dalla dalla dalla 
& « | costante media costante | media 
del dei del dei 
tempo quadrati tempo quadrati 
I 11 1$ 16 20 2$ 
1,51 14 19 20 26 31 
2.5] 20 27 28 38 45 
4| 25 34 35 48 56 
6 | 31 42 44 59 
10 | 43 $9 61 84 96 
I 75 105 105 150 170 
25 | 100 140 140 205 225 
25 | 125 175 180 260 280 
so | 160 225 225 340 360 
70 | 200 280 285 425 445 
9$ | 240 335 340 $20 $40 
120 | 280 395 400 610 630 
150 | 325] 455 460 710 730 
185 | 380 $30 $40 830 850 
249 | 450 630 640 980 | 1000 
310 | 540 760 760 1180 | 1200 
400 | 640 900 900 1400 1430 
500 | 760| 1070 1080 1670 1700 
625 | 580| 1240 1240 1930 1970 
800 |to$0| 1490 1490 2310 | 2350 
1000 |1250| 1770 1770 2750 | 2800 


I valori ricavati secondo i due sistemi 
sono sufficientemente vicini, per cui si può, 


per valori maggiori di + e per grandi 


costanti di tempo, applicare la regola delle 
medie dei quadrati con sufficiente appros- 
simazione. In generale è però necessario 
di determinare il fattore di sopraccarico 


mediante le costanti del tempo. 
E. S. 
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SUGLI INDICATORI DI FASE 


Ho letto con interessamento l'articolo 
dell'Ing. Guido Zevi nel n. r: dell'Elettri- 
cista ove sono chiaramente esposti i di- 
versi sistemi usati per mettere in paral- 
lelo 2 alternatori. 

Convinto che il miglior sistema è l'au- 
tomatico che evita gli errori, ma che non 
può però generalizzarsi, sia pel costo, sia . 
per le complicazioni che porta nei quadri, 
ne deriva cheil metodo ottico o delle lam- 
pade di fase sarà sempre quello piu in suo. 

ll metodo ottico porta due sistemi op- 
posti d'indicazione, cioé il cosi detto ame- 
ricano nel quale il momento del sincro- 
nismo é dato dallo spengersi delle lam- 
padine di fase, e l'altro usato sopratutto 
in Germania, in cui il sincronismo è dato 
dalla massima accensione delle lampadine 
suddette. 

A mio modo di vedere il sistema ame- 
ricano è poco pratico, е non posso spic- 
gare questa predilezione degli elettricisti 


\ 


americani, se non per un malinteso mi- 
soneismo. 

Il fatto che tutte le case di Germania 
hanno adottato degli apparecchi che in- 
dicano il momento di chiudere l'interrut- 
tore per l'accoppiamento in, parallelo di 
due alternatori, mediante l'accensione di 
una e più lampadine dovrebbe pur far ri- 
flettere gli elettricisti italiani, alcuni dei 
quali si ostinano nel sistema così detto 
della fase spenta. 

Senza stare a discutere la grande im- 
portanza che ha la messa in parallelo di 
due alternatori, specialmente se di grande 
potenza, basta considerare che ogni ac- 
coppiamento fatto anche poco fuori di fase, 
dà un urto alle macchine che si ripercuote 
su tutto l'altro macchinario accoppiato agli 
alternatori; urto vero e proprio tanto più 
forte quanto piu la differenza di fase è 
grande. 

L'accoppiamento perfetto deve farsisenza 
che gli strumenti diano segni di correnti 
di compenso, o come si suol dire in gergo, 
senza che gli amperometri saltino. 

Ma questo si ha solo quando le tensioni 
delle macchine da accoppiare sono esat- 
tamente identiche ed il sincronismo è per- 


fetto, cioè quando l'eguaglianza delle fasi. 


` 


è matematicamente esatta. 

L'indicazione a lampada spenta non può 
assolutamente riuscire esatta e lo spiego 
brevemente. 

In generale le lampade di fase funzio- 
nano ad una tensione che si aggira sui 
100 volt, per cui la lampadina non co- 
mincia a mostrare il filamento rosso che 
verso i 35 volt, quindi dai 30 volt a zero 
la lampada è sempre spenta. 

Poichè col sistema americano Ja massi- 
ma accensione si fa quando le macchine 
sono in opposizione di fase, cosi lo spe- 
gnimento delle lampade di fase & com- 
pleto anche quando lo spostamento delle 
due macchine è di 1/3 di fase circa. 

Chi fa il parallelo con questo sistema 
bisogna che giuochi di memoria, calco- 
lando il tempo passato da una fase accesa 
alla successiva e cercando di colpirela metà 
di questo intervallo. Se esso è relativa- 
mente lungo la memoria non serve più e 
l'accoppiamento si fa a casaccio. 

Così non avviene col sistema opposto, 
cioè quando il sincronismo è indicato dalla 
piena accensione delle lampade. 

Un occhio sperimentato può calcolare 
la differenza di 2 o 3 volt sull'accensione 
di una lampada, per cui l'occhio segue 
chiaramente l'avvicendarsi delle fasi fino 
al punto culminante del parallelismo. 

Non cosi con la lampada spenta. 

ll buio non ha graduazioni e il fila- 
mento resta nero tanto quando le mac- 
chine sono in sincronismo, quanto per lo 
meno ad 1/4 di differenza di fase. 
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Nessuna indicazione adunque del mo- ` 


mento esatto di chiudere gli interruttori, 
e l'accoppiamento è fatto a tentoni. 

Se gli alternatori sono di piccola po- 
tenza ed a tensioni non troppo elevate, 
la corrente di compenso porta assai pre- 
sto le macchine al sincronismo, ma se 
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come avviene usualmente le lampadine 


sono montate su trasformatori, 1/4 di pe- 


riodo può corrispondere negli alternatori 
ad uno squilibrio di migliaia di volt, ed il 
parallelo fatto senza esattezza può diven- 
tare disastroso. 

Ing. Giuseppe LEPORI. 
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. NUOVI SISTEMI TELEGRAFICI CELERI 


Sistema telegrafico automatico stampante Murray 


Cenni storici. — ll sistema telegrafico 
Murray, la cui applicazione va ora diflon- 
dendosi specialmente sopra lunghe linee, 
ha una curiosa origine. 

L'inventore, Donald Murray, nacque 
nella Nuova Zelanda, e nei primi anni 
della sua giovinezza si occupò esclusiva- 
mente di agricoltura. 


Più tardi divenne girnalista e si recò 


a Sydney (Australia). l'u durante questo 
periodo di tempo che egli ideó un con- 
gegno, il quale permetteva di manovrare 
automaticamente la macchina /ynotife per 
mezzo di una zona di carta perforata. 

Costruì un modello di questo congegno, 
che fu utilizzato come macchina per stam- 
pare. Poco dopo l'inventore fu chiamato a 
New-York dalla Postal-Telegraph Cable 
Co., con l’incarico di studiare la possibi- 
lità di convertire la sua macchina primi- 
tiva in un telegrafo stampante. Ebbe così 
il modo di costruire un nuovo apparato 
telegrafico automatico e stampante, ba- 
sandosi sulla sua macchina originale, la 
quale era destinata a scopi completamente 
diversi. | 

Nel 1901 il signor Murray si recò in 
Inghilterra per sottomettere il suo sistema 
all'esame del Post Office, e l'anno ap- 
presso andò in Germania. Dopo una lunga 
serie di interessantissimi esperimenti, egli 
perfezionò il suo sistema, e nel 1906 fece 
i primi impianti. L'apparato Murray fu 
allora impiantato in Inghilterra tra Lon- 
dra e Dublino, in Germania tra Berlino 
ed Amburgo, in Austria tra Vienna e Praga, 
in Russia tra Pietroburgo e Kazan e tra 
Pietroburgo e Mosca, nella Svezia tra 
Stoccolma e Gothenburg, nelle Indie tra 
Calcutta e Bombay. 

L'Amministrazione dei telegrafi russi 
sta ora sperimentando il sistema Murray 
tra Pietroburgo ed Irkutsk. Questa linea, 
che sarà il più lungo circuito telegrafico 
servito da un apparato stampante, ha una 
lunghezza complessiva di circa 6000 kilo- 
metri, costituiti da semplice filo di ferro. 

Principio generale. — Il sistema Mur- 
ray è un telegrafo automatico nel quale 
i telegrammi si ricevono stampati sopra 


un foglio di carta, come nel sistema Row- 
land. A differenza di tutti gli altri tele- 
grafi stampanti, il sistema Murray non 
richiede il sincronismo tra l'apparecchio 
di trasmissione e quello di ricevimento, e 
per questa caratteristica il suo funziona- 
mento riesce molto più perfetto e sicuro. 

Analogamente a quanto avviene per 
tutti i sistemi automatici, i telegrammi 
vengono prima trascritti sopra una zona 
di carta perforata, per mezzo di un con- 
gegno simile ad una ordinaria macchina 
da scrivere (fig. 294 © 295). 

La zona viene poi passata sopra un tra- 
smettitore automatico (fig. 296), il quale 
invia automaticamente sulla linea delle 
emissioni positive e negative di corrente, 
in corrispondenza ai fori della zona di 
carta, e quindi alle lettere da trasmettersi. 
La velocità di trasmissione è di circa 720 
lettere per minuto. 

Alla stazione di ricevimento le diverse 
emissioni di corrente, trasmesse dall'altra 
stazione, provocano il funzionamento di 
alcuni elettromagneti, 1 quali, per mezzo 
di altri organi secondari, determinano la 
riproduzione di una zona perforata del 
tutto identica a quella di trasmissione. 
Questa zona di ricevimento passa poi at- 
traverso un meccanismo (fig. 297 e 298), 
il quale traduce automaticamente le di- 
verse combinazioni di fori in altrettante 
lettere, e determina la stampa dei tele- 
grammi ricevuti sopra appositi moduli. 

E` evidente che la stessa zona può es- 
sere utilizzata per ritrasmettere i tele- 
grammi sopra un'altra linea, facendo uso 
di un trasmettitore automatico simile a 
quello adoperato nella prima stazione. 

Si comprende allora come, con un op- 
portuno numero di stazioni intermedie di 
ritrasmissione, il sistema Murray, possa 
funzionare benissimo sopra linee di una 
lunghezza molto considerevole. 

La pratica ha dimostrato che occorre, 
in generale, una stazione di ripetizione 
ogni mille chilometri; sarebbe quindi forse 
possibile impiantare un apparato Murray 
tra Milano e Palermo, con una sola sta- 
zione di ripetizione. 
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La stessa zona di carta perforata di ri- 
cevimento potrebbe inoltre servire per ri- 
trasmettere automaticamente i telegrammi 
alle direzioni dei giornali di una stessa 
città. 

Il signor Murray pel suo telegrafo stam- 
pante adopera un alfabeto molto simile a 
quello Baudot, il quale è il più breve di 
tutti gli alfabeti telegrafici finora cono- 
Sciuti. 

A ciascuna lettera corrispondono cinque 
emissioni di corrente, alcune positive ed 
altre negative, e le singole lettere si ot- 
tengono con le diverse combinazioni che 
si possono formare con i cinque segnali 
elementari. 

La scelta dell'alfabeto Baudot in questo 
caso é stata molto opportuna, non solo 
per la sua eccezionale brevità, che per- 
mette di ottenere un maggior rendimento, 
ma anche per la sua uniformità. 

Infatti, poichè tutti i segnali corrispon- 
denti alle diverse lettere hanno la mede- 
sima lunghezza, il perforatore a tastiera 
riesce molto semplice e permette anche 
di ottenere facilmente la correzione degli 
errori. 

Per mezzo dell'abbassamento di un ta- 
sto speciale del perforatore, ed analoga- 
mente a quanto avviene nelle ordinarie 
macchine da scrivere, la zona di carta 
perforata puó essere ricondotta indietro 
di una porzione corrispondente alla lun- 
ghezza di una le'tera. 

Quando il telegrafista ha abbassato er- 
roneamente un tasto ed ha impresso sulla 
zona una lettera falsa, egli puó ricon- 
durre indietro la zona di carta, cancellare 
la lettera sbagliata, ed imprimere un'al- 
tra lettera. | 

Il segnale di correzione può essere auto- 
maticamente ripetuto sei volte consecutive 
e quindi si ha la possibilità di cancellare 


in un istante una intera parola di sei lettere. 


Tutte queste operazioni possono effet- 
tuarsi quasi istantaneamente; si può quindi 
cancellare una intiera parola in pochi se- 
condi. 

Per mezzo di una ingegnosissima dispo- 
sizione, si fa in modo che nessuna trac- 
cia della correzione e nessuno spazio in 
bianco venga riprodotto sul telegramma 
stampato, in corrispondenza alla correzione 
effettuata sulla zona di trasmissione. 

Vengono così completamente eliminati 
tutti gli inconvenienti che si riscontrano, 
generalmente, nei sistemi telegrafici con 
ricevimento a foglio. : 


Perforatore. — L' apparecchio per la 
perforazione dei telegrammi è rappresen- 
tato dalle figure 294 e 295. La figura 294 
rappresenta il perforatore completo, la fi- 
gura 295 rappresenta .lo stesso apparec- 
chio senza coperchio. 
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Le sue parti essenziali sono: la tastiera, 


che è molto simile a quella delle ordina- 


rie macchine da scrivere, ed il congegno 
di perforazione propriamente detto, costi- 
tuito da un elettromagnete e da una leva 
a cinque punzoni. 

L'abbassamento di un tasto, determina 
il funzionamento elettrico e meccanico del 
congegno di perforazione; viene così im- 
pressa automaticamente sulla zona perfo- 
rata la combinazione di fori corrispondente 
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Fig. 294. 


ad una determinata lettera, senza bisogno 
di uno sforzo da parte del telegrafista. La 
perforazione dei telegrammi riesce quindi 
poco faticosa e molto rapida, contraria- 
mente a quanto avviene per l'apparato 
Wheatstone. 

Nella fig. 295 si può facilmente vedere 
a destra il tasto che serve a ricondurre 


Fig. 295. 


in dietro la zona lettera per lettera, quando 
Occorra effettuare una correzione. Questa 
viene eseguita mediante l'abbassamento 
di un altro tasto speciale (letter-shiftkey), 
il quale, imprimendo sulla zona cinque 
fori, annulla qualsiasi combinazione che 
fosse stata precedentemente perforata. 

Alla combinazione di cinque fori non 
corrisponde nessun segnale dell'apparec- 
chio stampante di ricevimento, quindi 
nessuna traccia di correzione rimane sul 
foglio stampato. La suddetta combinazione 
viene inoltre utilizzata per effettuare il 
passaggio dalla stampa delle cifre a quella 
delle lettere. 

La zona perforata presenta delle linee 
trasversali che dividono ciascuna lettera; 


il telegrafista puó quindi leggere facil- 
mente la zona per verificare l'esattezza 
della perforazione. 

In qualche pertoratore il Murray ha ag- 
giunto uno speciale congegno che stampa, 
al disotto della .perforazione, la lettera 
corrispondente. 3 

Per il funzionamento dell'elettromagnete 
di perforazione si richiede una f. e. m. di 
110 volt, ed il consumo di corrente è 
relativamente tenue, essendo in ragione 
di 1/30 circa di ampére per ogni lettera 
perforata. 

Per dare una idea della facilità della 
perforazione e della velocità che puó es- 
sere raggiunta nel maneggio della tastiera 
Murray, citeró il seguente esempio: 

A Berlino un telegrafista, in due setti- 
mane, si rese pratico della perforazione 
Murray e raggiunse la velocità di 120 let- 
tere al minuto. 

Dopo parecchi mesi di pratica lo stesso 
telegrafista riusci a perforare 436 lettere 
al minuto. 


Trasmettitore automatico, — ll trasmet- 
titore automatico Murray ha lo scopo 
di tradurre, in emissioni positive e nega- 
tive, i segnali convenzionali trascritti sulla 
zona di carta perforata sotto forma di di- 
verse combinazioni di fori. 

Esso é costituito essenzialmente di due 
parti, e cioè del motore e del trasmetti- 
tore propriamente detto (collector). 

Come abbiamo già visto, nel sistema 
Murray,a ciascuna lettera, corrispondono 
cinque emissicni di diverso senso. Ai fori 
della zona corrispondono delle emissioni 
di un determinato senso (per esempio po- 
sitive), ed alle altre parti non perforate, 
delle emissioni di senso inverso, cioè ne- 
gative. 

Il Murray, per diminuire 
bile il numero dei segnali 
tere sulla linea, fa in modo che ad una 
serie continua di fori non corrisponda 
una serie di altrettante emissioni positive, 
ma una emissione unica avente una du- 
rata eguale alla somma delle singole emis- 
sioni elementari. Ed analogamente, ad una 
serie di spazi non perforati fa corrispon- 
dere una unica emissione negativa, equi- 
valente alla somma delle singole einis- 
sioni negative. 

Questo sistema permette di rendere più 
semplice il meccanismo del trasmettitore 
e di ottenere un funzionamento più sicuro. 

Vedremo, in seguito, come i segnali 
continui di diversa durata vengano, negli 
organi di ricevimento, suddivisi nei loro 
segnali elementari. 

Per la sua costruzione 1] trasmettitore 
automatico Murray (fig. 296), non dif- 
ferisce. sensibilmente dal trasmettitore 
Wheatstone; anzi si può dire che esso 
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costituisca una semplificazione di questo 
ultimo. | 

Il meccanismo ed il funzionamento elet- 
trico è rappresentato dalla fig. 299 (col- 
lector). 


Fig. 296. 


Come si vede dalla figura, nel trasmet- 
titore Murray vi è l'ordinaria ruota den- 
tata Wheatstone rs, la quale, ingranando 
sui fori della linea mediana, comanda il 
movimento di traslazione della zona per- 
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forata. In luogo dei due aghi usati nel 
sistema Wheatstone, abbiamo qui il solo 
ago I, essendo le combinazioni dei fori 
situate sulla medesima linea. 

L'ago è messo in movimento dalla leva 


Fig. 293. 


orizzontale 3, comandata da un'altra leva 
verticale 5, la quale può oscillare intorno 
al suo centro 4. Questa leva riceve il 
moto oscillatorio per mezzo dell' eccen- 
trico 5 e della biella 6. 

La leva orizzontale porta, nella sua 
parte inferiore, un dente 7, i] quale, per 
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mezzo di una molla a spirale, è mante- 
nuto aderente alla coppiglia 8, situata 
sulla leva verticale. Per conseguenza le 
oscillazioni di questa leva vengono tra- 
smesse a quella orizzontale e quindi al- 
l'ago, il quale sarà sollecitato da un moto 
vibratorio. 

L'estremità libera 9 della leva orizzon- 
tale è situata tra le estremità di due bracci 
ro ed rr fissati alla leva di contatto 13. 

Il nottolino 77, come nell'automatico 
Wheatstone, costringe la leva a mante- 
nersi in contatto con una delle due viti 
18 o 19. 

Quando l'automatico é in funzione,l'ago 
oscilla al disotto della zona, descrivendo, 
con l'estremità non libera, l'arco trat- 
teggiato 16. 

L'asse dell’ eccentrico ç gira con una 
velocità dieci volte maggiore a quella del- 
l’asse della ruota r5, la quale ha dieci denti. 

Si vede dunque 
che, mentre la zo- 
na avanza di una x = 
porzione eguale " 
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dall'ago, si abbassa con la sua estremità 
di sinistra, ed urta con l'altra estremità 
il braccio ro, il quale spinge la leva di 
contatto contro la vite тд. Si interrompe 
così la primitiva emissione e viene inviata 
sulla linea una emissione di senso con- 
trario (per esempio negativa о spacing 
currenl). 

Se nella oscillazione successiva l'ago 
incontra un altro intervallo non perforato, 
la leva permane sul contatto 78. Si invia 
così, per una serie di segnali uguali, una 
emissione continua, la quale dura finché 
l'ago non trova un nuovo foro. 

Si vede dunque che, nella trasmissione 
Murray, si effettuano tante inversioni di 
corrente quante sono le variazioni che si 
incontrano sulla zona perforata; indicando 
con la parola varzazione il passaggio da 
una serie di fori ad una serie di intervalli 
non perforati, e viceversa. 
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all' intervallo tra 
due fori della linea 
mediana, l'ago 
compie una oscil- 
lazione completa. 

Se in un deter- 
minato momento, 
la zona períorata 
presenta un foro, 
nulla si oppone al 
movimento dell'a- 
go, il quale compie 
la sua oscillazione. 
Allora la leva oriz- 
zontale, potendo 
seguire tutti i mo- 
vimenti di quella 
verticale come se formasse con essa un 
sol pezzo rigido, va ad urtare con la sua 
estremità libera il braccio rr e spinge la 
leva di contatto verso la vite 18. Si deter- 
mina così l’invio di una corrente di un 
determinato senso. per esempio positiva, 
o, come la chiama il Murray, marking 
current. 

Se, nella oscillazione successiva, l'ago 
incontra un altro foro, sono ripetute le 
stesse operazioni; però la leva di contatto 
si mantiene permanentemente sulla vite 18 
Sicché, ad una serie di fori corrisponde 
una emissione di corrente continua di un 
determinato senso, la cui durata dipende 
dal numero dei fori che costituisce la serie. 

La posizione della leva di contatto non 
cambia finché la zona non presenta alla 
punta dell'ago un intervallo non perforato. 
In questo caso l'ago, incontrando la zona, 
non può compiere la sua oscillazione. La 
leva orizzontale non può allora seguire 
nel movimento la leva verticale, e, spinta 


Fig. 299. 


Il trasmettitore è messo in movimento 
da un motore, costituito essenzialmente 
da una ruota fonica di La Cour. 

Una lamina vibrante 23 invia alternati- 
vamente degli impulsi di corrente nei due 
magneti 24 € 25 del motore, i quali man- 
tengono costantemente in rotazione l'ar- 
matura dentata 26. Questa armatura pone 
in movimento la ruota rç e l'eccentrico 
5 del trasmettitore. 

L’inerzia dell'armatura è sufficiente per 
la uniformità del moto. Poichè le oscilla- 
zioni della lamina sono isocrone, la velo- 
cità del motore rimane la stessa, pur va- 
riando l'ampiezza delle vibrazioni. 

Ë da osservare che le variazioni di in- 
tensità della corrente che alimenta il mo- 
tore, non causano nessun perturbamento 
e non producono alcuna variazione nella 
velocità. 

Organi di ricevimento. — Alla stazione 
di ricevimento vi sono due apparecchi di- 
stinti, e cioè il ripetitore (distributor) che 
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riproduce una zona perforata perfetta- 
mente analoga a quella della stazione tra- 


smittente, ed il fraduttore (translator) che . 


traduce in lettere stampate sopra un foglio 
di carta, i segnali convenzionali riprodotti 
sulla seconda zona perforata. 

E" evidente che questa seconda zona po- 
trebbe servire per ritrasmettere i tele- 
grammi ricevuti sopra un'altra linea tele- 
grafica. | 

Ripetitore. — ll ripetitore è costituito 
da due relais, da una lamina vibrante e 
da un congegno speciale destinato alla 
perforazione (recorder). 

In pratica le emissioni di corrente, tra- 
smesse sulla linea per mezzo dell'automa- 
tico, passano attraverso un ordinario re- 
lais poralizzato, il cui avvolgimento é 
collegato da una parte con là linea e dal- 
l’altra con la terra. 

Questo relais, che chiameremo relais 
di linea, mette in funzione due altri relais 
locali. Nella fig. 299, per maggior sem- 
plicità e chiarezza, non é stato indicato il 
relais di linea, ed il filo telegrafico è stato 
messo direttamente in comunicazione con 
i due relais 27 e 28. 

Il congegno di perforazione si compone 
di due magneti, e cioé del magnete dei 
fori (punching magnet) e del magnete de- 
gli spazi (spacing magnet). ll primo co- 
manda la leva 29 ed il punzone 30, il quale 
corrisponde all'ago 7 del trasmettitore. 
Esso segue perfettamente tutti i movi- 
menti dell'ago e riproduce così la stessa 
perforazione della zona di trasmissione. 

Facendo funzionare in locale un gruppo 
Murray, si potrebbe vedere che tanto l'ago 
I come il punzone go eseguiscono esat- 
tamente e contemporaneamente gli stessi 
movimenti. ll magnete degli spazi mette 
in moto la zona di carta per mezzo i un 
sistema a scappamento. 

Allo scopo di determinare alternativa- 
mente il funzionamento dei due magneti, 
i loro circuiti si chiudono attraverso i 
contatti 32 e 33 e la lamina vibrante 34, 
la quale è mantenuta in movimento dal 
magnete 35 (vibrator). Quando la lamina 
vibra, vengono inviate alternativamente 
delle brevi emissioni di corrente nel ma- 
gnete dei fori ed in quello degli spazi. 

Però, quando non giunge nessun se- 
gnale dalla linea, un congegno speciale, 
non indicato dalla figura, interrompe il 
circuito del magnete degli spazi per mezzo 
dell'interruttore бо, e determina l'arresto 
della zona di ricevimento. Nel caso invece 
che il trasmettitore automatico sia in fun- 
zione e che quindi dalla linea giungano 
dell'emissioni di corrente, il magnete de- 
gli spazi vibra continuamente e mette in 
movimento la zona di carta, con una de- 
terminata velocità. 


(1) Atti dell'A. E. L Gennaio 1908. 
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Il magnete dei fori, come abbiamo già 
detto, funziona alternativamente con quello 
degli spazi; ma. funziona soltanto nei mo- 
menti in cui il relais di linea, e quindi il 
relais dei fori, è attraversato dalle emis- 
sioni di corrente che corrispondono ai 
fori della zona di trasmissione (marking 
current). Infatti, soltanto in questi casi il 
relais 27, attraendo la sua armatura, deter- 


‘ mina la chiusura del circuito sa magnete 


dei fori. 


Per il perfetto funzionamento dell'ap- 
parato è indispensabile che le vibrazioni 
della lamina 34 siano non solo isocrone, 
ma anche sincrone con le oscillazioni del- 
l'armatura del relais dei fori. 

‘Questo sincronismo tra i diversi organi 
di ricevimento si ottiene con facilità, re- 
golando opportunamente le oscillazioni 
della lamina vibrante. 

AURIO CARLETTI. 
(Continua) 
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AZIONE DELLA CORRENTE ALTERNATA 


sulle lampade ad incandescenza a filamento di tantalio 


Il prof. O. Scarpa ha ultimamente stu- 
diata (1) la questione dell’azione della cor- 
rente alternata sulle lampade ad incande- 
scenza con filamenti di tantalio. | 

È un fatto noto ai pratici che le lam. 


pade con filamenti di tantalio adoperate. 


(a parità delle altre condizioni) con la 
corrente alternata, durano molto meno di 
quando lo sono con la corrente continua. 
Ma la causa rimase fin'ora ignota. 

Studiando alcune lampade a incande- 
scenza, ГА. aveva però già da tempo os- 
servato che nei filamenti metallici (di 
tantalio e di tungsteno) lungamente usati 
con la corrente continua, la superficie di- 
venta rugosa е tradisce l'esistenza di una 
struttura cristallina a cui corrisponde, in 
genere, uno stato di grande fragilità che 
contribuisce certo ad accorciare la vita 
della lampada. 

Ma perchè la corrente alternata ha una 
azione tanto più pronunciata della con- 
tinua? | | 

L'A. nota che fra le cause che facilitano 
la trasformazione dello stato dei metalli da 
amorfo a cristallino, sono specialmente no- 
tevoli le alte temperature e le vibrazioni 
meccaniche (*) E poiché nei filamenti delle 
lampade ]a prima deve evidentemente por- 
tare (a parità del valore efficace della 
corrente) lo stesso contributo, tanto usando 
la corrente continua che l'alternata, os- 
serva che dovrebbe nel nostro caso agire 
pur la seconda, (**) 

Ora il fatto è che nelle lampade a tan- 
talio fra i tratti rettilinei e successivi del 
filamento si esercitano assai intense le 
reazioni elettrodinamiche. 

E che in causa della sua distribuzione 
a zig zag, per cui i tratti successivi ten- 
dono sotto l’azione elettrodinamica a ren- 
dere parallele le loro direzioni, e per 
l'essere distribuiti su una superficie ci- 
lindrica, la risultante di tutte queste forze, 
quali si esercitano su ogni elemento di 
filo, non può mai annullarsi per compen- 


sazione delle componenti, ma deve sempre 
annullarsi con il valore istantaneo della 
corrente. 

E quindi i fili che sono sottoposti al- 


l'azione di queste forze periodiche, e alle - 


reazioni elastiche proprie, devono vibrare 
con una frequenza doppia di quella della 
corrente. 

Per assicurarsi con l'esperienza della 
esistenza e delle entità di tali vibrazioni 
l'A. Һа stabilito una disposizione con cui 
poteva successivamente alimentare una 
di tali lampade con una differenza di po- 
tenziale continua (110 Volt) eguale al suo 
potenziale normale, e con una aliernata 
di egual valore eíficace; e mediante un 
microscopio munito di micrometro ocu- 
lare osservava poi uno dopo l'altro molti 
filamenti quando erano percorsi prima 
dalla corrente continua e subito dopo dalla 
alternata. 

Ha così sempre osservato che la gros- 
sezza apparente del filamento e lungo la 
tesata più che doppia nel secondo caso, 
e la sua immagine più luminosa agli orli; 
ciò che per la persistenza delle immagini 
sulla retina dipende evidentemente da una 
rapida vibrazione trasversale a cui il filo 
è sottoposto. La sua grossezza si man- 
tiene invece invariata, e l'immagine è più 
luminosa nel mezzo, là dove esso ap- 
poggia ai braccetti e più ancora ove è 
saldato agli elettrodi. 

Con la corrente continua esso mantiene 
costante dapertutto la sua grossezza, e la 
sua immagine subisce soltanto uno spo- 
stamento nel primo istante in cui il filo 
vien percorso della corrente. 

L'A. ha ancora notato delle variazioni 
a periodo lento nella grossezza apparente 
de) filo percorso dalla corrente alternata; 
variazioni che certamente dipendono dalle 
interferenze fra le vibrazioni forzate a cui 
il filo è sottoposto e le vibrazioni proprie 
di cui esso è capace. 

Usando delle lampadine tubolari con 
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filamento di carbone, aventi un unico e 
lungo conduttore piegato a U e pur di- 
sposte verticalmente, le vibrazioni assun- 
sero tale un'ampiezza da essere talvolta 
percettibili ad occhio nudo. 

Invece in una lampada Osm:n della fab- 


Fig 300.— Filameoto di tantalio nuovo, 


brica Westinghouse, disposta vertical- 
mente, le vibrazioni apparvero molto mi- 
nori. Ciò che probabilmente dipende dal 
maggior peso del filamento, dalla sua pa- 
stosità che favorisce gli smorzamenti, e 
dalla maggiore simmetria della lampada. 
Ed è interessante di ricordare che tanto 


Pig 301. — Filamento di tantalio usato 250 ore con la е.а. di 
43 periodi. 
i costruttori quanto molti utenti asseri- 
scono che le lampade Osmin hanno ec- 
cellente durata anche con le correnti al- 
ternate (I). 

L'A. ha quindi sottoposte alcune lam- 
pade a tantalio a un lungo funzionamento 
con la corrente alternata della città di 
Napoli (42 periodi), dopo di che ne esa- 
minò con il microscopio i filamenti, con- 
frontandoli coi nuovi e con altri adope- 
rati con la corrente continua. 

Da questi confronti (fig. 300, 301, 302) 
appare evidente l’azione della corrente 
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alternata. Questa anzitutto favorisce l'av- 
vento di una struttura (macrocristallina (?)) 
che è caratterizzata da nette superfici di 
frattura, in generale normali all'asse del 
filo. Poi lo disgrega provocando disloca- 
menti fra le sue porzioni; e per l'ecces- 
sivo sviluppo di calore nelle fratture ne 
favorisce localmente la volatilizzazione e 
quindi causa l'annerimento del bulbo. 

Il filamento usato con la corrente con- 
tinua differisce essenzialmente dal prece- 
dente, benchè la disposizione delle sue 
fratture dimostri in esso lo stesso tipo di 
cristallizzazione; queste, ancora normali 


all'asse del filo, sono ora vicinissime e 


nulli sono ora 1 dislocamenti; cosicchè la 
sua superficie appare molto rugosa. (***) 
Conosciuta così la causa di questo fe- 


. nomeno può sembrar facile la via per 


Fig.302.— Filamento di tantalio usato 400 ore con la c.c. 


migliorare il funzionamento delle lampade 
a tantalio. 

Ma sebbene tutte le disposizioni che 
aumentano il parallelismo e la equidi- 
stanza dei tratti rettilinei del filamento, 
e quelle che ne rendono più differente il 
periodo proprio da quello della corrente, 
faranno certamente diminuire le vibra- 
zioni e quindi il suo disgregamento, è 
chiaro che nessuna permette di eliminare 
in modo completo l' inconveniente, Poichè 
il danno che causano le correnti alternate 
dipende senza dubbio pur dalla pro- 
prietà specifica del tantalio di acquistare 
tanto facilmente lo stato cristallino. 


(*) Nelle idee di Tamman lo stato solido cri- 
stallino costituisce uno stato di vero equilibrio, 
mentre lo stato solido amorfo corrisponde a uno 
stato di falso equilibrio simile a quello delle so- 
stanze soprafuse. E quindi evidente che tutte le 
azioni che producono o facilitano i movimenti 
molecolari devono tendere a sostituire lo stato 
cristallino all'amorfo. 

È poi notevole che il tantalio, come pure il 
tungsteno, il vanadio, il cromo, il molibdeno, 
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ecc., assumcno molto facilmente lo stato cri- 


'stallino. 


(Ж) Il professor G. BonciovannI (Memorie 
dell Accademia di Ferrara - Febbraio 1906) ha 
costruito un frequenziometro fondandosi sulla 
misura delle lunghezze delle onde stazionarie 
delle vibrazioni longitudinali che per effetto di 
una corrente alternata acquistano delle lunghe 
spali da essa percorse. 

Ultimamente, nell'adoperare delle grandi spi- 
rali di rame percorse da una derivazione della 
corrente alternata de!la rete stradale di Napoli 
(150 Volt, 42 periodi) l'A. ha notato la produ- 
zione di un suono simile a quello emesso dalle 
macchine provviste di nuclei di ferro soggetti a 
magnetizzazioni rapidamente variabili. 

In questi ultimi casi, l’origine del fenomeno 
acustico si attribuisce alle vibrazioni meccaniche 
che sono causate dalle forze che sviluppa la ma- 
gnetizzazione dei nuclei; mentre nelle spirali 
ora usate questi mancavano completamente poi- 
ché esse costituivano dei campioni di self indu- 
zione (aventi rispettivamente 112, 490, 628 spire 
di filo di rame di circa 3 mm. di spessore con 
isolamento di cotone, avvolte su un rocchetto 
di legno) ed erano ad art? poste lontane da qua- 
lunque corpo suscettibile di forti magnetizza- 
zioni. 

Nel ricercare l'origine del suono, l'A. osservó 
anzitutto che la sua altezza corrispondeva appros- 
simativamente al doppio della frequenza della 
corrente e che la sua intensità cresceva con la 
corrente secondo una legge molto rapida. 

Sperimentando con le correnti generate da un 
alternatore Siemens a otto poli del quale si può 
variare la velocità mediante una disposizione a 
doppio tamburo conico, trovò che esiste una 
proporzionalità diretta fra la frequenza delle cor- 
renti e l'altezza del sucno. ; 

E quindi, per queste e per altre ragioni, gli 
risultò evidente che l’origine del fenomeno acu- 
stico sta nelle vibrazioni che imprimono al filo 
delle spirali le reazioni elettrodinamiche della 
corrente alternata. 

(#%%) Im una recentissima lettura alla American 
Institution of Electrical Engineers (E. T. Z. xx1x, 
2, 1908) i signori Clayton e Sharp riportarono 
i disegni di alcune loro osservazioni al micro- 
scopio della superficie dei fili, osservazioni che 
ben si accordano con le presenti. E anzi la causa 
quì esposta riceve dalle osservazioni di Clayton 
e Sharp una eccellente conferma poichè avendo 
essi potuto esaminare delle lampade sottoposte 
a correnti di diversa frequenza, ne risultò che 
la disgregazione del filo cresce notevolmente, a 
parità di tempo, con la frequenza. 


++ 


f LA CASA EDITRICE '' L'ELETTRI- 
CISTA ,, SI INCARICA DI PROVVEDERE 
AI PROPRI ABBONATI I LIBRI CHE LORO 
OCCORRONO CON NOTEVOLI SCONTI. 
DIRIGERSI VIA CAVOUR 224 ROMA. 


(1) Il prof, Scarpa ci comunica che lo studio particolareggiato dall'azione della corrente alternata su tali lampade, come su quelle a tungsteno, 


sulle Osram (Auer) ecc. fu da lui già compiuto, e quanto prima ne verranno pubblicati i 


risultati. 
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TRASMISSIONE ELETTRICA DELL'ORA 


mediante le onde hertziane 


Un inventore viennese, Franz Mora- 
wetz, ha ideato un sistema di distribu- 
zione elettrica dell'ora, basato sull'impiego 
di onde hertziane (1). Questo sistema me- 
rita particolare attenzione poiché si diffe- 
renzia dagli altri tentativi finora eseguiti 
in proposito. | 

L'apparecchio del Morawetz resta in 
circuito solamente un secondo. Allorché 
un'onda elettrica qualunque viene a col- 
pire l'apparecchio, questo è messo fuori 
circuito e sotto l'azione di un adatto mec- 
canismo di orologeria vien rimesso in cir- 
cuito soltanto dopo 59 secondi. Ne segue 
che tale apparecchio è capace di ri- 
cevere un segnale solo per la durata 
di un secondo: durante gli altri 59 se- 
condi esso resta insensibile a qualsiasi 
emissione di onde; l'apparecchio non può 
dunque esser messo in azione che una 
volta sola per minuto, sia da un'onda a 
questo destinata, sia da un'onda qualunque. 

Il Morawetz, in collaborazione con Max 
Reithoffer, professore alla Scuola Tecnica 
superiore di Vienna, studiò la maniera 
con la quale si comportano le onde elet- 
triche sopra una grande città e ne trasse 
delle conclusioni per gli apparecchi da co- 
struire e che dovevano utilizzare le onde. 

Nel 1905 fu impiantata una stazione cen- 
trale nell'Istituto Elettrotecnico di Vienna 
e il Consiglio municipale accordò una sov- 
venzione di 3000 lire. 

Anzitutto fu studiata la forma migliore 
da darsi all'antenna per ricevere la più 
grande quantità possibile di energia e si 
constatò che occorreva perciò disporre 
dei fili tra due pali in ferro a traliccio 
posti sul tetto dell'Istituto. Si comincia- 
rono in seguito delle esperienze per de- 
terminare le lunghezze d'onda più favo- 
revoli. Bisognava prevedere tutti gli osta- 
coli che può presentare una grande città 
coi suoi numerosi campanili, le sue cupole 
metalliche, i parafulmini, e inoltre le nu- 
merose colline di Vienna. 

Queste prove mostrarono che si poteva 
lavorare con una lunghezza d'onda di 765 
metri ed ottenere l'inflessione necessaria 
per sormontare le ineguaglianze del ter- 
reno. Nel 1906 fu studiata l'influenza della 
elettricità atmosferica sugli apparecchi e 
furono anche fatte delle osservazioni alle 
due stazioni ricevitrici situate l'una a Drei- 
tensee e l'altra alle officine Siemens-Schu- 
ckert al Praterquai, Si constatò che spesso 
alcune ore prima della formazione delle 
nubi che annunziavano un uragano, si 
verificava un aumento della elettricità 
atmosferica. | 
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Durante l'uragano, che si abbattë con 
forza straordinaria su Vienna il 17 luglio 
1907, il sistema non venne affatto influen- 
zato; malgrado le scariche che si succe- 
devano quasi senza interruzione, gli oro- 
logi mantennero l'ora esatta. Le onde 
emesse dalla stazione centrale (Istituto 
elettrotecnico) potevano distinguersi assal 
chiaramente dalle scintille atmosferiche 
mediante il loro colore al coherer. Verso 
le 7 di sera una violenta scarica colpì il 
palo dell'antenna, e senza produrre guasti, 
raggiunse la terra attraverso il parafulmine. 
In quel giorno si ebbe la prova dell’in- 
dipendenza completa di questo sistema di 
fronte all'elettricità atmosferica e inoltre 
si potè stabilire che la propagazione delle 
onde si effettua malgrado l'elettricità del- 
l'aria e la pioggia torrenziale. Durante le 
prove fu constatato ancora che delle grandi 
masse metalliche non sono un ostacolo 
alla propagazione delle onde elettriche. 
Tra la centrale e la stazione ricevitrice 
delle officine Siemens- Schuckert si trova 
la cupola metallica della chiesa S. Carlo ; 
secondo la teoria questa grande massa 
dovrebbe agire come schermo ed opporsi 
alla trasmissione delle onde. Con le lun- 
ghezze d'onda adottate ció non accadde 
e la stazione ricevitrice ricevette le onde 
e i segnali emessi dalla centrale, senza 
alcun turbamento o indebolimento. 

Durante il periodo di prova si cercò di 
apportare dei perfezionamenti agli appa- 
recchi d'invio e di ricezione. Alla stazione 
centrale un orologio elettrico aziona ogni 
minuto gli apparecchi ad alta tensione per 
la trasmissione delle onde. A tale scopo si 
adopera un pendolo elettrico sistema Mo- 
rawetz con contatti a mercurio non ossi- 
dabili e lo si accoppia col commutatore 
ad alta tensione. Questo apparecchio pro- 
duce la commutazione a 30,000 volt in 
uno spazio di tempo di I, 2, 3 O 4 se- 
condi, da 1 a 3 volte al minuto. Per il 
funzionamento si scelse la corrente alter- 
nata condotta ad un grande trasformatore. 
Nel circuito secondario di questo trasfor- 
matore l'energia si accumula in una bat- 
teria di 100 bottiglie di Leyda e si sca- 
rica con esplosione nell'oscillatore, e que- 
sto provoca nella rete delle antenne delle 
oscillazioni elettriche radianti. Siccome 
l'irradiamento non può prodursi da un 
sol lato, la terra viene impiegata per la 
contro parte, quantunque per fare equili- 
brio si abbia una conduttura di rame di 
circa 80 metri. 

I pali dei tralicci di ferro alti metri 19 
sono fissati sopra cilindri in porcellana e 
sono inoltre isolati dall'antenna mediante 
grandi isolatori di ebanite che sostengono 
i circuiti dei fili. 

Alla stazione ricevitrice di Breitensee è 


(1) Revue Poly. de Geneve, n. 215 e 216, 1908, Р.г A. Ferla, 


impiantato un palo in tubo d'acciaio alto 
m 20, fissato sopra uno zoccolo di legno. 

L'antenna, costituita da fili di rame, è 
sospesa ad un paranco isolato e inclinato 
a 45°; i fili di rame si riuniscono alla 
parte inferiore e l'insieme viene condotto 
in un tubo di vetro nell'interno della sta- 
zione; la terra viene utilizzata come con- 
duttore di ritorno. 

Quando le onde raggiungono l'antenna 
ricevitrice, le cui oscillazioni proprie deb- 
bono concordare con la loro lunghezza, 
un sistema di bobine d'induzione e di 
condensatori le trasmette al coberer il 
quale chiude il circuito di corrente lo- 
cale mediante un relais di grande sensi- 
bilità. 

L'apparecchio cronometrico di Mora- 
wetz, che è la parte principale dell'inven- 
zione, consiste essenzialmente in un mo- 
vimento di orologeria che è rimontato 
dall'incontro delle onde (mediante un di- 
spositivo elettromagnetico, come s'im- 
piega per gli orologi elettrici) e in pari 
tempo interrompe la comunicazione cogli 
apparecchi ricevitori, di modo che la ri- 
cezione non può farsi che per un numero 
di secondi determinato. Se quindi un'onda 
estranea arriva prima di quella della cen- 
trale, essa agisce come questa e aziona 
gli apparecchi della stazione ricevitrice ; 
in tal caso l'onda della centrale resta senza 
effetto. Quando ciò accade vi è una pic- 
cola discordanza tra la centrale e le sta- 
zioni ricevitrici; ma essa è compensata 
nel minuto successivo е non può ecce- 
dere qualche frazione di secondo. 

. Gli orologi secondari delle stazioni ri- 
cevitrici possono naturalmente essere co- 
struiti con un sistema qualunque. 

In conclusione il funzionamento centrale 
di questi orologi elettrici mediante onde 
hertziane può farsi con un solo orologio 
principale. L’impianto oltre chesul rag- 
gio d'una città potrebbe perfino estendersi 
su tutta una provincia senza timore di per- 
turbazioni. | 

La spesa di un tale impianto, fatta con 
una giusta economia, è molto vicina a 
quella occorrente per l'installazione di 
un pari numero di orologi meccanici. 


NAVIGAZIONE ELETTRICA 


La introduzione delle turbine a vapore 
nella marina ha modificato notevolmente 
la costruzione delle navi ed ha dato ar- 
gomento di varie ricerche speciali. l'inora 
non si era riusciti a mettere completa- 
mente d'accordo le proprietà speciali dei 
nuovi motori con quelle dell'elica. Da un 
lato si conosce che l'elica ha un rendimento 
migliore quando la velocità di rotazione 


è bassa; d'altra parte si ha che le turbine 
a grande velocità sono le più economiche. 
Questa discordanza fece nascere l'idea di 
impiegare l'elettricità come mezzo inter- 
medio di trasmissione: una dinamo è ac- 
coppiata ad una turbina che aziona dei 
motori elettrici a velocità variabile accop- 
piati direttamente all'albero di trasmis- 
sione. 

Molte prove sono state fatte già su que- 
sto argomento, specialmente in Russia; 
ma le esperienze furono limitate a basti- 
menti di piccole dimensioni, alcuni sotto- 
marini e due o tre burchielli su canali 
russi; anche in Germania è stata costruita 
una piccola draga elettrica. 

In tutti questi varii casi si è fatto uso 
di motori a corrente continua; ma questo 
genere di corrente, che dà buonissimi ri- 
sultati per potenze di alcune centinaia di 
cavalli almeno, non può convenire affatto 
per potenze superiori, per es. un migliaio 
di HP, specialmente se le fermate sono 
[req uenti. 

Im una conferenza tenuta recentemente 
alla Associazione degli ingegneri e co- 
struttori della marina scozzese, H. A. Ma- 
vor ha studiato l'utilizzazione del motore 
polifase, che si é dimostrato subito molto 
superiore a quello a corrente continua; 
però il regolaggio della velocità ne è molto 
difficile. II Mavor propose di ricorrere a 
un motore a stator mobile, come del re- 
sto è stato preconizzato da altri in altre 
applicazioni. E' noto che in questo genere 
di macchine lo statore ruota, all'avvia- 
mento, in senso inverso a quello del ro- 
tore: poco a poco lo st Immobilizza ser- 
rando un freno, al fine di poter modificare 
la velocità di marcia, si può far servire 
lo stator del motore come rotore di un 
secondo motore che serve da regolatore: 
si avrebbero così due apparecchi concen- 
trici. 

Con tale disposizione si potrebbero ot- 
tenere tre velocità di rotazione del primo 
rotor, senza alcuna perdita di potenza. 
Per piccola velocità, il motore regolatore 
girerebbe in senso inverso del motore 
principale; per velocità media il mo- 
tore regolatore sarebbe fermo; per ve- 
locità grande esso girerebbe nello stesso 
senso. Le velocità intermedie sarebbero 
ottenute col frenamento o con inserzione 
di resistenze. 

In tutti i casi la perdita di potenza sa- 
rebbe debolissima e molto inferiore a 
quella che risulta dalla riduzione di ve- 
locità mediante un motore a corrente con- 
tinua. 

Un'altra esperienza interessante per ap- 
plicazioni della elettricità alla propulsione 
delle navi si sta facendo attualmente in 
Germania, tra Berlino e Brandebourg, ove 
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sette battelli ad accumulatori sono rego- 
larmente impiegati per il trasporto del 
mattoni. 

I risultati ottenuti debbono essere stati 
molto buoni, poichè sono stati recente- 
mente ordinati 112 nuovi battelli dello 
stesso tipo. 

L'equipaggiamento si compone sempli- 
cemente di un motore е di una elica; la 
velocità è di s km. all'ora; la batteria pesa 
10 tonn. circa; una carica basta per il per- 
corso completo di andata e ritorno. À 
ciascuna delle estremità si carica la bat- 
teria, mentre si imbarcano o si sbarcano 
i mattoni. 

Il percorso di 160 km. vien compiuto 
in due giorni; il viaggio completo com- 
prese le fermate, dura una settimana; il 
guadagno è del 75 per cento. La spesa in 
energia per ogni tragitto è di lire 31.25. 

Ripartendo le stazioni lungo 1l canale 
in modo da poter rinnovare ogni giorno 
la carica, si potrebbe ridurre il peso delle 
batterie. Così facendo il rendimento sa- 
rebbe migliorato ancora di più. 
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IMBIANCHIMENTO ELETTRICO 


delle farine 


L'imbianchimento delle farine è dovuto 
all'azione di certi gas: si è pensato quindi 
di produrre questi gas industrialmente, 
sia per via chimica, sia per via elettrica. 
| processi elettrici sono fondati sulla pro- 
prietà-che possiede una scarica elettrica 
continua, di trasformare l'aria in ozono, 
acido nitroso o nitrico, biossido o peros- 
sido di azoto, tutti ossidanti energici, ca- 
paci di distruggere le materie coloranti 
delle farine. Due sono i processi elettrici 
conosciuti: 

1° L'apparecchio Alsop, (1) già espo- 
sto a Milano nel 1906. Esso permette 
di ottenere scarice elettriche mediante 
archi intermittenti, In due cilindri si tro- 
vano degli elettrodi mobili e degli elet- 
trodi fissi i quali, mediante un bilanciere 
e delle aste articolate, possono esser messi 
in contatto fra loro. Quando essi si allon- 
tanano si forma un arco e i prodotti gas- 
sosi che risultano dalla trasformazione 
dell'aria contenuta nel cilindro dove av- 
viene il fenomeno, sono aspirati da una 
pompa che li raccoglie poi in un tamburo 
ove essi vengono a contatto con la farina. 
Per ottenere un arco lunghissimo si in- 
tercala nel circuito della dinamo una bo- 
bina di autoinduzione che serve anche da 
resistenza preservatrice contro un vero 
corto circuito nel momento in cui gli 
elettrodi vengono a contatto. Siccome la 
resistenza dell'arco aumenta con ГаПоп- 


(1) L’Elettricista all'Esposizione di Milano, numero 5, 1906, pag. 51. 
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tanamento degli elettrodi, la corrente che 
attraversa la bobina di autoinduzione di- 
minuisce e vi sviluppa un flusso variabile 
che induce in questo avvolgimento una 
f. e. m. di autoinduzione dello stesso senso 
della corrente primitiva, ció che aumenta 
Ja tensione ai morsetti dell'arco; per il fun- 
zionamento dell'apparecchio occorre una 
tensione di 300 volt. 
2° L'apparecchio di Teisset-Mors dif- 

ferisce dal precedente perchè in esso viene 
utilizzata la scintilla di rottura invece del- 
l'arco. Il dispositivo si compone di una 
cassa nell'interno della quale passa un 
albero che porta due paia di assi in croce 
spostate di 45° e collegati da sbarre me- 
talliche girevoli. Queste ultime vengono a 
contatto con delle lamine da cui, girando si 
allontanano. La corrente elettrica arriva ad 
uno dei cuscinetti dell'albero e viene di- 
stribuita in tutte le sbarre; quando que- 
ste toccano le lamine i circuiti di queste 
si chiudono, e quando le sbarre lasciano 
le lamine, da queste si sprigionano delle 
scintille. L'aria che trovasi nella cassa si 
trasforma in gas ossidanti che vengono poi 
cacciati nel tamburo che contiene la fa- 
rina. i 

Per l'imbianchimento di 100 о 130 quin- 
tali al giorno occorrono da 1000 a 1200 
scintille al minuto, ciò che corrisponde a 
2 watt: la tensione necessaria è di 110a 
150 volt. 
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NORME TECNICHE 


per gli attraversamenti di linee telegra- 
fiche e telefoniche, ferrovie, strade, 
canali, con condutture elettriche industriali. 


f. — Le condutture elettriche industriali negli 
attraversamenti aerei con le linee telegrafiche e 
telefoniche saranno di preferenza collocate su- 
periormente a queste. Il numero degli attra- 
versamenti si dovrà di regola ridurre al minimo, 
anche mediante spostamenti delle diverse con- 
dutture ; così pure la distanza degli appoggi nella 
campata di attraversamento sarà la più breve 
possibile. 

2. — Le condutture aeree industriali, quando 
attraversano linee telegrafiche e telefoniche, fer- 
rovie, strade, ecc, e quelle telegrafiche e tele- 
foniche quando incrociano le condutture indu- 
striali superiormente ad esse verranno propor- 
zionate in modo che i materiali di cui essc si 
compongono ed i relativi sostegni, non vengano 
sollecitati a più di 1/6 del carico di rottura. Pel 
calcolo si ragguaglierà la pressione del vento a 
120 kg. per mq. di superficie p'ana, normalmente 
colpita ; per condutture e membrature cilindriche 
si adotteranno come superficie colpita 7/10 della 
sezione mediana. 

Per quanto riguarda la temperatura minima 
e l'eventuale carico di neve, si terrà conto delle 
condizioni speciali del luogo. 

3. — Le condutture industriali negli attraver- 
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samenti predetti verranno di preferenza costituite 
con conduttori cordati; non saranno ammesse 
saldature nelle campate di attraversamento; il 
carico di rottura di ciascun conduttore non dovrà 
essere inferiore a 800 kg. Sugli appoggi tali 
condutture verranno fissate a due isolatori e 
ancorate e protette da telai (parafili) in modo 
da impedire la loro caduta nel caso di rottura 
di taluno degli isolatori. 

Le condutture telegrafiche e telefoniche, quando 
in un incrocio si trovino ad un livello superiore 
a quelle industriali, saranno fissate agli isola- 
tori in modo da impedire lo scorrimento del 
filo: la stessa norma sarà, quando è possibile, 
anche applicata alle condutture industriali. 

4. — Quando la tensione tra i fili non ec- 
cede 750 volt per corrente continua e 300 volt 
efficaci per le alternate, saranno ammesse come 
organi di protezione reti metalliche. Queste do- 
vranno essere convenientemente conformate, non- 
chè solidamente costruite e montate. Di norma, 
tali reti dovranno essere poste in buona comu- 
nicazione con la terra; solo quando la messa a 
terra offra gravi difficoltà, potrà essere consen- 
tito l'isolamento della rete, purchè questo sia 
adeguato alla tensione normale della conduttura. 

Durante l'esecuzione dei lavori, od in altre 
circostanze speciali, l'amministrazione potrà ri- 
chiedere in via eccezionale l'impianto di reti di 
protezione anche per condutture di tensione su- 
periore alle predette. 

s. — Laddove per la frequenza degli attra» 
versamenti interessanti un medesimo impianto, 
ad esempio una linea o rete telegrafica o tele- 
fonica, la protezione con reti riuscisse soverchia- 
mente ingombrante o di difficile 0 poco sicura 
applicazione, si potrà addivenire alla formazione 
parziale o totale delle linee telegrafiche o tele- 
foniche in cavi sia aerei che sotterranei. 

6. — In sostituzione od a complemento dei 
dispositivi precedenti putranno impiegarsi, qua- 
lora fossero ritenuti convenienti e necessari, 
altri organi di sicurezza, come valvole fusibili, 
scaricatori, bobine etnice, ccc, il cui tipo 
verrà prescelto dall’amministraziore interessata. 

7. In via di massima, per tutti gli attraver- 
samenti aerei saranno da escludersi i sostegni 
di legno; questi però potranno ammettersi per 
le linee di forte corrente negli attraversamenti 
di poca importanza, non che in generale per le 
linee di deboli correnti, I sostegni interessanti 
l'attraversamento dovranno in ogni caso essere 
calcolati nella ipotesi della rottura di tutti i con- 
duttori di sezione inferiore a 25 тта. e della 
metà di quelli aventi sezione maggiore. Potrà 
essere ammessa la ripartizione degli sforzi risul- 
tanti fra un certo numero di sostegni contigui 
alla campata di attraversamento quando per il tipo 
e la disposizione di questi essa sia giustificata. 

I sostegni di ferro, e le ossature metalliche 
di quelli in cemento armato o similari, saranno 
accuratamente collegati a terra. Saranno del pari 
collegati a terra i fili di ancoraggio eventual- 
mente applicati ai sostegni di legno interponen- 
dovi adeguati isolatori. 

8. — Gli attraversamenti aerei di linee elet- 
triche industriali con quelle telegrafiche e tele- 
foniche, con le ferrovie, tramvie, strade pubbli- 
che, fiumi, correnti e canali, saranno di regola 
eseguiti ad angolo retto. In via di eccezione po- 
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tranno per altro effettuarsi fuori dei centri abi- 
tati anche ad angolo acuto, п-п minore di 45°; nei 
centri abitati potranno ammettersi angoli minori. 

9. — Le presenti norme, in quanto applica- 
bili, saranno estese anche agii attraversamenti 
aerei di linee industriali fra loro. Esse saranno 
inoltre applicate con opportune e razionali limi- 
tazioni nei casi in cui condutture industriali, 
telegrafiche e telefoniche s'incrocino con altre 
linee metalliche di qualsiasi natura, qualora que- 
ste ultime possano per eventuali emergenze ve- 
nirsi a trovare nelle condizioni di linee sotto 
tensione. 

10, — Negli incroci di condutture elettriche 
sotterranee, qualora la distanza verticale sia 
minore di so cm. essi si dovranno proteggere 
con tubi e canali interni, in cotto o in muratura 
di adeguata resistenza. 

11. — Appena ottenuto l'accordo sulle mo- 
dalità di ciascun attraversamento, i lavori po- 
tranno essere eseguiti, salvo a conoscere in se- 


guito in base alle disposizioni di legge, se la 
relativa spesa dovrà essere a carico esclusivo di 
una delle parti, e ripartita fra di esse, ed in que- 
sto caso in qual misura. 

Le amministrazioni interessate potranno, a ga- 
rantirsi il rimborso eventuale della spese che 
esse dovessero sostenere, richiedere preventiva- 
mente una congrua cauzione. 

12. — Le amministrazioni interessate avranno 
la facoltà di controllare le esecuzioni delle opere 
relative agli attraversamenti, e di richiederne ad 
intervalli normali di un anno, ed in via ecce- 
zionale ogni qualvolta circostanze speciali lo 
esigono, la revisione allo scopo di constatarne 
lo stato regolare di manutenzione. 

13. — Sulle controversie che potessero insor- 
gere nella interpretazione ed applicazione delle 
presenti norme si pronuncerà con motivato pa- 
rere una ccmmissione permanente composta in 
egual numero di rappresentanti delle ammini- 
strazioni centrali interessate e della industria. 
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Disturbi nella messa in parallelo di 
maochire a corrente alternata con 
trasmissione a cinghie C), 


la generale si ammette che l'esercizio 
in parallelo di macchine a corrente al- 
ternata mosse da macchine a stantuffo, 
riesca meglio se la trasmissione del mo- 
vimento avviene per mezzo di cinghia o 
di corda. 

L'A. vuole invece riferire su due casi 
nei quali appunto la cinghia e la corda 
resero impossibile l'esercizio in parallelo. 

Nella centrale elettrica di Twer (Russia) 
sono poste due macchine affatto simili, 
macchine generatrici trifasi di 150 k. w. 
che sono comandate ciascuna da una mac- 
china a vapore (84 giri) ad una mano- 
vella per mezzo di funi. À causa del grado 
di difformità (dato dalla fabbrica a 125) 
i voltometri delle due macchine in moto 
oscillano da ?|, V. a 115 V. 

Quando le macchine vengono poste in 
parallelo si originano delle correnti di 
equilibramento crescenti e decrescenti tali 
che l'esercizio non può essere continuato. 

Se si eseguisce l'inserzione in parallelo 
delle macchine, a vuoto, quando le ma- 
novelle delle due macchine a vapore sono 
nella stessa posizione (Istante I, fig. 303), 
non si ha nessuna corrente di equilibra- 
mento notevole. Ma subito dopo essa 
cresce e raggiunge un massimo (come si 
vede nella parte destra della fig. 303) 

Contemporaneamente le manovelle delle 
due macchine a vapore si sono spostate 
di 90° senza che le macchine elettriche 
siano uscite di passo. 


(1) E. und. M. 1908, fasc. 18. Dr. Gustav Benischke. 


(Istante 11, fig. 303). Da questo momento 
la corrente di equilibramento diminuisce 
fino a zero; le manovelle delle macchine a 
vapore si sono spostate di 180° (ÎIstante III). 
In seguito la corrente di equilibramento 
ricresce di nuovo fino ad un massimo, e 
le manovelle conseguentemente si sono 
spostate di 270° (Istante IV) e così di 
seguito lo stesso si verifica, se le mac- 
chine lavorano a metà carico. 
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Fig. 303. 


Abbiamo qui dunque un caso tipico 
dove la corrente di equilibramenta di- 
pende completamente dalla posizione delle 
manovelle, ciò che non meraviglia, perché 
le due macchine elettriche sono com- 
pletamente eguali; se esse fossero diret- 
tamente accoppiate con le macchine a va- 
pore, sarebbe senza dubbio possibile uno 
esercizio in parallelo quando l'inserzione 
fosse eseguita a manovelle nella stessa 
posizione, poichè con l'accoppiamento di- 
retto, le manovelle non possono più mu- 
tare di posizione. 

Nel nostro caso però la diversa ten- 
sione delle due funi fa avvenire un di- 


verso slittamento sulle puleggie delle due 
macchine a vapore e di conseguenza si 
muta continuamente la posizione delle 
due manovelle, ciò dipende dal fatto che 
nelle macchine a vapore non esiste nulla 
che sia capace di mantenerle al passo, 
ciò che invece avviene nelle macchine 
elettriche, per mezzo della corrente di 
equilibramento. 

Pensare di togliere questo stato dan- 
noso, variando le tensioni delle funi è una 
utopia perchè non è possibile di rendere 
con esattezza permanentemente uguali le 
tensioni delle due funi. 

Noi abbiamo dunque nel nostro caso 
fenomeni pendolari, non in seguito alle 
oscillazioni proprie delle macchine, ma in 
seguito ad oscillazioni impresse che non 
sono sincrone. Anche questo caso si può 
rappresentare per mezzo di pendoli ac- 
coppiati, come ha fatto l'A. in altri casi 
consimili (fig. 304). 

Le oscillazioni che vengono impresse 
ai due pendoli dalle due manovelle S e T, 
rappresentano le oscillazioni che vengono 
trasmesse alle macchine dalla trasmis- 
sione irregolare. 

Veramente l'accoppiamento per mezzo di 
funi non è assolutamente rigido come per 
mezzo delle aste M e N, però circa le 
oscillazioni è relativamente rigido, perchè 
quest'ultime vengono trasmesse senz'altro 


Fig. 304. 


alle macchine elettriche, come dimostrano 
le suddette oscillazioni del voltometro. Se 
le due manovelle perdurano nella stessa 
posizione, durante l'oscillazione pendolare, 
il peso G non fa nessun movimento nè 
all'insù né all'ingiù, poiché esso rappre- 
senta la corrente di equilibramento a mac- 
chine inserite in parallelo. 

Al contrario se si muta la posizione 
delle due manovelle, il peso G fa un mo- 
vimento periodico diretto all'insù e all'in- 
giù che corrisponde alla corrente di equi- 
libramento rappresentata in fig. 304. 

Non fu neppure possibile rendere minime 
queste oscillazioni impresse, aumentando 
la massa oscillante, perchè il fornitore 
delle macchine a vapore lo dichiarò im- 
possibile data la loro posizione. L'esercizio 
in parallelo fu perciò sostituito dalla se- 
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parazione della rete in due parti indipen- 
denti. 

Anche nel caso seguente non si tratta 
di oscillazioni dovute alle oscillazioni pro- 
prie delle macchine elettriche. 

In Altena (Vestfalia) fu presentato allo 
autore un esercizio in parallelo di due 
macchine trifasi che venivano messe in 
movimento per mezzo dell'albero di tras- 
missione (fig. 305). 

Nella marcia a vuoto queste oscillazioni 


Fig. 305. 


Fig. 306. 


erano appena notevoli, ma sotto carico ap- 
pariva una forte oscillazione di andata e ri- 
torno del carico su le due macchine. Una 
ricerca prolungata su questo esercizio in 
parallelo, dimostrò come si aveva un con- 
sumo di vapore e carbone indubbiamente 
maggiore. 

Cuciture troppo alte e simili anormalità, 
che sono le cause conosciute di moti pen- 
dolari, non erano presenti in questo caso. 
Qui si trattava di oscillazioni dovute alla 
torsione dell'albero di trasmissione. Que- 
ste vennero riscontrate dalla irregolarità 
del movimento del disco A, dall'eccentri- 


' cità dei dischi Be B' e dall'incurvamento 


dell'albero di trasmissione. Poichè gli 
anelli di rimando B e D! si trovano a 
differente distanza dal disco motore A, 
così ognun di essi riceve una diversa fase 
di oscillazione quando siano presenti nel- 
l'albero queste oscillazioni di torsione. 

Noi siamo qui nel caso di due pendoli 
accoppiati da un filo che si torce (fig. 306). 
Ognuno di essi porta in determinate con- 
dizioni, delle oscillazioni d'interferenza che 
si compongono dell’ oscillazione propria 
del pendolo corrispondente e di quella a 
lui impressa dall'altro pendolo. 

Per le oscillazioni proprie dei dischi 
devono prendersi in considerazione i mo- 
menti torcenti dell'albero da A fino a B 
e rispettivamente da A fino a B' ela forza 
centrifuga delle macchine corrispondenti 
unite all'albero mediante le cinghie. Que- 
ste cause puramente meccaniche erano 
sufficienti a chiarire queste oscillazioni. 
Naturalmente anche la corrente di equi- 
libramento aveva la sua parte alla crea- 
zione di queste oscillazioni, 

Si sarebbe potuto invero portare un 
miglioramento cambiando l'albero di tras- 
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missione o i dischi di rimando. Però sic- 
come nel caso speciale citato, l'esercizio 
in parallelo поп, era necessario incondi- 
zionatamente, non furono fatte tali ri- 


cerche. 


G. Z. 
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Lampade ad incandescenza a filamenti 
metallici. 


È noto il crescente favore col quale 
vengono accolte le lampade ad incande- 
scenza a filamento metallico in sostituzione 
di quelle a filamento di carbone; conside- 
rando i rispettivi consumi specifici (3 a 3,5 
watt per candela per le lampade a fila- 
mento di carbone contro 2, 1,5 e persino 
1 watt per quelle a filamento metallico) 
risulta evidente il largo margine di gua- 
dagno che promette l'applicazione di 
queste ultime ed il maggiore sviluppo che 
può conseguentemente essere suscettibile 
di prendere l’ illuminazione elettrica in 
concorrenza di quella a gas che è attual- 
mente assai più economica. ll prof. G. 
de Lamarcodie della Scuola d'Elettricità 
e Meccanica industriale di Parigi ha 
pubblicato recentemente nella Revue gé- 
nérale des. Sciences (1) un interessante 
studio sulla storia, sviluppo e stato at- 
tuale delle lampade ad incandescenza a 
filamenti metallici, studio che qui larga- 
mente riassumiamo. Anzitutto, come è 
noto, l'origine della lampada a filamento 
metallico è anteriore a quella a filamento 
di carbone; però la temperatura di fu- 
sione del metallo allora usato, il platino, 
è troppo bassa per realizzare le condi- 
zioni di un funzionamento economico. In- 
fatti sin dal 1883 W. Siemens aveva tro- 
vato che bisognava basarsi sul principio 
che la parte visibile della totale radia- 
zione emessa da un corpo incandescente 
cresce colla temperatura e che quindi 
avrebbe realizzato le migliori condizioni 
di economia quella lampada il cui fila- 
mento avesse potuto resistere alla tem- 
peratura più elevata. Il problema si ridu- 
ceva dunque a trovare un corpo posse- 
dente un punto di fusione talmente elevato 
che la temperatura alla quale la radiazione 
diviene economica fosse notevolmente al 
disotto del punto al quale corrisponde il 
deteriorarsi del filamento in seguito ad 
un principio di fusione od in seguito a 
disaggregazione. ll filamento metallico pre- 
senterebbe poi il significantissimo van- 
taggio di possedere, contrariamente al 
carbone, una resistenza che cresce colla 
temperatura. Si è riconosciuto che, per un 
impiego utile nelle lampade ad incande- 
scenza, il punto di fusione del metallo 
non deve essere inferiore a 2000°; il me- 
tallo deve inoltre potersi ridurre a filo 


(1) G. de Lamarcodie Les lampes à incandescence à filaments métalliques. Revue générale des Sciences, 7-1908. 
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senza troppe difficoltà ed essere d'un 
costo non troppo elevato. I metalli che 
sino ad ora hanno dato migliori risultati 
sono il tantalio, il tungsteno, l'osmio ed 
il zirconio, 


| primi tentativi furono fatti da Won 
Bolton sul vanadio e sul niobio; contra- 
riamente alle dichiaraz:oni di Berzelius si 
trovò che il pentossido di vanadio è con- 
duttore alla temperatura ordinaria e si 
riusci a decomporre l'acido vanadico me- 
diante l'elettrolisi. Però il punto di fusione 
del vanadio fu riconosciuto troppo basso 
e del pari accadde per il niobio 1 cui fila- 
menti banno tendenza a disperdersi sotto 
l'influenza del riscaldamento elettrico. 

| tentativi di W. von Bolton si porta- 
rono in seguito sul tantalio il cui punto 
di fusione è compreso tra 2250? е 2300°; 
riducendo il tantalo-fluoruro di potassio 
si ottenne una polvere metallica alla quale 
venne impartita la coesione mediante un 
rullo. Si tentò anche di fare una pasta 
con ossido tantalico e paraffina, foggiarne 
dei fili e poi ridurli; in queste esperienze 
von Bolton osservò la formazione di un 
globulo di metallo fuso, globulo che si 
mostró tenace e malleabile. La polvere 
ottenuta col procedimento sopra indicato, 
polvere che nel processo di riduzione 
aveva conservato un po' di ossigeno, fu 
fatta fondere nel vuoto; dissociandosi, dopo 
ripetute fusioni, lasció come residuo del 
tantalio puro. In questo stato il tantalio 
possiede la durezza dell'acciaio ed una 
tenacia ancora maggiore; é malleabile e 
può essere tirato alla filiera. La sua re- 
sistività, riferendosi ad 1 metro di lun- 
ghezza ed un millimetro quadrato di se- 
zione é di 0,165 ohm ma alla temperatura 
d'inzandescenza, temperatura corrispon- 
dente ad un consumo di 1,5 watt per 
candela Hefner, questa resistività sale a 
0,830 ohm. 


La scoperta della duttilità e tenacità del. 


tantalio, qualità che lo rendevano parti- 
colarmente adatto per la fabbricazione dei 
filamenti, fu seguita da una serie di espe- 
rienze fatte da Feuerlein nell'intento di 
studiarne l'applicazione. Si riscontrò così 
che il tantalio si disperdeva pochissimo 
nel vuoto, anche quando fosse attraver- 
sato da correnti di grande intensità, co- 
sicchè il perfezionamento dei procedimenti 
chimici e meccanici per la purificazione 
del metallo e la produzione di filamenti 
uniformi permise di attenuate ed in se- 
guito di togliere completamente l'anneri- 
mento della lampada constatato nelle 
prime esperienze. l'euerlein trovò che per 
una lampada di 25 candele era necessario 
un filamento di circa 650 millimetri di 
lunghezza e di 0,05 millimetri di diametro; 
il trafilamento di questi filamenti richiese 
numerose prove ed altrettante furono ri- 
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chieste onde trovare un modo conveniente 
di sistemazione del filamento entro la lam- 
pada. Le conseguenze del rammollimento 
che il metallo subisce a temperature un 
pò inferiori al punto di fusione, furono 
dapprima evitate suddividendo la lun- 
ghezza totale in corte sezioni rettilinee 
sostenute alle loro estremità da porta-fili 
isolati. Con questi criteri venne, nel set- 
tembre 1903, costruita la prima lampada 
funzionante regolarmente sotto una diffe- 
renza di potenziale di 110 volt, tensione 
che, con alcune modificazioni, fu in se- 
guito portata a 220 volt negli altri modelli 
di lampade. 

Attualmente il tipo di lampada da 25 
candele, funzionante sotto una tensione di 
110 volt e con un consumo specifico di 
1,5 watt per candela, comporta un fila- 
mento disposto a zigzag ed affettante la 
forma di un cilindro; la disposizione di 
questa lampada che assomiglia ad un ar- 
colaio é del resto assai nota. 

Il peso del filamento è di 22 milligrammi, 
cosicchè con un chilogrammo di tantalio 
si possono fabbricare 45,000 lampade; la 
lampada così costruita resiste bene agli 
urti e può funzionare in qualsiasi posi- 
zione. 

La durata normale è di 800 ore, ma 
può senza inconveniente essere portata a 
1000 are; è degno di osservazione il fatto 
che il filamento rompendosi si salda il più 
delle volte con un filamento vicino, per- 
mettendo così alla lampada di continuare 
a bruciare. 

Un altro metallo si raccomandava per 
la sua temperatura di fusione elevatissima 
(3200°), il tungsteno. Questo metallo è 
poco conosciuto allo stato nativo; si trova 
come minerale nello stato di tungstato 
di ferro e di manganese (Wolfram) o di 
calcio (Scheelite). Per lo scopo in que- 
stione occorre ottenere il metallo puro e 
ridotto a filamento sufficientemente sot- 
tile: per la difficile risoluzione di questo 
problema sono stati preconizzati parecchi 
processi. In alcuni il tungsteno si ottiene 
mediante la riduzione dell'acido tungstico 
in presenza di idrogeno, in altri si pre- 
ferisce ridurre le combinazioni idrogenate 
ed azotate risultanti dal trattamento dei 
sali di tungsteno con zinco, magnesio, 
alluminio o sodio, in presenza di una 
corrente di idrogeno e d'azoto. [n alcuni 
processi ancora il metallo si riduce a fila- 
mento dopo la riduzione, mentre in altri 
l'ordine di queste operazioni è invertito. 
Tra i diversi sistemi proposti meritano 
speciale menzione il processo Kuzel ed 
il processo Just ed Папатап. Il Dr. Kuzel 
prende come punto di partenza l'impiego 
del metallo allo stato colloidale, stato af- 
fatto speciale che non aveva sino ad oggi 
trovata altra applicazione che in medicina. 


I filamenti del Dr. Kuzel sono costituiti 
da colloidi di metalli entranti in fusione 
solo a temperatura elevata; questi col- 
loidi formano, in presenza di semplice 
acqua, senza intervento di altre sostanze 
estranee, delle masse assolutamente pla- 
stiche e suscettibili di assumere una 
grande durezza dopo seccate. Queste masse 
plastiche possono essere trasformate in 
filamenti estremamente sottili, che, por- 
tati all'incandescenza, passano allo stato 
cristallino. 

Nel processo Just ed Hanaman, si sot- 
tomettono anzitutto dei filamenti di car- 
bone, di 2 a 6 centesimi di millimetro di 
diametro, all'azione di una corrente elet- 
trica in un atmosfera di esacloruro di 
tungsteno in presenza di idrogeno o di 
altre sostanze riduttrici; si forma allóra 
sul carbone un deposito metallico e, quando 
questo ha raggiunto lo spessore vo.uto, 
si porta il filamento all'incandescenza nel- 
l'idrogeno rarefatto, trasformando così il 
carbone in carburo. In seguito per elimi- 
nare il carbone si può sottomettere an- 
cora per la durata di ventiquattr'ore e nel 
vuoto il filamento all'incandescenza, vola- 
tizzando così il carbone. Si può anche 
assogettare il filamento a questa opera- 
zione in un ambiente costituito da un 
miscuglio formato da vapore acqueo e da 
un gas riduttore, siffatti agenti trasfor- 
mando il carbone in ossido di carbonio 
ed anidride carbonica con produzione di 
idrogeno. 

Nelle lampade a filamento di tungsteno 
il montaggio viene fatto in serie e presso 
a poco colle medesime disposizioni usate 
nelle lampade a filamento di tantalio; anche 
quì il rammollimento del filo costituisce 
una delle difficoltà nel montaggio ed ob- 
bliga ad ancorare questo filo mediante 
ganci di sostanza refrattaria. 

Le prove fatte su queste lampade hanno 
fornito risultati soddisfacentissimi tanto 
dal punto di vista della durata che da 
quello del consumo; la durata normale 
è di ottocento ore ed il consumo speci- 
fico medio importa г, a 1,2 watt per 
cindela, con un massimo di 1,5 watt. Oc- 
corre però osservare che le difficoltà di 
fabbricazione costituiscono un serio osta- 
colo allo sviluppo di questo genere di 
lampade e che i diversi processi di fab- 
bricazione danno luogo a risultati diversi. 

I filamenti di osmio furono proposti da 
Auer von Welsbach, inventore della re- 
ticella per l'incandescenza a gas; il punto 
di fusione di questo metallo (2200°) lo 
rende invero adattissimo per questa ap- 
plicazione. La Società Gasglühlicht di Ber- 
lino costruisce attualmente una lampada 
a filamento d'osmio, denominata lampada 
Osram, capace di funzionare tanto con 
corrente continua che con corrente alter- 
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nativa. Carattere distintivo di queste lam- 
pade è la regolarità della loro potenza 
luminosa, la cui variazione durante prove 
eseguite al Technicum di Charlottemburg 
non si mostrò superiore al 3 per cento; 
il consumo è stato riconosciuto del pari 
molto regolare e di circa І.І watt per can- 
dela e la durata rilevante. Però sembra 
che i tipi di lampade ad osmio che si tro- 
vano in commercio non funzionino bene 
che sotto basse tensioni e debbano essere 
installate in serie di tre, circostanze que- 
ste che hanno, nonostante le qualità in- 
discutibili, pregiudicato il successo della 
lampada ad osmio. 

Anche lo zirconio è stato utilizzato per 
la fabbricazione dei filamenti; le lampade 
a filamento di zirconio possono funzionare 
tanto con corrente continua che con cor- 
rente alternativa, ed hanno un consumo 
specifico estremamente basso (1 watt per 
candela). 

Tra i nuovi tipi di lampade a incande- 
scenza è da citarsi infine la lampada He- 
lion la quale, benché comporti un fila- 
mento non metallico, si accosta alle lam- 
pade a filamento metallico per la salda- 
tura autogena che la caratterizza. Questa 
lampada, costruita da Parker e Clark della 
Università di Columbia, possiede un fila- 
mento composto per la maggior parte di 
silicio, deposto insieme con altre sostanze 
in proporzioni ben definite su di un sup- 
porto di carbone. ll coefficiente di tempe- 
ratura è negativo sino ad una tempera- 
tura prossima a 1400°, poi gradualmente 
assume dei valori positivi crescenti. La 
quantità di luce emessa aumenta da prin- 
cipio in modo quasi proporzionale alla 
temperatura sviluppata sino a circa 1800°, 
poi conserva un valore quasi costante e 
definitivo. La temperatdra del filamento 
Helion, sotto la tensione normale, è meno 
elevata di quella che compete alle lam- 
pade a filamento metallico di uguale con. 
sumo. L'energia assorbita non è che di 
circa 1 watt per candela e la durata me- 
dia è di mille ore; di più la luce emessa 
è bianca e la sua composizione si avvi- 
cina molto a quella dello spettro solare. 

Riassumendo, è facile vedere che le lam- 
pade a filamento metallico ed assimilabili 
costituiscono un grandissimo progresso 
sotto il punto di vista dell'economia del 
consumo, economia che compensa larga- 
mente l'elevato prezzo d'acquisto. Un cal- 
colo semplicissimo ne fornisce la prova: 
ponendo a confronto due lampade, cia- 
scuna dell'intensità luminosa di 25 candele, 
una a filamento di carbone e l'altra a fi- 
lamento metallico e supponendo che ab- 
biano una durata comune di mille ore e 
che la prima costi lire 0.60 e la seconda 
lire 3.25 si arriva, ammesso che l'energia 
venga venduta a 7 centesimi l'ettowatt-ora, 
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a spese orarie totali di 5.66 cent. e 3.825 
cent., rispettivamente. L'economia realiz- 
zata dalla lampada a filamento metallico 
è dunque in questo caso del 33 per cento. 
Ammettendo invece come dati un con- 
sumo specifico di solo t watt per candela 
ed un prezzo d'acquisto di lire 4, si può cal- 
colare la nuova spesa oraria totale, la quale 
risulta di lire 3.15, con una economia cioé 
del 60 per cento sulla spesa che s'incon- 
tra con lampade a filamento di carbone. 
Considerando queste cifre, si deve tenere 
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presente l'influenza della fragilità del fi- 
lamento, una rottura del quale se non mette 
sempre fuori servizio la lampada, influisce 
sfavorevolmente sull'intensità luminosa е 
sulla durata; ad ogni modo la lampada a 
filamento metallico costituisce indubbia- 
mente un progresso reale, e l'estesa ap- 
plicazione che hanno ricevuto quelle di 
esse che non presentano una fragilità ec- 
cessiva (per es. quella al tantalio) lo cer- 
tifica. 
E. G. 
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Tassa per l'energia elettrica consu- 
mata dalle navi estere nei porti ita- 
liani. — Le Società di navigazione Lloyd Au- 
striaco ed Ungaro-Croata pretendevano che non 
fosse applicabile la tassa stabilita dalla legge 
8 agosto 1895, n. 488, al consumo dell'energia 
elettrica prodotta a bordo delle navi straniere 
nei porti italiani. 

La Finanza invece dichiarava legalmente do- 
vuta la tassa sul consumo dell'energia elettrica 
delle navi mercantili estere ancorate nei porti 
del Regno. 


Il tribunale di Venezia, il quale ebbe a pro- 


nunciarsi sulla questione, disse che in proposito 
non poteva fare una dichiarazione di massima, 
perchè non è ufficio dell'autorità giudiziaria quello 
di decidere in modo generico sulla interpreta- 
zione e sulla applicazione delle leggi. Il giudice 
si occupa soltanto dei casi singoli e concreti di 


mano in mano che sorgono e che vengono рге. ` 


sentati al suo esame. | 

Ora nel caso concreto le due Società di na- 
vigazione chiedevano il rimborso di somme pa- 
gate e depositate a titolo di tassa sul consumo 
dell'energia elettrica. Conveniva quindi esami- 
nare se l’amministrazione delle gabelle avesse 
diritto di esigere in forza della legge 8 agosto 
1895 quelle somme che le Società dichiaravano 
indebitamente richieste e percette. 

Le Società di navigazione sostenevano innan- 
zitutto che il regolamento per l'esecuzione della 
citata legge fosse incostituzionale perché non 
conforme alla legge stessa, inquanto questa non 
parla mai di navi e ne parla invece il regola- 
mento all'art. 7, il quale dispone che l'energia 
elettrica per l'illuminazione delie navi, dei treni 
ferroviari, delle tramvie elettriche, é considerata 
come prodotta per uso proprio esclusivo delle 
società e ditte che csercitano i trasporti. 

In proposito il tribunale di Venezia escluse 
l'iacostituzionalità sostenuta dalle Società, rile- 
vando che la legge, in termini assolutamente 
generali, istituiva una tassa sul consumo per la 
illuminazione e riscaldamento del gaz-luce e 
dell'energia elettrica, e ne esentava tassativa- 
mente il consumo per la illuminazione munici- 
pale delle aree pubbliche nonché il consumo 
negli opifici per riscaldamento richiesto dai pro- 
cessi industriali. 

« Nessun'altra esenzione — soggiunse — è 
disposta dalla legge e deve ritenersi che nessuna 
altra esenzione sia stata voluta dal legislatore, 


i privilegi non si presumono mai e non vi ha 
privilegio maggiore di quello della esenzione 
dalle pubbliche gravezze. Dunque anche le navi 
sono soggetto passivo di questa tassa ». 

Ma le Societa attrici sostenevano che ad ogni 
modo le navi straniere devono esserne esenti. 
Esse tendevano a dimostrare che le norme sta- 
bilite dal regolamento ron sarebbero nemmeno 
applicabili, in quanto si ammetteva una unica 
denuncia per i viaggi da compiersi nell’anno 
dalle navi che fanno capo ad uno stesso porto 
e siano esercitate da una medesima ditta, il cui 
domicilio legale doveva considerarsi come sede 
di officina per tutti gli effetti di legge. E poichè 
il domicilio legale delle due Società è rispetti- 
vamente a Trieste e a Fiume, le Società stesse 
osservavano non potersi ad esse applicare la ci- 
tata disposizione del regolamento. 

Ma il tribunale rivelò che questa difficoltà era 
soltanto apparente e che per la sola comodità 
d'esazione della tassa si era fittiziamente consi- 
derato come sede di officina il cosidetto domi- 
cilio legale delle Società di navigazione o ferro- 
viarie o tramviarie. Quando ciò non sia possi- 
bile, perchè, come nel caso attuale, le Società 
di navigazione hanno il loro domicilio legale 
fuori del Regno, s'intende che la finzione deve 
cedere alla realtà e ciascuna nave deve essere 
considerata agli effetti della legge quale sede di 
officina, quale è effettivamente. 

Del resto, gli argomenti come quello di cui 
sopra sostenuto dalle Società sono di pura forma 
e devono cedere di fronte ad un criterio che é 
assoluto, quello cioé per cui deve dirsi che 
quando il legislatore ha disposto una tassa sul 
consumo, devono soggiacervi tutti i consumi 
che avvengono nel territorio dello Stato. 

Le Società attrici contestavano peró che il 
consumo avvenisse nel territorio dello Stato, in- 
vocando il principio dell'extraterritorialità delle 
navi straniere, per modo che la luce elettrica 
che esse consumano a bordo non potrebbe dirsi 
consumata nel territorio dello Stato, ancorchè le 
navi si trovino nelle acque interne. 

Su la questione dell’extraterritorialità delle 
navi straniere, il tribunale fece le seguenti con- 
siderazioni fondamentali : 

« La condizione della nave da guerra è so- 
stanzialmente diversa da quella della nave mer- 
cantile, La prima rappresenta la sovranità del 
paese di cui porta la bandiera, e quindi nelle 
acque straniere gode .dei privilegi e delle im- 
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munità che nei rapporti reciproci tra gli Stati 
civili sono inerenti alla rappresentanza dei poteri 
sovrani. La nave mercantile non è invece che 
un mezzo di trasporto a fini di speculazione pri- 
vata. Essa venne in certo modo assimilata alle 
persone fisiche, e come l’individuo conserva la 
sua nazionalità anche quando si reca in paese 
straniero, ugualmente è da dirsi della nave. Essa 
viene immaginosamente considerata come una 
particella del suolo nazionale galleggiante sulle 
acque. Questa finzione comunemente accolta è 
produttiva di effetti molteplici ed importanti; 
ma non deve credersi che sia operativa sempre 
e senza limiti. Quando la nave è nelle acque 
interne di un altro Stato, continua ad essere go- 
vernata dalle sue leggi nazionali, ma soggiace 
alle affermazioni di sovranità che lo Stato com- 
pie nelle acque in cui essa si trova. Nè con ciò 
può mai avverarsi un ccnflitto di sovranità, per- 
chè, come si è detto, la nave mercantile non 
rappresenta i poteri sovrani della sua nazione. 
L'imposizione dei tributi è Ja più eminente e 
caratteristica delle esplicazioni del potere so- 
vrano di uno Stato, e così il tribunale giunge- 
rebbe senz'altro alla conclusione che le navi stra- 
niere, in quanto occupano le acque dello Stato, 
non possono sottrarsi al pagamento dei tributi 
nell’interesse della finanza pubblica ». 

Ma le Società osservavano in contrario che la 
luce è prodotta nell'interno della nave e che lo 
Stato non esercita ingerenza su tutto ciò che 
attiene alla vita interna di bordo, come affer- 
mano gli autori e come è stato dichiarato in 
molte sentenze. Il tribunale però ebbe a ribat- 
tere che con ciò ncn s'intende che lo Stato non 
debba intervenire a regolare rapporti di diritto 
privato o rapporti disciplinari della vita interna 
di una nave, ma non si puó dedurne che al li- 
mite del bordo della nave straniera s'arresti il 
diritto finanziario dello Stato. 

Infine la Società Lloyd Austriaco e l'Ungaro- 
Croata invocarono, per sottrarsi al pagamento 
della tassa, il trattato di commercio e di navi- 
gazione stipulato fra l’Italia c l'Austro- Ungheria, 
per cui i sudditi delle nazioni contraenti che 


esercitano la navigazione non devono essere: 


sottoposti, in dipendenza dell'esercizio della loro 
industria, ad alcuna tassa industriale sui terri- 
tori dell'altra. 

Senonchè la tassa in parola non è stabilita in 
dipendenza dell'esercizio della navigazione e non 
è una tassa industriale, ma è una tassa di con- 
sumo, non solo per la sua denominazione, ma 
anche per la sua stessa sostanza. 

Il tribunale rilevò invece che, se si voleva rie 
correre alle clausole del trattato di commercio, 
conveniva tener presente l'articolo che è cosi 
concepito: « Le navi di una delle alte parti con- 
traenti saranno nei porti dell’ altro trattato, sia 
all'entrata, sia durante la permanenza, sia all'u- 
scita, sullo stesso piede delle navi nazionali, 
tanto sotto il rapporto dei diritti e delle tasse, 
qualunque ne sia la natura o la denominazione, 
percepiti a profitto dello Stato, dei comuni, cor- 
porazioni, funzionari pubblici o stabilimenti, 
quanto sotto quello del collocamento delle dette 
navi, del caricamcnto e scaricamento, nei porti, 
rade, baie, baccini docks, e generalmente per 
tutte le formalità e disposizioni, a cui possono 
essere sottoposti i loro equipaggi ed i loro ca- 
richi >. 

Ora, conclude il tribunale, coll'obbligare le 
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navi austro-ungariche al pagamento della tassa 
di consumo della luce elettrica, esse vengono 
appunto poste sullo stesso piede delle navi na- 
zionali e non hanno quindi ragione di dolersi. 
Per le suesposte ragioni, il tribunale di Ve- 
nezia, con sentenza del 28 giugno 1907, ritenne 
legalmente dovute alla Finanza le somme pagate 
o depositate per tasse di consumo di energia 
elettrica dalle società di navigazione sopraindi- 
cate e respinse le loro domande intese ad otte- 
neine il rimborso e la restituzione. 
A. M. 


| Note FINANZIARIE 


Sconto ufficiale Banca d’Italia 5 */,. 


Sconti: Francia, 3 — Svizzera, 3 50— Londra, 2 50 
— Germania, 4. — Austria, 4. — Belgio, 3. 

Ohéques: Francia 100. 17 !/. - 100.07 1/.. — Svizzera 
100.12 1/, - 100.05 - Londra 25. 16 1/, - 28.14 '/, - Ger- 
mania 123.22 1/,. - 123 [2 !/,. 


Società Siderurgica di Savona. — Gli 
azionisti di questa Anonima hanno tenuto l'as- 
semblea ordinaria. 

Dopo udita la relazione del Consiglio d'Am- 
ministrazione ed il rapporto dei sindaci, è stato 
approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 1908, 
con un utile netto di lire 2,394,210.02. 

È stato pure approvato il seguente reparto e 
cioè: 

Al Fondo di riserva. . . . L. 119,710. 50 
Al Consiglio di amministraz. » 113,724. 97 
Agli azionisti (L. 24 per azione) > 2,160,000. — 
A nuovo è... è... D 774. 55 

A consiglieri furono eletti i signori commen- 
datore Attilio Odero — ing. Cesare Fera — 
cav. Cammillo Borgnini e Francesco Bartolomeo 
Moresco. 

A sindaci i signori Vogliotti cav. Giuseppe — 
Leuci ing. cav. Giuseppe — Casana cav. Augusto. 

Società Italiana Oerlikon - Milano. — 

E stata tenuta l'assemblea generale degli azio- 
nisti di questa Società. I! bilancio dell'esercizio 
1907-1908, chiusosi il 30 giugno, offre un divi- 
dendo di lire 40 per azione, pari all'8 per cento. 
Il bilancio ed il relativo dividendo furono appro- 
vati all'unanimità. 

Vennero riconfermati in carica i consiglieri 
scadenti e rieletti i sindaci effettivi e supplenti, 

Unione Esercizi elettrici - Milano. — 
Ha avuto luogo l'assemblea generale ordinaria 
di questa Società con l'intervento di 12460 azioni. 
Il bilancio chiude con un utile netto di lire 
160,690 e cent. 18, da cui dedotte la riserva sta- 
tutaria e la percentuale al Consiglio, resta di- 
sponibile un utile di lire 150,000, cioè di lire 6 
per ogni azione di lire 100, portando a nuovo 
il residuo di lire 964. 33. 

A consiglieri furono rieletti i signori cav. Gae- 
tano Belloni e l’ing. Ettore Morelli. 

A sindaci effettivi i signori ing. Carlo Clerici, 
avv. Michele Zambeliini e ing. Edoardo Bron- 
zini. 

Società materiale elettrico A. Be- 
sozzi - Milano. — Con l'intervento di 2903 
azioni delle 6000 costituenti il capitale sociale é 
stata tenuta l'assemblca generale ordinaria di 
questa Società che esplica la propria azione nel 
commercio e fabbricazione di materiale elet- 
trico. 


Fu approvato l'annuale bilancio che offre un 
utile netto di lire 46,858. È stato quindi delibe- 
rato un dividendo di lire 7 per ciascuna azione 
da lire 100. 


Il Consiglio è riuscito composto dei signori. 


ing. Carlo Chierichetti — ing. Luigi Stucchi- 
Prinetti — ing. Giuseppe Origoni — rag. Pa- 
leari Ernesto — Huni-Durer. 

A sindaci effettivi furono eletti i signori av- 
vocato Ugo Pozzi — rag. Emilio Stoppani — 
dott. Pietro Allocchio. 


PREZZO DELL'ORO B DELL'ARGBNTO 


Parigi, 10 - Argento prezzo al kg. Fr. 87. 5o 

Londra, 9 - Argento. pence 23. !1/,, all’ опсіа 
standard, titolo 925 millesimi 

Nuova York, 9 - L'argento si quota a centesimi 
di dollari sI */, рег oncia troy. 


INFORMAZIONI 


Linee tramviarie in Italia. 


Da una statistica ufficiale, recentemente 
pubblicata, esistevano in Italia nel 1906, 
327 linee tramviarie con uno sviluppo di 
km. 4215. Nel 1907 si è avuto un au- 
mento di 20 linee di tram per un per- 
corso complessivo di 196 km. ll materiale 
mobile é stato aumentato di 16 locomo- 
tive, 18 vetture e 174 furgoni per merci 
sulle linee di tram a vapore e di 5 loco- 
motive, 210 automotrici e 133 vetture di 
rimorchio sulle linee elettriche. 

Sopra un percorso di più di 3000 km., 
ossia l'81 per cento, la trazione è a va- 
pore: non si ha dunque che il 19 per cento 
di trazione elettrica. 

Bisogna tuttavia notare che quasi la 
totalilà delle nuove linee è a trazione elet- 
trica. 


Esposizione Internazionale di invenzioni 
moderne. 


Durante Ja primavera del 1909 (tra il 
21 aprile e il 10 giugno, stile russo) avrà 
luogo a Pietroburgo una esposizione in- 
ternazionale di arte moderna. Essa viene 
organizzata dalla Società tecnica, militare, 
marittima ed agricola ed ha lo scopo di 
portare a conoscenza del pubblico le in- 
venzioni più recenti avvenute nel campo 
delle arti tecniche e della economia so- 
ciale. 


Grande Società telegrafioa germanica 


E° stata fondata a Colonia al Deutch 
Sudamerikanische Telegraphen Aktienge- 
sellschaft che pare voglia congiungere 
con un cavo il Brasile e le colonie sud- 
ovest africane possedute dalla Germania, 


con Monrovi, capitale della repubblica di 
Liberia. 


La città di Monrovia sarebbe poi con- 
giunta con la Germania. 

La nuova società ha gia acquistato le 
concessioni analoghe ottenute dalla Ditta 
Felten Guillaume Lahmeyer. Le linee sa- 
ranno costruite con la convenzione del 
governo germanico, che intende sottrarsi 
così dal monopolio della Inghilterra per 
la trasmissione delle notizie di oltre mare. 


A proposito di un nuovo sistema di 
telegrafia e telefonia simultanea. 

Pregati, pubblichiamo per debito di imparzialità. 

Chiarissimo sig. prof. Angelo Banti. 
ROMA 

Dal pregiato n. 17 dell'Elettricista, 1° set- 
tembre u. s. rilevo alcune critiche mosse 
dal sig. Aurio Carletti al mio sistema di 
telelonia simultanea applicato sulla Piedi- 
monte d'Alife Caserta. 

Siccome tali critiche non sono conformi 
al vero e ingiustamente mi vengono a 
danneggiare, così mi permetto chiedere 
alla nota bontà ed equità della S. V., ospi- 
talità per questa mia lettera sulla pregiata 
Sua Rivista: 

A parte la questione della priorità ed 
efficacia del sistema usato dal sig. Car- 
letti; sistema che affida al solo conden- 
satore C fig. 274 il compito di separare 
le correnti telegrafiche locali ed indotte 
da quelle telefoniche, quasichè non fosse 
noto ai tecnici che detto condensatore 
lascierà passare la parte variabile (che è 
la perturbante) delle correnti telegrafiche 
e specie di quelle indotte, osservo che 
assai meglio di tale disposizione, si preste- 
rebbe l'ormai decrepita bobina fonoforica, 

Quest'ultima integra in un solo ed eco- 
nomico apparecchio il traslatore ed il con- 
densatore, col vantaggio che, essendo in 
essa la capacità distribuita su infiniti punti 
separati dalla induttanza presentata dal 
filo che la costituisce, si presta assai 
meglio al compito di graduare e separare 
le correnti perturbanti. 

Ma venendo alle critiche mosse al mio 
sistema (esaurientemente descritto nella 
Rivista L’Elettricità di Milano n. 19 del 
7 maggio 1908) mi permetto rilevare che 
il signor Carletti non ha tenuto conto dei 
principi teorici della propagazione delle 
correnti alternate su cui io cercai di ba- 
sare i miei apparecchi: 

Gli appunti erano tre: 

I° Il ramo smorzatore A S С B non 
é, secondo il Carletti, capace di scaricare 
a terra di preferenza le correnti pertur- 
banti a bassa frequenza; 

2? Detto ramo aumenta l'attenuazione; 

3? Detto ramo aumenta la distorsione. 

Quanto alla prima critica basta rilevare 
che la self induzione S è scelta di resistenza 
ohmica trascurabile ed è proporzionata 
al valore della capacità C' in modo da 
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avere la risonanza per le correnti per- 
turbanti che s: aggirano sul valore medio f, 


cioè (2 x fọ L. C'. = r, ora così stando le: 


cose (non é mia opinione la formula sud- 
detta) si avrà infatti che le correnti a 
bassa frequenza scelgano di preferenza 
questa via. 

Le correnti telefoniche (a frequenza 
circa 10 volte maggiore delle precedenti, 
ed anche questa non è solo mia opinione) 
non troveranno più l'accordo suddetto e 
saranno perciò intercettate in gran parte 
dalla self induzione S. 

2" e 3° Dimostrerò che, contrariamente 
a quanto dice il sig. Carletti, coll'aggiunta 
della self graduatrice g e del circuito 
smorzatore, che tanto gli da noia, AS C' B, 
la chiara e forte audizione può migliorarsi 
poichè tale ramo può proporzionarsi in 
modo da rendere minore e l'attenuazione 
e la distorsione. 


y 


Fig. 3o7. 


L'energia che verrà dissipata in questo 
circuito si compone di: perdite per isteresi 
del condensatore C'; perdite per isteresi 
e Foucault nel ferro della self S; perdita 
Joule negli avvolgimenti del telefono mit- 
tente, del traslatore e della spirale S. 

La prima è semplicemente trascurabile 
come lo dimostrano mille esperienze prati- 
che. La perdita nel ferro dipende dal flusso 
magnetico che lo attraversa e si può così 
rendere piccola sinchè si vuole (essa varia 
inversamente alla potenza 1,6 del valore 
dell'induzione). 

La corrente magnetizzante in ritardo di 
90? sulla f. e. m. agente, può pure pro- 
porzionarsi a volontà dipendendo dal nu- 
mero di spire e della riluttanza del cir- 
cuito magnetico. 

Per fissare le idee ricorrerò alla rap- 
presentazione grafica della fig. 307. 

Sulla O Y vengono portati i segmenti 
rappresentanti le f. e. m. 

О. im rappresenterà la corrente ma- 
gnetizzante in ritardo di 9o? sulla f. e. m. 
O E; im t rappresenterà la corrente per- 
duta nel ferro; 0.: sarà proporzionale 
alla risultante, in direzione ed in senso, 
della corrente che attraverserà la self in- 
duzione S. | 

In questa rappresentazione venne omessa 
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l'azione del condensatore poiché essendo 
questi di valore grande e grande la fre- 
quenza delle correnti telefoniche, la sua 
azione può ritenersi eguale ad un corto 
circuito; infatti osservando le due equa- 
zioni 


L= sul 
I 2 
R + (anfL- 4) 
е 
І 
Oen safe 
9 — arc tg Ё 


si vede che il termine sottrattivo ——, 
2 x f c 


per f e с, grandi può essere trascurabile. 

La corrente devattata assorbita dalla 
linea per effetto della capacità potrà rap- 
presentarsi col vettore О. ғ. in anticipo 
sulla f. e. m. 

ll telefono dovrà allora erogare una in- 
tensità О Z che è la risultante della com- ` 
posizione delle correnti della self, della 
linea e della corrente utile ricevuta dal- 
l'apparato destinatario. | 

Quest'ultima è rappresentata con 
un segmento P г”, in fase colla f. е. m. 

Togliendo il ramo incriminato A 
S C B ed usando lo schema della 
fig. 374 avremo che il telefono dovrà 
somministrare la corrente devattata 
O г. che non muta nei due casi, di- 
pendendo dalle costanti della linea 
e dalla corrente utile ricevuta dal desti- 
natario che suppongo di valore eguale al 
primo caso ғ. 8, 

La nuova risultante O г, è assai più 
grande della prima e da ciò risulterebbe 
che il sistema di cui il sig. Carletti si fa 
patrocinatore accrescerebbe le perdite per at- 
tenuazione e gli inconvenienti della distor- 
stone, infatti; 

Le perdite di linea restano costanti coi 
due sistemi, il rendimento dell'apparato 
mittente (e non si deve dimenticare che è 
in questo che si compiono le maggiori 
perdite per effetto Joule) è inversamente 
proporzionale al quadrato delle intensità 
erogate cioè ai segmenti O r, ed a Ot, 
e quindi potrebbe darsi che l'aggiunta 
della self S (ed anche della graduatrice g 
comune nei due casi) rendesse una bene- 
fica azione. 

La corrente perduta per effetto del ramo 
smorzatore nell'apparato destinatario è 
poi completamente trascurabile perchè in 
esso le perdite, essendo inversamente 
proporzionali alla potenza 1,6 del poten- 
ziale utile, queste saranno molto più pic- 
cole all'arrivo, mentre la sua azione sfasata 
può pure concorrere a ridurre l'attenua- 
zione. 

E che quanto colla teoria ho cercato di 
dimostrare sia vero, lo dicono le riuscitis- 
sime esperienze fatte col mio apparato di 
prova nello scorso .gennaio e poi durante 
gli esperimenti e all'inaugurazione nello 
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scorso aprile durante i quali le varie au- 
torità di Piedimonte lo stesso sig. Car- 
letti ed io potemmo da Piedimonte chia- 
ramente corrispondere con parecchi fun- 
zionari dei Telefoni dello Stato di Napoli. 
fra i quali ricordo il sig. dott. Longo, con 
S. E. il Ministro Schanzer, il sig. pro- 
fessore Majorana, il sig. comm. Duran, il 
sig. comm. Salerno ed altri di Roma e 
parecchie volte colla famiglia mia a Mi- 
lano, attraverso 900 km. di linea! 

Eppure erano inclusi gli smorzatori e 
si inlendeva perfettamente il timbro della 
voce di chi parlava. - 

Noto infine (ed il sig. Carletti stesso 
mi sembrava si fosse persuaso durante le 
prove) che di sera il circuito era assai per- 
turbato dalla corrente della luce elettrica 
e che l'azione del ramo smorzatore si ren- 
deva utilissima. 

Del resto, se l'applicazione della telefonia 
e telegrafia simultanea si dovesse limitare 
ai soli circuiti non perturbati per poter 
favorire il Carletti, ritengo che fra qualche 
anno non si renderebbe possibile alcun 
impianto del genere. 

Ed infine devo soggiungere: È doloroso 
constatare come in [talia siano ricompen- 
sati dai burocratici uffici pubblici coloro 
che studiano! 

Ringraziando dell’ ospitalità, gradisca, 
Chiarissimo sig. Professore, i più distinti 


saluti. 


Dev. Suo 
Arturo PEREGO. 


IALIA ED ESTERO 


Riunione annuale dell'Associazione 
Elett. Ital. a Roma. — La 12° Riunione An. 
nuale avrà luogo quest'anno a Roma col seguente 
programma: 

13 Ottobre. — Ore 9: Iscrizione dei Soci nei locali 
della Sezione di Roma, Via Muratte, 70 — Se- 
dutu inaugurale alle 15 nel'a Sede della Se- 
zione di Roma — Letture. 

14 Ot‘obre. — Seduta alle 9: Discussicne dei bilanci, 
seguito de'le letture — Seduta alle 15: Se- 
guito del'e letture - Oro 20: Pranzo offerto 
dalla Sezione di Roma. 

15 Ottobre. — Visita della ferrovia monofase Roma- 
Civita Castellana — Ore 11: Visita agli stabi- 
limenti della Società Cinos. — Nel pomeriggio: 
Visita all'Istituto Sporimentale delle Ferro- 
vie dello Stato. Conterenza dcl prof. Majorana 
sulla telefonia sonza fili nell’ Istituto Supe- 
riore dei telegrafi (Viale del Re). — Ore 2): 

i Pranzo Socialo. 


. & Ottobre. — Ore 5.90: Partenza da Roma per Subiaco 


(Arrivo alle ore 10. 21:. Colnzicne offerta dalla 
Sezione di Roma. Visita alla Luova Centrale 
della Società Anglo-Romana. Pranzo, Par- 
tenza per Sulmona allo ore 17. 10 (fermata ad 
Avezzano dalle 22 alle 22. 55) arrivo a Sulmona 
alle ore 0.27, Pernottamento a Sulmona 
17 Ottobre. — Ore 8 10; Partenza da Sulmona per 
Bussi (arrivo alle 9). Visita agli Impianti del 
Pescara e del Tirino della Società ltaliana di 
Elettrochimica. Pranzo. Ritorno a Sulmona 
(ore 18 55). Scioglimento del Congresso. 
Maggiori partioolari saranno dati a Roma durante 
Congresso. 
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Sono finora annunciate le seguenti letture: 

Dott. Giovanni Di Pirro — Sui circuiti non 
uniformi. 

E. Bellini ed A. Tosi — Sistema di telegrafia 
senza fili dirigibile. 

Dott. Giorgio Finzi — La posizione dei sistemi 
elettrici di trazione ferroviaria. 

Ing. Vittorio Arcioni — Sistemi di protezione 
delle reti secondarie da contatti colle reti ad alta 
tensione. 

Ing. Umberto Crudeli — Sopra un problema 
di minimo che si é presentato in elettrotecnica. 

Ing. Remo Catani — Ghisa elettrica e ghisa ad 
alto forno. 

Nuova linea elettrica sulle Alpi. — 
Il Consiglio federale svizzero ha proposto di ac- 
cordare la concessione ai signori Müller Zcrlan- 
der Gobat cl Alioth per una ferrovia elettrica 
a scartamento ridotto, Gletsch-Disentis, della 
lunghezza di бо km. е la cui spesa è preventi- 
‘ata a 14 milioni. 

Questa linea, unitamente all'altra da Briga a 
Gletsch, per cui fu già accordata la concessione 
l’anno scorso, realizzerebbe l’idea di una vasta 
rete alpina, a scartamento ridotto, la quale ser. 
virebbe contemporaneamente Davos, San Mau- 
rizio, il San Gottardo e Zermatt, posto che venga 
approvato anche il tronco Viège-Briga. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ecc. presso 
mministrazione del ELETTRICISTA, Via Cavour 224, 


dal 20 agosto al 21 dicembre 1907. 


Angelini Oreste e Ascoli Giuseppe, a 
Roma: Telegrafo a trismissione multipla, si- 
stema Angelini — richiesto il 20 agosto 1907, 
per r anno. 

Crudeli Umberto, a Roma: Perfezionamento 
nelle elettrocalamite per macchine telegratiche 
Morse — richiesto il 15 novembre 1907, per 
I anno. 

Lüthi Gottlieb, a Signau (Svizzera): Appa- 
reil électrique à mettre automatiquement hors 
de fontionnement moteurs lampes ctc. à des 
temps variables et fixables à volonté — ri- 
chiesto il 16 dicembre 1907, per anni 3. 

Maffetini Alceo di Giovanni e Maffetini 
Flaminio, a Bergamo: Apparecchio e si- 
stema d'impianto di parafulmini con punte e 
condotture isolati con collegamenti dei canali 
a terra — richiesto il 17 settembre 1907, per 
апп} 6. 

Magini Giuseppe, a Montepulciano (Siena): 
Nuova disposizione degli oscillatori o spinte- 
rometri adoperati per la telegrafia, segnali, od 
altro, senza fili — richiesto il 30 dicembre 
1907, per anni 2. 

Marzi Domenico di Giovanni Battista 
a Roma: Apparato telefonico altosonante. 
(Completivo della privativa 86943) — richiesta 
il 21 dicembre 1907. 

Pierini Pietro fu Giovacchino, a Pisa: 
Sistema elettrico per sincronismo di movi- 
menti. (Prolungamento della privativa 94942) 
— richiesto il 28 dicembre 1907, per anni 5. 

Tardieu Victorien, a Arles a/R (Francia): 
Procédé et appareil pour transmettre des sons 
distinctement et à grande distance. (Comple- 
livo della privaliva 72202) — richiesto il 7 gen- 
naio 1908, 


Allgemeine Elektricitàts-Gesellschaft, 
a Berlino: Contatore di elettricità per cor- 
rente continua con un magnete permanente ed 
un indotto disposto nel suo campo. (Riven- 
dicazione di priorità dal 23 novembre 1906) — 
richiesto il 22 novembre 1907, per anni 6. 

Badalini Luigi, a Torino: Dinamo leggera 
— richiesto il 14 ottobre 1907, per anni 6. 

Basset Lucien Paul, a Enghien (Francia): 
Générateur thermochimique d'électricité. avec 
récupération totale ou partielle des éléments 
actifs, avec fabrications d'acide sulfurique dans 
ce dernier cas. (Rivendicazione di priorità dal 
2 ottobre 1906) — richiesto il 20 sette nbre 1907, 
per anni 6. 

de Modzelewski Jean, a Fribourg e Mo- 
scicki Jgnacy, a Gambach- Fribourg (Sviz- 
zera): Condensateur à électrodes d'aluminium 
baignant dans un électrolyte — richiesto il 
20 ottobre 1907, per anni 6. 

Egger Hans, a Brixlegg, Tirolo (Austria): 
Procédé pour la préparation de cuir destiné, 
à ctre employé, comme enveloppe isolante des 
conduites électriques — richiesto il 4 aprile 
1907, per 1 anno. 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente 
(Fine corrente) Roma-Milano, 10 Ottobre 1903. 
Aociaierie Terni L. 1308 — Langen-W olf.... L. 450 — 


АІ. F. Piombino. » 201 — Ligniti......... > 78 — 
Ansaldo........ > 163 — Metalli............ 114 — 
Azoto. .......-.. > 165 — Miani Silvestri. » 104 — 
Bredal.......... s 800 — Montecatini.... » 98 — 
Carburo ital » 754 — Off. El.Genovesi > 46)— 
Condotte ....... > 83) — Pia Marcia..... » 1470 — 


Edison Milano.. » 637— | Richard-Ginori. > 380 — 
Elba............ > 423— | Siderurg.Savona» 363 — 
Elettrochimica. » 61— | Soda............ > = — 
Ferriere........ » 216 — | Tecnomasio...... > 110 — 
Forni elettrici.. > 68— | Trams Roma.... » 254 — 
Gas Roma...... » 998 — Valnerina...... » 145 — 
Kerka.......... > 8/8 — Vezzola..... .... » 1095 — 
METALLI. 
Prezzi per tonn.ingl. = 1016 kg. 
Londra, 9 Ottobre 1908 
Rame G. M. B. (contanti) . . .Let. 59.5. — 
Id. Best selected (contanti). » 62.10 — 
Id. Elettrolitico . . . . . > 62 Б. — 
Id. in fogli . . . . . . . » 73 — — 
Stagno (contanti). . s . . . ° 183. 16 — 
Piombo inglese (contanti) . . . » 18. 12 6. 
ld. spagnolo. . . . . . + » 19. 6. 8 
Zinco ordinario. . . . . . > 19. 55 — 


(Metallurgica) Livorno, 
Quintale franco Italia 
Rame in fili 2 m/m e più. . . . . . L. —— 


» » 2 m/m e meno . . . . 


CARBONI DÀ MACCHINA. 


Genova, 10 Ottobre (Per tonnellata, al vagone) 


Cardiff extra . . . . . . 1.81.50 а —. — 
Cardiff 18 qualità . . . . » 90 508 —.— 
Newport . . . . . + + . + > 29. — а —. — 
Newcastle . . . . . . , + + . »21.&a—.— 
Newpelton. . . . . . + + + + »36.00&8 — — 
Antracite grossa . . . . . . . » 89,4ба—,„— 
Id. Cobles . . . . . .. »41.—a-.— 
Id. Pisello . .. . . ... »4l.—a—.— 
Id. minuta . . . . . + , > ——8&—.— 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
L’ Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 19, 1908. 


е е ++ 5 5 


Roma — Tip. Elzeviriana - Francesco Marcolli e C. 


L’Elettricista 


Anno XVII. 


SOMMARIO : Sulla necessità di ado‘tare una tensione normale per impianti di 
bordo: Ing. E. Giovauxos: — Nuovi sistemi telegrafici celeri: AuRIo CARLETTI 
— Produzione della ghisa al forno elettrico ed all'alto forno. — Motoria Naf- 
talina — Il ‘II Congresso della Società Italiana per il progresso delle Scienze. 
Rivista della stampa estera.— Un nuovo apparecchio di Marconi per la creazione 


Direttore: = Prof. ANGELO BANTI | Amministrazione: Via Cavour, 224 | Abbonamento: Italia, L. 12.50 - Estero, L-16. 


ROMA 15 Ottobre 1908 


di onde debolmente smorzate: Gz — La nuova lampada “Iust,, a filamento 


metallico per 220 volt: Gz. 


Rivista Legale — Applicazione della tassa di circo'azione alle società ano- 


nime: A. M. 


Informazioni, — Brevetti riguardanti l'elottricità, — Esposizione di elettricità 


ed applicazioni elettriche. 


Bibliografia. — Nozioni di elettrotecnica: L C. — La nuova teoria dell'elettricità 
— Primi elementi di calcolo differenziale e integrale. 


SULLA NECESSITÀ и ADOTTARE una TENSIONE NORMALE 
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per impianti di bordo 


La necessità di normalizzare la tensione 
da adottare negli impianti elettrici è 
molto più importante e sentita per gli 
impianti di bordo che per quelli di terra. 
E mentre che per questi ultimi qual- 
che cosa si è fatto in questo senso, più 
per consuetudine che per forza di di- 
sposizioni fisse, si può dire che ben poco 
o quasi niente venne ottenuto onde ren- 
dere costante od indipendente dai capricci 
del cantiere costruttore la scelta di una 
corrente e di un potenziale normale, non 
solo per tutti gl'impianti navali, ma anche 
per quelle centrali situate in porti di mare 
e destinate ad alimentare gl'impianti di 
bordo, mentre la nave si trova ormeg- 
giata. Per quanto la maggior parte dei 
piroscafi venga ora installata con corrente 
continua, non mancano esempi di cor- 
rente alternante monofasica ed anche tri- 
fasica. Ed anche per la corrente continua 
si fanno installazioni con i potenziali 
più differenti, che partono da un minimo 
di 65 volt, e per eccezione anche di so 
volt, per raggiungere attraverso le ten- 
sioni di 80,100,110,150 fino al massimo di 
220 volt. I 

| vantaggi che si otterrebbero mediante 
una intesa che dovrebbe essere interna- 
zionale, ma che intanto potrebbe essere 
vantaggiosamente adottata per le nuove 
costruzioni navali italiane, nel senso di 
prescrivere una tensione unica, sarebbero 
della più grande importanza. 

In primo luogo una nave potrebbe colla 
più grande facilità rifornirsi in ogni porto 
dei materiali di consumo e di riserva spe- 
cialmente per quanto riguarda gli articoli 
necessari all'installazione, come sarebbero 
lampadine ad incandescenza, valvole, fili 
isolati, ecc. Anche per l'acquisto secondo 


il bisogno di dinamo motori od indotti di 
motori, apparecchi da quadro e simili, 
sarebbe certamente preferibile se in ogni 
porto o luogo di rifornimento si potessero 
trovare tali parti per una tensione unica, 
mentre che al giorno d'oggi col disordine 
che regna in questo campo, non è sempre 
possibile rifornirsi sulle piazze marittime 
di quanto è necessario al fabbisogno della 
navigazione. 

Un vantaggio però molto più impor- 
tante della comodità del rifornimento sa- 
rebbe il raggiungimento di una misura 
di sicurezza d'interesse capitale. perchè 
renderebbe possibile a navi incontran- 
tesi in alto mare o anche nei porti, per 
quanto di nazionalità differenti, oltre che 
a navi della stessa flotta e compagnia, di 
potersi aiutare a vicenda in caso di bi- 
sogno e pericolo, per mezzo di cavi vo- 
lanti gettati sopra bordo i quali parten- 
dosi dalla centrale del bastimento soc- 
corritore, alimentino l'impianto elettrico 
della nave pericolante. É nota l'importanza 
primaria assunta al giorno d'oggi dalla 
installazione elettrica a bordo delle navi 
moderne, che ne alimenta i servizi piü 
importanti e vitali, come le pompe di 
esaurimento e d'incendio, i ventilatori, le 
gru, l'illuminazione, gli apparecchi di co- 
mando, ecc. Una nave che in causa di 
naufragio, investimento, incendio, esplo- 
sfone o di qualunque altro accidente, non 
può più utilizzare il proprio apparato mo- 
tore ed ha per conseguenza anche immo- 
bilizzato il suo impianto elettrico è votata 
a certa morte, mentre che, se coll'aiuto 
di rimorchiatori o di navi di soccorso, 
potesse alimentare le proprie pompe di 
esaurimento e d'incendio potrebbe nella 
maggior parte dei casi salvarsi. L'impor- 
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tanza di un impianto elettrico a bordo, 
specialmente in caso di pericolo, risulta 
dal fatto che in alcune marine da guerra, 
fra cui la germanica, è di prescrizione che 
una parte dei servizi più vitali venga ali- 
mentata per mezzo di un circuito speciale 
da una batteria di accumulatori dimen- 
sionata in maniera da poter fornire la 
energia assolutamente necessaria durante 
un tempo prescritto. | 

In questi ultimi tempi si è anche со- 
minciato a disporre sopra coperta, e quindi 
destinata in caso d'infortunio ad essere 
soltanto all'ultimo invasa dalle acque, una 
apposita centrale di riserva azionata da 
motori Diesel indipendente dalla centrale 
di bordo, per alimentare, occorrendo, i 
servizi pià importanti, Ora se unificando 
la tensione fosse possibile recare aiuto 
alle navi pericolanti, ognuno vede facil- 
mente l'immenso vantaggio che ne risul- 
terebbe. 

Fra i molti esempi pratici possiamo ci- 
tarne uno favorevolissimo alla nostra tesi, 
avvenuto alcuni anni fa sugli scali del 
Norddeutscher Lloyd in Hoboken presso 
New-York. Ín occasione di un grande in- 
cendio, una parte dei piroscafi della Com- 
pagnia, ormeggiati sullo scalo e colle cal- 
daie spente, dovette perire perchè fu im- 
possibile azionare da fuori bordo le pompe 
dei piroscafi stessi a causa delle differenti 
tensioni. 

Oltre i due sullodati vantaggi, un terzo di 
non minore importanza potrebbe essere an- 
cora ottenuto, quello cioè dell'economia. 
Quando un piroscafo è giunto in porto, se 
potesse ricorrere alla centrale di terra per 
l'illuminazione, per le manovre di scarico, la 
ventilazione, ecc., potrebbe senz'altro spe- 
gnere le proprie caldaie ottenendo così 
un'economia non indifferente, tanto più 
sensibile in quanto che le caldaie costruite 
per molte migliaia di cavalli, caricate per 
qualche centinaio soltanto, lavorano con 
un rendimento deficientissimo. E' vero 
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che alcuni piroscafi hanno delle caldaie de- 
stinate esclusivamente al servizio durante 
l'ormeggio, ma anche in questo caso 
è necessario trattenere appositamente del 
personale e rinunziare al grande vantaggio 
di tenere fresche una volta tanto, durante 
le operazioni di carico, le stive ed 1 de- 
positi, spegnendo completamente i fuochi 
di bordo. Ora un rifornimento di energia 
dalle centrali portuali è impossibile senza 
l'unificazione della tensione. 

Stabiliti quindi senza alcun dubbio gl'im- 
mensi vantaggi che deriverebbero da una 
riforma di tal genere, rimane a stabilire 
quale sorta di corrente, eda quale ten- 
sione, dovrebbe essere adottata. 

Fra la corrente continua e l'alternante 
non vi può essere alcun dubbio in favore 


della prima. I grandi vantaggi della se- . 


conda derivanti dalla possibilità di poter 
fare dei trasporti di forza a grande di- 
stanza, rimangono annullati dal fatto che 
a bordo di piroscafi, per quanto grandi, 
le distanze da superare sono relativamente 
piccole. ll fatto è, che anche allo stato at- 
tuale, in cui nessuna disposizione regola 
questo argomento, la corrente continua 
viene usata nella maggioranza dei casi e 
la corrente alternante costituisce relati- 
vamente un'eccezione. E° dunque inutile 
discutere qui le varie ragioni che militano 
in favore dell'una o dell'altra qualità di 
corrente, dal momento che l'uso ha quasi 
stabilito un principio di massima. L'unico 
vantaggio relativamente plausibile, citato 
dai fautori della corrente alternante, è la 
mancanza di effetti nocivi di deviazione 
sull'ago della bussola. Però in pratica si 
è trovato il modo di togliere ogni influenza 
nociva anche colla corrente continua. D'al- 
tra parte la corrente alternante malissimo 
si presta all'uso dei proiettori ed un tale 
vantaggio della corrente continua com- 
pensa ad usura il piccolo inconveniente 
sopracitato e facilissimo ad essere eli- 
minato. 

Stabilita quindi l'opportunità della cor- 
rente continua, rimane a vedere quale sa- 
rebbe la tensione più favorevole da adot- 
tare. 

Scartate le tensioni inferiori ai 110 e su- 
periori ai 220 volt, per ragioni ovvie, ci re- 
stano ad esaminare gli argomenti pro e 
contro queste due ultime tensioni. E' certo 
che ogni giorno cresce l'importanza degli 
. Impianti elettrici di bordo e quindi la dif- 
ficoltà di trasportare alla tensione di 110 
volt le grandi quantità di energia richieste 
dai moderni macchinari, specialmente a 
bordo delle nuove navi da guerra I fau- 
tori dei 220 volt asseriscono di aver do- 
vuto ricorrere ad un tale potenziale nel- 
l'impossibilità di aver potuto far passare 
attraverso 1 cavi l'energia al potenziale di 
110 volt. Questa però ci sembra una esa- 
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gerazione, perché le distanze da superare 
a bordo si misurano a decine di metri, ed 
il peso dei cavi non diminuisce della metà 
raddoppiando il potenziale. Ci sono esempi 
che a bordo vennero installati cavi di 1200 
anzi fino a 1500 ттд. di sezione attra- 


verso i quali si può senz'altro far passare. 


una corrente di 3000 amp, giacchè a causa 
delle piccole distanze le condutture ven- 
gono calcolate in base all'intensità speci- 
fica e non alla caduta di potenziale. Ora 
una corrente di 3000 amp., anche al po- 
tenziale di 110 volt, costituisce di per sè 
stessa una quantità di energia non indif- 
ferente. La difficoltà del soverchio peso 
delle condutture ci sembra di ben poca 
importanza dal momento che a bordo di 
navi da guerra l'impiego e, diciamo pure, 
lo sprego d'installazioni pesanti e volumi- 
nose è tale che ci sembra facile rispar- 
miare da un'altra parte quei pochi quin- 
tali di rame che si potranno risparmiare 
adottando 220 volt. Anche l'argomento del 
risparmio dovuto al minor costo dell'im- 
pianto non ci sembra di molta importanza, 
trattandosi di navi che costano molte de- 
cine di milioni. Dippiù, adottando 220 volt, 
tutti gli accessorii, le parti isolanti, le cas- 
sette, gli apparecchi sono oltre che più 
pesanti anche più costosi. Inoltre adot- 
tando 220 volt è necessario ricorrere al- 
l'impianto di trasformatori ruotanti per 
alimentare i proiettori, gli apparecchi di 
comando ed 1 telefoni ad alta voce, im- 
pianto questo superfluo colla tensione dei 
110 volt compensando quindi ad usura la 
maggiore spesa ed il maggior peso do- 
vuto а! cavi più grossi. 

La tensione di 110 volt ha l'immenso 


vantaggio di non essere pericolosa alla 
vita umana, mentre che non è raro un ef- 
fetto pernicioso ed anche letale a 220 volt, 
tanto più che nell'ambiente ristretto di 
bordo le precauzioni da prendersi non 
possono essere così scrupolosamente os- 
servate come a terra e chi viene a con- 
tatto dei fili è spesso coi piedi nudi e ba- 
gnati ed in comunicazione con parti me- 
talliche e quindi più esposto: ai pericoli 
di un corto circuito. Anche la possibilità 
di salvare una sola vita umana, adottando 
il potenziale di 110 volt, ci sembra suffi- 
ciente in favore di esso. Ci si puó obbiet- 
tare, contro la nostra tesi, che la marina 
germanica ha adottato ultimamente per le 
sue nuove costruzioni i 220 volt. Ora que- 
sto argomento non ci sembra sufficiente, 
potendosi anche ammettere che la detta 
marina si sia messa su di una falsa strada. 
La nostra marina, per esempio, che in 
fatto di impianti elettrici di bordo è di 
molto superiore alla tedesca, specialmente 
per quanto riguarda importanza ed esten- 
sione dei servizi elettrici, rimane fedele ai 
110 volt per quanto il numero dei motori 
impiantati a bordo delle nostre navi di 
ultimo modello sia,a parità di tonnellaggio, 
più che doppio che nella marina tedesca. 

Ci sembra quindi, per concludere, che 
la corrente continua alla tensione di rio 
volt dovrebbe venire senz'altro accettata 
di comune consenso, e ci auguriamo che 
sarà presto possibile addivenire ad un'in- 
tesa internazionale nel senso di regolare 
questa materia importantissima e fino ad 
ora tanto trascurata. 


Ing. E. GiovANNONI. 
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(Conlinuazione al numero precedente) 


Traduttore. — La zona di ricevimento, 
ottenuta per mezzo del ripetitore, può es- 
sere utilizzata per ritrasmettere i tele- 
grammi ricevuti sopra un’altra linea tele- 
grafica, oppure per riprodurre gli stessi te- 
legrammi in caratteri а stampa sopra un 
foglio di carta. In questo secondo caso 
la zona dev'essere passata sotto un altro 
apparecchio, che chiameremo traduttore. 

La zona, passando al disopra della ruota 
a stella 46, è sollecitata da un movimento 
intermittente che la fa spostare ogni volta 
di una porzione corrispondente ad una 
lettera, ossia di cinque fori della linea 
mediana. 

La ruota a stella è fissata ad una sbarra 
47.la quale oscilla continuamente nel senso 
indicato dalla doppia freccia AB. 

Per ogni oscillazione completa della 


sbarra avviene uno spostamento della 
ruota a stella, che fa avanzare la zona 
perforata dell'intervallo di una lettera. La 
ruota a stella porta sulla sua periferia una 
lastrina perforata, i cui fori, che corri- 
spondono esattamente a quelli della zona, 
vengono a trovarsi di fronte a cinque aghi 
fissati all'estremità di cinque sbarre a pet- 
tine. I denti di questi pettini sono disposti 
in modo da rendere possibile la riprodu- 
zione delle diverse combinazioni che cor- 
rispondono ai varî segnali, per mezzo dello 
spostamento verso sinistra di uno o più 
pettini. | 

Quando la sbarra 47 trasporta il ruo- 
tino a stella verso sinistra, questo incon- 
tra i cinque aghi, i quali, nel caso che la 
zona presenti in quel momento la com- 
binazione di cinque fori, passano attra- 


verso i fori praticati sulla periferia del 
ruotino, senza dar luogo ad altri movi- 
menti secondarî. Se invece la zona pre- 
sentasse qualche intervallo non регіс гато, 
i corrispondenti aghi, incontrando la zona, 
sarebbero costretti a spostarsi verso si- 
nistra rispetto agli altri. In questo caso, i 
pettini si sposterebbero in modo da pre- 
sentare cinque vuoti in fila, dirimpetto ad 
un determinato martelletto 50, il quale, 
obbedendo all'azione di una molla a spi- 
rale, andrebbe a colpire con la sua estre- 
mità libera una leva 54, determinando la 
stampa della lettera corrispondente alla 
combinazione di fori della zona perforata. 

Si ha dunque una traduzione mecca- 
nica dei segnali, molto simile a quella del 
sistema Baudot. 

Tralascio la descrizione degli organi 
secondari che servono per ricondurre nella 
loro «posizione primitiva i pettini, i mar- 
telletti ed i tasti delle lettere; accennerò 
soltanto brevemente al sistema che serve 
per il passaggio dalle lettere alle cifre e 
vice versa. 

Tale passaggio è effettuato per mezzo 
di un sesto pettine бї (fig. 299), il quale, 
in una determinata posizione, permette 
la stampa delle lettere, ed in un'altra po- 
sizione quella delle cifre. 

Lo spostamento è ottenuto per mezzo 
di due sbarre che agiscono alle due estre- 
mità del pettine. | 

Questa disposizione è rappresentata più 
chiaramente nella parte A della frz. 299 
(figure shift). | 

Ai due capi del pettine 61 vi sono due 
spazi tagliati a V, contro i bordi dei quali 
possono venire ad urtare le due leve a 
cuneo 57 е 58. Quando la zona perforata 
presenta la combinazione corrispondente 
al segnale di passaggio dalle lettere alle 
cifre (figure shift signal), la leva 58 è 
spinta verso il rispettivo spazio, urta con- 
tro 1 bordi di questo e sposta il pettine 
verso sinistra. Questo spostamento deter- 
mina l'apertura delle combinazioni di spazi 
corrispondenti alle cifre (figure-locks), e 
la chiusura di quelle corrispondenti alle 
lettere (letter-locks). 

Possono allora essere stampate le cifre 
od i segni d'interpunzione. Per passare 
di nuovo alle lettere occorre inviare un 
altro /etter-schifl signal. 

In questo secondo caso agisce la leva 
57, la quale, urtando contro i bordi del 
rispettivo spazio situato sul pettine 0, 
sposta quest'ultimo verso destra e lo ri- 
conduce nella primitiva posizione, in cui 
la macchina ricevente può stampare le 
lettere, | | 

Se il letrer-schift signal è ripetuto (que- 
sto segnale corrisponde a cinque fori sulla 
zona perforata) nessuna azione si verifica 
nell'apparato stampante, il quale rimane 
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inerte, finché la zona non presenta una 
nuova combinazione di fori. 

Questo particolare della macchina rice- 
vente é ingegnosamente utilizzato per im- 
pedire che, nei telegrammi stampati, ri- 
manga traccia delle correzioni effettuate 
sulla zona di trasiniss!one. 

Quando il telegrafista perfora erronea- 
mente una parola, riconduce la zona in- 
dietro ed annulla la perforazione errata 
premendo il tasto del letter-schift signal, 
€ ripetendo questa operazione quante sono 
ie icttere da cancellarsi. 

Si produce così una serie continua di 
fori (i! cui numero è un multiplo di cin- 
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dell'interlinea e dell «a capo» vengono 
effettuati per mezzo della trasmissione di 
un unico segnale, 

Le figure 297 e 298 rappresentano lo 
apparecchio stampante o traduttore, e la 
fig. 308 è la fotografia di un telegramma 
ricevuto. | 

L'apparecchio stampante è messo in 
movimento per mezzo di un motore, il 
quale consuma circa 40 watt per una ve- 
locità di 140 parole al minuto. 

Nella fig. 309 si vede l'impianto com- 
pleto del sistema Murray all'ufficio tele- 
grafico di Pietroburgo, con l'inventore che 
è seduto presso l'apparecchio. 
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que), la quale non fa funzionare affatto 
l'apparecchio stampante. Nella fig. 299 la 
serie di fori 59 rappresenta appunto una 
correzione fatta per cancellare una parola 
di cinque lettere. 

L'apparecchio stampante Murray per 
questa proprietà di permettere le corre- 
zioni senza che ne rimanga traccia sul 
telegrammi ricevuti, e per il fatto che 
funziona esclusivamente con una corrente 
locale ed è quindi sottratto da qualsiasi 
perturbazione derivante dalla linea tele- 
grafica, non presenta gl'inconvenienti ri- 
scontrati negli altri sistemi con ricevi- 
mento a foglio. - 

E noto che, a causa di tali inconve- 
nienii, l'Amministrazione dei telegrafi de- 
cise di abbandonare nel servizio Rowland 
il ricevimento a foglio, e preferì quello a 
zona. | 

| particolari meccanici che servono ad 
effettuare automaticamente i vari movi- 
menti del foglio di carta, cioè a produrre 
la progressione del foglio nel senso oriz- 
zontale, a ricondurlo «a capo > dopo stam- 
pata una linea, ad effettuare l'in!erlinea ed 
a liberare il telegramma appena termi- 
nato, non offrono uno speciale interesse, 
e sono molto simili a quelli dell'apparato 
Rowland. 

Giova però notare che i due movimenti 
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Telegrafo stampante applicatlo sui cavi 
transatlantici. Il Murray ha studiato anche 
il modo di applicare il suo sistema al ser- 
vizio telegrafico transoceanico. In questo 
caso egli adopera un perforatore alquanto 
diverso e fa uso dell'alfabeto Cooke. La 
zona perforata, così ottenuta, viene pas- 
sata attraverso un trasmettitore automa- 
tico identico a quelli comunemente usati 
dalle compagnie dei cavi. Alla stazione di 
ricevimento il Murray impiega il relais 
ed il perforatore Brown. 

La zona perforata di ricevimento è uti- 
lizzata poi per riprodurre il telegramma а 
caratteri stampati, per mezzo di un tra- 
duttore Murray lievemente modificato. 

Questo sistema è stato adottato dalla 
Eastern Telegraph Company per il cavo 
Pothcurnow-Gibilterra(lunghezza 2160km. 
circa) e funziona perfettamente. 
Esperimenti eseguiti col sistema Murray. 
— Il sistema Murray fu preso in consi- 
derazione dalle principali amministrazioni 
dei telegrafi europee Interessantissimi 
esperimenti furono eseguiti in Inghilterra, 
in Germania, in Austria, in Russia, nella 
Svezia e nelle Indie. 

Presentemente il telegrafo Murray fun- 
ziona con risultati soddisfacenti sulle linee 
Londra-Dublino, Amburgo-Berlino, Ber- 
lino-Francoforte, Vienna-Praga, Pietro- 
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burgo-Omsk, Stoccolma-Góteborg, Cal- 
cutta-Bombay, e presto sarà impiantato 
sui circuiti Amburgo-l'rancoforte, Berlino- 
Kònisberg, Berlino-Pietroburgo. L'ammi- 
nistrazione del telegrafi russi spera anche 
di poterlo applicare per il servizio tele- 
grafico tra Pietroburgo ed Irkutsk sul Lago 
Baikal, sopra una linea lunga 6000 chi- 
lometri circa, costituita da un filo di ferro 
del diametro di 6 millimetri. Questo cir- 
cuito avrebbe sei stazioni di ripetizioni a 
Riazan, Samara, Tcheliabinsk, Omsk, No- 
vonikolaevsk e Kansk, 

| primi esperimenti eseguiti in Russia 


Fig. 360. 


furono effettuati con ottimi risultati da 
Pietroburgo a Mosca. Il circuito telegra- 
fico fu poi prolungato oltre Mosca fino a 
Kazan, ed in seguito fino ad Omsk, in 
Siberia. 

La linea Pietroburgo-Omsk, che traversa 
quasi la metà del vasto Impero russo, è 
costituita da filo di ferro di 6 mm., ed ha 
una lunghezza 3840 chilometri. 

Su questo circuito funziona regolar- 
mente il sistema Murray in duplice, con 
tre stazioni di ripetizione situate a Riazan, 
Samara e Tcheliabinsk. La velocità di tra- 
smissione raggiunge 60 parole al minuto 
per ciascun senso; mentre col sistema 
Wheatstone non si riusciva a trasmettere 
piü di 35 parole per ciascuna direzione. 

La maggiore velocità raggiunta in que- 
sto caso dal sistema Murray è dovuta spe- 
cialmente al fatto che, mentre in tale si- 
stema si fa uso dell'alfabeto Daudot, in 
quello Wheatstone si impiega l'alfabeto 
Morse, il quale richiede per la trasmissione 
un tempo maggiore nel rapporto dis a 8. 

Il sistema automatico stampante Murray 
é dunque molto adatto per il servizio te- 
legrafico sulle lunghe linee. ` 

Per circuiti brevi il Murray ritiene che 
sia preferibile un sistema multiplo ad un 
telegrafo automatico; egli sta quindi stu- 
diando un apparato telegrafico multiplo, 
molto simile a quello più sopra descritto, 
da applicarsi sulle linee di breve lunghezza. 
Finora però non si conoscono i particolari 
di questo nuovo sistema. 


L' ELETTRICISTA 


Quantunque l'apparato Murray abbia 
una potenzialità molto inferiore a quella 
dei sistemi Pollak-Virag, Siemens e Row- 
land, esso segna un vero progresso della 
telegrafia, specialmente per le considere- 
voli distanze che può superare, per le nu- 
merose e svariate applicazioni di cui è 
suscettibile. 

Vedremo, infatti, come il sistema Mur- 
ray possa avere una felicissima applica- 
zione in Italia per la diramazione telegra- 
fica dei resoconti parlamentari e per la 
trasmissione dei telegrammi di stampa 
alle direzioni dei giornali. 


CONCLUSIONE. 


По ritenuto utile fare una 
descrizione dei più impor- 
tanti sistemi telegrafici mo- 
derni non ancora conosciuti 
in Italia, non solo per l'in- 
teresse che essi possono 
presentare dal punto di vi- 


dimostrare i grandi pro- 
gressi fatti, in questi ultimi 
anni, dalla tecnica telegra- 
fica. 

Nei tre sistemi che ab- 
biamo studiato troviamo 
un carattere comune, quello cioè dell'auto- 
maticità della trasmissione. 


La tendenza moderna è dunque quella: 


di rendere automatica la trasmissione tele- 
grafica e di rendere più facile e meno fati- 
cosa la manipolazione. 

Non credo necessario insistere sui van- 
taggi che offrono i sistemi automatici in 
generale; dirò soltanto che, nel caso spe- 
ciale del servizio telegrafico, i sistemi au- 
tomatici presentano dei particolari van- 
taggi dal punto di vista tecnico e pratico. 
Essi, infatti, permettono di trarre il mas- 
simo rendimento da una linea, anche di- 
sponendo di impiegati poco abili. 

E poiché questi non trasmettono i te- 
legrammi direttamente sulla linea, ma si 
limitano soltanto a preparare il materiale 
per la trasmissione, vi é la possibilità di 
utilizzare impiegati non pratici o princi- 
pianti. 

È noto poi che, negli altri sistemi, quando 
capita qualche inconveniente sulla linea, 
la trasmissione resta sospesa ed i tele- 
grafisti rimangono inoperosi per tutto il 
tempo dell'interruzione. Nei telegrafi au- 
tomatici, invece, gli impiegati continuano 
a preparare la zona di trasmissione, la 
quale, nel caso che il guasto della linea 
si prolunghi eccessivamente, può essere 
passata in un filo sussidiario o sopra 
qualche altro circuito d'appoggio. Coi si- 
stemi automatici sì riesce inoltre a dimi- 
nuire enormemente gli errori di trasmis- 
sione. 
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Un'altro particolare, comune ai tre si- 
stemi studiati, é costituito dai perforatori, 
i quali sono quasi del tutto identici. Essi 
sono costituiti, come abbiamo visto, da 
una tastiera identica a quella delle ordi- 
narie macchine da scrivere, la quale per- 
mette di effettuare, col semplice abbas- 
samento dei tasti, la perforazione delle 


combinazioni corrispondenti alle singole 


lettere. 

La manipolazione é dunque resa piü 
facile, più spedita e meno faticosa. Essa 
non richiede da parte dell impiegato la 
conoscenza dell'alfabeto usato, e non ri- 
chiede nemmeno nessuno sforzo, perchè 
l'abbassamento di un tasto non effettua 
la perforazione, ma determina soltanto il 
funzionamento degli organi perforanti. 

È noto invece che coi perforatori Wheat- 
stone ordinariamente usati in ltalia, il te- 
legrafista è obbligato a conoscere l'alfa- 
beto Morse, e deve effettuare соп le braccia 
lo sforzo necessario per produrre la perfo- 
razione. Per ogni lettera poi egli deve dare 
tanti colpi quanti sono i segnali elemen- 
tari che costituiscono ciascuna» combina- 
zione. 

Nei perforatori moderni la velocità di 
manipolazione risulta dunque enorme- 
mente aumentata c, per conseguenza, essi 
permettono di ottenere un maggior ren- 
dimento per ogni impiegato. 

| sistemi automatici offrono però, in 
generale, degli inconvenienti dal punto 
di vista economico, perchè, oltre i soliti 
apparecchi, richiedono degli apparecchi 
ausiliari, come i perforatori, e I uso di 
carta oleata per la perforazione, la quale 
carta è molto costosa. Vengono perciò 
sensibilmente aumentate le spese d'im- 
pianto e di esercizio; la maggiore spesa 
può però essere compensata da un mag- 
gior rendimento del sistema per ogni 
linea e per ogni impiegato. 
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Ed ora сі domandiamo: è consigliabile 
l'adozione in Italia di uno dei sistemi te- 
legrafici sopra descritti? 

Non è facile rispondere brevemente a 
questa domanda. 

Dirò innanzi tutto che, per il buon an- 
damento del servizio telegrafico, sono con- 
dizioni indispensabili la semplicità e la 
uniformità degli impianti. 

Disgraziatamente tali condizioni, non 
sono raggiunte in ltalia, perchè troppo 
numerosi sono i sistemi telegrafici adot- 
tati contemporaneamente dall'amministra- 
zione dei telegrafi. È noto, infatti, che 
cinque sono i sistemi presentemente in 
uso, e cioè i telegrafi Morse, Wheatstone, 
Hughes, Baudot e Rowland. 

Questa multiplicità di sistemi, oltre che 
richiedere degli specialisti per ciascun 
tipo di telegrafo, rende più complicato, 


più difficile e quindi meno spedito il ser- 
vizio telegrafico. 

Quindi, in massima, nessun nuovo ap- 
parato telegrafico dovrebbe essere adot- 
tato in Italia, a meno che esso non sia 
vantaggiosamente sostituibile ad uno dei 
sistemi già in uso. 

Secondo il mio parere, il numero dei 
sistemi telegrafici da usarsi potrebbe es- 
sere convenientemente diminuito. Baste- 
rebbe, infatti, la Morse per i circuiti om- 
nibus e per le linee secondarie, la Hughes 
per le linee di media importanza, ed un 
terzo sistema celere per le linee di mag- 
gior traffico. | 

Questo terzo sistema dovrebbe essere 
stampante, possibilmente automatico, di 
facile manipolazione, di sicuro funziona- 
mento, e per di più dovrebbe avere una 
potenzialità sufficiente per servire i tronchi 
di maggior traffico, e dovrebbe essere ap- 
plicabile anche sulle linee in ferro di mas- 
sima lunghezza. 

Per conseguenza, non sarebbe consiglia- 
bile l'adozione del sistema Pollak-Virag, 
il quale, oltre richiedere due fili di bronzo, 
genera dei dannosi fenomeni d'induzione 


sui fili vicini, e nemmeno l'adozione del 


sistema Siemens od una piü vasta applica- 
zione del sistema Rowland, per la ragione 
che tali sistemi non potrebbero regolar- 
mente funzionare sopra linee di lunghezza 
considerevole 

L'apparato Baudot risponde abbastanza 
alle condizioni sopra accennate, ed è per 
tale ragione che l'Amministrazione dci te- 
legrafi, molto opportunamente, ha inco- 
minciato a sostituirlo agli altri sistemi. 

Senonchè l'apparato Baudot non offre i 
vantaggi riscontrati nei telegrafi moderni, 
specialmente per ciò che riguarda la fa- 
cilità di manipolazione. 

La trasmissione Baudot è delle più diffi- 
cili, e richiede una particolare disposizione 
che non è posseduta da tutti gl'impiegau. 

Vi sono, infatti, dei telegrafisti che, mal- 
grado tutta la loro buona volontà, non sono 
mai riusciti a trasmettere col sistema 
Baudot. | 

l'urono fatti dei tentativi per rendere la 
trasmissione Baudot automatica, (1) ma i 
sistemi proposti non ebbero applicazione 
pratica specialmente per ragioni econo- 
miche. Trattandosi, infatti, di un sistema 
telegrafico multiplo, la trasmissione auto- 
matica richiederebbe, oltre i perforatori, 
tanti trasmettitori automatici quanti sono 
gli apparecchi che contemporaneamente 
debbono trasmettere sulla linea. 

Le spese d'impianto e di esercizio sa- 
rebbero quindi considerevolmente aumen- 
tate, e non si avrebbe un compenso in 
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un maggiore rendimento della linea, per- 
chè la velocità di trasmissione, attualmente 
ottenuta, non è suscettibile di aumento per 
effetto della semplice adozione di un sistema 
automatico. 

D'altra parte i telegrammi subirebbero 
un maggior ritardo, perchè dovrebbero 
essere prima perforati e poi trasmessi au- 
tomaticamente sulla linea, con la stessa 
velocità che è ora raggiunta con la tra- 
smissione ordinaria. 

Un sistema telegrafico che risponderebbe 
completamente a tutte le condizioni sopra 
esposte, è il sistema automatico stampante 
Murray. Disgraziatamente però esso non 
ha una potenzialità superiore a quella del- 
l'apparato Baudot. Presenta, tuttavia, di 
fronte a quest'ultimo dei numerosi van- 
taggi, perla facilità della sua trasmissione, 
per le distanze considerevoli che permette 
di raggiungere e per le possibili ed utili 
applicazioni che esso può ricevere. 

Non ho gli elementi necessarii per giu- 
dicare se dal punto di vista economico e 
della sicurezza di funzionamento, il sistema 
Murray potrebbe essere vantaggiosamente 
sostituito al Baudot. Ritengo però che, se 
l'apparato Murray funzionasse con suffi- 
ciente sicurezza, esso potrebbe essere 
molto opportunamente sostituito al siste- 
ma Wheatstone, per il servizio della dira- 
mazione automatica dei resoconti parla- 
mentari, dei telegrammi circolari e di quelli 
dell'Agenzia Stefani, e per il servizio tele- 
grafico con le direzioni dei giornali. 

I telegrammi sarebbero ricevuti stam- 
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pati e nonin caratteri convenzionali, come 
avviene attualmente con l'apparato Wheat- 
stone. Le spese d'impianto sarebbero pre- 
sto compensate dal risparmio di spesa del 
personale, che ora è costretto a tradurre 
| telegrammi ricevuti in caratteri conven- 
zionali. Il servizio telegrafico riuscirebbe 
molto più rapido e più economico, perchè 
si otterrebbe un maggior rendimento per 
ciascuna linea e per ciascun impiegato. 

Un altro vantaggio molto importante 
del sistema Murray è la possibilità di uti- 
lizzare la zona di ricevimento per la ri- 
trasmissione dei telegrammi sopra un'al- 
tra linea Se, per esempio, un ufficio im- 
portante riceve dei telegrammi di stampa 
diretti ad un giornale locale, oppure dei 
telegrammi di borsa diretti a qualche uf- 
ficio di borsa, la zona di ricevimento può 
essere immediatamente passata sul tra- 
smettitore automatico, inserito sulla linea 
di quel determinato giornale od ufficio di 
borsa, senza richiedere nessun lavoro da 
parte dell'ufficio di transito. Si avrebbe 
perciò un enorme risparmio di tempo e 
di personale, ed i telegrammi di stampa 
giungerebbero con una sollecitudine con- 
siderevolmente maggiore. 

Questi vantaggi però non avrebbero 
nessuna importanza se il funzionamento 
del sistema Murray non fosse abbastanza 
sicuro. Ritengo perciò che sarebbe molto 
opportuno effettuare degli esperimenti in 
halia, allo scopo di rendersi conto anche 
della sicurezza di funzionamento. 

AURIO CARLETTI. 
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Produzione della Ghisa al Forno Elettrico ed all'Alto Forno 


Lo scopo dello studio è stato quello di 
vedere se e in quali casi fosse più eco- 
nomica la produzione della ghisa al forno 
elettrico invece che all'alto forno. 


Sino ad ora il confronto non si è po- 


tuto fare in modo definitivo perchè l'alto 
forno deve essere considerato anche come 
un enorme generatore di forza motrice 
mentre che per la ghisa al forno elettrico 
non si ha nessun dato-relativo al gas che 
si svolge dal forno. 

Senza tener conto della energia dei gas, 
si è talvolta calcolato il costo di una ton- 
nellata di ghisa elettrica in qualche spe- 
ciale caso: il presente studio è basato in- 
vece soltanto sui consumi delle materie 
prime e sui prodotti ottenuti, e le formole 
che lo riassumono sono generali. 

In generale se si considera soltanto 
l'alto forno ed il forno elettrico, sì deve 


riconoscere che un impianto per la fab- 
bricazione della ghisa con mezzi puramente 
termici è molto più complicato di un im- 
pianto di forni elettrici, | 

E' peró da considerare che in questo 
secondo caso non si può fare astrazione 
dalla generazione della enorme forza mo- 
trice necessaria ai forni elettrici e quindi 
da un impianto che è notevolissimo di per 
SÈ stesso. 

| più grandi alti forni raggiungono per- 
fino la produzione di 800 tonn. al giorno: 
dei forni elettrici che producessero 8 kg. 
di ghisa per ogni, cavallo-giorno dovreb- 
bero, complessivamente, avere una potenza 
di 100,000 cavalli per ogni alto forno da 
800 tonn. Il confronto fra ghisa elettrica 
e ghisa d'alto forno si deve fare tenendo 
conto non solo delle quantità delle materie 
introdotte nel forno, ma anche di quelle che 


(1) Nel marzo dell’anno 1902 brevettai un trasmettitore automatico, da me ideato, da applicarsi al sistema Baudot. Recentemente, in Francia, è 
stato esperimentato un altro trasmettitore automatico costruito dalla Ditta Carpentier di Parigi. — (2) Sunto della Conferenza tenuta in Roma dall’inge- 
gnere Remo Catani il 14 ottobre 1908 al XII Congresso annuale della A. E. I. 
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escono. [n mancanza di dati sul gas de] 
forno elettrico si può seguire il risultato 
che deriva dalle equazioni chimiche, Il 
metodo, applicato all'alto forno, dà risul- 
tati assai concordanti con quelli delle ana- 
lisi del gas di alto forno ed è quindi ap- 
plicabile alle indagini sul forno elettrico. 
Nell'esercizio degli alti forni si cerca di 
avvicinarsi per quanto possibile a quel 
funzionamento ideale del Grüner consi- 
stente nel bruciare tutto il carbonio agli 
ugelli, e ad avere, nel gas, eguali volumi 
di anidride carbonica e di ossido di car- 
bonio. Ciò in realtà non si verifica. ll con- 
sumo del carbonio è parecchio più elevatou 
ed in generale il volume dell'ossido d 
carbonio è doppio di quello dell'anidride 
carbonica. E’ necessario ammettere che lo 
stesso avvenga per il forno elettrico. Le 
equazioni di riduzione, rispettivamente, per 
il caso dell'alto forno e del forno elettrico, 
possono ritenersi quindi le seguenti: 


Fe O + o CO + 17,15 N? = 3 CO? + 
+6C0+(17,15 №) + 2 Fe. 
Fe О + g/4 C = 3/4 CO! + 6/4 CO + 2 Fe 


Da queste equazioni si deduce: che a pa- 
rita di ferro prodotto il consumo del mi- 
nerale è eguale nei due processi; che il 
consumo teorico del carbonio fisso è di 
964 kg. per l'alto forno e di 241 per il 
forno elettrico; che teoricamente il rap- 
porto del volume dell'ossido di carbonio 
al volume dell'anidride carbonica è eguale 
a 2 per ambedue i processi; che nel 
forno elettrico non si introduce l'enorme 
volume di azoto, gas inerte, che si intro- 
duce nell'alto forno mediante il. vento, e 
che quindi, per la fabbricazione elettrica 
della ghisa, non occorrono apparecchi di 
riscaldamento per l'aria soffiata, egualiz- 
zatori di temperatura, macchine sollianti, 
tubazioni del vento, ecc. 

Supponendo di partire da uno stesso 
minerale e di voler produrre una stessa 
qualità di ghisa al 94 per cento di ferro 
e al 4 per cento di carbonio, il calcolo 
dimostra, in base alle equazioni preceden- 
temente stabilite, che mentre i gas del- 
l'alto forno conterrebbero 5700 kilo-calorie 
quelli del forno elettrico ne avrebbero sol- 
tanto ооо. Ciò per ogni tonn. di ghisa 
prodotta. 

AI calore disponibile nel caso dell'alto 
forno si deve aggiungere quello risultante 
dal gas dei forni a coke per quella quan- 
tità di coke necessario per una tonn. di 
ghisa. D'altra parte si deve sottrarre il 
calore rappresentato dal gas di alto forno 
consumato per riscaldare il vento, per far 
funzionare le soffianti, per gli apparecchi 
depuratori del gas, per le pompe. ecc. Nella 
fabbricazione della ghisa elettrica tutte 
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queste quote di energia o non hanno ri- 
scontro, oppure sono notevolmente più 
basse. ll forno elettrico però, presenta la 
maggiore spesa dovuta al consumo degli 
elettrodi. Secondo alcune esperienze fatte 
a Sault S.te Marie nel Canadà, questo 
consumo è minimo, inferiore all' 1 per cento, 
ma per non vagare nel mondo delle ipotesi 
é ragionevole ammettere un consumo di 
circa il doppio. Questo consumo può ri- 
portarsi ad un corrispondente peso di coke. 

Ammettendo che il coke adoperato per 
la fabbricazione della ghisa sia ail'85 per 
cento di carbonio fisso, risulta che mentre 
per ogni tonnellata-ora di ghisa prodotta 
l'alto forno presenta un eccesso di 700 ca- 
valli, rispetto alla energia dei gas ottenuti 
dalla fabbricazione della ghisa elettrica, nel 
caso del forno elettrico si ha una economia 
di 700 kg. di coke per ogni tonuellata di 
ghisa prodotta. 

La disponibilità di 700 cavalli a favore 
dell'alto forno deve intendersi energia 
netta, dedotte, per i due casi, tutte le quote 
necessarie ai servizi accessorii nei due pro- 
cessi e deve essere quindi aggiunta alla 
energia necessaria alla produzione di una 
tonnellata di ghisa elettrica all'ora. 

Rispetto all'alto forno, il forno elettrico 
presenta quindi una maggiore spesa ed 
una economia. Indicando con il numero л 
dei kilogrammi di ghisa prodotti per ca- 
vallo-giorno, con X il costo di un cavallo- 
anno, e ammesse 8640 ore lavorative al- 
l'anno, la maggiore spesa, è rappresen- 
tata dalla espressione: 


1000 X 24 X 
(~ n + 700 Ja i 


Lt — c clt 


MOTORI A NAFTALINA 


— —— a 


Già da molto tempo si é tentato, senza 
buon successo, di impiegare la naftalina 
per l'alimentazione dei motori. 

La naftalina é un prodotto solido che 
si ricava dalla distillazione del catrame: 
essa si liquefa a 70° ed ha un valore mi- 
nimo di 11 cent. al kg, poiché essa non 
è adatta ad alcun uso industriale. 

Sembra che la fabbrica di motori a gaz 
Deutz sia riuscita ad ottenere dei risul- 
tati industriali con tale combustibile. Nei 
motori costruiti da questa Società, la naf- 
talina in mattonelle — di.cui la Società 
ha la fornitura — viene gettata ogni due 
o tre ore in un serbatoio circondato di 
acqua riscaldata dal vapore di scappamento 
del motore: quest'acqua viene così man- 
tenuta bollente. Si ottiene in tal modo la 
fusione della naftalina senza che la sua 
temperatura possa divenire dannosa, come 
per es. potrebbe accadere se si volesse 


| гесопсгліа invece, indicando con Y il 
costo di v a tonn. di coke è: 


0,700 Y 
. Eguagliando queste due espressioni si 
ottiene una relazione fra n, X e Y corri- 
spondente ad un egual costo di produzione 
della ghisa prodotta all'alto forno e al forno 
elettrico. 
Con grande approssimazione si ha: 


1 
4 4 0,12 
n 


Secondo il dottor Héroult in un forno 
elettrico si puó perfino raggiungere la pro- 
duzione di 12 kg. di ghisa per ogni ca- 
vallo-giorno. Dalla formula precedente si 
deduce allora il seguente prospetto: 


X = y 


Per n = 8 ky. 
. = 1,6 Y 
Per n — 10 kg. 
Pd ү 
Per n — 12 kg. 
X 2522,25 X. 


Ne segue che in un paese ove il prezzo 
del coke fosse di 40 lire per tonnellata, 
la fabbricazione della ghisa al forno elet- 
trico sarebbe più economica di quella al- 
l'alto forno se, per le rispettive produzioni 
di 8, 10 e 12 kg. per cavallo-giorro, il 
costo del cavallo-anno fosse inferiore, ri- 
spettivamente, a Óp, 80 е 100 lire. 

Ciò, naturalmente, nel caso di una com- 
pleta, diretta e razionale utilizzazione dei 
gas mediante macchine a gas, e non me- 
diante il ciclo più lungo, epperciò di mi- 
nor rendimento, delle caldaie e motrici a 
vapore. 
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riscaldare: direttamente la naftalina me- 
diante il gas di scappamento. 

Attraverso un tubo a deflusso regolabile 
con un galleggiante, la naftalina liquida 
vien condotta ad un carburatore nel quale 
l'aria arriva da un aluo tubo. Anche que- 
sto carburatore vien mantenuto ad una 
temperatura elevata mediante il vapore, 
affinché la naltalina che vi arriva non si 
raffreddi nè si solidifichi. 

Al momento della messa in marcia il 
motore viene alimentato con una essenza, 
fintanto che l'acqua arriva alla tempera- 
tura di ebollizione: questo lavoro prepa- 
ratorio dura circa mezz'ora. 

Per questo scopo il motore deve avere 
un altro carburatore. 

Per un motore da circa 7 kw. il con- 
sumo di naftalina è di circa 0.4 kg. per 
K W O di modo che, al prezzo di 11 cen- 
tesimi al kg., il combustibile viene a 4.4 
cent. il KWO; in Germania invece i motori 
ad essenze richiedono 14.5 cent per KWO, 
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IL Il CONGRESSO DELLA SOCIETA ITALIANA 


per il progresso delle Scienze 


Dal 18 al 23 ottobre si tenne a Firenze 
il 2* Congresso della Società italiana delle 
scienze. 

La solenne inaugurazione ebbe luogo a 
Palazzo Vecchio nel salone dei Cinque- 
cento, alla presenza di molte autorità e di 
un numero stragrande di scienziati inter- 
venuti e di invitati. 

Dopo il saluto del Sindaco di Firenze, 
il ministro Rava pronunzió uno splendido 
e dotto discorso a cui seguì molto applau- 
dito quello del prof. Giulio l'anc, presi- 
dente della Giunta esecutiva del Con- 
gresso. Il prot. Volterra, presidente della 
Società, inaugurò con belle parole la 2* Riu- 
nione e il senatore profess. Blaserna, pro- 
nunziò un discorso trattando delle Condi- 
zioni della scienza sperimentale in Toscana 
nel secolo xvir., discorso che а parte ri- 
produciamo. 

Lunedì 19, nell'Aula Magna del К. Isti- 
tuto di Studi superiori il prof. senatore 
G. Colombo espose una relazione sul tema: 
Influenza dei nuovi motori ad essenza sul- 
l'industria dei trasporti. Per il suo alto in- 
teresse pubblicheremo anche questa comu- 
nicazione, che per mancanza di spazio 
rimandiamo al prossimo numero. 

I lavori nelle varie sezioni del Congresso 
procedettero con molta attività ed in mezzo 
all'interesse generale dei convenuti. Le 
relazioni presentate furono numerose e di 
carattere svariatissimo per ogni singola 
sezione: citeremo per la fisica Raggi m1- 
gnelici, del senatore prof. Righi; il Rap- 
porto sugli elettroni net metalli del prof. L. 
Amaduzzi; e sullo Stato attuale della foto- 
grafia dei colori del prof. L. Castellani. 


Nella sezione VI - Meccanica applicata 
ed Elettrotecnica - notevole la relazione 
presentata dall'ing. Lori su alcune più re. 
centi applicaziani della elettricità; dall'in- 
gegnere G. Astemi sul Problema della forza 
motrice a Napoli e l'impianto idroelettrico 
del Volturno; il prof. Lombardi presentò 
pure una interessante nota Sulla propaga- 
zione delle onde magnetiche nelle aste di 
ferro. 

Le sedute delle Sezioni furono alternate 
da visite ed escursioni fatte dai congres- 
sisti nei dintorni di Firenze, tra cui inte- 
ressante la visita all'impianto del Val- 
darno; pranzi non ve nc furono. 

Venerdì 23 il Congresso si chiuse; sa- 
bato 24, nelle ore ant. i congressisti pdr- 
tirono per Faenza ove la mostra tanto 
ammirata stava per chiudersi con la so- 
lenne commemorazione di Evangelista Tor- 
ricelli, che in Faenza morì il 15 otto- 
bre 1647. 


La città nativa di questo scienziato ha 
celebrato solennemente il tricentenario 
della nascita del suo figlio illustre, ospi- 
tando i maggiori scienziati italiani qui con- 
venuti numerosi, dopo la chiusura del Con- 
gresso di l'irenze; i lavori del Congresso 
non potevano avere migliore corollario. 

La grande commemorazione Torricel- 
liana ebbe luogo nel Teatro Comunale 
che presentava un aspetto magnifico. 

Dopo il discorso del Sindaco e quello 
applauditissimo del senatore Volterra si 
leggono 1 telegrammi di adesione di molte 
università italiane ed estere e sono pre- 
sentate al Sindaco preziose pergamene in 
ricordo delle data solenne. Il prof. Dattelli 
pronunzia quindi un discorso applauditis- 
simo che pure riproduciamo: 


Il discorso inaugurale del Prof. Blaserna. 


Il mio affetto per la bella città dei fiori 
non è di data recente. E" qui che ho in- 
cominciato la mia carriera scolastica, come 
incaricato del corso di fisica. nell'Istituto 
di studi superiori. Ringrazio, proprio di 
cuore, l'illustre Sindaco di avermi invitato 
a pronunziare questo discorso, evocando 
in pari tempo in me un lieto ricordo che 
riempie il mio cuore di riconoscenza. 

Dal giorno in cui iniziai le mie lezioni, 
fino al giorno d'oggi sono trascorsi anni 
parecchi che val meglio non contare. Ma 
di quei giorni ho conservato un altro vi- 
vissimo ricordo, che voglio narrarvi per 
la grande parte che ebbe nello svolgi- 
mento delle mie idee. 

Guglielmo Gladstone, non contento dei 
grandi suoi successi oratorii, per cul ri- 
marrà sempre inarrivabile esempio, scrisse 
in una Rivista scozzese, per dimostrare, 
col potente suo stile, come la nostra ci- 
viltà era il prodotto di due fattori: la ci- 
viltà greco-romana ed il cristianesimo, 

Carlo Matteucci gli rispondeva, che i 
fattori della nostra vita intellettuale erano 
tre, e che ai due indicati dal grande uomo 
di stato bisognava aggiungere un terzo: 
il metodo sperimentale. 

L'articolo del Matteucci, a cui mi legava 
profondo sentimento di gratitudine, mi 
fece impressione. Venivo fresco fresco dal- 
l'Istituto fisico di Vienna, che Ettingshau- 
sen dirigeva con un indirizzo sperimentale 
assai elegante e con molto acume mate- 
matico; venivo più fresco ancora dal Col- 
legio di Francia, ove Regnault colle sue 
misure di alta precisione dava al metodo 
sperimentale un carattere anche più se- 
vero. Non sapevo dunque comprendere 
come un uomo, del valore intellettuale di 
Guglielmo Gladstone, avesse potuto disco- 
noscere l'altissima importanza di un me- 
todo, che aveva dato un potentissimo aiuto 
a molte scienze, che ne aveva creato delle 
nuove ed aveva impresso un nuovo indi- 
rizzo a tutto quanto il pensiero umano. 

Il melodo sperimentale, — Ma in che con- 
siste questo metodo sperimentale? 
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Se l'adoperarlo è difficile e richiede pen- 
siero continuo, e costante abitudine di la- 
boratorio, riesce facile il farsene una chiara 
idea. Bacone di Verulamio che ebbe il 
merito di riassumerne la storia, ne di- 
stingue, nello svolgimento, tre stadii di- 
versi, che esistono ancora, ed hanno nei 
singoli capitoli delle varie scienze speri- 
mentali importanza diversa, a seconda 
dello stato in cui esse si trovano. 

Nel primo stadio l'indagine assume ca- 
rattere nettamente sperimentale. Avviene 
tanto spesso, anche oggidi, di sentir con- 
fondere l'osservazione coll’ esperimento. 
La astronomia ci fornisce il più bell'esem- 
pio d'una scienza di osservazione. L'a- 
stronomo trovasi su questa piccola terra 
e prende parte al triplo movimento di 
essa, di rotazione intorno al suo asse, di 
rivoluzione intorno al sole e di traslazione 
nel cielo. Tali movimenti egli non può in 
alcuna guisa modificare: ma munito di 
cannocchiali e di alcuni istrumenti di pre- 
cisione, egli osserva, misura e calcola. Ed 
è riuscito a determinare il movimento dei 
pianeti e dei satelliti, ha spinto lo sguardo 
nella vita degli altri astri ed ha creato la 
scienza più progredita che esista, 

Ma se la fisica avesse voluto seguire 
l'esempio dell'astronomia, sarebbe ancora 
nell'infanzia, come lo è la meteorologia, 
condannata in gran parte ad essere sol- 
tanto scienza di osservazione. Per progre- 
dire, la fisica ha fatto un passo più in là, 
producendo artificialmente i fenomeni che 
intendeva studiare, e producendoli in con- 
dizioni matematicamente bene definite. In 
fatto di elettricità, per esempio, la natura 
ci offre ben poco: il fulmine, fenomeno 
terribile e qualche altro insignificante, 
come le scariche elettriche di alcuni pe- 
sci. La semplice osservazione ci avrebbe 
ben poco giovato; ma l'esperienza è stata 
la molla potente che ha centuplicato le 
nostre conoscenze. Per persuadersene, ba- 
sta prendere un trattato di elettrologia e 
vedere la piccola parte che vi ha lo stu- 
dio dei fenomeni di sola osservazione; 
basta infine rammentarsi che l’esperienza 
ci ha fornito il mezzo di scoprire la cor- 
rente elettrica, colle sue grandiose e sor- 
prendenti proprietà, rimaste per tanti se- 
coli interamente ignote. 

Nel secondo stadio del metodo speri- 
mentale si procede a misura di previsione 
per dedurne le leggi, matematiche o sol- 
tanto empiriche. Nel terzo stadio avviene 
un profondo mutamento nella condotta 
delle indagini, Si formula un'ipotesi sulla 
natura e sulle cause dei fenomeni studiati 
e si cerca, con rigore matematico, di de- 
durne le conseguenze. Lo studio, da in- 
duttivo ch'era, diviene deduttivo. Se le 
conseguenze sono conformi ai fatti ed alle 
leggi, l'ipotesi acquista valore, ma un solo 
fatto, che si mostri nettamente contrario 
alle conseguenze della teoria, ci obbliga 
ad abbandonarla od almeno a modificarla. 
Nasce allora un doppio movimento, d’in- 
duzione o di deduzione, che ha per scopo 
di stabilire una teoria, nuova o modificata. 
Ed è naturale che sia così; poiché la teo- 
ria, essendo il prodotto della fantasia, è 
essenzialmente mutabile, mentre 1 fatti e 
le leggi naturali sono fuori di noi e non 
dipendono dal nostro pensiero. 

Le origini del metodo sperimentale. — Le 
prime origini del metodo sperimentale 
sono antiche. Falete di Mileto, uno dei 
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sette savi della Grecia, che visse seicento 
anni prima dell'era cristiana, conosceva in 
un minerale posto presso la città di Ma- 
gnesia la proprietà di attirare la limatura 
di ferro e nell'ambra gialla quella di at- 
tirare i corpuscoli leggieri. Sono i feno- 
meni fondamentali del magnetismo e del- 
l'elettricità. 

Pitagora, che visse allo stesso tempo 
(530-532 a. Cr.), scoprì la legge dei rap- 
porti semplici nelle vibrazioni dei suoni 
armonici, legge che è ancor oggidì la 
chiave di volta nella teoria moderna del 
suono. Essa gli servì per stabilire che il 
numero e la misura erano il fondamento 
dell'armonia e dell'euritmia, nella natura 
ed in tutto l'ordine morale. 

Intorno alla persona di Archimede in- 
fine ed alla grandiosa opera sua si sono 
formate varie leggende e riesce difficile, 
sulla base di documenti sicuri, il ripen- 
sare i profondi suoi pensieri. Ma qualun- 
que ne potrà essere la vera interpreta- 
zione, è certo che l'opera sua ё stata 
grande. Quando egli esaminava se la co- 
гопа del re Erone era di о:о puro o di 
una lega d'oro e d'argento, egli compiva 
opera di vero metodo sperimentale. ll 
principio che porta il suo nome è ancora 
oggidi fondamentale nell'idrostatiza. Le 
sue indagini nell'ottica e sulla leva sono 
della massima importanza. 

Ma questi splendidi esempi di Talete, 
di Pitagora, di Archimede, rimasero casi 
isolati e non ebbero una sensibile in- 
fluenza sullo svolgimento delle idee d'al- 
lora. ll pensiero greco era essenzialmente 
deduttivo, mai induttivo; ed accettava i 
responsi dell'esperienza solo in quanto si 
prestavano alla speculazione e alle idee 
già a friori stabilite. Prevaleva la logica 
di Socrate, di Platone e di Aristotele. 

Lo stesso accadeva nel medio evo, che 
fu intellettualmente sotto l'esclusiva in- 
fluenza delle idee di Aristotele. Ruggiero 
Bacone, che aveva riconosciuta tutta l'im- 
portanza dei fatti bene studiati, non fu com- 
preso e le sue idee, tanto moderne, rima- 
sero sommerse nei flutti dei precetti ari- 
stotelici, unicamente dominanti. 

Il metodo sperimentale, nato in Grecia, 
e rinato in Inghilterra per opera di Rug- 
gero Bacone, non ebbe coscienza di sé e 
dovette per cosi dire, inventare di nuovo 
per riuscire consolidato nel pensiero mo- 
derno. 

La Toscana e il metodo sperimentale. — 
La storia del metodo sperimentale è lunga 
e non potrebbe condensarsi entro i ristretti 
limiti di un discorso accademico. Il risve- 
glio sperimentale fu preceduto dal risve- 
glio nell'ordine morale, per opera della 
astronomia, cioè di una scienza d'osser- 
vazione. La prima spinta venne da Coper- 
nico che combatte il sistema tolemaico. 
L'idea generalmente prevalente, che la 
terra fosse il centro dell'universo, ne esci 
fortemente scossa. Galileo che difese mi- 
rabilmente la teoria copernicana, ne ebbe 
l'intuito intero e completo. In una celebre 
lettera, scritta al Padre Castelli nel 1011, 
egli disse le fatidiche parole « che la teo- 
logia doveva cercare di accordare la Bib- 
bia colle scoperte delle scienze naturali ». 
Neppur oggidi non si saprebbe essere più 
chiari e più concisi nell'espressione di tale 
profondo giudizio. 

Il metodo sperimentale, propriamente 
detto, rinacque nella gentil Toscana. Quan- 
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do Leonardo da Vinci (1452-1519)eseguiva 
le belfe sue indagini sull'azzurro del cielo, 
anche senza pronunciarsi, era tutto imbe- 
vuto dei concetti sperimentali. L'opera poi 
di Galileo (1564-1642) è stata così grande 
così incessante, così profonda nei fatti e 
nella. parola, nella sua lotta contro i peri- 
patetici e contro la Chiesa che occorrono 
volumi per apprezzarne degnamente gli 
immensi risultati ottenuti. Verso la fine 
della sua lunga e laboriosa vita egli chiamò 
a se, come collaboratore, il giovane Evan- 
gelista Torricelli (1608-1643), di cui la 
nostra Società d'accordo colla nobile città 
di Faenza, festeggia il terzo centenario 
della sua nascita. 

Evangelista Torricelli è stato, senza al- 
cun dubbio, il più importante degli allievi 
di Galileo. Trovatosi ai primordj delle 
nuove idee, che 11 grande maestro conti- 
nuamente predicava, egli vi si tuffó inte- 
ramente, con ingegno e con successo. Le 
sue scoperte hanno quindi il grande me- 
rito di aver conservato, fino ad oggi, tutta 
la loro freschezza. Nelle nostre scuole ri- 
petiamo ancora le sue esperienze sulla 
pressione atmosferica e sull'etflusso dei li- 
quidi quasi esattamente nella forma da lui 
escogitata, Egli è uno dei più puri rappre- 
sentanti del primo stadio sperimentale. 
Quasi allo stesso tempo Snellio (1615) e 
Cartesio (1687) scoprirono la legge della 
rifrazione della luce, Ottone di Guericke 
(1650) Іа macchina pneumatica e nelle mani 
di lluygens (1690) e di Newton (1682) 
la scuola sperimentale ebbe già il pieno 
suo sviluppo che nulla potè più arrestare. 

Ma non sarebbe nè giusto, nè equo se, 
anche in questo brevissimo cenno, si di- 
menticasse l'opera di due inglesi, Gilbert 
e Bacone di Verulamio. coetanei di Gali- 


Тео. ll primo fu lodato da questi per le bel- 


lissime sue ricerche sul magnetismo e sulla 
elettricità colle quali eseguì ciò che Pulci 
e la sua scuola non avevano saputo fare. 
1 secondo pubblicò nel 1620 il Novum 
organum e divenne il filosofo del metodo 
sperimentale. Le sue idee hanno ancura 
conservato il loro sapore e costituiscono 
un'opera teorica di alto valore. 

Ma quanto più spass'onatamente 51 esa- 
mini la storia di questo movimento, tanto 
più emerge l'opera enorme di Galileo, per 
la forza ed il vigore del suo ingegno, per 
la importanza del suo esempio e delle lotte 
da lui sostenute. La grande macchina in- 
tellettuale che si addimanda il metodo 
sperimentale, si personifica in lui; ed ë a 
lui che si pensa, quando si parla di questa 
grande concezione dello spirito umano. 

Il metodo sperimentale e le scienze morali. 
— E stato osservato da molti, e con ra- 
gione di questo enorme svolgimento le 
scienze, dette morali, hanno poco appro- 
fittato, qui sento il bisogno di far qualche 
distinzione. Le scienze sperimentali pro- 
priamente dette sono poche: la fisica, la 
chimica, la fisiologia degli animali e delle 
piante, qualche parte della mineralogia e 
della geologia, e poco più. Le altre scienze 
naturali sono soltanto di osservazione. 

Delle scienze morali nessuna può dirsi 
sperimentale; alcune sono buone scienze 
di osservazione. Per la storia è recente 
l'affermazione, che essa non è mai stata 
maestra dei popoli. E si comprende, per- 
ché alcune analogie non costituiscono an- 
cora quell'idealità di condizione che con- 
senta un sicuro giudizio. Ma nello studio 


esatto e rigoroso delle fonti, la storia è 
divenuta una buona scienza di osserva- 
zione. Lo storico che, sui documenti esi- 
stenti, esamina 1 fatti avvenuti e le cause 
che li hanno provocati, rassomiglia al zoo- 
logo che osserva agli animali i loro or- 
gani ed il loro modo di comportarsi; ras- 
somiglia all'astronomo che esamina ilcielo. 
Di ricerche sperimentali non si può. nè si 
deve parlare e i trattati storici, a tesi pre- 
stabilita, sono romanzi che non meritano 
il nome di scienza. 

Ma col inetodo sperimentale sono sorte 
tante idee e tante necessità intellettuali, 
che tutte le scienze devona oramai accet- 
tare. Le scienze naturali, anche senza es- 
sere sperimentali, lo hanno fatto, e se si 
deve sperare che le scienze morali segui- 
ranno questo esempio, bisogna riconoscere 
che fin qui non l'anno fatto. In una re- 
cente occasione, in cui il Senato fu chia- 
mato ad occuparsi di un'altra questione 
giuridica, io rimasi sorpreso di vedere come 
tutta la nostra giurisprudenza conservi 1 
precetti aristotelici, contro i quali tuonò 
il Galileo, e si serva perfino del' sofisma 
greco. I sofism! sono talvolta di una pro- 
fondità sorprendente, ma restano pur sem- 
pre sofismi. Basta citare quello, tanto noto, 
di Achille e la tartaruga, per cui il primo, 
assai più veloce della seconda, non può 
nè raggiungerla nè oltrepassarla. L'osser- 
vazione di tutti giorni insegna il contrario; 
ma per confutare efficacemente la strana 
conclusione, la matematica moderna ha 
dovuto sviluppare la teoria delle serie con- 
verzenti e dei limiti. 

Non starò io qui a risuscitare il pro- 
cesso clamoroso che tanto occupò il Se- 
nato. Ma sorprende che un egregio difen- 
sore, meritamente stimato ed apprezzato 
qui a Firenze, abbia presentato ad uno dei 
rami del parlamento un ricorso che con- 
cludeva con uno strappo dato alla legge 
fondamentale dello Stato. Che un difen- 
sore non si preoccupi di una simile con- 
seguenza, è già strano in se. Ma come 
poteva egli, giurista esimio, farsi l'illusione 
che un corpo legislativo avrebbe accettata 
la proposta di menomare lo Statuto? Si 
sente che i nostri giuristi si aggirano an- 
cora in un mondo d'idee, che non è più il 
nostro; e la questione merita un esame 
approfondito. 

Diversilà di ragionamenti. — Esiste una 
grande, fondamentale differenza tra il ra— 
gionamento fondato sui precetti di Aristo- 
tele e quello consentito dal metodo spe- 
rimentale. Il primo insegra come dalle 
premesse si tirino le conclusioni; e quando 
queste sono tirate, il procedimento for- 
male è finito e le conclusioni sono ac- 
colte. Col metodo sperimentale si formuia 
un'ipotesi od un principio e si deducono 
le couseguenze. Ma questi si confrontano 
coi risultati diretti dell'esperienza. Se vi 
è accordo, la teoria sta; ma un solo fatto 
che si mostri recisamente contrario alla 
teoria, basta per distruggerla. Quasi sem- 
pre si procede a tutto un lavoro di in- 
duzioni e di deduzioni successive, fino a 
che teoria ed esperimento siano in pieno 
аєсогао. Se tale concordanza non è pos- 
sibile di ottenere, la teoria deve abban- 
donarsi. 

In tale procedimento, induttivo e de- 
duttivo, lo sperimentatore si vale molto 
della matematica, che è anch'essa una 
scienza formale: non crea, ma deduce in 


forma non solo qualitativa ma anche 
quantitativa, ll calcolo è come un mulino 
che trasforma il grano in farina, ma non 
vi aggiunge niente del suo: se il grano 
è buono e molto, la farina è buona e 
molta; se questo è cattivo e deficiente, 
anche la farina è scadente. Esso deve 
quindi considerarsi come una logica per- 
fezionata, e le conseguenze dedotte da 
una teoria devono accordarsi ai fatti per 
qualità e per quantità. 

La storia della scienza è piena di esempi 
in proposito. Ne citerò due soltanto tra i 
più poderosi. Tutti sanno come Newton, 
dalle tre leggi di Keplero, dedussela grande 
legge dell'attrazione universale. Appena 
trovata, egli la esaminò in un caso speciale, 
quello dell’ attrazione esercitata dalla terra 
sulla luna, per la quale attrazione vi era un 
controllo diretto possibile. Ma allora esi- 
stevano dati incerti sulla dimensione della 
terra e sulla distanza della luna: il cal- 
colo di Newton condusse quindi ad un 
risultato numericamente inesatto. In se- 
guito a tale disaccordo, Newton mise da 
parte la sua teoria e non la pubblicò più. 
Più tardi, quando si eseguirono in l‘ran- 
cia nuove misure per opera di Picard, 
Newton riesaminò la sua teoria e la trovò 
in pieno accordo coi nuovi dati osservati, 
E con 17 anni di ritardo, si decise a pub- 

ticarla. La grande scoperta dell'attra- 
zione universale, questa chiave di volta 
della fisica e dell'astronomia, rimase so- 
spesa per lunghi anni, e senza le misure 
di Picard, Newton: vi avrebbe forse ri- 
nunziato per sempre. 

Ed ancora oggidi, non ostante i grandi 
successi che ebbe, non siamo sicuri se 
potrà conservarsi intatta. Da molte parti 
si nega un'azione a distanza; e per spie- 
gare certe anomalie nei movimenti dci 
pianeti Mercurio e Venere, alcuni astro- 
nomi propongono di modificare la legge 
di quelle azioni. Sub judice lis est In ogni 
caso non vi ha dubbio che l'esperimento 
e l'osservazione decideranno sovrana- 
mente. 


La teoría della luce - Fantasia ed espe- 
rimenti, — Un altro esempio ci offre la 
teoria della luce. Per spiegare 1 ricchis- 
simi fenomeni prodotti da questo agente, 
Newton e Huygens escogitarono le due 
teorie dell'emanazione e delle ondulazioni. 
Per tutto il secolo decimottavo e per metà 
del decimonono durò fra le due teorie 
una Jotta, alla quale presero parte i più 
forti ingegni d'allora. Finalmente fu tro- 
vata l’esperienza decisiva, quella che si 
chiama l'experimentum crucis. 

La teoria dell'emanazione porta come 
necessaria conseguenza, che un raggio di 
luce, passando dall'aria in un mezzo più 
denso, come p. e. nell'acqua, debba au- 
mentare di velocità; all'incontro, colla 
teoria delle ondulazioni la velocità nel- 
l'acqua deve diminuire. Foucault misurò 
direttamente questa velocità nell'aria e 
nell'acqua, trovò che questa nell'acqua di- 
minuiva e decise la secolare lotta in fa- 
vore delle ondulazioni. Ma il lavoro teo- 
rico nón cessa mai, La teoria dell'ema- 
nazione tende ora a risorgere. quantunque 
in casi molto speciali, nè si può ете 
dere fin dove ci condurrà. 

Potrei continuare in simili esempi che 
in verità, non fanno difetto. Da essi emer- 
ge l'assoluta necessità di considerare le 
teorie, i principi, le ipotesi come opera 
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esclusiva della fantasia, mentre l'esperi- 
mento contempla fatti, leggi, fenomeni 
posti all'infuori di noi e indipendenti dalla 
nostra volonta. E' avvenuto così un vero 
rovesciamento nei precetti aristotelici. An- 
che Aristotele s'interessava dei pochi fe- 
romeni della natura che conosceva. Ma 
ciò che considerava cosa secondaria, è 
divenuta la principale, ed i concetti che 
per lui erano i principali, sono oramai 
secondari. Quel che importa non sono le 
conseguenze, bensi le premesse. Date, 
queste, ognuno sa ragionare logicamente, 
ma se il ragionamento stona con ciò che 
vediamo, con ciò che sentiamo, con ciò 
che vogliamo, bisogna modificare le pre- 
messe, per trovare l'armonia della scienza 
e del pensiero sociale. 

La nostra giurisprudenza é ancora tutta 
informata alle vedute aristoteliche ed ai 
suoi procedimenti. Si stabiliscono alcuni 
principi più o meno arbitrari, si tirano le 
conseguenze a fil di logica e nulla più. 
Quel lavoro continuo e incessante, d'in- 
duzioni e di deduzioni successive, che noi 
facciamo ogni giorno per concordare teo- 
ria e pratica per i nostri giurisperiti non 
esiste 

La legge è come la cornice di un qua-* 
dro, che traccia al pittore 1 limiti entro 
cui deve contenersi. Ma l'essenziale non 
è la cornice, bensì il quadro, e la mede- 
sima cornice puó contenere ora un la- 
voro eccellente, ora uno mediocre ed an- 
clie assurdo. E' vero che Michelangelo, 
colla volta della Cappella Sistina, ha mo- 
strato quanto va.ore artistico abbiano an- 
che le cornici, Ma l'importante sono i suoi 
dipinti, che coi loro ardimenti e coi loro 
dubbi, cogli scoraggiamenti dell'autore e 
coi profondi suoi pensieri, costituiscono 
la pittura più grandiosa che sia mai uscita 
dalla mente di un artista. 

Tutti i paesi civili possiedono organi po- 
litici che legiferano continuamente, il che 
dimostra il poco valore delle cornici. Nel 
più umile insetto che si presenta ai no- 
stri occhi, vi è più pensiero e più mistero, 
che nei codici più importanti e più cele- 
brati. ` 

Il metodo sperimentale ha inoltre il me- 
rito di rendere modestiisuoicultori. Quante 
volte ci accade di formulare un g'udizio 
con un ragionamento apparentemente per- 
fetto! S'interroga l'esperienza e questa 
qualche volta ci dà ragione, spesso ci dà 
torto, altra volta non risponde. Allora pen- 
sando e ripensando si vede quanto era 
stato monco e puerile quel primo ragio- 
namento, che pur ci era tanto piaciuto! 


Angelo Messedaglia e il metodo sperimen- 
tale. — Mi sia permesso di richiamare alla 
vostra memoria la bella, nobile figura di 
Angelo Messedaglia. Ho vissuto con lui, 
per un trentennio, in piena concordanza 
di idee. Dotato di una cultura seria, solida 
e vasta, che abbracciava in pari tempo le 
scienze morali e naturali, egli considerava 
come suo cómpito, in introdurre sempre 
più nelle scienze giuridiche, politiche e 
sociali i procedimenti del metodo speri- 
mentale. Sono lieto di avere colto questa 
Occasione, per portare in seno alla nostra 
società una breve sintesi delle idee che 
con lunga e minuta analisi abbiamo in- 
sieme elaborato. 


La gentile Toscana che vide il metodo 
sperimentale rinascere e svilupparsi por- 
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tentosamente, mi par proprio chiamata a 
mettersi di nuovo alla testa del movimento 
Questo piccolo paese, che anche oggidi 
non rinchiude ancora due milioni e mezzo 
di abitanti, ha nel suo passato una storia 
meravigliosa, Essa ebbe sull'andamento 
della coltura mondiale un'alta influenza che 
non trova riscontro altro che nella piccola 
Grecia. Dasta citare i nomi di Dante. di 
Leonardo, di Petrarca, di Galileo e di Mi- 
chelangelo. tutti nomi di prim'ordine, a 
nessuno secondi, e che hanno creato, cia- 
scuno nella sua sfera d'azione, quanto di 
più grande è di più elevato abbia prodotto 
lo spirito umano. 

Queste verità è bene proclamarle in que- 
sta nobile città col mezzo della nostra So- 
cietà, la quale col largo suo programma, 
con esclude alcuno degli ardimenti del 
pensiero e li incoraggia tutti, purchè sin- 
ceri. | 

ll metodo sperimentale esiste solo da 
tre secoli; e pure ha prodotto, colla sua 


| potenza interna e coi sani suoi criteri, una 


opera stupefacente. Nuove scienze furono 
create, altre portate ad un alto grado di 
perfezione. Ne ebbe forte sollievo anche 
la vita sociale, per le grandi applicazioni 
che hanno mutato le basi della nostra esi- 
stenza. Ma l'opera più grande è la riforma 
del pensiero che s'impone a tutte le scienze 
e che si tratta di sviluppare sempre più. 

Hoc est тп volis. E con questa speranza 
chiudo il mio discorso. 


Discorso del Prof. Battelli 
A FAENZA 


Nell’anno 1641 il Padre Benedetto Castelli, 
professore di matematica nell’Universiti Romana 
per volontà di quell’Urbano VIII che otto anni 
prima aveva chiamato a Roma e processato Ga- 
lileo Galilei, nel recarsi a Venezia per il Capi- 
tolo Generale della Religione Cassinese cui ap- 
parteneva, fermatosi a mezza via sali il Colle 
di Arcetri a rendere omaggio al Maestro, vecchio 
ormai di 78 anni e gravato da acciacchi fre- 
quenti, conseguenza dell'età e della vita opercsa 
e travagliata. 

Lo trovò cieco oramai di ambedue gli occhi 
ma lontano dal dimettere l'abito del lavoro, e 
pareva che la cecità affinasse la potenza specu- 
lativa, e delle sue speculazioni gli piaceva in- 
trattenersi coi discepoli che lo visitassero; ma 
ben si doleva di non potere consegnare alle 
carte il frutto delle estreme sue fatiche, sicché 
avessero-compimento con l'aggiunta di due nuove 
parti i dialoghi celle Meccaniche e del Moto già 
da lui pubblicati. Non é a dire quindi come il 
Maestro accogliesse l'antico alunno, già reso 
famoso fino dal 1628 per le fondamentali opere 
di idraulica, sulla misura delle acque correnti, la 
dottrina delle quali direttamente procede da quei 
principi Galileiani di idrostatica che fino dal 1615 
il Castelli avea dovuto difendere contro le obie- 
zioni infondate del Delle Colombe e dei Di 
Grazia. 

Nè il Castelli tornava solo a rivedere il Mae- 
stro: aveva egli pure un alunno, cresciuto del 
vital nutrimento delle dottrine Galileiane, ed alla 
fonte prima, ancora inesausta della nuova scienra 
a Galileo Galilei il Castelli adduceva se non la 
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persona l’opera del giovane cultore delle scienze 
fisiche matematiche : Benedetto Castelli portava 
a Galileo Galilei il trattato del Moto di Evan- 
gelista Torricelli. Nato in Faenza il 15 ottobre 
del 1608 il Torricelli aveva allora 32 anni, e 
nella consuctudine col padre Castelli aveva ra- 
pidamente svolto e perfezionato le naturali atti- 
tudini alla speculazione matematica. 

Nel 1638 erano apparsi i dia'oghi Galileiani 
delle scienze nuove, ed il Torricelli su quella 
traccia sicura aveva ampliato e corretto ed af- 
forzato mirabilmente la dottrina nuova del Ga- 
lilei. Aristotele era ormai caduto di soglio e 
l'opera Galileiana ne teneva in qualche modo il 
posto, tanto era il fervore di meditazione e di 
speculazione che essa aveva provocato. Ma la 
natura della scienza Galileiana, della filosofia na- 
turale su base positiva era tale che chiose e 
coinmenti ben differissero da quelli innumere- 
voli che per secoli gravarono i testi aristotelici. 
Non parole vane, non ripetizioni inutili o solo 
ai fini prettamente scolastici consentiva, ma chia- 
rimenti di dubbi, ampliamento di dottrina. Si- 
cure erano ormai le basi; la via segnata, e ad 
illuminarla per piü o men lungo tratto tutti 
conferivano l'opera loro? cosi nel sostituire a 
supposti e a intuizioni precise dimostrazioni geo- 
metriche, così nell'opporre obiezioni bene spesso 
feconde, cosi nel porre a confronto vie condu- 
centi a un fine medesimo, l'una indipendente- 
mente dall'altra escogitate, per potenza ideativa, 
per ricerca paziente, per intuizione mirabile, per 
santo amore del vero. 

Anche il Torricelli giovane avca meditato 
sulle pagine Galileiane e il frutto delle sue ve- 
glie restituiva come cosa di lui al sommo Ve- 
gliardo per mezzo di Benedetto Castelli. š 

« All'opere di Vostra Signoria Eccellenza si 
conviene piuttosto l'ammirazione che il com- 
mento » scriveva il Torricelli stesso in una 
lettera che accompagnava l’opera: e dava colpa 
alla bontà del Castelli che si facessero vedere 
ad altri (così allora rivolto a Galileo scriveva, 
ma non dirà più in seguito fatto sicuro della 
potenza del proprio ingegno e rivolto ad altri) 
dava colpa alla bontà del Castelli che si faces- 
sero vedere le sue povere debolezze, e specialmente 
a quel Galileo benemerito dell’ Universo, nome 
consacrato all'eternità. одо meritatamente Ga- 
Шес l'opera del Torricelli e più ne ammirò Pin- 
gegno, e con animo lieto accolse la proposta che 
il Padre Benedetto faceagli di trarre ad Arcetri 
il Torricelli stesso perchè raccogliesse dalla viva 
voce del glorioso Maestro le sublimi specula- 
zioni che altrimenti sarebbero con lui perite. Ed 
il Torricelli per non potendo accogliere subito 
così onorevole invito, si affrettava ad esprimere 
a Galileo tutta la sua gratitudine e gli inviava 
alcuni teoremi che ampliavano la dottrina Ar- 
chimedea e del Cilindro; e Galileo così ne dava 
giudizio: « Io sopramcdo ammirai ed ammiro 
« il meraviglioso concetto a Vostra Signoria 
« sovvenuto per dimostrare con tanta facilità e 
« leggialria quello che Archimede con strade 
« tanto inospiti e travagliose investigò nelle sue 
« spirali », ` 

Non passino queste parole senza la conside- 
razione che meritano, poichè quel giudizio che 
la tradizione concorde dei critici assegna all'opera 
del Torricelli tutta quanta, cioè non esservi al- 
cuno che possa vincerlo nella eleganza e leg- 
giadria delle dimostrazioni, quel giudizio ripete 
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la sua origine dalle parole di Galileo giudi- 
cante i primi lavori del Torricelli ed & confer- 
mato da tutta la successiva molteplice produ- 
zione di lui. Ma altre parole che il vecchio di 
Arcetri dettava rivolgendosi al giovane della 
città vostra che gli avrebbe confortato gli ultimi 
mesi di vita, siano qui ricordate e ammirate. Io 
vi diró di contese e competizioni fra grandi stu- 
diosi di questa età, in cui l'Italia nostra scrisse 
nella storia della civiltà una pagina di gloria 
quasi a compenso dell'ignavia di cui era triste 
documento nella vita politica. In questa età, di- 
schiudendosi alle menti vie nuove, iniziandosi 
ricerche con spirito trasformatore, era per tutto 
un fremito intenso di vita speculativa, un affan- 
narsi talora ed un concorrere sollecito allo studio 
degli stessi problemi, un desiderio diffuso e legit- 
timo che in tutto il suo valore fosse l'opera di 
ciascuno valutata e apprezzata, sicché di neces- 
sità aveano lu-go diatribe e invettive, denigra- 
zioni e calunnie rinnovanti, ma con più solido 
frutto, le querimonie e i litigi dell’età umani- 
stica. Ma come paternamente accoglieva Galileo 
i giovani che a lui venivano, pur correngendo 
suoi errori, pur colmando lacune della mera- 


‘vigliosa sua opera! « П mio basso tugurio - 


« egli scriveva al Torricelli - non riuscirebbe 


‘ « a Vostra Signoria per avventura ospizio meno 


« comodo di qualcuno dei molto sontuosi : perchè 
« sono sicuro che l'affetto dell'ospite non lo ri- 
« troverebbe in altro luogo più fervente che nel 
« mio petto ». Ed aggiungeva di volergli con- 
ferire alcune sue reliquie di pensieri matematici 
e fisici per potere col suo aiuto ripulirsi « sicchè 
« meno imbrattati potessero lasciarsi vedere 
q colle altre sue coserelle ». Il 10 di ottobre 
di quell’anno stesso 1641 Galileo Galilei acco- 
glieva nelle sue braccia paterne Evangelista Tor- 
ricelli, fatto compagno ed ausilio di ultime glo- 
riose fatiche. Ed insieme davan principio a di- 
stendere la quinta giornata dei dialoghi di scienza 
nuova e il Torricelli trovava nelle intuizioni 
Galileiane nuovo incitamento alle speculazioni 
meccaniche: consuetudine di vita e comunità di 
spiriti di cui mal possono calcolarsi i frutti soa- 
vissimi alla gloriosa vecchiezza dell'uno, alla 
fiorente giovinezza dell'altro congiunte ad affer. 
mare la validità e la continuità della stessa, non 
rinnovata ma creata tradizione scientifica Italica! 

Scarsa materia offre, o signori la vita mate- 
riale del Torricelli. Erano tempi allora in cui 
le cure civili non occupavano che pochi: prin- 
сірі ed uomini d'arme: nè, per dirla con Dante, 
nella civil briga avrebbe lasciato Italia argo- 
mento nuovo di sua gloria. Meglio provvidero 
al suo nome coloro che ebbero unica cura il 
progresso della scienza e a questo intesero con 
tutte le energie dello spirito, fatti maestri a co- 
loro stessi che si ornavano del titolo di protet- 
tori e signori per forza di eventi, per trionfo 
fatale di verità. 

Quel Padre Benedetto Castelli che fu predi- 
letto discepolo di Galileo (ricordiamolo ancora 
una volta) ebbe nello studio di Roma ufficio 
di lettere Matematiche, divulgatore e prosecu- 
tore delle Dottrine Galileiane dal Pontefice che 
avea colpito per eresia Galileo e che fatalmente 
doveva inchinarsi alla luce del vero affermato 
nella libertà del pensiero. Brevi son dunque le 
parole di chi per rapidi cenni tratteggi la vita 
del Torricelli nostro che dopo avere appreso in 
patria i primi rudimenti geometrici fu in Roma 


scolaro di Benedetto Castelli e visse poi in At- 
cetri compagno di studi e di fatiche con Galileo 
Galilei. Ma quale mirabile senso hanno per chi 
intenda queste parole! Qual fervore di vita, quale 
feconda e intensa opera d'ingegno non dobbiamo 
noi immaginare in quella solitudine di Arcetri 
in cui due grandi, occiduo l'uno, oriente l'altro, 
non si videro l'un l'altro con gli occhi, ma si 
sentirono, si amarono! 

Dolorosamente quella mirabile società di spi- 
riti fu presto interrotta dalla morte del Galileo 
agli 8 di gennaio del 1642. 

Tcrricelli a Firenze. Ma Firenze che accolse 
per volontà di Ferdinando Granduca di Toscana 
nel Pantheon di Santa Croce i resti mortali di 
Colui che apri primo la via del Firmamento, ebbe 
anche per volontè dello stesso principe e del 
fratel suo Leopoldo, l'onore grande di rattenere 
a sè, elevandolo a pubblico lettore di matema- 
tiche nel suo studio, Evangelista Torricelli, il 
più diretto continuatore e perfezionatore della 
opera Galileliana. 

Se il cardinale Maffeo Barberini, personale 
amico di Galileo e cantore in versi latini delle 
scoperte astronomiche di lui, divenuto pontefice 
aveva cambiato amicizia e protezione in perse- 
cuzione e inimicizia, giova invece riconoscere 
che i Medici di Fiorenza gentile, osservavano 
la tradizione del primo Cosimo fondatore di bi- 
blioteche e di accademie, e del Magnifico Lo- 
renzo poeta e protettore di poeti, allietante del 
conforto delle lettere le cure gravi della poli- 
tica, Poco conta se per uso cortigianesco allo 
stesso modo che i generali delle loro vittorie, 
gli scienziati delle loro scoperte tribuivano onore 
e merito ai principi protettori. Agevole è a noi 
rintracciare nelle opere dei grandi per qual fa- 
ticoso cammino essi siano giunti a riconoscere 
ed affermare principi di verità, cogliere nelle pa- 
gine loro e più che nelle opere di redenzione 
definitiva negli studi che le prepararono la ri- 
cerca penosa, sorprendere la luce nella intui- 
zicne balenante d'improvviso alle menti affati- 
cate. L'ufficio cui fu chiamato dalla preveggente 
benevolenza dei Medici, fu di filosofo e mate- 
matico, pubblico lettore nello studio fiorentino. 
Stretto era allora il rapporto tra le discipline 
scientifiche e la speculazione filosofica. L'indi- 
rizzo positivo che aveva scalzato dalle fonda- 
menta l'autorità di Aristotile e che trionfava 
per tutta Europa dall'Inghilterra alla Francia, 
dalla Francia all'Italia, riconosceva fondamento 
ad ogni superiore indagine sintetica lo studio 
delle verità naturali accertate con l'esperienza 
e delle loro leggi matematiche dimostrabili. Per 
questo movimento d’idee i cui mirabili frutti 
rapidamente furono accolti e fatti loro dal con- 
senso universale degli studiosi, si affermò ve- 
race filosofia la filosofia naturale, si vide il rap- 
porto tra le verità matematiche e le leggi del 
pensiero ed alle verità matematiche stesse si 
cercò rispondenza e riprova nella realtà: si 
concepi insomma la filosofia come il frutto mi- 
gliore e supremo, il fiore più olezzante dei lieti 
virgulti delle discipline nuove: e bene sarebbe 
stato, o Signori, che simile continuità di rap- 
porti non si fosse giammai interrotta o negata 
disperdendo energie mirabilmente preziose ! 

Il filosofo. Evangelista Torricelli fu dunque 
filosofo senza che in apparenza di filosofia trat- 
tasse, senza sillogizzare formalmente, senza ir- 
retirsi da sé medesimo nelle ambagi di una pura 


speculazione ideologica, ma fu filosofo nella ri- 
cerca amorosa della verità (filosofia, ricordia- 
molo, significò in origine amor di sapienza) 
nell'assurgere a verità generali dai particolari 
elementi che l'esperienza gli forniva. 

Tale era anche la grandezza del Maestro suo, 
intendo di Galileo, tale fu la grandezza di Car- 
tesio: elevarsi dalla positiva osservazione dei 
fatti all'induzione di leggi generali, rafforzarne 
matematicamente il contenuto, armonizzare in 
una progrediente concezione di verità i parti- 
colari principii statuiti e dimostrati. Onde Evan- 
gelista Torricelli fu davvero continuatore in tutta 
la sua ampiezza organica dell’opera di Galileo. 
Fu fisico sperimentatore e fisico matematico, 
matematico e fisico, cioè filosofo. Non ebbe il 
pensiero matematico gran parte nella grandezza 
di Platone? 

E non dovette Aristotele, positivista dei suoi 
tempi, ia grandiosa sua concezione del cosmo 
al particolare studio della vita in tutte le sue 
manifestazioni? 

Per una parte soltanto Evangelista Torricelli 
non si occupò di prosegvire il cammino per la 
via aperta da Galileo, intendo parlare delle ri- 
cerche astronomiche. Tranne alcune osserva- 
zioni su Mercurio egli non si indugió in simili 
ricerche. 

La ragione di questo fatto si trova, se io non 


mi inganno, nel carattere dell'ingegno Torricel- - 


liano e nella condizione degli studi astronomici 


dopo l'impulso sorprendente dato loro da Ga-. 


lileo. 

Il Torricelli, e spero di mostrarvelo subito 
per esempi significativi, fu sopratutto mente di 
singolari attitudini tcoriche; ed in quel parti- 
colare momento l'astronomia era scienza di pura 
osservazione, Sperimentalmente poi, il Torri- 
celli anzichè servirsi per osservazioni nuove dei 
mezzi forniti da altri, volle essere sopratutto 
innovatore, ed affido’ per questa parte il suo 
nome a grandi scoperte in cui l'osservazione e 
l'esperienza furono sempre accompagnate e fian- 
cheggiate e avvalorate da solide conoscenze teo- 
riche. 

L'osservazione pura, l'osservazione quantita- 
tiva più che qualitativa non faceva all’ingegno 
del Torricelli. Ma la sua grandezza come ma- 
tematico e fisico non solo rimane nei limiti che il 
concorde giudizio di secoli le assegnò, ma cre- 
sce quanto più l’opera sua in gran parte inedita 
è studiata e apprezzata, cresce collo sviluppo 
che gli studi di storia delle scienze vanno, anche 
per merito di italiani, assumendo, e che ormai 
consentono di valutare debitamente non solo 
con criteri assoluti, ma in rapporto a tempi e 
a luoghi, i contributi che ciascuno dei nostri 
grandi ha portato all'incremento della scienza. 

Se di troppo corta durata fu la consuetudine 
di Evangelista Torricelli con Galileo, breve fu 
pure la vita fiorentina del Torricelli, e ciò che 
è peggio non lasciò il Nostro quella città gen- 
tile, domicilio delle scienze e delle arti, ma la 
sua vita troncò inesorabile ed immatura la morte. 
Ai 15 di ottobre del 1647 nello stesso suo giorno 
natalizio, Evangelista Torricelli appena trenta- 
novenne, moriva, dopo avere così per soli cin- 
que anri tenuto l'ufficio di pubblico lettore nello 
studio fiorentino. 

1 due periodi della operosità torricelliana. — La 
vita del Torricelli consente facilmente una di- 
visione che trova riscontro in due diversi pe- 
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riodi con distinti caratteri della sua operosità 
scientifica. Prima del 1642, prima cioè di assu- 
mere l’ufficio di matematico del Granduca di 
Toscana, l'operosità scientifica del Torricelli è 
quasi esclusivamente rivolta agli studi matema- 
tici. Anche nel breve periodo di convivenza con 
Galileo furono questi gli studi preferiti, e par- 
ticolari argomenti di speculazione la teoria delle 
proporzioni e le ricerche sui solidi sferici e il 
moto dei gravi. 

Speculazione matematica. — Questo periodo di 
speculazione matematica è seguito da un altro 
che potremmo dire di transizione in cui si ac- 
coppiano ed alternano stuli di matematica e le 
ricerche di fisica sperimentale. Questo periodo 
di transizione termina col 1644 cioè colla pub- 
blicazione delle opere geometriche del Torricelli 
comprendenti 1 libri sui solidi sferali, sul movi- 
mento dei gravi, sulle dimensioni della parabola, 
sul sclido iperbolico con le appendici sul Ci- 
cloide e la Coclea. Il secolo XVII segna un ma- 
gnifico progresso degli studi geometrici verifi- 
catosi sopratutto per due grandi teorie scoperte, 
l'una da Renato Cartesio, quella dell'analisi ap- 
plicata alle linee curve, l’altra dei nostro Bo- 
naventura Cavalieri, discepolo di Galileo e in- 
segnante all'Università Pisana, quella degli In- 
divisibili. La teoria degli Indivisibili si collega 
ai procedimenti propri della geometria antica, 
l’altra è fondamento d’una dottrina geometrica 
nuova che dicesi mista o analitica. 

Uno dei problemi che più afíaticó i matema- 
tici fu quello della determinazione dell’area delle 
curve e del volume dei solidi, In nessun tempo 
come nel secolo хуп intorno agli stessi pro- 
blemi scientifici sia di fisica, sia di matematica 
si affaticarono fervidamente e fcbbrilmente tanti 
nobili ingegni. Nulla di strano quindi che nelle 
indagini loro si trovino coincidenze singolari, e 
che i problemi si presentino rampollanti l'uno 
dall'altro con una varietà cospicua di soluzioni. 
Il problema della determinazione della tangente 
in un punto ad una curva che permise di ritro» 
vare linee e superfici nuove, specialmente quelle 
generate dal movimento di una linea chiusa o 
aperta intorno ad una retta; il problema delle 
sezioni coniche, sia considerate come proiezioni 
del c'rcolo, colle applicazioni dei principii della 
prospettiva, sia coi criteri algebrici e col de- 
durre le proprietà loro dalle equazioni che le 
rappresentano, i problemi molteplici di baricen- 
trica sopratutto per le callotte, le zone, i settori 
sferici ed il cono; i problemi relativi al moto 
parabolico; tutti ebbero in questo tempo cure 
sollecite e varietà di soluzioni sia nelle conclu- 
sioni, sia nel metodo delle dimostrazioni e delle 
indagini. 

Tutti questi punti gravissimi degli studi geo- 
metrici sono stati oggetto di amorevoli studi 
per parte del Torricelli ed in tutti ha lasciato 
traccie dell'acutezza del suo ingegno, della ele- 
ganza e leggiadria della sua mente. 

Applicando la dottrina degli Indivisibili, il 
Torricelli aveva risolto già nei suoi studi gio- 
vanili il problema deila quadratura della Ciclcide 
sviluppando ed ampliando gli studi di Galileo, 
che a questa curva aveva rivolto, fino dal 1590, 
la sua attenzione e dato il nome che di poi 
mantenne. Già vedemmo che il Galilei ammi- 
rava gli studi del Torricelli sui corpi sferici. 
Egli infatti completò la teoria di Archimede 
sulla sfera, specialmente nella parte che si rife- 
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risce al volume dei corpi generati dalla rota- 
zione dei poligoni regolari e dei loro segmenti, 
Gli studi sulla parabola e sulla Cicloide, con la 
applicazione in parte di metodi geometrici e 
meccanici e in parte della dottrina degli Indi- 
visibili la varietà delle soluzioni e dei metodi 
per risolvere problemi essenziali relativi a tali 
argomenti come la quadratura della Cicloide e 
la conduzione della tangente ad un punto della 
parabola mediante la composizione del movi- 
mento, assicurano ad Evangelista Torricelli uno 
dei primissimi posti fra i matematici d'Europa. 

Molti altri problemi, che direttamente si ri- 
feriscono alla meccanica, ed in modo speciale 
alla teoria del moto e dalla discesa dei gravi 
lungo i piani inclinati, alla decomposizione del 
movimento totale nei due parziali, al moto pa- 
rabolico dei proietti, e, passando ad altro, allo 
equilibrio della bilancia furono risolti dal Tor- 
ticelli, se non sempre, con esatitezza di conclu- 
sioni con originalità di vedute ed eleganza di 
trattazione. 

Nè solo in particolari questioni si indugiò 
l'acuto suo spirito, poichè validamente Egli in- 
firmò anche principii generali: ed è suo merito 
avere definitivamente bandito dalla meccanica il 
principio delle velocità virtuali e dei moti po- 
tenziali. La speculazione matematica del Tor- 
ricelli acquista così nel suo complesso valore 
filosofico, e dimostra luminosamente l'organica 
potenzialità del su» ingegno. Come infatti Egli 
corregge e compie l'opera dei precursor; e mae- 
stri, Galileo per primo, e si vale per fini nuovi, 
di principii scientifici acquisiti dalla industre ope- 
rosità e dal genio di contemporanei ed eguali 
suoi, come degli Indivisibili del Cavalieri, cosi 
da sè apre vie nuove, come nepli studi sulla 
rettificazione delle curve, e la emiperbole loga- 
ritmica. Si può anzi affermare che l'opera geo- 
metrica del Torricelli quanto più largamente sia 
studiata col sussidio del più copioso materiale 
inedito pervenutoci, tanto più mirabile possa ap- 
parire, e non senza fondamento si disse che 
possa proiettarsere nuova luce sulla figura già 
splendida del Geometra Faentino. 

L’opera fisica. — Più conosciuta senza dubbio, 
é l'opera fisica del Torricelli : opera che il fon- 
damento matematico che le è di scorta può dirsi 
preparata nel primo periodo della vita del Tor- 
riceili, ma che fiorisce e dà frutto negli anni del 
soggiorno fiorentino. Alla scuola di Benedetto 
Castelli autore del celebre trattato sulla misura 
delle acque correnti, il Torricelli aveva preso 
amore alle ricerche idrauliche e subito dopo la 
morte di Galileo si rivolse ad esse con rinno- 
vata energia, e nell'ottobre 1642 comunicò al 
Padre Cavalieri la legge fondamentale nella 
scienza idraulica dell'efllusso dei liquidi. Il Tor- 
ricelli mette a fondamento della velocità di ef- 
flusso il principio che l’acqua esce dal foro con 
velocità propozionale alla radice quadrata della 
distanza tra il foro e la superficie di livello, vale 
a dire con una velocità uguale a quella di un 
corpo cadente dall’altezza del livello dell’acqua. 
Egli applicava sostanzialmente al movimento dei 
fluidi i principii che Galileo aveva stabilito per 
il getto secondo la linea inclinata all’orizzonte. 
Ma gli studi idraulici del Torricelli non si vol- 
sero soltanto alla parte teorica. Gli scritti sulla 
Bonificazione della Chiana, presentati al principe 
Leopoldo, e pubblicati a Firenze nella raccolta 
degli scrittori idraulici nel 1768, dimostrano, 
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come il Torricelli, sostenendo il principio delle 
colmate di contro a quello dell’apertura di ca- 
nali di scolo, pose la propria scienza a beneficio 
inestimabile di una ragione resa inabitabile per 
la malaria. Ma come il matematico puro che in- 
tegra e trasforma coi suoi studi la dottrina dei 
corpi sferici e lc tangenti da condurre ad una 
curva, si trasforma nell'idraulico bonificatore ? 
Come l'indagatore di riposte leggi meccaniche 
rintraccia provando e riprovando il segreto della 
fabbricazione di lenti perfezionanti il telescopio 
e il microscopio ? Qual multiforme genio é mai 
questo che cosi squisite attitudini rivela in forme 
cos| diverse dell'attività sua ? Questa la dote 
essenziale, caratteristica, la virtü precipua di 
Evangelista Torricelli. L'essere matematico som- 
mo lo conduce a riuscire sperimentalista insu- 
perato. Ora partendo da principi teorici scopre 
un segreto pratico per la costruzione di lenti di 
grande potenza, ora per intuizione egli penetra 
in un segreto della natura e ne fissa le leggi e 
s'innalza alla teoria. 

Tutte queste varie attitudini e qualità che 
il Torricelli rivela, non stanno l'una dall'altra 
separate e disgiunte, ma armonicamente insieme 
si congiurgono. Evangelista Torricelli è così il 
tipo dello scienziato perfetto. 

Interrogato un giorno dal Granduca se quella 
rugiada che si deponeva su una bottiglia di 
acqua appannandone il vetro, fosse, come la falsa 
tradizione scolastica diceva, aria trasformantesi 
nell'elemento dell'acqua, intul trattarsi dell'umore 
acqueo diffuso per l'aria e di lì a poco offerse 
al Granduca stesso l'idrometro a condensazione. 
Cosi scorto dal principio pratico Galileiano che 
i cannocchiali tanto piü ingrandiscono quanto 


più la distanza focale dell'obbiettivo è maggiore. 


rispetto alla distanza focale dell'oculare si dà a 
fabbricare convessi di segmenti di grandissima 
sfera, e stuJiando poi quali leggi geometriche 
regolino il funzionamento delle lenti riesce alla 
invenzione dci vetri di cui maggiormente si com- 
piaceva. 

A torto si è detto da un insigne storico del 
metodo sperimentale in Italia, che il Torricelli 
« si vede uscire fuori coll'invenzione dei vetri 
del Telescopio ron già in pallio filosofale, ma 
vestito in farsetto colle maniche rimboccate »; 
poiché a quelle stesse scoperte che furono giu- 
dicate empiriche egli addivenne partendo da vie 
teoriche e dallo studio paziente delle curvature 
delle lenti perché le immagini non riuscissero 
deformate. 

L’abilità tecnica, - Ma l'abilità tecnica del Tor- 
ricelli appare anche in ció che leggermente ta- 
luno giudica opera di semplice manualità. 

Gli artifici escogitati dal Torricelli perchè i 
cristalli fossero perfettamente diafani e levigati 
senza scabrosità di sorta- gli assegnano anche 
per la parte sperimentale un posto cospicuo. E 
l'esperienze del microscopio cosiddetto della per- 
iina per i piccoli cristallini in forma rotonda da 
Lui sapientemente determinati nelle curvature 
e legati fra loro in modo da servirsene per os- 
servazioni microscopiche, assicurano al Torri- 
celli il merito singolare di innovatore in questa 
parte dell'ottica. E con l'aiuto del microscopio 
egli fece osservazioni preziose sulla composi- 
zione dei cristalli, ritrovando nei frantumi dei 
corpì cristallizzati la struttura stessa del corpo 
da cui provenivano. 

Anche nella maggiore fra le scoperte del Tor- 


L'ELETTRICIST А 


ricelli: il Barometro, le osservazioni di carat- 
tere generale teorico si fondono ed al tempo 
stesso dirigono ed animano le particolari con- 
statazioni dell’esperienza. Galileo aveva ormai 
dimostrato il peso dell'aria e Giovan Battista 
Bal ani, genovese, aveva, scrivendo al Galilei 
nel r630, affermato la compressione che l'aria 
ci fa da ogni parte. 

Ma la vacillante speculazione del Ballani di- 
venne nel Torricelli dottrina certa, confermata 
dalla esperienza ed integrata dal principio rico- 
nosciuto e dimostrato della variabilità della 
pressione. 

la spiegazione del fatto che l'acqua non sa- 
lisse oltre i 32 piedi per l'equilibrio che simile 
colonna liquida faceva alla pressione atmosferica 
e la riprova dell'equilibrio dei liquidi nei vasi 
comunicanti costituiscono due principii fonda- 
mentali che sradicarono i pregiudizi Aristotelici 
dell'assurdo del vuoto richiamando in onore le 
verità intuite da Erone Alessandrino, l'antico 
maestro della fisica pneumatica. Cos! antiche 
ipotesi che il giudizio dei più condanna tornano 
a rinverdire e trovano conferma nei metodi nuovi 
di ricerca, nella maturata coscienza scientifica. 
Anche l'invenzione del barometro può valere 
come esempio tipico della mentalità complessa 
di Evangelista Torricelli. Chi praticamente per 
il primo immerse il tubo di mercurio capovolto 
nella catinella contenente uguale liquido e con- 
stató che il mercurio conforme alla sua densità 
proporzionalmente a quella dell'acqua discendeva 
a soli 28 pollici non fu il Torricelli, ma Vin- 
cenzo Viviani, che udito dall'amico il segreto, 
non ancora da lui esperimentato, per primo e 
con pieno successo lo mise alla prova. L'occa- 
sione dunque ma поп il caso, l'esperienza fatta 
da mani altrui moveva dallo spirito del Torri- 
celli che aveva precisato le conseguenze dell'ap- 
plicazione di una fondamentale legge fisica. E 
chi primo studiò da vicino la dilatazione dei li- 
quidi e nell'esperienza della caraffa da lunghis- 
simo collo empita per intero colse il segreto della 
trasformazione del termometro ad aria in quello 
a liquido? 

Anche per questa parte il Torricelli muove 
dalle esperienze Galileiane, ne compie la teoria, 
le perfeziona nella pratica, cosi il termometro a 
liquido, così i densimetri. che traggono origine 
dal dialogo delle due nuove scienze dove Galileo 
propone di immergere una palla di cera nel- 
l’acqua per conoscerne agli effetti il vario grado 
di densità dei liquidi. Lo strumento Torricelliano 
per la misurazione della densità, fondato sul prin- 
cipio dell’afforamento degli strumenti, immersi 
in liquidi di densità diversa, per mezzo di un 
conveniente peso sovrapposto previene le bilan- 
cie areometriche del Nicholson e dei Fahrenheit: 
allo stesso modo che l'igrometro a condensa- 
ziore offerto al Granduca Ferdinando precede le 
invenzioni del Daniell, del Regnault. C’ è, о si- 
gnori, nell'opera del genio un elemento divina- 
torio per cui a distanza di tempo si segnano i 
termini delle vie che le generazioni successive 
percorreranno. 

L’impronta del genio. — Qualunque argomento 
imprendesse a trattare, Evangelista Torricelli la- 
sciava con l’impronta del genio suo proprio, ca- 
pace così della critica e della confutazione di 
errori, come nel dar forma e perfezione e forza 
nuova di argomenti a verità da altri intravedute, 
e nell'intravvedere egli stesso con intuizioni me- 


ravigliose, dottrine che secoli dopo solamente 
avrebbero avuto il loro pieno sviluppo. La Set- 
tima lezione accademica del Torricelli sul vento, 
pubblicata solo nel 1715 dal Bonaventura, oltre 
a dimostrare vana e folle l'opinione di coloro 
che pensavano venisse l'esalazione del vento ad- 
dirittura da sotterra e scaturisse per i pori in- 
visibili del terreno, e a stabilire come vera ca- 
gione dei movimenti atmosferici il principio no- 
tissimo e divulgatissimo della condensazione e 
rarefazione dell'aria, si spinge ben piü oltre: a 
concepire il meccanismo delle grandi correnti 
zeree nei paesi caldi e l'origine dei venti costanti. 

Tutta quest1 mole di lavoro di cui io vi ho 
accennato solo le conclusioni principali fu com- 
piuta dal Torricelli in breve spazio di tempo, né 
ancora ci é consentito di apprezzare tutto quanto 
Egli volse nella sua mente e fisso nelle carte per 
gran parte inedite con la nitidezza e la leggia» 
dria che gli furono proprie. 

Come egli prevenne l'opera dei matematici 
e fisici che lo seguirono, si trovo' pure in coin- 
cidenza fortuita di dottrine, e di intuizioni con 
altri saggi che lo precedettero o che gli furono 
eguali. Quante veglie pazieati, non si spesero 
nella ricerca di uno stesso vero e in Francia, in 
Inghilterra, in Italia, dovunque fosse pervenuto 
lo spirito della nuova filosofia naturale. 

È per quanto continuo fosse allora il com- 


` mercio delle idee e la comunicazione di dubbi 


e scoperte fra gli studiosi, inevitabilmente do- 


.veva accadere che il pensiero degli uni incon- 


sciamente coincidesse con quello degli altri, onde 
per la natura irritabile degli uomini, siccome già 
vi dissi, e per cio’ che ciascuno tiene ai frutti 
dell'ingegno proprio come alla vita stessa, non 
mancarono dispiacevoli controversie per compe- 
tizione di particolari scoperte geometriche o fi- 
siche, e il Torricelli fu in lunghe polemiche coi 
matematici francesi, come il Fermat, il Mersenne 
e il Roberval e per la fabbricazione delle lenti 
col napoletano Manara Fontana, e per altri pro- 
blemi riguardanti la preparazione dei cannoc- 
chiali con Antonio Novelli. Ma non furono vane 
queste dispute se per esse si affino'la ricerca: 
e vana io giudico troppe volte la ricerca della 
priorità in simili scoperte che per indipendenti 
vie il genio puo' bene avere il diritto di attribuirsi. 

Non é raro il caso che nella stessa tradizione 
italiana alcune affermate scoperte del Torricelli 
trovino precedenti ignorati o dimenticati. Nella 
stessa dottrina della discesa dei gravi lungo i 
piani inclinati, il Torricelli non vide di essere 
stato preceduto dal Galilei stesso dove afferma 
che i momenti sui piani di lunghezza uguale ma 
variamente inclinati stanno come i seni degli 
angoli delle elevazioni, e sulla misura degl'iia- 
peti della semiparabola bene affermo'il Torri- 
celli non scripsit de bo; Galilecus argomentando 
dai dialoghi e dalle altre opere pubblicamente 
note, ma fra i manoscritti Galileiani occorre una 
proposizione che fa riscontro con quella decima 
Torricelliana del libro primo che valse mirabil- 
merte a promuovere la scienza del moto. Non 
occorre dunque andar molto lontani per trovare 
chi aveva prima del Torricelli intuito verità da 
lui dimostrate. E' Guido Baldo Del Monte che 
58 anni prima degli studi del Torricelli sugli 
equi ponderanti previene lui Cartesio e Beau- 
grand; è il Baliani nostro che afferma l’esistenza 
di un pelago d’acqua elementare in cui siamo 
sommersi; è il divino Leonardo da Vinci, la cui 


grandezza tocca sempre più alto vertice, che pre- 
viene Evangelista Torricelli in alcune conside- 
razioni sull'equilibrio dei corpi e nella valuta- 
zione delle costanti della parabola, 

Non per vano amore di patria dunque, affer- 
miamo che se la multiforme opera Torricelliana 
trova precedente riscontro nelle indagini di con- 
temporanei stranieri, simili e maggiori occor- 
rono tra i grandi maestri che pur fra le diffi- 
coltà dei tempi, segnarono un’orma gloriosa nel 
cammino della scienza italiana. Molteplici in ve- 
rità sono le vie del genio, e queste affinità in- 
conscie di pensiero oltre che argomento di og- 
gettiva verità riescono a prova di esuberanza di 
nostra grandezza. E della propria grandezza ebbe 
il Torricelli coscienza F Umile ed ossequiente 
nel presentarsi a Galileo, egli tenne fieramente 
il suo posto contro chiunque altro, ed eccetto 
forse, pur riconoscendo errori propri e verità di 
altrui, per alto concetto di sè non già nel va- 
lutare sè stesso, ma nello scarso apprezzamento 
di avversari. 

Modestissimo lo afferma ripetutamente il mag- 
giore e più felice dei suoi biografi, il Fabroni, 
ma modestissimo non fu ed è dovere nostro ri- 
conoscere il vero. Sume superbiam quaesitam me- 
ritis aveva ammonito Orazio, ed Evangelista 
Torricelli fu tra quelli che il monito intesero ; 
ma quella superbia fu coscienza del proprio va- 
lore, fu sentimento dell’opera propria di sacri- 
ficio e di studio, se superbo fu, fu superbia che 
poggiava sulla grandezza. 


Cittadini di Faenza : Per opera vostra (è dovere 
rendervi il debito onore) la grandezza di Evan- 
gelista Torricelli si innalza oggi su basi sempre 
più solide e ampie, che lo studio indefesso dei 
tardi prosecutori dell’opera sua gli vanno assi- 
curando con assidue amorevoli cure. 

Voi non trovaste mezzo più degno alla cele- 
brazione del III Centenario della sua nascita che 
quello di procurare una completa edizione delle 
opere di Lui edite ed inedite, affidandone l’in- 
carico ad un valoroso concittadino vostro e sod- 
disfacendo ad un voto ripetuto di tutti gli stu- 
diosi. Voi rendeste così l'omaggio più gradito 
alla memoria del Torricelli che nella integrale 
pubblicazione delle sue speculazioni si augurava 
nuovo incremento alle scienze predilette e prin- 
cipio nuovo di gloria, 

Francesco Petrarca in punto di morte domandò 
la distruzione del suo canzoniere, Giovanni Boc- 
caccio del suo Decamerone, che per soprave- 
nienti scrupoli senili parve offendesse la morale 
e il costume: ma l’opera fatta di verità e di sa- 
crificio dello scienziato non consente scrupoli nè 
incertezze. 

Egli che la meditò e la crebbe col sacrificio 
di ogni migliore energia del suo spirito, l'affida 
sicuro al giudizio della posteriorità, attendendo 
che la sementa da lui gettata a piene mani trovi 
prima o dopo dal lavoro delle generazioni o 
dall'opera fraterna del genio, chi abbia prepa- 
rato il terreno atto ad accoglierla e fecondarla. 

La pubblicazione delle opere del Torricelli che 
sofferse per cause molteplici così lungo indugio 
sta ormai per essere un fatto compiuto per lo 
incremento della scienza, per il decoro della città 
Vostra, per la gloria sempre più fulgida e ra- 
diosa di Lui. 


(1) E. T. Z., 1908, p 570. 
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Un nuovo apparecchio di Marconi per la 
creazione di onde debolmente smor- 
zate (1). 

Marconi impiega da qualche tempo l'ap- 
parecchio rappresentato schematicamente 
in fig. 310 per l'invio di onde elettriche 
attraverso l'Oceano Atlantico. A è un grande 
disco metallico che viene messo in moto 
a grande velocità da una turbina a va- 
pore o da un motore elettrico. Normal- 
mente ad esso e con velocità minore gi- 
rano i due dischi C, e C, X ed E sono 
condensatori, L ed F spirale d'induzione, 
H una dinamo e G il filo aereo. Secondo 
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Fig. 310. 


l'intenzione di Marconi deve avvenire fra 
A e C, da una parte e fra A e C, dall'al- 
tra una scarica la quale non é né in forma 
di scintilla né di arco elettrico, ma in ma- 
niera che in FE ed in F vengano create 
potenti oscillazioni À questo scopo il disco 
A deve ricevere una velocità: periferica 
superiore a 100 m., alla quale corrisponde 
una frequenza di 200.000 oscillazioni a 
secondo. 

Se si fa ruotare il disco troppo lenta- 
mente, si ha la formazione dell'arco elet- 
trico e in conseguenza cessano le oscil- 
lazioni perché non si ha più il raffredda- 
mento necessario degli elettrodi. La fre- 
quenza della oscillazione si é dimostrata 
subito troppo alta per attivare il ricevi- 
tore magnetico, senza l'inserzione di uno 
interruttore. Si ebbe tuttavia un migliora- 


mento ponendo sulle faccie laterali del di- : 


sco grande, perifericamente ed a distanze 
determinate una serie di tasselli, tra i quali 
avvengono in preferenza le scariche. 

Con questo sistema si ode al telefono 
della stazione ricevitrice, un tono musicale 
che si distingue facilmente anche se con- 
temporaneamente esistono altri rumori, 
prodotti da scariche atmosferiche. 

Le onde inviate devono essere debol- 
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mente smorzate e secondo Marconi ecco 
come avviene il fenomeno. 

Supponiamo che C, sia caricato positiva- 
mente e C, negativamente e che la scintilla 
scocchi tra A C,.Di conseguenza viene a ca- 
ricarsi il condensatore E che comincia a 
oscillare; ad ogni alternazione, passa una 
nuova carica dai condensatori / e l'ener- 
gia consumata nel circuito d'oscillazione 
E F viene fornita dalla dinamo H. 

Gz. 


LA NUOVA LAMPADA “IUST ,, 


a filamento metallico per 220 volt (1) 


Le nuove lampade a filamento metal- 
lico si sono già assicurate una grandis- 
sima diffusione, sebbene non siano ancora 
trascorsi due anni dalla loro prima appa- 
rizione sul mercato, sia per i vantaggi che 


| presentano rispetto alle lampade a fila- 


mento di carbone, sia per il loro continuo 
perfezionamento. 

Da principio si è creduto che non si 
potessero costruire lampade per un vol- 
taggio superiore ai 130 V, e s'incontras- 
sero difficoltà simili a quelle avute per Іа 
costruzione di lampade a filamento di car- 
bone per alte tensioni, qualora si sorpas- 
sassero circa i 200 V. 

Per fortuna, però, queste difficoltà, con. 
sistenti specialmente nella minima resi- 
stenza specifica dei fili incandescenti e 
nella necessità che ne deriva d'impiegare 
fili lunghi e di piccolissima sezione, sono 
state vinte e già alcune fabbriche sono 
riuscite a costruire per uso commerciale 
lampade per alta tensione di circa 40 can- 
dele. 

La grande importanza di questo pro- 
gresso fatto, si riversa sulla questione, 
oggi dibattuta così variamente, circa la 
scelta della tensione di esercizio. 

Gli oppositori delle tensioni alte e cer- 
tamente economiche, non di rado appog- 
giavano le loro teorie sul fatto che le mo- 
derne lampade, a cui appartiene l'avve- 
nire, per la loro natura fossero destinate 
ad essere lampade per basse tensioni. La 
nuova vittoria in questo campo può dun- 
que permettere l'introduzione delle lam- 
pade a filamento metallico per tensioni 
più alte 

La Bayerische Glükfádenfabrik Aug- 
sburg — Lechhausen Georg Lüdecke e С, 
concessionaria della lampada a tungstenio 
del Dr. J. Just e F. Hanamann, ci forni- 
sce i dati di due esperienze con lampade 
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a 220 V da so candele; una delle quali 
fatta con 12 lampade a corrente continua 
dal Physikaiisch-Technischem  Reichan- 
stalt e l'altra fatta dal laboratorio della 
fabbrica, con to lampade a corrente al- 
ternata, 
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restarono ancora due lampade senza bru- 
ciare. Delle 12 lampade la durata media 
fu di r141 ore. L'intensità luminosa è ri- 
masta invariata fino a 1400 ore; l'inten- 
sità media di corrente è aumentata nello 
stesso tempo di circa 1.5 per cento, men- 
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I risultati delle ricerche, i quali dimo- 
strano che le lampade ad alta tensione 
non sono inferiori per la sicurezza e per 
la durata a quelle a basse tensioni e sol- 
tanto per poco ne sorpassano il consumo 


—----- 


tre il consumo specifico ammonta in me: 
dia a 1.23 watt a candela. 

Le ricerche fotometriche della fabbrica 
furono portate soltanto fino a 1000 ore 
di durata, al quale limite resistevano an- 
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specifico, sono rappresentati graficamente 
nei due diagrammi presentati. 

In essi è posto, in funzione della durata 
delle lampade, la intensità della luce e il 
consumo specifico, nonchè il numero delle 
lampade che si bruciavano man mano che 
aumentava la durata d'accensione. 

Le esperienze del Reichanstalt furono 
cessate dopo una durata di accensione di 
1600 ore (vedi diagramma), dopo le quali 
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сога 7 lampade In questo tempo l'inten: 
sità luminosa era del 6 per cento mag- 
giore, il consumo specifico, che in media 
fu di 1.25 watt a candela, divenne dell'i 
per cento minore del valore iniziale. 

Le 7 lampade rimaste furono lasciate 
inserite; una di esse dura ancora dopo 
1964 ore di accensione (vedi diagramma 
fig. 312). Le durate medie delle 10 lam- 
pade é circa di 1224 ore. Gz. 
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Applicazione della tassa di circola- 
zione alle società anonime. — Come è 
noto le società per azioni sono soggette alla 
tassa annua di negoziazione e circolazione. La 
Finanza aveva pertanto tassato la società per 
tessiture scriche Trevigliesi, considerandola ef- 
fettivamente come società per azioni, perchè il 
suo capitale era ripartito in frazioni eguali, libe- 
ramente cedibili e trasmissibili con effetto verso 
la società. Questa dapprima accettò la tassazione, 
ma poi, per liberarsene in avvenire pensò di mo- 
dificare il suo statuto nel senso che la cessione 


delle azioni o carature, come erano chiamate, 
dovesse a pena di nullità, farsi per iscritto ed 
essere registrata, trascritta e pubblicata. 

In base a questa modificazicne la società so- 
stenne di dovere essere esonerata dall'applicazione 
della tassa di circolazione, perchè era oramai 
possibile applicare la tassa di bollo e registro 
sui singoli trasferimenti e non avrebbe più avu'o 
ragione di sussistere la detta tassa di circolazione 
stabilita in surrogazione di quella di bollo e re- 
gistro, nei casì nei quali la tassa sui singoli tra- 
passi sarebbe impossibile o sommamente diffi- 


cile, come nelle vere e proprie società per azioni, 
La Corte di cassazione di Roma, al cui esame 
fu portata la questione, ritenne che la tesi so- 
stenuta dalla società urtava coi principi di diritto 
tributario imperanti in argomento, facendo in 
proposito le seguenti considerazioni: 

« Il legislatore, volgendo il pensiero agli in- 
vestimenti di capitale, specialmente alle opera- 
zioni di commercio e di industria, riconoscendo 
giusto che non sfuggissero agli oneri, onde erano 
gravati gli atti e convenzioni ordinarie della vita 
civile, studiò una forma di imposta che rispon- 
desse alle condizioni di facilità e di certezza nel- 
l'applicazione, e sottraesse la Finanza e il con- 
tribuente al perditempo di ispezioni edindagini 
inefficaci spesso, moleste sempre. Escogitò per 
le società anonime ed in accomandita pet azioni 
la tassa di circolazione, che volle estesa a tutti 
i titoli da chiunque emessi. E i titoli colpi, non 
al momento delle translazioni singole, ma nel 
momento della loro creazione. Così è tassata la 
potenzialità a circolare, indipendentemente dalla 
negoziazione effettiva che potrebbe anche non 
verificarsi: appena il titolo ha vita, sorge nel- 
l'Erario il diritto al tributo, e non vien meno 
sol perchè il possessore, anzichè metterlo in cir- 
colazione, benchè stabilita in surrogazione del 
bollo e registro, posa su basi ed ë disciplinata 
con criteri comuni a determinate forme di atti- 
vità economica, ha carattere speciale, ma non 
eccezionale ». 

Ciò premesso, la Corte suprema dichiara che, 
per principio di eguaglianza, assoluto in materia 
d'imposta, non si può ammettere che talune so- 
cietà, con clausole statutarie, pur conservando ai 
propri titoli la potenzialità ad essere negoziati, 
si esonerino dalla imposta inerente alla nego- 
ziazione potenziale, obbligando l’Erario ad atten- 
dere la negoziazione effettiva ed a contentarsi 
di altra forma di tassa, Le clausole statutarie che 
non mutano la base della tassa non possono de- 
terminare il funzionamento della tassa stessa in 
modo diverso da quello stabilito dalla legge. 

E, all'obiezione della società che le sue quote 
по 1 possono circolare e possono negoziarsi sol- 
tanto per atto scritto che, a pena di nullità, deve 
essere registrato, trascritto e pubblicato, la Corte 
di cassazione risponde: 

« Le formalità meticolose rendono lente e di- 
sagievoli le trasmissioni delle porzioni del pa- 
trimonio sociale ma non tolgono la caratteristica 
determinante l'applicazione della tassa di circola- 
zione, la cedibilità di porzioni a volontà del so: 
cio, che, senza il consenso della società, puó 
sempre trasferire ad altri, con l'entità patrimo- 
niale rappresentata dalla propria quota, la qua- 
lità e i diritti di socio `x. 

La Corte suprema pertanto ritenne applicabile 
anche alla Società Trevigliese la tassa di circo- 
lazione. 


A. M. 


UFFICIO BREVETTI 


Pror. A. BANTI 
ROMA-Via Cavour, 224-ROMA 


INFORMAZIONI 


Brevetti riguardanti l'elettricità. 


Ë apparsa sui giornali tedeschi una 
tabella che indica per ogni paese il nu- 
mero di brevetti riguardanti la elettricità 
accordati dal 1904 al 1906 a persone che 
sono residenti nei paesi stessi: 

America . . . . . . brevetti 2050 


Inghilterra e Colonie. . » 750 
Germania . . . . . . y 700 
Francia. . . . . . . » 400 
Austria. . . . . «. à » 180 
lialld... ow hoe А » 130 
Ungheria . . . . . . » 120 
Svizzera . . . . + . » 90 
Belgio . . . . . . . » 9o 
SVEzia wow mne Gg % » 90 
Danimarca. . . . . . » 90 
Spagna. è x. = + è o3 » 35 
Australia . . . . . . » 35 
Norvegia . . . . . » 30 
Portogallo. . . . . . » 15 


brevetti 4805 


Effettivamente ё stato accordato un nu- 
mero assai più considerevole di brevetti 
in ciascuno dei detti paesi, ma siccome i 
brevetti accordati a degli stranieri non 
sono che la ripetizione di brevetti accor- 
dati in altri paesi, la tabella dà con molta 
approssimazione il numero di brevetti dif- 
ferenti accordati. 

| brevetti accordati in Russia non sono 
compresi in questa nota, poichè essi non 
si pubblicano che tre o quattro anni dopo 
che sono stati depositati. 
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Esposizione di elettricità ed applicazioni 
elettriche. 


La città di Brescia, col valido concorso 
di Milano, sta organizzando per il 1909 
una grande esposizione di elettricità : per 
ora riportiamo il programma: 

1. Storia, statistica, didattica, pubblica- 
zioni, progetti, previdenza. 

2. Impianti idroelettrici, condutture di 
acqua ed accessori relativi. 

3. Motori termici, idraulici e diversi 
per l azionamento dei generatori elet- 
trici. š 

4. Generatori e trasformatori elettrici 
in genere (macchine, pile, accumulatori). 

s. Motori elettrici in genere e loro ap- 
plicazione alle piccole industrie, 

6. Apparecchi elettrici in genere (di mi- 
sura, di manovra, di regolazione, di pro- 
tezione). 

7. Linee elettriche in genere (condut- 
tori ed accessori, isolanti ed isolatori, so- 
stegni, accessori, ecc.) "e 
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8. Illuminazione elettrica (lampade di- 
verse, materiale d'installazione, lampadari 
per impianti interni ed esterni). 

9. Trazione elettrica (linee di contatto 
aeree e sotterranee ed accessori, mate- 
riale mobile ed apparecchi relativi per 
comando e manovra ed installazione, vet- 
ture automotrici a presa di corrente, ad 
accumulatori, per strade ordinarie e per 
strade ferrate, battelli automotori, rimor- 
chiatori, ecc.). 

го. Elettrochimica (forni, bagni, 'elet- 
trodi ed accessori, prodotti relativi). 

tí. Telegrafia e telefonia con e senza 
fili (trasmissione del segnali in genere, 
relativi accessori). 

12. Applicazioni elettromeccaniche alla 
industria, all'agricoltura. 

13. Réclame luminose. 

14, Applicazioni diverse (alla medicina, 
alla chirurgia, alla igiene, alla economia 
domestica, ecc.). 

Yue Comitati, uno bresciano e uno mi- 
lanese, stanno operando acciocché l'Espo- 
sizione riesca degna celebrazione dell'in- 
dustria elettrica. 
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Ing. Alamanno De Maria. Nozioni 


di elettrotechica. — (S. Lattes e C. — To- 
rino L. 18), 


Le applicazioni industriali della elettricità 
hanno assunto pel nostro paese una importanza 
del tutto speciale per la ricchezza delle forze 
idrauliche, tanto da costituire uno degli ele- 
menti più importanti della nostra vita industriale 
ed economica. 

I molteplici trattati esistenti su questo argo- 
mento, salvo pochissimi, sono o troppo ele- 
mentari o troppo elevati mentre invece PA, 
con questo nuovo volume fornisce un libro spe- 
cialmente utile a quelli che, pure non volendo 
darsi ad uno studio profondo e completo, desi- 
derano tuttavia acquistare cognizioni di elettro- 
tecnica sufficienti per le applicazioni più im- 
portanti. 

La parte teorica è limitata allo stretto necese 
sario per poter comprendere quella che tratta 
più specialmente dell'elettrotecnica e, dove ‘gli è 
stato possibile, PA. ha sostituito all'analisi un 
metodo intuitivo per rendere meno faticoso lo 
studio di alcune questioni. 

Per quanto riguarda le misure elettriche, А. 
si limita ad un puro cenno di quelle industriali, 
dando invece maggiore estensione alle parti che 
trattano delle macchine elettriche, degli appa- 
recchi più usati negli impianti, della trasmis- 
sione e distribuzione dell'energia elettrica c 
delle sue più importanti applicazioni. Le nu- 
merose figure intercalate nel testo, facilitano la 
comprensione dei vari argomenti e risparmiano 
lunghe e noiose descrizioni. 
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Le Fournier d’Alba. La nuova teoria 
dell’elettricità. — (Fratelli Bocca — L. 4.00). 


La Piccola Biblioteca di Scienze moderne si è 
arricchita recentemente di questo volune che 
porta una prefazione dello Stoney. 

Basterebbe questo per concludere che il libro 
è degno di essere letto; e certamente noi non 
ripeteremo qui per quale via e con quali ragio- 
namenti si è giunti alle moderne teorie elet- 
triche, ma il libro è scritto con tale vivacità di 
forma e chiarezza di concetti che può leggersi 
tutto d'un fiato anche da coloro che non si oc- 
cupano in modo particolare di queste teorie. 

Ecco perchè noi lo abbiamo segnalato, ben 
lieti se la teoria dell'elettrone riuscirà a popo- 
larizzarsi e a famigliarizzarsi molto più di quello 
che non sia stato fatto sin quì. 


F. Lenzi. Primi elementi di calcolo dif- 


ferenziale e integrale. — R.Giusti, Li- 
vorno — L. 1.00). 
Questo volumetto di circa 100 pagine, recen- 


temente pubblicato, è veramente pregevole per 
tutti coloro che già avendo una certa coltura 
matematica vogliono apprendere senza inse- 
gnante gli elementi di calcolo infinitesimale. 
Gli esempi graduali e molteplici che l'A. fa se- 
guire ai fondamenti di ogni teoria sono bastevoli 
per rendere padrone il lettore di numerosi ar- 
tifizi di calcolo che gli renderanno possibile più 
tardi le differenziazioni e le integrazioni le più 
complicate. 

Il libro, scritto con forma facile e chiara, sarà 
accettato di buon grado non solo dai giovani 
macchinisti della R. Marina, ai quali particolar- 
mente l'A. lo destina, ma di tutti coloro che 
comprendbno come il sussidio delle teorie ma- 
tematiche sia di grande giovamento nella riso- 
luzione e nella interpretazione di numerosi pro- 
blemi industriali, 
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Ditta italiana premiata a Marsiglia. 
— Ci giunge notizia che alla C. G. S. Società 
An. per istrumenti elettrici gia C. Olivetti e C. 
di Milano, la quale espose i suoi ben noti pro- 
dotti alla Esposizione Internazione di Elettricità 
di Marsiglia, è stato assegnato il « Grand Prix », 
la massima onorificenza, 

Ferry-boat elettrico. — Nei cantieri di 
Berninghaus e di Duisburg è stato recentemente 
ultimato un ferry-boat elettrico, destinato ad 
attraversare il Reno tra Gotesberg e Wiedertol 
lendorf presso Bonn. | o 9 

La forza motrice sarà fornita da una batteria 
elettrica di 100 elementi. In ogni traversata 
potrà trasportare parecchi veicoli e 650 viag- 
giatori. Questo è il primo ferry-boat elettrico 
che vien messo in esercizio in Europa. 

Lo registriamo con compiacenza a novello 
titolo d’onore di questa Ditta già tanto apprez- 
zata nel mondo elettrotecnico. 


Funicolare aerea sul lago Michigan. 
— Da una parte all'altra del lago Michigan è 
stata costruita una funicolare aerea per il tra- 
sporto degli operai e dei materiali necessari alla 
esecuzione dei lavori occorrenti per l'escavazione 
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di una galleria sotto il fondo del lago Michigan, 
destinata alla distribuzione dell’acqua per la città 
di Chicago. 

La lunghezza di questa funicolare è di m. 2200; 
essa trovasi ad una altezza media di m. 10.50 
sullo specchio delle acque. La linea consiste di 
due cavi portanti uno per ciascuna direzione, 
del diametro di cm. 3.4 ciascuno e di un dop- 
pio cavo di trazione del diametro di cm. 2.2. 
Riposano tutti su 24 torri d'acciaio poste a 90 
metri di distanza una dall'altra, 

Le cabine d'acciaio, destinate al trasporto del 
materiale, hanno la capacità di dieci piedi cubi 
ciascuna; rimangono sospese ad un carrello a 
due ruote scanalate, le quali scorrono sul cavo; 
il carrello è provvisto di un gancio automatico 
che opera sul cavo trattore. Il carrello mantiene 
normalmente una velocità di 9o metri al mi- 
nuto. In condizioni regolari di servizio, possono 
circolare contemporaneamente 50 vagoncini alla 
distanza di 9o metri tra loro. La funicolare é 
azionata da un motore elettrico a corrente al- 
ternata di 25 HP e 600 giri al minuto. 


Una potente batteria di accumula- 
tori. — La Società < Electric Storage Battery » 
di Filadelfia ha recentemente impiantato nei la- 
minatoi per rotaie appartenenti alla Società Car- 
negie, una batteria d'accumulatori di 125 elementi 
che può dare in permanenza 10,000 amp. e in 
caso di bisogno, ma per un tempo limitato, an- 
che 15,c00 amp. Questa batteria ha l’ufficio di 
sopprimere gl'inconvenienti prodotti dalle flut- 
tuazioni di carico alle quali sono esposti i due 
motori elettrici, di 750 KW ciascuno, utilizzati 
per azionare i laminatoi. Questi inconvenienti 
non cessavano di presentare una certa gravità, 
poichè, la corrente richiesta da questi motori 
salta spesso, in pochi secondi, dalla marcia a 
vuoto fino a 15,000 amp., ciò che produce ef- 
fetti dannosi per la stazione generatrice. Da che 
la batteria suddetta è entrata in funzione, si è 
potuta sopprimere una macchina da 1000 KW 
che serve oggi di riserva. La dinamo, restando 
in servizio, funziona ad un carico quasico stante, 
mentre la batteria provvede alle variazioni di 
corrente, 

Questa batteria, di $000 HP, sarebbe la più 
potente che esista al giorno d'oggi; dopo di 
essa viene la batteria utilizzata a Zurigo, di 
4700 HP. 


Pile a liquido immobilizzato. — Ri- 
portiamo un metodo esposto dal Brandt per la 
costruzione di una pila a liquido immobilizzato; 
questi dati saranno molto interessanti per chi 
adopera queste pile nell'automobilismo. 

Si disciolgono 280 gr. di cloruro di zinco, 
20 gr. di solfato d'ammonio e 20 gr. di glice- 
rina nell'acqua distillata e scaldata a circa 40° Cj 
con tale soluzione si imbeva del cotone di vetro, 
del genere di quello che s'impiega spesso per 
costruire i filtri. Col cotone così imbevuto si 
riempia, spingendo bene, lo spazio compreso tra 
i cilindri di zinco e di carbone, come pure lo 
spazio vuoto compreso tra la parcte interna del 
recipiente e la faccia esterna del cilindro di 
zinco. Tra i due cilindri non si deve lasciare 
uno spazio superiore a IO O 15 mm. 

Dopo aver riempito tutti gli spazi vuoti con 
questo cotone di vetro, si versa ancora su que- 
sto una certa quantità della soluzione suindicata: 
aver cura di adoperare un elettrodo di carbone 
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circondato dalla mescolanza depolarizzante di 
biossido di manganese o di grafite. 

Per chiudere l'elemento, 5 impiega un coper- 
chio di pasta di cartone nel quale sono prati- 
cate due aperture adatte per il passaggio degli 
elettrodi e di un piccolo tubo di vetro di ; mm. 
di diametro interno, destinato allo scappamento 
dei gas. Finalmente si applica sul ccperchio 
vna mescolanza fusa di caucciü, di colofano, di 
pece, ecc. 


Nuovo elettrodo p:r lampade ad 


. arco, — 1 giornali americani segnalano un 


processo americano recentemente applicato di 
R. Fleming, e che riguarda gli elettrodi delle 
lampade ad arco. 

Il dispositivo consiste in un tubo di ferro 
riempito di minutissimi frammenti di ferro (li- 
matura, granelli di ghisa). 

Un elettrodo di questo genere, di costruzione 
facile e poco costosa, offre anche dei notevoli 
vantaggi meccanici: esso darebbe una luce in- 
tensa e si consumerebbe molto lentamente. 

Ua altro processo dello stesso inventore con- 
siste nell'impiegare un elettrcdo simile formato 
di un tubo di ferro riempito di magnesite. Que- 
sti due dispositivi si adattano solo come elet- 
trodi inferiori nelle lampade ad arco. 


Nuovo cavo sottomarino. — La Dire- 
zione dei telegrafi di Stato della Spagna ha sta- 
bilito la posa di un cavo sottomarino destinato 
a congiungere Chafarinas nel Nord del Marocco 
con Nemours in Algeria. La lunghezza di que- 
sto cavo sottomarino è di km. 53,636. 


Pali telegrafici di cemento armato. — 
La Pensylvania R.y ha cominciato ad impiantare 
pali telegrafici in cemento armato sopra uno 
dei tratti più esposti della sua rete e precisa- 
mente tra Pittsburg e Chicago. 

Dato il caso che questi pali si dimostrino più 
resistenti di quelli di legno, il loro impiego 
sarà esteso su tutta la rete. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto o 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ecc. presso 
l'amministrazione dol ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 28 setlembre 1907 al 9 gennaio 1908 


De Forest Lee, a New-York: Perfectionne- 
ments dans la télégraphie sans fil. (Rivendica. 
zione di priorità dal 29 gennaio 1907) — richie- 
sto il 2 gennaio 1908, per anni 6. 

Ponzini Alfredo, a Venezia: Dispositivo per 
trasformare in calore l’energia di un circuito 
elettrico a correnti alternate — richiesto il 20 
febbraio 1908, per anni 3. 

Felten & Guilleaume Lahmeyerwerke 
Actien Gesellschaft, a Francoforte (Ger- 
mania): Dispositif permettant de faire passer 
le courant électrique dans un seul sens — ri- 
chiesto il 21 ottobre 1907, per anni 15. 

General Acoustic Company, a New-York: 
Transmetteur téléphonique — richiesto il 31 
agosto 1907, per anni 6. 

Letourné Amédée, a Rouen: Dispositif élec- 
trique permettant d'obtenir le synchronisme 
de deux ou plusieur mouvements — richiesto 
il 9 gennaio 1908, per anni 6. 


Migliori Oreste di Pietro, a Parma: Di- 
spositivo per controllare a distanza le mano- 
vre degli inseritori di accumulatori elettrici 
— richiesto il 4 gennaio 1908, per 3 anni. 

Rochefort Cctave, a Parigi: Perfectionnement 
aux clapets clectriques — richiesto il 21 di- 
cembre 1907, per anni €. 

Rosenbaum Sandor, a Francoforte s/M (Ger- 
mania): Pince pour tableau de distribution 
électrique. (Rivenaicazione di priorità dal 3 ct- 
tobre 1976) — richiesto il 28 settembre 1907, 
per 1 anno. 

Scott William Harding, a Norwich, Norfolk 
(Gran Bretagna): Perfectionnements dans les 
interrupteurs de circuit électiique — richiesto 
il 28 dicembre 1907, per anni 15. 

Società Anonima Officina Galileo, a Fi- 
renze: Períezionamenti nei sistemi di telegrafia 
e telefonia simultanea sullo stesso filo — ri- 
chiesto il 27 dicembre 1907, per anni 3. 

Società Italiana Ganz di elettricità, a 
Milano: Scambio aereo per condutture di con- 
tatto bipolare — richiesto il 27 dicembre 1507, 
per anni 6. | 


VALORI INDUSTRIALI. 


Corso odierno per fine corrente: 
(Fine corrente) Roma-Milano, 21 Ottobre 1905. 


Acciaierie Terni L 1818 — | Langen-\\olf. ..L 42) — 


AL F. Piombino. » 202-- | Ligniti......... > "i! 
Ansaldo ........ > 180 — Metalli............ 107 — 
Azoto. ........ .. » 115 — Miani Silvestri. » 105 — 
Bredal.......... > 807 — Montecatini.... » 9 — 
Carburo ital > 716 — Off. El.Genovesi > 465 - 
Condotte ....... » 830 — Pia Marcia.... »1475 — 
Edison Milano. » 647-— Richurd-Ginori, » 327 — 
Elba ........... » 435 — | Siderurg Savona» 345 — 
Elettrochimica. > 601, | Soda......... .. > =- — 
Ferriere........ » 218 — Tecnomasio.....» — — 
Forni elettrici.. » 65 — | Trams Roma.... » 253 1/; 
Gas Roma...... a 1010 — | Valnerina...... » 140 — 
Kerka.... ..... » 88) — Vezzola......... » 1095 — 


METALLI. 


Prezzi per tonn.icg]. = 1016 kg. 
‘Londra, 21 Ottobro 1908 


Rame G. M. B. (contanti) . . . Leat. 40.3 6. 
Id. Best selected (contanti). . ^» 62. 10 — 
Id. Elettrolitico . . . . . > 62 10 — 
Id. in fogli . . . . . . + » 183 —— 

Stagno (contanti) . -—— 181 7. 6. 

Piombo inglese (contanti) . . . » 13.15 — 
ld. spagnolo. . . . . . + >» 18.8 9 

Zinco ordinario . . à» n . > 19 126 

(Metallurgica) Livorno, 
Al Quintale tranco Italia 
Rame in fili 2 m/m e più. . . . . , L. —— 


» » 2 m/m e meno . . . 


CARBONI DA MACCHINA. 


Genova, 21 Ottobre (Per tonnellata, al vagone) 


Cardiff extra . . . 1.81.50 а —–. — 
Cardiff 1а qualità » 30 б)а -. 
Newport . . . » 99 — a —.— 
Newcnstle . . > 9. 7.8 —.— 
Newpelton . З > 20.008 —.— 
Antracite grossa. . . . . . . » 390. - а —. – 
Id. Cobles  . » 47 508 —.— 
Id Pisollo > 41. — a — — 
Id. minuta . . » —.— % —.— 
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Influenza dei Motori ad essenza 
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La meccanica dei motori ha subito, fra 
la fine del 18° e la fine del 19° secolo, 
trasformazioni straordinarie. 

Prima della fine del 1700 non si cono- 
scevano altri motori meccanici che l’an- 
tichissima ruota idraulica e il retrecine. 
Poi, preconizzata e preparata dagli studi 
sulla fisica dei vapori e dai tentativi di 
Papin, sorse tutta armata dal cervello di 
Watt, la macchina a vapore a stantuffo a 
moto alternativo, che creò l'industria mo- 
derna. A questo sforzo prodigioso del- 
l'ingegno umano, successe un lungo pe- 
riodo di sosta relativa nella meccanica 
dei motori; caddero le illusioni fatte na- 
scere da Ericsson colle sue macchine ad 
aria calda; caddero, alla nuova luce dif- 
fusa dei principii della termodinamica, i 
tentativi di ricostituire il calore trasfor- 
mato in lavoro per mezzo di rigeneratori 
e di macchine a vapori combinati; e così 
la macchina a vapor d'acqua rimase, salvo 
leggere modificazioni, per più di mezzo 
secolo, fino a so anni fa, quale fu imma- 
ginata dal genio di Watt. 

Un movimento maggiore si manifestó 
nella meccanica dei motori idraulici colla 
invenzione delle turbine, derivate dal pri- 
mitivo retrecine; ma la loro applicazione 
all'industria restò forzatamente limitata 
alle Jocalità dotate di corsi d'acqua rapidi 
e soltanto nella immediata vicinanza delle 
cadute disponibili. Fu solo dopo il 1870 
che il fenomenale successo dell'elettro- 
tecnica diede alle forze idrauliche una 
estensione di potenza della quale prima 
non poteva aversi l'idea. La scoperta di 
Pacinotti, poi la rivelazione all'Esposi- 
zione di Vienna del 1873 degli arditi espe- 
rimenti di Marcel Desprez, e quella dei 
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trasformatori Gaulard all'Esposizione di 
Torino del 1884, e subito dopo i lavori 
di Zipernowsky e di Galileo [Ferraris mu- 
tarono radicalmente lo stato delle cose. 
Non più piccoli motori disseminati lungo 
i corsi dei fiumi, ma motori colossali rac- 
coglienti tutta la forza delle acque cadenti 
nelle alte valli, per distribuirla all'ingiro 
con estese reti di fili di rame a decinee 
persino a qualche centinaio di chilometri 
di distanza. All'Italia, cinta dalle Alpi e 
attraversata dall'Appennino, questa inat- 
tesa trasformazione ha dato una supre- 
mazia industriale che pochi anni fa sa- 
rebbe sembrato un sogno, non che di 
sperare, ma neppure di immaginare. 
Prima di questa trasformazione, una 
serie di progressi scientifici e costruttivi 
aveva già cominciato a migliorare la mac- 
china a vapore di Watt. La termodina- 
mica, col principio di Meyer e colla retta 
interpretazione del principio di Carnot, 
aveva additato la via da tenere per con- 
vertire economicamente in lavoro il ca- 
lore dei combustibili; poco più tardi un 
uomo di genio, Gustavo Adolfo Hirn, mo- 
strò dove si dovesse cercar la causa degli 
anormali consumi di vapore e di carbone 
in contrasto colla teoria; ed è infatti a 
lui e alla sua scuola, da Hallauer ve- 
nendo sino a Dwelshauvers Dery, che 
si deve il progresso raggiunto in questo 
ultimo quarto di secolo. Oggi, infatti, colle 
alte pressioni, col vapore surriscaldato e 
coi nuovi sistemi di distribuzione e di 
condensazione, le più grandi e piu per- 
fette macchine a vapore alternative pos- 
sono dare il cavallo effettivo sull'albero, 
col consumo di 5 chilogrammi di vapore 
all'ora, cioè con una spesa ridotta a '/, 


Мы uA С ч A NL 


o !/, almeno di quanto costava cinquanta 
anni sono. E tuttavia c'è sempre un largo 
margine per futuri progressi, poichè questo 
risultato corrisponde a un rendimento ter- 
mico ancora assai basso. 
Ma l'andatura della macchina a vapore 
alternativa mal si presta alle velocità sem- 
pre maggiori che sono richieste dall'in- 
dustria moderna, sopratutto per gli im- 
pianti elettrici. Quando Edison introdusse 
nel 1881 le sue prime grandi dinamo per 
l'illuminazione, le macchine a vapore che 
le comandavano direttamente, dovevano 
fare 350 giri al minuto, e questa parve 
allora quasi una velocità limite. Il limite 
fu pure superato, ma sacrificando le di- 
stribuzioni di precisione e provvedendo 
all'equilibramento delle masse alternative. 
Per risolvere tutte le difficoltà, sarebbe 
convenuto rinunciare al moto alternativo, 
anzi allo stantuffo; poichè le così dette 
macchine a vapore rotative più volte pro- 
poste, sono in realtà macchine a stantuffo 
imperfette e per loro natura imperfettibili. 
Ed allora si torna al principio dell'eoli- 
pila di Erone, al vapore impiegato come 
massa, utilizzandone la forza viva; De 
Laval e Parsons creano cosi la turbina a 
vapore, che si apre trionfalmente la strada 
nell'industria col turbo-alternatore for- 
mante colla dinamo un accoppiamento 
perfetto, e nella navigazione a vapore coi 
meravigliosi motori dei grandi transatlan- 
tici e delle nuove navi da guerra. Con un 
peso all'incirca eguale a quello delle mac- 
chine a stantuffo, ma con un ingombro 
minore in altezza, le turbine applicate alla 
navigazione sono atte a sviluppare forze 
ingenti, non tentate prima, fino al 70,000 
cavalli del Lusitania e del Mauritania, con 
velocità di rotazione che vanno dai 150 
giri di questi giganteschi vapori, ai 1100 
e 1200 giri delle torpediniere, e velocità 
di corsa da 25 a 36 miglia all'ora. Queste 
velocità di rotazione, come quelle che 


(1) Relazione presentata dal Prof. Sen. G. Согомво al Congresso della Società delle Scienze a Firenze il 19 ottobre 1908. 
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possono essere assai più elevate dei 
turbo-alternatori, non fanno ormai piü 
ostacolo, in causa non solo della rniglio- 
rata costruzione, ma anche degli studi 
sulle velocità critiche per evitare gli sbat- 
timenti e le vibrazioni, dei quali si ka 
una così geniale applicazione nell'asse 
delle turbine Laval. Cosi non é difficile 
predire che la grande navigazione mer- 
cantile e da guerra, pure attingendo sem- 
pre la forza del vapore, cesserà di valersi 
del tipo creato da Watt, che pur vanta 
un secolo di incontrastati successi. 

La macchina alternativa domina però 
ancora nella locomozione terrestre sulle 
ferrovie. La locomotiva di Stephenson é 
ancora la sola macchina in uso, modifi- 
cata nelle proporzioni e nei particolari, 
ma sempre fedele al tipo che, nel celebre 
concorso di Manchester nel 1830, apri 
l'era fortunata delle ferrovie. Pure non si 
potrebbe asserire che non debba un giorno 
cedere il posto alla rivale turbina. Se non 
nei riguardi del peso, che è necessario 
per l'aderenza, la macchina alternativa 
può offrire obbiezioni nei riguardi della 
velocità. Questa, infatti, si è elevata bensi 
sino a 100 O 120 chilometri all'ora, ma 
si vorrebbe sempre di più; e forse la so- 
luzione si troverà nella sostituzione della 
turbina alla macchina alternativa. Il pro- 
blema si sta già studiando dagli specia- 
listi di turbine, ma è uno studio difficile 
e non si saprebbe prevederne il risultato, 

La difficoltà delle alte velocità per le 
ferrovie si è potuta sciogliere altrimenti. 
Bastò valersi dei motori elettrici, attin- 
gendo l'energia da un filo aereo o da una 
terza ruotaia. Nella famosa linea speri- 
mentale di Zossen presso Berlino si potè 
così raggiungere qualche volta la velocità 
di 200 chilometri. Questo esempio, e l'at- 
titudine dell'energia elettrica a dare un 
esercizio assai elastico e pronto, hanno 
fatto nascere nel pubblico l'idea che la 
trazione elettrica si debba a poco a poco 
sostituire dappertutto alla trazione a va- 
pore; ma non pare probabile che ciò av- 
venga, per ragioni tecniche ed economiche 
che non è qui il caso di accennare, mentre 
può dirsene assicurato il successo sulle 
linee di interesse locale ed urbane. 

Con tanti progressi, compiuti nella na- 
vigazione e nella locomozione ferroviaria, 
una sola questione è rimasta sino al pre- 
sente insoluta: quella della locomozione 
meccanica sulle strade ordinarie. Dalla 
vettura a vapore Cugnot, contemporanea 
di Watt, al giorno d'oggi, centinaia di si- 
stemi furono proposti. ma senza nessun 
pratico risultato. Nel campo elettrico sem- 
bra ora aver fautori la così detta filovia, 
la quale non è altro che una tramvia elet- 
trica a trolley senza il binario; parecchie 
applicazioni se ne stanno preparando da 
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noi, ma sino a prova del contrario è per- 
messo dubitare dell'esito. Parecchi tenta- 
tivi furono pure fatti da molti anni, e an- 
che su larga scala, con macchine a va- 
pore; ma pure riducendo al minimo le 
proporzioni e il peso della caldaia e del 
motore, come nei motori White e Ser- 
pollet nei quali il peso per cavallo è sceso 
sino a 10 chilogrammi circa, il successo 
è stato tutt'altro che decisivo. La ragione 
deve cercarsi nel fatto che la resistenza 
delle strade ordinarie alla trazione è di 
$ а 25 volte maggiore di quella delle 
strade ferrate, e per conseguenza il peso 
morto del motore rappresenta un gravame 
considerevole per l'esercizio; ora il mo- 
tore a vapore offrirà sempre un peso con- 
siderevole, specialmente in causa della 
caldaia per quanto si possa ridurla a un 
semplice serpentino come nei tipi dianzi 
accennati (nel tipo Serpollet la caldaia 
pesa 6 chilogrammi circa per cavallo). 
Non potrebbe neppure ammettersi l'idea 
di sostituire il motore a vapore con un 
motore a gas povero, perchè il gasogeno 
di questo non sarebbe in nessun modo 
suscettibile di esser ridotto alle minime 
proporzioni come si può fare con una 
caldaia a vapore. Questi motori a gas 
quindi, benchè sieno diventati un formi- 
dabile concorrente alla macchina a vapore 
negli impianti fissi, non hanno trovato 
ancora posto, nè potrebbero trovarlo nei 
trasporti sulle strade ordinarie. 

Ma il motore a gas o a scoppio, la cui 
forza è dovuta all'esplosione di una mi- 
scela gasosa combustibile, ha generato 
un altro motore, che in pochi anni ha 
ottenuto un successo straordinario e sem- 
pre crescente: il motore a essenza, o a 
benzina. La miscela gasosa è ottenuta 
mescolando l'aria aspirata dall'atmosfera 
con un’essenza combustibile e volatile, 
come l'alcool e meglio la benzina, polve- 
rizzata o volatilizzata: ciò che si fa in 
piccolo e semplice apparecchio carbura- 
tore, che si puó anche sopprimere come 
nel motore Antoinette. 

Il tipo del motore e il sistema d'accen- 
sione rimangono gli stessi del motore a 
gas povero; ma il gasogeno è soppresso, 
poichè all'antracite d'onde nel gasogeno 
si estrae il gas combustibile, è sostituito 
un combustibile liquido, facilmente pol- 
verizzabile o gasificabile. Solo per questo 
e adottando grandi velocità di rotazione, 
Ч peso per cavallo, per motori al disotto 
di 100 cavalli, puó scendere da 300 a 400 
al limite di 4 a 7'/, chilogrammi. La 
messa in moto è istantanea, ciò che non 
si può fare nè colla macchina a vapore 
nè col gas povero se nona caldaia o ga- 
sogeno avviati: vantaggio inestimabile per 
la locomozione per terra o per acqua. Solo 
svantaggio, in confronto della macchina 
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a vapore е a gas, è il costo del combu- 
stibile, che a pari forza ottenuta è in Italia 
da 8 a 12 volte maggiore. 

E' il motore a benzina che ha creato 
l’automobilismo. Nel 1894 il Petit Journal 
di Parigi aperse un concorso per l'inven- 
zione di una vettura pratica senza cavalli, 
e da quell'epoca data lo straordinario suc- 
cesso di questa felice applicazione della 
meccanica alla locomozione sulle strade 
ordinarie. Ma si deve ritenere risolto con 
ció il problema industriale dei trasporti 
su strade? 

Certo il motore a benzina é un superbo 
motore per la sua semplicità, per la sua 
leggerezza, pel piccolo posto occupato, 
per la facilità di governarlo, per la rapi- 
dità colla quale si mette in moto, per la 
sua attitudine alle grandi velocità di per- 
corso, praticamente di 30 a 80 c in casi 
speciali sino a 100 e più chilometri all'ora, 
per non parlare delle velocità eccezionali 
nelle gare; nessun altro motore potrebbe 
fare i miracoli che esso ha dimostrato di 
compiere. Ma l'automobile a benzina è 
tuttora una vettura di lusso. ll costo del 
liquido combustibile, se il Governo si de- 
cidesse a sopprimere del tutto il pesan- 
tissimo dazio già ridotto a metà, non sa- 
rebbe un grave ostacolo, tenuto conto degli 
altri vantaggi, pei trasporti industriali; 
quando il dazio fosse soppresso, il costo 
del combustibile non sarebbe più che circa 
4 volte maggiore, a pari forza, di quello 
richiesto da una macchina a vapore; ma 
la manutenzione, influendo sul costo del 
trasporto più che il combustibile, sopra- 
tutto in causa delle gomme, rende assai 
problematica la convenienza dell'automo- 
bile per l’uso industriale. Per questo si 
sta attivamente cercando un sostituto ai 
pneumatici, anzi si spera che qualcuno fra 
i numerosi sistemi provati sinora, come 
il nuovo sistema elastico proposto dal Gra- 
neiri ed ora in esperimento, risolva que- 
sta parte del problema; e allora, se anche 
l'estensione della fabbricazione conse- 
guente alle cresciute applicazioni renderà 
più accessibili i prezzi di acquisto, non 
parrebbe azzardato affermare che l'auto- 
mobile potrà diventare il mezzo migliore 
per effettuare trasporti fra le reti ferro- 
viarie e le località che ne sono disgiunte, 
e sarà così riempita finalmente, grazie al 
motore a benzina, quella lacuna, che dal- 
l'invenzione della locomotiva in poi è 
sempre rimasta aperta, malgrado tutti gli 
sforzi, nella meccanica dei trasporti ter- 
restri. 

Anche la piccola navigazione, non solo 
quella di diporto, ma anche quella pel 
servizio delle flotte e dei porti, si va ser- 
vendo in misura sempre crescente dei mo- 
tori a essenza, sempre preferibili in questi 
casi nei quali la spesa del trasporto è sino 


ad un certo punto indifferente. Ma l'ap- 
plicazione che ormai si intravede feconda 
e che può aprire inattesi orizzonti all'in- 
dustria dei trasporti, è quella che si sta 
ora tentando per la locomozione aerea. 
E' un nuovo e indefinito campo che si va 
schiudendo all'attività umana, l aspira- 
zione di tanti inventori da Icaro in poi, 
la conquista ancora da fare, tanto piü se- 
ducente quanto più misteriosa, quanto più 
ritenuta inattuabile, quasi un sogno di fan- 
tasie sovreccitate. 

La generale incredulità colla quale sono 
stati accolti tutti i tentativi per attuare 
una vera locomozione aerea quando Mon- 
golfier lanciò il suo primo aerostato, era 
pienamente giustificata. Per lungo tempo 
infatti, sino ai primi studi seri di Giffard 
del 1852 e di Dupuy de Lòme dei 1870-72, 
l'aeronautica era stata in mano d'inven- 
tori affatto ignari dei principî della fisica 
e della meccanica; e poi, quando vi mi- 
sero mano uomini istrutti e capaci di af. 
ferrare tutti gli elementi del problema, i 
mezzi a loro disposizione erano affatto 
insufficienti per tentarne la soluzione. lo 
però ho sempre avuto fiducia nel suc- 
cesso dell'aeronautica e l'ho espresso più 
volte da circa quarant'anni, e sono lieto 
di essere ancora in vita per confermarmi 
nell'antica fede e assistere ai prodromi 
della soluzione definitiva. 

Non è qui il caso di esaminare il diffi- 
cilissimo problema della navigazione ae- 
rea; basterà rilevare l’influenza decisiva 
che ha avuto e potrà avere ancora il mo- 
tore a essenza sulla sua soluzione, qua- 
lunque sia la forma sotto la quale il tra- 
sporto aereo venga attuato. Senza il mo- 
tore a benzina, il problema sarebbe rimasto 
insolvibile. | 

Е’ noto per quali vie si è potuto arri- 
vare, sempre sulla base del pallone, ossia 
di un corpo più pesante dell'aria, al così 
detto dirigibile attuale. Molti inventori vi 
sì sono accinti; ma i più prossimi pre- 
cursori furono i capitani Renard e Krebs 
nel 1884, quando con un aerostato a fuso 
e un motore elettrico riuscirono a fare 
alcune escursioni a Meudon ; senonchè il 
loro tentativo dimostró ad evidenza l'in- 
sufficienza del motore. Così il probema 
rimase inabbordabile fino al 1900, quando 
l'apparizione del motore a essenza risol- 
levò ad un tratto le perdute speranze. 
Santos Dumont vince nel 1901 il premio 
Deutsch colla prima escursione di un di- 
rigibile, poi l'ingegnere Julliot col dirigi- 
bile Lebaudy gli tien dietro nel 1902, ea 
questi fan seguito il dirigibile militare 
francese Patrie del 1906, che poisi per- 
dette senza lasciar traccia, e tutti. gli altri 
dirigibili ora in prova in Europa e in A- 
merica. 
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Mentre cosi si svolgeva lo studio degli 
aerostati, gli ammirabili lavori di Marey 
sul volo degli uccelli preparavano gli ele- 
menti per lo studio degli e/zcopterz, desti- 
nati a riprodurre con eliche orizzontali e 
verticali, applicate ad apparecchi più pe- 
santi dell'aria, il cosi detto volo remigato. 
Di questi, un modello immaginato dallo 
ingegnere l'orlanini volò effettivamente 
molti anni fa, nell'ora distrutto salone dei 
giardini pubblici di Milano; ma lo studio 
dell'elicoptero, in causa delle enormi dif- 
ficoltà da superare, fu presto abbandonato, 
e glinventori si rivolsero a preferenza, 
usando apparecchi più pesanti dell'aria, a 
riprodure il volo spianato, cioè ad ali tese 
ed immobili. Così nacque l'aeropiano at- 
tuale, dapprima senza macchina per opera 
dello sfortunato Lilienthal, che perì vit- 
tima dei suoi esperimenti nel 1906, dopo 
qualche migliaio di voli riusciti; poi con 
un motorino d'esperimento per opera del 
prof. Langley, che ne abbozzó la teoria, 
e in seguito di Hiram Maxim, di Voisin 
e dei fratelli Wright. Sono questi i diri- 
gibili e gli aeropiani, gli apparecchi, at- 
torno ai quali studiano attualmente gl'in- 
ventori, € che offrono per ora le maggiori 
probabilità di un esito pratico; poiché 
per quanto l'elicoptero sia l'apparecchio 
teoricamente più perfetto per la locomo- 
zione aerea, e sarà forse la locomotiva 
aerea dell'avvenire, è probabile che non 
se ne riprenda lo studio se non quando 
il successo del dirigibile e dell'aeropiano 
diventi, come si spera, completo, confer- 
mato e sicuro. 

Quale dei due apparecchi sarà il primo 
a manifestarsi veramente pratico e atto 
alle applicazioni che l'industria dei tra- 
sporti ne attende, è difficile dire. E" pro- 
babile che sia il dirigibile per ciò, spe- 
cialmente, che con esso la questione è più 
semplice, perchè si tratta solo della dire- 
zione e non del sollevamento, e si ha 
senza dubbio una maggior sicurezza re- 
lativa. Ma qualunque sia il sistema che 
prevarrà, tanto l'uno che l'altro hanno 
due difficoltà da superare: quella dello 
equilibrio e della stabilità, e quella della 
forza. 

Quanto alla stabilità, si cerca in gene- 
rale di ottenerla cun superfici appropriate 
e opportunamente disposte, con un effetto 
che sembra assicurato nei dirigibili, so- 
pratutto dopo gli studi di Renard in Fran- 
cia e del luogotenente Crocco in Italia 
sulle velocità critiche in relazione alla 
stabilità longitudinale ; ma non altrettanto 
si può ancora dire per gli aeropiani, nei 
quali l'instabilità è causa frequente di ac. 
cidenti. 1 grandi animali volatori, che ri- 
mangono lungo tempo sospesi nell'aria 
ad ali tese ed immobili, salendo, scen- 
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dendo e roteando con superba noncuranza, 
devono evidentemente avere un senso spe- 
ciale dell'equilibrio per tutte le acciden- 
talità del vento, che, come risulta dagli 
studi di parecchi asservatori, varia rapi- 
damente d'intensità e di direzione, pro- 
cedendo a scatti, per raffiche e per vortici, 
piuttosto che in modo continuo. ll guida- 
tore dell'aeropiano potrà forse formarsi 
coll'esercizio questo senso dell'equilibrio 
contro l'azione cosi variabile del vento, 
come il biciclista acquista il senso, rela- 
tivamente assai piü facile, dell'equilibrio 
contro l'azione delle gravità; ma non si 
puó dissimulare che la questione non fu 
ancora presa a studiare dal punto di vista 
meccanico, allo scopo di rendersi per 
quanto è possibile indipendenti dall'uomo, 
dando una maggiore preponderanza allo 
automatismo. Si è anche parlato a que- 
sto proposito dell'azione stabilizzatrice del 
giroscopio. 

П dott. Schlick, attuando una vecchia idea 
del celebre Bessemer, applicó un appa- 
recchio giroscopico a una vecchia torpe- 
diniera per sopprimere o ridurre al mi- 
nimo il movimento del rollio, con risultati 
favorevoli, dei quali diede comunicazione 
in questi ultimi anni alla Znstilulion of 
naval architects; l'ing. Brennan, l'inventore 
dell'applicazione del giroscopio alle torpe- 
dini sottomarine,sta attualmente lavorando 
attorno ad un sistema di ferrovia a una 
sola rotaia, sulla quale le carrozze automo- 
trici starebbero perfettamente equilibrate 
contro qualsiasi azione esterna e potreb- 
bero esser lanciate a velocità di 250 a 300 
chilometri all'ora, per mezzo di un doppio 
giroscopico; e l'ha dimostato con un mo- 
dello operativo presentato l'anno scorso 
alla Royal Society (1). Non sarebbe dunque 
escluso di poter assicurare la stabilità di un 
aeropiano cogli stessi mezzi; ma per farlo, 
bisognerebbe innanzi tutto risolvere la dif- 
ficoltà della forza cosi perfettamente, che 
l'apparecchio possa portare, oltre il mo- 
tore e le persone, anche il peso della massa 
giroscopica: condizione assai difficile, non 
essendovi per ora, a quanto pare, nell'ae- 
ropiano un margine di peso abbastanza 
largo. 

Rimane la questione della forza, la più 
importante senza dubbio anzi essenziale. 
Un dirigibile o un aeropiano natante nel- 
l'aria è in condizioni ben diverse di un 
oggetto natante sull'acqua. Nell'aria non 
c'è appoggio; quindi l'apparecchio è in 
balia del vento, e non può dominarlo e 
seguire una rotta determinata anche con- 
tro il vento, se non lottando di velocità 
con lui; bisognerebbe dunque che il mo- 
tore potesse imprimere all'apparecchio una 
velocità superiore a quella dei venti piü 
impetuosi, se si vuole assicurargli in ogni 
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tempo la direzione. Nelle più grandi tem- 
peste si calcola che la velocità del vento 
possa salire sino a 150 chilometri all'ora; 
ma si tratta di fenomeni atmosferici che 
ricorrono per pochi giorni nell'anno. Quanto 


ai venti ordinarii si ritiene che all'altezza 


di qualche centinaio di metri dal suolo, i 
venti forti di so a 60 chilometri possano 
dominare per circa due mesi, e quelli di 
12 a 15 chilometri per circa quattro mesi 
dell'anno. Queste cifre danno i limiti en- 
tro i quali potrebbe aver luogo la loco- 
mozione aerea con un motore appropriato, 
e gli studii dei navigatori hanno appunto 
per principale obbiettivo l'aumento di ener- 
gia sviluppabile dal motore per raggiun- 
gere la massima velocità possibile. Ora lo 
sforzo che il motore deve fare nel dirigi- 
bile è quello necessario per vincere la re- 
sistenza offerta dall'aria sulla superficie 
dell' aerostato, e nell'aeropiano per vincere 
l'analoga resistenza e nello stesso tempo 
tener sollevato l'apparecchio. Il calcolo e 
l’esperienza vanno continuamente sugge- 
rendole forme più propizie per diminuire 
quelle resistenze; cosi dalla forma sferica 
si é venuti alla forma a fuso nei dirigibili. 
Quanto agli aeropiani, prevale sinora il 
sistema delle due superfici sovrapposte 
degli aeropiani Wright e Voisin; ma non 
è detto che le forme attuali sieno le defi. 
nitive, soprattutto per quanto riguarda la 
funzione sollevatrice. Determinato cosi lo 
sforzo da esercitare, il prodotto di questo 
per la velocità prestabilita nel senso del 
moto dà l'energia da sviluppare ossia la 
forza del motore; d'onde, secondo la na- 
tura del motore, il suo peso. Ma nel di- 
rigibile come nell'aeropiano, il peso del 
motore é un peso da sollevare insieme al 
carico utile, e quanto è maggiore a pa- 
rità di forza, tanto minore è il margine 
lasciato per il peso dell'apparecchio dei 
passeggieri e delle scorte. Il peso dell'ap- 
parecchio può sino a un certo punto, ri- 
dursi al minimo compatibile colla solidità; 
e quanto al peso delle scorte, esso dipende 
dalla durata massima del viaggio tra le due 
stazioni consecutive vale a dire dalla ve- 
locità propria dell'apparecchio, cioè di 
quella che il motore gli può imprimere in 
aria calma, diminuita di quella del vento, 
supposto contrario, Ne consegue che la pos- 
sibilità e la sicurezza della locomozione ae- 
rea dipendono, diversamente da quanto si 
verifica per la locomozione terrestre e mari- 
na, dal peso del motore, per cavallo di forza 
effettiva che esso è capace di sviluppare. 
П nucleo del problema è in questa con- 
clusione, Gli insuccessi, non gli accidenti, 
registrati finora sono dovuti al difetto di 
velocità, cioè all'insullicienza del motore. 
Il motore che il dirigibile o l'aeropiano 
permetteva di portare si è verificato in tal 
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casi troppo pesante relativamente alla 
forza massima che era capace di svilup- 
pare; quindi non aveva ancora forza suffi- 
ciente per potere lottare con qualunque 
vento contrario: e allora, dato il vento 
dominante, o si doveva sospendere l'espe- 
rimento, o l'esperimento falliva. 

La cosi detta dirigibilità vale a dire 
lattitudine di un aerostato a seguire 
con qualsiasi stato dell'atmosfera una de- 
terminata volta, richiederebbe a rigore, 
che il motore gli potesse imprimere una 
velocità propria di almeno 150 chilometri 
all'ora; ma, pur volendo limitarsi ad assi- 
curare la locomotiva per la maggior parte 
dell'anno sospendendola o riparandosi a 
tempo in caso di venti straordinari, biso- 
gnerebbe che il motore potesse imprimere 
al dirigibile in aria calma una velocità 
propria di almeno 75 o 80 chilometri. Ve- 
locità di 40 o so chilometri potrebbero 
assicurare un successo d'opinione, o un 
successo sperimentale lanciando il dirigi- 
bile con tempo favorevole, ma non un 
successo serio e permanente, come sarebbe 
necessario per un trasporto industriale, 
non di puro diporto. 

Per raggiungere le alte velocità necessa- 
rie occorrono dunque motori assai leggeri. 
Bisogna per conseguenza rinunciare addi- 
rittura alla macchina a vapore; si può ri- 
durre la caldaia al menomo peso di un 
serpentino e adoperare come combustibile 
il petrolio, più leggero del carbone a pari 
potenza calorifica; ma bisogna pure rige- 
nerare l'acqua consumata e quindi conden- 
sare il vapore per mezzo dell'aria am- 
biente, o per mezzo di una massa d'acqua 
periodicamente raffreddata dall'aria, non 
potendosi evidentemente caricare il diri- 
gibile, né della scorta d'acqua da conver- 
tire in vapore né di quella che sarebbe 
necessaria per condensarlo nei modi or- 
dinarii Ora non pare si sia riusciti, almeno 
sino ad oggi e volendo riferirsi soltanto 
al fatti accertati e non a progetti non an- 
cora attuati, a restar al disotto del limite 
di то chilogrammi per cavallo, rigenera- 
tore compreso, del motore applicato allo 
automobile a vapore White; ma questo 
limite non basta per la locomozione aerea, 
come è provato dall'esperienza fatta sino 
ad oggi, per quanto sia sorprendente che 
si sia potuto raggiungerlo. Non restano 
dunque che i motori a benzina del tipo 
di quelli per automobili, i cui pesi per ca- 
vallo effettivo al freno sono sempre più 
o meno al disotto di 8 chilogrammi. 

Il peso per cavallo dei motori a ben- 
zina non è facile a determinare esatta- 
mente, data l'incertezza delle cifre colle 
quali abitualmente ne indicano la forza i 
costruttori di automobili, rappresentandola 
con due limiti, uno superiore a l’altro in- 


feriore, perciò bisogna guardarsi dall'ac- 
cettare queste cifre come norma per ac- 
certare sia la forza che il consumo per 
unità di forza, e riferirsi invece alla forza 
misurata col freno.Seguendo questa norma 
si può ritenere che i motori da automo- 
bili, per forze effettive fra 20 e 100 cavalli, 
hanno un peso per cavallo effettivo al freno 
fra 7 !/, е 4 chilogrammi, esclusa la scorta 
di essenza; e venendo ai motori special- 
mente applicati alla locomozione aerea si 
trova: che il motore Lebaudy di 40 cavalli 
pesava 7 */, chilogrammi per cavallo senza 
gli approvigionamenti di benzina, e 9 '/, 
con benzina per 5 ore; quella del Patrie 
di 70 cavalli, 8 chilogrammi con benzina 
per 10 ore; il motore Daimler di 110 ca- 
valli del dirigibile Zeppelin 4'/, chilo- 
grammi senza gli approvigionamenti, e il 
motore Antoinette di 50 cavalli dell'aero- 
piano Delagrange, non avente né volano 
nè carburatore, 2!/, chilogrammi compreso 
l'apparecchio per l'accensione, egualmente 
senza approvigionamenti: ultimo limite di 
peso cui pare sia arrivato un motore a 
benzina applicato alla locomozione aerea. 
Valutando anche soltanto 350 grammi il 
consumo di benzina per almeno 5 ore, il 
peso del motore dell'aeropiano Delagrange 
cogli approvvigionamenti salirebbe a circa 
414 chilogrammi per cavallo. 

Con motori arrivati a questa leggerezza, 
le velocitá raggiunte sinora nella locomo- 
zione aerea sono quali risultano dagli ul- 
timi clamorosi esperimenti, che hanno 
tanto giustamente eccitato l'interesse del 
pubblico, benché sia assai diíficile desu- 
merle dai resoconti e controllarle: 45 chi- 
lometri all'ora del dirigibile Patrie; 50, 
sembra, nell'ultima celebre e meravigliosa 
corsa del dirigibile Zeppelin; da 40 sino 
a 54 chilometri (nella corsa dell’11 otto- 
bre) nei primi esperimenti eseguiti a Brac- 
ciano in questo ottobre dal dirigibile mi- 
litare italiano, (1) munito da un motore da 
automobili Clement-Bayard di 80 cavalli, 
col quale dicesi, si spera di raggiungere 
in aria calma una velocità di 70 chilometri; 
40 sO e forse più chilometri nel volo di 
Wilbur Wright a Le Mans il 21 scorso 
settembre. Quando si pensa che il primo 
dirigibile con motore elettrico lanciato dai 
capitani Renard e Krebs nel 1884 non 
aveva potuto raggiungere una velocità di 
20 chilometri, si può misurare quanto sia 
grande il progresso compiuto, e si può 
dire con sicurezza che senza il motore a es- 
senza sarebbe stato vano sperarlo. 

Per apprezzare esattamente però il limite 
di velocità cui si è arrivati oggi, bisogne- 
rebbe sapere se le cifre suindicate, rag- 
giunte sinora, rappresentino vere velocità 
proprie, cioè attuabili in aria calma, op- 
pure velocità effettive, cioè la somma o 


(1) Come è noto il dirigibile militare italiano, il 31 ottobre, circa una settimana dopo della Conferenza tenuta dal Senatore Colombo, eseguì 


un esperimento, da Bracciano a Roma e viceversa, riportando una splendida, incontrastata vittoria. 


la differenza della velocità propria e di 
quella del vento. Ë difficile saperlo, e 
quindi quelle cifre non rappresentano che 
la media, oppure la massima velocità rag- 
giunta negli esperimenti. Siccome però 
sinora questi esperimenti si son fatti 
di preferenza quando le condizioni del 
tempo erano più favorevoli, per non esporsi 
inutilmente a un insuccesso, che avrebbe 
anche potuto essere un disastro, cos) é 
presumibile, anzi assai probabile, che le 
cifre esposte rappresentino velocità piut- 
tosto superiori che non inferiori alla vera 
velocità propria del dirigibile. 

Si deve con ció ritenersi definitivamente 
risolto i1 problema della locomozione ae- 
rea? Certamente no. Lasciamo da parte 
gli aeropiani, i quali non presentano an- 
cora una sufficiente sicurezza nei riguardi 
della stabilità e dell'azione perturbatrice 
del vento, e non possono trarre dal loro 
motore tutto il partito che ne traggono i 
dirigibili, essendo più leggeri dell'aria; 
gli stessi motori che nei dirigibili hanno 
potuto fornire un lavoro di così lunga 
durata, come nei viaggi del Patrie e dello 
Zeppellin N. 3, non si prestano cogli aero- 
piani che a brevi voli, come si vede nelle 
numerose prove di Wilbur Wright, che 
una sola volta potè raggiungere, a quanto 
fu detto, la durata di un'ora e mezza il 
21 settembre. Puó darsi che con motori 
ancora piü leggeri si ottengano risultati 
migliori, ma per ora l'aeropiano dovrebbe 
classificarsi piuttosto fra gli apparecchi 
da sport che tra gli apparecchi industriali. 

I dirigibili, invece, hanno già fisionomia 
e carattere industriale, offrono una sicu- 
rezza abbastanza soddisfacente, e l'attitu- 
dine a compiere lunghi viaggi per pa- 
recchie ore con un certo numero di pas- 
seggeri (unico genere di trasporti al quale 
si potrebbe applicare la locomozione aerea), 
come lo ha dimostrato il dirigibile Zep- 
pelin. Ma per assicurarne la dirigibilità, 
almeno per una gran parte dell'anno, le 
velocità raggiunte finora non sono suffi- 
cienti. Maggiori velocità si possono otte- 
nere coi motori attuali, aumentando le 
proporzioni del dirigibile, perchè la resi- 
stenza da vincere cresce in ragione del 
quadrato delle dimensioni e la capacità 
di carico in ragione del cubo; e quindi 
quanto più grandi saranno le dimensioni, 
tanto maggiore sarà la velocità che un 
motore proporzionato alle dimensioni del 
dirigibile, cioè alla sua capacità di carico, 
potrà imprimergli, a parità di peso per 
cavallo. Le dimensioni del dirigibile, Zep- 
pelin n. 3, erano già assai grandi, avendo 
circa 12,000 metri cubi di volume con 
una capacità di carico netto di 3000 chi- 
logrammi ; pure non si vede perchè non 
si abbiano a oltrepassare. Certo sarebbe 
assai più pratico di attenersi a propor- 
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zioni moderate, ma allora diventa assolu- 
tamente necessario di diminuire il peso 
del motore per cavallo di forza sviluppata. 

Questa diminuzione si presenta tutt'altro 
che facile. Per arrivare al minimo peso per 
cavallo accennato poc'anzi si é già dovuto 
dar prova d'un ingegno cosiruttivo non 
ordinario, ridurre tutte le dimensioni al 
minimo consentito dalla sicurezza, usare 
materiali di grandissima resistenza, acciai 
al nichelio capaci di resistere senza rom- 
persi con 180 chilogrammi di carico per 
millimetro quadrato; e con tutto questo 
si riesce ad avere un motore al limite di 
robustezza e perciò poco capace di resi- 
stere senza avarie a un lungo lavoro o 
ad improvvisi cimenti. Pure nuovi sforzi 
stanno facendo, e sembra abbastanza felici, 
se fosse vero, per esempio, che i fratelli 
Dufaux di Ginevra sieno arrivati а co- 
struire un motore di 120 cavalli del peso 
di 85 chilogrammi, cioè circa 700 grammi 
per cavallo. Certo, se in luogo del motore 
di 115 cavalli pesante 500 chilogrammi, 
con un peso complessivo, compresa la ben- 
zina per 5 ore, di circa 790 chilogrammi, 
si fosse potuto mettere sul dirigibile Zep- 
pelin un motore Dufaux col suo approv- 
vigionamento di benzina per ç ore, del- 
l'ugual peso complessivo di 700 chilo- 
grammi, il nuovo motore avrebbe potuto 
sviluppare una forza tripla; e quindi, dato 
che il dirigibile Zeppelin, sia riuscito a 
percorrere come si disse, so chilometri 
all’ora, col nuovo motore in ragione della 
radice cubica della forza avrebbe potuto 
raggiungere agevolmente la velocità di 60 
chilometri, e il problema della naviga- 
zione aerea sarebbe stato ben prossimo 
alla sua soluzione definitiva. 

Forse nello stesso modo e per le stesse 
ragioni per le quali si sta ora sostituendo 
la turbina a vapore alla macchina a stan- 
tuffo per la grande navigazione, potrebbe 
farsi il quesito se la soluzione definitiva 
della locomozione aerea non debba piut- 
tosto attendersi dall'applicazione di una 
turbina a gas, nella quale la miscela ga- 
sosa combustibile fosse composta d'aria e 
di vapore o pulviscolo di benzina. L'idea 
non sarebbe del tutto strana, dal momento 
che già si son fatti studii ed esperimenti 
di turbine a gas; la sola questione sa- 
rebbe di vedere se una simile turbina a 
miscela di aria c benzina possa riuscire 
più leggera del motore a benzina polici- 
lindrico: questione nella quale soltanto 
l'esperienza potrebbe decidere, non poten- 
dosi trarre alcun criterio dall'analogia colle 
turbine a vapore. 

Qualunque sia il giudizio che si voglia 
portare su questi nuovi sistemi di tra- 
sporto e sulle loro possibili applicazioni, 
lo scopo delle considerazioni precedenti fu 
unicamente dimostrare che non solo l'au- 
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tomobilismo, ma anche e sopratutto la 
locomozione aerea nello stato per quanto 
imperfetto in cui trovasi oggi, non sareb- 
bero stati possibili senza l'invenzione dei 
motori a essenza. E non sarebbe neppur 
chiusa la serie delle applicazione di questi 
motori, se prendesse forma e attitudine 
pratica l'idropiano, immaginato dall’ ing. 
Forlanini, col quale il principio stesso del- 
l'aeropiano, esteso alla navigazione, sop- 
primerebbe quasi del tutto le resistenze 
e permetterebbe di navigare a velocità 
sinora irraggiungibili e sconosciute. Si puó 
OSservare, e non senza un'apparenza di 
ragione, che salvo l'automobilismo, si 
tratta di tentativi vaghi, di applicazioni 
future ipotetiche delle quali è inutile oc- 
cuparsi ora, mentre nessuno scopo pra- 
tico sembrano avere, tranne lo scopo mi- 
litare, nuovo obbiettivo per ora dei diri- 
gibili e degli aeropiani attualmente in 
esperimento. Ma è facile divinare l’avve- 
nire e immaginare oggi quali saranno le 
esigenze future dell'umanità. Si son viste 
invenzioni di pura curiosità, come il fono- 
grafo e la cinematografia, che son diven- 
tate di uso generale e quasi indispensa- 
bile; si é ritenuto l' automobilismo un 
semplice Sport, eppure si comincia già a 
considerarlo come un complemento ne- 
cessario delle comunicazioni ferroviarie. 
Così la navigazione aerea, non creduta 
dapprima, creduta poi, ma ritenuta una 
invenzione non suscettibile di applicazioni, 
è già considerata necessaria nell'arte della 
guerra, e potrà forse diventarlo come un 
mezzo ordinario di locomozione e di tra- 
sporto al pari dei mezzi di locomozione 
e trasporto per terra e per acqua. ! cul- 
tori della meccanica si son tenuti sinora 
in disparte o per lo meno hanno manife- 
stato sempre un grande riserbo nel par- 
lare di questi nuovi ritrovati, lasciando a 
pochissimi specialisti il compito di esa- 
minare a fondo le questioni relative, che 
tanto aiuto attendono dalla scienza e dal- 
l'esperienza. Ma è ormai tempo che non 
disdegnino di occuparsene, ed è questo 
il solo motivo che mi ha ispirato l'ardire 
di parlarne in questa dotta assemblea, 
ove seggono tanti illustri scienziati e in- 
gegneri; non che io sia in grado di por- 
tare un contributo a questi studii; ma 
perchè spero che l'appello non rimanga 
senza eco da parte di coloro che potreb- 
bero portarvelo a vantaggio della pratica 
e ad onore della scienza italiana. Si tratta 
di problemi ritenuti sino a ieri insolvibili, 
e ancora irti di difficoltà e di incertezze; 
ma noi memori di tutto quanto, contro 
ogni previsione, ha saputo compiere di 
miracoloso l'ingegno umano, dobbiamo 
aver fiducia che trovino un giorno o l’altro 
la loro soluzione. 
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PARAFULMINI ELETTROLITICI 


Nella primavera di quest'anno, in una 
seduta dell' Institution of El. Eng. di Lon- 
dra, J. S. Peck ha presentato una estesa 
relazione sui vari dispositivi attualmente 
impiegati per proteggere le linee di tra- 
smissione contro le sovratensioni pro- 
dotte dalle manovre degli interruttori o 
dagli uragani. 

In tale comunicazione si presenta di 
notevole importanza quella parte in cui è 
descritto un limitatore di tensione basato 
sopra un principio nuovo. Questo appa- 
recchio fu detto farafulmine elettrolitico: 
esso utilizza infatti la proprietà nota che 
possiedono gli elettrodi di alluminio, quella 
cioè di coprirsi di una pellicola molto re- 
sistente allorchè il metallo si lascia im- 
merso in certi elettroliti. 

Questa pellicola, quantunque sottilis- 
sima, può sopportare una tensione di 400 
volt; a tensioni più elevate essa viene 
perforata da un grandissimo numero di 
piccoli fori dai quali può sfuggire la sca- 
rica. Appena la tensione si abbassa e ri- 
torna al valore critico, ad un valore in- 
feriore la pellicola si riforma. 

Questa preziosa proprietà dell'elettrodo 
di alluminio ha permesso di costruire un 
parafulmine che l'esperienza ha già dimo 
strato molto utile in certi casi; tuttavia 
siccome al momento in cui si stabilisce 
la corrente sulla linea si produce sempre 
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una fuga nell'apparecchio protettore, è 
consigliabile di metterlo in serie con un 
parafulmine a corna. 

Il parafulmine elettrolitico (fig. 313) è 
generalmente costituito da una serie di 
dischi di alluminio a forma di coppa, se- 
parati uno dall'altro mediante rotelle iso- 
lanti, il tutto sovrapposto in forma di pila; 
i dischi sono trattenuti insieme da un al- 
bero centrale. 

Queste colonne (fig. 314) sono fissate 
entro recipienti cilindrici di ghisa o di 
terra cotta, dopo di che si riempiono del- 
l'elettrolita. Si fa questa operazione co- 
minciando col riempire dal disopra la 
prima placca, lasciando traboccare l'elet- 
trolita che va così a versarsi nelle placche 
inferiori. Una volta riempite le placche, 
si inclina leggermente il recipiente in 


modo da far colare da ciascuna di esse 
un po' di elettrolita che verrà rimpiazzato 
subito con una piccola quantità di olio 
da trasformatori, facendolo colare dalla 
prima placca nelle altre come si è fa'to 
per l’elettrolita; questo olio impedisce la 
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evaporazione del liquido versato prece- 
dentemente. f 

Parecchi di questi vasi si possono di- 
sporre in serie in modo da resistere ad 
una tensione prestabilita; in genere si 
costruiscono per tensioni che variano da 
4000 volt fino a voltaggi elevatissimi. 

Come già si è detto, il parafulmine 
elettrolitico vien montato in serie con un 
parafulmine a corna quando si tratta di 
linee ad alta tensione, о con paralulmine 
a cilindri per linee la cui tensione è in- 
feriore a 13000 volt. Il recipiente esterno 
di ghisa del parafulmine elettrolitico è 
collegato direttamente al suolo; la placca 
di alluminio posta nella parte superiore 
della colonna vien collegata col paraful- 
mine a corna o a cilindri. 

Il numero dei recipienti di alluminio 
del parafulmine elettrolitico dipende dalla 
tensione di servizio della linea da pro- 
teggere: questo numero è sensibilmente 
eguale al valore in volt di questa tensione 
diviso per 400. 

Un trattamento speciale preventivo dei 
fogli d'alluminio permette infatti d'elevare 
fino a 400 volt la d. d. p necessaria per 
forare lo strato isolante. 

Non sapremmo dire per ora in che con- 
siste questo trattamento; esso è un segreto 
di fabbrica, come del resto è pure tenuta 
segreta la natura dell'elettrolito impiegato. 

Questo apparecchio, ultimo venuto, in 
una industria che conta già tanti apparec- 
chi del genere, non presenta alcuno degli 
inconvenienti dei suoi predecessori; esso 
possiede tutte le qualità che si possono 
chiedere ad un eccellente limitatore di 


tensione. Í proprietari di impianti di tra- 
smissione, che per la maggior parte hanno 
fatto delle prove costose e spesso infrut- 
tuose, si mostreranno certamente incre- 
duli; essi osserveranno forse che essendo 
il parafulmine elettrolitico messo in serie 
con un parafulmine a corna, il complesso 
deve avere i difetti che si riscontrano in 
quest'ultimo, specialmente la mancanza di 
sensibilità, e che quindi l'apparecchio non 
puó proteggere la linea che contro le ten- 
sioni elevatissime. 

Questa obbiezione è stata fatta appunto 
al Peck nella discussione che seguì la sua 
comunicazione; l'inventore si è limitato a 
rispondere che il suo parafulmine può es- 
sere direttamente inserito tra la linea e 
la terra, ma che l'aggiunta di un paraful- 
mine a corna, per le linee ad altissima 
tensione, o di un parafulmine a cilindri 
per quelle di media tensione, costituisce 
solo un vantaggio e una garanzia. 

Questa risposta non toglie tuttavia la 
obbiezione fatta. Si potrebbe anche osser- 
vare che per ora non si é saputo trarre 
tutto il possibile profitto dal principio del 
parafulmine elettrolitico. Infatti, fino a che 
la sovratensione non è abbastanza forte 
da forare lo strato isolante che ricopre 
l'alluminio, l'apparecchio costituisce un 
condensatore ad elementi in cascata. Con- 
verrebbe adunque di connetterlo alla linea 
come venne fatto con buon successo da 
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Moscicki e Wàber sulla linea Fribu:g- 
llauterive per i parafulmini del loro si- 
stema. 

La fig. 315 è uno schema di montag- 
gio del parafulmine elettrolitico со рага- 
fulmine a corna. 


NUOVO DISPOSITIVO 
di trasmissione telefonica 


— 


Nei piccoli impianti telelefonici che deb- 
bono servire stazioni assai vicine, si sop- 
prime ordinariamente la bobina d'indu- 
zione e si adotta il montaggio diretto, in 
cui il microfono è posto in serie con la 
pila, la linea e i ricevitori. 


Un dispositivo al quale sembra non si 
sia finora pensato è quello proposto dal 
Signor L, Sabatier, che consiste nel porre 
il microfono non più in serie, ma in de- 
rivazione ai due capi della pila, come mo- 
stra la figura 316. 

Il Sabatier dimostra col calcolo (1) che 
una tale disposizione è preferibile in ge- 
nerale dal punto di vista della potenzia- 
lità di trasmissione. 

Le deduzioni del Sabatier valgono nel 
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caso che la resistenza interna della pila 
non sia trascurabile; se invece tale resi- 
stenza fosse nulla (ciò che non avviene mai 
in pratica) la nuova disposizione non po- 
trebbe applicarsi. 

Continuando la discussione matematica 
sulle formule trovate, il Sabatier deter- 
mina anche il valore della resistenza in- 
terna della pila che rende massima l'azione 
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del microfono, ed arriva alla conclusione 
che tale resistenza è approssimativamente 
eguale a quella del microfono adoperato. 

L'autore applica poi le sue formule ad 
un caso numerico in cui m = p — 5 ohms, 
r= 300 ohms, e = 3 volt (indicando 
con m, p, ed r rispettivamente le resistenze 
del microfono, della pila e della linea 
compreso il ricevitore, e con e la f. e. m. 
della pila), e dimostra come il montaggio 
in derivazione permette di ottenere una 
trasmissione equivalente a quella ordina- 
ria, pur aamentando di circa 4500 ohms 
la resistenza della linea. Questa resistenza 
di 4500 ohms corrisponde approssimati- 
vamente a quella di una linea di filo di 
di ferro di 1 mm. di diametro lunga 27 
chilometri. 

Risulta quindi evidente il vantaggio di 
una tale disposizione che permette di au- 
mentare notevolmente la portata delle tra- 
smissioni, senza ricorrere alla bobina d'ir- 
duzione. Questo dispositivo permette inol- 
tre di utilizzare delle pile di costruzione 
grossolana aventi una considerevole resi- 
stenza interna, poiché in tal caso la resi- 
stenza interna della batteria, invece di es- 
sere un ostacolo, migliora la trasmissione 


telefonica. 
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GLI ESPERIMENTI DI TELEFONIA SENZA FILI 


del Prof. Majorana 


Giovedì 15 ottobre, dietro cortese invito 
del prof, Majorana, i soci della Associazione 
Elettrotecnica Italiana convenuti in Roma 
in occasione del Congresso, hanno assi- 
stito ad interessanti esperimenti di tele- 
lonia senza filo, tenuti nel R. Istituto Su- 
periore Postale e Telegrafico. 

Il prof. Majorana, prima di mostrare in 
funzionamento i suoi apparati espose som- 
mariamente i principi su cui si basa la 
radioteletonia e quali circostanze facciano 
differire i problemi di essa da quelli che 
formano oggetto della telegrafia senza filo. 

È noto infatti come nella telefonia senza 
filo invece di gruppi staccati (treni d'onde) 
occorra ottenere una serie  pseudo-conti- 
nua di onde elettromagnetiche, facendo poi 
corrispondere alle diverse modulazioni 
della voze il vario succedersi di scintille 
di intensità diversa. À questo proposito 
il prof. Majorana ricordò i precedenti ten- 
tativi da lui eseguiti, in seguito ai quali era 
riuscito a costruire un generatore capace 
di fornire onde continuative di frequenza 
elevata (10 a 20 mila periodi a secondo). 
In progresso di tempo il prof. Majorana 
ritenne conveniente di utilizzare la sco- 
perta del Poulsen relativa alfunzionamento 


di un arco nell'idrogeno, combinato con 
un circuito di Duddell, sormontando la 
sperimentata difficoltà relativa alla trasmis- 
sione ed alla modulazione dei suoni colla 
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adozione del microfono idraulico di sua 
invenzione. 

Lo schema qui accluso (fig. 317) rappre- 
presenta schematicamente la disposizione 
usata рег il posto trasmettitore; l'arco, rac- 
chiuso nell'atmosfera d'idrogeno, è stabilito 
tra due elettrodi A e B, il primo di carbone 
ed il secondo di rame ed è soffiato me- 
diante gli elettromagneti D ed E. La dif- 


(1) V. La Lumière Èlectrique, 12 settembre 1908, pag. 330. 
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ferenza di potenziale applicata agli elet- 
trodi è di circa 500 volt; e l'intensità che 
traversa l'arco è, nelle condizioni ordina- 
rie, di 10 a 12 ampère. Il circuito oscil- 
lante comprende come d'ordinario una ca- 
pacità C ed una self S ed ha un periodo 
proprio corrispondente a circa 400 a 500 
mila vibrazioni a secondo; il collegamento 
coli'antenna è poi identico a quello usato 
in radio-telegrafia. Nella medesima fig. 317 
con M si è rappresentato il microfono, 
destinato mediante cambiamenti della sua 
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resistenza ohmica, a far variare l'onda 
emessa in conformità delle modulazioni 
della voce; l'adozione di un microfono a 
granuli a questo scopo è resa impossibile 
dalle elevate differenze di potenziale ge- 
nerate in circuito, le quali lo riscaldereb- 
bero e finirebbero col bruciarlo. Il micro- 
fono idraulico è esente da questo incon- 
veniente e può funzionare lungamente 
sotto differenze di potenziale elevate; esso 
è basato sulla differenza di contrazione ca- 
pillare che subisce una vena liquida (costi- 
tuita da un sottile getto di acqua acidulata 
con acido solforico) sotto l'influenza della 
voce; il getto liquido continuamente mo- 
dificato batte in seguito su due elettrodi 
metallici in modo da variarne, durante 1l 
funzionamento, la resistenza interposta. 

La disposizione usata pel posto rice- 
vente, resa evidente nella fig. 318, com- 
prende un nuovo circuito oscillante, una 
seconda antenna ed un organo atto a reu- 
dere il telefono suscettibile di rilevare la 
intensità variabile delle onde elet- 
tromagnetiche che colpiscono l'an- 
tenna. Il prof. Majorana ha utilizzato 
per questo uso una pila termoelet- 
trica ad elementi non metallici (sol- 
furi) avendo riscontrato che i rivela- 
tori acustici usati in telegrafia senza 
filo (detector e celle elettrolitiche) non ri- 
spondono allo scopo. Il ricevitore telefo- 
nico T è fatto agire dalla corrente persi- 
stente a cui dà luogo l'effetto integratore 
della cella, la quale resta influenzata di- 
pendentemente da tutta l'energia che cade 
su di essa. | 

Le stazioni sperimentali risiedenti nel- 
l'Istituto Superiore Postelegrafico ed а 
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Monte Mario sono equipaggiate cogli ap- 
parecchi sopra descritti e comprendono cia- 
scuna un posto trasmettitore ed uno ricevi- 
tore; inoltre una terza stazione è stata sta- 
bilita in Porto d'Anzio a 54 km. di distanza. 

П prof. Majorana chiuse la sua esposi- 
zione rivolgendo parole di ringraziamento 
al Ministro Schanzer per averlo fornito dei 
mezzi necessari, al Ministro Mirabello che 
gentilmente concesse la stazione di Porto 
d'Anzio, alla Società Romana dei Trams 
che mise a sua disposizione la corrente 
tramviaria, alla Società Automobili Roma 
per avere dotato la stazione di Monte Ma- 
rio di un motore ad essenza ed infine al 
personale dell'Istituto per l'efficace con- 
corso nella buona riuscita dell'esperienze. 

Dopo di ció i presenti furono invitatia 
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passare nel laboratorio dove il prof. Ma- 
jorana mostrò gli apparecchi in funzione; 
ripetuti esperimenti furono praticati prima 
tra il laboratorio ed una sala dell'Istituto 
distante da essa, e poi tra la stazione del- 
l'Istituto e quella di Monte Mario. 
L'esito degli esperimenti, non ostante 
la presenza di frequenti scariche tempora- 
lesche, e di abbondante pioggia, é stato 
soddisfacentissimo ed ha indotto i presenti 
nell'opinione che il prof. Majorana abbia ri- 
solto completamente il problema della te- 
lefonia senza filo, da lui affrontato nella 
massima generalità e coltivato con cura 
assidua. L'uditorio ha reso omaggio a 
questa operosità ed alla genialità dimo- 
strata dal prof. Majorana complimentan- 
dolo vivamente. E. G. 


LUBRIFICAZIONE DEI MOTORI ELETTRICI, 


delle boccole, e degli ingranaggi delle vetture automotrici elettriche 


La buona lubrificazione delle parti sog- 
gette a sfregamento nelle vetture elettri- 
che forma sempre oggetto di vivo inte- 
ressamento per tutti quelli che si occupano 
da vicino dell'esercizio delle tramvie elet- 
triche. 

Nel congresso internazionale delle tram- 
vie e ferrovie d'interesse locale, tenutosi 
a Monaco di Baviera dal 7 al 10 settem- 
bre u. s., il D.r Julius, direttore dei tram- 
vai elettrici di Haarlem, presentó una ac- 
curata relazione sulla questione della lu- 
brificazione e, come al solito, oltre alle 
conclusioni del relatore furono rese note 
le risposte, date da molte delle Società 
afligliate, ad un questionario inviato prece- 
dentemente al congresso. 

Notevoli sono i progressi fatti in questi 
ultimi anni nella lubrificazione delle varie 
parti delle vetture elettriche. Però su 117 
Società che risposero al questionario sol- 
tanto una sessantina hanno introdotti i 
miglioramenti recentemente escogitati. In- 
dubitatamente ciò è dovuto al fatto che 
molti degli apparecchi ora in uso non 
sono adatti per potere usufruire dei nuovi 
metodi di lubrificazione. 


Cuscinetti dell'indotto. 


La quasi totalità delle Società di tram- 
vie usano cuscinetti completamente di 
ferro malleabile, d'acciaio fuso o di bronzo 
guarniti di metallo antifrizione. Soltanto 
Ja Società « Teltow Kreisbahn » usa per 
le estremità dell'albero dell'indotto. dei 
cuscinetti completamente di ferro mallea- 
bile che hanno una vita di oltre 250,000 
vetture-chilometro, cifra molto superiore 
a quella che si ha con i cuscinetti guar- 


(1) Electrical Railway Journal. 


niti di metallo bianco, Difficilmente tale 
pratica si generalizzerò perchè a causa dei 
disastrosi effetti che potrebbe produrre il 
riscaldamento di un cuscinetto, il sistema 
non può attecchire, tuttavia è interes- 
sante sapere che detto metodo, sebbene 
raro, è stato praticamente applicato. 

| dati raccolti attestano che le varietà 
di metallo bianco impiegate sono moltis- 
sime ed il prezzo, molto variabile, oscilla 
da L. 1.50 a L. 5.50 il kg. 

La tabella seguente dà la formola della 
composizione dei metalli più comunemente 
usati. 1 prezzi del metallo segnati nell'ul- 
tima colonna sono basati sui prezzi uni- 
tari qui riportati, però i prezzi di vendita 
del metallo bianco sono del 20 al 25 per 
cento superiori a quelli del materiale che 
li compone. 

Prezzi medì unitari per kg. dei metalli 
che entrano nella lega: 


Stagno . . . . L. 3.50 
Rame. . . . . >» LBO 
Antimonio . . . >» 1.00 
Piombo . . . . >» 0.35 


Costo e composizione dei vari metalli 
antifrizione: 


Stagno Antimonio Rame Piombo Bismuto Prezzo del 
per 9/o рег /о per рег 9/о 9j) тет, рег kg. 
87 7 6 — — 3.225 
86 8 6 — — 3.20 
835 п $5 — — 3:13 
83 IIS 55 — — 3.12 
83 II 6 — — 3.125 
83 8.5 8.5 — = 3.14 
82.5 11.65 5.85 — — 3.115 
82 12 6 — — 3.10 
82 6 12 — — 3.15 
81 lI 6 2 — 3,065 


Stagno Antimonio Rame Piombo Bismuto Prezzo del 
per 94 рег °, Pro per9/ °/, тег. рег kg. 
81 10.5 85 — — 3.09 
80 12 6 2 — 3.04 
80 LO 10 — — 3 08 
80 12 8 — — 3.06 
78 13 — 9 — 2.89 
75 17 8 — — 2.935 
728 182 9 — — 2.89 
60 19 I 20 — 2.38 
5.18 14.94 — 79.33 0.55 0.54 
2 19 — 79 — 0.54 
37 196 — 767 — 0.60 
13 14 — 73 — 0.855 
8.86 19.6 1.22 70.30 — 0.78 
30 1 — 69 — 1.30 
18 22 — 60 — 1,06 
$0 15 2 33 — 2.06 
$5 12 3 30 — 2.20 
— 79.35 — 20.65 — 0.86 


Dalle risposte pervenute si desume che 
hanno ottenuti i migliori risultati nella 
durata dei loro cuscinetti quelle Società 
che usano metalli antifrizione ricchi di 
stagno. Mentre quelle Società che hanno 
cuscinetti di breve durata (ve ne sono 
molte che notificano una vita inferiore ai 
10,000 km., altre di 4000 a 5000 km.) 
impiegano metallo bianco di costo eguale 
o di poco superiore alla lira. 

Delle 54 Società che risposero alla do- 
manda riflettente il prezzo del metallo 
bianco, 36 pagano meno di L. 2.50 al kg., 
8 pagano un prezzo variabile fra 2.50 e 
3.50 € то pagano un prezzo ancora più 
elevato delle L. 3.50. 

Non v'è dubbio che per ottenere buoni 
risultati occorre usare un metallo che ab- 
bia non meno dell'8o per cento di stagno. 
Un gran mistero, dice il relatore, circonda 
sempre i nomi dei metalli antifrizione 
messi in commercio specialmente da parte 
dei fabbricanti, ma il tempo dell'alchimia 
è fortunatamente tramontato. 

La vita di un cuscinetto è determinata 
dalla composizione del metallo bianco e 
questa a sua volta fissa il prezzo del me 
tallo stesso. 

Una gran varietà di metodi esiste anche 
per quanto riguarda la qualità dei lubri- 
ficanti usati nella lubrificazione dei сиѕсі- 
netti del motore e di quelli dell'armatura, 
questione tanto importante quanto quella 
della scelta del metallo antifrizione. 

Delle 117 Società che risposero al que- 
stionario dell'Associazione : 

36 impiegano olio. 
$5 usano grasso di tipo unico. 
17 usano un miscuglio di grassi. 
9 usano differenti tipi di lubri- 
ficanti in relazione al tipo 
delle vetture. 


Totale 117 


La tendenza predominante è diretta ad 
usare l'olio. 

Le tramvie di Vienna riferiscono che da 
quando viene usato l'olio in alcune se- 
zioni della linea le loro vetture automo- 
trici possono trainare 2 rimorchi mentre 
ciò non era possibile farlo quando invece 
veniva usato il grasso. 

Molte Società userebbero l’olio se i mo- 
tori in uso fossero adatti a tale genere 
di lubrificazione. 

Oggidi i motori vengono sul mercato 
costruiti per la lubrificazione ad olio ciò 
che eviterà la necessità di ricorrere ad 
ingegnosi metodi escogitati per equipag- 
giare i motori esistenti con recipienti per 
l'olio. 

L'autore conclude affermando che mercé 
una accurata lubrificazione e adoperando 
una buona qualità di metallo antifrizione, 
i cuscinetti d'armatura debbono poter fare 
un percorso medio di 50,000 a 100,000 
chilometri. 

La durata varierà con il peso delle vet- 
ture, con le condizioni del binario, con la 
velocità col numero delle fermate, etc. 


Lubrificazione dei cuscinetti degli assi 
e delle scatole a grasse. 


In molti casi è usato il medesimo me- 
. todo di lubrificazione tanto pei cuscinetti 
degli assi come per quelli dell'armatura, 
sebbene molte Società usano grasso nei 
primi ed olio nei secondi o viceversa. In 
generale la regola che si applica ai cu- 
scinetti dell'armatura, cioè di usare un 
metallo ricco di stagno e la lubrificazione 
con olio va anche bene per i cuscinetti 
dell'asse. Inoltre i cuscinetti dell'asse la- 
vorano in condizioni migliori di quelle dei 
cuscinetti dell'armatura. Il peso per unità 
di superficie è minore, la velocità è mi- 
nore, e l’effetto del frenamento è meno 
risentito. Inoltre detti cuscinetti non sono 
esposti come quelli dell'armatura al calore 
che è irradiato dall'armatura stessa sui 
suoi cuscinetti. 

Inoltre, i cuscinetti degli assi possono 
essere montati molto più facilmente dei 
cuscinetti dell’armatura: il tempo richiesto 
è quasi sempre minore di un’ora di lavoro 
senza usare speciali utensili e senza aprire 
il motore. Perciò sono minori le obbie- 
zioni che si possono fare usando per i 
cuscinetti dell'asse un metallo bianco a 
base di piombo ed impiegando lubrifi- 
canti meno costosi. 

Per scatole a grasso (boccole) è gene- 
ralmente usato l'olio e delle 117 Società 
che hanno risposto al questionario sol- 
tanto $ usano il grasso. [n molti casi vi 
sono anche dei lucignoli per meglio ba- 
gnare il fuso di olio. 

La vita media dei cuscinetti degli assi 
è di 100 a 150 mila kilometri. 
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Ira le novità vi è la boccola Korbuly, 
che é un nuovo tipo di boccola adottata 
recentemente da parecchie Società. Una 
particolarità di questa boccola è quella di 
avere un lucignolo che gira intorno al- 
l’asse così che il cuscinetto è praticamente 
immerso in un bagno di olio. 1 risultati 
finora ottenuti sono stati soddisfacenti, 
però prima di emettere un giudizio defi- 
nitivo su detto apparecchio sembra op- 
portuno attendere i risultati di prove fatte 
su di una scala più vasta. 


Lubrificazione degli ingranaggi. 


Dalle risposte pervenute si desume che 
77 Società usano il grasso spesso mi- 
schiato con segatura di legno, olio, op- 
pure grafite. L'aggiunta della segatura o 
della grafite sembra utile per diminuire 
il rumore allorchè il pignone è consu- 
mato. 

30 Compagnie usano l'olio e 12 un pre- 
parato speciale chiamato < Ironsides > il 
quale ricopre 1 denti degli ingranaggi con 
uno strato di grasso molto protettivo. 
Questa materia si trova anche in prova 
presso molte altre Compagnie. 

Per stabilire gli effetti prodotti dai dif- 
ferenti lubrificanti sulla durata degli in- 
granaggi basterà leggere alcune fra le ri- 
sposte pervenute. 

Aix-la-Chapelle, Berna, Basilea, Biel- 
feld usano l'olio malgrado il suo maggior 
costo. La Società di Bordeaux è soddi- 
sfatta dell'impiego del grasso. La Società 
di Colonia afferma che il consumo degli 
ingranaggi é minore adoperando l'olio. La 
Società di Francoforte ha ottenuto buoni 
risultati mediante l'aggiunta alla scatola 
dell'ingranaggio di un serbatoio di olio con 
lucignoli di lana i quali alimentano di 
olio tutto l'ingranaggio. Genova e Ginevra 
usano il medesimo dispositivo. 

La Società d'Amburgo riferisce molto 
favorevolmente sull' « Ironsides ». La du- 
rata degli ingranaggi su questo impianto 
è stata più che raddoppiata ed al presente 
le ruote d'ingranaggio percorrono circa 
1,500,000 km. prima di essere messe fuori 
servizio ed 1 pignoni 363,000 km. 

La Società di Lipsia e quella di Koni- 
sberga hanno ottenuti buoni risultati con 
questo lubrificante. La Società di Lucerna 
l'ha adottato recentemente. 

La Società di Mülhausen riferisce di 
aver avuto una riduzione nel consumo de- 
gli ingranaggi sostituendo al grasso l'o- 
lio. Anche la Società di Monaco usa olio 
invece di grasso. La Società di Oberhausen 
ritiene che la durata degli ingranaggi è 
raddoppiata quando si usa l'olio in luogo 
del grasso. La Società di Stuttgart è ri- 
tornata ad usare l'olio di qualità scadente 
senza aggiungervi però segatura o grafite. 
La Società di Wiesbaden ritiene che la du- 
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rata degli ingranaggi è raddoppiata me- 
diante l'impiego dell'olio in luogo del 
grasso. Vienna, Würzbourg, Zurico, hanno 
sostituito il grasso coll'olio. 

Basandosi sulle risposte ricevute si pos- 
sono trarre le seguenti conclusioni: 

1° La lubrificazione col grasso è molto 
efficace nel diminuire il rumore, special- 
mente allorchè i denti sono alquanto con- 
sumati a causa di difetti di montaggio, 
di ineguale consumo dei due cuscinetti 
dell'armatura etc. L'aggiunta della sega- 
tura o della grafite contribuisce a dimi- 
nuire il rumore. 

2° Dal punto di vista della lubrifica- 
zione il grasso è inferiore all'olio. 

Come per i cuscinetti così anche per 
gli ingranaggi la riduzione dell'attrito è 
ottenuta più facilmente con un lubrificante 
liquido, come l'olio, che col grasso. Il si- 
stema dei lucignoli immersi nell'olio che 
regolano la lubrificazione è preferibile a 
quello del semplice bagno di olio. 

3° I risultati ottenuti col lubrificante 
brevettato « [ronsides » sono sufficiente- 
mente interessanti per assicurare la conti- 
nuazione delle prove, purchè sia possibile 
impedire l’entrata dell'olio o del grasso 
dei cuscinetti dell'armatura nella scatola 
dell'ingranaggio, poichè la loro azione ha 
un cattivo effetto sul lubrificante in parola. 

Molte Società usano, a seconda delle 
stagioni, differenti qualità di materie lu- 
brificanti. 

Il dott. Julius avrebbe voluto fissare il 
costo della lubrificazione per ciascuno dei 
sistemi esaminati; ma le risposte ricevute 
non furono sufficienti per stabilire una ci- 
fra esatta € sicura. 

Tutte le Società lavorano per ridurre 
tale spesa al minimo; peró lo scopo prin- 
cipale da raggiungere dovrebbe essere 
quello di spendere il meno possibile otte- 
nendo nel medesimo tempo il minor con- 
sumo possibile delle parti in contatto. Non 
bisogna perder di vista il fatto che la lu- 
brificazione non è fine a se stessa ma è 
bensì un mezzo per meglio preservare le 
parti soggette ad attrito e che una piccola 
economia ottenuta nella lubrificazione può 
produrre invece spese maggiori di manu- 
tenzione, interruzioni di servizio ed altri 
incidenti che fanno sfumare l'economia. 


E. V. 


$ LA CASA EDITRICE '' L'ELETTRI- 
CISTA ,, SI INCARICA DI PROVVEDERE 
AI PROPRI ABBONATI I LIBRI CHE LORO 
OCCORRONO CON NOTEVOLI SCONTI. 
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I, PIÙ GRANDE OROLOGIO RLETTRICO 


del mondo (li 


Questo gradissimo orologio si trova in 
America nella città di Jersey City. Esso è 
stato eretto sul tetto di un' edificio presso 
la stazione ferroviaria della Pensylvania. 

Il quadrante di questo orologio colos- 
sale ha un diametro di 12 metri; si può 
avere una esatta idea delle proporzioni 
gigantesche di tutto il meccanisco consi- 
derando che lungo i due indici messi in 
linea retta possono disporsi 25 uomini uno 
accanto all'altro. La parte meccanica è ac- 
curatissima, malgrado le sue vaste pro- 
porzioni, così che questo orologio può 
dirsi uno strumento di precisione. 

Il meccanismo dei minuti è equipag- 
giato con uno scappamento doppio di 
Dennison, il quale fu ideato da Edmondo 
Becket per il famoso orologio di West- 
minster, impiantato nel palazzo del Par- 
lamento di Londra e che è rimasto clas- 
sico in materia di meccanica di orologeria. 

L'uso di questo sistema di scappamento 
è preferibile allo scappamento ordinario 
ad àncora quando lo si deve applicare ad 
orologi di grandi dimensioni; con esso 
vien assicurato meglio l'isocronismo degli 
impulsi comunicati alla macchina motrice. 

L'orologio viene azionato da pesi di 
300 kg.; questi pesi sono in forma di ro- 
` telle di ghisa sovrapposte e sospese alle 
estremità di un cavo di acciaio. 

Il meccanismo interno è tale che l'oro- 
logio può funzionare otto giorni senza 
essere ricaricato. 

Il pendolo pesa 35 kg., һа una lunghezza 
di m. 2.40 e la durata delle sue oscilla- 
zioni è di un secondo e mezzo. L'asta di 
questo pendolo è compensata ed è com- 
posta di un insieme di elementi di zinco 
e di acciaio montati in modo tale che la 
compensazione delle dilatazioni assicuri il 
sincronismo delle oscillazioni, qualunque 
sia la temperatura ambiente. La massa del 
pendolo è costituita da un pezzo cilindrico 
di ghisa, che pesa 150 kg. 

Siccome il pendolo oscilla all'aria libera, 
si sono previste diverse precauzioni affin- 
chè la polvere non vi si accumuli. 

Durante la notte l'orologio viene illu- 
minata elettricamente per mezzo di lam- 
pade ad incandescenza ; la corrente inviata 
alle lampade degli indici vien trasmessa 
a questi mediante contatti girevoli costi- 
tuiti da spazzole di carbone striscianti su 
anelli di rame. L'illuminazione dell'indice 
piccolo si fa con 27 e quella dell'indice 
grande con 42 lampade. Per sollevare i 
i contrappesi si adopera un motorino elet- 
trico. Questo orologio immenso è stato 
costruito a scopo di réclame. 


(1) Electricien, 10 ottobre 1908. — (2) Ind 
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L'INSEGNAMENTO ELETTROTECNICO 


nell'esercito francese 


Da una recente circolare del Ministero 
dello Guerra francese riassumiamo le se- 
guenti notizie. 

L’estensione presa da vari anni dalle 
industrie elettriche ha indotto il Ministero 
della Guerra a sviluppare l'istruzione elet- 
trotecnica nel reggimento ferrovieri : que- 
sto corpo potrà così esser messo in grado 
di adoperare e riparare in campagna i 
vari apparati produttori, trasformatori o 
trasmettitori della energia elettrica, Tale 
istruzione dovrà essere pure impartita alle 
altre truppe del genio ed ai battaglioni 
di artiglieria a piedi. Per quanto riguarda 
quest'ultima è da notare che già esistono 
alcuni organi d'istruzione per gli apparec- 
chi fotoelettrici. 

l'insegnamento elettrotecnico sta poi 
per ricevere una nuova estensione tanto 
alla divisione tecnica del genio a l'ontai- 
nebleau, quanto nel corso superiore te- 
cnico di artiglieria a Barges. l'inalmente 
un certo numero di ufficiali di artiglieria 
e del genio sono annualmente comandati 
in varie scuole di elettricità Si tratterebbe 
dunque ora solo di generalizzare le mi- 
sure già in vigore e di estenderle fino ai 
quadri subalterni e ad un certo numero 
di uomini di truppa. 

L'istruzione che il Ministero intende 
far impartire avrebbe lo scopo seguente: 
mettere in ogni corpo d'armata uno o più 
gruppi (o sezioni) in grado di riparare ed 
utilizzare in campagna gli apparecchi pro- 
duttori di energia elettrica. Questa istru- 
zione sarebbe data a coloro che presen- 
tano le attitudini necessarie, e ad una parte 
dei quadri e sarebbe impartita servendosi 
dei mezzi forniti dalla industria locale. 

Onde poter prendere le decisioni ne- 
cessarie, il Ministero ha invitato le auto- 
rità territoriali a trasmettergli una nota 
delle risorse che presenta la regione, un 
rapporto circa le trattative preliminari fatte 
coi direttori dei vari stabilimenti, il nome 
degli stabilimenti in cui l'istruzione po- 
trebbe esser fornita ed il numero degli 
uomini che vi potrebbero essere coman- 
dati. 

Allorchè il Ministero sarà in possesso 
di questi dati che gli dovranno essere 
trasmessi per il 15 ottobre, esso farà co- 
noscere gli stabilimenti ai quali dovranno 
essere destinati 1 gruppi da istruire e il 
modo col quale la istruzione dovrà essere 
impartita. 

Indipendentemente dall'esecuzione delle 
disposizioni suddette, il Ministero invita 
i comandanti di corpo d'armata ad utiliz- 
zare tutti i mezzi che sono a loro dispo- 
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sizione o a proporre i provvedimenti che 
giudicheranno utili per far dare fino da 
ora ad una parte dei quadri (ufficiali e 
sottufficiali) il complemento d'istruzione 
tecnica indispensabile al buon andamento 
dei casi pratici di cui la circolare prepara 
l'attuazione. 

La circolare ministeriale aggiunge che la 
istruzione in parola costituirà un insegna- 
mento professionale di grande valore, la 
cui importanza dovrà esser fatta notare, 
tanto agli individui destinati a riceverla, 
quanto ai capi degli stabilimenti scelti per 
impartirla. 

In genere questi stabilimenti, a causa 
del crescente sviluppo industriale, hanno 
continuamente bisogno di nuova mano 
d'opera intelligente, e non potranno che 
apprezzare i vantaggi che ad essi potranno 
venire in seguito, per il reclutamento del 
loro personale. A loro volta i militari così 
istruiti comprenderanno tutta l'utilità che 
potranno ritrarre più tardi, nella vita ci- 
vile, dall'insegnamento elettrotecnico spe- 
ciale che fu loro impartito. 


INDICATORE DI CORTO CIRCUITO ® 


Nella distribuzione della elettricità per 
trazione si dividono in genere i condut- 
tori, sia aerei che di altri sistemi, in 
sezioni isolate elettricamente le une dalle 
altre, ed alimentate mediante feeder se— 
parati dalla stazione generatrice o di- 
stributrice. Generalmente un polo di un 
circuito è collegato alla sbarra generatrice 
della stazione mediante un disgiuntore au- 
tomatico che ha l’ufficio di separare il fee- 
der dalla sorgente di elettricità allorchè 
la corrente che attraversa il feeder stesso 
superi il massimo valore tollerato. 

Гіпо ad ora il disgiuntore automatico, 
staccatosi in seguito ad un eccesso di cor- 
rente, veniva richiuso senza aver prima 
verificato le condizioni di funzionamento 
della rete. 

In caso di corto circuito, che può esser 
prodotto p. es. dalla caduta di un filo di 
trolley sopra una rotaia, il disgiuntore non 
può restar chiuso e il sorvegliante della 
stazione distributrice finisce per capire, 
dopo parecchi tentativi di chiusura del 
manubrio, che si è prodotta una avaria nel 
circuito di alimentazione. Egli aspetta al- 
lora di ricevere un avviso che gli annunzi 
la rimozione del corto circuito. 

Naturalmente tutto ciò porta con sè una 
grande perdita di tempo; e la stazione di- 
stributrice finisce per subire anche delle 
notevoli perdite di entrate, di più la chiu- 
sura ripetuta di un disgiuntore sopra un 
corto circuito è quasi sempre nociva alla 


generatrice ed al materiale del circuito di 
distribuzione. 

L'indicatore di corto circuito ha lo scopo 
di mostrare istantaneamente se il circuito 
si trova in condizioni favorevoli e tali da 
giustificare la richiusura immediata del 
disgiuntore o se lo scatto del disgiuntore 
è causato da corto circuito. 

Le condizioni a cui deve soddisfare un 
apparecchio di tal genere sono le seguenti : 

1° Deve dare una indicazione islanta- 
nea e conlinia di < sicurezza > O < peri- 
colo s: esso non deve perciò contenere 
alcuna resistenza variabile. 

2° Deve essere insensibile alle false 
manovre e deve poter applicarsi indistin- 
tamente a tutti i feeder di una stazione 
con la semplice chiusura di un interrut- 
tore di prove. 

3° Gli interruttori di prova debbono 
essere di piccole dimensioni e 1 fili di 
soccorso debbono essere poco numerosi e 
di piccola sezione. 

4° L'apparecchio completo deve es- 
sere di dimensioni molto piccole onde po- 
tersi collocare facilmente su qualsiasi qua- 
dro già in servizio. 

5° Il voltaggio massimo di prova ap- 
plicato al circuito di alimentazione deve 
essere abbastanza basso per evitare ogni 
possibilità di accensione delle lampade di 
illuminazione della vettura sulla linea ser- 
vita da questo circuito, 

Se ciò avvenisse i conduttori delle vet- 
ture avrebbero la falsa indicazione del ri- 
torno della corrente di alimentazione. 

Tutte queste condizioni sembra che sieno 
soddisfatte da un apparecchio già instal- 
lato dalle Società dei Trams di Marsiglia 
in tutte le sue stazioni distributrici. Tale 
apparecchio si compone di tre parti: 1° Un 
indicatore sotto forma di voltometro a de- 
viazione nei due sensi, per basso poten- 
ziale: 2° Una cassetta di resistenze com- 
binate in serie; 3° Un certo numero di 
interruttori bipolari di prova che deve 
essere eguale a quello dei circuiti di ali- 
mentazione che possano esser sottoposti 
alla prova stessa. 

Le indicazioni « sicurezza » e « pericolo », 
colorate la prima in verde e la seconda 
in rosso, si vedono benissimo sull’ indi- 
catore. 

Il principio su cui si fonda il funziona- 
mento dell'apparecchio è il seguente: Sup- 
pongasi, p. es., che un circuito di alimen- 
tazione venga a staccarsi dalle sbarre omni- 
bus per la rottura di un disgiuntore au- 
tomatico. Si chiude l'interruttore di prova 
corrispondente, e questa manovra ha per 
doppio effetto di mettere questo circuito 
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in uno dei lati d'un ponte di Wheatstone 
di cui gli alui lati b, c, e contengono delle 
resistenze pure invariabili. Se la resistenza 
del circuito in prova é p. es. superiore alla 
differenza e — d, (supposte eguali le resi- 
stenze dei lati de, situate dalla stessa parte 
del ponte) l'ago del galvanometro indica- 
tore devierà in un dato senso in modo 
da coprire l'indicazione «sicurezza » e si 
potrà essere così avvertiti della possibilità 
di ristabilire la corrente sulla linea. Se in- 
vece si è in presenza di un corto circuito, 
cioè se la diffrenza e — d è superiore alla 
resistenza ohmica del circuito in prova, 
l'ago del galvanometro devierà in senso 
opposto ed indicherà il « pericolo » di ri- 
stabilire la corrente fino a che persiste il 
corto circuito (dovuto p. es. ad un filo ca- 
duto a terra). 

Appena questo filo sarà messo a posto, 
l'apparecchio segnerà tosto «sicurezza ». 

La corrente di prova, limitata da una 
resistenza riduttrice a è d'altronde prele- 
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Induzione nei conduttori retti paralleli, 
per Won Orlich, (3). 


L'A. premette la definizione della di- 
stanza media geometrica. 

Sia P un punto (fig. 319) il quale dalle 
estremità del segmento AB =! possiede 


Fig. 319. 


le distanze a e b mentre la sua distanza 

da un punto X del segmento AB è x. 
La distanza media geometrica g del 

punto P dal segmento AB è definita da: 


b 


Пов е = | lgxdx . . . (1) 


а 
Se si portano come ordinate i logaritmi 
naturali delle ascisse si ha: 


i | 
f lg x d x = Superficie (A ВВ А”) 
Se si tira A” B" parallelo ad AB in 
maniera che superficie (A B D' A') — su- 
perficie (A B B" A”) è: 
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vata automaticamente, mediante la mano- 
уга d.ll'interruttore di prova tra le sbarre 
omnibus positiva e negativa, di modo che 
la manutenzione dell'apparecchio è nulla. 


SMS CL — LI ag LO n 


Sopra un problema di minimo che 
si è prosentato in elettrotecnica (D 


L'A. studia il problema di rendere un 
minimo la perdita per correnti Foucault 
alla periferia degli indotti delle macchine 
dinamo-elettriche corrispondentemente ad 
un flusso determinato uscente da ogni 
massa polare. Questo problema, posto dal 
Girault (2), ha un'estrema importanza a 
causa delle velocità tangenziali adottate 
attualmente nel caso, per esempio, delle 
turbine. 

L'A. dimostra che il minimo relativo, 
di cui si tratta, non è un minimo nel 
senso ampio della parola. 


Si può estendere il significato della di- 
stanza media geometrica a delle curve e 
superfici qualsiasi. 

Sieno per esempio F, e F, due super- 
fici piane qualsiasi (fig. 320) 

Sia d F, un elemento di superficie 
F, e dF, un elemento di superficie F. 
Rappresentiamo con z la distanza Р, Р,. 
La distanza media geometrica g,, delle 
due superfici è data dalla relazione : 


F,F,logg = Í fiogzdF,dF, (3) 
DL 

Così la distanza media geometrica о,, 

di una superficie, da ‘sè stessa è data da: 


Plogg,—f flogsdFaP . (3) 
"TF 


dove d F e d F' sono due elementi della 
stessa superficie e z la loro distanza. 


E E 
2 


Fig. 320. 


L'A. espone quindi i risultati del cal- 
colo della distanza media geometrica di 
alcune figure semplici. 

Per il calcolo del coefficiente di selfin- 
duzione di due lunghi conduttori paral- 


im serie con una resistenza fissa d di un GG = log v leli si ammette che la corrente sia unifor- 
valore determinato, e di intercalare il tutto Ра = р memente distribuita sulla sezione dei con- 
(i) Comunicazione fatta dall’Ing. U. CRUDELI nel recente Congresso dell'Ass. Elctt. Ital. — (2) Comptes Rendus, 18 mai 1908, p. :008. - Eclairage 


électrique, 13 juin 1908. — (3) Elektrotechnische Zeitschrift, 19 marzo 1908, fasc. 12. 
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duttori, ipotesi praticamente accessibile 
pei conduttori di rame alle basse fre- 
quenze. 

L'A. considera quindi due conduttori 
percorsi da una corrente d'intensità у di- 
sposti parallelamente e percorsi uno dalla 
corrente di andata e l'altro da quella di 
ritorno. Introducendo il concetto della di- 
stanza media geometrica trova che il coef- 
ficiente di selfinduzione per unità di lun- 
ghezza è: 

Di; 
L= 2 log Lul . . (11) 
Ф II 822 

Estendendo le stesse considerazioni alla 
induzione mutua di due coppie di condut- 
tori paralleli, rettilinei trova che la indu- 
zione della coppia di conduttori (13) sulla 
coppia (34) ha per coefficiente 


M = log 54 523 
813 224 
nella supposizione che le coppie dette 
comprendano un conduttore di andata ed 
uno di ritorno. 

Dalla formola generale (10) e dall'espres- 
sione della dissonanza media geometrica 
si puó dedurre la formola per la selfin- 
duzione di alcuni semplici sistemi di con- 
duttori. Ne diamo qualche esempio: 

1? Cavi concentrici. Esternamente con- 
duttore ad anello terminato coi raggi 
r, > r,; internamente conduttore circo- 
lare con raggio r;. 


Si ha: 
log g,, = log r, — (r 2 = T log I d 
I 2 
4 I 3r, ri 
4 trita 
I 
log g,,— log r, — ra 
_ ri logr,—r;logr, т 
log E1a — rj i a 2 
Conseguentemente : 
La “da. O r È 
L = 2 log n + 2 Сз" 
", n 
-log r, r — r,° 


Con frequenze molto alte si può am- 
mettere che la corrente scorra tutta alla 
superficie dei conduttori. Si ha in questo 
caso: 

r, 
r; 


L = 2 log 


2° Selfinduzione di un conduttore dop- 
pio (andata e ritorno). Distanza degli assi 
dei fili d, raggio dei fili r. Si ha: 


d I 
L=4(47+7) 
Con molto alte frequenze: 
d 


3° Selfinduzione di un cavo costituito 
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da un filo di ragio r con un avvolgimento 
di raggio R come conduttore di ritorno. 
Si ha: 


L=a (log Š +1) 


4° Due settori uguali di 120° di an- 
golo, separati da una striscia di larghezza a: 


1,0093 r + a 
0,4637 r 


L=4log 


Consideriamo ora un sistema di con- 
duttori trifase. L'induzione della coppia 13 
di conduttori sulla coppia 23 può essere 
rappresentata secondo l'equazione (11) da: 


_813 £5 
812 $33 

Ora trovando le espressioni L,; La; Li, 
si ha: 


Mia = 2 log 


1 
Mii — (Lu + L; — Lia) . (12) 


Pei sistemi polifasi di n conduttori i 
cui valori istantanei delle correnti sono 
ta Si ha: 


141,41... 4 0 0. . (13) 


Così per un sistema di quattro condut- 
tori si avrà: 


ti 1, е » ° è. 


LL = — 1 —t,— ñ, 
vale a dire che il conduttore 4 può es- 
sere considerato come quello di comune 
ritorno dei conduttori т, 2 e з. Abbiamo 
così scomposto il sistema nelle tre cop- 
pie di conduttori: (14) (24) (34). - 

La caduta di tensione nel circuito 14 
dipende dalla selfinduzione di (14) e dal- 
l'induzione mutua di (24) e (34) su (14), 
vale a dire: 


d i, d t, 
Enc Lu Dx + Mua "di + 
di 
+ Mua E 


PES di | И 
Se si indica de con е si tienconto della 
equazione (12), si ha: 


Eu = Lai! +1-(Lu+Ly—Lu)i/+ 
I " 
E MUSS (Lud Ea ea) 13 

e tenendo conto della (13): 
І - i si 

Eu=—- 7 (Lit + Lt; + Ly) + 
I a ty T 

+ (Lui + Lui + Lai) (14) 


equazione che ci dà la caduta di tensione 
in funzione di quantità facilmente deter- 
minabili. 


C. L. 


(1) La Lumiere Electrique, Tome Ш (2* série) n. 37, 12 septembre 1908. 


La frequenza delle correnti telefoniche. 


Il signor M. Devaux-Charbonnel, noto 
studioso dei più importanti problemi che 
riguardano la telegrafia e telefonia, ha 
eseguito delle importantissime ricerche 
sulla frequenza delle correnti telefoniche, 
che egli ha descritto in un secente arti- 
colo pubblicato sulla rivista La Lumière 
Electrique (1). 

Con tali ricerche l'autore si era pre- 
fisso principalmente di mettere in rilievo il 
carattere di periodicità della voce umana 
e di ricercarne i suoni fondamentali e le 
armoniche che la compongono. 

Egli ha cominciato con lo studio delle 
vocali, che evidentemente hanno la mas- 
sima importanza, poichè le consonanti non 
servono che a modificare il principio e la 
fine della vocale, per formare una sillaba 
completa. Dopo aver richiamato le pre- 
cedenti ricerche e particolarmente quelle 
d'Helmholtz e d'Hermann, l'autore ha di- 
mostrato come lo studio diretto della cor- 
rente telefonica per mezzo di un oscillo- 
grafo, permette di raggiungere facilmente 
lo scopo proposto, poiché gli esperimenti 
eseguiti dimostrano che gli oscillogrammi 
non accusano affatto vibrazioni parassite, 
derivanti dalla membrana del microfono 
adoperato. 

Analizzando gli oscillogrammi ottenuti 
per mezzo di oscillografo Dlondel, e scom- 
ponendo le curve nelle loro armoniche 
principali, il Devaux-Charbonnel ha po- 
tuto dedurre delle conclusioni assai inte- 
ressanti. 

5611 ha dimostrato che nelle vocali il 
suono fondamentale é meno intenso delle 
armoniche, e che ciascuna vocale é ca- 
ratterizzata dalla presenza di una nota 
speciale, la quale peró é una armonica 
del suono fondamentale e non una nota 
deierminata dalla gamma, come asseri 
l'Helmholtz. 

Dopo aver esaminato il caso generale 
della parola, l'autore conclude che la voce 
umana é formata da una successione di 
fenomeni vibratorii, la cui maggior parte 
è regolarmente periodica. Lo studio della 
propagazione delle correnti telefoniche 
rientra dunque nella teoria generale delle 
correnti alternate. 

Però le correnti telefoniche sono com- 
poste di correnti alternate di frequenze 
assai diverse, perchè il suono fondamen- 
tale della voce è sempre accompagnato 
dalle armoniche fino alla tredicesima. 

Ora, l'impedenza della linea e degli ap- 
parecchi varia enormemente col valore 
della frequenza. Inoltre la corrente, pro— 
pagandosi sulla linea, subisce un'attenua- 
zione che è pure funzione della frequenza. 
L'autore ha quindi cercato di determinare 


sperimentalmente se, per lo studio dei 
problemi telefonici, sia proprio indispen- 
sabile fare uno studio particolare per 
ogni frequenza, per rendersi conto del 
funzionamento di un dato sistema od ap- 
parecchio. 

I suoi esperimenti hanno dimostrato 
che fortunatamente non tutte le armoniche 
hanno la stessa importanza dal punto di 
vista della intelligibilità della parola, e 
che è indispensabile soltanto la presenza 
di un piccolo numero di esse. 

Ed ecco come il Devaux-Charbonnel è 
potuto venire ad una simile conclusione. 

Con un microfono ordinario applicato 
sopra una linea breve, egli ha osservato 
che, inserendo una resistenza di 100.000 
ohm, la corrente subiva un tale indebo- 
limento da rendere quasi impossibile la 
conversazione. 

Da ciò l'autore conclude che sopra una 
linea di tale natura le armoniche, che in. 
contrano una impedenza di 100.000 ohm, 
sono praticamente annullate. 

L'esperienza dimostra che se si inter- 
cala una selfinduzione di s henry, la 
voce è molto smorzata, ma tuttavia è 
sempre intelligibile. In questo caso, per 
la conclusione precedentemente fatta, tutte 
le pulsazioni w per le quali si ha 

5 w > 100.000 
cioè le frequenze superiori a 3000, saranno 
soppresse. 

Aumentando gradualmente la self fino 
a 14 henry, la voce diviene sempre più 
grave e finisce per perdere la sua intel- 
ligibilità. 

La frequenza soppressa con 14 henry 
è di 1,200. 

Il Devaux-Charbonnel conclude quindi 
che le frequenze elevate non sono indi- 
spensabili; ma che, per la comprensibi- 
lità della parola, è invece necessaria la 
presenza di quelle vicine a 1,200. 

Per determinare l’influenza delle armo- 
niche basse, l'autore intercaló un conden- 
satore di cui diminuiva gradualmente la 
capacità. 

L'impedenza corrispondente é data da 

| I 
Cw 
e quindi è maggiore per le frequenze più 
basse. 

ll Devaux-Charbonnel trovò in questo 
secondo caso che la parola era ancora in- 
telligibile pur sopprimendo il suono fon- 
damentale e le frequenze inferiori ad 800. 

Egli conclude quindi che le frequenze 
realmente indispensabili sono quelle com- 
prese tra 800 e 1200, e che la frequenza 
media di 1000 sembra la più adatta per 
lo studio dei problemi pratici della tele- 
fonia, come, per esempio, il confronto di 
due apparecchi diversi dal punto di vista 
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della loro impedenza, o di due linee di 
natura diversa dal punto di vista della 
loro attenuazione. 

Questa considerazione di una frequenza 
unica, convenientemente scelta, é utilis- 
sima per la risoluzione d'un gran numero 
di problemi. 

Tuttavia l'autore riconosce che la tele- 
fonia non è perfetta, se non quando la 
parola è trasmessa col suo timbro e con 
tutte le sue modulazioni, Per conseguenza 
ritiene necessario, dopo aver trattato un 
problema prendendo per base la sola fre- 
quenza tipo, di verificare se le armoniche 
inferiori non diano dei risultati troppo 
diversi da quelli che corrispondono alla 
frequenza tipo. 

In questo senso la considerazione delle 
frequenze 200 e 2600, che corrispondono 
rispettivamente al suono fondamentale 
medio ed alla tredicesima armonica della 
voce umana, potrà fornire dei dati pre- 
ziosi per determinare il valore del dispo- 
sitivo in esame. 


A. C. 


Ricerche sulla induzione mutua dei cavi 
telegrafici. 


Il Signor E. F. Petrisch, ingegnere dei 
telegrafì austriaci, ha seguito recentemente 
nelle officine della Ditta Felten e Guil- 
leaume-Lameyerwerke di Vienna, degli in- 
teressanti esperimenti per constatare i van- 
taggi che offrono i nuovi cavi ricoperti 
di nastro di stagnola, di fronte a quelli 
ordinari (1). 

I cavi esperimentati erano costituiti da 
conduttori isolati, ciascuno dei quali era 
rivestito da un involucro di stagnola; 
inoltre, l'insieme dei tre conduttori cen- 
trali era circondato da un involucro cir- 
colare analogo, attorno al quale erano di- 
sposti gli altri nove conduttori. L'insieme, 
così formato, era ricoperto nuovamente 
di stagnola, poi da uno strato di sostanza 
isolante, e quindi di una protezione di 
piombo. 

Come è noto, la copertura di stagnola, 
già adoperata per alcuni cavi telefonici, 
ha per effetto di formare uno schermo di 
fronte ai flussi variabili, e per conseguenza 
permette di diminuire l'induzione mutua 
tra due conduttori. 

Nelle sue esperienze il Petrisch si è 
servito di un oscillografo Duddell ed ha 
fatto uso tanto di correnti alternate indu- 
striali, quanto di correnti analoghe a quelle 
che si inviano con l'apparato telegrafico 
Hughes. 

In entrambi i casi gli oscillogrammi ese- 
шїї hanno dimostrato che, mentre con i 
cavi ordinarì l'induzione mutua tra due 
conduttori appartenenti ad un medesimo 
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cavo è molto sensibile ed assai dannosa, 
con i cavi muniti di avvolgimento di sta- 
gnola tale induzione è invece completa- 
mente trascurabile. 


A. C. 


Presa di terra economica, per 1 Dottor 
R. Haas (2). | 


Il metodo semplicissimo, proposto dal- 
ГА., potrà rendere dei servigi in molti casi. 
Alcune volte per certe circostanze locali 
si incontrano delle difficoltà nello stabilire 
delle buone prese di terra per parafulmini 
O per impianti. 

L'A., misurando la resistenza a terra di 
una placca metallica immersa in un fiume, 
per mezzo della corrente alternata, ha tro- 
vato delle resistenze che variano da 4 a 
25 ohm. Esaminando le cose più da vi- 
cino l'Hass si accorse che il cavo in ra- 
me nudo che univa la placca al punto di 
misura, veniva tratto tratto a battere con- 
tro la rete in filo di ferro che circondava 
un piccolo giardino. 

Eseguendo in seguito altre misure egli 
comprese che il reticolato metallico, stante 
la sua estesa superfice e il contatto intimo 
con la terra umida, costituisce una eccel- 
lente presa di terra. 

Siccome nella maggior parte delle sta- 
zioni centrali si trovano e si possono creare 
dei piccoli giardini, circondati da retico- 
lati, questi facilmente possono dare delle 
buone prese di terra. Resta a determinare 
come osserva l'A. se il gelo possa fare 
aumentare questa resistenza. Adogni modo 
il sistema si può facilmente applicare nei 
paesi di clima temperato. 


L'arco a corrente continua e l'arco a cor- 
rente alternata. 


In una seduta recente della Società In- 
ternazionale degli elettricisti francesi, il 
Lauriol pose la questione se gli archi a 
corrente alternata sono più dannosi al- 
l'occhio dei medesimi archi a corrente con- 
tinua. П Devaux, avendo studiato un pro- 
blema analogo a proposito dei cinemato- 
grafi, ha esposto i risultati delle sue os- 
servazioni, che noi crediamo interessante 
riassumere. 

E' noto che nelle proiezioni cinemato- 
grafiche si cerca ogni mezzo per soppri- 
mere il tremolio che riesce sgradevolis- 
simo all’occhio. Negli apparecchi primi- 
tivi il fascio luminoso veniva soppresso du- 
rante '/;, di secondo, tempo richiesto per 
il cambiamento d'immagine. Si comprende 
facilmente che se siriesce a diminuire la 
durata di questa soppressione fino a ren- 
derla inferiore ad '/,, di secondo, che è 
il limite di durata richiesto per impres- 


(1) V. Elekirotechnik und Maschinenbau 10 e 17 maggio 1908. — (2) Elekirolech. Zeitsch., n. 20. 1908. 
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sionare la retina, si migliorerà notevol- 
mente il funzionamento dell'apparecchio 
cinematografico. 

Aumentando le frequenza delle soppres- 
sioni di luce il Devaux ha potuto infatti 
migliorare moltissimo le proiezioni; a par- 
tire dalla frequenza зо, l'occhio non è 
quasi più influenzato ed alla frequenza 45 
esso non si accorge più delle vibrazioni 
di luce. Ne risulta che con archia corr. 
alt., funzionanti a frequenze superiori a 
45 periodi al secondo, l'occhio non sarà 
più affaticato di quel che lo sia coi me- 
desimi archi a corrente continua. 
СО 

E LEGALI $ 


Decorrenza degli interessi sulle som- 
me indebitamente percette per imposta 
di ricchezza mobile. — La Corte di cas- 
sazione di Roma ha emesso in data 16 marzo 
1908, una importante sentenza riguardante la 
decorrenza degli interessi dovuti dalla Finanza 
sulle somme indebitamente percette per imposta 
di ricchezza mobile. 

Su tale questione si era pronunciata la Corte 
d'appello di Perugia in causa mossa dall’ inge- 
gnere Trewhella, il quale avendo ottenuto la 
restituzione di somme indebitamente pagate per 
l'imposta suddetta, reclamava dall'amministra- 
zione finanziaria gii interessi su tali somme. 

La Corte di Perugia, dopo aver proclamato 
la massima che la materia tributaria è regclata 
da un ius singolare in forza del quale la finanza 
è vincolata dalle decisioni delle Commissioni 
amministrative a tener ferma l’inscrizione sul 
ruolo del cespite relativo alla imposta contro- 
versa fino a che una sentenza definitiva non le 
sciolga da quel vincolo, e che non può ammet- 
tersi l'ipotesi che la finanza sia in colpa o in 
dolo e quindi non possa mai dirsi costituita in 
mora pel solo fatto della domanda giudiziale, 
aveva però dichiarato che per la decorrenza degli 
interessi non occorresse attendere il passaggio 
in cosa giudicata della sentenza definitiva rico- 
gnitiva del debito, ma fosse sufficiente all'uopo 
la sola notificazione che la finanza viene a co- 
noscere il proprio obbligo a restituire l'inde- 
bito e il diritto del ccntribuente a pretenderlo, 

In seguito a ricorso della Finanza, la Corte 
di Cassazione di Roma ritenne erronca questa 
illazione. 

« Imperocché — ebbe ad osservare — se è 
vero che, in virtü del ius singolare che governa 
la materia tributaria, la finanza deve tenere 
ferme le iscrizioni nei ruoli delle imposte fino 
a quando l'autorità giudiziaria riconosca il suo 
obbligo di restituire le tasse che avesse indebi- 
tamente percette; se è vero che fino a quel 
giorno permangono gli eje'ti delle decisioni 
delle Commissioni amministrative che hanno 
legittimato l’operato degli agerti delle imposte 
e permane conseguentemente la presunzione di 
legittimità di codesto operato; se è vero tutto 
ciò, deve però ricunoscersi che per norma ge- 
nerale del diritto giudiziario tale presunzione di 
legittimità non viene meno se non quando la 
sentenza che la escluse abbia tutti i requisiti 
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dalle leggi richiesti per essere obbligatoria ed 
efficace, Non basta, adunque, che sia interve- 
nuta la sentenza del magistrato a statuire sul 
diritto dedotto in contestazione, ma occorre che 
tale pronunzia sia divenuta eseguibile, non sia 
piü soggetta a gravame, in altre parole che sia 
passata in giudicato; perocchè, se cosi non fosse, 
potrebbe verificarsi che la sentenza del magi- 
strato venisse riformata in grado d'appello, op- 
pure annullata in sede di cassazione, e tornasse 
a rivivere la inscrizione a ruolo e la presunzione 
della sua legittimità desunta dalle decisioni delle 
Commissioni amministrative ». 

Perciò la Cassazione ritenne che la tesi for- 
mulata dalla Corte di Perugia non raggiungesse 
il fine ripromesso, perchè dalla notificazione della 
sentenza definitiva non sorge la conseguenza che 
il contribuente abbia senz'altro il diritto di ria- 
vere la somma da lui indebitamente pagata e la 
finanza l'obbligo corrispondente di pagarla; tale 
conseguenza non si ottiene se non quando la 
sentenza definitiva non sia più soggetta a gra- 
vame, sia irretrattabile, il che si verifica soltanto 
quarido essa sia passata in cosa giudicata. 

Richiamandosi poi al regolamento sull'impo- 
sta pei redditi di ricchezza mobile ed al rego- 
lamento sulla riscossione delle imposte dirette 
la Cassazione rileva che da essi si palesa chia- 
ramente che il solo momento in cui sorge l'o:- 
bligo nella finanza del rimborso dell'indebito e 
quindi del pagamento degli interessi è quello del 
passaggio in giudicato della sentenza ricognitiva 
del debito, poiché il p:imo dei detti regolamenti 
parla esplicitamente, all'art. 118, di sentenza pas- 
sala în giudicato, e l'altro, all'art. 9%,di sentenza 
definitiva, locuzioni che si equivalgono, peroc- 
ché una sentenza dell'autorità giudiziaria non 
si puó considerare definitiva sino a quando non 
sia passata in giudicato, 

L'ing. Trewhella obbiettava che questi arti- 
coli di regolamento erano incostituzionali ed 
inefficaci a vincolare le parti perché contenenti 
norme che non sono nella legge. Ma a questo 
proposito la Corte Suprema osservò che il Par- 
lamento ebbe a concedere la più ampia delega 
al Governo per provvedere con appositi regola- 
menti a tutto quanto occorresse per coordinare 
le disposizioni e le norme relative alle imposte 
dirette. 

« Ora — soggiunse — quando la delegazione 
è concepita, come nella specie, in tali termini 
da domandare al Coverno il рій ampio mandato 
di coordinare e di regolare le varie disposizioni 
legislative, costituisce una vera e propria delega 
del potere legislativo; nè puo’ sostenersi che lo 
stabilire la decorrenza del giorno nel quale deve 
farsi luogo in favore del contribuente al rim- 
borso delle somme indebitamente percette dal 
fisco sia un provvedimento che esorbiti dal man- 
dato concesso dal Parlamento, giacchè quando 
si abbia presente lo speciale congegno della pro- 
cedura di accertamento suindicato, la quale è 
identica per l'imposta di ricchezza mobile, come 
per quella sui fabbricati, ne consegue essere lo- 
gico e giuridico che non si.lasci indeterminata 
tale decorrenza, ma sia regolata in modo pre- 
сіѕ2, esatto, al tempo stesso uniforme per le due 
imposte, per le quali sono identiche le proce- 
dure di accertamento, di inscrizione a ruolo, di 
riscossione del tributo ». 

Con la scorta delle suesposte considerazioni, 
la Corte di Cassazione di Roma, accogliendo il 


ricorso della finanza, confermò che sulle somme 
indebitamente percette per imposta di ricchezza 
mobile, lo Stato é tenuto a corrispondere gli in- 
teressi dal giorno in cui la sentenza che ne or- 
dina il rimborso è passata in giudicato. 

A. M. 
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INFORMAZIONI 


TRAMVIE EXTRAURBANE. 


Sono già pervenute al Ministero dei la. 
vori pubblici circa trenta domande di sov- 
venzione per tramvie extraurbane, e ciò 
in seguito alla legge 12 luglio 1908. 


— kK -— _ 
Promio per la costruzione di uno sta- 
bilimento industriale. 


Il comune di Tronzano Vercellese (No- 
vara) ha fissato un premio di 30,000 lire 
a chi voglia costruire sul luogo uno sta- 
bilimento industriale della potenzialità di 
300 operai. Tronzano conta 4500 abitanti, 
di cui tre quarti appartenenti alla classe 
lavoratrice. [ canali demaniali del luogo 
possono fornire la forza idraulica per qua- 
lunque impianto. 

Crisi nell'industria delle maochine In Germania. 


La situazione dell'industria delle mac- 
chine in Germania non é soddisfacente: la 
depressione generale ha avuto per effetto 
la riduzione delle ordinazioni. L'industria 
é colpita non solo dal prezzo elevato delle 
materie prime, ma anche dall'aumento dei 
salari e delle spese generali. | prezzi di 
vendita coprono ora appena le spese di 
produzione. La vendita all'estero non è 
nemmeno essa rinumeratrice; per ora non 
si prevede nessun miglioramento circa la 
cattiva situazione attuale. 


ma — «У 
MACCHINE ELETTRICHE IN TURCHIA. 


Il Governo Ottomano comunica che è 
stata soppressa l'interdizione che vigeva 
finora circa l'importazione nell'Impero di 
materiale tipografico, macchine ed appa- 
recchi elettrici e telefonici. Questi oggetti 
non saranno in avvenire sottoposti ad al- 
cuna visita e saranno ammessi tutti alla 
importazione, dopo compiute le formalità 
doganali. I diritti d'entrata sono dell'ii: 
per cento circa ad valorem. 


— № __ 


Influenza della elettricità 
sulla vegetazione. 


Sir Oliver Lodge. recentemente, in 
unione coi signori J. E. Newman e R. 
Bomford, ha eseguito delle esperienze che 
potrebbero presentare un vero interesse 
per l'avvenire dell'agricoltura. 


Questi scienziati inglesi si sono propo- 
sti di studiare l'influenza delle scariche 
elettriche sulla vegetazione; gli apparec- 


chi adottati nel corso di tali esperienze, 


eseguite sopra una estensione di circa 79 
are, erano semplici e poco costosi: una 
dinamo, azionata da un motore ad essenza 
di 2 HP, un rocchetto d'induzione e un 
raddrizzatore speciale, brevettato da Sir 
O. Lodge. 

Numerosi fili, disposti a breve distanza 
dal terreno sul quale è stata fatta la pian- 
tagione da studiare, ricevevano una cor- 
rente positiva alla tensione di 100,000 
volt, mentre la corrente negativa passava 
direttamente al suolo. La carica sfuggiva 
dai fili crepitando, e durante la notte delle 
luci apparivano intorno ai conduttori. 

I risultati ottenuti furono molto supe- 
riori a quelli delle esperienze del genere, 
fino ad ora tentate; per il grano canadese 
si è avuto un aumento di produzione del 
40 per cento, per il grano inglese del 30 
per cento e per le fragole del 35 per cento. 


€t 


A PROPOSITO DELLE LAMPADE “ OSRAM ,, 


Milano, 7 novembre 1908. 
Chia.mo Signor Prof. Angelo Banti, 


Ho letto l'articolo Lampade ad incande- 
scenza a filamenti metallici, nel n. 19 del 
1° ottobre del suo pregiato giornale, ed 
ho constatato un’inesattezza che mi per- 
metto segnalarle. 

L'Autore dell'articolo in parola men- 
ziona la lampada Osram fabbricata dalla 
Società Auer di Berlino e dice inesatta- 
mente che il metallo costituente il fila- 
mento è l'osmio, dice inoltre che la lam- 
pada Osram non si presta per alte ten- 
sioni. 

Evidentemente l'Autore ha fatto confu- 
sione. La Società Auer di Berlino (Deut- 
sche Gasglühlicht A. G.) già 6 anni fa, 
su proposta dell'Auer, iniziò le fabbrica. 
zione delle lampade con filamento di osmio 
puro col consumo di 1,5 w. per candela. 

Tali lampade trovarono abbastanza fa- 
vore, ma avevano però l'inconveniente di 
non prestarsi per alte tensioni; difatti si 
potevano spingere fino a 50-55 v. al mas- 
simo. 

In causa di ciò la stessa Fabbrica stu- 
diò una lega o meglio un miscuglio di 
osmio, e mise in commercio fino dal 1906 
sotto il nome ormai notissimo di Osram, 
le lampade con un tal filamento. 

Esse vengono ora fabbricate corrente- 
mente fino a 250 V. e per una intensità 
di fino a 400 candele. 

Ho creduto opportuno di rettificare la 
inesattezza in cui era incorso l'articolista 
confondendo le lampade Osmio colle lam- 
pade Osram, tanto più che essa poteva 
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danneggiare la lampada Osram che non 
lo merita. 
Nel mentre La prego di pubblicare que- 


sta mia, distintamente La saluto. 
Ing. A. C. Piva. 


IALIA ED ESTERO 


La nuova centrale idroelettrica di 
capo Volturno. — L'ing. G. Astuni ha pre- 
Sentato un progetto per una nuova officina idro- 
elettrica che dovrcbbe sorgere presso il capo Vol- 
turno, a 96 chilometri da Napoli eche sarebbe 
destinata all'alimentazione di questa città. 

Le tre ditte produttrici di elettricità attual- 
mente esistenti a Napoli distribuiscono circa 20 
mila HP al prezzo di 10 cent. il cav.-ora. Il 
nuovo impianto del capo Volturno permetterebbe 
di vendere la corrente al prezzo di 3 cent. a 
cav.-ora: questa sarebbe l'officina più importante 
nel raggio di 100 chilometri intorno a Napoli. 
Essa dovrebbe sorgere in un punto in cui il 
fiume forma un gomito eccentuato; con opere 
idrauliche convenienti (canale di carico, serba- 
toio, condotta forzata di 1200 metri), si potrebbe 
utilizzare una cascata di 210 metri da cui si 
ricaverebbero 16000 HP, Per questa centrale si 
sarebbero previsti 2 gruppi eccitatori, da 300 HP, 
7 turbo-alternatori, ciascuno della potenza di 
2000 KW, alla velocità angolare di 375 giri al 
minuto; gli alternatori trifasi produrranno la 
corrente alla tensione di 2000 volt a 500 pe- 
riodi. Questa corrente dopo essere stata elevata 
a 45,000 volt mediante trasformatori, sarà tra- 
sportata a Napoli su due linee posate su pali di 
acciaio e composte di fili della sezione di 55 
mmq. Alla sottostazione di Napoli la corrente 
sarà di nuovo abbassata a 6000 ed a 150 volt. 

L’ing. Astuni ha così preventivato le spese di 
primo impianto: 

Lavori idraulici, comprese le tur- 

Dice va uU Qe дё! ea suh 3,9C0,000 

Macchine elettriche con le due 
linee di trasporto e la sottosta- 
zione principale . . . , , , 


» 4,000,00C 


Totale L. 7.900,000 

Tutto calcolato, l'impianto di un HP verrebbe 
a costare L. 674. 

Tramvia elettrica Chiasso-Capolago 
— Il gran Consiglio del Canton Ticino ha vo- 
tato una sovvenzione di L. 230,000 per la co- 
struzione della tramvia elettrica Chiasso- Balerna- 
Mendrisio- Capolago-Riva S. Vitale. La costru- 
zione della linea si ritienc ormai assicurata. 

Officina elettrica alle miniere del 
Valdarno. — La Società delle miniere del 
Valdarno, con sede in Firenze, impianterà una 
officina centrale di elettricità, utilizzando il com- 
bustibile di sua estrazione. Questa centrale pro- 


` durrà corrente а 53,000 volt, che sarà traspor- 


tata nelle diverse città della Toscana e sarà im- 
piegata specialmente per il servizio d'illumina- 
zione. 


Il giubileo del primo cavo transa- 
tlantico. — Recentemente è stato festeggiato 
il giubileo del cavo transatlantico tra la baia di 
Doulas (Irlanda) e quella della Trinità (Terra 
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Nuova); esso mise in comunicazione l'antico 
€ il nuovo mondo il 5 agosto 1858. Il primo 
dispaccio fu inviato da Terranuova: esso an- 
nunziava agli iagegneri inglesi che i loro con- 
fratelli di America ricevevano delle forti scosse. 

Dall’Inghilterra allora fu risposto, < Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli 
uomini di buona volontà ». Si scambiarono poi 
i messaggi ufficiali ; quello della regina Vittoria, 
di una cinquantina di parole, esprimeva l'augurio 
che il cavo dovesse essere un nuovo legame 
tra le due nazioni amiche; quello del presi- 
dente Ruchanan, di 9o parole, richiese 67 mi- 
nuti per la trasmissione. Da qui si comprende 
come la telegrafia sottomarina abbia fatto dei 
progressi da mezzo secolo a questa parte ; oltre 
la parte pratica è progredita anche quella teo- 
rica, specialmente per l'invio della corrente. AI 
momento in cui si ebbe il primo scambio di te- 
legrammi, gli ingegneri americani erano stati sor- 
presi dalla violenza delle scosse; siccome molti 
scienziati avevano predetto che la corrente elet- 
trica non arriverebbe a passare il mare, o che 
per lo meno essa arriverebbe cosi indebolita da 
non esser capace di far agire gli apparecchi, si 
cominciarono ad adoperare delle correnti troppo 
forti che produssero delle esplosioni bruciarono 
i fili e distrussero la materia isolante. Cosi dopo 
tre mesi di servizio e 732 messaggi inviati da- 
ambo le parti, il cavo rimase guasto: l'ultima 
parola trasmessa era stata però di buon augurio 
perchè, diceva Forward, Avanti! 

Nel 1857 era stato perduto un primo cavo, 
rottosi durante la prova e caduto in mare; nel 
1859 bisognò fare la spesa per un terzo cavo che 
finalmente il 21 luglio 1866 ristabili le comu- 
nicazioni, rimaste interrotte per sette anni. 

La fotocinematografia. — Non si può 
cinematografare l’artista mentre il suo canto 
viene raccolto nel fonografo: infatti con gli ap- 
parati attuali, è necessario cantare molto vicino 
all'imbuto, così che la parte cinematografica, ri- 
presa in questo modo, riuscirebbe di nessun in- 
teresse. Per facilitare la cosa si opera nel modo 
seguente: prima l'artista canta e la sua parola 
vien raccolta dal forografo; poi, mentre il fo- 
nografo ripete, l'artista fa una mimica conve- 
niente che vien raccolta dall'apparato cinema- 
tografico. 

Durante la rappresentazione i due apparati 
dov anno funzionare in modo sincrono; il fono- 
grafo si trova vicino allo scenario e il cinema- 
tografo nella parte opposta della sala, in una 
cabina speciale. 

Ma il meccanismo che fa ruotare il disco del 
fonografo genera contemporaneamente una cor- 
corrente trifase azionante un motore sincrono 
che comanda il cinematografo. Vi sono anche 
alcune disposizioni ausiliari per rimettere in con- 
cordanza le immagini e i suoni, nel caso in 
cui il sincronismo fosse alterato. 

Un apparato di tal genere è stato immagi- 
nato dal capitano Conade: il sistema, molto 
perfezionato, potrà avere anche altre applica- 
zioni. - 

Visione a distanza. — A Wakefield, Mas- 
sachausset Dana Duelley ha ideato un'appa- 
recchio combinato per visione diretta a grande 
distanza. 

La portata dell'apparecchio non ё molto соп. 
siderevole stante l’assorbimento di luce prodotta 
dagli specchi riflettenti che costituiscono l'ap- 
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parecchio. Tuttavia sembra che due persone che 
telefonino fra loro in una stessa città, possono 
anche contemporaneamente vedersi. 

Gli apparecchi individuali della visione sareb- 
bero combinati fra loro in sistemi collettivi, ana- 


logamente a quanto si fa cogli apparati tele- 
fonici. 
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Facoltà di esercitare una industria 
allo stesso nome di altri che esercita 
l’industria medesima, quando il nome 
sia anche quello patronimico del se- 
condo esercente. — La Corte d'appello di 
Casale, con sua sentenza del 27 febbraio 1908, 
ebbe a pronunciarsi sopra una interessante qui. 
stione in materia di proprietà industriale. Si trat- 
tava di decidere se, quando una industria sia 
esercitata da molti anni da un individuo che 
abbia acquistato fama mondiale cosicché il suo 
nome serva comunemente a contradistinguere 
l'articolo da esso fabbricato, possa altro indi- 
viduo che abbia lo stesso cognome esercitare col 
proprio nome la medesima industria. 

La Corte, confermando il giudizio preceden- 
temente emesso dal Tribunale, ritenne che il 
diritto al proprio nome importi per conseguenza 
la facoltà di valersene in tutte le applicazioni 
dell’attività personale, osservando quanto segue: 

« Il diritto inerente ad ogni individuo di as- 
sumere e di portare il nome appartenente alla 
famiglia sua importa per necessaria e logica 
conseguenza la facoltà di valersi del nome stesso 
in tutte le applicazioni della sua attività perso- 
nale, in tutti i rapporti che hanno origine dalla 
vita collettiva e sociale, e cosi il nome patro- 
nimico puó essere assunto a denominazione di 
una azienda commerciale ed acquistare in sif- 
fatta ipotesi un valore speciale in ragione di- 
retta della rinomanza che nel mondo commer- 
ciale l'azienda medesima abbia saputo conqui- 
starsi. Questa libera disposizione del proprio 
nome nelle piü disvarianti manifestazioni della 
attività umana, non escluso quello speciale or- 
dine di rapporti che sono creati dalla vita in- 
dustriale o commerciale, deve peró trovare la 
naturale sua limitazione nella tangibilità del di- 
ritto altrui, e se speciali contingenze di fatto 
possono determinare il pericolo che la facoltà 
illimitata di usare liberamente il proprio nome 
costituisca e rappresenti la lesione di un diritto 
da altri legittimamente acquistato, conviene che 
quella facoltà sia mantenuta e ristretta in quei 
più giusti confini che valgono a contemperare i 
diritti dell’individuo colle esigenze della vita 
collettiva ». 

La Corte rileva poi che la omonimia può 
rappresentare un caso tipico della possibile usur- 
pazione del diritto altrui in rapporto al nome 
commerciale considerato come vera e propria 
` attività patrimoniale ed offre all'abile sfruttatore 
un'arma potente per assicurare alla mediocrità 
dei suoì prodotti il favore che senza la confu- 


sione e l'equivoco non avrebbero potuto con- 
seguire. 


L' ELETTRICISTA 


« Nessun dubbio adunqne - soggiunge la re- 
lativa sentenza - che alla libertà dell’uso del 
proprio nome patronimico anche ai fini com- 
merciali, devono costituire naturali ostacoli le 
possibili lesioni del diritto altrui, e così nella 
ipotesi di omonimia, mentre non potrebbe in- 
terdirsi a taluno l’esercizio di una determinata 
industria solo perchè l’industria medesima sia 
già da altri aventi identità di cognome eserci- 
tata, la tutela che la legge assicura a tutti i di- 
ritti legittimamente acquistati imporrà neces- 
sariamente l’uso di tutti quei mezzi che valgono 
ad impedire l’indebita appropriazione di ciò che 
ad altri appartiene e lo sfruttamento di quella 
rinomanza che come risultato dell’opera feconda 
e multiforme delle energie individuali e collet- 
tive rientra nella orbita di quelle attività pa- 
trimoniali che la legge tutela e difende dalle 
illecite usurpazioni. Quindi nessun monopolio, 
nessuna confisca di nomi, tutela e protezione del 
nome commerciale, come di altra proprietà 
qualsiasi, repressione inesorabile di qualsiasi ten- 
tativo di sfruttamento e di concorrenza illegale, 
sia a base di omonomia, sia di qualunque altro 
mezzo diretto alla consecuzione dell’ identico 
ѕсоро ». | 

Ma, quando non vi è concorrenza sleale o 
semplicemente illegale, quando non si cerca di 
indurre il pubblico in errore o di ingenerare 
confusione ed equivoco, non si puó giuridica- 
mente interdire ad un individuo l'impianto di 
una industria identica a quella che altra ditta di 
pari nome abbia da molti anni iniziata, né su- 
bordinare quella facoltà alla condizione di una 
parziale o completa rinuncia all'uso del proprio 
nome patronimico. 

Affermato il principio che ciascuno ha il di- 
ritto incontrastabile al libero uso del proprio 
nome e che l'assunzione del proprio nome 
nell'esercizio di una determinata industria già 
da altri esercitata, non può considerarsi ille- 
cita, la Corte di Casale riconosce anche al- 
l'industriale la facoltà di costituire una società 
in accomandita, ed in tal caso è naturale e lo- 
gico che, come nel caso in esame, la ragione 
sociale si intitoli da quello dei soci che nell'in- 
dustria medesima porta un ccrredo di speciali 
attitudini acquistate con una lunga esperienza. 
Anzi, mentre potrebbe fino ad un certo punto 
costituire concorrenza sleale il tatto di una in- 
dustria esercitata da una società col nome di 
altro individuo esercitante la medesima industria, 
ancorchè quel nome tosse quello patronimico di 
uno dei soci, quando però questi non avesse al. 
cuna pratica dell'industria in parola, tale carat- 
tere di slealtà cessa quando il socio che dà il 
nome alla ditta abbia una indiscussa capacità 
tecnica. 

Ne la cosa può mutare aspetto solo perchè 
il cognome sia stato messo dalla prima ditta 
nel suo marchio di fabbrica e sia così diventato 
sua proprietà esclusiva. 

« È a rilevare anzitutto - osserva in propo- 
sito la Corte - che le disposizioni della legge 
30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di 
fabbrica non si prestano alla tesi sostenuta dalla 
società appellante, perchè mentre l'articolo I 
dispone che il marchio e segno distintivo debba 
indicare il luogo d'origine, la fabbrica e il com- 
mercio in modo da constatare il nome della per- 
sona, la ditta della società e la denominazione 
dello stabilimento, il successivo articolo 5 man- 


tiene la proibizione generale di usurpare il nome 
o la firma di una società o di un individuo, 
quand'anche non coperti da regolare marchio ». 

Ma prescindendo da ciò, dichiara la Corte, non 
potrebbe assolutamente ammettersi che col solo 
fatto di aver assunto come marchio un cognome 
di famiglia, siasi potuto privare chi ha p.rimenti 
su questo cognome un diritto indiscutibile, della 
facoltà di usarne lib:ramente entro quei limiti 
che il rispetto al diritto altrui deve necessaria- 
mente imporre. 


A. M. 
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PRIVATITE INDUSTRIALI 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brovetto ө 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni оос. presse 
l’amministrazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour 334. 


dal 12 novembre 1907 al 24 gennaio 1908 


Baumann Adrian, a Zurigo (Svizzera): 
Compteur à tarif multiple d'energie électrique. 
(Rivendicazione di proprietà dal 12 novembre 
1906) — richiesto il 12 novembre 1907, per 
anni 7. 

Cardwell Georg Alexander, a New-York: 
Machine à ecrire télégrapique — richiesto il 
I4 gennaio 190$, per anni 8. 

Ferrari Ettore, a Milano: Trasformatore di 
correnti elettriche ad alta e bassa tensione 
per far funzionare campanelli o altri apparecchi 
elettrici di simulazione — richiesto il 30 di- 
cembre 1907, per I anno. 

Hytten Ejuar Alexander, a Copenhagen: 
Perfezionamenti negli apparecchi fono-tele- 
grafici — richiesto il 4 gennaio 1908 per 
anni 6. 

Land und Seekabelverke Aktiengesell- 
schaft, a Nippes (Germania): Limiteur de 
tension à electrodes en forme de bolte — ri- 
chiesto il 19 novembre 1907, per anni 6. 

Letourné Amédée, a Rouen (Francia): 
Volet électro- magnétique pour cinématographes 
— richiesto il 16 gennaio 1908, per anni 6. 

Lotz Albert, a Charlottenburg (Germania): 
Disposizione per generare potenziali o cor- 
renti negli strumenti per misurazioni elettriche. 
(Rivendicazione di Priorità dal 20 ottobre 1906) 
— richiesto il 17 dicembre 1907, per anni 6. 

Marzi Giulio, a Roma: Disposizione di rete 
telefonica per comunicare da un trasmettitore 
centrale con un numero qualsiasi di ricevitori 
collocati in luoghi diversi — richiesto il 24 
gennaio 1908, per un anno. 


Milton John Lewis, a Chicago Illinois (S. 
U. d'America: Machine magnéto-électrique à 
haute tension. (Rivendicazione di priorità dal 
16 luglio 1907) — richiesto il 29 dicembre 
1907, per anni 6. 

Lo stesso: Machine magnéto-électrique. (Ri- 
ven ‘icazione di priorità dal 17 giugno 1907) 
— richiesto il 29 dicembre 1907, per anni 6. 

Robert Bosch (Ditta), a Stuttgard (Germa- 
nia): Dispositif d'allumage électrique pour 
moteurs à explosions. (Rivendicazione di prio- 
гиа dal 7 febbraio 1907) — richiesto l'ir di- 
cembre 1907, per anni I$. 
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ELETTRICITÀ 


a Marsiglia 


ghezza dikm. 3.200 a km. 3.993: la linea 
offre un profilo molto accidentato con un 
dislivello di m. 0.10 per metro sopra una 
distanza di m. 64.20. Questo esperimento 
comparativo ci sembra molto istruttivo; 
senza negare l'originalità del sistema a 


(Contiuazione v. n. 16). 

[atti alcuni passi fuori della fattoria 
provenzale il visitatore si trova davanti 
ad una delle numerose stazioni di tra- 
sformazione, di modello uniforme, che 
sono distribuite nell'interno del Parco del 
Prado. Ci limitiano a presentarne l'aspetto 
esterno (fig. 321) senza stare ad insistere 
sui dispositivi interni di queste costruzioni, 


e le voltate si effettuano bene; gli urti 
vengono molto smorzati con l'uso di for- 
tissimi caucciù, Disogna però notare che 
tali veicoli, provati tre anni or sono dalla 
Società dei tram di Marsiglia, non hanno 
dato 1 risultati che se ne attendevano : si 
era voluto applicare il sistema, per il ser- 
vizio tra i villaggi della Croix Rouge e 
di Allauch situati rispettivamente alle al- 


trolley automotore, le prove pratiche non 
dimostrano nè la facilità nè l'econonia di 
tal genere di trazione. Salvo nei casi di 
strade a piccolo traffico e a profilo rega: 
lare, non si mostra dunque vantaggi 
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Nel palazzo dell'Agricoltura, di cui fin 
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Fig. 321. — Stazione di trasformazione. Fig. 322. — Tramvia senza rotaie a trolley automotore. 


dall'inizio abbiamo notato l'illuminazione 
esterna così armonica, e il cui interno è 
stato sobriamente ma elegantemente de- 
corato dai sigg. Richel e Valére Bernard, 
noi troviamo un padiglione centrale con- 
sacrato ai prodotti agricoli, alle carte, ai 
quadri statistici, e due grandi ali laterali 
piegate all'indietro le quali formano degli 
hangar eleganti in cui sono esposte le 
macchine per trebbiare, crivellare, van- 
gare, erpicare ecc., e diversi tipi di motori, 


titudini di 107 е di 240 m., sopra un per- 
corso di km. 3.200. La vettura, azionata 
da un motore di 35 cavalli superava le 
rampe lentamente e faticosamente; così 
si finì per rinunziare a questo genere di 
trasporto e si ritornò alla solita via fer- 
rata e alla vettura con trolley rigido. È 
da notare che attenendosi a questo se- 
condo mezzo, si ottiene una maggior ve- 
locità, quantunque si sia modificato il trac- 
ciato, portando il percorso da una lun- 


poichè la cosa non è nuova per gli elet- 
trotecnici. Da questo punto si scorge il 
Padiglione dell'Agricoltura, il grande Chio- 
sco musicale, la parte meridionale delle 
serre e dei giardini e il doppio viale per- 
‘corso dalla tramvia senza rotaie, a trolley 
automotore, presentata da una casa tede- 
sca. La vettura di aspetto un poco pesante, 
(fig. 322) funziona a 550 volt circa con 
la potenza di 30 HP. Su strada piana e 
ben sabbiata, la vettura scorre dolcemente 
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Nel padiglione centrale (fig. 323), due 
grandi affreschi rappresentano l'uno la 
Crau sassosa, grigia, arida, tale quale noi 
l'abbiamo descritta; l’altro un cantuccio 
di questa medesima Crau coltivata, irri- 
gata, coperta di vigne curve sotto il peso 
di grappoli vermigli. Ë sempre il leit mo- 
tif che ritorna a farsi sentire, il quadro 
della Provenza arsa ed infeconda, da ri- 
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Fig. 323. — Facciata del Palazzo dell'Agricoltura. 


generare con coltura paziente ed intelli- 
gente. ll resto delle pareti sparisce sotto 
i piani di canali d'irrigazione, statistiche 
esposte dalla Direzione dell'idraulica dalle 
amministrazioni agricole. Dei piani di ri- 
lievo delle stazioni di staza della Durance 
si intravedono nella penombra; essi sono 
interessanti per l'idraulico-elettricista che 
ha bisogno di studiare il funesto @orso 


Fig. 324. — Pompa elettrica da incendio 
sistema Oerlikon. 


d'acqua a regime torrenziale che devasta 
la Provenza in luogo di bagnare questa 
terra, che passa cosi dalla siccità assoluta 
all’ allagamento totale di un letto di 1200 
metri di larghezza. Ne riparleremo a pro- 
posito della magnifica officina della Bril- 
lanne.Disgraziatamente l'avvicinarsi a que- 
sti documenti per studiarli è quasi impos- 
sibile per la illuminazione mediocre, per 
le consegne tanto severe quanto stupide 
e per via di alcune sbarre accuratamente 
tese e che impediscono di vedere e di 
leggere. 


L'ELETTRICISTA. 


l'in dall'inizio dell'esposizione si trovano 
traccie di questo ostruzionismo che ha 
fatto dire a molti visitatori: « Si direbbe 
veramente che i dirigenti | Esposizione 
fanno del tutto per farla fallire ». 

L'entusiasmo esagerato dei primi mo- 
menti ha fatto posto in seguito ad un tri- 
ste abbandono, anche da parte degli espo- 
sitori, che raramente sono presenti. Così fin 
dalle prime settimane 
il pubblico si è disin- 
teressato di tutto, ec- 
cetto dei concorsi de- 
stinati a divertirlo 
(concorsi di uccelli, 
fiori, diabolo, bambo- 
le, cappelli, ombrelli 
fioriti, scherma, porci, 
api, automobili, ecc). 
Il pubblico si è tro 
vato in mezzo a mac- 
chine immobili, ad 
apparecchi che non 
funzionavano, a stand 
in cul non si poteva 
avere alcun catalogo 
e in cui nessun rap- 
presentante forniva la 
spiegazione desiderata: una grande manife- 
stazione scientifica è così rimasta lettera 
morta per migliaia di abbonati e di visi- 
tatori, lasciando indifferenti i profani, na- 
scondendo ai tecnici i frutti di sapienti 
ricerche. 

In nessuna parte dell’ Esposizione si 
prova così forte questo penoso senso di 
vuoto e di abbandono quanto nel Palazzo 
dell’ Agricoltura. Tuttavia qualche rara 
Ditta richiama l'attenzione del visitatore: 
una di queste è l' officina del Rio-Tinto 
di Marsiglia, coi suoi bei campioni dj 
rame, di zolfo, fosfati, applicabili all'indu- 
stria ed all'agricoltura ; così pure si nota 
l'officina dell'Osséine di Lestaque la quale 
presenta sotto venti forme (grumose, pol- 
verulenti, granulose) i suoi fosfati precipi- 
lati d'ossa per ingrasso e per alimenta- 
zione del bestiame. Accanto a questa la 
casa Japy di Deaucourt espone dei trincia- 
radici spolpatoi, poco ingombranti e che 
assorbono poca energia, come pure delle 
trebbiatrici a crivello ben costruite. Altre 
esposizioni d'ingrassi meriterebbero più 
che un cenno sommario; si notano in- 
fatti delle intelligenti utilizzazioni di de- 
triti animali: ossa, corna, pelli, tendini; 
siccome però nulla di tutto questo si ri- 
ferisce in modo immediato al dominio della 
elettricità, non ci dilungheremo di più sul- 
l'argomento. Tra gli utensili invece è da ri- 
cordare una pompa elettrica, degli apparec- 
chi da mugnaio, delle trebbiatrici per grano, 
dei motori azionanti varie dinamo. La 
pompa vien presentata dalle Società Iran- 
cese Oerlikon e dalla C. Watt di Marsiglia, 


sua rappresentante. Tale pompa è a doppio 
funzionamento : per elevamento e per in- 
cendi; montata sopra un leggiero chassis 
essa è facilmente trasportabile presso una 
conduttura elettrica sulla quale si può 
innestare rapidamente. Essa comprende 
(fig. 324) una pompa multipla centrifuga 
ad alta pressione, direttamente accoppiata 
ad un motore elettrico della potenza di 
15 HP circa. E' capace di fornire 600 litri 
al minuto sotto una pressione di 7 atmo- . 
sfere ; fornisce immediatamente due getti 
potenti che arrivavano alle cime dei palazzi, 
quando si fece il concorso dei pompieri 
organizzato nel parco dell'esposizione. ll 
carro completo pesa circa 1100 kg.; esso 
può sostituire con molto successo le pompe 
a braccia e quelle a vapore meno potenti 
o più pesanti. Questa pompa è molto in- 
dicata per città od officine che dispongano 
di reti di distribuzione sulle quali si possa 
fare la messa in batteria in pochi minuti. 
Noi ritroveremo gli apparecchi delle So- 
cietà Oerlikon e Watt in parecchi altri 
punti, 

Lo Stand degli stabilimenti Millot {di 
Gray) presenta гп azione un graziosa serie 
di motori a petrolio, ad essenza, a gas, 
sia isolati, sia accoppiati con pompe o con 
dinamo; la loro potenza varia da 1 a 40 
HP; la spesa in petrolio o in essenza 
oscilla tra 400 e 500 gr. per cav.-ora. La 
marcia silenziosissima è di una notevole 


Fig. 325. — Motore Millot. 


regolarità. Poca o nulla la manutenzione, 
piccolo ingombro, una condotta facile, ecco 
i caratteri essenziali del materiale esposto 
dalla Casa Millot. 

Nella fig. 325 si vede un modello di mo- 
tore indipendente per macchine da ara- 
tura o per dinamo comandate da cinghie; 
l'accensione si fa per mezzo di un ma- 
gnete. 

La fig. 326 mostra un tipo di motore 
che aziona pompa e dinamo insieme o 
separatamente a seconda i bisogni del 
servizio, per fornire d'acqua e luce ca- 
stelli, case di campagna, ville, fattorie, ecc. 
Si constata che la luce delle lampade che 


rischiarano lo Stand è eccellente, molto 
fissa e non si ha, per così dire, la sen- 
sazione che i motori sono in azione. La 
quantità d'acqua occorrente per la refri- 
gerazione dei cilindri è in piccola quan- 
tità e in quei luoghi ove è costoso il pro- 
curarsi l'acqua, si evita la spesa utilizzando 
il termosifone che permette di adoperare 
sempre la stessa acqua. A parità di peso 
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Fig. 326. — Motore a essenza. 


le grosse macchine motrici Millot, le lo- 
comobili a petrolio per lavori agricoli, 
forniscono delle cifre che ci sembrano 
molto eloquenti. Per potenza di 4, 7 е 
12 HP si trova approssimativamente che: 

Locomobile a 4 HP a olio pesante 1350 
kg., a vapore 2100 kg.; 

Locomobile a 7 HP a olio pesante 2100 
kg, a vapore 3600 kg.; 

Locomobile a 12 HP a olio pesante 2900 
kg., a vapore 5700. 

Una delle produzioni più originali degli 
stabilimenti Millot è certamente il gruppo 
elettrogeno mobile per impianti tempo- 
ranei. Questo è un carro tutto in ferro, 
il quale porta motcre dinamo, quadro di 
distribuzione e tutti gli accessori neces- 
sari : l’insieme costituisce una cabina ele- 
gantemente decorata la cui parete ante- 
riore è mobile: alcuni metri di cavo, e 
l'impianto é fatto. Questa originale crea- 
zione ha lo scopo di rispondere ai desi- 
derata dei direttori di circhi, caroselli, 
serragli, i quali vogliono una illumina- 
zione brillante, moderna, facile a montare 
ed altrettanto facile a dismettere: sarebbe 
dunque l'officina portatile ideale e di uti- 
lità vera. La stessa casa ha ideato anche 
un'altra utile combinazione: i carri auto- 
mobili nei quali il motore ad essenza puó 
servire tanto per muovere la vettura o il 
carro con la velocità di 4 o 5 km. all'ora 
quanto azionare un elettromotore per se- 
gare la legna da riscaldamento. 

Presso i motori summenzionati sono 


L'ELETTRICISTA 


disposti in bell'ordine alcuni motori Pil- 
ser (d'origine americana); ma è difficile 
pronunciarsi sul loro funzionamento poi- 
ché essi non sono stati messi in azione: 
bisogna dunque per forza riferirsi alle di- 
chiarazioni dei cataloghi, generalmente 
molto ottimisti. Appunto per questa ra- 
gione ci limiteremo solo a menzionare gli 
aratri, le trebbiatrici, falciatrici e mieti- 
trici di bellissimo aspetto come pure una 
serie di rastrelli, forche, vanghe, macchine 
da arrotare ed un modello d'impastatrice 
meccanica con recipiente girevole, a due 
velocità, munita di due macinatori о la- 
voralori a forma di elica, i quali tirano, 
comprimono e tagliano la pasta in modo 
continuo. 

La Ditta Cussoni, di Chateauroux ela 
Casa Glarner, di Goussau (Svizzera), me- 
glio ispirate, hanno provvisto di elettro- 
motori gli apparecchi da mugnaio che 
hanno esposto presso lo Stand Millot. 
Le loro macchine da stacciare (buratti) 
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mugnaio con vedute moderne. Se l'esem- 
pio di alcuni di questi espositori fosse 
seguito, se si fossero trovati da pertutto 
apparecchi in servizio ed ingegneri o rap- 
presentanti cortesi e premurosi, certa- 
mente l'Esposizione avrebbe avuto una 
maggiore attrattiva per coloro che desi- 
derano istruirsi. Questo cantuccio del Pa- 
lazzo dell'Agricoltura avrebbe potuto ser- 
vire di modello per altri stand meno mo- 
desti. 

La coltura della terra sembra trascura- 
bile agli oziosi eleganti; da ciò nasce la 
più grande indifferenza per questo palazzo 
dedicato all’agricoltura. Esso si sarebbe 
invece dovuto visitare con un' attenzione 
maggiore di quella che meritavano 1 tea- 
tri in pieno vento e le fontane luminose 
che sgorgavano solo nelle grandi occa- 
sioni. 

Dalla Agricoltura si passa all'Arte, Pit- 
tura e Scultura riunite sotto le alte e bian- 
che costruzioni del Palazzo delle Belle 


elegantissime e costruite in modo assai Arti. 
pratico, danno l'idea d'un impianto da Сау. P. MarciLLac. 
+694 


SULLA TELEGRAFIA E TELEFONIA SENZA FILI 


con onde elettriche persistenti О) 


Riferendomi anche al Rapporto sulla 
telefonia senza fili, di cui abbiamo ora in- 
tesa comunicazione, e che venne redatto 
dal sig. tenente Tissot colla sua ben nota 
competenza, mi permetterò di richiamare 
la vostra attenzione sopra un lavoro che 
pubblicai già alcuni anni or sono sull'im- 
piego delle oscillazioni persistenti per la 
Telefonia senza fili, e che ha preceduto 
sulla medesima via gli studi interessanti 
che sono stati compiuti in questi ultimi 
anni da parecchi sperimentatori con un 
successo assai promettente per l'avvenire 
di questa applicazione. 

Sin dal marzo 1903 io presentai infatti 
alla Sezione di Milano della Associazione 
Elettrotecnica Italiana una Comunicazione 
Sul circuito Duddelle sulle sue possibili ap- 
plicazioni alla Telegrafia rapida e Telefonia 
senza fili. In questo lavoro, pubblicato ne- 
gli Atti della Associazione stessa, io indicai 
il dispositivo dell’arco di Duddell come 
atto ad applicazioni assai vantaggiose e 
promettenti nel campo della radiotelegrafia 
e ne discussi largamente l’impiego per la 
Telefonia senza fili, nella forma stessa che 
venne in seguito adottata, con qualche dif- 
ferenza e qualche perfezionamento, dalla 
maggior parte degli sperimentatori recenti. 

Rammenterò sopratutto come, (contraria- 
mente all'opinione generalmente accettata 
allora, che l'arco ordinario non possa per- 


mettere di ottenere col dispositivo di Dud- 
dell frequenze al di sopra di 30 a 40,000 
periodi al secondo) era allora già dimo- 
strato dal Salomonson e venne in seguito 
conffrmato da ulteriori esperienze di que- 
sto autore e d'altri, fra cui specialmente 
i pregevoli lavori del « Bureau of Stan- 
dards > degli Stati Uniti, che l'arco ordi- 
nario, cioè senza l'impiego di idrogeno nè 
di campi magnetici, permette già di rag- 
giungere frequenze oltrepassanti 100,000 
periodi al secondo. 

Su tale possibilità si basava appunto 
lo studio da me fatto sulle applicazioni 
dell'arco di Duddell alla Telegrafia e Te- 
lefonia senza fili; e benchè alcuni speri- 
mentatori (in ltalia sopratutto il prof. 
Majorana) abbiano creduto allora di do- 
vere scartare questa via rivolgendosi allo 
impiego di scariche discontinue per la Te- 
lefonia senza fili, essi pure tuttavia hanno 
in seguito adottato nelle loro esperienze 
il sistema con onde non smorzate e con 
l’impiego dell'arco, che si presenta come 
ben superiore per la Telefonia senza fili. 

Altri sperimentatori invece, particolar- 
mente in [Francia e in Germania, dedican- 
dosi allo studio dell'arco e della sua ap- 
plicazione, hanno portato un ampio con- 
tributo alle nostre conoscenze relative alla 
qualità degli elettrodi e del mezzo, come 
pure alla dinamica e all'isteresi dell'arco, 


(1) Comunicazione presentata al « Congresso Internazione delle Applicazioni dell'Elettricità »: Marsiglia, settembre 1908. 
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La potenza delle oscillazioni prodotte dallo 
arco venne sopratutto aumentata dal prof. 
Poulsen, coll'impiego dell'arco nell'idro- 
geno o alcuni dei suoi composti, e in un 
campo magnetico, e coll'uso di elettrodi 
raffreddati e rotanti. 

Benchè questi perfezionamenti siano in 
parte assai utili, essi non sono essenziali 
nè indispensabili, perciò alcune delle Com- 
pagnie che adottarono il sistema ad arco, 
non se ne servono. Esperienze recenti 
sembrano anzi dimostrare ch'essi possono 
essere sostituiti con vantaggio, special- 
mente riguardo alla regolarità del funzio- 
namento, da altri dispositivi considerati 
pure nel mio lavoro del 1903: citeró lo 
impiego di più archi in serie, adottato poi 
dalla « Gesellschaft für Drahtlose Telegra- 
phie » (Telefunken) e l'impiego del va- 
por d'acqua o dell’aria compressa, stu- 
diato poi dal De Forest e specialmente, 
con eccellenti risultati, dal < Bureau of 
Standards » degli Stati Uniti Citerò an- 
che l'impiego di tubi a vapore di mercu- 
rio, studiato sopratutto in ['rancia, in Ame- 
rica e in Germania, ma che non sembra 
dare i risultati che si credeva allora po- 
ter sperare; e infine l'impiego di tubi a 
vuoto, ch'io avevo pure citati come pos- 
sibili generatori, e di cui lo studio venne 
recentemente ripreso dal prof. Ruhmer. 
Aggiungerò ch'io ritengo che l’uso del- 
l'arco nel vapor d'acqua sotto pressione è 
forse destinato a dare buonissimi risul- 
tati, offrendo nel tempo stesso una dispo- 
sizione assai comoda, specialmente a bordo 
delle navi. š 

Questo, quanto alla produzione delle 
oscillazioni persistenti. Quanto ai disposi- 
tivi per la trasmissione, sia per la tele- 
grafia, sia per la telefonia senza fili, i nu- 
merosi schemi dati dal mio lavoro del 
1903 non differiscono sostanzialmente dai 
dispositivi oggidi generalmente impiegati. 
Infatti è soprattutto sull'impiego d'un se- 
guito continuo di oscillazioni e sulla mo- 
dificazione dell'intensità o meglio ancora 
della lunghezza d'onda e quindi della sin- 
tonizzazione colla stazione ricevente, ch’io 
basavo l’applicazione del sistema coll'arco 
Duddell alla telegrafia rapida e alla telefo- 
nia senza fili. Questi schemi indicavano 
l'impiego d'un corto circuito per le tra- 
smissioni telegrafiche, d'un microfono per 
le trasmissioni telefoniche, sia messi in 
derivazione su una parte del circuito oscil- 
lante principale, sia collocati in un circuito 
secondario, collegato induttivamente al 
circuito generatore; tali disposizioni sono 
pure impiegate (e credo con vantaggio) 
insieme a quella più semplice consistente 
nel mettere il microfono o la resistenza 
variabile in serie alla connessione fra an- 
tenna e terra. 

Quanto alle disposizioni riceventi, io 
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indicavo per la telefonia senza fili i rice- 
vitori a decoesione spontanea, i bolometri 
o ricevitori termici e i tubi a vuoto come 
ricevitori possibili, e infatti sono tutti im- 
piegati con successo. Per la telegrafia ra- 
pida, di cui facevo pure risaltare la pos- 
sibilità coll'impiego di oscillazioni persi- 
stenti, indicavo tra altro la registrazione 
con procedimenti fotografici; recenti espe- 
rienze in Inghilterra mostrano che si può 
cosi aumentare notevolmente la rapidità 
di trasmissione. 

Aggiungerò che durante una recente 
polemica sui giornali italiani tra la Com- 
pagnia Marconi e la Compagnia De ['o- 
rest, il rappresentante in Italia della Com- 
pagnia Marconi, marchese Solari, ebbe 
occasione di affermare come la sua Com- 
pagnia abbia potuto con ottimo risultato 
stabilire delle comunicaz:oni radiotelegra- 
fiche adottando appunto i dispositivi che 
erano stati indicati dal mio lavoro del 1903 
e utilizzando un recente apparato gene- 
ratore del signor Marconi. | 

Osserverò a tale proposito che tale ap- 
parato, benchè designato spesso col nome 
di « generatore meccanico » d'oscillazioni 
persistenti o poco smorzate, non è sostan- 
zialmente che un sistema d'archi o di sca- 
riche fra parti rapidamente giranti, inse- 
riti in un sistema di circuiti oscillatori, 
che offre molte analogie coi dispositivi 
già noti ad arco, pur presentando (a quanto 
sembra) dei vantaggi considerevoli ri- 
spetto alla potenza e al funzionamento. 

Il nome di «generatore meccanico » 
deve essere riservato, io credo, agli al- 
ternatori a grande frequenza che il signor 
Tissot ha pure rammentato nel suo Rap- 
porto; e così pure a quegli interessanti 
dispositivi che sostituiscono l'arco nel cir- 
cuito Duddell con un sistema elettro-mec- 
canico di proprietà equivalenti, sistemi di 
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cui diversi sperimentatori s'occupano at- 
tualmente e di cui ebbi pure ad occuparmi 
un anno fa, in un lavoro presentato al 
Congresso dell'Associazione elettrotecnica 
italiana, a Parma. Mi limiterò a rammen. 
tare che si tratta di sostituire l'arco con 
una vera macchina, soddisfacente alle con- 
dizioni stesse che sono necessarie per la 
produzione delle oscillazioni persistenti 
mediante l'arco in un circuito in deriva- 
zione, e cioè con una caratteristica discen- 
dente. La dinamo in serie può soddisfare 
a queste condizioni e venne proposta e 
sperimentata dal prof. Corbino ottenendo 
delle oscillazioni, benchè di frequenza 
troppo limitata; io indicai l'impiego di 
dinamo senza ferro in vista della limitata 
potenza richiesta e anche di dinamo omo- 
polari, specialmente per la telefonia senza 
fili; in Germania il signor Rüdenberg si 
occupò pure di tale questione. 

L'avvenire ci dirà quali progressi pos- 
sano sperarsi su tale via. 

Termineró, come terminavo nella mia 
Comunicazione dell'anno scorso a Parma, 
concludendo che é generalmente sentita 
la necessità di adottare un metodo di pro- 
duzione meccanica di oscillazioni elettri- 
che, o almeno un metodo qualsiasi più 
pratico e piü regolare di quelli attual- 
mente impiegati. Questo metodo è neces- 
sario allo sviluppo e ai servizi che sono 
destinate a rendere la telegrafia e la te- 
lefonia senza fili col nuovo sistema ad 
onde persistenti. Di modo che, mentre 
l'uso del circuito Duddell sembra essere 
utilissimo in tale produzione, al contrario 
l'uso dell'arco non sembra rappresentare, 
allo stato attuale, che una disposizione 
transitoria destinata ad essere, forse pre- 
sto, sostituita da metodi più perfezionati. 


Ing. Gino Campos. 


MOVIMENTO DELL'INDUSTRIA TRAMVIARIA ITALIANA 


Da un'ampia e dettagliata Relazione, te- 
sté pubblicata dall'Ufficio speciale delle 
ferrovie, tramvie ed automobili al Mini- 
stero dei LL. PP. diretto dall'Ispettore ge- 
nerale comm. Roberto De Vito, funziona- 
rio di alto ingegno e di estesa coltura, 
togliamo alcuni dati statistici sull'eserci- 
zio delle tramvie italiane nel biennio 1905- 
1900. 

| sette prospetti annuali, che, come i 
precedenti, compongono la presente Re- 
lazione, dimostrano chiaramente tutto il 
movimento dell'industria tramviaria na- 
zionale. 

Da essi risulta come al 31 dicembre 1906 
fossero esercitate 327 linee, mentre alla 


fine del 1905 ve ne erano 307, e solo 293, 
nel 1904, anno in cui si verificò un au- 
mento di 24 linee e la costituzione di due 
Società: la Società anonima « Le tram- 
ways de Bologne » e la « Società anonima 
della tramwia Mestre San Giuliano ». 

Le nuove 20 linee del 1906, furono af- 
fidate in parte a società già esercenti tram- 
vie a trazione meccanica, ed in parte furono 
costruite da nuovi enti, e cioè: la Società 
anonima tram elettrici comensi, il Comune 
di Este, la Società anonima di ferrovie e 
imprese elettriche di Camerino, la Società 
anonima della tramvia Roma-Civitacastel- 


. lana, la Società anonima delle tramvie Sor- 


rentine. 


La lunghezza di esercizio delle linee al 
31 dic, 1906 sommava a km. 4,215.539, 
con un aumento in confronto dei prece- 
denti anni 1905 € 1904 rispettivamente 
di chilometri 196.095 e 559.945. Ma l'au- 
mento reale dovuto cioè all’apertura allo 
esercizio di nuove linee od al completa- 
mento di tronchi di linee già esistenti, 
ammonta, come dimostra un accurato qua- 
dro, a km. 149,350. A tale aumento il La- 
zio contribuì con Ја cifra maggiore di 
km. 94,034; segue la Lombardia con ki- 
lometri 25.395 e la Campania con kilo- 
metri 21.812. 

Quanto al sistema di trazione sui detti 
km. 149,350 aperti all'esercizio, ben 142.310 
sono a trazione elettrica, onde solo kilo- 
metri 7,040 a vapore: si puó dunque dire 
che la quasi totalità delle nuove linee 
viene esercitata a trazione elettrica. 

Circa il personale tramviario, dai dati 
che la Relazione riporta, si rileva che al 
31 dic. 1906, il personale ripartito per i 
vari servizi ега di 17,732 agenti, con un au- 
mento di 1830 su quelli del 1905 e di 2990 
su quelli del 1904; quindi il numero di 
agenti per ogni 100 chilometri segna un 
lieve aumento, poiché ve ne erano n. 396 
nel 1905, mentre alla fine del 1906 se ne 
avevano 421. 

Notevole è per altro l'aumento verifi- 
catosi nella dotazione di materiale mo- 
bile, sia nelle tramvie a vapore che in 
quelle elettriche, come è facile rilevare: 
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1906 | 1905 iDifferenza 


Tramvie a vapore 


l. - Locomotive . , à n.| 597 | 587| + 10 

2. - Vetture А š i > | 1822 | 1804 + 18 

3.- Carri merci . : : » | 3725 | 3551 |. + 174 
Tramvie elettriche 

1.- Locomotori . > š n. 9 4| + 5 

2. - Vetture automotrici . » | 1792 | 1582 | + 210 

3. - Vetture di rimorchio . ‚| 953 ] 820 | + 133 


È doloroso però constatare come gli ассі- 
denti tramviari, verificatisi nel 1906 sieno 
stati più numerosi di quelli del 1905: più 
che fe parole, le poche cifre delle seguenti 
tabelle, desunte dei dati ufficiali, valgono 
meglio a deplorarli. 
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Ag Estranei | Totale, 


di igent, o | Viaggiatori 


Morti . 7 19 96 122 
Feriti . 190 559 553 1302 
Totale complessivo 1424 
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1505 
agenti. | Viaggiatori | Estranei | Totale 
Morti . 5 x noc 105 127 
Feriti . 215 694 | 565 1474 
| 
Totale complessivo . . 1601 
19068 
Pel Viaggiatori | Estranei | Totale 
Morti 10 18 111 | 139 
Feriti . 234 975 818 2027 
| 
Totale complessivo . . | 2166 


1) aumento impressiona, ma non sta 
a noi, nello spazio di questo articolo, ri- 
cercarne le ragioni. Certo è che oltre a 
mancanze costruttive vi sono ragioni psi- 
cologiche di cui si dovrebbe tener conto 
nello studio umanitario, diretto ad ovviare 


alle cause accidentali, studio che tutti pro- 


pugnamo. 

Molto progresso, specialmente nella tra- 
zione elettrica, si è fatto in quest'ultimi 
anni: anche nell'ultimo Congresso degli 
scienziati, tenutosi come è noto a Firenze 
nell'ottobre scorso, il prof. Lori parlò di 
un motore monofase, sistema Winter Eich- 
berg che sarà adottato prossimamente 
nella linea elettrica fra Padova e Ferrara: 
questa linea avrà tutti i vantaggi di quelle 
a corrente continua, senza averne gl'in- 
convenienti; sarà la più lunga di quante 
finora n'esistono in Europa ed in Ame- 
rica e la corrente sarà trasmessa da un 
filo di rame, sostenuto da una catenaria 
di acciaio perfettamente isolata. Per la 
sicurezza delle vetture tutti gli appa- 
recchi ad alta tensione saranno chiusi in 
una cassetta, la quale, aprendosi, metterà 
gli apparecchi medesimi in comunicazione 
con la terra, eliminando così ogni pericolo. 
Di tale impianto parleremo appena ci sarà 
possibile. Intanto constatiamo come il pro- 
gresso dei sistemi elettrici di trazione vada 
talvolta consono a quello dei congegni e 
delle disposizioni dirette ad eliminare i 


pericoli a cui son soggetti sia i viandanti 


che il personale di servizio ed i viaggia- 
tori. Oggi i salvagente, i freni ad aria 
compressa, possono, con lo scemare il nu- 
mero delle disgrazie, essere coefficienti 
notevoli di tale progresso, ma l'eloquenza 
delle cifre impone pertanto che si prov- 
veda razionalmente. 

Molte lacune, ormai radicate, perchè si 
ripetono ogni anno, porta la Relazione 
dal lato dei risultati economici, ma è inu- 
tile dire come l'Ufficio compilatore non 
ne abbia nessuna colpa, poichè non tutte 
le Società esercenti hanno corrisposto 
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allo invito reiterato dell'Ufficio stesso per 
avere i necessari dati economici. Tantochè 
non può aversi alcun indice del pro- 
dotto chilometrico, delle spese d'esercizio, 
delle retribuzioni al personale, di tutto 
quanto insomma occorre per farsi un con- 
cetto esatto dell'andamento economico 
delle tramvie, e le poche cifre che la Re- 
lazione riporta non si riferiscono che a 
linee di secondaria importanza. Risulte- 
rebbero come aventi un coefficiente altis- 
simo le seguenti linee, per le quali, le 
spese superano i prodotti: 

Biella-Cossato con L. 151.69 di spese 
“lo di prodotto; 

Milano-Musocco con L. 150.23 di spese 
°/, di prodotto; 

Tortona-Sale con L. 116.35 di spese 
° di prodotto ; 

Tramvie di Massa con L. 
spese ?/, di prodotto; 

Este-Stazione Este-Sant' Elena. con 
L. 105.24 di spese °’, di prodotto; 

Revello-Paesana con L. 103.73 di spese 
°/, di prodotto ; 

Milano Saronno con L. 100.15 di spese 
о di prodotto; 

Ma occorre rilevare come tutte le dette 
linee non superino i 13 km., solo la Mi- 
lano-Saronno ne ha 20: ond'é che sono 
quasi tutte irrazionali e condannate alla 
inazione. Inoltre, di sette, cinque sono a 
vapore, ed è a nostro avviso questa la 
causa della loro passività: soltanto la Mi- 
lano-Musocco e quella d'Este sono a tra- 
zione elettrica, ma esercitate dai rispettivi 
Comuni. Per queste notiamo che dalla 
municipalizzazione di alcuni servizi di- 
pende spesse volte la disorganizzazione 
dei servizi stessi e la conseguente rovina 
delle finanze comunali. 

Паппо invece un coefficiente inferiore 
al 60°/, le Tramvie di Bergamo con L.46.70 
di spese °/, di prodotto; la l'unicolare di 
Bergamo con L. 48.01 di spese °, di pro- 
dotto; le Tramvie Livornesi con L. 54.04 di 
spese °/, di prodotto; la Tramvia Varese- 
PrimaCappella con L. 54.88 di spese ?/, di 
prodotto; le Tramvie di Palermo con Lire 
59.21 di spese ?/, di prodotto; le quali 
tutte sono a trazione elettrica. 

Sappiamo che l'illustre comm. De Vito 
ha pubblicato questa statistica tramviaria 
degli anni 1905-1906, limitandosi, per non 
ritardarne la pubblicazione, a migliorare 
nei limiti del possibile i criteri adottati in 
passato; ma che ha già provveduto perché 
le statistiche tramviarie del 1907 ed anni 
successivi sieno compilate con criteri più 
moderni e razionali che valgano meglio a 
riconoscere la situazione delle tramvie. 

E però non da queste cifre, che, ripe- 
tiamo, sono incomplete, noi trarremo par- 
tito per dire ancora una volta che l’Italia, 
ricca com'è di corsi d'acqua, ritrarrà, dalla 
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sostituzione nelle linee ferroviarie della 
trazione elettrica a quella a vapore, i piü 
grandi vantaggi: l'economia grandissima 
sul combustile, un migliorato andamento 
dei treni sarebbero certamente nel nu- 
mero, e noi ci auguriamo, insieme alla 
schiera di coloro che ne scrissero e ne 
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parlarono, propugnando un esperimento 
su di una linea principale, di vedere pre- 
sto un Ministro de’ LL. PP. ed un Diret- 
tore generale delle ferrovie, far realizzare 
il nostro voto. 


AUGUSTO SaARDELLA. 


NUOVO RIVELATORE D'ONDE AL TANTALIO 


Nei Proceedings of the Royal Society, 
L. II. Walter descrive un nuovo tipo di 
detector al tantalio destinato ad essere 
utilizzato nella telegrafia e telefonia senza 
filo. L'autore, tenendo presente il vantag- 
gio della decoherizzazione automatica pre- 
sentato dai detector a goccia di mercurio 
e ad elettrodi in carbone od acciaio, ha 
cercato sin dal 1902 di eliminare gli in- 
convenienti originati dagli elettrodi, co- 
struendo questi con metalli nobili. In 
quell'epoca si trovò impossibile l'uso del 
platino senza interposizione di un dielet- 
trico liquido (acqua pura) tra esso ed il 
mercurio, il che necessitava una guaina 
‘di vetro intorno al filo di platino; in ge- 
` nerale la sensibilità di siffatti detector do- 
veva essere ripristinata meccanicamente. 
‘ Successivamente colla tendenza nella tele- 
grafia senza filo alla ricezione ad orecchio, 
la maggior parte dei coherer sono caduti 
in disuso, specialmente perchè quelli di 
essi che erano pratici e durevoli esige- 
vano la decoherizzazione meccanica., 

La comparsa della lampada al tantalio 
sembrò promettere che le difficoltà pro- 
vate nella ricerca di un metallo nobile 
conveniente sarebbero state superate. Il 
tantalio infatti è indifferente all'influenza 
atmosferica, è dotato di grande resistenza 
e duttilità ed il mercurio è senza azione 
su di esso; la sua applicazione allo scopo 
in questione era resa però difficile dalla 
impossibilità di ottenere il metallo, anche 
in piccolissime quantità, in forma diversa 
dai sottili fili impiegati nelle lampade. Le 
ricerche sperimentali intese a verificare 
se anche sotto le condizioni apparente- 
mente sfavorevoli, dovute alla forma im- 
posta, fosse possibile ottenere dal tantalio 
in unione con mercurio effetti sensibili 
alle onde elettromagnetiche, furono pra- 
ticate facendo passare attraverso due tubi 
di vetro capillari due fili di tantalio tolti 
da una lampada ad incandescenza in modo 
che sporgessero per circa ' ,, di pollice 
e che le loro punte toccassero appena la 
superficie del mercurio contenuto in una 
piccola ampolla. Il filo di tantalio, non po- 
tendo venire saldato, era assicurato ad un 
minuscolo morsetto facente parte di un 
filo di platino più robusto. Le prove di 
questo detector dettero buonissimi risul- 


tati; si trovò che anche sopprimendo il 
liquido dielettrico ed il fodero isolante la 
decoherizzazione automatica era perfetta 
e che il detector, essendo estremamente 
sensibile, dava segnali di grande intensità 
e di tono puro. Si trovò altresì che con 
una sola punta di tantalio, collegata al 
polo positivo del dispositivo potenziome- 
trico, il valore più adatto del voltaggio ap- 
plicato essendo 0,2 - 0,4 volt, si ottene- 
vano i migliori risultati. La costruzione 
generale e le dimensioni del detector a 
tantalio, quale è attualmente usato, sono 
mostrate in sezione dalla fig. 327. 
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Fig. 327. 


In essa P è un filo di platino saldato 
col vetro e costituente un reoforo, detto 
filo essendo immerso nel mercurio M con- 
tenuto nel recipiente di vetro G; l'altro 
reoforo P, è costituito del pari da un filo 
di platino avente la propria estremità fog- 
giata a morsetto e stringente un corto 
pezzo T (della lunghezza di circa 3/6 di 
pollice) di filo di tantalio di 0,05 mm. di 
diametro. Gli anelli di cui sono provvisti 
i reofori servono a montare l'apparecchio 
su di un portalampade di tipo Swan. Il 
recipiente é riempito con mercurio me- 
diante il collo laterale N sinché la punta 
di tantalio sia appena immersa, il che si 
riconosce sperimentalmente nel modo mi- 
gliore mediante il suono del ricevitore 
telefonico. Il recipiente può allora venire 
chiuso eventualmente dopo averne estratta 
l'aria. Un detector siffatto, se convenien- 
temente costruito, é stabile, un funziona- 
mento di molti mesi non avendo causato 
alcun deterioramento apparente. Per pre- 
venire gli inconvenienti che potrebbero 
sorgere per la fragilità della punta, il 
morsetto praticato nella estremità del filo 


di platino P, porta tre fili due dei quali 
sono normalmente tenuti lontano dal mer- 
curio e possono in caso di bisogno ve- 
nire abbassati mediante un filo metallico 
introdotto nel collo N dopo averne dis- 
sigillato la chiusura; questa precauzione 
si è mostrata eccessiva nella pratica es- 
sendo la punta di tantalio così disposta 
resistente alle scosse e punto fragile. 
Questa forma di detector è stata spe- 
rimentata nelle stazioni radiotelegrafiche 
attuali e si è trovato che, benchè esso, 
per oscillazioni assai deboli (segnali) sia 
eventualmente meno sensibile del detector 
elettrolitico o magnetico, per oscillazioni 
leggermente più forti il suono è parec- 
chie volte più intenso di quello ottenuto 
col detector elettrolitico, che a sua volta 
è assai più sensibile di quello magnetico; 
questi risultati sono stati ottenuti munendo 
rispettivamente i detector (a tantalio ed 
elettrolitico) del telefono il più conve- 
niente. Facendo uso dei telefoni forniti 
cogli apparecchi « Telefunken » destinati 
ad essere usati col detector elettrolitico 
Schloemilch e quindi non tanto conve- 
nienti per quelli a tantalio, i segnali ot- 
tenuti quando questo rimpiazzava un nuovo 
detector elettrolitico Ferrié erano parec- 
chie volte più intensi. (E' notoriamente 
diflicile la stima quantitativa dei suoni 
telefonici: i segnali possono essere carat- 
terizzati come « bene leggibili » ed « in- 
tensi » nel caso rispettivamente dei de- 
tector elettrolitico ed al tantalio). Col se- 
condo detector costruito si ottennero se- 
gnali assai intensi ad una distanza di 70 
miglia sul mare, senza alcun tentativo di 
accordo, più intensi di quelli ottenuti col 
detector elettrolitico e coll'aiuto di un 
trasformatore elevatore ed un accordo ac- 
curato. Facendo uso di un esemplare degli 
ultimi modelli del detector a tantalio, 
esemplare dei meno soddisfacenti, si sono 
ottevuti segnali commerciali intensi anche 
alla distanza di 450 miglia, il trasmetti- 
tore in questo caso non essendo una sta- 
zione ultrapotente, nel qual caso il risul- 
tato sarebbe deficiente, bensì una ordi- 
naria installazione da nave della potenza 
di 2 kilowatt. 1 segnali si mostrarono in 
questo caso di intensità leggermente mi- 
nore quando nel circuito si sostituiva il 
detector elettrolitico; da ciò, tenuto conto 
che i telefoni ad altissima resistenza usati, 
non convenivano al detector a tantalio si 
può dedurre che questo può essere pra- 
ticamente parificato al detector elettroli- 
tico purchè i segnali non siano troppo 
deboli. L'apparente mancanza di sensibi- 
lità, per segnali assai deboli, è dovuta al 
leggero suono sibilante che è normal- 
mente presente in tutti i contatti imper- 
fetti del genere, specialmente col mer- 


curio; esso però è in una misura minore 


di quello presentato dal coherer della 
Marina Italiana. Un esame del detector 
al tantalio, praticato sulla sua resistenza 
mediante il metodo di sostituzione, mostra 
che esso possiede nella condizione di ri- 
cezione una resistenza veramente bassa, 
1200 a 1800 ohm (quella dei coherer a 
limatura è dell'ordine dei 100,000 ohme 
quella degli elettrolitici è di 30,000 a 
50,000 ohm); questa bassa resistenza sa- 
rebbe in alcuni casi favorevole all'accordo, 
sotto l'azione delle oscillazioni la resi- 
stenza scende ad un valore variabile tra 
250 ohm per oscillazioni forti a 70 ohm 
per segnali fortissimi. 

La grande intensità nei segnali che si 
può ottenere col detector a tantalio è do- 
vuta alla grande variazione della corrente 
percorrente il telefono. Per questo detector 
il rapporto tra la corrente che si ha quando 
agiscono le oscillazioni e quella nelle con- 
dizioni normali è come 3 : t ad 8:1 e può 
salire a 30: 1 senza raggiungere il mas- 
simo suono ottenibile; la corrente normale 
usando telefoni di 580 ohm è di circa 

1/20 ad t/,o di milliampére. 

Lo stesso rapporto è stato misurato a 
scopo di confronto su di un coherer della 
Marina Italiana. Questo ha dato tra le 
correnti un rapporto di circa 3:1 come 
massimo oltre il quale coherizzava per- 
manentemente; più usualmente era di 3 
a 2, almeno negli esperimenti dell'autore. 
I risultati con un detector elettrolitico non 
essendo riusciti soddisfacenti si è prefe- 
rito accettare l'opinione di Reich il quale 
afferma che il detto rapporto puó rag- 
giungere il valore 10: r. Si vede da ciò 
che il contegno elettrico del detector a 
tantalio si avvicina di più a quello del 
detector elettrolitico; nello stesso modo 
si comporta il suono. Denché la resistenza 
del detector a tantalio sia bassa, vi é poca 
probabilità di alterazione della punta per- 
ché, contrariamente al caso di un con- 
tatto tra due metalli solidi, é da esludersi 
che i contatti si possano saldare e non 
si è osservato nessun caso nel quale fosse 
stato possibile, mediante poderose oscil- 
lazioni di impedire la decoherizzazione 
spontanea. Nonostante le qualità enume- 
rate più sopra l'autore ritiene questo de- 
tector a tantalio come più indicato per 
la telefonia che per la telegrafia senza 
filo. Nella telefonia senza filo infatti l'uso 
dei segnali estremamente deboli, ritenuti 
attualmente come assai favorevoli per var- 

care lunghe distanze con un impiego mi- 
 nimo di potenza e con un minimo au- 
= mento nella possibilità di uscire d'ac- 
. cordo, è notoriamente fuori questione; 
mentre entra in giuoco la superiorità nel- 
l’intensità sonora che presenta il detector 
a tantalio per oscillazioni moderatamente 


(1) L’Eleltricista n° 8 1907. 
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forti. Queste circostanze sono particolar- 
mente favorevoli tenendo conto del fatto 
che il detector elettrolico, il quale sino ad 
ora è stato il più generalmente usato 
nella telefonia senza filo, non può rite- 
nersi soddisfacente per ciò che riguarda 
il tono, la riproduzione del linguaggio 
riuscendo piuttosto aspra e metallica. Esso 
di più, come ha mostrato recentemente 
il Tissot, raggiunge subito, con oscilla- 
zioni moderatamente deboli, il massimo 
di intensità sonora: oltre questo limite, 
ogni energia addizionale è dissipata non 
contribuendo per nulla all'intensità so- 
nora. 

L'asprezza è stata osservata da De Fo- 
rest il quale ora usa per la telefonia senza 
filo l'adattamento della « valvola per oscil- 
lazioni » di Fleming che ha designata col 
nome di «Audion» (1). La vita di un siffat- 
to detector è però assai limitata, essendo 
limitata da quella del filamento da lam- 
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pada impiegato; è poco probabile quindi 
che essa superi una media di 800 ore. La 
forma di detector prima descritta, benchè 
serva benissimo per l’uso nelle stazioni 
fisse dove si può disporre di un supporto 
inamovibile, non è altrettanto soddisfacente 
qualora l'apparecchio sia soggetto a scosse 
o ad urti meccanici. Delle forme di de- 
tector esistenti ve ne sono parecchie sotto 
questo riguardo assai sensibili; poichè 
però un apparecchio capace di far fronte 
ad un uso gravoso può essere in taluni 
casi utile, l'autore ha pensato di trovare 
qualche mezzo per immobilizzare il mer- 
curio senza disturbare la sensibilità agli 
stimoli elettrici o l'intensità del suono. 
Dopo vari insuccessi l'autore è arrivato 
ad una soluzione soddisfacente costruendo 
il detector coll’assicurare il filo di tanta- 
lio entro un morsetto di platino e rinchiu- 
derne l'estremità entro vetro mediante un 
metodo speciale reso necessario dalla im- 
possibilità di saldare il tantalio col vetro 
nel modo con cui si salda ordinariamente 
il platino. Il filo di platino è saldato nella 
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parete di un minuscolo bulbo di vetro 
B (fig. 328) sofliato ad una estremità 
di un tubo di vetro; l'altra estremità del 
tubo é riunita ad una pompa ad aria mercé 
la quale si fa il vuoto nell'interno. ll 
tubo di vetro, venendo infine riscaldato, 
il vuoto fa si che esso si raggruppi :n- 
torno al filo di tantalio. L'estremità del 
filo così inguainato può essere allora pa- 
reggiata rompendo p. e. semplicemente 
il tubo. Il mercurio è contenuto in un 
tubo di vetro G avente un calibro di 5/5; 
di pollice. l'acendo uso di un tubo più 
grande e quindi più adatto, ricompare la 
sensibilità agli urti, mentre un tubo più 
stretto rende l'apparecchio di una sensi- 
bilità minore e più variabile. Un tappo in 
avorio /, attraverso il quale passa spor- 
gendo un filo di platino o nickel, è col- 
locato ad una delle estremità di un pezzo 
del suddetto tubo G a grossa parete della 
lunghezza di qualche pollice. Alcune gocce 
di mercurio, sufficienti per formare una 
pallottola M della lunghezza di circa 5/16 
di pollice, vengono allora collocate entro 
il tubo ed in seguito.viene infilato il se- 
condo tappo /,, quest'ultimo già provvisto 
del filo di tantalio inguainato sporgente 
per circa :/.o di pollice, in modo che la 
superficie vetro-tantalio s'immerga appena 
entro il mercurio. La posizione migliore 
(più sensibile) è quella mostrata dalla fi- 
gura 328, col tubo di vetro in posizione 
verticale e l'elettrodo di tantalio disposto 
superiormente; un detector così disposto 
può essere scosso bruscamente o legger- 
mente picchiato durante la ricezione dei 
segnali senza influenzare in nessun modo 
il loro suono. Il sigillamento è ottenuto 
rinchiudendo il tutto in un tubo di eba- 
nite E le cui estremità vengono poi riem- 
pite con miscela isolante. L'apparecchio 
ha quindi carattere permanente, salvo a 
provare sperimentalmente col tempo, se 
caso si presenta così inalterabile come 
quello nella prima forma. 

Sembrando alquanto notevole che dei 
risultati così buoni fossero stati ottenuti 
col tantalio che era stato provato per 
primo, fu praticata una serie di esperi- 
menti usando il mercurio in unione di 
altri metalli non ancora sperimentati dal- 
l'autore, scegliendo specialmente quelli 
che sono più resistenti all'azione del mer- 
curio. Nel caso dei metalli: ferro, acciaio, 
nickel e tungsteno e lega per resistenze 
Eureka, essendo possibile fabbricarne dei 
fili, si fece uso della medesima disposi- 
zione del detector a tantalio. Però con 
tutti questi metalli non era affatto possi- 
bile di ottenere qualche cosa di diverso 
da un contatto « perfetto » anche quando 
il mercurio era ridotto ad un piccolissimo 
globulo e la differenza di potenziale ap- 
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plicata veniva grandemente abbassata sino 
al valore di 0.1 volt o meno. ll tungsteno 
usato non era però forse perfettamente 
metallico essendo stato tolto da una lam- 
pada Osram e da una a filamento di tung- 
steno-zirconio. l'urono anche praticati 
esperimenti col filo di tantalio denominato 
ad « alta resistenza » il quale è ottenuto 
trattando il filo di tantelio con azoto, se- 
condo il metodo descritto dalla General 
Electric Company (1); anche in questo 
caso non si osservò l'effetto di contatto 
imperfetto, benché la resistività del ma- 
teriale fosse quattro volte più grande di 
quella del tantalio metallico. Gli altri me- 
talli sperimentati potendosi ottenere solo 
sotto forma massiccia, venivano ridotti a 
forma di punta il più possibile sottile ed 
immersi nel mercurio come al solito. Non 
si ottenne alcun effetto col vanadio, mo- 
libdeno, cobalto, manganese, tellurio, zir- 
conio, ferro-silicio, ferro-manganese, ferro- 
nichel, nè coll'antimonio e col bismuto; 
tutti questi metalli, eccetto probabilmente 
il molibdeno ed il zirconio, dettero un 
contatto perfetto. Próvando il contatto fra 


L'ELÉTTRICISTA 


tantalio puro e diversi metalli solidi, si 
trovò che un detector sensibile, modera- 
tamente intenso ed autodecoherizzatore 
puó essere costruito facendo appoggiare 
una punta di tantalio su di una superficie 
di ferro (meglio se ossidato). Un detector 
parimenti sensibile, benchè non altrettanto 
intenso, è stato ottenuto usando in una 
disposizione consimile tantalio e tellurio: 
effetti debolissimi furono osservati col co- 
balto, antimonio, manganese e bismuto, 
mentre col molibdeno e vanadio non si 
riscontrò effetto di sorta. H contegno del 
tantalio, per ciò che riguarda le proprietà 
di contatto imperfetto e di decoherizza- 
zione automatica ch'esso realizza col mer- 
curio, può pertanto ritenersi come unico, 
attesa la cospicuità degli efletti: l'uso di 
esso permette perciò un ritorno alla pri- 
mitiva semplicità presentata da un contatto 
puntiforme fra due metalli pur conser- 
vando tutti gli attributi pratici di celerità, 
decoherizzazione efficace, intensità sonora, 
durata, mancanza di organi deboli esterni, 
che si richiedono da un moderno de- 
tector. E. G. 
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RISULTATI DI UN CONCORSO 


per un apparecchio di protezione contro le sopratensioni 


Crediamo che riuscirà di interesse a tutti gli 
elettricisti di conoscere i risultati del Congresso 
(indetto dall’ Associazione degli Industriali d'Italia 
per prevenire gli infortuni del lavoro, che ha la 
sua sede in Milano) inteso a risolvere un pro- 
blema della più grande importanza, per la sicu- 
rezza personale negli impianti elettrici, problema 
che sino ad ora non aveva avuto che delle so- 
luzioni assai incomplete. Il programma del Con- 
corso Internazionale era enunciato nei precisi 
seguenti termini. 

A. Medaglia d'oro e L. 8,000, per un sistema 
semplice, robusto economico ed applicabile agli 
impianti esistenti, che sia atto ad evitare i pe- 
ricoli derivanti da un contatto (di resistenza qual- 
siasi) fra il primario e il secondario di un tra- 
sformatore clettrico e delle linee relative. 

L'apparecchio deve funzionare in modo sicuro 
appena la sopraelevazione di tensione verso 
terra nel circuito a bassa tensione raggiunga il 
doppio del valore normale per i sistemi trifasi 
e due e mezzo pei monofasi, impedendo in ogni 
caso che tale sovraelevazione permanga. 

L'apparecchio non dovrà mettere fuori di ser- 
vizio il trasformatcre, nè per etletto di scariche 
atmosferiche sul primario o sul secondario, nè 
per effetto di quelle deficienze parziali di isola- 
mento verso terra che ordinariamente sono tol- 
lerate, di modo che l'adozione dell'apparecchio 
non abbia a rendere più delicato l'esercizio del- 
l'impianto. 

Il concorrente deve presentare un apparecchio 
il quale concreti il sistema in modo definitivo 
e possa sperimentarsi nelle condizioni della pra- 


(1) Walter, Electrician, vol. 60, pag. 199 - 1907. 


tica su dei circuiti di cui la parte ad alta ten- 
sione sia a 3600 volt. 

L'esame del sistema potrà anche essere fatto 
(a giudizio della Commissione) mettendo l'ap- 
parecchio in esercizio su una rete per un certo 
periodo di tempo. La Commissione inoltre potrà 
estendere il suo esame anche agli apparecchi 
che eventualmente il concorrente avesse già in- 
stallati sovra impianti esistenti di qualsiasi ten- 
sione. 

Il Concorso, bandito una prima volta dall’As- 
sociazione nel 1906 non aveva sortito esito sod- 
disfacente. Riaperto nel 1907 il problema venne, 
a giudizio di una autorevole Commissione esa- 
minatrice risolto in modo completo dal sig. in- 
gegnere Vittorio Arcioni ed in modo degno di 
encomio da due altri concorrenti. 

Riportiamo senz'altro la relazione interessante 
della Commissione esaminatrice composta dai 
signori: prof. dr. Gisbert Kapp, presidente — 
ing. prof. Carlo Barzanò — ing. prof. Alberto 
Dina — cav. uff. ing. Giannino Ferrini — ing. 
Enrico Forlanini — ing. Tomaso Gregori — 
ing. Guido Semenza. 

I concorrenti in numero di 15 possono essere 
classificati in due gruppi principali: 

Il primo gruppo comprende 4 concorrenti, le 
cui proposte di soluzione sono caratterizzate da 
una connessione fra il circuito primario e il se- 
condario. 

La Commissione ritiene che nessuno abbia 
applicato questo metodo in modo che non si 
presti a qualcuna delle obbiezioni seguenti: 

1° Il sistema è applicabile solamente nei 


punti in cui i due circuiti sono geometricamente 
vicini; si ritiene invece che l'apparecchio debba 
poter venire installato in qualunque punto della 
rete secondaria. 

2° La connessione fra il primario e il se- 
condario stabilita dal dispositivo di sicurezza può 
in determinate condizioni costituire un pericolo 
per la rete secondaria, che non viene eliminato 
dall’apparecchio. 

3* In altre condizioni pure possibili (per 
esempio : ineguali capacità e ireguali fughe nel 
secondario) l'apparecchio può senza necessità fun- 
zionare e disturbare l’esercizio. 

4° Se il guasto si produce nel trasforma- 
tore in vicinanza dei neutri, l'apparecchio può 
non funzionare anche se viene a stabilirsi una 
condizione pericolosa. 

$^ Una sopraelevazione del potenziale del 
primario, di origine atmosferica, può scaricarsi 
nel secondario attraverso l'apparecchio, distur- 
bando il servizio. 

Per l'una o per l'altra delle ragioni accennate 
nessuno dci concorrenti di questo gruppo ha 
soddisfatto alle condizioni del concorso. 

Il secondo gruppo comprende 2 concorrenti. 
le cui proposte di soluzione sono indipendenti 
dal circuito primario. 

Distinguiamo quattro sotto gruppi 4, B, C, D: 

A) Due proposte si basano sull'impiego di 
scaricatori a spazi d'aria fra il secondario e la 
terra. 

Evidentemente ciò non sodd sta al programma 
di concorso. 

B) Un concorrente presenta un apparecchio, 
inserito in serie su linea secondaria, basato sulla 
proprietà che in un sistema polifase la somma 
dei valori momentanei della corrente neyli av- 
volgimenti dell'apparecchio è zero quando il 
sistema non è disturbato. Siccome anche altre 
cause oltre ad un contatto fra primario e secon- 
dario possono disturbare questo equilibrio, nem- 
meno questo apparecchio soddisfa alle condi- 
zioni richieste. 

C) Due concorrenti adoperano una connes- 
sione diretta del punto neutro secondario (o di 
un neutro artificiale sul secondario) colla terra. 

Si ritiene che una tale soluzione non sia ri- 
spondente alle condizioni del concorso, perchè 
la connessione, dovendo rappresentare la via di 
scarico verso terra, deve necessariamente esserc 
di piccola impedenza, e quindi la disposizione 
può apportare i noti disturbi dei centri diretta- 
mente a terra, inoltre essa richiede una terra 
perfetta che non si può sempre trovare. 

D) Sei concorrenti adoperano una connes- 
sione fra il secondario e la terra attraverso degli 
apparecchi della classe dei relais. 

La Commissione ritiene che il principio dei 
relais applicato fra il secondario e la terra si 
presti meglio dei precedenti alla soluzione del 
problema per le seguenti registrazioni : 

1° il funzionamento che in tale relais di- 
peude direttamente ed esclusivameute dalla stessa 
sovraelevazione di tensione che si vuole eli- 
minare. 

2° Un tale apparecchio può venire instal- 
lato in un punto qualunqne della rete secon- 
daria senza richiedere alcuna modificazione ai 
trasformatori, e la sua grandezza e costruzione 
dipende soltanto dalla tensione e dalla frequenza 


dell'impianto, mentre è assolutamente indipen- 
den:e dalla sua potenza. Potendosi la costru- 
zione ridurre quindia pochi tipi normali, gli ap- 
parecchi possono riuscire anche economici. 

3* Poiché l'impedenza di questi apparecchi 
puó essere elevata, le correnti che circolano in 
essi vengono allora limitate a valori molto 
bassi; quindi non è necessaria una terra per- 
fetta, e sono più o meno eliminati i disturbi 
accennati pel caso precederte (C). 

La maggior parte dei relais presentati sono 
elettromagnetici, uno elettrostatico ed uno elet- 
trotermico. 

Ë fra i concorrenti di questo gruppo che la 
Commissione ha trovato le migliori proposte. 

Dopo esauriente esame confortato da prove a 
termini dell'articolo 5, la Commissione è giunta 
alla seguente graduatoria dei tre migliori: 

1° Arcioni; 

2° Celtri: 

3" Scotuzzi. 

Diamo ora una succinta esposizione dei prin- 
cipi sui quali venne studiato e concepito l'appa- 
recchio Arcicni. 

Il problema posto nei termini del Concorso, 
è stato studiato considerando il pericolo che 
può presentare una rete secondaria, per effetto 
di sopratensioni, indipendentemente dalle cir- 
costanze che intervengono a determinare queste 
ultime. - 

Nel caso piü frequente, le sopratensioni sono 
conseguenza di un contatto fra primario e se- 
condario di un trasformatore; però, data la com- 
plessività che talora si riscontra negli impianti, 
possono presentarsi altri casi, in cui la causa é 
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talvolta molto lontana dal trastormatore e dalla 
sorgente in genere che alimenta la linea. 

Quando il potenziale di una linéa s'innalza ri- 
spetto ad un potenziale di riferimento, ad es. 
quello di una data terra, la tensione fra i cou- 
duttori di linea puó rimanere normale. 

Ha peró interesse anche l'altro caso che inter- 
venga un aumento di tensione fra i conduttori 
di linea, senza per altro che il potenziale di que- 
sta s'innalzi verso terra. 

L'apparecchio Arcioni é studiato per entrare 
in funzione in entrambi i casi, in esso cioè è 
considerato il fenomeno nel senso più generale, 
di un conduttore di linea che può assumere po- 
tenziali pericolosi verso terra, per una causa qua- 
lunque. 

L'azione dell’apparecchio può essere quella di 
distaccare la linea che si vuole proteggere, co- 
mandando un interruttore a mezzo di un relais 
di cui il circuito è chiuso da un organo mobile 
dell'apparecchio stesso. 
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In generaie questo non è vincolato ad una par- 
ticolare manovra, ma è destinato a fornire quella 
segnalazione che si ritiene più conveniente in 
ogni casc particolare. 

L'apparecchio, se destinato per sistemi trifasi, 
si compone sostanzialmente di tre elettromagneti 
collegati a stella derivati rispettivamente sui tre 
cenduttori di linea, con il centro a terra. 

Il circuito magnetico di ogni elettromagnete 
è pressochè ch'uso, presenta solamente un pic- 
colo interferro in mezzo al quale si muove un 
organo girevole, che è sede delle correnti in- 
dotte dai tre elettromagneti. 

A fine di evitare l'azione nel campo rotante 
sull'organo mobile, questo ha la forma di una 
stella, ossia è sezionato in modo da rendere in- 
significante l’azione dei tre elettromagneti fra 
di loro. 

La coppia è invece ottenuta, per ogni elettro- 
magnete con una dissimetria del campo, pro- 
dotta con un mezzo qualunque e particolarmente 
con un anello di rame che abbracci solamente 
una parte del nucleo. 

Bisulta che ogni elettromagnete ha una azione 
proporzionale al quadrato dell'intensità del flusso 
che lo attraversa, e le azioni, indipendenti fra 
di loro, si sommano sullo stesso organo mobile. 

Le coppia è controbilanciata da un'azione an- 
tagonista, ad es. un peso; ma quando l'equili- 
brio è turbato, l'organo si sposta leggermente 
chiudendo un circuito che determina la mano- 
vra dell’interruttore, ed il distacco della linea da 
proteggere. 

La coppia che agisce sull'organo mobile è 
espressa da: 


C=hX 3 (e Te) 
E ; 
deve h è una costante, e = yy è la tensione 
3 


al centro del sistema trifase, ed e, è la tensione 
supplementare che determina l’aumento del po- 
tenziale del centro della linea rispetto alla terra. 

La tensione e, può avere un valore ed una 
ase qualunque rispetto alla tensione della linea. 

L'espressione di C mostra che la coppia varia 
sia con e che con e,; ossia l'apparecchio è sen- 
sibile tanto agli incrementi della tensione E di 
linea, come agli aumenti di potenziale verso terra. 

Si rileva facilmente che tarando l'apparecchio 
con una tensione E maggiore di E', scelta op- 
portunamente si può dare allo stesso la dovuta 
sensibilità, affinchè esso sia insensibile alle per- 
dite di isolamento che possono riscontrarsi negli 
impianti, e rello stesso tempo perchè provochi 
ildistacco appena la tensione, anche di un solo 
conduttore, assume verso terra un valore che è 
due volte e due volte e mezzo quello normale. 

La coppia C oltre che dipendere da e e da e, 
dipende dalla frequenza della corrente. 

L'espressione analitica che definisce questa re- 
lazione dimostra che per un determinato incre- 
mento della tensione, la coppia può rimanere 
invariata se interviene un corrispondente aumento 
della frequenza. 

Nel caso di scariche atmosferiche oscillatorie 
questo fatto ha sempre luogo, ed in misura tale 
che la coppia anzichè subire un incremento, su- 
bisce una diminuzione. Ne consegue che l'ap- 
parecchio è insensibile agli effetti di dette sca- 
riche. | 

Se la scariche avessero luogo con spostamenti 
di carattere continuo esse non avrebbero ugual- 


313 


mente effetto sull'apparecchio, poiché questo agi- 
sce solamente per fenomeni d'induzione elettro- 
magnetica. 

Una disposizione con due elettromagneti, in- 
vece che con tre, serve per circuiti monofasi, 

La coppia che presenta l’apparecchio è note- 
vole e sufficiente a garantire una chiusura pronta 
e sicura del circuito sussidiario. 

Ogni elettromagnete, con una tensione di 150 
volt, ed una frequenza di so, driva una cor- 
rente dell'ordine di o 02 ampere. 

Nell'installazione di un apparecchio è neces- 
sario disporre di un contatto di terra, e la zona 
che può essere protetta (ha un'estenzione che 
comprende tutti i punti per i quali è presumi- 
bile per circostanze locali che il potenziale abbia 
lo stesso valore che quello della terra cui si ri- 
ferisce l'apparecchio. 

Seguendo norme opportune nella esecuzione 
del contatto di terra, si può dare una estensione 
più o meno ampia alla zona protetta da un ap- 
parecchio; ma può talvolta anche essere neces- 
saria l'inserzione di più apparecchi protetori, su 
di una sola rete secondaria, se questa ha esten- 
sione molto notevo:e. 

Le difficoltà di eseguire un buon contatto di 
terra, sono sempre in propcrzione dell'intensità 
della corrente che lo deve attraversare. 

Nel caso de l'apparecchio protettore Arcioni, 
detta corrente è dell’ordine di centesimi di am- 
pere, quindi anche le suddette difficoltà sono 
eliminate, ed una variazione nella resistenza del 
contatto di terra, non altera la sensibilità dello 
apparecchio. 

Questo è provvisto di valvole che servono a 
proteggere gli avvolgimenti, nell’eventualità di 
sopratensioni che potessero danneggiarlo. 

Le valvole però in ogni caso bruciano dopo 
che l'apparecchio ha funzionato, e provocata la 
manovra per il distacco della linea. 

L'apparecchio, fig. 329 nella forma del modello 
costruito, si presenta circolare, delle dimensioni 
di circa 200 millimetri di diametro, ed un peso 
di circa 4 chilogrammi, 


NUOVO METODO 
per determinare la capacità di un cavo sottomarino 


Sono noti gli inconvenienti che si in- 
contrano nella misura della capacità di 
un cavo, a causa della lunga durata che 
impiegano 1 cavi per caricarsi. 

ll signor Devaux- Charbonnel, noto stu- 
dioso pei problemi riguardanti la telegra- 
fia e la telefonia, ha recentemente trovato 
un nuovo metodo per la misura della capa- 
cità dei cavi, nel quale sono praticamente 
eliminati gli inconvenienti che presentano 
gli altri sistemi ordinari. 

La disposizione adottata dal Devaux- 
Charbonnel è quella rappresentata dalla 
fig. 330, in cui f, e f, sono due chiavi 
tipo Sabine, U un commutatore, C un 
condensatore campione, S uno shunt, G 
un galvanometro, P una pila, ed Xil cavo 
di cui si vuol misurare la capacità. 

Per effettuare la misura si procede nel 
seguente modo: 
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Si pone il commutatore U sul contatto 
2 e si abbassa prima la chiave ?, e pot 
la t, In questo modo si viene a caricare, 
per mezzo della pila /, i due cavi C ed 
X posti in serie fra loro tra la pila e la 
terra. 

Chiamando con V il potenziale delle 
armature interne collegate insieme, ed os- 


б 


е $ 
Lj. 
i + + 


Fig. 330. 


+ 


servando che le cariche dei due conden- 
satori debbono essere eguali, si avrà: 
C E— Y = XV 

in cui Í indica la f. e. m. della pila. 

Dopo questa prima operazione, si apre 
il tasto di corto circuito T e si alza la 
chiave /,. Il condensatore campione pren- 
derà allora una carica complementare 


ОС 
alla quale corrisponderà una certa devia- 
zione d, del galvanometro. 

Infine si determina la costante, cioè la 
deviazione corrispondente alla carica che 
la f. e. m. E imprime al condensatore 
campione C. А tale scopo si scaricano dap- 
prima tanto il cavo che il condensatore 
C, mettendo le loro armature interne a 
terra per mezzo dei due tasti U e f,. 

Si abbassa di nuovo la chiave /,, tenendo 
la chiave /, nella posizione di isolamento, 
e si carica C per 5 secondi; poi si scarica 
questo comdensatore attraverso il galva- 
nometro. 

Otterremo cos) una deviazione d, che 
risponde ad una carica 

O CI 

Dalle tre precedenti eguaglianze si ri- 

cava immediatamente 
Ao Ou EE 
Q; 

E poichè le cariche sono proporzionali 

alle corrispondenti deviazioni, si avrà an- 


che la relazione 
vu Eld, — 4) 

d, 
la quale ci dà il valore di X in funzione 
della capacità campione adoperata e delle 
deviazioni lerte sul galvanometro. 

Come si vede chiaramente, nel sistema 
del signor Devaux-Charbonnel non ha nes- 
suna influenza la durata di carica del cavo; 
l'unica precauzione necessaria è quella di 
dar tempo, nella prima operazione, che il 
Civo possa compietamente caricarsi, 


A. CARLETTI, 


0-40 


(1) E. T. Z. 1908, fasc. 41. 
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LA PIU GRANDE MACCHINA A GAS ESISTENTE © 


La più grande macchina a gas che sia 
stata costruita fino ad oggi, è stata posta 
in esercizio nel giugno passato nelle offi- 
cine della Castner Kellner Alkali Co Ltd. 
Runcorn in Inghilterra. Essa ha una po- 
tenza, mai usata per tali macchine, di 1000 
IIP e serve per mandare con accoppia- 
mento diretto una dinamo a corrente con- 
tinua con 16 poli, per 230 V, 2900 Amp. 
e 200 giri al minuto. 

Ambedue le macchine sono state co- 
struite dalla ditta. inglese Westinghouse 
l:lectric and Manufacturing Co. e servono 
all'ampliamento dell'impianto suddetto in 
Runcorn dove fino adesso sono in eser- 
cizio 4 macchine uguali di 750 HP cia- 
scuna. 

Tutto l'impianto serve per scopi elet- 
trolitici. La nuova macchina, analogamente 
alle vecchie, lavora senza interruzione gior- 
no € notte. 

l cilindri della macchina sono appaiati 
e disposti su 4 manovelle. 

Il perfezionamento nella costruzione 
delle macchine a gas è stato studiato spe- 
cialmente dalla Westinghouse inglese. 

Esso offre il vantaggio di uno spazio 
minimo specialmente per le grandi po- 
tenze, nella disposizione a tandem dei 
cilindri, nonchè del grande grado di uni- 
formità dovuta alla disposizione delle ma- 
novelle e dei cilindri. 

Per quest'ultimo requisito queste mac- 
chine a gas sono in special modo adatte 
per fabbriche di tessuti e telerie che ab- 
bisognano di un grande grado di unifor- 
m:tà per muovere le filande. 

La costruzione di queste grandi mac- 
chine è simile alle piccole. Stantuffo, val- 
vole ed altre parti mobili non hanno nes- 
sun refrigerante, essendo escluso il peri- 
colo della rottura dello stantuffo. Tutte 
le parti mobili hanno le superficie sog- 
gette a strofinio indurite. L'ingrassamento 
è ad olio sotto pressione, da pertutto le 
pompe ad olio sono doppie e disposte in 
modo che venendo ad escludersene una, 
l'altra viene inserita automaticamente. 1 'о. 
lio scolato viene filtrato e per mezzo di 
una piccola pompa viene di nuovo immesso 
nel serbatoio relativo. La pulizia dei fil- 
tri d'olio avviene durante l'esercizio. 

Tutte le valvole vengono mosse imme- 
d'atamente, per mezzo di bieile, dalle ma- 
novelle. 

L'apparecchio per la oleatura automa- 
tica e per la filtratura con gli alberi e 
manovelle formano un tutto unico che 
puó essere rimosso in 35 minuti. 

Per ottenere una corsa possibilmente 
tranquilla, si fa passare fra due cilindri, 


posti uno sopra l'altro, del vapore d'ac- 
qua che agisce in modo che il lavoro 


delle masse che vanno in giù viene ali- 


mentato da un cuscino d'aria che si trova 
al disotto dello stantuffo superiore. Nella 
corsa all'insù, l'aria compressa di nuovo 
si espande, mentre la compressione nei 
cilindri forma una vaporizzazione naturale 
per le masse che sono spinte in su. 

Questa disposizione ha un effetto così 

vantaggioso che, posta una macchina an- 
che su cattive fondamenta, non si ebbero 
a notare scuotimenti sensibili. 
. La regolazione della velocità è fatta da 
un regolatore a forza centrifuga che, pas- 
sando istantaneamente dal pieno carico 
alla corsa a vuoto, può mantenere costante 
la velocità intorno al 5 per cento. 

Oltre a questo, un regolatore a mano 
permette di variare la velocità intorno al 
s per cento. L'avviamento della macchina 
a gas avviene per mezzo dell'aria com- 
pressa. 

Oltre alla macchina fornita alla Castner- 
Kellner Co. la Westinghouse inglese ha 
fornito 3 macchine della stessa costruzione 
da 750 HP per le vetrerie di Pilkington 
Bros, St. Helens ed un'altra macchina 
analoga per la llollius Mill Co. Marple. 

Infine, nell'Esposizione franco-inglese, 
la stessa Casa pose una di tali macchine 
che lavorava in parallelo con una turbina 
Parson e serviva alla creazione della cor- 
rente per l'illuminazione della sala delle 
macchine. 


Gz. 


PROCESSO LOSCHINSKY 


per ottenere il rame elettrolitico 


Nella miniera di Mediansk, in Russia, 
si adotta un processo brevettato dal Lo- 
schinsky per la produzione del rame. Esso 
è fondato sulla lescivazione del minerale 
di rame, preventivamente arrostito con 
una soluzione diluita di acido solforico ; 
la soluzione così ottenuta, contenente sol- 
fati di rameo di ferro e acido libero, vien 


sottoposta alla elettrolisi entro recipienti - 


speciali contenenti degli anodi di piombo 
e dei catodi di rame. 

Il principio di questo processo non è 
nuovo; esso è stato infatti già applicato 
in Germania ed in America ; il Loschinsk y 
non ha fatto che introdurvi alcune inno- 
vazioni che danno al metodo un carattere 
pratico e industriale. 

La miniera di Mediansk produce del 
materiale di terza categoria, secondo che 
esso contiene 45, 28 o 15 "[, di rame. Si 
sceglie anzitutto con cura il minerale per 
separarlo dalla ganga e da altre impurità, 


-—— - 


poi lo si mescola e si pesta in modo che 
possa passare attraverso un setaccio a ma- 
glie di 1 mm. 

Il materiale così finamente polverizzato 
vien poi mescolato con argilla : con questa 
specie di pasta si formano delle matto- 
nelle che si fanno arrostire. Questa pre- 
parazione delle mattonelle e l'arrosumento 
formano le caratteristiche più importanti 
del processo in quistione, poichè in grazia 
di questo trattamento preventivo il ferro 
sl trova trasformato in un ossido che non 
viene affatto disciolto dal liquido della 
lescivazione : con tal mezzo si evitano le 
difficoltà che si incontrano nell’applica- 
zione di altri processi simili. Terminato 
l'arrostimento, il rame si presenta nel mi- 
nerale in parte sotto forma di solfato e 
in parte sotto forma di ossido. Si lesciva 
in seguito il minerale arrostito, con una 
soluzione contenente s °|, di acido solfo- 
rico entro vasche foderate di piombo; si 
sottopone il minerale nuovo all’azione di 
questa soluzione già satura di rame e si 
lesciva il minerale sfruttato con una solu- 
zione di acido nuovo. ll liquido ottenuto 
da questo lescivaggio contiene 5 °|, di 
rame e 1°, di acido libero: prima di 
fare passare la soluzione nei recipienti 
elettrolitici, si filtra. 

Tali recipienti hanno la forma di casse 
cube di legno foderate di piombo, di un 
metro di lato in ogni senso. Ogni cassa, 
per carica completa, racchiude nove.anodi 
in fogli di piombo di ; mm. di spessore 
€ otto catodi in sottili fogli di rame. Gli 
anodi sono coperti di un involucro di co- 
tone. Si agita continuamente [l'elettrolita 
durante il passaggio della corrente, me- 
diante telai di legno che separano ogni 
anodo dal catodo vicino: questi telai sono 
azionati da un dispositivo meccanico. 

L'intensità della corrente impegnata è 
di 900 amp. per recipiente con la ten- 
sione da 2 a s volt, per ottenere un ren- 
dimento di 25 kg. di rame per 24 ore. 

In capo ad un mese i fogli metallici 
impiegati come catodi raggiungono uno 
spessore da 20 a 30 mm. ed assumono 
un aumento di peso di circa 25 kg. L'elet- 
trolito sfruttato contiene ancora I ad 1,5 °|, 
di rame col s °|, di acido solforico, ag- 
giungendovi dell'acido nuovo si puó uti- 
lizzare an^ora questa soluzione per il le- 
scivaggio, Siccome nel minerale si riscontra 
una certa quantità di carbonato di calcio, 
questo produce una perdita di acido con 
la formazione di solfato di calcio che si 
toglie durante la lescivazione. Questa per- 
dita si trova in parte compensata dalla 
presenza di zolfo nel minerale grezzo e 
dalla formazione di solfato di rame du- 
rante l'arrostimento. Il metallo che si de- 
posita sui catodi ha il colore e l'aspetto 
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di un rame elettrolitico fino, con struttura 
leggermente cristallina. 

Si impedisce la produzione di una 
nuova soluzione di rame, che si ri- 
forma generalmente ai catodi allorchè 
sì sottopone ad una elettrolisi una so- 
luzione di solfato di ferro e di solfato 
di rame, posto che si abbia cura di im- 
piegare degli anodi di piombo ricoperti 
di cotone: questa stoffa protettrice impe- 
disce per ragioni ancora sconosciute la 
formazione di solfato ferrico, F, , (.SO,), 
che si produce dall'ossidazione del solfato 
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ferroso F. SO,, che ё contenuto in piccole 
quantità nella soluzione. Al catodo si ot- 
tiene quindi il pieno rendimento teorico 
di gr. 1.15 di rame per ampere-ora. L'av- 
volgimento di cotone degli anodi deve 
essere rinnovato solo ogni quattro mesi 
circa. 

Un impianto simile a quello della miniera 
di Mediansk, capace di produrre 1000 kg. 
di rame al giorno, costa circa 107 mila lire, 

Sembra che il processo Loschinsky dia 
buoni risultati tanto che venga esercitato 
su piccola quanto su vasta scala. 
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Impiego del telefono differenziale per la mi- 
sura della resistenza di un elettrolito. (1) 


In questo metodo un telefono differen- 
ziale sostituisce il galvanometro differen- 
ziale; la disposizione impiegata dall'autore 
è quella di Heaviside, facendo però uso di 
corrente alternata. 

Come sorgente di corrente alternata si 
impiega la corrente continua derivata dalla 
rete urbana (alimentata da dinamo) e con- 
venientemente modificata mediante inser- 
zione di un condensatore. 

Nella fig. 331 che mostra la disposizione 


Fig. 331. 


elettrica adottata, Xè la resistenza incognita 
(un elettrolito od un. conduttore metallico 
non induttivo) e W è la resistenza (non 
induttiva) di confronto. Le due resistenze 
X e W sono collegate fra loro in serie 
mediante inserzione di un condensatore 
К di 1 a 2 Microforad; le bobine rv, e 
2,2 del telefono differenziale sono poste 
in derivazione rispettivamente sulle resi- 
stenze W ed .X ed in modo da essere in 
ogni istante percorse da correnti in senso 
contrario. | 

I terminali A e B vengono collegati ad 


(1) G. Athanasiadis, Phisikulische Zet!schrift, n. 7, 1908. 


una derivazione della rete urbana che pre- 
senti una differenza di potenziale da 1:10 
a 220 volt. Nelle derivazioni che com- 
prendono le bobine del telefono vengono 
inserite due resistenze non induttive uguali, 
Pi € р, del valore di зоо a 500 ohm od 
anche due lampade ad incandescenza di 
resistenze esattamente uguali tra loro. 

Per eseguire la misura si varia la re- 
sistenza IW finchè sparisce il tono al te- 
lefono: in queste condizioni se la dispo- 
sizione è tale che sia р, + zg, = р, + g, 
e se l'autoinduzione delle bobine del te- 
lefono è la stessa, sarà anche W — X, La 
ineguaglianza dei valori di pg, + g, e 
Pa + g, dà luogo a risultati inesatti per- 
chè in questo metodo, attesa la selfindu- 
zione del telefono, non si può ritenere 
valida la relazione: W:X = (p + gj): 
(p, + g,). della quale si fa uso colla cor- 
rente continua e galvanometro differen- 
ziale, 

Si ottiene una maggiore esattezza ncl 
valore di X scambiando le connessioni 
per mezzo di un commutatore M in modo 
che sia ora la bobina 1,1 shuntata da X 
e quella 2,2 shuntata da W; chiamando 
con W, il valore di IV ottenuto prima 
dello scambio e con W, quello dopo lo 
scambio avremo: 


x= _ (W,+ W,). 


Questo metodo garantisce una sufficiente 
esattezza per resistenze non troppo grandi, 
cioè sino a circa 1000 ohm. La disposi- 
zione infine consente l'uso di corrente al- 
ternata prodotta da una bobina d'indu- 
zione come nel metodo di Kohlrausch; 
peró un vantaggio non indifferente della 
disposizione quale é stata qui descritta 
consiste nell'impiego immediato della cor- 
rente conunua urbana con diflerenze di 


potenziale di 100 volt e più. 


E. G. 
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Nuovo forno elettrico, (9 


Nel corso dei suoi studi sulla lampada 
Soleil e sui forni elettrici che ne deriva: 
no. L. Clerc (2) aveva constatato che la lun- 
ghezza di un arco producentesi in una 
cavità praticata nel centro di una massa 
refrattaria (calce o magnesia) raggiunge 
parecchi centimetri per delle costanti elet- 
triche medie (in particolare 40 ampere 
e so volt). Riprendendo queste espe- 
rienze, gli autori sono stati portati a fare 
le due osservazioni seguenti: 

1. Per una forza elettromotrice costante 
(p. e. so a 6o volts), si può dare all'arco 
una lunghezza qualunque, a condizione di 
far variare la sezione trasversale della ca- 
vità proporzionalmente ad una certa po- 
tenza (maggiore dell'unità) della lunghezza 


Бү. 


Fig. 332, 333 e 334. 


dell'arco, e, nello stesso tempo, l'inten- 
sità della corrente proporzionalmente ad 
altra potenza (minore dell'unità) di questa 
sezione. 

| valori di queste potenze corrispondono 
ad una temperatura dell'arco sensibilmente 
costante. 

2. Una volta ben stabilito l'arco, si può 
introdurvi un crogiuolo di sostanza re- 
frattaria conduttrice (carbone), o non con- 
duttrice (calce o magnesia) senza che l'arco 
si spenga, nè che le sue costanti elettriche 
si modifichino sensibilmente. 

Gli autori hanno stabilito un forno elet- 
trico su queste basi. Questo forno è rap- 
presentato, in sezione verticale, dalle fi- 
gure 1, 2 € 3, con tre posizioni diverse 
del crogiuolo. Il forno si compone di due 
corpi principali A A ed F, di forma pa- 
rallepipeda, costituiti da sostanza refrat- 
taria (calce o magnesia); nel corpo AA 
sono praticati, secondo l'asse verticale, 
due canali cilindrici: l'uno, B, costituisce 
la camera del forno ed ha per dimensioni 
3 centimetri di diametro e 6 di altezza, 
l’altro, di un diametro di 2 centimetri ed 
in prolungamento del primo, è destinato 
al passaggio del crogiuolo C, o camera 
di reazione, la cui capacità è di circa 2 
centimetri cubi. ll crogiuolo è sostenuto 
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e diretto secondo l'asse mediante un sup- 
porto S, costituito da una sostanza refrat- 
taria non conduttrice (calce o magnesia), 
appoggiantesi su di un braccio terminato 
da un corsoio G, munito di vite d'arresto, 
capace di scorrere lungo uno dei piedi P 
dell'apparecchio. Il crogiuolo può in tal 
modo subire un movimento ascensionale 
ed occupare una posizione qualunque 
nella camera D, a seconda della di- 
stanza degli elettrodi E E che sono 
in carbone. 

Osservazioni. — 1°, Impiegando po- 
tenze elettriche da 1 a 2 K W, si 
possono effettuare, per mezzo di 
questo forno, le ricerche per via 
secca ad ogni temperatura, a par- 
tire dal rosso scuro (il crogiuolo 
e gli elettrodi occupando le posi- 
zioni della figura 1 sino alla tem- 
peratura dell’arco (fig. 3). 

2". La capacità del crogiuolo è in 
ogni caso sufficiente, 7 oiché, secondo 
la densità delle materie trattate, si 
può operare su un peso di esse da 2a 
40 grammi. 

3*. Colla intensità da 30 a 40 ampere, 
l'arco si mantiene malgrado il consumo 
dei carboni: si può del resto allontanare 
gli elettrodi sino all'estremo limite senza 
che si spenga, e quando, dopo aver riti- 
rato completamente un elettrodo dall'ap. 
parecchio, lo si introduce rapidamente, 
l'arco si riaccende a distanza, 

4°. La corrente derivata dalle pareti 
del blocco portato alla temperatura di fu- 
sione della magnesia è insensibile. 
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Relazione fra il consumo della corrente 
e il prezzo relativo delie correnti elet- 
triche. G) 


G. Dettmar ritorna sulla questione di 
abbassare il prezzo della corrente agli 
utenti di officine elettriche senza danneg- 
giare per questo gli interessi dell'impresa. 
In special modo tratta la questione dal 
punto di vista di sapere in qual misura 
la riduzione del prezzo della corrente, ne 
aumenti il consumo e di conseguenza co- 
me influisca il reddito dell'officina. Servi- 
rono di base ai calcoli, i dati della stati- 
stica dell'Unione delle officine elettriche, 
degli anni 1905-1906 sopra 1:51! officine 
elettriche, sulle quali fu per prima cosa 
riportato, per luce e forza separatamente, 
il consumo della rendita di 1 KWO. 

] punti segnati nella fig. 335 sono i ri- 
risultati per la luce, e con la loro dispo- 
sizione permettono di tracciare una linea 
mediana. Cosa analoga diede il calcolo 
per 1 motori, (fig. 336). Se peró qui non 


si ha una uniformità come per la luce, si 
spiega col fatto che le città si diversifi- 
cano molto piü per quanto riguarda i mo- 
tori, che non per quanto riguarda la luce. 
| punti che giacciono nella metà supe- 
riore della curva mediana, corrispondono 
a città di carattere eminentemente indu- 
striale, mentre le città che non ostante il 
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Fig 335. 


prezzo basso della corrente hanno un 
piccolo consumo, sono città senza indu- 
strie come ad es. luoghi di bagni. 

La ricerca della dipendenza del consumo 
dalla grandezza della città, o dall'influnza 
di un impianto a gas eventualmente in 
esse esistente, diede un risultato negativo, 
cosicchè influenze di tai genere non pos- 
sono tenersi in conto. 

Le due figure mostrano che il consumo 
degli apparecchi installati è piccolo con 
alti prezzi, mentre al contrario, è grande 
con prezzi bassi. Con prezzi decrescenti 
aumenta dunque il numero dei KWO ven- 
duti. 

Per fissare l'influenza dell'abbassamento 
del prezzo della corrente e del consumo 
aumentato in conseguenza, su! reddito del- 
l'officina furono prescelti i dati di quelle 
centrali che giacciono vicino alla curva 
media, tanto per la luce che perla forza. 
Per esse furono poi ritenuti come giusti 
i valori della curva media e furono con- 
siderate le variazioni del consumo in base 
ai diversi prezzi della corrente, prestabiliti 
in per cento sul prezzo usualmente esi- 
stente. 

Così furono esattamente calcolati questi 
rapporti per tre officine. 

L'influenza su questo consumo variato, 
sarà diversa secondo che si tratta di cor- 
rente continua o alternata o di una offi- 
cina con o senza servizio di linee tram- 
viarie. 

Dalle ricerche risulta che abbassando 
dell'80, 60 е 40 о/о il prezzo originario 
della corrente, le entrate lorde aumente- 
rebbero del 4,5 17 e 30.8 о/о e le ren- 
dite lorde del 0.15, 1.7 e 1.5 о/о. Nella 


(1) Sur un nouveau four électrique à arc applicable aux recherches de laboratoire, — L. Clerc et A. Minet, Comptes rendus, 1908, 5. — (2) Louis 
Clerc, brevetto belga, luglio 1881. — (3) Elekir. Kraftbet. и. 'Babnen Vol. 6 pag. 142 — 1508. 


fig. 337 è riportato il risultato delle ri- 
cerche per una delle officine. 

Le ascisse rappresentano i prezzi della 
corrente in per cento del prezzo origina- 
rio, le ordinate, il per cento delle rendite 
lorde. L'andamento nella curva mostra che 
per piccoli abbassamenti del prezzo della 


Fig. 336. 


corrente, il reddito diminuisce un poco, 
mentre poi fino al so о/о del prezzo pri- 
mitivo dimostra un aumento. 

Nell'articolo sono ancora indicate altre 
due curve per le altre città che presen- 
tano peraltro gli stessi caratteri. 

A] termine del suo lavoro l'A. riferisce 
sull'influenza delle lampade a filo metal- 
lico come carattere di maggior concor- 
renza per l'energia elettrica, e come in- 
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Fig. 337. 


fluenza economica perl’officina permettendo 
un maggiore ribasso al prezzo della cor- 
rente da 2: I, permettono una riduzione 
nel prezzo della corrente dal 60 al 70 0/0 
senza portare nessuna diminuzione econo- 
mica all'officina. | 

Le conclusioni dell'articolo sono le se- 
guenti: 

Nelle officine che vendono la corrente ad 
alto prezzo non è conveniente diminuirlo 
di poco per volta, mentre al contrario è 


(1) Soc. Belge d'Electriciens, ottobre 1908. 
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molto raccomandabile di abbassarlo in 
una sola volta, tanto che ne venga di con- 
seguenza una utilizzazione piü forte e di 
maggior durata della corrente. Anche per 
le officine che già hanno la corrente a 
poco prezzo è conveniente di abbassarlo 
per aumentare fortemente la durata di uti- 
lizzazione. Di quanto poi si possa abbas- 
sare il prezzo in caso determinato, ciò di- 
pende dalle condizioni locali che devono 
essere stabilite con calcoli speciali. 


Gz. 
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EFFETTI DELL'ELETTRICITÀ 


sulle piante (1) 


Interessanti ricerche sperimentali sono 
state eseguite nel Belgio da De leen e 
Michiels sull'effetto che le correnti alter- 
nate ad alta frequenza esercitano sulle 
piante. 

Sono note le controversie a cui hanno 
dato luogo le anteriori constatazioni fatte 
a proposito degli effetti fisiologici della 
corrente di questa forma. Non è nemmeno 
il caso di riprodurre qui il rapporto dei 
signori Heen e Michiels, che non si può 
riassumere. 

Sembra tuttavia di attualità notare che 
dall' inizio di questi studi, fino al giorno 
d'oggi, ben pochi progressi si sono fatti 
intorno all'argomento e non si è ancora 
ben compreso quale sia l'azione della elet- 
tricità sulle piante. Questa idea appunto 
veniva fatta rilevare da I. II. Priestley in 
una comunicazione da lui fatta qualche 
mese fa avanti alla British Naturalists 
Society. 

Si trattava di esporre i risultati delle 
ricerche fatte da J. E. Newman su grande 
scala. 

Mentre le prime esperienze di labora- 
torio sembravano mostrare la influenza 
sommamente benefica dell'elettricità sulle 
piante, azione prodotta o da scariche nel- 
l'aria o da correnti circolanti nel suolo, 
le ultime prove, eseguite su scala più va- 
sta, non hanno permesso di constatare la 
minima azione stimolante. 

ll Newman ha operato su di un ter- 
reno di 16 ettare, di cui una metà era 
sottoposta alle azioni elettriche, l'altra 
metà, libera da qualsiasi azione, serviva 
di mezzo di paragone. Una sola osserva- 
zione ben sicura si poté fare, cioé che una 
malattia a cui erano soggette le cucurbi- 
tacee si è sviluppata meno nel campo elet- 
trizzato che nell'altro. Questa semplice 
constatazione è molto strana se si pensa 
alle promettenti notizie date dai primi 
sperimentatori. Ricorderemo fra l'altro, 
che in certe esperienze si era constatato 
un aumento di vegetazione del 30 percento 
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circa per le barbabietole, соп un aumento 
di ricchezza di zucchero del 15 per cento: 
altri fatti, pure molto favorevoli, erano stati 
constatati per i fagioli, le lenticchie, ecc. 

Bisogna credere dunque che questi no- 
tevoli risultati siano da attribuire a fat- 
tori non previsti nè noti, oppure che i dati 
delle ultime ricerche siano stati svisati da 
interventi estranei e pure essi ignoti, 

Lord Kelvin qualche tempo addietro 
espose l'idea che l'aumento di attività ve- 
getativa constatata nella pianta elettriz- 
zata poteva forse dipendere semplicemente 
dal fatto che per emettere il filo condut- 
tore nel suolo, questo era stato smosso più 
profondamente dell'altro: e vi è forse del 
vero in questa idea che può sembrare biz- 
zarra nella sua estrema semplicità. 

Malgrado tutto quello che si è fatto e 
detto al riguardo, gli effetti fisiologici 
della elettricità sui vegetali restano ine- 
splicabili, e le teorie esposte dai vari spe- 
rimentatori sono poco soddisfacenti. Dal 
punto di vista pratico la questione resta, 
e resterà forse sempre puramente allo stato 
di prova. Perchè le piante crescano biso- 
gna fornire gli alimenti necessari alla 
loro sussistenza e al loro sviluppo: que- 
sta è una massima antica, ma sempre vera. 
Gli elementi vitali delle piante esistono 
nel suolo e per renderli attivi bisogna la- 
vorare bene la terra. Quando gli elementi 
venissero a mancare bisogna supplire con 
ingrassi adatti. Se il rifornimento della 
materia attiva è a buon mercato e ad un 
prezzo minore dà gli stessi risultati di un 
faticoso e perfetto lavoro del suolo, allora 
il metodo dell'ingrasso é economicamente 
superiore. 

Lo stesso dovrebbe dirsi dell'elettricità: 
essa, se dimostrasse in avvenire una vera 
azione favorevole sulle piante, sarebbe da 
utilizzarsi solo nel caso che procurasse 
raccolti più abbondanti con minor spesa 
e minor fatica del lavoro della terra. 

Di grande interesse presentasi dunque 
la prosecuzione delle ricerche sotto 1 di- 
versi punti di vista. 

Anche lo stato elettrico dell'aria sarebbe 
de considerarsi per i suoi effetti vari; forse 
anch'esso, modificato artificialmente, po- 
trebbe agire sulle piante. 
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Note LEGALI 


Portata del divieto di concedere com- 
missioni pel collocamento delle azioni 
di una società. — Come è noto, l'articolo 
127 del codice di commercio vieta ai promotori 
di una società anonima ed in accomandita di 
concedere commissioni a favore di chi avesse 
garantito od assunto il collocamento delle azioni. 

La Corte d’appello di Catania ebbe recente- 
mente a giudicare della portata di questo divieto 
che ha per fondamento la presunzione di mala 
fede nei promot:ri, il sospetto cioè che costoro, 
sotto forma di commissione pel collocamento 
delle azioni, organizzino delle frodi in danno degli 
azionisti. 

« In altri termini, ebbe a dichiarare la Corte 
di Catania, il legistatore del 1882, edotto dalla 
esperienza, volle evitare che si promuova la co- 
stituzione di una società col preconcetto nei pro- 
motori di trarre illeciti guadagni simulando com- 
missioni pel collocamento delle azioni ed ingan- 
nando cosi la buona fede degli azionisti, i quali 
troverebbero, senz'averlo potuto sospettare, inde- 
bolito nella sua basc finanziaria, fin dall’origine, 
il loro sodalizio ». 

La Corte, pur ammettendo che l'intendimento 
che mosse il legislatore nel sancire il divieto in 
parola fu certamente lodevole, riconosce che giu- 
stamente fu qualificato come eccessivamente se- 
vero dalla critica. 

« Il pretendere — soggiunge — che basti il 
semplice annunzio della costituzione di una so- 
cietà per azioni a raccoglicre il numero occor- 
rente di sottoscrizioni spontanee, significa fare 
astrazione dal senso pratico degli affari di simile 
natura, il quale ammonisce ed insegna che una 
società siffatta difficilmente possa costituirsi senza 
un periodo di preparazione nel quale persone 
competenti sappiano merce discorsi, pubblicazioni, 
viaggi ed altri mezzi idonei, metterne bene in 
rilievo i vantaggi e formare così quello che in 
gergo commerciale dicesi réclame. E tutto ciò 
importa, non soltanto spese spesso ben rilevanti, 
ma ben pure lavoro, e lavoro abile e pertinace, 
il quale difficilmente può compiersi, almeno per 
intero, dai promotori, e richiede quasi sempre la 
cooperazione di competenti, i quali evidentemente 
non la prestano se non ottenendone adeguata 
ricompensa ». 

Perciò la Corte ritiene che il divieto di cui 
trattasi sia di stretto diritto, debba cioè ristret- 
tivamente applicarsi 21 solo caso previsto dal legi- 
sla*ore, vale a dire al caso in cui fosse possibile 
la frode che per esso si volle prevenire, caso i due 
estremi sono ben definiti dalla parola della legge 
e consistono nella concessione di una commis- 
sione da parte dei promotori e nel corrispettivo 
obblizo categoricamente contratto da parte di chi 
la riceve di garantire o di assumere il colloca- 
mento delle azioni. 

Invece non può vietarsi il mandato dato me- 
diante compenso dai promotori di fare propa- 
ganda in favore della società e di tenere confe. 


renze per dimostrare l'utilità del fine che la società 
stessa Si prefigge. 


A. M. 
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INFORMAZIONI 


Le forze motrici idrauliche 
del mondo. 


La Francia ha una potenza idraulica 
disponibile di 4,500,000 HP, di cui 800,000 
sono utilizzati; in ltalia, per una potenza 
disponibile eguale, solo 30,000 HP sono 
utilizzati. La Svizzera impiega 300,000 HP, 
la Germania 100,000 HP sopra un totale 
disponibile di 700,000 ИР. 

L'Inghilterra e la Spagna impiegano i 
70,000 HP che ciascuna di esse ha a sua 
disposizione. La Norvegia e la Svezia 
hanno rispettivamente un totale di 900,000 
e 763,000 HP, ma ne utilizzano solo una 
piccola quantità, a causa della grande di- 
stanza delle cadute d'acqua dai centri 
industriali. Le risorse della Russia sono 
valutate a 11 milioni di HP di cui 85,000 
sono impiegati nelle industrie. Il Giappone 
ha 1,000,000 di HP ne impiega 70,000 
e le Indie 50,000. 
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La tassa sulla luce elettrica e sul gas 
in Germania. 


Nel progetto di riforma finanziaria del- 
l'impero germanico, è stabilita la tassa 
sull'elettricità e sul gas che sarà del s °/, 
sul prezzo di consumo; però non potrà 
superare mezzo pfening ogni KW О od 
ogni metro cubo. 

L'imposta sulle lampade ad incande- 
scenza sarà a seconda della loro poten- 
zialità da s a 30 pfening per ogni lam- 
pada. 

Le lampade a gas incandescente sa- 
ranno colpite da una tassa di io pfening 
ciascuna. 

La motivazione della nuova tassa che si 
va ad imporre vien spiegata come segue 
nel progetto di legge. 

« Si è pensato all' imposta sul gas e 
« sulla luce elettrica perchè la tecnica in 
« questi due sistemi è capace di portare 
« ancora molti perfezionamenti che ne 
« renderanno via via più economico l'uso, 
« in modo che la tassa impostavi non 
« graverà che per breve tempo sui con- 
< sumatori. > 


In memoria di Ampère, 


La 8° sezione del Congresso interna- 
zionale delle applicazioni elettriche a Mar- 
siglia ha votato all'unanimità la seguente 
proposta: 

« Il Congresso internazionale degli elet- 
tricisti riuniti a Marsiglia, associandosi 
all'idea espressa dagli abitanti dei Poly- 


mieux di far della casa natale di A. M. 
Ampère, davanti alla quale vogliono far 
sorgere una statua, un centro di venera- 
zione mondiale, invita i suoi membri a 
mandare la loro sottoscrizione per questa 
bella opera e a trovare dei sottoscrittori 
tra i loro amici ». 
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Concorso per ingegneri navali e mec- 
canici alle ferrovie di Stato. — È aperto 
un concorso per titoli fra ingegneri navali e 
meccanici ai seguenti posti nella Amministra- 
zione delle Ferrovie cello Stato: un posto di 
ispettore principale a L. 4500 annue lorde; due 
posti di ispettori a L. 3000; due posti di al- 
lievo ispettore a L. 2400. 

Il 15 dicembre scade il termine utile per la 
presentazione delle domande che deve esser fatta 
alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio IV). 

Nuovo impianto elettrico in Alessan- 
dria. — La Società idro-e'ettrica di Alessan- 
dria ha presentato alla prefettura domanda per 
uno speciale impianto onde trasportare l'energia 
nei comuni di Pavone, Salaro, Felizzano e Ca- 
stellazzo Bormida. 

La Giunta municipale di Alessandria ha esp"esso 
parere favorevole ail’ accoglimento della do. 
manda. 

Esposizione di Nancy nel 1909. — A 
così breve distanza dalla testè chiusa Esposizione 
speciale di Marsiglia, la Esposizione di Nancy 
non potrà certo presentare molte novità nel 
campo delle applicazioni della elettricità. Ci af- 
frettiamo tuttavia a segnalare quest'altra Espo- 
sizione che spunta sull’orizzonte. 

L'Esposizione sorgerà in una località molto 
adatta, della superficie di circa 5 ettare. Le co- 
struzioni finora ordinate ricopriranno un’area di 
15,000 mq. distribuita fra i vari palazzi: il pa- 
lazzo dell'Elettricità ha una travata di 27 m., 
quello della Meccanica, Metallurgia e Miniere è 
a quattro travate di 20 m. 

L'energia elettrica necessaria per tutti i b1- 
sogni dell'Esposizione sarà prodotta da una cen- 
trale autonoma situata nell'interno dell’ Esposi- 
zione. Questa ceutrale sarà installata alla estre- 
mità ovest del palazzo della metallurgia; l'area 
occupata dalle macchine sarà di m, 20 per 40; 
le caldaie saranno collocate in una galleria di 
m. 15 per 30, dietro il palazzo. La stazione con- 
terrà quattro gruppi elettrogeni indipendenti di 
cui ciascuno è composto di caldaia, macchina a 
vapore (a stantuffo o turbina) dinamo o alter- 
natore. Una parte scorrevole servirà al mon- 
taggio delle macchine. Questi gruppi avranno 
ciascuno la potenza di ѕоо HP, ossia 370 kw e 
saranro forniti da case costruttrici di primo or- 
dine. Ogni motore sarà "collegato direttamente 
alle sue caldaie ; le dinamo o alternatori sa- 
ranno calettati sugli alberi motori; la corrente 
continua sarà fornita al quadro generale dalle 
dinamo alla tensione di 250 volt. La corrente 
alternata, prodotta dagli alternatori sarà trasfor- 
mata mediante commutatrici. La distribuzione 
dell'energia sarà fatta semplicemente ed econo- 


micamente in tutti i punti della Esposizione alla 
tensione di 220 volt. Se qualche espositore do- 
manderà corrente a IIo volt per alimentare 
lampade moderne al tantalio, osmio od altro, 
sarà pure fornita. 

La distribuzione sarà fatta con fili di alluminio, 
e questo favorirà i fabbricanti francesi di allu- 
minio che hanno delle officine idroelettriche sulle 
Alpi e sui Pirenei. 

La illuminazione generale sarà fatta con lam- 
pade ad arco e ad incandescenza distribuite a 
profusione: si prevedono 5 a 6 mila lampade ad 
arco e 15 a 20 mila lampadine incandescenti. 


Per le decorazioni si adopreranno inoltre molte . 


lampade a mercurio e lampade a carbone co- 
lorate. 

Molto interessante sarà la parte dell'Esposi- 
zione che si riferisce alla metallurgia : nel cen- 
tro della sezione metallurgica verrà impiantato 
un cinematografo in cui i visitatori potranno 
vedere tutte le operazioni dell'alta metallurgia. 

Le fotografie saranno prese dal vero nelle ot- 
ficine del dipartimento. 

Nel palazzo delle arti liberali sarà messa in 
azione una tipografia elettrica completa: forse 
sarà anche stampato un giornale quotidiano sotto 
gli occhi del pubblico. 

La periferia della Esposizione sarà percorsa 
da una linea a scartamento di r m. e per un 
percorso di 1500 m. Su questo binario circole- 
ranno due treni composti ciascuno di un auto- 
motrice a petrolio o a vapore e di due rimorchi. 

Questa applicazione del genere sarà presentata 
a Nancy da una delle grandi casc di costruzione 
della regione dell’Est. 

Come è noto, in Francia si comincia ad ar- 
mare le ferrovie dipartimentali con locomotive 
a petrolio, dette automotrici: l'Esposizione di 
Nancy permetterà di rendersi conto dei servigi 
che queste automotrici possono rendere. 

Nuovo sistema di trazione. — La linea 
di questo nuovo tipo di ferrovia elettrica, si- 
stema Kearney, è costituita da due rotaie poste 
in uno stesso piano verticale, una inferiore che 
sostiene la vettura ed una superiore ; queste due 
rotaie sono sostenute da una solida intelaiatura 
metallica, 

Si dice che l’impianto di questo sistema sia 
più economico e suscettibile di maggiori ve- 
locità. | 

Rammentiamo a questo proposito che il si: 
stema Brennan ad una rotaia сга ancor più 
semplice: di questo, sembra che sia ora allo 
studio un nuovo modello di vettura. 


Trazione elettrica con corrente mo- 
nofase in Inghilterra (i) — Recentemente 
è stato inaugurato in Inghilterra il primo im- 
pianto di trazione elettrica monofase sopra un 
percorso di una cinquantina di km. ` 

Questo impianto dipende dalla Midland Rail- 
way Co; esso presenta un reale interesse peri 
numerosi dettagli di applicazione, i quali hanno 
tutti richiesto delle soluzioni particolari. 

Per le linee aeree bisognò prendere delle pre- 
cauzioni specialissime a causa del gran numero 
di ponti situati lungo 11 percorso. Riguardo al 
materiale mobile, due delle vetture motrici sono 
state fornite dalla casa Siemens e un’altra dalla 
British Westinghouse Co. La presa di corrente 
di quest'ultima era costituita da un unico ar- 


(1) La Lumière Elect., 17 settembre 1908. 
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chetto pantografo manovrato con l'aria com- 
pressa; le automotrici Siemens erano munite di 
un sistema di controllo a comando puramente 
elettrico, mentre che l'automotrice Westinghouse 
è a sistema elettropneumatico; è stato neces- 
sario far subire a quest'ultimo alcune modifica - 
zioni onde permettere l'accoppiamento di tutte 
queste automotrici fra loro. 

Questo impianto, per le sue numerose parti- 
colarità, può considerarsi come un modello del 
genere. I risultati di esercizio ottenuti finora sono 
molto soddisfacenti. 

Trazione elsttrica sulle ferrovie di 
Baden. — Le ferrovie di Stato del granducato 
Baden hanno deciso di procedere all'inipianto della 
trazione elettrica sui tronchi Basilea -Zell e Schòp- 
fheim-Sáckingen. Il sistema prescelto è quello 
monofase a 10,000 volt e 15 perioli, proposto 
dalla Siemens-Schuckert- Werke. 

L'energia necessaria verrà fornita Jalla nuova 
centrale, attualmente in costruzione, d'Angst- Wy- 
len con partecipazione della centrale di Rheim- 
felden. 

La Casa Siemens-Schuckert costruirà loffi- 
cina convertitrice trifase- monofase, le condutture 
di contatto e di alimentazione pel tronco Basi- 
lea-Schóptheim, come pure fornirà to locomc- 
tive da 1000 HP. Le condutture di contatto per 
il tronco Schópfheim-Sáckingen saranno invece 
fornite dalla A. E. G. di Berlino. Tra le altre 
Ditte che presero parte al concorso, la Brown- 
Boveri ottenne la fornitura di due locomotive 
di prova e la Lahmeyer la linea di trasporto 
dalla centrale a Basilea. L'insieme delle forni- 
ture ammonta ad oltre 5 milioni di lire. 

Per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito un 
termine di uu anno e mezzo. 

Se le prove daranno buoni risultati, la tra- 
zione elettrica sarà estesa alla intiera rete del 
Granducato di Baden. 

Volo degli uccelli ed elettricità. — 
L'ing. Suchanck si é molto occupato del volo 
degli uccelli e delle leggi che lo regolano : egli 
volle spiegare questo fenomeno, che sembra così 
naturale, con la teoria dei piani inclinati, delle 
resistenze apposta all'aria, ecc. Ora ha aggiunto 
una nuova veduta originale: egli cioè pensa che 
una del'e cause del volo degli uccelli va ricer- 
cata in fenomeni dovuti alla elettricità. Senza 
esporci a nessun parere favorevole o contrario 
intorno alle idee delling Suchanek, riportiamo 
la spiegazione da lui data, la quale è certamente 
molto ingegnosa. 

Intorno ad un corpo muoventesi nell'aria si 
produce uno strato aderente che si accompagna 
al corpo in movimento e che si elet rizza con 
molta facilità per opera dello sfregamento. Se 
il corpo librato nell’aria è un buon dielettrico, 
(come p. es. l'inviluppo degli aerostati e il piu- 
maggio degli uccelli) in vicinanza del corpo si 
avrà un condensamento di elettricità che darà 
origine a fenomeni di attrazione e di repulsione 
il cui risultato potrebbe esser quello di aumen- 
tare il potere di sostenimento nell'aria : di que- 
sto fatto peró non vien data una chiara dimo- 
strazione. Solo il Suchanek cita in proposito il 
caso di alcuni fatti curiosi verificatisi durante 
delle ascensioni libere: é accaduto p. es. che dei 
palloni discesi per apertura della valvola fin 
presso il suolo, rimontano spontaneamente senza 
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causa apparente e capace di spiegare lo strano fe- 
nomeno: l'Ármengaud ritiene che vi sia qual- 
che cosa, forse un fenomeno elettrico, in tutto 
ciò che non può attribuirsi alla dilatazione 
del gas. 

Per ciò che riguarda gli uccelli si capisce però 
che i fenomeni elettrici non possono che rap- 
presentare una causa secondaria, di cui è difficile 
valutare la importanza reale. 

Intonaco per preservare i conduttori 
in vicinanza di una batteria. — Alcuni 
industriali hanno trovato un mezzo semplice e 
poco costoso di preservare i fili installati in una 
sala di accumulatori. Questi fili vengono cioè 
coperti di un sottile strato di olio da cilindro, 
rigorosamente neutro che si applica semplice- 
nente con un cencio imbevuto, dopo aver bene 
asciugato il conduttore. L'operazione può esser 
ripetuta ogni tre od ogni sei mesi, a seconda 
dei casi, senza arrestare il funzionamento della 
batteria. Si è riscontrato che quest'olio preserva 
benissimo il filo dalle corrcsioni dell'acido sol- 
forico. 

Barometro elettrico. — Non si tratta già 
di uno strumento: ognuno può far da sé le osser- 
vazioni senza disturbarsi troppo. Ogni qualvolta 
il trolley di una vettura (a rotella o ad archetto), 
abbandona il contatto con la linea di presa di cor- 
rente si produce una scintilla al punto d’interruzio- 
ne. Questa scintilla ha un colore che dipende dalla 
natura dei corpuscoli metallici in fusione che essa 
trasporta ; essa è accompagnata inoltre da una spe- 
cie di aureola avente anch'essa un colore variabile 
che dipende dallo stato dell'atmosfera. Quando 
l'aria è asciutta quest'aureola assume i) color 
bleu, quando l'aria è umida laureola diventa 
verde. Ora é noto che lo stato igrometrico del- 
l'atmosfera permette di fare delle previsioni sul 
tempo: di conseguenza l'aureola in questione, 
coi suoi aspetti variabili, può fornire all'osser- 
vatore delle indicazioni analoghe a quelle di un 
barometro. Quando l'aureola appare uniforme- 
mente bleu si può quasi certamente predire il 
bel tempo per l’indomani; se essa appare in- 
vece verde ciò indica una perturbazione atmo- 
sferica e la p'oggia non lontana. Nei periodi 
di transizione dal tempo buono al cattivo o vi- 
ceversa la stessa aureula assume un colore bleu 
chiaro e verde chiaro, quasi bianca nei due casi. 

L'elettricità in Turchia. — Sembra che 
l'industria elettrica debba avere un avvenire fa- 
vorevole in Turchia. Difatti dopo che il Sultano 
ha accordato delle concessioni a persone influenti 
indigene per l'introduzione della luce elettrica c 
per la costruzione di tramvie nelle grandi città, 
la popolazione ottomana si trova generalmente 
ben disposta per accoglierei progetti di impianti 
per illuminazione elettrica e di trasporti di forza, 
quantunque la dogaua opponga ancora delle se- 
rie difficoltà agli importatori di macchine e di 
apparecchi elettrici, 

Da alcuni giorni é stata inaugurata la tram- 
via di Salonicco e tra poco sarà compiuto l'im- 
pianto della tramvia di Beyrouth. 

Tre concessioni di servizi elettrici pubblici sono 
state accordate per Costantinopoli e sobborghi, 
ma non è ancora fissata la data dell'inizio dci 
lavori. 

In virtü di un iradé imperiale di data recente, 
la linea ferroviaria dell'Hediaz ha avuto l'auto- 
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rizzazione di utilizzare l'energia idraulica dispo- 
nibile sul suo percorso, e si annunzia già che la 
trazione elettrica sta per essere introdotta sul 
tratto Kaifa-Dera. Siccomc in quei paesi è dif- 
ficile procurarsi il carbone per i! funzionamento 
della linea a vapore, l'uso della traziove elet- 
trica costituirebbe un grande vantaggio ; disgra- 
ziatamente non si incontrano adatte riserve idrau- 
liche che nelle regioni del Giordano e nell'Anti- 
libano, proprio nei punti in cui il carbone si 
trova a buon mercato. 

Alcune grandi Società elettriche europee hanno 
creduto utile mandare a Costantinopoli degli 
ingegneri affinchè essi possano preparare sul 
luogo i loro progetti e preventivi. 


La pesca al telefono. — In Norvegia 
è stata ideata la pesca.... al telefono; un micro- 
fono, che ha l'ufficio di ampliare i suoni sot- 
tomarini, é racchiuso in una scatola di ac- 
ciaio impermeabile all'acqua. Esso vien mante- 
nuto mediante fili metallici in relazione costante 
con un ricevitore telefonico installato sul bat- 
tello da pesca. Si afferma che con questo 
apparecchio il pescatore è tenuto sempre av- 
vertito dell'avvicinarsi del pesce; anzi si dice 
che ogni specie di pesce dà un suono partico- 
lare allo strumento, così l'aringa vien segnalata 
da una specie di fischio, la murena da una spe- 
cie di grugnito. 

Nuova planta dela gomma. — Nel 
Messico è stato scoperto un albero detto palo 
amarilio che produce una sostanza simile aila 
gomma ed che ha presso a poco le stesse pro- 
prietà. 

Allo scopo di utilizzare il prodotto di questa 
pianta si é costituita a New-York una Società 
col capitale di 100 milioni di lire, chc inizierà 
subito la nuova industria. 
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DROPRIETA 
INDUSTRIALE 


Carattere delle cause per contraffa- 
zione ed usurpazione di marchi. — La 
Corte d’appello di Brescia, nell’esaminare se si 
potessero abbinare la causa proinossa per con- 
traffazione di marchi da chi ne ha ottenuto il 
sequestro nelle mani di un terzo compratore e 
la causa perciò intentata contro il convenuto me- 
desimo per rifazione di danni, ebbe a giudicare 
se le azioni di concorrenza sleale di contraffa- 
zione e di usurpazione di marchi fossero di na- 
tura civile o di natura commerciale. 

La questione è disputabilissima e su di essa 
sono discordi i pareri manifestati sia in dottrina 
che in giurisprudenza. 

La dotazione che vorrebbe considerare tali 
azioni ccme civili si fonda sul riflesso che la 
legge 12 maggio 1855 sulle privative industriali 
estesa alla provincia Lombarda con decreto 30 
ottobre 1859 ed a tutto il Regno con decreto 31 
gennaio 1864, stabilisce che le azioni per otte- 
nere la dichiarazione di nullità d'attestati debbono 
sperimentarsi davanti ai tribunali provinciali, 
previa comunicazione degli atti al pubblico mi- 
nistero, e che la domanda del proprietario della 


L’ELETTRICISTA 


privativa diretta ad ottenere il sequestro degli 
oggetti che si pretendono contraffatti deve spor- 
gersi al presidente del tribunale. Queste disposi- 
zioni trovansi riprodotte nel regolamento per la 
esecuzione della legge, ove però alla designazione 
dei tribunali provinciali è sostituita quella dei 
tribunali circondariali, senza alcun riferimento ai 
tribunali di commercio che in allora esistevano, 
ciò che a parere dei sostenitori di questa tesi, 
proverebbe trattarsi di azioni civili. 

Ma non mancano autori e sentenze che, pro- 
clamano, dopo la pubblicazione del vigente codice 
di commercio, che l’azione derivante dalla vio- 
lazione della legge sulle privative sia di natura 
commerciale. 

La Corte di Brescia « tenuto presente che il 
nuovo codice cogli articoli 4 e 869 ha stabilito 
che si reputano atti di commercio i contratti e 
le obbligazioni dei commercianti se non sono di 
natura essenzialmente civile e che appartengono 
alla giurisdizione commerciale tutte le contro- 
versie riguardanti atti di commercio tra ogni 
sorta di persone, fatto inoltre riflesso che stante 
l'avvenuta soppressione dei tribunali di commercio 
venne a perdere ogni valore l'argomento de- 
sunto dalla necessità dell'intervento del pubblico 
ministero, ritiene che detta azione sia a consi- 
derarsi commerciale, allorché o si spieghi fra 
commercianti fra loro o per un fatto che dipenda 
da atto commerciale, civile negli altri casi ». 

Nel caso concreto la causa si svolgeva appunto 
fra due ditte commercianti cioè fra la tipografia 
di S. Alessandro e la società inglese The Lvnotype 
ed in dipendenza di atti commerciali e perció la 


‘Corte la dichiarò commerciale anziché civile, coa 


sua sentenza del 7 gennaio 1908. 
A. M. 
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Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto ө 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ecc. presso 
l’amministrazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour 224, 


dal 30 dicembre 1907 al 15 febbaio 1908 


Rowland Telegraphic Company, a Bal- 
timora (S. U. Uniti): Dispositif d'équilibrage 
des lignes des circuits électriques, applicable 
en particulier aux lignes employées dans les 
systéms de télégraphie duplex — richiesto il 
30 dicembre 1907, per anni 6. 

Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft 
mit beschr&nkter Haftung, a Berlino: 
Disposizione per mettere in azione ed inter- 
rompere condutture ad alta tensione — ri- 
chiesto il 12 dicembre 1907, per anni 15. 


De Vecchi Antonio, a Roma: Apparecchio 
di protezione per telefoni e telegrafi con ri- 
cambio automatico delle valvole fusibili — 
richiesto il 29 maggio 1907, per 3 anni. 

Ghilarducci Francesco, a Roma: Mac- 
china elettrostatica per radiografia ed elettro- 
terapia (Completiva della privativa 90136) — 
richiesto il 28 ottobre 1907. 

Mochi Achille fu Giuseppe, a Cagli (Pe- 
saro): Limitatore di corrente elettrica con 
elettromagnete di arresto ed inserzione di re- 
sistenza — richiesto il 12 febbraio 1908, per 
un anno. 

Rawenshaw Henri Willock, Middleton 


Victor George, a Londra e Townsend 
William- Edward, a Edimburgo (Scozia- 


Gran Brettagna): Perfectionnements dans le? 
embrayages magnétiques. (Completivo della pri- 
valiva 89738). (Rivendicazione di priorità dal 
10 marzo 1907) — richiesto il 19 marzo 1908. 

Zamboni Luigi, a Bologna: Apparecchio di 
allarme contro i furti — richiesto il 3 gennaio 
1908, per anni 3. 

Brooks Morgan e Akers Milton Kent, 
a Urbana lilinois (S. U. d'America): Perfec- 
tionnement aux moyens pour faire marcher 
en paralléle les machines à cou:ants alterna- 
tifs. (Rivendicazione di priorità dal 18 gen- 
naio 1907) — richiesto il 27 febbraio 1907, 
per anni O. 

Chiriotti Diodato di Giovanni, a Sam- 
pierdarena (Genova): Elettro-sveglia Chi- 
riotti — richiesto il 17 agosto 1908, per un 
anno. 

Le Pontois Leon, a New-Rochelle (S. U. 
d'America) : Magnéto à fer tournant — richie- 
sto l'8 febbraio 1908, per anni 6. 

Pirelli & C., (Ditta) a Milano: Cavo telefo- 
nico ad anelli d'aria — richiesto il 6 febbraio 
1908 per anni 3. | 

Piva Andrea Carlo, a Milano: Interruttore 
a massimo e minimo, a tempo e istantaneo, 
a mano, a distanza e orario per circuiti mono 
e polifasi — richiesto il 17 febbraio 1908, per 
anni 3. 

Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, a Berlino : 
Scatola per cavi elettrici — richiesto il 10 
gennaio 190% per anni 15. | 

La stessa: Inter: uttore a filo riscaldato per 
aprire e chiudere alternativamente un cir- 
cuito quando una intensità di corrente presta- 
bilita è superata o ha una durata sufficien- 
temente lunga. (Importazione) — richiesto il 
23 gennaio 1908 per anni 14. 

La stessa: Trasmissione elettrica per veicoli 
pesanti — richiesto il 16 dicembre 1907 per 
anni 15. 

Taccani Enrico fu Pietro, a Bologna : Ap- 
parecchio telegrafico — richiesto il 16 dicem- 
bre 1907 per anni 6. 

Allgemeine Elektrictit&ts-Gesellschaft, 
a Berlino: Contatore di Атрёге-оге con 
indotto girante in un campo magnetico per- 
mancnte. (Rivendicazione di priorilà dal 19 
aprile 1907) — richiesto il 27 novembre 1907, 
per anni 6. 

Berardi Giacomo fu Michele, a Roma: 
Apparecchio da applicare ai contatori elettrici 
per impedire frodi e furti d'energia elettrica — 
richiesto il 6 ottobre 1908 per un anno. 

Grosch Paul Nachfulger, Schimanck et 
O., Ditta a Mosca (Russia): Appareil électro- 
magnétique propre à déterminer la dureté des 
métaux paramagnétiques et particuliérement 
de l'acier et du fer — richiesto il 7 gen- 
naio 1908, per anni 6. 

Siemens-Schuckert Werhe Gesellschaft 
mit beschrünkter Haftung, a Berlino: 
Regolatore rapido per circuiti elettrici con re- 
sistenza che agisce periodicamente — richiesto 
il 15 febbraio 1908, per anni 15. 
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SISTEMA DI TELEFONIA SENZA FILI 


del Prof. Quirino Majorana 


Il prof. Majorana ha eseguito in questi 
giorni delle interessantissime esperienze 
di telefonia senza fili sopra lunghe di- 
stanze, con risultati soddisfacentissimi. La 
distanza massima da lui raggiunta è di 
circa 500 chilometri, batten lo così il re- 
cord in materia di telefonia senza filo. 

La nostra Rivista non ha mancato di 
tenere continuamente informati i suoi let- 
tori degli studi e delle importanti ricerche 
eseguite dal prof Majorana; tuttavia, per 
comodità di coloro che non avessero letto 
o non ricordassero i precedenti articoli, 
riteniamo opportuno riepilogare ció che 
fu precedentemente pubblicato. 

Dopo la invenzione della telegrafia elet- 
trica senza filo, sorse naturalmente il de- 
siderio di poter trasmettere anche la pa- 
rola mediante il semplice uso di rapide 
perturbazioni ed oscillazioni elettriche. 

ll problema si presentava abbastanza 
seducente per la ragione che l'apparato 
ricevitore di un possibile telefono elet- 
trico senza filo, non doveva piü essere 
studiato; un rivelatore od un detector 
magnetico, un coherer a decoesione spon- 
tanea, una cella elettro'itica, molto pro- 
babilmente si sarebbero prestati a ripro- 
.durre i suoni o le parole trasmesse me- 
' diante onde elettromagnetiche di variabile 
intensità. 

Molti fisici furono quindi indotti a stu- 
diare il problema, sia con semplici pro- 
poste, sia con vere e proprie esperienze, 
le quali peró, fino a qualche mese fa, non 
diedero risultati veramente pratici. 

Tutti i tecnici erano generalmente d'ac- 
cordo nel riconoscere che, per gli scopi 
della telefonia senza fili, fosse indispen- 
sabile poter disporre di onde elettriche 
persistenti. 


Per risolvere dunque il problema della 
telefonia senza filo occorreva, in primo 
luogo, creare un mezzo per la produzione 
di onde elettriche continue aventi una 
frequenza elevata ed una intensità consi- 
derevole, in secondo luogo creare un dispo- 
sitivo adatto per poter modulare la inten- 
sità o le altre caratteristiche di queste 
onde elettriche continue, in corrispondenza 
dei suoni e delle parole. 

Molti scienziati si sforzarono di trovare 
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Fig. 338. — Circuito Duddell. 


un metodo per produrre onde elettriche 
continue e persistenti, le quali, oltre che 
nella radiotelefonia, avrebbero potuto tro- 
vare importantissime applicazioni anche 
nella telegrafia senza fili. Sembró che si 
fosse vicini alla risoluzione di questo im- 
portante problema quando, nel 1899, il 
fisico inglese Duddell osservó il fenomeno 
seguente : Se parallelamente ad un arco 
elettrico, generato da una corrente con- 
tinua, si pone un circuito oscillante costi- 
tuito da una conveniente capacità (K) e 
da un'autoinduzione (L), l'arco, in certe 
condizioni, emette un suono, che dipende 
essenzialmente dai valori di L e di K: 
nello stesso tempo si produce, nel circuito 
oscillante, una corrente alternata, il cui 
periodo corrisponde alla nota emessa dal- 
l'arco. In altri termini una parte della cor- 


rente continua si trasforma in una cor- 
rente alternata di ampiezza costante, e la 
energia consumata da quest'ultima è for- 
nita dalla stessa corrente continua. 

Nella fig. 338, che rappresenta la di- 
sposizione di Duddell, a e b sono le con- 
dutture della corrente continua; L e X 
rappresentano l'autoinduzione e la capa- 
cità del circuito oscillante; d è un roc- 
chetto d'autoinduzione, che serve ad im- 
pedire il passaggio delle correnti alternate 
attraverso le condutture a, b. 

Il periodo di vibrazione del circuito 
della corrente alternata, sarà approssima- 
tivamente 


T=2n ү LK 
e la frequenza 
T 2т V L K 


L Se L si esprime in henry e K in micro- 


farad, la frequenza sarà data da 
Io! I 
V LK 

La frequenza poteva raggiungere il va- 
lore da 30 a 40,000 oscillazioni al secondo. 
Tuttavia il sistema Duddell non era asso- 
lutamente applicabile alle trasmissioni 
aeree, perchè la intensità delle correnti 
alternate, che permetteva di ottenere, era 
eccessivamente debole. 

È per questa ragione che il prof. Majo- 
rana abbandonò, nelle sue prime ricerche, 
l'uso dell'arco voltaico, e si servi di sem- 
plici scintille nell'aria. Si comprende del 
resto facilmente come una serie ininterrotta 
e continua di scintille, succedentisi con una 
frequenza molto elevata (almeno 15,000 
scintille al secondo), possa produrre nel 
rivelatore di onde elettriche, un suono 
continuo e regolare, difficilmente apprez- 
zabile dal nostro orecchio. Se si potesse 
allora disporre di un mezzo adatto a mo- 
dulare la intensità delle scintille in per- 
fetta corrispondenza con le modulazioni 
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“acustiche della voce, il rilevatore potrebbe 
benissimo riprodurre la parola. 

I primi risultati soddisfacenti furono da 
lui ottenuti mediante l'apparecchio rap- 
presentato dalla fig. 339, il quale non è 
altro che uno spinterometro rotante. Esso 
è costituito da un motore, sull'asse del 
quale è fissato un disco di ebanite, por- 
tante sulle faccie opposte due anelli me- 
tallici, sui quali poggiano due spazzole 
conduttrici, inserite nel circuito di scarica. 


L' ELETTRICISTA. 


mercurio, adottò l'uso di un microfono 
idraulico da lui stesso costruito. 

Si comprende facilmente la necessità 
di poter disporre. per lo scopo della tele- 
fonia senza fili, di un microfono adatto 
alla modulazione non di una corrente a 
basso potenziale, come nella telefonia or- 
dinaria, ma di scariche a potenziale cle- 
vato, per le quali la incertezza del con- 
tatto dei granuli di carbone dei comuni 


microfoni sarebbe di nessun ostacolo. Oc- 


Fig. 339. — Spinterometro rotante. 


Due fili di acciaio, di 2 millimetri di 
diametro, sono fissati agli anelli metallici, 
e terminano in un blocchetto di ebanite, 
che li congiunge rigidamente e rispetti- 
vamente ad uno dei due fili terminali. 
Questi due fili corrono paralleli come gli 
altri due, ma sono più avvicinati di questi 
ultimi, affinchè la scarica preferisca pas- 
sare fra di essi. 

1 due fili dello spinterometro sono col- 
legati al secondario di un trasformatore 
statico, il cui primario è alimentato dalla 
corrente di città. 

Inserendo una conveniente capacità al 
secondario (circa 0.0002 microfarad), e 
mettendo in rotazione lo spinterometro, 
le scintille, soffiate violentemente dall’aria, 
si separano frazionandosi in un numero 
considerevole. 

Con questo metodo il prof. Majorana 
riuscì a generare nna serie ininterrotta 
di scintille, aventi una frequeuza di circa 
20,000 al secondo, le quali permettevano 
di ottenere delle oscillazioni elettriche di 
intensità considerevole. 

Studiò allora un mezzo per la modula- 
zione delle scintille in corrispondenza della 
voce, e dopo aver esperimentato vari dispo- 
sitivi, fra i quali quelli fondati sulle fiamme 
manometriche, sul filo vibrante in un campo 
magnetico, sui getti gassosi, e sui getti di 


corre dunque un microfono che possa sop- 
portare notevoli differenze di potenziale 
(migliaia di volts) e che non si riscaldi 
per correnti intense (qualche ampère). 

E questo problema è stato completa- 
mente risolto dal prof. Majorana col suo 
microfono idraulico, fondato sulle pro- 
prietà capillari dei getti liquidi. 

Un getto liquido, che atfluisce da un 
foro costruito secondo norme speciali, 
scorre limpido per una certa lunghezza, 
dipendentemente dalle dimensioni del foro, 
e dalla pressione di efflusso; comincia 
indi a rompersi in goccie, le quali tal- 
volta si succedono con frequenza sensi- 
bilmente costante e spesso elevatissima. 

Questa frequenza rappresenta, in deter- 
minate condizioni, il periodo proprio di 
vibrazione del getto. Acusticamente si può 
osservare l'esistenza di questo periodo, 
facendo battere il getto, nel punto in cui 
comincia a rompersi, sopra una membrana 
elastica, la quale ripete, così, esattamente 
il suono corrispondente a quel periodo; 
all'infuori di questo, si può costringere il 
getto a vibrare con periodi svariatissimi. 
Se vibrazioni meccaniche esterne vengono 
a colpire il getto, si manifestano nella 
vena liquida delle contrazioni periodiche 
a breve distanza dalla bocca. 

Tali contrazioni seguono esattamente i 


periodi vibratori provenienti dall'esterno, 
per cui il getto costringe la membrana, 
su cui batte, a ripetere i suoni corrispon- 
denti a quei periodi. 

Il prof. Majorana, utilizzando questi 
principii fisici, già da tempo noti, ha co- 
struito un microfono, che permette di ot- 
tenere correnti telefoniche di grandissima 
intensità e purezza, Tale microfono è co- 
stituito, oltre che dalla solita imboccatura 
per concentrare le onde sonore, da una 
membrana connessa rigidamente ad un 
tubetto di vetro, libero di muoversi per 
effetto delle vibrazioni della membrana, 
per il quale passa dell'acqua leggermente 
acidulata con acido solforico. 

Il liquido esce dal tubetto per mezzo di 
un apposito foro; il getto corre limpido 
per un certo tratto e 
va poi a cadere tra 
due laminette di pla- 
tino, poste l’una vi- 
cino all'altra e legger- 
mente inclinate dalla 
posizione verticale 
(fig. 340). Il getto li- 
quido, battendo so- 
pra la superficie delle 
due laminette, pone in 
comunicazione elet- 
trica continua i due conduttori metallici. 
Un telefono, posto in un circuito con 1 
suddetti conduttori е con una pila, sarà 
percorso da una corrente costante quando 
la membrana non è colpita da vibrazioni 
sonore, quando cioè il getto non si con- 
trae. Quando invece dei suoni esterni ob- 


Fig. 340. — Microfono 
idraulico. 


' bligano la membrana a vibrare, la bocca 


di efflusso entra in vibrazione, il getto 
liquido si contrae in maniera variabile, 
e la porzione di liquido interposta fra i 
due elettrodi di platino assume spessori 
continuamente variabili. L'intensità della 
corrente telefonica subisce allora delle va- 
riazioni periodiche, per effetto delle va- 
riazioni della resistenza del circuito, e si 
ottiene cosi la riproduzione dei suoni € 
delle parole pronunciate davanti al mi- 
crofono. 

Questo microfono idraulico ha dato de: 
gli ottimi risultati anche nella telefonia 
ordinaria ed ha permesso di poter corri- 
spondere dall'Istituto Superiore Postale 
Telegrafico di Roma al Post Office di 
Londra. 

Per la telefonia senza fili il microfono 
idraulico può essere inserito in diversi 
punti del circuito generatore delle onde 
elettro-magnetiche; collegandolo con lo 
spinterometro rotante già descritto, si può 
far variare la intensità delle scintille, corri- 
spondentemente ai suoni prodotti davanti 
al microfono. Queste variazioni riprodu- 
cono esattamente al detector della stazione 
ricevente i suoni e le parole trasmesse 


Con un tale sistema il prof. Majorana, 
nell'anno 1906, ha potuto effettuare delle 
esperienze di telefonia senza fili con ri- 
sultati soddislacenti. (V. fig. 3{1). 
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Fig. 341. — Primo ricevitore di telefonia senza fili 
adoperato dal Prof. Majorana. 


Più tardi la scoperta del Poulsen, per 
la produzione di onde elettriche veramente 
continue e persistenti, apriva una nuova 
via allo studio della telefonia elettrica 
senza fili. 

È noto come il Poulsen sia riuscito ad 
ottenere delle onde elettriche continue 
aventi una considerevole frequenza ed in- 
tensità, trasformando la semplice espe- 
rienza fisica dell'arco cantante di Duddell, 
in un sistema fisico-tecnico atto a pro- 
durre delle onde elettriche persistenti ed 
intense. 

Col metodo Poulsen l'arco luminoso 
viene posto in un'atmosfera d'idrogeno. 


Fig. 342. — Circuito Poulsen. 


In questo stato particolare l’arco genera 
una intensità 


considerevole, la cui frequenza può va- 


delle correnti alternate di 


riare da 200,000 ad 1,000,000 vibrazioni 
per minuto secondo. 


Un campo magnetico trasversale (fi- 
gura 342), creato da due elettrocalamite 
alimentate con la stessa corrente continua 


dell'arco, aumenta considerevolmente Ја 
efficacia del sistema, ed ha lo scopo di 
ben definire geometricamente la posizione 
dell'arco rispetto agli elettrodi, ciò che 
naturalmente ha una grande importanza 
per la costanza delle onde. 

Subito dopo la scoperta del Poulsen, il 
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prof. Majorana abbandonò l'uso del suo 
oscillatore rotante e sostituì a questo un 
generatore Poulsen. Dopo varii tentativi 
riuscì a corrispondere perfettamente dal- 
Istituto Superiore con la stazione radio- 
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tenna e, per conseguenza, anche la inten- 
sità delle onde da essa irradiate. 

Un ricevitore qualsiasi di telegrafia senza 
fili permetterà allora di ricevere le parole 
ed i suoni trasmessi. 


Fig. 345. — Torpediniera ** Lanciere ,, . 


telegrafica di Monte Mario, alla distanza 
di 5 chilometri circa, servendosi di una 
antenna di soli 20 metri. 

La disposizione adottata per la stazione 
di trasmissione è quella rappresentata 
dalla fig. 343, costituita da un circuito 


А »lenna 


Fig. 343. — Schema della stazione trasmittente. 


Poulsen, accoppiato induttivamente con 
un altro circuito, su cui é inserito il mi- 


Self 


Self 


Fig. 344. — Schema della stazione di ricevimento. 


crofono idraulico M e l'antenna. Е’ evi- 
dente allora che, le vibrazioni acustiche 
corrispondenti ‘alle parole ed ai suoni pro- 
dotti davanti al microfono, modificheranno 
la resistenza elettrica del circuito dell'an- 


In seguito alle prime esperienze felice- 
mente eseguite, il ministro della Marina, 
ammiraglio Mirabello, autorizzò immedia- 
tamente l’impianto di una stazione radio- 
telefonica completa a Monte Mario, e di 
una stazione radiotelegrafica a Porto di 
Anzio. Le prove effettuate tra queste due 
stazioni (distanza 60 chilometri) diedero 
risultati soddisfacentissimi. 

Per il ricevimento il prof. Majorana 
trovò molto più conveniente l'impiego di 
rivelatori speciali a cella termoelettrica, 
in sostituzione dei detector ordinari, ma- 
gnetici od elettrolitici. La figura 
344 rappresenta il circuito di re- 
cezione quando si faccia uso di 
una pinza termoelettrica. 

Le onde raccolte dall' antenna 
agiscono, attraverso il solito tra- 
sformatore, sopra la pinza, com- 
posta di due metalli in contatto, 
i quali, sotto l'influenza delle onde che 
li colpiscono, si riscaldano più o meno 
fortemente, producendo così delle varia- 
zioni di corrente, in corrispondenza con 
la intensità delle onde ricevute e quindi 
con le parole pronunciate davanti al mi- 
crofono della stazione trasmittente. 

Queste variazioni di corrente fanno fun- 
zionare un ricevitore telefonico ordinario, il 
quale permette di udire la conversazione. 

Con tale disposizione si sono ottenuti 
risultati ottimi. Risultati ancora migliori 
si sono avuti adoperando un rivelatore di 
onde elettriche, basato sulle proprietà dei 
gas ionizzati. 

Dopo gli esperimenti eseguiti con An- 
zio, il ministro della Marina autorizzò 
delle esperienze sopra maggiori distanze, 
e mise a disposizione del prof. Majorana 
la regia nave torpediniera « Lanciere ». 


324 


Le conversazioni telefoniche trasmesse 
da Monte Mario furono allora perfetta- 
mente ricevute dalla torpediniera « Lan- 
ciere », mentre questa trovavasi sul Tir- 


a i cage e SA "1 


Fig. 346. — Stazione radiotelegrafica e radiotelefonica di Monte Mario. 


reno, dalla stazione radiotelegrafica di 
Ponza e da quella della Maddalena (270 
chilometri circa). 
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tazione radiotelefonica. Le trasmissioni avevano 
luogo a Monte Mario, nella stazione impiantata 
a tale scopo col sistema Majorana, Queste tra- 
smissioni sono eseguite dal sig. De Angelis del- 
l'Istituto telegrafico con l'assi- 
stenza del personalc dclla regia 
marina. All'Istituto telegrafico, 
al viale del Re, si trova una sta- 
zione radiotelefonica di controllo 
che, diretta dall'assisten:e del 
prof. Majorana, sig. Carletti, sor- 
veglia il modo con cui le tra- 
smissioni di Monte Mario sono 
eseguite. Il La"ciere alle ore 12 
arriva e alle 14 si iniziano gli 


esperimenti. Non appena montati gli apparec- 
chi di ricevimento che il professor Majorana 
aveva portato con sè, tutte le persone presenti 
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sFig. 347. — Cabina della Stazione radiotelefonica di Monte Mario. 


Crediamo opportuno riportare qui sotto 
il resoconto ufficiale degli esperimenti ese- 
guiti: 

Il rapporto ufficiale. 

Il giorno 13 novembre corrente il Lanciere, 
condotto dal comandante cav. Grassi, con a bordo 
il pref. Majorana el il capoposto della stazione 
di Monte Mario, sig. Galeazzi, partì da Anzio, 
diretto a l’onza per eseguire esperimenti di ascol- 


agli esperimenti possono ascoltare nettissima e 
assai forte la voce di Monte Mario. Per dare 
un'idea dell'intensità di recezione basta notare 
che a tre o quattro metri di distanza di sentono 
ancora le vibrazioni della lamina teletonica. In 
vista di tale risultato, (Ponza dista in linea retta 
da monte Mario circa 120 chilometri), il prof. 
Majorana invia un radio-telegramma al Ministro 
della Marina, chiedendo l’autorizzazione di ripe- 


tere gli esperimenti di ricevimento in una sta- 
zione più lontana cioè a Caprera, in Sardegna. 
Il Ministro della Marina on. Mirabello risponde 
immediatamente col seguente radiofonogramma 
inviato da Monte Mario: 

« Prof. Majorana 


bordo Lanciere Ponza. 


< Mi congratu!o vivamente con lei per il bril- 
lante successo ottenuto nelle comunicazioni ra- 
dictelefoniche fra cotesto semaforo e Monte Mario 
ed ordino di urgenza al Lanciere di proseguire 
direttamente Maddalena con V. S., sicuro che 
nuovo esperimento riuscirà ottimo a niaggior 
onore e premio degli studi compiuti con tanta 
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Fig. 348. — Stazione radiotelefonica completa dell'Istituto Superiore Postale Telegrafico. 


intelligenza e perseveranza da V. S., dai quali 
la R. Marina conseguirà un immediato beneficio 
pratico nel campo importantissimo delle comu- 


nicazioni costiere. 
« F.to: Mirabello ». 


La sera dello stesso giorno 13 alle ore 21 il 
Lanciere parte da Ponza diretto a Maddalena 
giungendovi alle ore 9 dell'indomani. Alle ore 
12, con i mezzi di trasporto forniti dall'ammi- 
ragliato del locale агѕепа!е, gli sperimentatori 
arrivano a Becco di Vela, prossimo alla tomba 
di Garibaldi a Caprera, e s'iniziano gli esperi- 
menti di recezione radiotelefonica da Monte 
Mario. 

Con vera soddisfazione di tutti si nota che 
malgrado la notevole distanza da Roma (circa 
270 km.), anche qui come a Ponza, sebbene un 
ро’ più debolmente, si possono ascoltare e com- 
prendere perfettamente le parole pronunziate a 
Roma. Agli esperimenti assistono, oltrechè il 
prof. Majorana e il comandante Grassi, il co- 
mandante Vellauri e gli ufficiali della batteria 
« Arbuticci » di Caprera. Di questo importantis - 
simo risultato vien data comunicazione al Mi- 
nistro della Marina e al Ministro Schanzer. Que- 
st'ultimo risponde con il seguente radiotelegram- 
ma al prof. Majorana: 


« Comm. prof. Quirino Majorana, 
Becco di Vela. 


« Sono lieto porgerle espressioni mio vivissi- 
mo compiacimento dei brillanti risultati suoi espe- 
rimenti radiotelefonici. Mio appoggio era ben 


——-- 


dovuto verso funzionario che con i suoi studii 
geniali onora l'Amministazione cui appartiene. 
Cordiali saluti. 

« F.to: Schanzer ». 


L'on. Mirabello anche lui con un secondo ra- 
diotelegrammA rinnova le congratulazioni al prof. 
Majorana per il nuovo successo. 

Così assicurata la recezione della parola per 
mezzo delle onde elettriche inviate nello spazio 
da Monte Mario, il Lanciere parte il 14 novem- 
bre corrente da Maddalena alle ore 8 diretto a 
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tavecchia si poté scambiare una lunga conver- 
sazione tra Monte Mario e il suo gabinetto ra- 
diotelefonico, Con ciò termina la missione del 
Lanciere, il quale riparte il 17 per Spezia. 

In seguito a tali splendidi risultati, il 
giorno 2 dicembre furono ripetuti gli espe- 
rimenti tra Monte Mario e la stazione 
radiotelegrafica di Monte San Giuliano, 
presso-Trapani, alla distanza di circa 500 
chilometri. La voce fu ricevuta a Trapani 
sufficientemente intensa e perfettamente 


Fig. 349. — Stazione radiotelefonica completa di Monte Mario. 


Civitavecchia. Durante la traversata si iniziano 
nuovi esperimenti di ricevimento radiotelefonico 
a bordo della stessa cacciatorpediniera che aveva 
permesso di ottenere i risultati predetti. 
Naturalmente non fu possibile già in Sarde- 
gna ottenere recezioni radioteleforiche sul Lan- 
ciere, essendo il suo aereo soltanto di circa 2o 
metri. Man mano però che esso si andava avvi- 
cinando al continente si poterono afferrare già 
a 157 km. da Roma le parole che venivano 
pronunciate a Monte Mario. Alla distanza di 
circa 90 km. la recezione divenne piü sicura e 
assolutamente certa a distanze minori; così 
quando il Lanciere fu entrato nel porto di Civi- 


to 


comprensibile, tanto che fu persino pos- 
sibile di riconoscere le persone, che al- 
ternativamente parlavano davanti al mi- 
crofono di Monte Mario. 

Il problema della telefonia senza fili è 
dunque completamente risolto, e può or- 
mai entrare nel dominio della pratica. 

Sembra che prossimamente saranno im- 
piantate, per conto del Ministero della 
Marina, tre stazioni radiotelefoniche, si. 
stema Majorana: una a Napoli, l'altra a 


Cagliari ela terza a Palermo. 
A. CARLETTI, 


LE UNITÀ ELETTRICHE FONDAMENTALI 


Non vi è per l'industria questione più 
vitale di quella delle unità; per l'industria 
elettrica particolarmente nessun progresso 
sarebbe stato possibile se a fondamento 
delle ricerche non si fosse trovato un si- 
stema di unità comparabile al sistema 
metrico. 

Gli elettricisti di oggi, abituati ad ado- 
perare ogni giorno l'armonioso sistema 
che dobbiamo, almeno nelle parti essen- 
ziali, al Congresso del 1881, sono forse 
un po' tentati di dimenticare il lungo e 
penoso cammino che necessitò percorrere 
per arrivarvi, e conseguentemente di cre- 
dere la questione completamente risolta, 


tanto da esistere nessuna diflicoltà da su- 
perare, né da sperare alcuffBprogresso. 
Ricordiamo che i primi lavori di coordi- 
namento delle unità elettriche sono dovuti 
all'Inghilterra che, per opera del Kelvin, 
nel 1811 nominó una commissione con 
l'incarico di determinare la migliore unità 
di resistenza elettrica — Già fino dall'anno 
precedente Siemens aveva proposto un 
campione di Mercurio, ma la commissione 
inglese — alla quale sono legati, fra gli 
altri, i nomi di Kelvin, Mathiessen, Row- 
land, Rayleigh, Latimer Clark ecc. — com- 
pié una serie di studi piü larghi che pub- 
blicò fra il 1862 e il 1875, le cui conclu- 


(1) Bull. de la Société Int. des Electricier, numero 78-1908. 
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sioni furono sanzionate nel Congresso degli 
elettricisti, tenutosi a Parigi nel 1881, get- 
tandosi così le basi del sistema legale che 
doveva sussistere fino a che i nuovi pro- 
gressi delle scienze non avessero resa ne- 
cessaria una revisione. 

Una tale opera di revisione fu iniziata 
nel Congresso di Chicago, opera che per- 
dura tutt'oggi. Si sostituì all'ohm legale 
quello internazionale, più grande di quello 
3/1000, e per le altre unità di intensità 
e di f. e. m. — conservando la defini- 
zione di Ampere come 10 —' C. G. S. — 
si raccomandò per i bisogni della pratica 
il voltametro a argento e la Latimer- 
Clark. 

Ma non tutti i paesi aderirono, o, per 
dir meglio, seguirono le decisioni del Con- 
gresso, producndosi così delle divergenze 
tutt'altro che trascurabili. Mentre alcuni 
1000. della 
434 
Clark a 15°, altri si valevano per definirlo 
della legge di l'araday, ammettendo per 
equivalente  elettrochimico dell’ argento 
1.118, per modo che la f. e. m. della Clark 
a 15°, in funzione dell'Ohm internazionale, 
diveniva 1.4328. 

Questa differenza dell'1 ojoo, portava 
una differenza del 2 o/oo sulle misure di 
potenza e del 6 o/oo su quelle di intensità 
luminosa, e si comprende come simili dif- 
ferenze sistematiche non potessero essere 
ammissibili, 

D'altra parte il campione Clark risponde 
male allo spiluppo, sempre più conside- 
revole, delle misure potenziometriche; la 
questione della misura delle resistenze non 
è ancora risolta nei singoli paesi, e la sola 
Germania possiede dei campioni corrispon- 
denti alla definizione del Congresso; e in- 
fine ricordiamo come non pochi fisici pro- 
pongono di abbandonare l'Ohm di Chicago 
e definirlo in funzione delle unità C. G. S. 

l'u cosi che nel 1904, a S. Louis, la que- 
stione fu ripresa e fu emesso il voto chei 
singoli delegati insistessero presso i rispet- 
tivi governi affinché una commissione in- 
ternazionale preparasse una unificazione 
delle unità di misura, tenendo conto dei 
progressi ottenuti nel campo scientifico. 

Poco dopo,dietro invito del Kohlrausch, 
ebbe luogo a Charlottembourg una riunione 
ufficiosa fra i più eminenti fisici e fu sta- 
bilito un piano di studi da eseguirsi, frat- 
tanto, in attesa della riunione della Con- 
ferenza. Una serie di questi studi & stata 
eseguita nel laboratorio centrale di elet- 
tricità di Parigi i cui risultati - noti solo 
adesso - riassumiamo qui brevemente. 


x* 


L'elemento campione al Cadmio. — Qua. 
lunque sia il modo di definire le unità 
elettriche, necessariamente devesi ricor- 


prendevano il Volta come i 
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rere, nella pratica, a un campione di forza 
elettro-motrice. 

Dopo l'elemento Daniel fu proposto, dal- 
l'Helmholtz, quello al calomelano, poi altri 
dal Warren de la Rue, dal Gouy, e final- 
mente dal Latimer-Clark. Ma questo ele- 
mento presenta numerosi inconvenienti : 
la sua forza elettro-motrice decresce con 
l'aumentare della temperatura, ne è facile 
mantenerla rigorosamente costante; d' al- 
tra parte al di sopra di 39* il Zn S O, 
subisce una modificazione che talvolta per- 
mane quando l'elemento si riporta al disotto 
di questa temperatura, quindi la f. e. m. è 
tutt'altro che costante anche per questa 
causa; dopo qualche tempo la resistenza 
interna aumenta per l'agglomeramento dei 
cristalli di solfato di zinco; di più l'ele- 
mento non si trova ad avere la f. e. m. corri- 
spondente alla sua temperatura, perche i 
grossi cristalli essendo più difficilmente 
solubili dei piccoli, la soluzione mette più 
tempo a saturarsi aumentando la tempe- 
ratura e, secondo Gouy, necessitano 15 
giorni affinchè un elemento di questo tipo, 
la cui temperatura vari bruscamente fra 
15° e 30°, raggiunga esattamente la f. e. m. 
corrispondente! 

Nè questi sono 1 soli inconvenienti, per- 
ché basterebbe ricordare fra gli altri, quello 
delle fragilità e facile rottura del filo di 
platino al polo negativo, dovuta - si crede - 
a una amalgana causata da quella di zinco. 

Fu perciò che il Weston, riprendendo 
una idea del Czapski, propose l'elemento 
al cadmio. Dieci anni dopo la Weston, se- 
guendo i consigli di Dearlove, costruì 
degli elementi con l'elettrodo negativo di 
amalgama di cadmio al 12.5 о/о e aventi 
per elettrolita una soluzione di solfato di 
cadmio satura a 4° C. La f. e. m. di questi 
elementi puó considerarsi praticamente 
costante fra 10° e 20°, perchè varia a meno 


l ma presenta l'inconveniente che 
Icoooo, 


diminuisce col tempo. Per ovviare ciò, 
sono state eseguite numerose ricerche dal 
1894 ad oggi e varie sono state le ipo- 
tesi per spiegare questa diminuzione della 


f. e. m. finchè nel 1906, alla riunione uf- 


ficiosa di Charlottembourg, fu dato inca- 
rico al National Phisichal Laboratory, al 
Bureau of Standards e al Laboratoire cen- 
trale d'elecrticité di eseguire delle ricer- 
che sistematiche su questo soggetto. 

Le ricerche fatte a Parigi, avevano per 
scopo di cercare se elementi costruiti con 
solfato mercuroso, ottenuto con procedi- 
menti diversi, avessero la medesima f. e. m., 
e di più se 1 medesimi procedimenti ese- 
guiti da differenti sperimentatori, condu- 
cessero a medesimi risultati. Si trattava 
poi di stabilire la costanza col tempo della 
f. e. m. di ciascun elemento, 

I prodotti chimici furono preparati in 
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quattro laboratori diversi, e in ciascuno 
di questi si seguirono vari metodi di pre- 
parazione. Gli elementi, chiusi ermetica- 
mente e conservati nell'oscurità per evi- 
tare l'effetto Becquerel, erano immersi in 
un bagno di petrolio alla temperatura di 
circa 205; per confrontare poi la loro f.e.m. 
fu usato il dispositivo nel metodo poten- 
ziometrico di Douty. Gli elementi costruiti 
possono dividersi in tre gruppi, secondo 
il metodo adottato per la preparazione del 
solfato mercuroso e cioè: il processo per 
elettrolis: con corrente continua, quello 
mediante corrente alternata, e infine quello 
per precipitazione. 

La media della f. e. m, dopo un mese 
dalla fabbricazione, fu a 20°, di 1.018628, 
che scese dopo pochi mesi a 1.01862. 

Ma la loro durata non è eccessiva, per- 
chè in generale, per varie cause, poco 
dopo un anno da che sono fabbricati, la 
loro f. e. m. decresce in modo apprezzabile. 

Alcuni elementi furono reciprocamente 
scambiati fra il laboratorio francese e quelli 
stranieri, e le relative medie coincidono 
a meno di qualche centomillesimo circa. 
Ciò probabilmente è dovuto a tracce di aci- 
ака del Hg, SO, ; ma d'altra parte può 
anche presupporsi che queste tracce siano 
necessarie, perchè i lavaggi troppo pro- 
lungati, con una soluzione concentrata di 
Cd SO, , per la eliminazione dell'acido, 
producono uua leggera idrolisi del sol- 
fato mercuroso, che determina un innal- 
zamento del 6/100000 circa della f. e. m. 
dell'elemento. Ma con sicurezza, dai risul- 
tati di queste misure, si puó concludere 
che i diversi procedimenti per la prepa- 
razione dell’ Ле, SO, conducono a risultati 
praticamenti identici, con una approssima- 


zione dell più che sufficiente oggi 


10000 
per i bisogni della pratica. 

l'er quanto concerne la conservazione 
degli elementi,sarebbe forse opportuno che 
i laboratori di ogni nazione costruissero e 


si scambiassero ogni anno un certo nu- 
mero di elementi per conservare facilmente 
inalterato il valore dell'unità di f. e. m. 

Nello stesso laboratorio di Parigi sono 
state eseguite delle misure relative alla 
influenza della temperatura sulla f. e. m. 
dell'elemento Weston e sono stati confer- 
mati i risultati di Jäger e Lindeck, coni 
quali si è stabilito che, fra го" e 25°, lo 
elemento al 12 0/0 di cadmio può essere 
utilizzato anche nelle misure di alta pre- 
cisione; per temperature al di sotto di 10°, 
la formula: Ex = Ezo — 0,000038 (t — 20) 
— 0,00000065 (1 — 20)? può essere suff- 
ciente per Ја pratica industriale соп una 
precisione dal 2 al 3 per 10,000. 

Si è determinato inoltre il rapporto fra 
la f. e, m. degli elementi Clark e quelli 


al cadmio, e la media, a meno del das 
10000 


è precisamente la seguente 
Clark a 15° ' 
—a = 1,40687. 

Molto interessanti infine, dal punto di 
vista industriale, sono state le ricerche 
su elementi di fabbricazione industriale - 
le cui divergenze, irregolari e variabili un 
poco col tempo, si mantengono sempre a 
meno del 3,4 € 5 per 10000 - e su ele- 
menti costruiti con prodotti commerciali. 

Questi prodotti furono utilizzati senza 
alcuna purificazione o con purificazioni 
sommarie, quali possono essere praticate 
da costruttori elettricisti non aventi a loro 
disposizione nè chimici nè materiale di 
chimica. 

Il valore della f. e. m. in generale dif- 
ferisce dell'1 al 2 0/00 dal normale, ma 
per i prodotti di una fra le ditte industriali 
(Billault) i risultati sono stati meravigliosi, 
in quanto che gli elementi si sono mante- 
nuti per un anno, a datare da due giorni 
dopo la loro preparazione, con una f. e. m. 
costante che non differiva dalla normale 
altro che dell'uno su diecimila. 


(Continua). L. G. 
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MISURA DELLO SMORZAMENTO NEI CIRCUITI OSCILLANTI 


Attualmente il miglior metodo per de- 
terminare lo smorzamento di una oscilla- 
zione elettrica consiste nel rilevare una 
curva di risuonanza facendo uso di un 
circuito risuonante dotato di un accoppia- 
mento assai sciolto e di capacità varia- 
bile e misurabile, ed avente inoltre lo 
smorzamento proprio ridotto al minimo. 
Da curve siffatte si può calcolare mediante 
le formule di Bjerknes e di Drude il 
decremento logaritmico A. Però l'equa- 
zione fornita da essi, e che si può porre 
sotto la forma: sa 


A A а: , . Q) 


qua $ 


dove A, e A, designano i decrementi lo- 
garitmici rispettivamente primario e se- 
condario, v, e v, le velocità di pulsazione 
corrispondenti (frequenze in 2x secondi), 
9 la deviazione al galvanometro per la 
frequenza, v, (supposta proporzionale al 
quadrato dell'intensità media efficace e 
quindi proporzionale al calore ( svolto), 
фк la deviazione nelle condizioni di risuo- 
nanza (v,  v,) e dove e è una quantità le- 
gata a v, € v, dalla relazione 

Bis 


Va 


1 — == 


presenta dubbio nell'applicazione. 


Dalla (1) segue infatti che ç per i va- 
lori e e — e risulta identico (e è positivo 
se A, < A,, negativo nel caso contrario), 
in modo che la curva di risuonanza rile- 
vata dovrebbe essere disposta simmetri- 
camente rispetto all'ordinata gx corrispon- 
dente alla frequenza di risuonanza; que- 
sta simmetria invece non si riscontra nella 
curve rilevate con cura €, per uno stesso 
valore assoluto di s, l'ordinata corrispon- 
dente al segno negativo è notevolmente 
maggiore. 

Secondo l'autore anzi questa dissim- 
metria fornisce un criterio della bontà 
del rilevamento. La formula (1) ha an- 
che lo svantaggio di essere valida solo 
per valori delle v assai prossimi a v, 
e quindi per piccoli s, il che dà luogo 
ad errori notevoli in A, + A,; un errore 


"^ 
del 0.5 per cento nella misura di — ba- 
I 


sta per produrre un errore del то per cento 
nel valore di A, + A,. Quanto al procedi- 
mento grafico dato dal Djerknes stesso per 
determinare A, esso è assai lungo per le 
costruzioni accessorie che occorre fare e 


Fig. 350. 


per la precisione che richiede; con tutto 
ciò, usando il procedimento grafico e Ге- 
quazione (1), i valori di A per una stessa 
curva di risuonanza presentano rilevanti 
deviazioni. 

L'autore ha perciò cercato, risolvendo il 
problema teorico con maggior rigore, di 
ottenere relazioni conducenti a valori di A 
soddisfacenti: i risultati di questo studio 
più approfondito delle equazioni differen- 
ziali relative al problema delle onde smor- 
zate si possono così riassumere: 

1° Le curve vengono a presentare le 
stesse dissimmetrie di quelle d'osserva- 
zione. 

2? Dalle curvs calcolate si può dedurre 
una tabella di decrementi, la quale in modo 
semplice e rapido conduce alla determina- 
zione di A. 

3° I valori di A mostrano, con buone 
curve di risuonanza, una deviazione mas- 
sima del 2 per cento. 

La fig. 350 rappresenta la disposizione 
usata. Í è il circuito di cui si vuole misu- 
rare lo smorzamento, accoppiato magneti- 
camente in modo assai sciolto col circuito 
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II munito di una capacità variabile C. In 
questo circuito sono comprese due bobine 
i cui coefficienti d'autoinduzione sono L,, ed 
Г’ 2, il secondo dei quali di valore trascura- 
bile rispetto al primo, e le sezioni dei fili 


ША 


2L, 
rispetto a 9,, to essendo la resistenza ohmica 
е à l'esponente di smorzamento. ll circuito 
II è accoppiato molto debolmente al cir- 
cuito JII comprendente un termoelemento 
a vuoto 3 od un barretter di alta sensibi- 
lità, apparecchi pei quali la forza elettro- 


sono tali che = ë, sia trascurabile 


motrice termoelettrica è rigorosamente 


proporzionale al quadrato della intensità 
della corrente che li percorre. In queste 
condizioni, tenendo conto che è, è assai 
piccolo rispetto a 5, e trascurando la rea- 
zione dei circuiti indotti sui circuiti indut- 
tori e tenendo conto solo dell oscillazione 
propria eccitata, si trova per il calore co- 
municato al termoelemento da z, e dato 


dalla formula di Bjerknes, 


20 
Q = 2] 13° dt 


ERA A” ° (4 + A^) 
= EFI NP MU 


P 
ру so ж. бб «a eA UN (2) 
In questa formula è 
NE ET 
177 20у 77 vi 


Qa è il valore di Q che corrisponde alla 
risuonanza e P (Pa nel caso di risuonanza) 
designa una certa funzione determinata 
dalle relazioni: 


P cos y = ыс. cos (у + Y) — 


Yt sen (x, + J) 


y 


P sen y. = cos (y, + V) 


con 
tang y, = 22 0002 
fa 3,3 EN "E 
e 
2 v (3? A Š,) 


pane ; i (v, — у.) + (ó, — бү)" | 

Non essendo la formula (2) appropriata 
per un calcolo diretto, l'autore ha impie- 
gato Il seguente procedimento; per una se- 
rie di valori di 5, ed e si sono calcolati i re- 
lativi valori di Q e riportati in forma di 
curve prendendo per ascisse i valori di s 
e per ordinate quelli di Q, avendo posto 
Q, = 1:00. Da queste curve di smorza- 
mento teoriche (fig. 351) si ricaveranno per 
alcuni valori delle ordinate Q le distanze 
a = a, — а,, tra punti appartenenti ad una 
stessa curva e le si impiegheranno per co- 
struire la tabella di smorzamento, rappre- 
sentata dalla fig. 352 nella quale si sono 
prese come ascisse le distanze a misurate 
in millimetri, e come ordinate i valori 
di A. 


(1) K, E. F. Schmidt — Physikalische Zeitschrift, 1° gennaio 1908. 
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Mantenendo costante il rapporto e si 
R 


puó constatare che, malgrado la compli- 
cazione dell'equazione (2) che fornisce Q 
esiste una relazione assai semplice tra A 
= A, + A, e la distanza a, — a, — a; si 


ha infatti: Ai «cd 
dove c è una costante per ogni valore del 
rapporto 5 ; 

R 


Per dedurre ora da una curva di risuo- 
nanza osservata (ascissa J/ C, ordinata ç) 
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Fig. 351. 


i valori di A bisogna costruire anzitutto 
le curve di smorzamento dalle quali si ri- 
cavano parecchi valori di a i quali servi- 
ranno a determinare per mezzo della ta- 
bella di smorzamento il valore cercato di 
A. La scala di proporzione usata nel di- 


Fig. 352. 


segno delle curve di smorzamento dà per 

e = 0,01, 10 millimetri e per una divisione 

di scala nella deviazione galvanometrica 

2 millimetri; la fig. 352 fornisce i risul- 

tati ottenuti per i valori 85, 70, 55, del 
Q 


rapporto В = 100 — i punti marcati cor- 


Qn 


rispondono rispettivamente ad ognuna 
delle curve della fig. 351. 

In queste misure è assolutamente ne- 
cessario di rendere l'accoppiamento assai 
sciolto, altrimenti si ottengono per A va- 
lori errati; accoppiamenti assai sciolti ri- 
chiedono però naturalmente l'impiego di 
istrumenti di altissima sensibilità. 

È degna di nota anche la circostanza, 
che i valori di A per le oscillazieni nel 
sistema ricevente sono considerevolmente 
più piccoli (quasi la metà) dei valori di A 
osservati nel trasmettitore. E. G. 
Ue - 
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Intorno ai nuovi sistemi di trazione elettrica ferroviaria 


Nel numero del 12 agosto 1908 del 
London Times Engineering Supplement. 
l'ingegnere elettricista H. M. Hobart, con- 
sulente di fama europea residente a Lon- 
dra, passa in rassegna i risultati ottenuti 
mercè l'impianto della corrente monolase 
su alcuni tronchi di ferrovia in Inghil- 
terra e li paragona ai risultati che si sa- 
rebbero ottenuti sui medesimi tronchi se 
si fosse adottata la corrente continua, 

L'articolo si basa sui risultati ottenuti 
dall'elettrificazione del tronco Heysham- 
Morecambe-Lancaster della Midland Rail- 
way lungocirca 14 km., equipaggiato a cor- 
rente monofase a 6600 volt, 25 cicli, con 
linea aerea a catenaria. 

L'ing. Hobart scrive : 

« Nel Times Engineering Supplement del 
10 aprile 1907 io feci noti alcuni gravi 
« difetti inerenti al sistema di trazione a 
< corrente monofase. l signori A. C. Kelly, 
« ingegnere capo della Compagnia We- 
« stinghouse e l'ilippo Dowson, ingegnere 
« consulente della “ London-Brighton e 
« South Coast Railway » criticarono i miei 
< apprezzezmenti e lamentarono la mia pre- 
« cipitazione nell’ emettere giudizi sfavo- 
« revoli, prima ancora che fossero noti i 
« risultati ottenuti dall’ applicazione del 
« sistema sulla Midland Railway e sulla 
« London-Brighton e South Coast Rail- 
« Way. 

« Finalmente magri risultati sulla prima 
delle due suddette imprese sono stati 
pubblicati, ed io mi auguro esser que- 
sta volta perdonato se ritorno sull'argo- 
mento senza attendere i risultati della 
elettrificazione della London-Brighton e 
South Coast Railway in corso di esecu- 
zione. 

< I dati finora pubblica'i sulla linea mo- 
nofase di Heysham non ci fanno cono- 
scere alcuna cifra relativa al consumo 
« di energia. La mancanza di dati sul 
« consumo di energia m'impedisce di fare 
« una esatta comparazione fra i sistemi, 
ciò non ostante i dati pubblicati relati- 
« vamente ai pesi degli equipaggiamenti 
« elettrici delle vetture automotrici sono 
« più che sufficienti per provare il mio 
« asserto. 

« Nel numero del 17 aprile 1907 del 
« Times Eugineering Supplement, l'inge- 
« gnere Kelly diceva che le accuse da me 
« lanciate al sistema monofase erano in- 
« giustificate perchè il mio confronto si 
« limitava ai soli motori e riportava la 
« seguente tabella riferententesi ai pesi di 
« due equipaggiamenti elettrici, uno a cor- 
« rente monofase e l'altro a corrente con- 
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« tinua composti ciascuno di due motori 
« elettrici da 150 cavalli. 
< Pesi citati dall'ing. A. C. Kelly: 


corr. cerr, 
monofas: continua 


« Peso totale dell’ equipag- 
giamento(2 mot. :5011Р) ton. 7.7 6.4 
« Peso totale dell' equipag- 


giamento per HP. .kg.25.6 21.3 
< Totale dei motori per HP » 18.3 14.2 
« Totale delle parti rima- 

nenti dello equipaggia- 

mento per IIP. . . . > 73 74 


« L'equipaggiamento elettrico fornito 
< dalla Westinghouse alla Midland Rail- 
< way si compone di 2 motori da 150 HP, 
« dell'organo di presa della corrente, dei 
« riduttori di voltaggio, dei regolatori di 
« velocità e degli apparecchi di raffred- 
« damento dei motori. 

« Anche la Comp. Siemens-Schukert ha 
« fornito alla Midland Railway equipag- 
giamenti monofasi a 2 motori, ma di 
« 180 HP ciascuno. 
< Í pesi pubblicati dell'equipaggiamento 
Siemens si possono così riassumere: 
< Peso del motore 17.3 kg. per ПІР. 
< Peso delle rimanenti раи dell'equi- 
< paggiamento kg. 24,20 per ПР. 

« Si è quindi indotti a fissare il peso 

« di un motore di trazione a corrente mo- 
« nofase, a ventilazione forzata, a 18 kg. 
< per ИР, ed il peso totale dell'equipag- 
« giamento a 40 kg. per HP, ossia si ha 
« una cifra eguale 2.2 il peso dei soli mo- 
« tori (18.3 X 2.2 — 40.2) in luogo della 
cifra di 1.4 volte data per tale peso dal- 
l'ing. Kelly (18.3 № 1.4 = 25.6). 
« ll peso delle rimanenti parti dell'equi- 
« paggiamento è circa 25 kg. per IIP, cioè 
< più di 3 volte la cifra data dall'ing. Kelly 
« di kg. 7,3 per HP. 

«ll sig. Dalziel (1), in una sua lettera 
« pubblicata nel Times Engineering Sup- 
< plement del 17 aprile 1907 fissava in II 
« tonnellate il peso di un equipaggiamento 
« elettrico monofase fornito dalla Siemens 
« alla Midland Railway. 

« ll vero peso, come si apprende ora 
« da una recente informazione, è di 14.9 
« tonnellate ossia è del 35 per cento più 
« grande di quello annunziato dal signor 
« Dalziel. 

< Eichberg nel Times Engineerino Sup- 
« plement del 22 novembre 1905 diceva: 
« eccezion fatta pel trasformatore statico, 
« Il peso di un equipaggiamento elettrico 
«a corrente monofase è praticamente 
« eguale a quello di un equipaggiamento 
« elettrico a corrente continua che sod- 
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(1) H sig. Dalziel ë l'ingegnere aiutant: del Direttore dell’ Heysham Tailwaer. 


« disfa alle medesime condizioni di lavoro 
« del primo ». | 
« La inesattezza di questa affermazione 
dopo lette le cifre su esposte risulta 
« evidente. 

« Sulla ferrovia sotterranea di Londra 
« da parecchi anni funzionano molte cen- 
« tinaia di motori G. E. 69 B della Gene- 
« ral Electric C? a corrente continua. Fu 
« provato da Sprague e da altri che il 
« rendimento di uno di tali motori fu di 
« 240 HP dopo aver funzionato per un'ora 
« a pieno carico senza che la temperatura 
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«si elevasse più di 75 gradi C. al diso- 


« pra della temperatura-ambiente, ed il 
« peso di un tal motore, compreso l'in- 
« granaggio e la relativa scatola, è di 2.8 
« tonnellate ossia kg. 11,7 per cavallo; il 
« peso di equipaggiamento completo delle 
« vetture automotrici a corrente continua 
« della ferrovia sotterranea di Londra è 
7.3 tonnellate ossia di 15.2 kg. per HP. 
« Potremo quindi rappresentare corret- 
« tamente il presente stato di sviluppo 
« degli equipaggiamennti a corrente con- 
« tinua fissando in 12 kg. il peso per HP 
« dei motori ed a 16 kg. il peso delle 
« rimanenti parti dell'equipaggiamento. 

« La ventilazione forzata è una propo- 

« sta utile tanto per i motori a corrente 
« continua come per i motori monofasi, e 
« se venisse adottata, il peso dei motori 
« a corrente continua potrebbe subito ri- 
« dursi a 9 kg. per HP ed il peso dello 
« equipaggiamento completo a 14 kg. per 
HP, cioè a circa la terza parte del peso 
di un equipaggiamento monofase equi- 
valente. 
« Se poi venisse imposto ai motori mo- 
nofasi il medesimo piccolo rapporto di 
« ingranaggio, cosi come la buona pratica 
consiglia di fare con i motori a corrente 
continua, allora il peso dei motori mo- 
« nofasi aumenterebbe ancora. 

« Il punto saliente su cui mi piace ri- 
« chiamare l'attenzione dei lettori è che 
« rimane ormai stabilito che un equipag- 
< giamento monofase pesa 40 kg. per 11Р, 
«еа un equipaggiamento equivalente a 
« corrente continua pesa soltanto 16 kg. 
< per HP. 

« Questa grande differenza di peso mi fu 
« contestata quando già feci notare l'anno 
« passato. | 

< Ora, però, è un fatto assodato, nel 
« caso specifico del tronco dell'Heysham 
« della Midland Railway, e per altri im- 
« pianti dove il sistema monofase venne 
< Impiegato, e lo sarà egualmente confer- 
« mato col peso degli equipaggiamenti 
« della London Brighton, quando saranno 
« pubblicati i dati tecnici dell'impianto. 

. « Ora se il peso dell’ equipaggiamento 
« elettrico rappresentasse un per cento 
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« trascurabile del peso totale da trainare 
« non sarebbe poi un danno grave il fatto 
« che il peso di un equipaggiamento mo- 
« nofase sia eguale a 2 volte e mezzo il 
« peso di un simile equipaggiamento a 
« corrente continua. 

« Aumentando la distanza fra due fer- 
« mate e diminuendo la velocità, minore 
« è la percentuale che il peso dell'equi- 
« paggiamen:o rappresenta rispetto al peso 
« totale da muovere e perciò per lunghi 
« percorsi senza fermate, l'argomento del 
« maggior peso dell'equipaggiamento non 
« è una buona ragione per combattere il 
« monofase. Senonchè non è sulle linee 
« ferroviarie a lunghi percorsi e con rare 
« fermate che l'elettricità, allo stato at- 
« tuale del suo sviluppo, presenta vantaggi 
« economici sensibili rispetto alla trazione 
« a vapore. Le linee che potranno essere 
« elettrificate con grande successo saranno 
« quelle a grande traffico ed a frequenti 
« arresti, e ciò per la proprietà posseduta 
« dai motori elettrici di raggiungere in 
« breve tempo la velocità di regime. Per 
« tali linee si possono ottenere velocità 
« orarie più grandi con l'elettricità che 
con la trazione a vapore, largamente 
approfittando della proprietà posseduta 
dai buoni motori di trazione di presen- 
tare un grado di accelarazione di gran 
«lunga superiore a quello ch= si può 
« ottenere in pratica dalle moderne mac- 
« chine a vapore. Molti degli altri van- 
« taggi posseduti dalla trazione elettrica 
« sono più o meno conseguenza diretta 
« 
« 
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dell'alto grado di accelerazione che si 

può ottenere mediante l'elettricità. 

«ll vantaggio su cui i partigiani del 
« monofase insistono è quello della mag- 
« giore economia che si può ottenere nella 
« trasmissione dell'energia a grandi di- 
« stanze, vantaggio che è inerente al si- 
« stema monofase. 

« Gli ingegneri elettricisti non hanno 
ancora elementi sufficienti per sostenere 
che l'elettricità succederà alle locomo- 
tive a vapore sulle ferrovie a lungo per- 
corso e rade fermate. Su questo punto 
io sono completamente d'accordo con 
Filippo Dowson, il quale ritiene, per 
quanto si riferisce alle grandi linee della 
Gran Bretagna, che l'elettricità non offre 
ancora alcun serio vantaggio sul vapore. 
« Consideriamo invece il caso di una 
linea ferroviaria suburbana a grande 
traffico sulla quale il sistema di trazione 
a vapore non risponde più ai bisogni 
dell'esercizio e sulla quale si vuole man- 
tenere una velocità media di 40 kilo- 
metri l'ora facendo una fermata ogni 
1600 metri. 

« Se si adotta in questo caso il sistema 
« monofase occorre installare un equipag- 
« giamento che pesi in media circa il 70 
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« per cento del peso della vettura (cassa 
« e truck). Colla corrente continua invece 
« si può fare il medesimo servizio con un 
« equipaggiamento elettrico il cui peso 
« non supera il 20 per cento del peso della 
« vettura (peso della cassa e del truck). 

< Il prezzo di vendita di un equipag- 
« giamento elettrico monofase è di circa 
« lire 3125 per tonnellata ossia di circa 
« lire 125 per cavallo, mentre il prezzo 
« di un equivalente equipaggiamento a 
« corrente continua è di circa lire so per 
« cavallo. 

« Finora fu ritenuto dai partigiani del 
« sistema monofase che la linea aerea era, 
« comparativamente al sistema a corrente 
« continua, egualmente costosa. 

« Anche in ciò essi hanno mostrato di 
< essere completamente in errore. 

« Il costo consuntivo della linea aerea 
« nell'impianto monofase della ferrovia 
« New-York-New-Haven and Hartford su- 
« però di oltre 2 volte il preventivo, tanto 
«che il signor Wilgus, vice presidente 
« del N. Y. Central Railway nel numero 
< del 25 maggio 1907 dello Street Railway 
« scriveva: 
< Molto è stato delto intorno al costo della 
linea aerea a sistema monofase. Nel 1906 
an'autorità nel campo della trazione sti- 
mva il costo, per ogni miglio inglese di 
linea (1609 metri) in lire So mila, mentre 
in reallà venne a costare 250 mula lire 
« per miglio. 

« Questo fatto, el'elevato costo per ca- 
« vallo degli equipaggiamenti elettrici delle 
« vetture, ampiamente spiegano il perchè 
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« per elettrificare 8 miglia, cioè circa 13 
« kilometri, della London-Brigton and 
« South Coast Railway sono occorse lire 
« 6,250,000. E si noti che nel detto prezzo 
« non è compresa nessuna cifra per la 
« stazione elettrica generatrice. 

« ll preventivo per un impianto a cor- 
« rente continua importava invece una 
« spesa di 4 milioni di lire ed in un solo 
« anno si sarebbe potuto vedere la linea 
< in esercizio mentre per l'impianto mo- 
« nofase ne sono occorsi 4. 

« Il sistema monofase è uno splendido si- 
< stema fer pochi costrullori del continente 
< € per i loro rappresentanti in questo paese >. 


E. V. 


№. d. R. La chiusa dell'articolo dell'Hoba:t è 
assai battagliera e perciò abbiamo creduto inte- 
ressante, per i lettori della nostra rivista, pubb.i- 
care questo orano polemico su di una questione 
t:cnica della più alta impurtanza quale è quella 
della elettrificazione delle grandi linee ferroviarie. 

Come è noto, tre sono i sistemi che attual- 
mente lottano per conquistare il primato: la 
corrente continua, la corrente alternata trifase e 
la corrente alternata monofase. 

Dietro ciascuno di tali sistemi stanno potenti 
case costruttrici ed eminenti inventori i cui nomi 
51 riassumono così: « Gereral Electric Со », 
« Westingouse Electric C.* » e « Ganz Cie », etc. 

La lotta è grande, le polemiche aspre, anto- 
revolissimi sono i contenderti. Chi vincerà? Ai 
posteri l'ardua sentenza. 

Però fin da ora si può prevedere che trion- 
ferà quel sistema che presenterà maggiori eco- 
nomie nelle spese d'impianto e di esercizio e 
sarà di funzionamento semplice e sicuro. 
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LA VITA DI MICHELE FARADAY 


Questo volume, edito dalla Casa Fra- 
telli Drucker di Padova, è stato scritto con 
cura paziente ed amorosa dal valente fi- 
sico, prof. Andrea Naccari. Il fertile inge- 
gno dell'Autore e il nome del grande 
scienziato, di cui in questo libro viene 
analizzata la vita operosa e fortunata, ba- 
sterebbero da soli a consigliarne la lettura 
alla gioventù studiosa e a quanti amano 
di conoscere la storia di uno tra gli scien- 
ziati moderni che può veramente dire di 
dover tutto a Sè stesso. 

Impossibile sarebbe di fare la recen- 
zione di questo bel libro di cui ogni capi- 
tolo desta speciale interesse : notevole per 
noi italiani il capitolo Il ove sono -ripor- 
tati tutti gli appunti presi dal Faraday du- 
rante il suo viaggio in Italia; Torino col 
suo carnevale, Firenze coi suoi studiosi, 
Roma con la sua bellezza severa e sopra- 
tutto Napoli col suo Vesuvio fumante, hanno 
destato viva l’attenzione del giovane Fa- 


* 


raday, che era per sua natura osservatore 
acuto ed ognor avido di conoscere ed ap- 
prendere. Per dare piü chiara idea di que- 
sto bel libro ne riportiamo la prefazione. 
ru 

La grandezza dell'opera di Michele Га- 
raday, maravigliosa in sé, stupisce ancor 
più chi considera come egli sia sorto dal 
più basso strato sociale per volontà e forza 
propria, com'egli fosse già dotto prima 
d'aver un maestro, com'egli fosse saggio 
e armato d'alta filosofia quando, ancora 
giovinetto, s'affacciava alla vita. 

L'infanzia e l'adolescenza di lui non eb- 
bero cura alcuna. La sua istruzione fino 
ai vent'anni provenne solo dai libri che 
gli venivano dati da legare. Gran parte 
del suo tempo doveva essere dedicato alle 
fatiche manuali del suo mestiere. Anche 
quando esaudito il suo vivo desiderio, egli 
vene accolto nella « К. Institution >, la 
opera assegnatagli era quella d'un operaio 
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e, durante il viaggio col Davy sul conti- 
nente, l’ufficio suo, non bene determinato, 
stava fra quello dell'assistente scientifico 
e quello del cameriere. Per ciò non è forse 
possibile trovare tra gli scienziati un più 
chiaro esempio di una ferma volontà che, 
vincendo ogni ostacolo procede sulla via 
del sapere e della virtù. 

Un ardente e costante desiderio di ap- 
prendere s'univa in lui al grande ingegno 
e molto contribuì al suo rapido ascen- 
dere una grande umiltà, che gli faceva 
ricercare e riconoscere le deficienze del 
proprio sapere. 

S'aggiunga che la sua educazione libera, 
fatta da lui medesimo, lo condusse agli 
studi, per i quali era più adatto il suo in- 
gegno, sicché parve dotato d'una speciale 
facoltà divinatrice. Si potrebbe dire che 
la Natura avesse voluto favorire questo 
uomo, che nessuna delle superbe scuole 
scientifiche poteva vantare come allievo 
e gli avesse rivelato parte dell'arcano ma- 
gistero, con cui essa ordina e dirige i fe- 
nomeni fisici, tanto egli procedeva sicuro 
dove gli altri brancolavano nelle tenebre 
e poneva pronte le mani su ció che era 
sfuggito ad una serie d'illustri ricercatori. 

Chi guarda da vicino il modo, col quale 
quest'uomo singolare operava, vede come 
egli, preso a considerare un soggetto, lo 
esaminava con pertinacia da tutti i lati, 
lo volgeva, per cosi dire, e lo rivolgeva 
nelle sue mani per conoscerne ogni parte 
più nascosta e vi meditava sopra senza 
posa. Nello studiare un fenomeno lo fa- 
ceva avvenire in tutte le condizioni più 
disparate, usando un gran numero di so- 
stanze diverse. Libero, com'era, dai freni 
delle scuole non s'arrestava innanzi alle 
supposizioni più ardite, più lontane dal 
modo comune di pensare e le metteva alla 
prova dell'esperienza e, ancorchè deluso, 
vi tornava sopra con nuovi metodi, con 
sempre fresca energia. 

Alcuni principii generali gli servirono 
di guida costante nelle sue indagini e pri- 
ma fra tutte l'idea, che le varie cause fi- 
siche, cui attribuiamo i fenomeni, sieno 
forme diverse d'un'unica causa. 

Questa comune provenienza doveva nel 
Faraday dare originia molte relazioni tra 
i fenomeni prodotti da cause diverse, re- 
lazioni ch'egli si adoperó durante tutta 
la sua vita a scoprire. 

La scoperta dell'azione del magnetismo 
sulla luce da lui fatta nel 1845 glirecò, come 
egli disse, particolare soddisfazione, per- 
chè gli porse una verificazione del prin- 
cipio generale riferito più sopra. Lunga- 
mente e inutilmente cercò il l'araday qual- 
che prova d'una relazione ch’eglisupponeva 
esistesse, guidato dal principio medesimo, 
tra la gravitazione e la elettricità. 

Spesso anche procedette appoggiandosi 
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al principio di analogia e a quello di 
reciprocità. La sua prima grande sco- 


perta, quella dell'induzione magnetoelet- 


trica, provenne, si può dire, da tutti e tre 
i grandi principii generali, che guidavano 
l'opera sua. Il principio dell’unità delle 
cause fisiche lo condusse a cercare il modo 
d'ottenere elettricità mediante il magne- 
tismo. [l fenomeno d'induzione elettrosta- 
tica gli suggerì per analogia la possibilità 
dell'azione d'un circuito chiuso. Infine dal 
fenomeno della magnetizzazione gli venne, 
per ragioni di reciprocità, l'idea che a sua 
volta una calamita producesse qualche ef- 
fetto sopra un circuito chiuso. Questi due 
principii, suggerirono al l'araday la forma 
del tentativo che il primo principio la- 
sciava indeterminata, Essi non ebbero in 
quel caso l'applicazione che il l'araday 
credeva, non lo guidarono cioè a scoprire 
l'esistenza di un'azione costante prodotta 
da un campo magnetico sopra un circuito 
chiuso, ma lo condussero fin da principio 
tanto vicino al fenomeno dell'induzione 
magneto-elettrica, che, se questo gli sfuggi 
per due volte, apparve alla terza agli oc- 
chi deil'indefesso investigatore. 

Nessun fisico fece un numero cosi grande 
d'importanti scoperte quante egli ne fece. 
Eppure molti suoi tentativi, forse più nu- 
merosi che fortunati, non ebbero esito 
buono. Molte scoperte, che il Faraday tentò 
invano, furono fatte da altri, in tempi più 
prossimi a noi. ll fatto prova ch'egli, gui- 
dato sempre, com'era, da idee teoriche, 
aveva giustamente veduto nell'intima es- 
senza delle cose, e che solola debolezza 
dei mezzi o l'imperfezione degli strumenti 
o anche in qualche caso la cattiva scelta 
del metodo era stato d'ostacolo alla riu- 
scita. 

Nel 1845 il Faraday indagó se un campo 
magnetico agisse sopra una lamina metal- 
lica sottilissima cosi da modificarne la luce 
che attraversasse quella lamina. Un tal 
fatto, per metalli fortemente magnetici, fu 
poi trovato dal Kundt. 

Esaminó pure se una lamina di ferro 
magnetizzato producesse qualche speciale 
effetto sulla luce ch'essa rifletteva. Questo 
fenomeno fu scoperto piü tardi dal Kerr. 
Un altro fenomeno pure cercato invano 
dal Faraday e trovato dal Kerr & quello 
delle modificazioni della luce, la quale at- 
traversi corpi elettrici assoggettati ad in- 
duzione. 

Ë noto che anche un fenomeno simile 
a quello dello Zeeman venne cercato in- 
vano dal Faraday. 

Nel $1650 delle sue « Exp. Researches » 
questi accenna pure ad una esperienza che 
avrebbe potuto forse condurlo a scoprire 
il fenomeno termoelettrico che porta il 
nome del Thomson. 

Che la costante dielettrica di certi iso- 


lanti cristallizzati sia diversa in direzioni 
diverse fu trovato dal Boltzmann e ricer- 
cato invano dal l'araday, com'egli racconta 
al $ 1689. 

Scoperto un fatto, anche di capitale im- 
portanza e tale che si poteva prevederne 
grandissime applicazioni, siccom'era quello 
dell'induzione magnetoelettrica,il l'araday, 
non s'affrettó a pubblicarlo, ma prima studió 
il fenomeno sotto ogni aspetto, non solo 
in se, ma anche nelle attinenze ch' esso 
poteva avere con altri fenomeni già cono- 
sciuti. Si mostra in ció come in ogni altro 
suo atto, lo scienziato che ama piü la ve- 
rità che la propria gloria o il guadagno. 

Ë poi notevole che il l'araday, dopo 
aver fatto così grande scoperta qual era 
quella che permetteva di ottener correnti 
elettriche senza pila, abbia lasciato ad al- 
tri la cura di costruire apparecchi atti alla 
pratica produzione delle correnti. Peró 
con soddisfazione profonda vide, negli ul- 
timi anni della sua vita, l'applicazione delle 


macchine magnetiche all'illumisazione dei 


fari e con grande assiduità e sollecitudine 
curó quegli esperimenti. 

La vita del Faraday, benchè semplice 
e tranquilla, si presta bene ad uno studio 
biografico grazie alle memorie, che di lui 
son rimaste, nella copiosa corrispondenza 
e nelle testimonianze degli amici. Tali 
memorie vennero amorosamente raccolte 
nei bei libri di Bence Jones, del Gladstone, 
del Tyndall, di Silvano Thomson. In essi 
il nobile carattere dell'uomo grande e la 
opera sua di scienziato attraggono la no- 
stra attenzione più che non farebbe una 
vita avventurosa. Ad ogni pagina incon- 
triamo un ammaestramento, un consiglio, 
un esempio. 

Nei primi dieci capitoli ho considerato 
l'uomo più che lo scienziato con l'intento 
di farlo conoscere e di farlo amare: nel- 
l'ultimo parlo dell'opera scientifica del Fa- 
raday cercando di ritrarre quanto v'era 
in lui di suo proprio nel modo di consi- 
derare i fenomeni piuttosto che trattenermi 
nella descrizione dell'esperienze. 

Le opere biografiche intorno al Faraday, 
che ho sopra citate, sono eccellenti, ma 
mi parve opportuno che anche in Italia 
si pubblicasse un libro dedicato alla me- 
moria d'un uomo, nel quale i giovani hanno 
tutto da ammirare: l'operosità, l'ingegno, 
la modestia e la bontà. 


UFFICIO BREVETTI 


Pror. A. BANTI 
ROMA- Via Cavour, 224-ROMA 


FABBRICAZIONE BLETTROLITICA 


delle lamine, tubi e fili di rame 


La quantità di rame elettrolitico fab- 
bricato annualmente raggiunge ora circa 
500,000 tonn., ciò che corrisponde presso 
a poco alla metà della produzione mon- 
diale del rame. La maggior parte di que- 
sto rame elettrolitico vien trasformata coi 
mezzi ordinari in lamine, tubi e fili. Si 
presenta dunque di grande interesse la 
questione di poter costruire direttamente 
queste lamine, tubi e fili nel bagno elet- 
trolitico. 

Il problema era stato studiato già, ma 
con esito non buono: ora è stato ripreso 
con felice successo dal Cowper Coles di 
Londra. Alcuni anni fa questi aveva de- 
scritto il metodo di elettrolisi ch'egli cre- 
deva atto a questo scopo: il processo era 
quello di Wilde e Cotsworth a catodo ro- 
tativo, caratterizzato dall'impiego di velo- 
cità di rotazione elevatissime, molto più 
elevate di quelle impiegate dai precursori 
del metodo. 

Il Cowper Coles da quell'epoca si con- 
sacrò al perfezionamento definitivo dei suoi 
apparecchi e di questi ha esposto ora il 
funzionamento e i risultati avanti all'Insti- 
tution of Mechanical Engineers di Londra. 

Gli apparecchi utilizzati per la fabbri- 
cazione dei tubi si compongono essenzial- 
mente di un gran cilindro di ghisa, ani- 
mato, come si è detto, da un movimento 
di rotazione rapido, e posto nel centro di 
un voltametro cilindrico; all'intorno sono 
disposti gli anodi di rame impuro i quali 
sono tenuti automaticamente ad una di- 
stanza costante dal mandrino. 

La grande velocità impiegata ha degli 
effetti sorprendenti: non solo permette di 
aumentare notevolmente la densità della 
corrente — che è dieci volte maggiore — 
e conseguentemente la velocità dell'ope- 
razione, ma essa dà anche al deposito una 
resistenza ed una tenacità eccezionali. 

Sembra che tale grande velocità deter- 
mini ancora una brunitura automatica 
ideale che svolge ed allunga le fibre me- 
talliche. Inoltre essa produce l'espulsione 
completa delle impurità e delle bolle gas- 
sose mediante intervento della repulsione 
centrifuga. Stante tutte queste qualità, il 
deposito ottenuto ha tutte le migliori pro- 
prietà del metallo fuso e non vi è più 
bisogno di colarlo; si può impiegare tale 
quale esso è, perfettamente omogeneo ed 
uniforme. 

Per fabbricare delle lamine si impiega 
un gran mandrino chiuso ‘al basso, sul 
quale è praticata nel senso della genera- 
trice una fascia isolata; il deposito forma 


(1) Philosophical Magazine n. 94, 1904. - 
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cosi un cilindro aperto da un lato, e per 
formare la lamina basta aprirlo e disten- 
derlo. 

Per la fabbricazione dei fili il mandrino 
ha una scanalatura continua che lo cir- 
conda a forma di elica; questa scanala- 
tura produce una modificazione nell'orien- 
tamento delle fibre metalliche e il depo- 
sito, ad operazione compiuta, si dispone 
secondo questa linea con la più grande 
facilità; si ottiene in tal modo una specie 
di sbarra di rame puro che si può man- 
dare, senza altra operazione, alle filiere. 

La soluzione elettrolitica è composta di 
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12.5 per cento di solfato di rame e 13 per 
cento di acido solforico; questa soluzione 
vien preparata entro delle cisterne ed é 
mandata ai voltametri solo dopo essere 
stata filtrata per iniezione sotto l'influenza 
della luce di lampade ad arco; è stato 
constatato che la luce elettrica favorisce 
molto la separazione delle impurità. 

Onde impedire che il deposito aderisca 
al mandrino, questo vien trattato preven-' 
tivamente in un bagno di solfuro; la su- 
perficie del cilindro si ricopre in tal modo 
di una pellicola isolante e il metallo si 
stacca senza fatica. 
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Resistenze fotoelettriche per la trasmissione 
telegrafica di fotografie e documenti grafici. 


É noto come numerosi sistemi di tele- 
fotografia siano basati sull'impiego di pile 
a selenio, cioè di pezzi di quel metalloide, 
che sotto l'influenza d'una illuminazione 
variabile, subiscono variazioni corrispon- 
denti della loro conduttività elettrica. Con 
questo dispositivo si convertono fluttua- 
zioni luminose in variazioni d' intensità 
di corrente suscettibili di venir trasmesse 
su di un filo telegrafico o telefonico ad 
una stazione ricevitrice, ove saranno ricon- 
vertite in variazioni di luce analoghe a 


‘ quelle della stazione trasmettente. 


Ora quelle pile a selenio, in virtù della 
loro inerzia, sono incapaci di seguire istan- 
taneamente le variazioni luminose con va- 
riazioni corrispondenti della loro condut- 
tività. La trasmissione telegrafica delle 
fotografie o documenti grafici non può 
pertanto venir operata che con velocità 
molto ridotta, e d'altro canto le riprodu- 
zioni così ottenute non posseggono la 
stessa precisione che nel caso d'un’azione 
istantanea. Furono bensì immaginati per 
eliminare questo inconveniente ingegnosi 
dispositivi di compensazione, ma la solu- 
zione del problema così ottenuto è tut- 
t'altro che perfetta. 

Secondo un processo recentemente bre- 
vettato da una compagnia di Monaco di 
Baviera, al selenio viene sostituita una 
sostanza suscettibile di emettere elettroni 
non appena si espone all’azione della luce. 
Fra le sostanze possedenti questo potere 
menzioniamo i metalli alcalini, come il 
potassio, il sodio, il rubidio, i quali co- 
minciano ad emettere elettroni in una 
atmosfera gassosa (idrogeno diluito, ad 
esempio), non appena subiscono l'influenza 
della luce. L'atmosfera guadagna in que- 
sto modo un accrescimento di conduttività 


elettrica, che aumenta l'intensità di cor- 
rente nel circuito a cui appartiene, tanto 
più che l'intensità luminosa è più consi- 
derevole. Siccome queste variazioni di con- 
duttività del gas hanno luogo istantanea- 
mente, senza il menomo ritardo su quelle 
della luce, la successione di radiazioni di 
intensità variabile può farsi con velocità 
molto più grande che non nel caso delle 
pile a selenio. 

In uno dei loro dispositivi gl'inventori 
si servono di un vaso di vetro riempito 
di idrogeno diluito contenente due elet- 
trodi, l'uno dei quali (comunicante col 
polo positivo di una sorgente di elettri- 
cità) è in platino, mentre l'altro, (rilegato 
al polo negativo) consiste in un corpo ca- 
pace di emettere elettroni sotto l’azione di 
un luce variabile. 

Un apparecchio disposto a seconda di 
uno dei sistemi conosciuti (quello di Korn 
ad esempio) determina sotto l'influenza 
delle fluttuazioni di corrente, effetti lumi- 
nosi d'intensità variabile permettendo la 
trasmissione, in successione rapida, di 
scritti, diagrammi o fotografie. 

Invece di fare agire direttamente le flut- 
tuazioni di corrente dovute alle variazioni 
della conduttività del gas, si possono uti- 
lizzare per azionare un relais che dal 
canto suo produrrà gli effetti desiderati. 

Dott. А GRADENWITZ 
sed 


La rotazione magnetica delle scariche 
elettriche, 


In un lavoro recentemente pubblicato, 
D. N. Mallik (1), studia le proprietà delle 
scariche elettriche che si producono nel- 
l'apparecchio De La Rive, e specialmente 
la loro rotazione sotto l'azione di un campo 
magnetico. Egli trova che quella rotazione 
ha luogo non appena la scarica forma una 
banda ben definitta, con impulsioni irre- 
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golari dapprima, per i campi magnetici 
di poca intensità, e poi va continuamente 
crescendo, a misura che l'intensità del 
campo aumenta. 

L'intervallo di pressioni durante il quale 
ha luogo questa rotazione, dipende dalla 
natura dei gas o del vapore contenuto 
nel tubo, даа forza elettromotrice pro- 
ducente la scarica e dalla distanza fra gli 
elettrodi. L'autore divide i gas dal punto 
di vista dei fenomeni di rotazione in due 
gruppi: 

In seno a gas, quali aria H, N, № O, etc, 
vale a dire probabilmente in tutti i gas ele- 
mentari e di quelli che non si scompon- 
gono sotto l'azione di una scarica elettrica, 
fiT = cost, per un intervallo di pressioni 
che dipende dalla distanza fra gli elettrodi 
e dalla forza elettromotrice producente la 
scarica; T è il periodo di rotazione alla 
pressione p. Quella costante varia in ra- 
gione inversa della densità del gas. Per 
le basse pressioni, il valore di questa fra- 
zione diminuisce in ragione diretta della 
pressione. 

In altri gas, quali CO?, SO? etc., che 
probabilmente tendono a scomporsi al pas- 
saggio dalla scarica, e probabilmente in 
tutti i vapori, ^/T aumenta colla pressione 
e colla densità del gas. 

Per il primo gruppo di gas, la differenza 
di potenziale fra gli elettrodi, nel caso 
delle pressioni per le quali f/7 è costante, 
é una funzione lineare della pressione. Per 
ognuno di questi gruppi la differenza di 
potenziale fra gli elettrodi aumenta colla 
densità del gas. 

Per tutte le sostanze studiate, la diffe- 
renza di potenziale aumenta poi colla pres- 
sione (ad eccezione delle pressioni molto 
basse), la forza elettromotrice producente 
la scarica, e la distanza fra gli elettrodi. 
Nell'aria e probabilmente in tutti i gas, la 
velocità angolare di rotazione varia in ra- 
gione diretta della forza elettro- motrice 
producente la scarica e in ragione inversa 
della distanza esplosiva. H prodotto delle 
velocità degli ioni positivi e negativi per 
una densità elettrica uguale all'unità, si 
trova essere indipendente dalla distanza 
fra gli elettrodi, allorzhé varia colla forza 
elettromotrice della scarica; diminuisce poi 
rapidamente a misura che aumenta la den- 
sità. 


Dr. A. G. 


ta —- 


Sui raggi ultravioletti ('). 


Il Dr. Voege ha eseguito delle espe- 
rienze dirette a paragonare la quantità di 
raggi ultravioletti che sono nella luce so- 
lare ed in quella artificiale. 

Egli dispose due schermi bianchi, tanto 


(1) dnd. сесі. n. 405, pag. 539 - 1908. 
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che la luce del sole e quella artificiale 
fossero situate in modo che all'occhio del- 
l'esservatore apparissero di eguale inten- 
sità, e riflettendo impressionassero due 
metà d'una lastra fotografica. Nell'appa- 
recchio fotografico che aveva le lenti in 
quarzo perché i raggi ultravioletti non fos- 
sero assorbiti, era posto tra l'obbiettivo e 
la lastra un filtro composto di due reci- 
pienti pure in quarzo, riempiti di una so- 
luzione nitroso-dimentilanina, che, pur 
essendo trasparente per la luce ultravio- 
leita, assorbe tutti gli altri raggi dello spet- 
tro visibile, compresi quelli attinici, 

Da questa prima serie di esperienze, 
condotte con grande attenzione, il Voege 
riscontrò che i raggi ultravioletti nella 
luce riflessa erano quasi sempre piü estesi 
nel caso della luce solare che in quello 
della luce artificiale, e concluse quindi 
dicendo che detti raggi sono in propor- 
zione maggiore nella luce solare. 

Altia serie di esperienze furono fatte per 
comparare le proporzioni dei raggi ultra- 
violetti contenuti nella luce riflessa da uno 
specchio metallico illuminato dal sole, con 
quelle che contiene la luce diretta d'una 
sorgente artificiale. 

Delle lastre fotografiche furono per un 
determinato tempo ed a traverso uno spet- 
trofotometro, esposte alle differenti luci 
da comparare. Situate la lampade ad arco 
a I metro e quelle ad incandescenza а 
40 о бо cm. dal'’apparecchio, si trovò su- 
bito che lo spettro ultravioletto della luce 
solare era molto più esteso di quello della 
sorgente luminosa artificiale, onde risultò 
maggiore l'intensità dei raggi ultravioletti 
nel primo caso. 

Ulteriori prove dimostrarono che la luce 
solare riflessa da un muro bianco da un 
chiarore più vivo di quello della luce di- 
retta d'una lampada ad arco di 2000 can- 
dele, posta a 2 metri; nel caso della luce 
solare riflessa lo spettro era maggiormente 
esteso nella regione ultravioletta, e supe- 
riore l'intensità dei raggi visibili. 

L'autore conclude affermando che non 
è alla luce artificiale che noi dobbia- 
mo imputare l'affaticamento degli occhi, 
poiché questo d:pende spesso dal lavoro 
del giorno. È però certo che l'ineguale 
ripartizione della luce artificiale nel campo 
visuale, aumenta notevolmente tale fatica. 

D'altra parte, a correggere il difetto 
della ripartizione della luce artificiale, si 
escogitarono diversi modi di illuminazione 
per diffusione, ad esempio le lampade a va- 
pore di mercurio, ma, quando non va a sca- 
pito del rendimento luminoso, la soluzione 
ё costosissima e non può essere realiz- 
zata che in impianti speciali. 


A. S. 
- RR 


Segnale di chiamata per detector elet- 
trolitico, per C. Tissot. 


Questa comunicazione è stata fatta avanti 
alla Società francese di Fisica. 

Inserendo un galvanometro nel circuito 
di un detector elettrolitico, si constata 
nel galvanometro una deviazicne fino a 
tanto che le onde agiscono sul detector; 
questa deviazione è proporzionale, almeno 
entro certi limiti, all'energia delle oscil- 
lazioni ricevute. 

Tale fatto mostra che il detector elet- 
trolitico lascia passare una corrente dello 
stesso senso quando è sottoposto alla 
azione delle onde: si può dunque cer- 
care di utilizzare questa corrente per azio- 
nare un relais che produca un segnale di 
chiamata. Disgraziatamente questa cor- 
rente è troppo debole per azionare anche 
un relais dei più sensibili, specialmente 
quando la stazione di trasmissione è si- 
tuata a grande distanza. 

E' dunque necessario servirsi del gal- 
vanometro stesso per azionare indiretta- 
mente il relais. Il Tissot, a tale scopo, ha 
immaginato il dispositivo seguente: lo 
specchio concavo M del galvanometro, 
illuminato da una sorgente di luce di suf- 
ficiente intensità, dà sopra una scala una 
immagine di forma rettangolare; una parte 
di questa scala è sostituita da un tratto 
tagliato sopra uno specchio concavo M', 
il cui raggio di curvatura è eguale alla 
distanza tra la scala e lo specchio del gal- 
vanometro. Mentre che l'immagine lumi- 
nosa si sposta sulla superficie dello spec- 
chio М”, nel piano passante per il centro 
di questo specchio, vale a dire nel piano 
dello specchio del galvanometro, si pro- 
duce una immagine fissa e di splendore 
uniforme. Se si pone una cella a selenio 
nel punto in cui si forma tale immagine, 
la cella viene impressionata fino a tanto 
che la immagine luminosa scorre sullo 
specchio M’. Basta allora intercalare nel 
circuito della cella il relais che si vuole 
azionare ed una sorgente di forza elet- 
tromotrice capace di produrre il segnale 
desiderato. Lo stesso dispositivo, con lievi 
modificazioni, può essere utilizzato per ot- 
tenere l'amplificazione delle deviazioni di 
un galvanometro (intercalato per es. nel 
circuito di bolometro), pur conservando sen- 
sibilmente la proporzionalità di queste de- 
viazioni; esso permette così di eseguire delle 
osservazioni delicate anche impiegando 
strumenti robusti e relativamente poco 
sensibili. In questo caso lo specchio con- 
cavo M' é ricoperto di uno schermo nel 
quale é stata praticata una finestra qua- 
drata con la diagonale disposta vertical- 
mente. 


La finestra illuminata, destinata a for- 
mare la immagine mobile, presenta la 
stessa forma e le stesse dimensioni. Quando 
il galvanometro è a zero, lo specchio e il 
suo schermo sono disposti in modo che 
l'immagine luminosa venga giusto a toc- 
care spigolo a spigolo la finestra identica 
che scopre lo specchio. 

Quando il galvanometro devia, la parte 
rischiarata dello specchio M' è un qua- 
drato la cui superficie è proporzionale allo 
spostarnento della immagine ‘mobile, vale 
a dire alla deviazione del galvanometro. 
La luminosità dell'immagine fissa formata 
nel piano centrale dello specchio M', varia 
cosi proporzionalmente alla superficie ri- 
schiarata di questo specchio, e quindi, se- 
condo la stessa legge della deviazione gal- 
vanometrica, 

Se s'intercala dunque nel circuito della 
cella a selenio un secondo galvanometro, 
le deviazioni di questo vengono ad essere 
funzione di quelle del primo, ma possono 
essere notevolmente più grandi. 

- 4} corto e 


Rilievi oscillografici delle sovrainten- 
sità che accompagnano la mossa in 
circuito delle lampade a tungsteno ; 
per J. Stuart Freeman (1). 

L'A, indica col nome di overshooting il 
fenomeno che si constata al momento in 
cui una lampada a tungsteno vien messa 
in circuito: tale fenomeno consiste in un 
rapido e momentaneo aumento dello splen- 
dore luminoso, la cui durata è dell'ordine 
di 1/10 di secondo. 

Per poter rendersi conto delle cause di 
questo fenomeno, l'A. ha pensato di rile- 
vare un oscillogramma della corrente men- 
tre si stabilisce il periodo di regime nor- 
male e di ripetere la stessa operazione 
per una lampada ad incandescenza a fila- 
mento di carbone. In tal modo egli ha 
potuto stabilire un paragone: conla cor- 
rente continua ha constatato che l'inten- 
sità nell’istante della chiusura prendeva 
repentinamente un valore elevatissimo poi 
decresceva progressivamente e finiva per 
prendere il suo valore di regime in capo 
ad un intervallo di tempo di 1/10 di se- 
condo circa. Per una lampada a tungsteno 
sottoposta alla tensione di 22 volt, p es., 
la corrente iniziale raggiungeva 5.7 amp, 
mentre Ja corrente di regime non oltre- 
passava 0.68 amp. 

I risultati ottenuti con una lampada a 
filamento di carbone sono al tutto diversi; 
р. es., con una lampada da 16 candele sot- 
toposta a 120 volt, la corrente iniziale era 
di o.15 amp. e l'intensità aumentava pro- 
gressivamente fino al valore di regime, 
0.3 amp. L'autore ha pure eseguito delle 
esperienze con una lampada a tungsteno 


L'ELETTRICISTA 


sottoposta ad una tensione alternata di 
25 periodi. 

La spiegazione del fenomeno delle so- 
vraintensità sembra che sia la seguente: 
e noto che i filamenti metallici come quelli 
del tungsteno hanno un coefficiente di 
temperatura positivo, cioé la loro resi- 
stenza ohmica è più debole a freddo che 
a caldo. Per una data tensione, la cor- 
rente assorbita deve essere più elevata 
al momento dell'accensione che in marcia 
normale, lo stesso dicasi dello splendore 
luminoso. La resistenza ohmica di un fila- 
mento di lampada a carbone diminuisce 
invece con la temperatura; non si pos- 
sono quindi produrre delle sovratensioni. 


Nuovo apparecchio per le prove ma- 
gnetiche dei metalli, per Gisbert 


app (2). 


L'A. si è proposto di costruire un ap- 
parecchio per le prove magnetiche di cam- 
pioni, messi sotto forma di bacchette ci- 
lindriche, che eviti gli errori prodotti dalla 
riluttanza dei giunti tra queste bacchette 
e la culatta che chiude il circuito magne- 
tico e quelli dovuti alla riluttanza propria 
di queste culatte. A tale scopo ГА. ha di- 
sposto due provette cilindriche parallela- 
mente una all'altra e le estremità sono 
collegate due a due mediante culatte di 
sezione rettangolare aventi una riluttanza 
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magnetica propria molto bassa. Su ogni 
provetta si trova infilata una bobina di 
prova a filo fino, poi una bobina eccita- 
trice a grosso filo, le cui estremità sono 
a tronco di cono. 

Per ottenere un giunto più perfetto che 
sia possibile, tra le bacchette e la culatta, 
le estremità delle prime sono a tronco di 
cono e vengono ad adattarsi entro fori 
della stessa forma praticati nelle culatte. 
Se è necessario, un tirante che collega i 
centri delle due culatte, e la cui tensione 
può essere regolata mediante una vite a 
orecchie, permette di aumentare la pres- 
sione esercitata sui giunti; ma l'espe- 
rienza ha dimostrato che questa precau- 
zione non è necessaria. 

Le esperienze erano condotte nel modo 
solito con un galvanometro balistico e un 
flussometro Grassot. 

Era necessario di fare una correzione 
per tener conto del piccolo spazio ci- 
lindrico tra le bacchette e le bobine di 
prova; indicando con È, il flusso misu- 
rato, con ф il flusso reale, con Z la cor- 
rente d'eccitazione si è trovato che $ = 
Ф, — 45 [. 

Riguardo al numero di ampére-giri as- 
sorbiti dalle culatte esso era eguale a 

E 
3000 

Le curve rilevate sono regolarissime 
nei limiti industriali, vale a dire per in- 
induzioni superiori a 5000. 


р зае ааа У Хоа чь аг r/r. =TFTrr’' IR paea Y i 0. NP 


RIVISTA LEGALE 


ашн Jae a эшн» 


Responsabilità civile in caso di as- 
soluzione per non provata reità. — La 
Cassazione di Roma ha testè emesso una im- 
portante sentenza in materia di responsabilità 
civile. 

Si trattava di sapere se la responsabilità ci- 
vile possa sussistere per colpa di un dipendente, 
quando ‘il dipendente sia stato penalmente as- 
solto. 

Nella fattispecie un tale Francesco De Cato 
era morto in seguito ad investimenlo da parte 
di un tram elettrico. 

Il conduttore del tram era stato assolto dal- 
l'imputazione di omicidio colposo per non pro- 
vata reità. Ma in sede civile la Società Romana 
Tramways-Omnibus, da cui dipendeva il con- 
duttore, era stata condannata al risarcimento dei 
danni. 

Contro tale condanna ricorreva la Società Ro- 
mana. 

La Corte di cassazione di Roma, al cui esame 
fu deferito il ricorso, ebbe innanzi tutto ad os- 
servare che, a mente del codice di procedura 
penale, allorquando non si riscontrano gli estremi 
del reato, vien meno la base sulla quale poggia 
la estensione della potestà giurisd.zicnale del 
magistrato penale in rapporto al contrasto civile. 


(1) Elect. World., 15 agosto 1908. — (2) E. T. Z., 27 agosto 1908. 


Ma nella condotta e nel fatto, obbiettati al 
giudicabile con:e delitto, può esservi offesa al 
diritto del privato anche là ove del delitto il 
giudice penale non ravvisi i termini. E questa 
offesa potrà essere utilmente dedotta in sede civile. 

Fd appunto la sentenza della Corte d'appello, 
che la Società Romana voleva impugnare, si 
era basata su quel principio, affermando che il 
giudicato penale, mentre proscioglieva per non 
provata reità il conduttore del tram dall’adde- 
bito di omicidio colposo e la Società Romana 
dalla responsabilità civile, non poteva impedire 
la successiva domanda di danni degli eredi del 
defunto in sede civile, domanda che era com- 
patibile anche con l'inesistenza degli estremi 
dell'omicidio colposo. 

La Cassazione rileva in proposito che alcuni 
autori ritengono inconcepibile, nei reati colposi, 
la sopravivenza di una domanda di risarcimenti 
di danni quando la colpa sia stata esclusa. Ma 
subito osserva che ben diversamente è valutata 
la colpa in civile ed in penale. In penale infatti 
non è possibile la colpa lievissima. Ma per con- 
verso, in tema di responsabilità civile per quasi 
delitto, domina il rigido principio che chi ar- 
reca ingiusto danno con colpa, sia pure estre- 
mamentc lieve, è tenuto a risarcirlo. 
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La Società Romana dei Tramways-Omnibus, 
fra i rilievi fatti alla sentenza della Corte di 
appello, comprendeva quelo che si trattava di 
cosa già giudicata, perchè il procedimento pe- 
nale si era chiuso col giudicato che, assolvendo 
l'imputato, aveva pur prosciolto la Società dalla 
responsabilità civile. Ma in proposito la Corte 
di cassazione ebbe ad osservare: 

« L’insussistenza dell’addebito appare mani- 
festo se si consideri che la Corte di merito si 
indugiò a chiarire ampiamente come simile pro- 
nuncia del magistrato penale non assorbe il ti- 
tolo di colpa civile, che può essere causa di 
danni risarcibili anche quando non raggiunga il 
grado necessario all'affermazione di una colpa 
penalmente addcbitabile ». 

E perciò, a parere della Corte suprema, non 
fu violato dalla Corte di merito, come asseriva 
la Società ricorrente, il principio, secondo il 
quale il giudicato vieterebbe di ritornare, non 
solo sul quantum disputatum, ma anche sul quan: 
tum disputari debebat. Sul nuovo titolo, la colpa 
leggerissima non poteva disputarsi in sede pe- 
nale, dove il giudice non può attribuire danni 
alla parte civile per un titolo giuridico che non 
si identifichi coll'accertamento del reato. 

La Società sosteneva altresì che, dopo l'asso- 
luzione per ron provata reità, non si poteva più 
ricorrere per danni in sede civile, visto che, con 
l'art. 33 del R. Decreto 6 dicembre 1889 per 
l'applicazione del codice penale, si prescrive che 
non si inscrivano nel casellario giudizia'e le 
sentenze di non luogo proferite perché il fatto 
non é provato. La Società riteneva che tale di- 
sposizione dovesse equiparare la non provata 
reità alla inesistenza di reato o alla dichiara- 
zione che l'imputato non concorse a commet- 
terlo, casi questi due in cui l'articolo 6 del co- 
dice di proccdura penale nega l'azione dei danni 
in rapporto al fatto che formó oggetto della 
imputazione. 

Ma la Cassazione giustamente osservó che la 
non inscrizione sul casellario giudiziale aveva 
semplicemente per scopo di non estendere le 
ombre che da esso si proiettano all’imputato, 
quando non fosse a sufficienza assodato a di 
lui carico l'ingenere del reato. Nulla invece po- 
teva autorizzare la illazione che si fosse voluto 
mcdificare la portata del citato articolo 6, in- 
troducendo nuove limitazioni all’esercizio della 
azione civile. Al riguardo la sentenza fa le se- 
guenti considerazioni: 

« La formula della reità non provata (cada il 
dubbio sull'ingenere del reato o cada sull'au- 
tere) attesta chiaramente chc il giudice generale 
non riuscì nè a stabilire nè ad escludere la rcità 
del giudicabile. La legge tronca allora definiti- 
vamente, di fronte al supremo interesse di non 
perpetuarlo, il dibattito penale, ma non impone 
a chi si pretende leso di acquetarsi per l'azione 
civile di danni ad una formula rilevante che al 
giudice penale non fu possibile raggiungere la 
verità. La eventualità di un'azione per danni in 
sede civile dopo una sentenza di proscioglimento 
non preoccupò il legislatore, che al giudicabile 
così prosciolto guardava con diffidenza; le con- 
seguenze gravi anche ogvi, gravissime un tempo, 
delle annotazioni sul casellario (in tema di am- 
monizione, di incapacità ai pubblici uffici) do- 
cumentano quella diffidenza; si vollero poi li- 
beri dell'onta di quelle annotazioni i prosciolti 
per insufficienza di indizi generici, ma non nelle 
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modificazioni alle disposizioni sul casellario 
vanno ricercate le norme regolanti le ragioni 
civili delle parti in contrasto. La formula della 
reità non provata non può tener luogo delle 
formule recise dell’articolo 6 procedura penale 
(consta che il fatto non avvenne o che l'impu- 
tato non vi ebbe parte). Per dare parvenza alla 
tesi contraria il ricorso dovrebbe chiamare ine- 
sistenza la non provata esisterza del fatto co- 
stituente reato ». 

Le suesposte considerazioni valgono a riget- 
tare l'obiezione della Società ricorrente che cioè 
la Corte di merito fosse ritornata sulla cosa giu- 
dicata in sede penale. Infatti il giudice pen.le 
era chiamato a decidere soltanto sc, nella morte 
del De Cato, concorre colpa punibile ed il pro- 
scioglimento anche in rapporto alla responsa- 
bilità civile era limitato in tal senso. Ma rima- 
neva impregiudicato il diritto degli eredi del 
De Cato di prospettare i fatti e la condotta e 
l'epera del conduttore del tram sot:o il profilo 
della colpa leggerissima penalmente non impu- 
putabile, che si pretende abbia concorso a ca- 
gionare la morte, d'onde il diritto a produrre 
le prove intese a tale scopo, prove che essi non 
avrebbero potuto fornire o discutere in sede pe- 
nale, dove la parte civile non puó dedurre che 
la prova del fatto punibile. 

Per i motivi qui sopra riassunti, la Corte di 
cassazione di Roma, con sentenza del 14 set- 
tembre 1908, rigettò il ricorso della Società Ro- 
mana dei Tramways-Omnibus, sanzionando il 
principio che, in tema di responsabilità civile 
per quasi delitto, chi produce danno per colpa 
anche lievissima, é tenuto al risarcimento dei 
danni. 

A. M. 

Coníratto di esclusiva concessione 
comunale per là produzione dell'ener- 
gia elettrica. — Con questo stesso titolo 
abbiamo riportato nel numero 1o del 5 maggio 
1907 una sentenza della Corte d'appello di Ve- 
nezia in data 20 febbraio 1907 in causa fra la 
Società Imprese Elettriche di Ginevra ed il co- 
mune di Belluno, Si trattava di un contratto per 
l'impianto delle condotture elettriche per l’illu- 
minazione pubblica e privata del detto comune 
con diritto esclusivo della Società al passaggio 
nelle piazze e vie pubbliche. In compenso di 
questa esclusività la Società doveva pagare un 
canone annuo al comune ed inoltre lasciare lo 
intero impianto in proprietà al comune dopo 
venti anni di esercizio della concessione. Dopo 
la legge del 1894 suila trasmissione dell'energia 
elettrica a distanza la Società ottenne il prescritto 
consenso dal prefetto e quindi pretese innanzi 
all'autorità giudiziaria che fosse ritenuto come 
nullo e non avvenuto il suindicato contratto, 
affermando che per effetto della legge suindi- 
cata e dei principi formatisi in giurisprudenza 
su tale argomento mancasse al comune la ca- 
pacità di contrattare. La Corte d'appello di Ve- 
nezia aveva accolto la tesi della Società ricor- 
rente dichiarando nulli i contratti stipulati fra 
la Società ed il comune e conseguentemente in- 


sussistenti ed inefficaci le obbligazioni dalla 50- 


cietà assunte. 

Ma la Corte di cassazione di Firenze, con sen- 
tenza del 9 aprile 1908, annuliò quella della 
Corte d'appello di Venezia, dichiarando che, 
prima della legge del 1894 e del relativo rego- 
lamento 25 ottobre 1895, la facoltà di dare la 


autorizzazione per occupare il soprasuolo et il 
sottosuolo comunale con fili elettrici spettava 
all'autorità comunale, come risulta dagli arti- 
coli 8 e 9 del regolamento di polizia stradale 
in data Іо marzo 1831. 

Consegu:ntemen'e la Cassazione fiorentina 
giudicò che le convenzioni regolarmente stipu- 
late dal Comune di Belluno con la Società men- 
tre vigevano le suindicate norme, cioé prima 
del regolamento del 1895, erano efficaci e ri- 
manevano tali anche dopo l'applicazione del re- 
golamento. 

Questa decisione sembrerebbe contraddire altri 
giudizi emessi in questioni consimili ed anche 
dalla stessa Cassazione di Firenze nella causa 
fra la Società anonima elettricità toscana ed il 
comune di Pisa, di cui ci siamo più volte oc- 
cupati. 

Ma dalla relativa sentenza rilevasi che la 
Corte di cassazione ha qui contemplato una con- 
troversia di diritto transitorio, pure confermando 
in vie normale i principii fondamentali accolti 
oramai per quanto si riferisce all’interpretazione 
della legge del 1894 e del regolamento del 
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INFORMAZIONI 


L'ILLUMINAZIONE ELETTRICA IN ITALIA 


Le officine elettriche, tenute per scopi 
di illuminazione, hanno preso in ltalia 
uno sviluppo più notevole e più rapido 
di quello delle officine a gaz. La luce elet- 
trica é entrata in uso specialmente nelle 
piccole località forse per il prezzo ancor 
elevato del petrolio nel corso degli ul- 
timi anni. 

I progressi ottenuti nella industria della 
illuminazione si possono facilmente, rile- 
vare considerando che l'imposta percepita 
dal governo in periodi successivi di tempo: 

nel 1896 97 sopra consumo di Etto- 
watt 16.106.700; 

nel 1900-01 sopra consumo di Etto- 
watt 321.934.000; 

nel 1904 05 sopra consumo di Etto- 
watt 621.566.000. 

Per ció che riguarda la distribuzione 
delle officine elettriche, la Lombardia 
tiene il primo posto con 223 officine, poi 
viene il Piemonte che ne ha 188. Nel 
1904 si contavano nel Regno 817 cen- 
trali elettriche per la potenza di 196024 HP 
nelle quali trovavansi occupati 4202 operai. 
Nel 1905 il numero di tali officine crebbe 
sensibilmente: difatti si contavano: 516 
centrali nei comuni di meno di $5000 abi- 
tanti; 271 centrali nei comuni da 5000 a 
10000 abitanti; 386 officine nei comuni 
da 10.000 a 50.000 abitanti; 129 officine 
nei comuni di più di 50.000 abitanti. 


Nuovo disegno di legge 
per derivazioni di acque pubblich3. 


Il Consiglio dei ministri ha approvato 
il nuovo disegno di legge sulle deriva- 
zioni e gli usi di acque pubbliche che 
verrà presentato al Senato. | 

Questo nuovo disegno non apporta mo- 
dificazioni sostanziali ai principii di diritto 
ora vigenti in materia, se non in quanto 
sia sopravvenuta una modificazione nelle 
condizioni di fatto, come è il caso per la 
soluzione del problema del trasporto a 
distanza della energia elettrica e per la 
importanza assunta dal suo impiego pei 
servizi pubblici, E' pertanto mantenuta la 
competenza dell'autorità giudiziaria sulle 
controversie relative alla demantalità delle 
acque. 

П disegno di legge disciplina il diritto 
dello Stato a garantire con riserve idrau- 
liche gli interessi pubblici (difesa militare, 
navigazione interna, servizio ferroviario, 
ecc.) e, pur guardandosi dall'ostacolare le 
private utilizzazioni con riserve eccessive 
di forza a beneficio di Comuni e Provin- 
cie, ammette questi enti ad una parteci- 
pazione del canone, che li compensi de- 
gli oneri loro derivanti dai corsi d'acqua. 

L'istruttoria delle domande viene rego- 
lata con l'intento di conciliare la tutela 
del pubblico interesse con la sollecitudine 
della procedura. 

La preferenza tra domande di concor- 
renti viene tassativamente determinata in 
ragione del maggior vantaggio pubblico 
che sotto vari aspetti le singole domande 
rappresentano. 
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Julien Dalemont. — L’usure anormale 
des Turbines hydrauliques. — Paris, édité 
раг l’ Éclairage électrique, 1898. 


È noto come nelle turbine idrauliche, dopo 
un più o meno lungo uso, si riscontrino sulle 
palette della ruota motrice delle striature dovute 
al logoramento per l'azione dell'acqua. 

Ma oltre a questo logoramento normale vi si 
producono spesse volte delle vere e proprie in- 
taccature, talvolta simili a cavi spugnosi, nella 
medesima situazione là dove la vena fluida urta 
con maggiore violenza, le quali, anche per essere 
localizzate, sono origine di una rapida disgrega- 
zione del metallo, e dopo non lungo andare met- 
tono la ruota fuori uso. 

Tale inconveniente ha cercato di esaminare 
il Dalemont nei suoi aspetti complessi e che solo 
un'analisi rigorosa quale egli ne ha fatta, poteva 
determinarne le probabili cause. 

Esiste un divario tra i caratteri che presenta 
la rottura brusca, dovuta a cause accidentali, ed 
il rapido logoramento prodotto da cause siste- 
matiche. Sono queste cause sistematiche che ГА. 
con metodo positivo compara in un gran numero 
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di fatti, e colla prova sperimentale e al micro- 
scopio ne segue le analogie e le differenze. Egli 
esamina і: rimedi escogitati finora per diminuire 
la rapida distruzione delle ruote e fa note pre- 
ziose osservazioni sulle variazioni del regime 
di carica, sulla forma dei distributori, sulla па 
tura del materiale impiegato per le palette, 

Esaminando infine le ragioni chimiche e mec- 
caniche del grave inconveniente, il Dalemont, 
col sussidio dei risultati di ripetuti esami delle 
circostanze in cui il fenomeno avviene, trae ia 
conclusione — ed a noi pare essa raggiunga la 
vera determinazione — che l'azione chimica del- 
l'acqua che intacca le ruote motrici, ha un va- 
lore inferiore a quella meccanica che ne produce 
il logoramento. 

Con lo sviluppo raggiunto in questi ultimi tempi 
negli impianti idroelettrici specialmente, lo scritto 
del Dalemont si rende utilissimo ai costruttori 
ed agli utenti di turbine idrauliche, e fa sperare 
che sia l’inizio di altri studi del genere. 

L’edizione in carta di lusso, è adorna di na- 
merose e nitide incisioni. 

AUGUSTO SARDELLA, 


мч I NE NNT A 


И ИСИ Л NAM СШ NANA 


IALIA ED ESTERO 


Concorso. — Art. 1. È aperto un concorso 
fra le Ditte specialiste italiane o aventi resi- 
denza o rappresentanza in Italia, per il progetto, 
esecuzione e la posa in opera degli apparecchi 
di carattere artistico per l'illuminazione elettrica 
del palazzo di giustizia da porsi negli atri, am- 
bulatori, corridoi principali, porticati, aule, sale 
e scaloni principali. 

L'entità, il numero e l’ubicazione di essi risulta 
da un prospetto e dalle seguenti tavole di disegno 
che le Ditte concorrenti potranno ritirare insieme 
al capitolato speciale presso l'ufficio del genio 
civile di Roma pel servizio generale in via della 
Pilotta : 

J. Pianta del piano terreno, scala 1.400. 

2. Pianta del primo piano, scala 1.400. 

3. Pianta del secondo piano, scala 1.400. 

4. Sezione longitudinale, scala 1.100. 

s. Prospetto indicante la quantità, specie e 
destinazione degli apparecchi. 

6. Capitolato speciale tecnico sotto l'osser- 
vanza del quale saranno eseguiti i lavori. 

Gli apparecchi tutti dovranno essere forniti 
con gli occorrenti conduttori posti nell’ interno 
e fino all’attacco dei suddetti apparecchi ai sof- 
fitti, volte e muri. 

Sono comprese pure le giunzioni dei fili con- 
duttori posti all’ intorno con le condutture di 
trasporto della corrente elettrica, la fornitura e 
posa in opera dei ganci, ed anelli di attacco e 
delle aste o catene di sospensione, ed infine li 
fornitura e p»sa in opera delle lampadine. 

Art. 2. Gli apparecchi dovranno essere in 
bronzo-ottone eccettuati quelli degli atri, degli 
ambulatori, porticati, corridoi principali dcl piano 
terreno, del secondo piano e degli scaloni H ed 
O che saranno in ghisa, verniciati a bronzo. 
Essi dovranno essere intonati colla decorazione 
architettonica dell'ambiente, e quindi dovranno 
i concorrenti recarsi sul posto per prendere tutte 
le incicazioni necessarie. I conduttori nell'interno 
degli apparecchi dovranno avere almeno quattro 
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rivestimenti isolanti di cui uno di caeutchuc; 
essi avranno una sezione tale che a pieno carico 
non debbano sopportare una densità di corrente 
maggiore di 3 ampères per mmq., in ogni caso 
però non avranno una sezione minore di mil- 
limetri q. о. 75. Agli effetti del calcolo della 
corrente di consumo si avverte che la tensione 
di servizio sarà di :00 volts circa, e che le lam- 
pade di carbone e della intensità luminosa di 
16 candele inglesi. 

Resta però in facoltà dei concorrenti, quando 
lo ritengano conveniente, di studiare gli appa- 
recchi capaci di un numero di lampade minore 
di quello indicato sostituendo le lampade da 16 
candele con lampade da 32 candele, restando 
fissa l'intensità luminosa di ciascun apparecchio. 

Art. 3. Il progetto, che ciascun concorrente 
dovrà presentare, sarà costituito dai disegni di 
ciascun tipo di lampadario in scala sufficiente 
grande per potere giudicare anche dei dettagli 
della decorazione, 

Gli apparecchi dovranno essere studiati in 
modo da permettere il ricambio delle lampadine 
con facilità ed in generale senza smontare gli 
apparecchi e gli involucri di cristallo. 

Inoltre i concorrenti dovranno presentare come 
campione un pezzo di un apparecchio qualsiasi 
in bronzo, ed uno in ghisa verniciato a bronzo 
per dimostrare le qualità del metallo ed il grado 
di lavorazione che intendono raggiungere nella 
fornitura degli apparecchi di cui è oggetto il 
presente concorso. | 

Tali campioni dovranno essere contrassegnati 
opportunamente, in modo da garantirne l’auten- 
ticità, e dovranno essere ritirati dai concorrenti 
non prescelti entro un mese dalla data della 
partecipazione dell'esito del concorso. Trascorso 
il detto termine l'amministrazione avrà il diritto 
di farli distruggere. 

Per dimostrare l'ammontare della spesa oc- 
corrente all'impianto che si richiede, dovrà pre- 
sentarsi un computo metrico dettagliato per 
ciascun piano, e relativo preventivo di spesa in 
base ai prezzi che saranno stabiliti in apposita 
tariffa pure allegata. Nella suddetta tariffa do- 
vranno essere riportati: 

1° i prezzi di ciascnn tipo di apparecchio 
completo e pronto a funzionare con i condut- 
tori interni, e posto in opera compresa cioè 
ozni spesa per trasporto, alzamento- e posa in 
opera e la giunzione alle condutture, escluse 
però le lampadine; 

2* i prezzi delle lampadine tanto in fila- 
mento metallico che a filamento di carbone, ri- 
servandosi l'Amministrazione la facoltà di sce- 
gliere o l'uno o l'altro tipo all'atto della fornitura 
(l'attacco delle lampadine agli apparecchi dovrà 
essere tale da permettere l'innesto di uno qual. 
siasi dei tipi ordinari di commercio). 

Nei prezzi degli apparecchi di cui al prece- 
dente n. 1 s'intende che devono cssere comprese 
le giunzioni dei fili conduttori posti all'interno 
degli apparecchi con le condutture di trasporto 
della corrente elettrica, la fornitura e la posa in 
opera dei ganci d'attacco dei lampadari o bracci, 
le catene od aste di sospensione ed ogni qua- 
lunque spesa inerente alla muratura e ripresa 
d'intonaco e di coloratura degli attacchi stessi. 
Si intendono perciò compresi anche i paletti o 
grappe che eventualmente occorressero per fis- 
sare con sicurezza i detti ganci ai travi di ferro 
a doppio T che costituiscono i soffitti o le grosse 
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piattabande, in alcune aule, ambulatori e cor- 
ridoi. 

Saranno pure compresi i perni o grappe d'at- 
tacco dei candelabri ai sostegni in muratura o 
in pietra da taglio e la loro impiombatura o 
muratura. Saranno infine comprese nei prezzi 
offerti tutte le opere provvisionali occorrenti, 
come ponti, scale, ecc. ed i mezzi d'opera come 
taglie differenziali od altro, che potessero ne- 
cessitare per l'alzamento e posa in opera degli 
apparecchi. 

Art. 4. I progetti con i disegni e campioni 
allegati, il computo metrico, il preventivo di 
spesa e la tariffa dei prezzi dovranno essere 
presentati all'ingegnere capo del genio civile per 
il servizio generale entro 75 giorni dalla data 
del presente programma e dovranno contenere 
la dichiarazione scritta che il concorrente ha 
preso visione delle condizioni contenute in esso 
e nell'allegato capitolato speciale, e che si è re- 
cato sul posto ed ha preso cognizione di tutte 
le condizioni e circostanze locali. Dovranno pure 
contenere un'esplicita dichiarazione che il con- 
corrente é pronto ad eseguire l'impianto pro- 
gettato alle condizioni del suddetto capitolato 
speciale, e per 1 prezzi offerti nella tariffa. Dovrà 
essere indicato con precis one anche il tempo 
entro il quale ciascun concorrente si obbliga di 
fornire completi ed a pié d'opera pronti a fun- 
zionare tutti gli apparecchi ; il detto tempo s'in- 
tenderà decorrente dalla data del verbale di con- 
segna dei lavori, e non dovrà superare i nove 
mesi. 

Art. çs. L'Amministrazione si riserva il diritto 
di scegliere tra i vari concorrenti quello che a 
suo giudizio insindacabile presenterà il progetto 
più conveniente sotto l'aspetto artistico, tecnico, 
economico e rispetto al tempo per l'esecuzione, 
e che offrirà anche le neccssarie garanzie di 
buona riuscita dell'impianto. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sud- 
dividere l'appalto fra piü concorrenti, affidando 
a ciascuno la fornitura di quegli apparecchi che 
_ /#9onoscerà preferibili, sempre a suo giudizio in- 
бс i 
ʻA! I concorrenti non potranno pretendere nessun 
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bel assegnati dalla Accademia di Stoccolma sono 
stati conferiti: per la chimica al prof. Ruther- 
ford, di Manchester; per la fisica al prof. Ga- 
briel Lippman, di Parigi. 

Questi premi saranno consegnati solennemente 
ai vincitori il giorno 10 dicembre. 

L'estensione dei mezzi di trasporto 
a New-York. — Le linee di trasporto che 
finora si erano specialmente sviluppate verso il 
Nord si sviluppano invece ora nella direzione 
di Hoboken e Brooklyn. La parte più interes- 
sante della nuova rete è il tunnel sotto l'Hudson. 
La prima linca che part: da Hoboken, passa per 
il tunnel verso Marton treet a New-York e di 
là raggiunge verso il nord-ovest, la 6* e 19* 
avenue. La seconda linea, aperta nel settembre, 
va da Fulton Street in New-York, a Yersey. La 
terza linea in tunnel per 1 miglio e 1/4 riunisce 
la stazione terminus di Yersey con quella di 
Hoboken. La quarta infine é una diramazione 
che va da Yersey City verso Newark. 

Il progetto di tunnel sotto l'Hudson data dal 
1878; esso prevedeva l'impiego del vapore; 


vo» Premi Nóbel. — Quest'anno i premi Nö- 


L'ELETTRICISTA 


venne fondata una società che con grandi spese 
costruì una parte del tunnel; ma essa falli ben 
presto е i lavori furono sospesi nel 1380. Dieci 
anni dopo una Società inglese riprese il piano 
primitivo e proseguì i lavori, ma essa falli come 
la prima; finalmente nel 1902 i lavori ricomin- 
ciarono e turono completati sotto la direzione 
di William Mc Adoo. Per portare a compimento 
quest'opera grandiosa furono spesi 70 milioni 
di dollari. 

La prima delle linee suddette è esercitata con 
treni da otto vetture; i viaggiatori discendono e 
montano dai due lati opposti della vettura. Per 
principio assoluto si sono poste le stazioni nella 
destra della linea onde evitare le disgrazie che 
possono risultare da una distanza troppo grande 
tra la vettura e il marciapiedi della stazione. 

Tutto il materiale delle stazioni é incombu- 
stibile e la ventilazione è mantenuta da appa- 
recchi potenti, Il tunnel è fatto in muratura pro- 
filata, ma sul maggior percorso è in tubo. Il 
diametro interno di questo tubo è di circa 5 
metii; le rotaie scno collocate, rispetto alla su- 
perficie dell'Hudson, ad una profondità chc varia 
da 19 a 28 metri. La distanza tra la parete su- 
periore del tubo e l'acqua varia da 5 a 25 
metri. 

La Società pensa che il 70 p, cento dei viag- 
giatori che cggi fanno il tragitto in battello fra 
New-York New-Yersey, sceglieranno la via del 
tunnel. Il numero dei passeggieri trasportati du- 
rante l’anno scorso dalle tre grandi compagnie 
di trasporto per acqua è stato: di 43,106,750 
per la Compagnia di Pensilvania; di 19,718,465 
per la Compagnia dell'Erié e di 46,389,825 рег 
la Compagnia di Lackawanna. 

Quando si pensa che Manhabtan e Brooklyn 
hanno preso in questi ultimi anni uno sviluppo 
notevolissimo, si spiega facilmente come l'Am- 
ministrazione di New-York abbia fatto del tutto 
per facilitare le relazioni tra queste due agglo- 
merazioni. Una sola cifra basta d'altronde a dare 
un'idea del movimento esistente: la capacità dei 
treni che circolano fra i due punti è di 9000 
viaggiatori all’ora. 

Sembra ora che la Pensylvania Railrcod di 
New-York sta trattando con la Westinghouse 
Cy. per ridurre a trazione elettrica la linea da 
New-Yersey a Long Islind Tunnel; la spesa 
ammonterebbe a 25 milioni di lire e compren- 
derebbe fra l'altro una ordinazione di cento lo- 
comotive elettriche alla velocità di 200 chilo- 
metri all'ora. 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto o 
Marchio di fabbrica, per ricerche, copie, disegni ecc. presso 
l’amministrazione dell’ELETTRICISTA, Via Cavour 224. 


dal 3 luglio 1907 al 10 marzo 1908 


Aktiengesellschaft Brown, Boveri e C., 
a Baden (Svizzera) : Disposizione per la pro- 
pulsione elettrica dei veicoli — rich'esto il 3 
luglio 1907, per anni 6. 

Druseidt Paul, a Remscheid (Germania): 
Dispositif d'attache et de mise en circuit pour 
instruments de tableaux de distribution -- ri- 
chiesto il 31 agosto 1907, per anni é. 

Electric Railway Improvement et Com- 
pany, a Cleveland (S. О. d'America: Per- 
fectionnements apportée aux électrodes pour 
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le sondage, on brasage électrique — richiesto 
l'ir marzo 1908, per anni 6. 

Fynn Valère Alfred, a Londra: Perfection- 
nements relatifs aux moteurs à induction à 
courants alternatifs. (Rivendicazione di priorità 
dal 18 febbraio 1907) — richiesto il 17 febbraio 
1908, per anni 6. 

Gola Giovanni fu Luigi, a Torino: Dispo. 
sitivo per proteggere gli impianti elettrici 
dalle scariche elettriche atmosferiche e dai 
contatti di altre linee — richiesto il 15 gen- 
naio 1908, per anni 2. 

Jacobsen Peter, a Gettorf (Germania): Di- 
spositif de montage pour bureau central té- 
léphonique — richiesto il 3 marzo 1908, per 
I anno. 

Lertourné Amedée, a Rouen Francia): Di. 
spositif de récupération d'énergie électrique 
pour projectcurs — richiesto il 1° febbraio 1908, 
per anni 6. 

Marelli Ercole e C. (Ditta), a Milano: Mo- 
tore a corrente alternata monofase ad indu- 
zione sistcma Zanomelli — richiesto il 2 
marzo 1908, per anni 3. 

Mazzoleni Giacomo fu Giovanni, a Ber- 
gano: Dispositivo di protezione per circuiti 
elettrici secondari a bassa tensione — richie- 
sto l'8 aprile 1908, per anni 2. 

Mietens Oscar e Trechcinski Roman, а 
Pietroburgo: Motore a repulsione elettrico, 
asincromo, monofase — richiesto il 27 set- 
tembre 1907, per anni 6. 

Motta Giacinto, a Milano: Apparecchio per 
proteggere le reti a bassa tensione alternativa 
dai pericoli dei contatti coll’alta tensione — 
richiesta il 28 febbraio 1908, per 1 anno. 

Polyphos Elektrizitàts- Gesellschaft m. 
b. H., a Monaco, Baviera (Germania): Pro- 
cedimento per la trasmissione di immagini 
(scrittura, futografie e simili) coll’aiuto, alla 
stazione trasmittente, di una resistenza sen- 
sibile alla luce (Rivendicazione di priorità dal 
25 febbraio 1907) — richiesto il 20 febbraio 
1908. 

Salpeters&ure Industrie Gesellscaft G. 
m. b. H., a Gelsenkirchen (Germania): Di- 
spositivo per produrre lunghi archi di fiamma 
con correnti elettriche forti — richiesto il 7 
ottobre 1907, per I anno. 

Sciomachen Aldo di Frnesto, a Roma: 
Aiuto elettrosegnalatore Sciomachen per an- 
datu-e di macchine di navi ed accostate — 
richiesto il 4 marzo 1908. 

Siemens-SchuckertWerke Gesellschaft 
mit besohránkter Haftung, a Berlino: 
Disposizione per regolare la tensione dei mo- 
tori elettrici e per produrre contemporanea- 
neamente una sorgente di corrente a tensione 
costante senza impiego di macchine di ecci- 
tazione o di batterie a parte — richiesto il 
19 novembre 1907, per anni 15, 

Società anonima Tedeschi V. e C, а 
Torino: Condutture per linee telegrafiche e 
telefoniche (Completivo della privativa 91740) 
— richiesto il 10 marzo 1908, per anni 3. 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
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s non è disdetto dall'Abbonato entre ottobre 
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Nel novembre e dicembre dell’anno de- 
corso fu tenuta in Roma una esposizione 
delle Scuole Industriali e Commerciali ad 
iniziativa del Ministero di Agricoltura Indu- 
stria e Commercio che, con tanto amore e 
con costante cura, mira a far progredire anche 
in Italia l'insegnamento professionale delle 
classi operaie. 

In quella occasione la Redazione dell Elet- 
tricista pensò di raccogliere in un fascicolo 
le impressioni sulle mostre delle numerose 
scuole concorrenti, ed insieme alle dette im- 
pressioni pensò riunire i pareri di persone 
autorevoli nella scienza o nell’industria, affine 
di poter formare un ricordo della Mostra. 
Per varie vicende l’iniziativa intrapresa dal 
nostro giornale non potè avere immediato 
effetto. E forse fu un bene. 

Di solito le esposizioni destano un vivo 
interesse prima del giorno della premiazione: 
dopo il conferimento delle medaglie, all'espo- 
sizione non si pensa più e la Nazione non 
riceve quei benefici che sono la derivata del- 
l'azione critica dell’ esposizione stessa. 1° at- 
tuale pubblicazione viene dunque, sotto questo 
punto di vista, bene a proposito. La nostra 
Redazione, prima che spiri l’anno 1908, ha 
creduto opportuno di pubblicare questo fasci- 
colo, che permette al lettore di rivedere la fo- 
tografia delle macchine e degli oggetti esposti, 
e che consente di ricordare le fisionomie degli 
ordinatori della mostra e degli espositori, un 
fascicolo insomma che deve produrre 1° illu- 
sione di passare a traverso le gaie e piacevoli 
gallerie della esposizione. Questo ricordo del- 
l'esposizione deve però avere l'iniziativa di 
riaprire la sopita discussione del momento, 
e, per le alte finalità della Nazione, deve porre 
la domanda, quale debba essere il concorde in- 
dirizzo dell' insegnamento professionale delle 
nostre classi operaie. 

Per merito di autorevoli funzionari del Mi- 
nistero di Agricoltura, Industria e Commercio, 
quali il comm. Castelli, ling. Belloc, Ping. 
Venezian ed altri valorosi, per merito del Mi- 
nistro on. Cocco-Ortu che propose all'appro- 
vazione del Parlamento una serie di leggi di 
bene intese modernità, l'insegnamento pro- 


fessionale, tranne qualche disgraziata e dimen- 
ticata provincia, si è diffuso in tutta Italia. 
Questo insegnamento, che è il risultato di 
iniziative locali lodevolmente incoraggiate dal 
Governo, non poteva evidentemente riuscire 
uniforme, come non potrà riuscire veramente 
efficace se non si segneranno bene i confini 
dai quali si vuole partire e quelli ai quali si 
vuole arrivare. 

П problema è più vasto e più grave di 
quello che si possa immaginare, giacchè la 
sua risoluzione, più che dalla buona volontà, 
dalla abilità e dalla autorità dei funzionari 
della Amministrazione centrale, dipende dagli 
uomini di governo i quali debbono decidere 
a quale dei due Ministeri, se all’Istruzione 
pubblica od alľ Agricoltura, Industria e Com- 
mercio, debbano essere affidati gl’ insegna- 
menti tecnici e professionali, che sono tanto 
intimamente connessi l’uno coll’altro. 

L’insegnamento tecnico — scuole tecniche 
ed istituti — una volta apparteneva al Mi- 
nistero di Agricoltura. Per un colpo di testa 
dell’on. Crispi che un bel giorno, per sba- 
razzarsi di un ministro, soppresse il Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio, P in- 
segnamento tecnico fu aggregato alla Istru- 
zione, e vi rimase, malgrado la ricostituzione 
del Ministero di Agricoltura. I frutti di questo 
passaggio, li abbiamo veduti, e sono stati cat- 
tivi, poichè si è cercato di trasformare Pinse- 
gnamento tecnico, che doveva avere una base 
pratica, in un complesso d’insegnamenti teo- 
rici, paralleli al liceo senza latino e greco. 

L’on. Rava, quando fu ministro di Agri- 
coltura, Industria e Commercio, senti il peso 
di questo incalzante problema, di affidare 
cioè ad una unica direzione dell'Amministra- 
zione centrale tutto l insegnamento tecnico e 
professionale. Ed egli si compiacque dell’idea 
espressa dal nostro direttore prof. Angelo 
Banti in seno al Consiglio superiore della 
Pubblica Istruzione, nell'occasione che dove- 
vansi formulare ed approvare programmi di 
scuole pratiche operaie dipendenti dall'Istru- 
zione e dovevansi approvare i programmi di 
una scuola commerciale che si veniva a isti- 
tuire in Napoli quasi in concorrenza di una 
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altra scuola commerciale appena allora aperta 
dal Ministero di Agricoltura, Industria e Com- 
mercio. É vero che la legge per il risorgi- 
mento industriale del Mezzogiorno determi- 
nava l'istituzione in Napoli di una scuola di 
commercio e di altre scuole operaie coi fondi 
del ministero dell'Istruzione, e la legge do- 
veva avere la sua necessaria applicazione, ma, 
secondo la proposta del prof. Banti, il Consiglio 
Superiore espresse il parere di una indispen- 
sabile intesa tra i due ministeri dell'Istruzione 
e dell'Agricoltura per coordinare gli insegna- 
menti dipendenti dalle due amministrazioni. 
П fatto citato dimostra all'evidenza il confu- 
sionismo al quale si andrà incontro se non si 
riuscirà ad uniformare sotto un'unica alta di- 
rezione tutto l'insegnamento tecnico e pro- 
fessionale della Nazione. 

Ogni ministero cerca sempre di assorbire 
nuove organizzazioni piuttosto che disfarsene, 
ma noi crediamo che saranno benemeriti del 
paese quei ministri che prenderanno l'inizia- 
tiva di studiare ed avranno il merito di ri- 
solvere il problema dell'insegnamento tecnico- 
professionale, senza la preoccupazione di chi 
dovrà averne la suprema direzione. 

Noi vedremmo volentieri che l'alta dire- 
zione venisse affidata al ministero di agri- 
coltura e facciamo questa ipotesi, che ci sem- 
bra corrispondere ad un voto di giustizia e 
di sincerità, e ci rassegneremmo a malincuore 
a veder passare tutto alla dipendenza della 
Minerva. Ma, certo, il peggiore dei mali sarà 
quello di lasciare come libere a sé stesse 
tutte le diverse e fiorenti energie della Na- 
zione. Il problema dell'insegnamento profes- 
sionale, è poi collegato a quello della sorte 
avvenire degli insegnanti, finora molto male 
ricompensati in confronto degli eccellenti ri- 
sultati da essi vittoriosamente conseguiti. 

Che queste varie e potenti energie esistano, 
che gli insegnanti abbiano dato prove di va- 
lore e di attività, lo abbiamo veduto all’Espo- 
sizione e lo vediamo scorrendo le pagine di 
questo fascicolo: formiamo quindi l’augurio 
che questa pur tardiva pubblicazione sia in- 
citamento a sapere dirigere le giovani energie 
a beneficio del paese e sia monito al Governo 
dell’ imprescindibile dovere di una doverosa 
sistemazione degli insegnanti. 

L’ELETTRICISTA. 
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L'ELETTRICISTA. 


GIUDIZI DI PERSONAGGI ILLUSTRI 


S. E. l'on. Sanarelli, sottosegretario di Stato 
al Ministero di Agr. Ind. e Comm., così si è 
compiaciuto scrivere al nostro Direttore. 

Facciamo seguire a questo, il parere di altri 
vari personaggi competenti i quali, interpel- 
lati, hanno gentilmente risposto. 


Egregio e caro collega, 


Ti sono grato del proponimento di pub- 
blicare un numero speciale dell'autorevole 
tuo periodico « L'Elettricista » per illu- 
strare gli elementi didattici e tecnici, che 
si faranno degnamente palesi nell'Espo- 
sizione generale dell'insegnamento indu- 
striale e commerciale ordinata dal Mini- 
stero d'agricoltura, industria e commercio. 

Ma non posso appagare il desiderio da 
te cortesemente espressomi che anch'io 
cooperi con un scritto alla detta illustra- 
zione. 

Collaboratore fedele dell'on. Cocco-Ortu 
in quest'intenso e felice periodo di ope- 
rosità, che egli ha saputo iniziare nel 
Dicastero dell'economia nazionale, soprat- 
tutto nel campo delle applicazioni artisti- 
che e scientifiche al lavoro, sarei obbligato 
innanzi tutto di dir le lodi del Ministro 
riformatore. 


Dovrei altresi parlare delle benemerenze 
del funzionario, che presiede all'impor- 
tante servizio dell’ insegnamento profes- 
sionale e de' suoi pochi, ma valorosi coo- 
peratori. 

Avrei, infine, 11 compito di segnalare i 
più degni fra gli amministratori, i diret- 
tori e gl'insegnant delle nostre scuole 
industriali e commerciali. 

Come tu vedi, se dovessi discorrere 
dell'Esposizione di via Nazionale, io sarei 
costretto a giudicare di cose e di persone 
della mia famiglia; giacchè tu non vuoi 
certamente da me che, per sfuggire a que- 
sta necessità, ti mandi una dissertazione 
di pedagogia e di tecnologia. 

Lasciami dunque, per questa volta, in 
disparte. Tu ed altri tratterete con pie- 
nezza di autorità sopra argomenti, che si 
connettono con le ragioni essenziali della 
vita moderna. 

Mi restringo dunque a dirti che la Mo- 
stra di Roma sarà una grande rivelazione 
per tutti e che io terrò l'animo rivolto, 
non tanto a raccogliere le parole di plauso 
che i buoni rivolgeranno al Ministero di 
agricoltura, e alle sue scuole, quanto ai 
giudizi di critica rigorosa e spassionata, 
che non mancheranno da parte di persone 
competenti. E me ne varrò sinceramente 
per la modesta parte che mi spetta, come 
collaboratore del Ministro anche in questa 


eccellente tra le forme di politica sociale 
ed economica. 
Cordialmente ti saluto tuo aff.mo 


G. SANARELLI. 


IL PARERE DELL'ON. BATTELLI. 


Il rinnovamento tecnico dell’ industria 
moderna e l'impiego crescente di mac- 
chine perfezionate, rendono sempre più 
necessario che l'operaio non sia un au- 
toma, ma si renda ragione di ciò che fa, 
e abbia quindi una certa coltura tecnica, 
che non può certamente apprendersi nel 
solo laboratorio e nell'officina. 

Ecco perché in oggi l'insegnamento tec- 
nico, che fin qui era stato considerato fra 
noi come un accessorio, quasi direi un 
lusso, va acquistando sempre terreno nel- 
l'opinione nazionale che finalmente rico- 
nosce come l'operaio deve essere padrone 
dei suoi strumenti di lavoro, tanto da farne 
un collaboratore intelligente ed attivo 
nella produzione economica industriale. E 
per noi italiani che disgraziatamente ab- 
biamo il primato nella emigrazione — che 
danni incalcolabili apporta nell'industria 
agricola, tecnica, commerciale -- il pro- 
blema anche dal punto di vista politico 
acquista maggiore importanza. 

Quando si pensi che fummo, fino dal 
medio evo, i primi in Europa a creare 
l'insegnamento professionale, bisogna ben 
riconoscere che se è vero che noi italiani 
frequentemente abbiamo delle idee buone, 
veramente geniali, siamo tardivi nel porle 
in pratica in tutta la loro estensione, la- 
sciando agli altri il vantaggio di render- 
sene padroni, svilupparle e ben presto 
sorpassarci. E tutti ci hanno sorpassato ! 
persino la piccola Svizzera che già spende 
per l'insegnamento professionale зоо mila 
lire più di noi. 

E meno male che in questi ultimi tempi 
qualche cosa si è detto, si è fatto a van- 
taggio dell'istruzione tecnica, ma è neces- 
sario riconoscere che siamo ben lon- 
tani dal conseguimento anche minimo dei 
nostri bisogni. 

Quando sul finire del secolo scorso l'[n- 
ghilterra stupefatta si accorse che la sua 
supremazia economica, fino allora incon- 
trastata, era minacciata dai giovani Stati 
Uniti, volle studiare le cause del fenomeno 
e dovette riconoscere che la principale fra 
esse era la deficienza dell' istruzione pro- 
fessionale. E tutta la Nazione prese a 
cuore il grave problema e rapidamente, 
con ogni slorzo, e quel che più importa 
senza restrizioni economiche, rivolse con 


rara attività ogni cura all’educazione te- 
cnica riuscendo subito a svilupparla in 
modo sorprendente. 

E in Francia, la politica seguita in que- 
st'ultimo trentennio, in ordine dell’ inse- 
gnamento tecnico, non è che uno sforzo 
tenace di una seria organizzazione, esat- 
tamente corrispondente ai bisogni dell'in- 
dustia e del commercio, in perfetta ar- 
monia con le moderne esigenze econo- 
miche e sociali. 

Che si è fatto da noi? A cominciare 
dal primo disegno di legge, presentato 
da Grimaldi nel 1886, altri ne sono se- 
guiti, ma sono rimasti allo stato di pio- 


. getto perché purtroppo fra noi é abitudine 


invalsa di studiare le riforme troppo a 
lungo, trascinandole poi con infinita len- 
tezza nei due rami del Parlamento, fino a 
che la caduta del Ministero o la chiusura 
della sessione legislativa le seppelliscono 
per lunghi anni, dimenticandole quasi del 
tutto. Eppure anche in quei disegni di 
legge sono contenute molte cose buone 
che sarebbe desiderabile fossero attuate 
anche oggi! 

L'ultima legge da noi votata, non a torto 
si disse un semplice incoraggiamento; 
e ad onta che l'on. Cocco-Ortu dichiarasse 
allora che i nuovi fondi stanziati erano 
sufficienti al miglioramento delle scuole 
esistenti e per l'istituzione di altre, i fatti 
hanno dimostrato come le 250 mila lire 
siano irrisorie di fronte ai bisogni reali 
della nostra educazione tecnica e commer- 
ciale. Questa somma non ha fatto altro 
che stuzzicare gli appetiti dovuti ai giusti 
bisogni, da lunghi anni soffocati, delle 
vecchie scuole, le quali se ne vedono sor- 
gere a lato delle novelline in condizioni 
economiche migliori: la vita anemica in 
cui esse erano vissute, aveva fatto loro 
sperare che sarebbero state le prime ad 
avvantaggiarsi dei nuovi stanziamenti, ed 
invece — la somma stanziata essendo mi- 
nima — la ripartizione è stata inadeguata 
alle reali necessità delle singole Scuole. 

Una domanda intanto si presenta spon- 
tanea: cioè, se in conformità dell'arti- 
colo 2 della nuova legge sull' insegna- 
mento industriale e commerciale, il con- 
tributo governativo raggiungesse i due 
terzi della spesa per il mantenimento an- 
nuale delle singole scuole, che cosa sa- 
rebbero le 250 mila lire ora stanziate di 
fronte ai due milioni occorrenti? 

Tralasciando le sterili, ma pure elo- 
quenti statistiche dei bilanci delle altre 
nazioni, basti ricordare che la Germania 
spende oltre 23 milioni di marchi all'anno, 


l'Austria 9 milioni e mezzo di corone, 
l'Inghilterra 8 milioni e mezzo di lire, la 
Francia circa 7 milioni, il Belgio quasi 2 
milioni, la Svizzera 1 milione e 400 mila e 
finalmente l'Italia 1 milione e 165 mila lire! 

Ecco perchè necessita intensificare l'istru- 
zione professionale sia consentendo alle 
scuole già esistenti nuovi fondi che per 
mettano loro di vivere meno tisicamente, 
sia aumentando il numero delle scuole 
stesse. E a questo, come già altra volta 
ho accennato, potrebbesi addivenire con 
soppressione o meglio con la trasforma- 
zione delle scuole e Istituti tecnici i cui 
scopi, ben precisati quando furono isti- 
tuiti, sono oggi completamente travisati. 

Nè è da lasciarsi cadere la proposta di 
assegnare una parte del patrimonio delle 
Opere pie alla forma più moderna della 
pubblica beneficenza, all'incremento cioè 
delle scuole professionali, al migliora- 
mento dell'educazione e della coltura tec- 
nica dell'operaio. Ben venga quindi questa 
provvida disposizione, in forma chiara e 
precisa, ma non sia tardiva se non vo- 
gliamo che riesca inutile o poco efficace. 

| fondi fin qui stanziati sono troppo 
esigui, l'istruzione professionale deve es- 
sere come in Germania obbligatoria, essa 
deve diffondersi anche nei piccoli centri 
dove debbono prepararsi le abili mae- 
stranze, gli operai tecnicamente coscienti. 

Il paese ormai esige che il Governo 
anzichè perdere tempo in riforme fram- 
mentarie, affronti in tutta la sua estensione 
la complessa questione della scuola in 
tutti 1 suoi gradi e in tutte le sue mani- 
festazioni, ma ciò deve farsi con criteri 
moderni e con largo spirito di previdenza 
sociale, 

Ë questo il più importante e doveroso 
indirizzo di politica e legislazione scola- 
stica che l'Italia attende da tempo, e dalla 
cui esplicazione potremo con maggiore 
probabilità seguire il rapido, sempre più 
crescente, movimento industriale delle 
altre nazioni. 

ANGELO BATTELLI. 


L'OPINIONE del Prof. F. GRASSI 


Non sono passati molti giorni dacchè 
uno dei grandi industriali nostri — il 
comm. Giovanni Silvestri — diceva a chi 
scrive: « lo sono intimamente convinto 
che, quand'anche gl'industriali di Milano 
spendessero centomila lire all'anno nell’i- 
struzione delle masse operaie, ancora non 
avrebbero assolto il loro dovere. Fino a 
quando non si sarà seriamente pensato a 
cotesta istruzione, l'operaio avrà sempre 
diritto di dire che la borgesia lo sfrutta, 
perchè — mentre cerca di averne il mag- 
gior utile — non provvede poi alla sua 
elevazione morale ». 


L'ELETTRICISTA. 


Queste parole dell'onorevole consigliere 
delegato delle Officine meccaniche mi ri- 
tornano alla memoria nel prenderela penna 
per rispondere al cortese invito dell'egre- 
gio direttore dell'Elettricista, al quale è 
da far plauso per avere preso a cuore 
anche cotesto gravissimo argomento del- 
l'istruzione professionale operaia. 

Esse inchiudono una grande verità Ag- 
giungiamo però subito: una verità che dagli 
industriali realmente moderni di pensiero 
è sentita. Tanto sentita, che si potrebbe 
tessere una storia interessante, edificante, 
svariatissima di quanto gl'industriali hanno 
fatto a pro' della istruzione dei loro di- 
pendenti, e che andrebbe dalle opere gi- 
gantesche di Alessandro Rossi e dalle re- 
centissime, cospicue fondazioni testamen- 
tarie di Ernesto De Angelis fino al sacri- 
ficio personale di Franco Tosi, che mal- 
grado l'enorme lavoro da cui — desideroso 
com'egli era, di portare il paese a com- 
petere, nel campo di una grande industria, 
con altre nazioni che vi tenevano il pri- 
mato — era assorbito dalle prime ore del 
mattino, non ristava, giunta l'ora della 
sera, dal dedicarsi egli stesso all' impar- 
tire lezioni ai suoi operai. 

Peró — a chi voglia ben considerare 
le cose e mettersene davanti l'assieme — 
si presentano riflessioni che non infondono 
certo un grande senso di conforto e di 
ammirazione per quanto — prendendo, lo 
ripetiamo, l'assieme — si é fatto da noi in 
cotesto campo; e l'ammirazione poi di- 
venta piccina piccina, ed il conforto quasi 
si liquida, quando l'esame si porta sugli 
esempi offerti dalle nazioni più progre- 
dite. 

Lungi la fatuità del trovare tutto bello 
e buono quanto si vede all'estero, tutto 
brutto e cattivo quanto abbiamo in casa. 
Ma, ove si voglia essere veramente og- 
gettivi nell'esame ed equanimi nel giudi- 
zio — è inutile dissimularlo — non si 
possono dare risposte molto liete e con- 
fortanti a domande come queste: Quali 
studi si sono fatti da chi aveva il dovere 
di provvedere alla economia intellettuale, 
morale e materiale del paese nel gran- 
de problema della istruzione professio- 
nale delle masse operaie? Quale azione 
vi ha spiegato il governo — nei vari 
uomini che vi si sono succeduti — allo 
scopo di curarne la evoluzione voluta, 
quella delle industrie e dei procedimenti di 
produzione? Quali mezzi si sono dedicatiad 
una delle cause piu nobili e sante, ad una 
delle opere di maggiore interesse morale 
e materiale del paese? 

Troppo poco, troppo poco si è fatto da 
noi: e — anche questo bisogna pur con- 
fessare, ove si voglia un bilancio onesto 
— il poco non sempre bene. 

E così — un po' per cotesta ragione, 
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un po' perchè il movimento industriale 
è presso di noi molto più recente che 
non nell'Inghilterra, nella Germania, nel 
Belgio, nella Svizzera, le nostre masse 
operaie hanno pur troppo una coltura in- 
feriore a quella delle masse operaie di 
altri paesi, il che vuole anche dire infe- 
riore al bisogno. 

É una realtà dolorosa: ma bisogna pro- 
clamarla nettamente, e battere il chiodo, 
e batterlo senza stancarsi, batterlo fino a 
che si sia ottenuto riparo alla colpa. 

Alla colpa, la quale appare ancora mag- 
giore ove si metta in conto anche quella 
genialità che è tutta speciale dell'operaio 
italiano, e che con la maggior cura si sa- 
rebbe dovuta mettere in condizioni da 
dare, a profitto dell'operaio stesso, a pro- 
fitto dell'industria, a profitto del paese, 
tutto quanto è nella sua potenzialità. 

Né la colpa potrebbe trovare scusa in 
una mancanza di desiderio d' apprendere 
che fosse nelle masse operaie. Questo è 
anzi molto vivo, ed è andato negli ultimi 
anni, e va tuttogiorno, crescendo Aprite. 
in un centro operaio una scuola che ar- 
monizzi coi bisogni professionali della 
massa operaia, e vedrete questa affollarsi 
alle porte, e far di tutto pur di entrarvi. 
Alla scuola di meccanica e disegno di 
macchine della Società d'Incoraggiamento 
d'Arti e Mestieri, in Milano — una scuola 
buona, perchè la crebbero Giuseppe Co- 
lombo e Cesare Saldini, ed ha ora alla 
testa un eccellente direttore, nella per- 
sona dell'ing. Francesco Minorini — gl'in- 
scritti erano 6,48 nel 1894-95, furono 1531 
nel 1906-07, sorpasserebbero i 2000 nel 
presente, ove i 1647 inscritti non occupas- 
sero già tutto lo spazio disponibile nelle 
aule. Ilo citato questo esempio unica- 
mente perché ne ho sottomano 1 dati pre- 
cisi, ma il fatto é generale. 

Si noti poi — per apprezzare al giusto 
valore il fenomeno — che la più gran 
parte di coteste masse devono — per ap- 
prendere — sottostare a sacrifici vera- 
mente duri. Ora, non é senza un forte 
sentimento del bisogno, o senza un in- 
tenso desiderio di apprendere, che mi- 
gliaia di giovani di diciotto, venti anni 
sostituiscano la fatica dell'imparare, il 
lavorio dello sviscerare le cose udite — 
un lavorio gravoso, talora un vero rom- 
picapo, per chi non ha avuto continuità 
e larghezza di educazione della mente allo 
studio — allo svago, al riposo medesimo, 
che dovrebbero succedere al lavoro della 
giornata e della settimana. 

Bisogna vivere con cotesti-giovani nella 
scuola, bisogna avere provato il piacere 
del vedersi d'attorno tutti quegli occhi 
fissi su l'insegnante, quelle fisonomie su 
cui si legge l’avidità del bere la parola 
del maestro, bisogna avere ricevuto le 
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loro mille domande, avere visto lo sforzo 
con cui tentano esprimere le loro idee, 
l'amore che mettono nell'ordinare i loro 
appunti e nello stendere le relazioni delle 
prove pratiche, bisogna avere provato la 
difficoltà del far lasciar loro il tavolo d'e- 
sperienza ad ora tarda, all'ora del sonno, 
quando il laboratorio deve pur chiudersi; 
bisogna avere provato tutto ciò per com- 
prendere quanto desiderio d'imparare si 
sia svegliato nelle masse operaie e per 
apprezzare quale colpa sarebbe il non 
soddisfarlo. 

Due altre osservazioni non si possono 
lasciare da banda quando si tocca cotesto 
argomento. 

La prima riguarda il movente da cui 
le masse sono spinte. 

Sarebbe falso il dire che esso, gene- 
ralmente, non risieda nella considerazione 
del miglioramento di condizione conse- 
guibile dall'operaio istruito: ma sarebbe 
molto lontano dal vero chi credesse che 
il solo motivo sia nell'avere le masse ope- 
raie compreso quanto non è ancora pe- 
netrato abbastanza nella gioventù delle 
classi dirigenti, e cioé che l'uomo dei 
tempi nuovi in tanto conta in quanto sà, 
Sia detto ad onore dei nostri operai: non 
sono pochi tra essi coloro che amano l'i- 
struzione per l'istruzione, che sentono 
come il sapere rechi loro un beneficio 
morale, e lo cercano, lo cercano, con una 
tenacia di volere ed a costo di sacrifici, 
dei quali l'esempio non è frequente in 
altri ceti che, anche per cotesto rispetto, 
dovrebbero invece servire da modello. 
Ecco ancora un fatto: la società nostra 
dovrebbe tenere il conto più alto. 

La seconda osservazione è di ordine 
più generale. Non è dire cosa peregrina 
il rammentare come noi siamo in un pe- 
riodo di profondo rivolgimento, e come 
non vi sia uomo degno di questo nome, 
il quale non desideri un assetto sociale 
in cui non si abbia lo spettacolo di tante 
miserie materiali e morali, non si abbiano 
convulsioni continue e continua lotta, non 
desideri insomma di vedere la società in 
condizione di procedere pacificamente nel 
continuo miglioramento di sè stessa. È 
dovere il lavorare a che a quell'assetto 
sociale ci si avvicini il meglio ed il più 
presto possibile. Non è evidente che la 
strada si aprirà tanto meno difficile e tanto 
più rapida, quanto più elevato sarà il li- 
vello intellettuale e morale anche di quel- 
l'elemento — trascurato ieri, ma col quale, 
si voglia o non si voglia, bisogna invece 
fare oggi i conti — chè è appunto nelle 
masse operaie? Ci lamentiamo perchè 
molte volte queste si lasciano ingannare 
da coloro che ne sfruttano l'ignoranza : 
sarebbe logico il lasciare che questa per- 
sista? 


L’' ELETTRICISTA. 


Nè si dica che cotesto non ha che ve- 
dere con quella forma speciale d'istru- 
zione che è la professionale operaia. Una 
soda istruzione professionale non può 
scompagnarsi da un certo grado di quella 
coltura generale che ne è la base indi- 
spensabile, e questa, insiemc al senti- 
mento di dignità che si suscita nell'ope- 
raio allorquando ha ]a coscienza di sapere 
e di volere, é un grande ostacolo a che 
egli ceda ciecamente davanti a certi mi- 
raggi: l'uomo che sa di avere un orga- 
nismo pensante vuole adoperarlo. In ogni 
caso l'operaio colto ed educato non tra- 
scenderà mai ad atti, che — se sono of- 
fesa ad altri — si risolvano pure, per chi 
li perpetra in mancanza di rispetto a sé 
medesimo. | 

Ecco — in quanto siamo andati espo- 
nendo — dei lati molto disparati della 
questione. Non vi si è fatto — è vero — 
che semplici accenni; ma questi possono 
bastare a mettere in luce quali e quante 
ragioni vi siano, per cui il problema di 
una seria istruzione professionale operaia 
— anche all'infuori di quanto, ed è tut- 
taltro che poco, interessa l'industria — 
reclama di essere risolto al più presto, il 
più largamente, il meglio possibile. 

Ma quale deve esserne la soluzione? 
Sta essa nella scuola professionale attuale 
o deve avere altra forma? 

Non è nello spazio di qualche colonna 
di periodico che sia concesso trattare que- 
stioni come questa. Fortunatamente v'è 
chi ha lavorato intorno al problema di 
cui ci occupiamo, e qui potrebbe bastare 
il ricordarlo. 

Volendo pure, tuttavia, scendere a qual- 
cosa di concreto e di compatibile con lo 
spazio concesso e con l'indole del perio- 
dico, sarà il caso di richiamare le con- 
clusioni a cui è venuto uno degli uomini 
più autorevoli che se ne siano occupati 
seriamente; un uomo, che vi ha portato 
tutta la robustezza di una mente supe- 
riore, tutta la larghezza e lucidezza delle 
vedute, tutta la sicurezza che viene da 
una grande competenza rara, perchè acqui- 
stata insieme da lunga consuetudine della 
scuola e da intenso esercizio professio- 
nale dell'ingegneria nella grande industria. 
Si allude alle idee manifestate da Cesare 
Saldini nella istituzione delle Scuole-Jabo- 
ratorio della Società Umanitaria di Mi- 
lano, nel Congresso Internazionale del 1906 
per le opere di educazione popolare, e nel 
V Congresso delle Società Economiche. 

E poichè la soluzione da lui caldeggiata 
e largamente e valorosamente giustificata 
è riassunta in un ordine del giorno da lui 
proposto appunto al V Congresso delle 
Società Economiche - e da questo votato - 
avremo detto tutto il nostro pensiero nella 
forma più facile, quando avremo riportato 


quell'ordine del giorno — il che facciamo 
togliendolo dalla puntata del 18 ottobre 
1907 del periodico L’Elettricilà. 


Esso è così concepito: 


« ll Congresso Naz. delle Società Economiche, 
sentita la Relaz. fatta dall'ing. Saldini sul tema 
dell'insegnamento professionale per gli operai, 
accoglie le sue conclusioni e i suoi confronti 
su l'indirizzo che si segue oggidi in Italia per 
tale insegnamento e quello che si segue presso 
i paesi industriali più avanzati. 

a L'officina da sola non può creare l'operaio, 
come da sola non lo può foggiare la scuola, 
eppure occorre che ambedue occompagnino 
l'apprendista nella educazione che lo fa diventare 
operaio finito o capo operaio. 

« Ed é da preferire che l'apprendista abbia 
l'insegnamento pratico nelle officine dove l'in- 
dustria vive sinceramente la sua vita ed abbia 
contemporaneamente dalla scuola quel graduale 
complemento di coltura che vale a coordinare 
le cognizioni imparate all'officina con le precise 
norme della coltura tecnica. Le scuole sprovviste 
di laboratori non possono dare l'operaio vero 
e tanto meno il capo, e da questo punto di 
vista le scuole professionali esistenti dovranno 
modificare le loro orientazioni così come le 
modificarono le scuole francesi d'arti e me- 
stieri da cui le suddette sono state inspirate. 

« Il 5* Congresso Nazionale delle Società 
Economiche, in merito al tema che riguarda 
l'insegnamento professionale per gli operai e 
per le operaie ë d'opinione che per gli operai: 

1. L'apprendimento o tirocinio si debba 
compiere in via ordinaria nelle officine e solo 
in via eccezionale possa ammettersi compierlo 
presso speciali scuole pubbliche o private dotate 
di speciali locali di lavoro. 

2 Che l'insegnamento elementare sia con- 
tinuato per gli apprendisti o garzoni con un 
biennio d'istruzione generica preparatoria dei 
corsi professionali e da impartirsi con orario 
semidiurno (età dai 12 ai 14). 

3. Che la educazione professionale e la col- 
tura degli allievi operai che fanno l'apprendi- 
saggio nelle officine siano integrati con dei 
corsi di insegnamento che diano all’apprendista 
modo di ordinare e completare nella sua mente 
le cognizioni pratiche avute nell’officina, sempre 
con riguardo alla specialità dell'industria a cui 
l'apprendista si è dedicato. 

4. Che tale insegnamento professionale sia 
obbligatorio per legge ed impartito con orario 
serale o meglio semidiurno per un triennio e 
gradatamente specializzato per ogni dato ramo 
di industria e per i diversi rami affini che pre- 
valgono nel distretto dove la scuola ha la sua 
ragione di essere. 

$. Che і corsi serali o preferibilmente se- 
midiurni possano essere dati per opera e col con- 
corso del Governo, delle provincie, dei comuni, 
delle associazioni industriali, delle istituzioni 
di beneficenza, dei sindacati operai, o dei pri- 
vati, in quei centri dove il raggruppamento di 
date industrie lo può richiedere. 

6. Che i migliori allievi di quelle scuole 
od i migliori operai venuti senz'altro dalle of. 
ficine possano trovare modo, a mezzo di borse 
di studio, per l'interno e per l'estero, di aumen- 
tare la loro coltura tcorico-pratica, di guisa 
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da poter aspirare a posti di capi-tecnici e diri- 
genti di officine. 

7. Che in ogni caso debbano le scuole di 
apprendisaggio pubbliche o private essere sot- 
toposte per tutta la loro durata ad un regolare 
controllo dei pubblici poteri. 

« E per le operaie è d'opinione: 

8. Che l'apprendisaggio si debba compiere 
in scuole pubbliche o private provviste di la- 
boratori speciali, autorizzati a lavorare anche 
per l'industria privata e nelle quali però metà 
della giornata sia dedicata agli insegnamenti 
complemetari generali o speciali. 

9. Che alle giovani operaie sia creato un 
ambiente igienico educativo, e sia loro corris- 
posto un compenso proporzionato al vantaggio 
che esse possono arrecare alla scuola, tenuto 
conto di tutti gli oneri che necessariamente gra- 
vano su di questa. 

то. Che anche tali scuole-laboratorio siano 
sottoposte al controllo dei pubblici poteri. » 

Quante idee giuste ! - Ma, come si vede, 
la riforma è ardita; e la sua attuazione 
richiederà - anche lasciando da banda 
la parte che tocca al sacrificio degli indu- 
striali - del coraggio. 

Bisognerà però averlo, una buona volta, 
il coraggio di fare tavola rasa di certi 
sistemi che pesano come cappe di piombo 
sullo svolgimento delle forze vitali del 
paese anche in cotesta faccenda dell'istru- 
zione professionale operaia, e cristallizzano 
uomini e cose, veri ostacoli poco meno 
insormontabili per ogni evoluzione la più 
necessaria, Bisognerà bene che lo Stato 
comprenda una buona volta come l'ufficio 
suo consiste qui, non nell'imporre che 
ogni cosa venga fatta su la falsariga data 
da una burocrazia non sempre competente 
e per un tipo uniforme dall'Alpi al Capo 
Passero, ma nel favorire invece — non a 
parole - lo sviluppo dei germi sani, la- 
sciando loro la libertà occorrente ad uno 
svolgimento rigoglioso, solo vegliando a 
che non vi sia chi faccia del male. Biso- 
gnerà averlo il coraggio di lasciare che 
nei grossi centri industriali la istruzione 
professionale operaia sia organizzata, disci- 
plinata, guidata da coloro che solo possono 
plasmarla sana ed utile, e cioé dagli indu- 
striali medesimi e dai tecnici: chi, infatti, 
più competente di essi a stabilire la meta 
a cui si deve giungere nei singoli casi e 
l'indirizzo conveniente, gli elementi da col- 
tivare ed il periodo per il quale deve im- 
partirsi l'istruzione ? 

E i mezzi? — Sarebbe ridicolo il crearsi 
l'illusione che con poco si possa arrivare 
all'assetto delineato dall'ordine del giorno 
Saldini ma sarebbe anche imperdonabile - 
ed indicherebbe ignavia colpevole — il so- 
stenere che con le forze vive del nostro pae- 
se non si possa giungere all'agognata ri- 
forma. Quale è l'opera veramente salutare, 
importante che abbia fallito per mancanza 
di mezzi? 

Sul terreno dell'istruzione professionale 


p ELETTRICISTA. 


operaia gl'industriali non si troveranno 
soli a reggere il peso: essi possono rite- 
nersi sicuri di un largo contributo di enti 
morali tra i più cospicui e potenti, e di 
quanti sono uomini dalle vedute moderne 
amanti del pubblico bene e devoti alla 
causa della filantropia nelle manifestazioni 
sue più elette. 

Inoltre - non è a dimenticarsi - non si 
offre, per l’edificio, un terreno sul quale 
tutto sia da edificare. Noi abbiamo in ltalia 
- con scuole, lo si lasci dire, non buone 
o mediocri - delle eccellenti scuole indu- 
striali, professionali, di arti e mestieri. 
Sono esse, forse, una quantità trascura- 
bile > O non rappresentano, invece, già 
una somma ingente di mezzi materiali e 
di forze morali messa a disposizione della 
riforma invocata? 

Concludiamo. L' istruzione professionale 
operaia ha bisogno assoluto di una riforma 
radicale; come, questa, debba attuarsi è 
risaputo; i mezzi non possono, non devono 
mancare. E dunque? La deduzione é troppo 
ovvia perchè occorra formularla, e si ri- 
solve in un monito gravissimo a chi 
avrebbe dovuto già, e non da ieri, aver 
posto mano all'opera. 

Non sappiamo, però, lasciare l'argo- 
mento senza fare un ultima riflessione 
pei vantaggi che una organizzazione sa- 
piente della istruzione professionale ope- 
raia porterebbe al paese anche all'infuori 
del miglioramento nella produzione indu- 
striale. Da noi si è sempre avuta una 
grande preoccupazione, una preoccupa- 
zione assorbente, per l'istruzione ufficiale 
cosidetta secondaria. Non si è fatto molto 
- è vero - рег migliorarla, ma si è lavo- 
rato a tutt'uomo per farvi accorrere quanta 
più gente si è potuto. Anzi, obbedendo 
cecamente alla funesta preoccupazione, si 
è cercato di spianarne la via, rendendola 
facile anche ai più inetti. Per converso, 
si è trascurata - poco meno che comple- 
tamente al confronto - dai pubblici poteri 
l'istruzione professionale operaia. E così è 
accaduto che scuole classiche, scuole tecni- 
che, scuole normali si siano riempite da 
turbe che vi fanno male: sono turbe, 
le quali s'incamminano per vie che non 
sono le loro, mentre avrebbero potuto 
trovare il posto adatto nella scuola pro- 
fessionale quando di questa fossero stati 
curati lo sviluppo e l'indirizzo in modo 
che avessero offerto attrattive ed assicurato 
agli allievi dei reali vantaggi. Se lo Stato 
si mettesse davanti veramente, non a bran- 
delli, che di malavoglia si lascia presen- 
tare uno ad uno, ma nel suo complesso 
il problema dell'istruzione nazionale che 
deve seguire alla primaria, e gli desse la 
soluzione logica promovendo con pari 
amore е saggezza, ed in proporzione delle 
condizioni reali del paese, ogni ordine di 
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scuole, - e quindi anche la professionali 
operaie — si avrebbe quest' altro vantag- 
gio, del vedere - con loro grande bene- 


ficio - sfollarsi le scuole secondarie clas- 


siche, tecniche e normali da tutti quegli 
elementi che vi sono ingombro dannoso, 
e di vedere invece tante energie che, ri- 
manendovi si sarebbero atrofizzate , vol- 
gersi a campi opportuni per esse. 
Sarebbe ancora questo un vantaggio 


trascurabile ? 
[FRANCESCO GRASSI. 


L'AZIONE SOCIALE 
della Scuola Professionale Operaia 


La impressione più profonda e la prova 
più sicura che io abbia mai avuto della 
grande e benefica influenza delle scuole 
tecnologiche operaie sulla vita sociale ed 
economica d'un paese, mi venne da un 
intimo esame e studio delle scuole ed 
officine della Confederazione Americana. 

La istruzione tecnica è negli Stati Uniti 
considerata come la base essenziale del- 
l'educazione del popolo ed è sviluppata 
mediante grandiosi istituti che estendono 


per gradi la loro azione dall'operaio al 


tecnico dirigente, cui non si attribuisce 
titolo accademico, ma quella riputazione 
che gli viene dalla propria competenza. 

L’Armour Institute di Chicago, creato 
dalla munificenza dell’ industriale di cui 
porta il nome, è la scuola professionale 
americana più caratteristica per la gran- 
diosità di mezzi di cui dispone e per l'in- 
dirizzo suo che lo rende più che un isti- 
tuto di studi superiori, una scuola per 
operai е per capi tecnici. 

La pratica dell'officina è il programma 
principale dell'insegnamento che si svi- 
luppa con esercizi pratici in laboratori, 
che sono sale di lavorazione. 

Ogni ramo o specialità della tecnica 
ha la sua officina e in questa il macchi- 
nario utensile è rappresentato in tutta la 
sua evoluzione storica, dalle più rudi- 
mentali e primordiali macchine ai pro- 
cessi e agli ordigni più perfetti, ingegnosi 
e completi della lavorazione. Nell'aula 
d'insegnamento, alla cattedra è sostituita 
la macchina e i principî teorici sono spie- 
gati nelle loro applicazioni pratiche. 

La estrema specializzazione di queste 
scuole limita agli allievi la partecipazione 
a pochi corsi, e li obbliga per un periodo 
di pochi anni a concentrarsi in quella tec- 
nica che li avrà poi operai e capi: gli uni 
e gli altri tecnici valenti ed innamorati 
della propria arte, 

Accanto alla scuola le grandi organiz- 
zazioni industriali promuovono e curano 
negli stabilimenti stessi corsi di perfezio- 
namento per i loro giovani operai, i quali 
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con piacere alternano le ore del lavoro 
d'oficina con non meno pratici esercizi 
di perfezionamento tecnico e scientifico. 

La maestranza tutta segue là con inte- 
resse le trasformazioni e lo sviluppo della 
propria tecnica e trae dalla scuola che la 
ha formata l'amore alla macchina ed alla 
propria arte. 

Questi sono gli operai che insieme al 
braccio danno al lavoro la mente, che ne 
traggono larghi compensi ed aspirano ad 
occupare i posti direttivi delle industrie ai 
quali sono spesso chiamati per prestare 
il loro contributo di esperienza e di pe- 
rizia. 

L'amore alla oflicina ed alla scuola li 
fa buoni cittadini; orgogliosi della fama 
che la patria ha per i suoi prodotti, e per 
la sua potenza industriale convinti di con- 
tribuire con l'arma la più efficace alla 
conquista commerciale dei mercati esteri 
ed alla espansione della propria razza. 

Appare quanto sia veramente notevole 
la influenza della scuola tecnologica ope- 
raia quando si consideri che in quel paese 
le maestranze, pur essendo formate di 
elementi ben diversi provenienti da suc- 
cessive emigrazioni, tuttavia esse sono 
appieno assimilate e conglobate nel gran- 
de organismo della industria americana. 
Attraverso la fucina dell’insegnamento 
tecnico le stesse coscienze si sono for- 
mate, e l'operaio americano, per quanto 
organizzato in unioni di resistenza po- 
tenti, non è perciò nemico della propria 
terra e della industria cui coopera; ma 
si vanta di derivare il proprio benessere 
economico e sociale dalla evoluzione be- 
nefica del perfezionamento industriale. 

Quest'azione sociale si estende a tutta 
la vita economica della nazione, la quale 
trae dalla industria e dalla classe operaia 
la ragione essenziale del proprio pro- 
gresso. Quivi l'operaio non rappresenta 
il coefficiente d'uno stato di lotta di classe 
e di reazione, bensi l'elemento essenziale 
e direttivo del carattere nazionale. 

Nell'Italia nostra la scuola professionale 
è lontana dal raggiungere un così elevato 
obbiettivo, ed ilodevoli e seri tentativi di 
dare a questo strumento di prosperità in- 
dustriale la dovuta importanza incontrano 
grandi difficoltà per colpa di popolo e di 
governo. L'operaio nostro, ricco di doti 
speciali d'abilità professionale di genialità 
mentale e talora di volontà, non conce- 
pisce nell'ora presente quale grande in- 
fluenza possa avere sulla redenzione della 
propria classe la scuola, diretta a perfe- 
zionarlo ed a specializzarlo. 

Invece della scuola, dove la serena luce 
della scienza ed il diletto di occupazioni 
intellettuali lo elevano a concezioni più 
chiare ed elevate dell'ordinamento sociale, 
e gli danno modo di sollevare in modo 
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efficace il proprio stato, lo vuole ora il 
comizio, che insieme al sentimento delle 
rivendicazioni economiche, cui può avere 
diritto, gli insinua quello dell'odio allo 
strumento del lavoro: alla macchina, al- 
l'officina. 

Lo Stato d'altra parte ha ritenuto suf- 
ficiente di pensare alla scuola primaria e 
si è disinteressato dell'insegnamento tecno- 
logico, mancando della concezione larga 
e piena di quale potente elemento di mo- 
derazione sociale e di prosperità econo- 
mica potesse essere l'elevazione del li- 
vello dell'istruzione e della capacità tecnica 
popolare. 

Solo chi per ragioni professionali è in 
diretto contatto con la maestranza operaia 
può comprendere quanto sia funesto al 
lavoratore come all'industria un tale or- 
dine di cose, che impaccia il progresso 
e l'indipendenza della nostra produzione. 

Ogni industria abbisogna che i proprii 
operai oltre ad una conveniente istruzione 
iniziale, vengano acquistando nell'arte loro 
una speciale perizia e che questa confor- 
tata dallo studio li faccia assurgere ad 
operai abili e produttivi. 

E necessario quindi che l'operaio abbia 
una certa capacità tecnica nella industria 
in cui si occupa, e tale capacità non gli 
può venire che dall'amore e dall'interesse 
al lavoro cui attende con successo e che 
gli offre sicura speranza di miglioramenti 
economici. 

Il nostro giovine operaio invece arriva 
all'età del lavoro senza alcuna istruzione 
tecnica e si dà a quella qualsiasi arte che 
gli si offre, giungendovi assolutamente 
impreparato — lo attendono le fatiche 
talvolta brutali lasciate a chi non porta 
se non il braccio all'officina, e queste dal- 
l'una parte abbrutiscono l'operaio mo 'esto 
e senza aspirazioni, e dall'altro stancano 
e spaventano l operato intelligente desi- 
deroso di migliori sorti. 

L’operaio da noi spesso lascia la sua 
officina per un'altra ove l'occupa ben 
diverso genere di lavoro e così via via 
per una triste via crucis, derivante dalla 
mancanza di una conoscenza precisa delle 
proprie attitudini, e della costanza nel per- 
severare al perfezionamento di sè stessi. 

L'operaio nostro è troppo instabile nelle 
officine: pochi centesimi di aumento di 
salario, effimeri ma immediati migliora- 
menti, lo inducono a lasciar quella lavo- 
razione, in cui stava per raggiungere una 
certa competenza e che gli avrebbe pro- 
curato reali benefici, per seguire la ten- 
denza del momento che spesso lo con- 
durrà a duri disinganni. 

Nell'Alta Italia, ed a Torino in modo spe- 
ciale, le officine per la fabbricazione delle 
automobili sono sorte in pochi mesi in 
grande numero, e nella follia del mo- 


mento che aveva invaso capitalisti e prole- 
tari, non solo molti operai meccanici specia- 
lizzati in varie lavorazioni abbandonarono 
industrie sicure, ma pure operai addetti 
ad arti ben diverse, sotto la mira di 
guadagni maggiori, lasciarono i loro sta- 
bilimenti, e si improvvisarono meccanici. 

Piü presto di quanto si temesse, la crisi 
è sopraggiunta; le fabbriche di automo- 
bili, che così ciecamente si erano formate 
enormi maestranze ed avevano messo la 
produzione su di una base assolutamente 
anormale, vengono chiudendosi ed operai 
a centinaia licenziati si trovano senza la- 
voro, vittime della loro stessa azione, poi- 
che gli altri stabilimenti danneggiati dalla 
crisi della mano d'opera, non possono 
nell'attuale periodo di raccoglimento fare 
nuove assunzioni, nè gli operai possono 
ritrovare i loro posti. 

In minori proporzioni questa è la cris 
costante della maestranza travagliante la 
industria italiana, che si dibatte tra la 
incoscienza della classe operaia e quella di 
chi dirige le sorti della economia pubblica. 

Le antiche corporazioni di mestiere, 
avevano la virtù di aggregarsi per la vita 
quegli operai che per tradizione e per 
attitudini erano meglio adatti a ciascuna 
arte ed una gara intensa di emulazione, 
ne formava artefici, che furono gloria d'l- 
talia e che ascrivevano a loro massimo 
orgoglio quello di essere dichiarati periti 
nell'arte loro. 

La scuola professionale allora, in Fi- 
renze, in Roma, nell'Umbria, a Venezia 
era vera scuola d'arte professionale che 
faceva capo ai sommi maestri ed irradiava 
su tutta l'epoca Ja propria influenza. 

L'antico artefice italiano non è spento 
e si manifesta nella genialità ed abilità 
dei nostri operai cui spira tuttora nel- 
nima il sentimento della influenza perso- 
nale che il prodotto deve ricevere dalle 
mani di chi l'ha fatto. 

Ogni regione italiana ha le proprie arti 
Jocali; sia vetraio a Murano, fornaciaio a 
Doccia, tessitore in Lombardia è sempre 
un operaio modello tutte le volte che at- 
tende ad un lavoro manuale in quell'arte 
che gli ha insegnato la tradizione e l'a- 
more alla terra natia. 

La grande industria ha coi suoi mezzi 
di produzione diminuito grandemente la 
importanza di questo elemento che faceva 
eccellente il nostro operaio, e lo vuole 
ora disciplinato ed istruito per renderlo 
capace di approfittare delle macchine ed ar- 
marlo di fronte alla concorrenza mondiale. 

La scuola professionale deve formare 
questo nuovo operaio, e senza nuocere 
alle sue doti personali, dargli il modo di 
far rivivere nelle maggiori proporzioni 
consentite dalla grande industria, le tra- 
dizioni professionali del nostro paese. 


La scuola per gli operai è pertanto fra 
noi una necessità per elevare le loro 
menti ad una visione esatta delle condi- 
zioni della industria, e per richiamarli al- 
l'amore all'arte ed alla macchina, distraen- 
doli dalle violente tendenze, che vogliono 
fare, dell'elemento essenziale della civiltà 
odierna, il nemico più grave di essa. 

La scuola professionale deve essere 
maestra di perfezionamento tecnico, ma 
deve insieme elevare socialmente l'opera 
del lavoro, colla educazione morale ed 
intellettuale dell'operaio e coll’ imporre 
alla pubblica opinione e alla legislazione il 
riconoscimento dei diritti che in una civiltà 
industriale ha l'operaio valente e istruito. 

In questa scuola essenzialmente pratica, 
l'operaio deve essere introdotto, nei primi 
anni della gioventù e ricevervi anzitutto 
quelle nozioni generali che allargando il 
campo della sua mentalità lo pongono 
in grado di scegliere la specializzazione 
meglio adatta alle proprie attitudini, la 
scuola stessa deve poi tendere a specia- 
lizzarlo facendogli noti gli artifizi ed i 
procedimenti piü utili per l'arte sua col 
mettergli accanto tecnici esperti che sap- 
piano parlargli col linguaggio dell'offi- 
cina, e sopratutto sappiano essergli maestri 
della manualità delle lavorazioni. 

L'efficacia educatrice della scuola viene 
sopratutto dal contatto intimo dell'ope- 
rajo, spesso ignaro del grado maggiore 
d'istruzione dei suoi superiori, coll'inge- 
gnere, che raramente apprezza quale te- 
soro di buon senso e di pratica intuizione 
abbia il lavoratore. 

Nel campo della lezione e del labora- 
torio, l'ingegnere e l'operaio si incontrano, 
entrano in diretta comunione di pensieri, 
si affratellano e comprendono come braccio 
e mente debbano procedere in piena ar- 
monia nell'intendimento comune di per- 
fezionare la produzione. 

L'operaio coll'istruzione acquista la con- 
cezione della propria perso-alità e giu- 
dica che per cessare di essere uno stru- 
mento nelle mani del capitale, deve ren- 
dersi necessario e utile per la propia abi- 
lità e coltura e impara dalla scuola a fare 
giustizia di quelle tendenze demolitrici 
che trascurano l'elemento essenziale del- 
l'elevazione operaia: l'istruzione tecnica. 

Le scuola professionale operaia sia per- 
tanto considerata dallo Stato come ra- 
gione essenziale di progresso economico 
per l'azione sociale che esercita sul po- 
polo, sia promossa ed incoraggiata dagli 
industriali come elemento sicuro di per- 
fezionamento tecnico, e sia infine accolta 

con amore dagli operai quale espressione 
della maggiore delle rivendicazioni che 
gli competono: l'istruzione. 

Ing. ELvio SoLERt. 
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LE SCUOLE OPERAIE. 


Da un mezzo secolo, almeno, é viva 
fra noi la discussione sul problema delle 
nostre scuole medie o meglio sul pro- 
blema del nostro insegnamento indus- 
triale. 

Mentre nelle altre Nazioni, se questo 
problema non é stato completamente ri- 
solto, l'insegnamento professionale é certo 
talmente progredito da dare quei frutti 
a tutti noti, da noi si continua a discu- 
tere, e fanno vita etica e misera le poche 
nostre scuole d'arti e mestieri; e se la 
nostra maestranza non è inferiore a quella 
degli altri paesi, questo si deve all'ingegno 
svegliato e naturale del buon popolo 
nostro. 

La grave questione, (che poco interessa 
i nostri dirigenti politici, i quali sembra 
cedano a malincuore alle pressioni del- 
l'opinione pubblica elargendo ai principali 
Istituti. professionali magri ed irrisori sus- 
sidi) fu da quanti hanno a cuore il pro- 
gresso delle nostre industrie toccata e di- 
scussa con conclusione, spesso. di sane 
e concrete proposte. Ormai dal campo 
delle discussioni tale questione dovrebbe 
esulare per entrare in quello pratico del- 
l'attuazione 

lo che, come tanti altri del delicato 
argomento ebbi ad accuparmi, ecco quanto 
tempo addietro manifestavo: (1) 

« Due, a mio parere, sono le cause che 
creano la grande diversità che lamen- 
tiamo fra l'operaio nostro e quello stra- 
niero: in primo luogo, la nostra edu- 
cazione industriale (che si potrebbe 
chiamare la nostra ignoranza industriale) 
è deficiente ed assolutamente diversa 
da quella dello straniero; e, seconda- 
riamente, il poco conzetto che del va- 
lore dell'operaio nostro noi stessi ab- 
biamo. 

« Permettetemi dunque che, con un 
rapido sguardo al sistema tenuto per 
l'educazione industriale dell'operaio no- 
stro (e per educazione intendo designare 
la cultura e quel certo grado di cogni- 
zioni teorico-pratiche che ogni indivi- 
duo dovrebbe avere del proprio mes- 
tiere) ed uno sguardo al sistema seguito 
all'estero, io tenti scoprire le cause di 
questa disparità di valore e di proporre 
i mezzi per mettere riparo ai mali la- 
mentati. 

« Ed in primo luogo esaminiamo in 
« qual modo venga da noi educato o, per 
« meglio dire, formato l'operaio. 

« Ragazzo, il quale non sempre, anzi 
< quasi mai, ha ultimata la quinta classe 
« clementare prescritta dalla legge sull'i- 
« 
« 
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struzione obbligatoria, egli, senza espe- 


rienza né del mondo né delle cattiverie 


(1) Rivista Tecnica del R. Museo Industriale Italiano, anno IV, fascicolo 6. 
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« dei compagni, spesso tristi che incon- 
trerà, entra in una officina o in una 
bottega come apprendista, material- 
mente costretto ai lavori più duri e più 
bassi, ed è, dal lato morale più facil- 
mente proclive a seguire gli esempi dei 
cattivi compagni, che ad imparare un 
mestiere. Se l’indole del ragazzo è 
buona, se in lui si alternano sentimenti 
di buon lavoratore di individuo che 
vuole, che sente fortemente di dover 
forzare il passo e crearsi un avvenire, 
egli cercherà di frequentare una delle 
nostre scuole serali dove, dopo una 
giornata di dieci o undici ore di lavoro, 
vi giungerà la sera assonnato e stanco, 
e dove ben poco gli sarà dato di ri- 
cavare. Perseverando, non lasciandosi 
scoraggiare, egli riuscirà col tempo ad 
acquistare quelle cognizioni che lo fa- 
ranno emergere sui suoi compagni di 
lavoro; ma quanta fatica, quanti sacri- 
fizi egli avrà dovuto fare e quanta forza 
di volontà, sostenuta soltanto da una 
speciale disposizione fisica, egli avrà 
dovuto impiegare! 

« E la percentuale di questi pochi di- 
ligenti, robusti operai, è bassissima, 
forse il 4 o il s °|, del numero spa- 
ventevoimente grande dei lavoratori che 
per ragioni diverse non possono seguire i 
primi su per la scorciatoia che hanno 
infilata! E questi molti, moltissimi sono 
| paria, operai mezzo rozzi, che altro 
non sono che materiali per l'industria 
nostra! 

« E cosi sul lavoro e nelle officine noi 
troviamo, da una parte, l'ingegnere, il 
principale, il direttore, persone colte che 
rappresentano l'aristocrazia del lavoro, e 
dall'altra parte il meschino, ignorante 
operaio; dove i primi nessun sano e retto 
concetto hanno dell'utilità e della capa- 
cità dei secondi, che sono da loro giudi- 
cati un male indispensabile per raggiun- 
gere i loro intenti industriali, commer- 
ciali e anzichè i collaboratori del proprio 
benessere ed i cooperatori del pro- 
gresso e dello sviluppo dell'industria. 
e Questo è l'ambiente nel quale cresce, 
« si forma il nostro operaio, l'ambiente 
« nel quale dovrebbe progredire ed avere 
« incremento la nostra produzione! 

« Volgiamo ora lo sguardo ai sistemi 
coi quali altri popoli provvedono alla 
formazione ed alla cultura del proprio 
operaio, e permettetemi che io mi valga 
dell'esempio che in questa materia ci 
viene dagli Stati Uniti d'America, da 
quel meraviglioso popolo il più pro- 
gredito, ed il più pronto a progredire 
fra i popoli civili. 

« Innumerevoli sono colà le scuole diurne 
e serali di arti e mestieri nelle quali in- 
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segnanti, reclutati fra i direttori dei mi- 
gliori stabilimenti industriali e lauta- 
mente pagati, prodigano agli allievi, 
teoricamente е praticamente, quelle no- 
zioni di cui essi si sentono gli assoluti 
padroni. Queste scuole, per la maggior 
parte fondate da industriali, sono man- 
tenute e sussidiate dal Governo e dagli 
industriali stessi, i quali non lesinano, 
ma fanno a gara per arricchire aule e 
laboratori di tutto quanto v'ha di più 
utile per la completa formazione dello 
operaio il quale, l'industriale ben lo sa, 
diventerà un giorno suo collaboratore 
e quindi concorrerà ad accrescere la 
ricchezza e la fama della sua Casa. 

« ll giovanetto che ha 12-13 anni, ulti- 
mati i corsi elementari, entra in una di 
queste s:uole, che hanno durata da 4 
s anni, e viene iniziato subito al me- 
stiere da lui prescelto (meccanico, fa- 
legname, tintore od altro) e nei vasti 
laboratori, arredati senza lusso, ma con 
quanto vi è di migliore per l'insegna- 
mento pratico, vi lavora per 4 o 5 ore 
al giorno, mentre per le altre 4 egli 
frequenta le lezioni teoriche che da spe- 
cialisti in materia gli vengono, intorno 
al suo mestiere, impartite. 
« Ultimati i regolari corsi di questa 
scuola, che gli americani chiamano Half 
Time School, cioè mezza scuola e mezza 
officina, il giovanetto fattosi operaio 
entra nel mondo, sodo di mente, sano 
di corpo, sicuro di sè, padrone del me- 
stiere suo a cui potrà dedicarsi non 
solo materialmente, ma anche mental- 
mente, cercando con le nozioni acqui- 
site nella scuola, di introdurre nei suoi 
prodotti quelle migliorie, quei perfezio- 
namenti e quelle innovazioni geniali che 
noi ammiriamo in tutte le cose che ci 
vengono d'oltre Oceano. 

< | giovani allievi che più si distinsero 
in queste scuole-officine e nei quali fu 
creduto scorgere una speciale attitu- 
dine per poter seguire corsi superiori, 
possono iscriversi ad altre scuole spe- 
ciali che noi possiamo paragonare ai 
nostri Politecnici, e dove al manteni- 
mento degli allievi che non possono 
bastare a sè, viene provveduto con delle 
così dette borse di studio che gli indu- 
striali, enti privati e cittadini beneme- 
riti, mettono a disposizione, ad enleresse 
direi quasi, per la coltura e l'educa- 
zione di quelli che un giorno in larga 
misura restituiranno a loro ed al loro 
Paese ciò che a loro fu dato, concor- 
correndo con la mente e col braccio alla 
comune ricchezza. 

« Il programma di queste Scuole su- 
periori è dissimile da quello dei nostri 


« Politecnici in un punto solo, cioè che 
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« laggiù è stato dato un taglio netto a 
tutto quanto è ritenuto superfluo e che 
non presenti utilità pratica, essendo lo 
scopo finale di queste Scuole superiori 
non di creare un ingegnere scienziato, 
ma di dare all'industria un teorico for- 
mato dalla pratica ». 

E più avanti trattando di altri benefici 
effetti di questo sistema d'insegnamento: 

« Ed un altro immediato buon risultato 

« di questo sistema di educazione indu- 
striale del popolo americano lo si rileva 
da questo; che il superiore ricorda e 
rivede sempre con benevolenza il suo 
dipendente che gli fu un tempo com- 
pagno di scuola e di lavoro e col quale 
ebbe comuni i primi anni di studio e di 
officina. Questa comunanza di origine 
affratella, permette al superiore di più 
benevolmente giudicare e maggiormente 
apprezzare l'opera del suo inferiore, 
scongiura quel distacco, scoraggiante 
per noi, che sentiamo esistere fra chi 
dirige e chi esegue, fra chi studia e chi 
lavora: laggiù, invece, i primi conside- 
rano i secondi come parte più o meno 
grande, ma sempre importante ed in- 
dispensabile al funzionamento della gran 
macchina produttrice della fama e della 
ricchezza del Paese; e questa stima e 
considerazione reciproca e la maggiore 
educazione delle classi lavoratrici fanno 
che i rapporti fra operai e dirigente 
possano sempre mantenersi cordiali, an- 
che nei casi di eventuali crisi e contro- 
versie tra capitale e lavoro. 
« E questo avviamento al benessere so- 
sociale che noi non conosciamo, a che 
« cosa attribuirlo se non ai benefici effetti 
« delle scuole? » 

Si obbietterà da molti che a noi man- 
cano ì mezzi per portare a compimento 
le desiderate riforme ed a queste obbie- 
zioni rispondevo: 

« E non si dica che mancano i mezzi! 
« Noi abbiamo disseminate in Italia Scuole 
tecniche a migliaia, scuole queste irra- 
zionali, senza scopo e senza fini ben 
definiti. Abbiamo, a centinaia, ginnasi 
e licei nei quali i genitori sospingono 
i loro figli, incoscienti dell'avvenire che 
ad essi preparano, e non curanti, se, 
per le difficoltà finanziarie che potreb- 
bero nascere poi, essi saranno costretti 
ad abbandonare gli studi per andare 
ad accrescere il già così grande eser- 
cito degli spostati in caccia degli im- 
« pieghi! Abbiamo alcune Università che 
« non nomino, per le quali si spende più 
« di quanto costerebbero 30 scuole indu- 
« striali e dalle quali non escono venti 
< laureati all'anno | 

« Riformiamo, discipliniamo questo caos 
« scolastico, e vedrete che i fondi scatu- 
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« riranno per iniziare quel sano, proficuo 
« insegnamento professionale più consono 
« ai tempi, meglio giovevole alle indu- 
« strie moderne! » 

Ed in altre mie considerazioni (1) sul- 
l'insegnamento nelle scuole serali, facevo 
voti che alla Direzione di queste Scuole 
Operaie fossero « destinate persone che 
« siano abituate a trattare cogli operai, 
che comprendano i veri bisogni delle 
menti affidate alle loro cure, e che, coa- 
« diuvate da valenti insegnanti (possibil- 
« mente reclutati fra ingegneri industriali 
« e fra tecnici di provata capacità), pro- 
< curino di rendere all'allievo più facile 
« e direi quasi dilettevole lo studio, sap- 
« piano sorreggerlo nei momenti di sfidu- 
« cia e di scoramento, incitarlo con ogni 
« mezzo a raggiungere la méta e non 
« retrocedere dalla buona via intrapresa ». 

E così concludevo: 

« Completare le nozioni teoriche con 
« numerose e variate esperienze di labo- 
« ratorio, con conferenze e sedute speri- 
« 
« 


* A 


mentali tenute da Ingegneri, Professio- 

nisti, industriali e capi officina. Non 
« tralasciare di dare ai fenomeni sui quali 
« dagli allievi si chiedono schiarimenti, 
« le più ampie e precise spiegazioni, pro- 
« muovere settimanali riunioni fra allievi, 
« interrogandoli sulle cose studiate in 
« scuola e viste fuori, abituarli. a tutto 
« osservare e ad esprimersi sempre con 
€ precisione e chiarezza, attirarli, allet- 
« tarli, direi quasi, a frequentare la Scuola 
« col togliere a questa il carattere di se- 
« vera accademia, nella quale monotone 
< e spesso difficili hanno fama di essere 
« le lezioni. Dare alla Scuola tale attrat- 
« tiva e tale carattere di praticità da fare 
« che l'allievo desideri e veda con pia- 
« cere avvicinarsi l'ora delle lezioni, nelle 
« quali la stanchezza fisica, prodotta dal 
« duro lavoro della gio:nata, scomparirà, 
« cacciata dal diletto che la sua mente 
« ed il suo spirito proveranno nel racco- 
« gliere quei preziosi insegnamenti che 
« del suo mestiere gli rileveranno la parte 
« più bella, sinora a lui ignota, e per cui 
« meno duro e faticoso gli sembrerà in 
< avvenire il lavoro ! > 

Da molti anni nei consigli didattici di 
cui fui chiamato a, far parte e nelle com- 
missioni che all'arduo problema dedicano 
il loro tempo, non lascio sfuggire oc- 
casione per invocare le attese riforme. 
Dei programmi si fanno, rosei quadri 
si tracciano, poi all'atto di realizzare i so- 
gni tutto si infrange davanti all'ostacolo 
finanziario che con un po' di sano corag- 
gio i nostri governanti potrebbero facil- 
mente abbattere, sospingendoci così final- 
mente al conseguimento della qualifica di 
popolo industriale ! A. Коѕтлтм. 


(1) Lettura fatta in occasione dell' Apertura dell'anno scolastico 1904-1905 alla Scuola Popolare di- Elettrotecnica in Torino (8-11-04). 
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APPUNTI SULL'INSEGNAMENTO INDUSTRIALE 


Prima di studiare quale deve essere l'in- 
segnamento industriale e professionale 
in Italia, è d'uopo considerare l'organiz- 
zazione tecnica di un'industria moderna 
nelle sue linee generali, problema questo 
che deve essere risolto caso per caro, te- 
nendo calcolo del tipo di industria e del- 
l'ambiente in cui questa si esercita. 

Quanto dirò si riferisce sovratutto alla 
organizzazione di un'industria meccanica 
perchè a me più nota e perchè è una di 
quelle in cui in Italia è più sentita la 


mancanza di buon personale. Molti dei . 


criteri però che io esporrò, credo pos- 
sano essere adattati, con opportune va- 
riazioni, anche alle altre industrie di una 
certa importanza. 

Tutto quanto si fa nell'officina dev'es- 
sere studiato fin nei suoi minimi partico- 
lari, nei concetti, nei disegni, nei metodi 
di lavorazione, dalla direzione tecnica. La 
direzione di un'officina meccanica dovrà 
non solo dare i disegni dettagliati delle 
varie parti, ma anche stabilire le lavora- 
razioni a cui debbono essere sottoposte. 
Toccherà ai capi operai distribuire il la- 
voro agli operai e curare che il loro la- 
voro sia eseguito nel modo e nel tempo 
dovuto. 

D'altra parte é bene che la direzione, 
nel fare i disegni, nell’ordinare il lavoro, 
nello stabilire i tipi, nello studiare i me- 
todi di lavorazione, si valga dell’ espe- 
rienza dei capi operai e degli operai, E 
una duplice corrente di mutuo insegna- 
mento che deve andare dalla direzione 
all'officina e dall'officina alla direzione. 

Questo tipo di organizzazione presup- 
pone una certa specializzazione dell'indu- 
stria, una grande competenza tecnica teo- 
rica € pratica ed un'attività grandissima 
nella direzione. 

In un'azienda così condotta occorrono, 
da una parte direttori assai competenti 
anche nei particolari della lavorazione ed 
aventi un grande ascendente sulle mae- 
stranze, capi officina attivissimi, coscon- 
ziosi ed energici, operai anche se non 
molto intelligenti ed abili, assai coscen- 
ziosi, svelti ed attivi. 

Ora le nostre scuole ci danno precisa- 
mente in genere il contrario di quanto ia 
industria richiederebbe. 

I nostri politecnici ci danno degli inge- 
gneri che ben poco conoscono di quanto 
sì fa in pratica e, quello che è peggio, 
hanno vissuta per anni la vita artificiale 
dello studente fuori del mondo che vive 
e che lavora, vita deprimente che fiacca 
qualche volta l'intelligenza, quasi sempre 
l'energia. La mancanza di energia è ap- 
punto il difetto che più facilmente si ri- 
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scontra nelle persone che hanno fatto un 
corso regolare di studi. | 

Е’ appunto alla mancanza d'energia nei 
direttori, congiunta qualche volta ad una 
notevole ignoranza degli uomini e delle 
cose, che io ascrivo in gran parte l'indi- 
sciplinatezza che si lamenta attualmente 
nelle masse operaie. E' facile la disciplina 
quando quelli che stanno in alto hanno 
acquistato un grande ascendente su quelli 
che stanno in basso; ma questo ascen- 
dente si acquista con la superiorità intel- 
lettuale ed una tenacia di lavoro di tutti 
i giorni, di tutte le ore, che raramente 
si trova nel nostro personale direttivo. 

Con una buona direzione che prepari 
accuratamente degli ottimi disegni e che 
studi a mente calma la lavorazione, resta 
notevolmente facilitato il compito ai capi 
officina che potranno aver tempodi di- 
stribuire il lavoro e sorvegliare gli ope- 
rai, mentre per solito tale compito vien 
reso oltremodo difficile perchè loro si ad- 
dossa anche lo studio della lavorazione 
e qualche volta perfino la correzione dei 
disegni. 

Ora se il consiglio dei capi operai deve 
essere sempre richiesto quando si studia 
un nuovo oggetto ovvero una nuova la- 
vorazione, lo studio propriamente detto 
deve esserne fatto dalla direzione. 

Anche così ridotto il lavoro del capo 
officina è così arduo e le qualità morali ed 
intellettuali che si richiedono per essere un 
capo officina sono talmente difficili a tro- 
varsi, che io credo che un buon capo of- 
ficina, quando acquisti un grado di cultura 
sufficiente, ha tutti 1 numeri per diven- 
tare un buon direttore tecnico di indu- 
stria. 

In un'industria così concepita, l'operaio 
deve semplicemente eseguire il lavoro 
come la direzione lo ha studiato, ed il 
capo officina gli ha insegnato di eseguire, 
salvo di aver la facoltà di far conoscere 
ed eventualmente prevalere in alto quanto 
l'esperienza gli avrà suggerito potersi mi- 
gliorare. 

Se, come avviene quando l'industria è 
specializzata, il lavoro è uniforme abba- 
stanza e le macchine e gli utensili sono 
largamente impiegati, l'abilità manuale e 
fino ad un certo punto l'intelligenza pas- 
sano in seconda linea ed in prima emerge 
l'attività e la coscenziosità, E' il gran me- 
rito degli operai tedeschi. Spesso zucconi, 
molte volte ignoranti, ma attivi e coscen- 
21051. 

Ога pur troppo l’esperienza mi ha di- 
mostrato che in genere gli operai che 
vengono dalle scuole sia tecniche che pro- 
fessionali, sono poco attivi e qualche volta 
poco coscenziosi, con un'infarinatura di 
sapere che spesso è peggiore della stessa 
ignoranza. 


345 


Francamente debbo confessare che i 
migliori operai che ho avuti, sono quelli 
che hanno fatto solo le scuole elemen- 
tari o che al più hanno per qualche tempo 
frequentate le scuole serali, ma che dai 
14 ai 18 o 20 anni sono stati in qualche 
piccola officina sotto Ja sorveglianza di- 
retta del padrone. Sono in genere igno- 
ranti e poco abili, ma attivi, coscénziosi 
e spesso intelligenti. Venuti in un am- 
biente più elevato, capiscono la loro igno- 
ranza € cercano di perfezionarsi. Se si ha 
la pazienza di istruirli, dopo qualche mese, 
diventano ottimi operai. Tra questi sol- 
tanto mi è stato finora possibile trovare 


‘operai che abbiano la stoffa per diventare 


buoni capi officina. 

Ora dati tali risultati, che credo non es- 
sere io il solo a constatare, io ritengo sia 
necessaria una riforma radicale nel sistema 
di ammissione nelle scuole professionali 
e nei politecnici. | 

Per quello che riguada le scuole pro- 
fessionali per gli operai, sono in massima 
d'accordo .col Saldini sulla necessità di 
integrare lo studio nella scuola col lavoro 
in un'officina industriale e sono pure di 
accordo con lui nelle altre considerazioni 
svolte al V Congresso delle società eco- 
nomiche. Trovo invece poco pratico il si- 
stema dalui proposto di permettere agli 
apprendisti di passare parte della giornata 
in officina e parte a scuola. Voi sapete 
quanto è faticoso in causa di una specie 
di inerzia morale a cui tutti siamo sog- 
getti, il cambiare di tipo di lavoro da un 
momento all'altro, e come da questi cam- 
biamenti 1 rendimento riesca molto di- 
minuito. Per questa ragione, seguendo il 
metodo proposto dal Saldini, l'apprendista 
non potrà prendere l'abitudine al lavoro 
d'officina assiduo e costante perché di- 
stratto nella stessa giornata dalla scuola, 
né potrà studiare con lena e con assi- 
duità perchè distratto dal'officina. 

Pur seguendo lo stesso concetto infor- 
matore della riforma, io proporrei che, 
ogni qual volta fosse possibile, il corso 
di una scuola professionale fosse diviso 
in un certo numero di periodi ciascuno 


dei quali abbia la duratà di circa un mese. 


La parte del corso fatta in ciascun periodo 
dovrebbe essere ripetuta tal quale il mese 
dopo. І giovani apprendisti di ciascuna of- 


ficina dovrebbero essere divisi in due 


squadre di cui l'una frequenterebbe la 
officina durante il mese in cui l'altra fre- 
quenta la scuola, dandosi il turno. 

In tal maniera resterebbe avvantaggiato 
l'industriale in quanto che avrebbe la per- 
manenza continua per un mese dello stesso 
individuo il quale il mese successivo sa- 
rebbe ricambiato da un altro elemento 
equipollente, ma sovratutto ne restereb- 
bero avvantaggiati gli apprendisti che po- 
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trebbero abituarsi allo studio continuo 
nella scuola alternato da un lavoro con- 
tinuo nell'officina. 

In queste scuole frequentate dai gio- 
vani da 14 ai 16 anni più che l'insegna- 
mento professionale propriamente detto, 
si dovrebbe impartire gli clementi di ma- 
tematica, meccanica, fisica, chimica e forse 
igiene che possono essere utili all'ope- 
raio e che lo possono mettere in grado 
da continuare da sè la propria istruzione. 

Così si potrebbero avere dei buoni ope- 
rai avvezzi al duro lavoro dell’officina e 
nel tempo stesso con grado sufficiente di 
cultura. 

La difficoltà più grande per la istitu- 
zione di tali corsi è quella di trovare dei 
professori che abbiano frequentate le of- 
ficine onde avere essi stessi un concetto 
esatto di quanto è utile all'insegnamento 
professionale ed integrare le nozioni teo- 
riche con opportune applicazioni pratiche. 

A questi corsi io vorrei aggiungere un 
corso di perfezionamento a cui potrebbero 
essere ammessi dietro esame rigoroso, i 
migliori operai solo dopo aver fatto due 
o tre anni almeno di pratica in un'officina. 
Questo corso dovrebbe essere breve (du- 
rata non maggiore di un anno) ed inten- 
sivo. Vi dovrebbero essere impartite no- 
zioni di matematica, contabilità, mecca- 
nica, fisica, chimica e di coltura generale 
alquanto superiori. Numerose borse di stu- 
dio dovrebbero permettere che queste 
scuole potessero essere frequentate dai 
migliori operai anche se poveri. 

Questo corso dovrebbe avere un duplice 
scopo: 1° di scuola per i capi operai; 2° di 
corso preparatorio per il politecnico a cui 
vorrei senz’ altro ammessi quelli che lo 
hanno frequentato con profitto, aiutandoli 
ove occorra con borse di studio o me- 
glio con prestiti da rimborsarsi dopo qual- 
che anno. 

In tal maniera potremmo avere degli 
ingegneri che hanno già vissuta la vita 
di officina, che ne conoscono l’ambiente, 
che ne hanno attinta l’energia necessaria 
per potere un giorno dirigerla con onore 
e profitto. 

Chi scrive fu per qualche tempo assi- 
stente nel ramo d'ingegneria elettrica in 
una Università negli Stati Uniti. Per es- 
sere ammessi a frequentare i corsi non 
era necessario che prendere alcuni esami 
che dimostrassero nel candidato una di- 
screta cultura generale ed una sufficiente 
preparazione al ramo speciale a cui si vo- 
leva dedicare. : 

Fra gli studenti che ebbe ve ne erano 
molti che dopo aver fatti i corsi d'istru- 
zione media (high school) erano stati nelle 
officine a lavorare e giunti ai 18 o 20 anni 
si erano preparati a superare l'esame di 
ammissione e si erano immatricolati alla 
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Università ove si mantenevano con dei 
risparmi fatti durante gli anni di lavoro 
e guadagnando intermittentemente qual- 
che cosa, sia nelle vacanze, sia lavorando 
nelle ore libere. Questi studenti erapo frai 
migliori e fecero in genere ottima riescita. 
Perché linsegnamento indusiriale sia 
proficuo, deve essere integrato col lavoro 
industriale e ció non soltanto per l'ope- 
raio, ma anche e sovratutto per quelli che 
occupano le posizioni più elevate, posi- 
zioni che dovrebbero essere accessibili a 
tutti quelli che hanno le qualità naturali 
ed acquisite necessarie e solamente a 
quelli. CaMiLLO OLIVETTI. 


Burocratici od Operai ? 


Caro Prof. Banti, 


Cortesemente tu mi chiedi il pensiero 
mio, sulla necessità di intensificare in Ita- 
lia l'insegnamento industriale e professio- 
nale, per il < numero unico» che l'Elet- 
tricista,, periodico da te con tanto amore 
diretto, pubblicherà in occasione della 
esposizione in Roma delle scuole indu- 
striali e professionali. 

Risponderei volentieri al tuo invito, più 
per amore dell'argomento che per saper 
fare, se non mi facesse difetto il tempo 
che ora devo dedicare tutto alla scuola. 
Dico per amore dell'argomento, perchè è 
mia convinzione che universale sia il con- 
sentimento che oggi è eccessivo il nu- 
mero di quanti frequentano le Scuole Se- 
condarie, cosicchè in breve giro di anni 
si avrà una somma di persone, che, nate 
per un mestiere fabbrile, busseranno a 
diverse porte per un impiego. « da tavo- 
lino» comunque misero, aumentando an- 
cora la falange degli spostati e contri- 
buendo anche alla estensione di quella 
burocrazia che oggimai fa assurgere la 
pratica più elementare a quistione di alta 
importanza. Inoltre tutta questa gente con- 
corre a diminuire il numero dei migliori 
che nelle industrie potrebbero essere ope- 
rai intelligenti e coscienti. Intendiamoci 
però, non cosciente nel significato attuale 
della parola, ma conoscienti del loro me- 
stiere così da poter ottenere il massimo 
suo effetto utile col minimo disperdimento 
di forza fisica. 

Oramai che la macchina in gran parte, 
e ben lo sanno specialmente gli Ameri- 
cani, che dai congegni meccanici otten- 
gono risultati sorprendenti, ha abolito il 
massimo dei lavori puramente manuali, 
nobilitando, direi quasi, ugualmenle tutte 
le braccia; a presiedere ai lavori della 
medesima, la mente più che non la mano 
deve essere disciplinata. 

Ed è la formazione di tali operai lo 
scopo vero delle scuole d'arti e mestieri, 


delle scuole industriali, la di cui necessità, 
oggi va sempre più affermandosi. Buona 
cosa sarebbe stata, se, dal concetto d'in- 
tensificare queste scuole non si dipartisse, 
quando con la legge Casati si stabili l'in- 
segnamento tecnico, e possibilmente fin 
d'al.ora non si fosse seguito una via quasi 
opposta a quella per la quale la legge 
tracciava il cammino. Se in allora a lato 
di questo insegnamento si fossero create 
delle sezioni pratiche, traendo esempio 
da alcuni istituti e scuole d'arti e mestieri 
che fiorivano nel Piemonte, nella Lom- 
bardia e nella Toscana, forse non avrem- 
mo visto maturarsi col tempo il concetto 
che presiedette alla fondazione dei « corsi 
tecnici » ed oggi si sarebbe piü innanzi 
nello sviluppo dell' insegnamento indu- 
striale. 
Comunque, é ben confortante l'attuale 
risveglio nel moltiplicarsi delle scuole in- 
dustriali e professionali che in numero di 
appena una quarantina nel 1876 ora rag- 
giungono il mezzo migliaio, e Dio voglia 
che alla buona volontà di chi li istituisce 
non vada disgiunto il giusto criterio della 


distribuzione, della opportunità, della pro- 


porzione. | 

Poiché non si deve dimenticare quanto 
per altre istituzioni, per altri organismi, si 
è pur troppo dimenticato, e cioè che l'i- 
talia nostra non ha le identiche necessità 
dovunque; e che quindi le scuole com- 
merciali o le industriali o le agricole, hanno 
solo ragione di essere laddove fioriscono 
il commercio, l'industria, l'agricoltura. 
Inoltre non tutte le scuole devono essere 
dello stesso grado, ma con esse devesi 
provvedere all'istruzione tanto, diró cosi, 
del caporale quanto del soldato. E per 
questo l'ordinamento di tali scuole, e spe- 
cialmente delle industriali е delle agricole, 
è d'importanza grandissima. Attualmente 
in parecchie scuole d'arti e mestieri, le 
lezioni soverchiano l'officina tanto da far 
passare l'insegnamento pratico in seconda 
linea, anzi la sproporzione è talmente 
grande da far pensare sc non sia del caso 
d'accogliere una proposta fatta lo scorso 
agno al Congresso delle società economi- 
che tenutosi in Milano, e diretta ad obbli- 
gare i capi d'officina a provvedere essi stessi 
all'istruzione dei giovanetti che si iniziano 
al lavoro. Se questo si facesse, tutto la- 
scerebbe credere che essi, da uomini pra- 
tici quali sono, provvederebbero per que- 
gli insegnamenti scolastici che sono di 
vera utilità e non di lusso. 

Mi accorgo che senza volerlo io discuto 
l'argomento nonostante la premessa e per 
ciò faccio punto, augurando ogni più cor- 
tese accoglienza alla tua pubblicazione. 


Cari saluti 
dal tuo affezionato 
Комі. 
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L'INAUGURAZIONE 


Il discorso del Ministro Cocco-Ortu 


Il 15 novembre dell'anno 1907, nel 
palazzo delle Belle Arti in Roma, fu inau- 
gurata l'Esposizione alla presenza del Re. 

Anche della inaugurazione vogliamo re- 
gistrare le cose più salienti e che sono 
state: l'elegantissima acqua forte di Duilio 
Gambellotti, rappresentante il Lavoro, ed 
il discorso inaugurale dell'on. Cocco-Ortu, 
ministro dell'agricoltura, industria e com- 
mercio. 


L'artistico e riuscito disegno del Gam- - 


bellotti, qui sotto riproduciamo, come ri- 
portiamo in esteso anche il discorso del 
ministro: 


Maestà | 


Ipsigne privilegio di fortuna per tanta parte 
della gioventù che pensa e lavora con alto sen- 
timento di patria e di civilta è che io possa 
pubblicamente porgere un reverente saluto e 
un fervido augurio alla principessa Sabauda che 
si è aggiunta alla gioia della vostra Famiglia e 
all'affetto della nazione. Poiché io ho l'onore 
di indirizzare a Vostra Maestà la parola in nome 
delle numerose fiorenti scuo!e del lavoro e dei 
negozi che il vostro Governo ha chiamato in 
T aule ad una delle maggiori loro prove 

i virtù educatrici. 

Esse, pur consapevoli che il proc e segue 
con vigile pensiero l'opera loro feconda di bene 
e di elevazione nazionale, sono liete dell'onore 
della vostra augusta presenza onde traggono fe- 
lici auspici e premio che avanza il desiderio. 
Sopratutto sono felice di affermare che esse si 
presentano non solo come una forte rivelazione 
di ordine e di progresso, ma, compenetrandosi 
intimamente con le ragioni sociali ed econo- 
miche del tempo, ci danno altresì una fortunata 
spiegazione del rinnovamento industriale del no- 
stro paese. 

E ci fanno ripensare alla profonda sentenza 
di Pasquale Villari che fin dal 1891 presagi il 
connubio, che quì intendiamo celebrare, allorchè 
proclamò dalla tribuna parlamentare che nella 
società moderna, l'operaio è divenuto quasi il 
principale personaggio; e la nazione più ricca, 
più forte, più potente è quella che riesce a fare 
il migliore operaio. 

L'Esposizione dirà, che se non abbiamo adem- 
piuto perfettamente a questo dovere, riusciamo 


già a promuovere quella salutare evoluzione di 
costumi, d'istituti, di leggi, che nel nome vostro 
si va compiendo e si affretta. 

Essa dirà come il nostro paese, uscito appena 
da un’epica lotta d’insurrezioni e di guerre, con 
singolare prontezza d’intuizione e virtù di per- 
severanza volle riprendere il suo posto antico 
di lavoratore gagliardo e geniale nel mondo. 

Il popolo italiano, fin dalle prime sue inizia- 
tive nell'industria e nel traffico, intuì che, prin- 
cipalmente nell’età nostra, signore ed arbitro 
della fortuna è il sapere e che sarebbe temerità 
scendere nell'agone universale del lavoro, senza 
svegliare il sopito vigore dello spirito nazionale, 
che nei secoli migliori non si contentò di tra- 
sformare la materia in cose utili, ma ne volle 
fare altresì prodotto di gentilezza e di grazia. 

Da principio il Governo si restrinse quasi uni- 
camente al còmpito d'incoraggiare, per via di 

sussidi e di suggerimenti buoni, così fatte 
rove di previdenza sociale. Poi, di grado 

in grado studiò e fece studiare in Italia e 

fuori il problema grave e complesso dell'in- 

segnamento professionale. Entrò da ultimo 
animatamente nel campo delle meditate or- 
ganizzazioni e col favore dell'opinione pub- 
blica e del Parlamento si é potuto creare 
tutto un sistema armonico d'istituzioni edu- 
cative, proporzionate alle necessità dei luoghi 

e dei tempi. 

Ed è legittimo il compiacimento nostro 
d'inanzi al fenomeno del sorgere e del pro- 
pagarsi, attorno ai banchi, agli emporii, agli 
opifici, ai cantieri, delle scuole, che agguer- 
riscono la gioventù alle ardue lotte econo- 
miche. 

Non per effetto di leggi organiche, non 
col presidio di ricche dotazioni si è creato in 
Italia questo patrimonio fecondo di bene. 

Esso rappresenta una cospirazione di sin- 
golare concordia fra Governo e paese, che 
persuasi e mossi dalla visione sicura dei biso- 
gni nazionali banno voluto e saputo fare 
omaggio a questa verità sperimentale: nes- 
suna impresa può conseguire la vittoria, 
quando non abbia il suo servizio maestranze 
colte ed esperte, cioè capaci di perfezionare 
indefinitivamente se stesse, gli istrumenti edi 

metodi del loro lavoro. 

Provincie, Comuni, Camere di commercio, 
Società operaie, Enti e Sodalizi diversi hanno 
gareggiato fra loro nei proponimenti e nelle 
sollecitudini per fondare, di Коше alle Scuole 
di coltura generale, altre scuole, che dalle tra- 
dizionali si distinguessero per il loro carattere 
sperimentale e pratico, per il perfetto equilibrio 
dei loro programmi tra il sapere e l’operare. 

Un pensiero di plauso e di riconoscenza debbo 
a questo punto rivolgere agl'illustri miei prede- 
cessori, che hanno cooperato, per quanto l’an- 
gustia dei mezzi lo consentiva, alla costruzione 
del vasto e solido edifizio. Senza la grande pre- 
parazione di pensiero e di azione, che ad essi è 
dovuta; senza la virtù e la felicità, con cui essi 
hanno ideato istituti professionali per molte pro- 
vincie del Regno, variamente ordinati secondo 
le tradizioni, le tendenze, le attitudini dei luoghi, 
non mi sarebbe stato possibile oggi avere l'al- 
leanza dell'opinione pubblica e molto meno di 
ottenere dal Parlamento tanta cooperazione di 
one e di favore per integrare e perfezio- 
nare l'organismo dell'insegnamento professio- 
nale, sino al pupto di farne un grande istituto 
di utilità pubblica, operoso e vibrante nella co- 
scienza della nazione. 

Il termine, da cui siamo partiti, è lontano; 
ma più lontana ancora è la colonna miliare a 
cui tendiamo con fede ed amore. 

E vi giungeremo! 

Anche i fatti accidentali recano talvolta con 
sè ammaestramenti e consiglio. 

Nell'Umbria si chiude oggi la grande Espo- 
sizione dell'arte antica, che rappresenta secoli di 
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gloria, nel mentre si apre in Roma questa ge- 
nerale rassegna di lavoro e di arte prorompenti 
alla luce nel fervore della vita moderna. Sono 
due anelli di una immensa catena di tradizioni, 
per cui si perpetua, pensando ed operando, il 
genio di nostra gente. Perchè la stessa mèta 
che fu proposta ai nostri maggiori sta fissa e 
risplende alla visione della gioventù, che ha pre- 
sentato al giudizio del paese i risultati dei suoi 
studi. 

Ma v'e un'altra associazione di fatti, che noi 
dobbiamo riconoscere e notare. 

Queste aule furono, per decreto del muni- - 
cipio romano e per il succedersi di annuali mani- 
festazioni, nobilitato dalle vittorie delle arti belle. 

Non é un semplice caso che la destinazione 
e la consuetudine siano state interrotte per ospi- 
tare quà dentro anche le arti buone e la gio- 
ventü animosa e fiorente, ammaestrata da esse 
a servire la patria, che muove incontro ai ra- 
diosi orizzonti dell'avvenire. 

E’ un ritorno alle memorie ed ai fatti dei 
nostri maggiori, che, nelle stagioni privilegiate 
negli annuali di nostra gente, erano, ad un tempo, 
orafi, fonditori, cesellatori, arazzieri, incisori, ar- 
chitetti, pittori, statuari, costruttori di macchine 
domatrici della materia; allorquando tra la casa, 
il laboratorio e il Comune non v'era interru- 
zione d’intenti e di speranze, e le artigiane e le 
gentildonne trasfondevano il sentimento della 
bellezza e dell'amore sulle tele, sulle trine, sopra 
stoffe preziose. | 

Sovr'essi grandeggiò е grandeggia il genio la 
figura di Leonardo da Vinci, sulla cui fronte si 
raccolsero tutte le corone dell’arte divina e delle 
scienze sperimentali. 


Maestà, 


Se non è superbia il confessarlo, voglio im- 
maginare e credere che noi oggi, qua dentro, ci 
sentiamo tutti, uomini e cose, investiti e domi- 
nati dal soffio onnipotente del genio che inspi- 
rava quel grande. E quel soffio diventa parola 
e ci afferma che dalle Scuole, che hanno dispie- 
gato al vostro giudizio i risultati de’ loro studi 
e de' loro lavori non usciranno servitori impas- 
sibili della macchina, ma artefici ed operai fieri, 
virtuosi, consapevoli della loro missione di ci- 
viltà, entro i confini della patria e dovunque si 
stenda l’ala infaticabile del lavoro italiano. 

Auguro che questa mostra abbia la virtù di 
confortare gl'immaturi ed i deboli con bontà di 
correzione e di Consiglio; e di conferire premio 
di lode e d'incoraggiamento a chi sotto la pa- 
terna tutela di maestri buoni, disinteressati, sa- 
pienti, ha saputo lottare e vincere nella più santa 
fra le battaglie per il pragresso e per la pro- 
sperità del paese. 

A me un benigno destino ha concesso di po- 
tere, nel nome Augusto della Maestà Vostra, 
dichiarare aperta la prima Esposizione generale 
dell'insegnamento industriale e commerciale. 


Gli organizzatori della Mostra 


Nella sessione dell'aprile 1901, la Commis- 
sione centrale per l'insegnamento artistico in- 
dustriale esaminò — per incarico del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio — 1a pro- 
posta di tenere in Roma una Mostra dei lavori 
degli alunni delle Scuole d'arte applicata all'in- 
dustria e di disegno industriale. 

La proposta fu approvata all'unanimità e la 
Commissione espresse il voto che una simile Mo- 
stra fosse tenuta ogni cinque anni. 

La prima Esposizione didattica fu aperta il 
7 ottobre 1901; e delle 126 Scuole invitate, 
soltanto 4, per varie ragioni, non vi presero 
parte. Essa riuscì interessante sotto ogni rap- 
porto e molti furono gli studiosi che si recarono 
a visitarla. 
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Accogliendo il voto già espresso dalla Com- 
missione centrale, il Ministero stabilì che la se- 
conda Mostra dovesse aver luogo nel 1906. Se- 
nonchè — essendo stato poi disposto che a que- 
sta seconda Esposizione dovessero prender parte 
le Scuole artistiche-industriali ma anche le in- 
dustriali, le commerciali, come pure le Scuole 
professionali femminili — la Mostra stessa fu 
rimandata all'autunno del 1907; intanto con 
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dott. Girolamo - Marmiroli ing. Giuseppe - Pie- 
ruccetti prof. Vittorio – Venezian ing. Emilio 
- Faccio rag. Emilio, Segretario. 

Successivamente, con altri Decreti, il Mini- 
stro nominava un'apposita Commissione ordi- 
natrice per il gruppo delle Scuole professionali 
femininili. 


Con lettere ministeriali poi, veniva affidata la 
direzione tecnica dei lavori al cav. ing. Odoardo 


Guido Baccelli in tutte le riforme ordinate per 
la scuola popolare, nel secondo e nel terzo Mi- 
nistero, pubblicò relazioni importanti su tali 
materie, e si ebbe, fra le altre attestazioni di 
merito, la nomina ad Ufficiale dell'istruzione 
pubblica in Francia. È commendatore Mauri- 
ziano, commendatore dell'Ordine della Corona 
d'Italia, decorato delle medaglia d'oro dei be- 
nemeriti dell'educazione popolare; membro della 


Prof. Tiro, Pasov1i 
Presidente del Comitato Esecutivo. 


circolare del 3 novembre 1906 si fissavano le 
norme principalissime per la partecipazione delle 
Scuole all'Esposizione. 

Con decreto del 16 gennaio 1907, il ministro 
Cocco-Ortu approvava il regolamento generale 
della Mostra stessa. 

Il lavoro di preparazione veniva subito in- 
cominciato, sotto la direzione del comm. prof. 
Castelli, dai funzionari del Ministero cav. dott. 
Emiliani e cav. rag. Faccio. 

Con decreti del 22 giugno e del 24 settem- 


Ing. Opoarbo CAVAGNARI 
Direttore Tecnico. 


bre 1907, il Ministro affidava l'incarico di pro- 
cedere all'ordinamento della Mostra nominando, 
un commissario generale, nella persona delcomm. 
Castelli, e un Comitato esecutivo, che fu costi- 
tuito dai signori: 

Pasqui ing. prof. Tito, Presidente - Belloc 
ing. Luigi Vice-presidente – Cavagnari ing. 
Odoardo - Bruscagli rag. Rodolfo — Emiliani 


Prof. GiusEPPE CASTELLI 
Commissario Generale. 


Cavagnari; e la direzione amministrativa al cav. 
dott. Girolamo Emiliani. 

Ed è appunto all'opera solerte di questo Co- 
mitato che è dovuta l'ottima riuscita di questa 
Mostra del lavoro. E sopratutto a quella del 
commissario generale comm. prof. Giuseppe Ca- 
stelli che vi contribuì con tutta la sua attività 
accompagnata dalla lunga pratica in materia di 
insegnamento e di amministrazione scolastica. 
Infatti egli cominciò con l'insegnare nelle scuole 
elementari, donde passò alle secondarie, termi- 


Dott. GiroLaMmo EMILIANI 
Direttore Amministrativo. 


nando questa parte della carriera con l'ufficio 
di professore di lettere italiane nel Regio Liceo 
Terenzio Mamiani di Roma e col grado di Pre- 
side liceale. Nominato quindi R. Provveditore 
agli studi e di poi chiamato a importanti uf- 
fici nell'Amministrazione centrale, fu nominato 
direttore capo di divisione al Ministero della pub- 
blica istruzione. Principale collaboratore di S. E. 


Ing. Luigi BELLOC 
V. Presidente Comitato Esecutivo. 


R. Dep. di storia patria per le Marche e della 
Commissione araldica romana. L'opera sua piü 
importante é lo studio sulla vita e sulle opere 
di Cecco d'Ascoli, I suoi corsi di letture educa- 
tive, approvati dal Ministero della pubblica istru- 
zione, sono adottati come libri di testo nella 
maggior parte delle scuole nostre, in ltalia e 
all'estero. Dalla fiducia di S. E. Baccelli, dive- 
nuto ministro d'agricoltura, industria e com- 
mercio, il comm. Castelli venne incaricato di 
ordinare e dirigere il Bollettino ufficiale della 


Rag. Емпло Faccio 
Segretario. 


agricoltura, industria e commercio, che ha preso 
uno dei primi posti fra le pubblicazioni del ge- 
nere. Il ministro Cocco-Ortu lo nominava Ispet- 
tore generals dell'insegnamento industriale e 
commerciale, in seguito alla valente coopera- 
zione prestata per l'ordinamento della Mostra. 

Per merito principale del Prof. Castelli é 
stato recentemente istituito per decreto mmi- 
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steriale 30 nov. 1908, l'Ispettorato generale 
dell'insegnamento agrario, industriale e com- 
merciale. 

A presidente del Comitato esecutivo fu op- 
portunamente scelto il Comm. Tito Pasqui, 
grande ufficiale della Corona d'Italia. 

Laureatosi ingegnere civile all'Università di 
Bologna nel 1868, compieva un corso di per- 
fezionamento alla Regia Scuola degli ingegneri 
in Torino. 

Fu assistente alla Cattedra d'agraria nella 
R Università di Bologna; indi professore di 
agronomia, estimo e costruzioni rurali all'[sti- 
tuto tecnico di Ravenna. 

Nel 1871 fu nominato professore di agrono- 
mia ed estimo nel R. Istituto tecnico di Forlì. 


Ing. Emicio VENEZIAN. 


Negli anni successivi ebbe frequenti incarichi 
dal Ministero di agricoltura, industria e com- 
mercio, di tenere conferenze di meccanica agra- 
ria-in diverse città dell’Italia centrale. 


Ing. Giuseppe MARMIROLI. 


Nel 1880 vinse il concorso pel quale fu no- 
minato Ispettore dell'agricoltura e dell'insegna- 
mento agrario presso il Ministero di agricoltura, 
industria e commercio. Nel 1887 fu nominato 
direttore capo della Divisione Agricoltura. 

Nel 1898 fu per alcuni mesi deputato al Par- 
lamento per il collegio di Forlì. 

. Nel 1° gennaio 1903 fu eletto ispettore ge- 
nerale dell'agricoltura. Tra le altre decorazioni 
è cavaliere ufficiale della Legion d'onore e ca- 
valiere ufficiale del Merito agrario di Francia. 

ll Pasqui fu inoltre volontario nell'8° reggi- 
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mento di Garibaldi, combattè nel Tirolo contro gli 
austriaci e nel 1867 a Mentana controi francesi. 

Valente collaboratore del prof. Castelli nel- 
l'ordinamento della Mostra è stato il cav. uff. 
ing. Odoardo Cavagnari, direttore tecnico della 
Mostra. Egli, dedicatosi in special modo all'ar- 
chitettura, è autore d'interessanti costruzioni e 
restauri. | 

Nel 1891, un anno prima della laurea, otte- 
neva una menzione onorevole alla lsposizione 
d'architettura di Torino, per rilievi e restauri 
dell'abbazia di Vezzolano e della casa del Conte 
Verde a Rivoli. Nel 1894 nel Genio civile ot- 
tenne il posto di perfezionamento nell'architet- 
tura e nel 1894-95 compieva i rilievi e studi 
per il restauro della cattedrale di Genova. 

Dal 1896 al 1907 a Grosseto progettò ed 
eseguì in gran parte le bonifiche nella Maremma 
settentrionale (Rimigliano, Piombino, Vignale 
e Scavolino) che ottennero la medaglia d'oro 
alla Esposizione di Milano del 1906. 

Nel 1903 fu in missione a Venezia per il pro- 
getto di restauri al convento dei Frati — ora 
Archivio di Stato — e nel 1906 a Milano per 
l'ordinamento della Mostra del Ministero dei la- 
vori pubblici. | 

Alla fine del 1906 è stato richiamato a Roma 
per progettare il nuovo palazzo del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio del auale 
sono incominciati i lavori, sotto la sua dire- 
zione, nel luglio 1907. 

Attualmente è anche incaricato di studiare il 
progetto del nuovo Ministero dei lavori pubblici. 

La parte amministrativa fu affidata alla ot- 
tima direzione del cav. dott. Girolamo Emiliani, 
che, nato a Castel San Pietro dell'Emilia nel 
1861, si laureò in scienze applicate alla carriera 
consolare, in seguito agli studi compiuti nella 
R. Scuola superiore di commercio in Venezia. 

Entrato nel Ministero di agricoltura, indu- 
stria e commercio nel 1889, regge oggi la Se- 


zione che si occupa delle scuole artistiche-in- - 


dustriali e delle scuole professionali femminili. 

Da diversi anni è poi segretario della Com- 
missione centrale per l'insegnamento artistico- 
industriale, 


L'opera del cav. Emiliani fu validamente ap- 


° poggiata da quella dell'instancabile segretario 


della Mostra cav. rag. Emilio Faccio, che ha 
dato sempre prova della sua attività. 

Entrato giovanissimo nel Ministero di agri- 
coltura, industria e commercio, in qualità d'im- 
piegato straordinario, pure attendendo ai lavori 
di ufficio, il Cav. Faccio continuó gli studi da 


` lui interrotti, conseguì presso l'Istituto tecnico 


di Roma, il diploma in ragioneria. In seguito 
& concorso fu nominato vice segretario nel Mi- 
nistero stesso, e da sei anni è addetto al ser- 
vizio delle Scuole industriali e commerciali. 
Degli altri membri del Comitato, il comm. ing. 
Belloc è capo divisione al Ministero di agricol- 
tura ed è notissimo per le molteplici e interes- 
santi sue pubblicazioni. Uomo di vasta cultura, 
di grande proposito, di sottile intelligenza è 
un caro amico della nostra redazione, una vec- 
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chia conoscenza dei lettori dell'Elettricista che 
più volte afferrammo i suoi importanti articoli. 

L'ing. cav. Emilio Venezian, attualmente no- 
minato ispettore dell'industria e dell'insegna- 
mento artistico, è uno dei più valenti funzio- 
nari del Ministero. 

Autore di interessanti relazioni per visite fatte 
alle scuole industriali estere per incarico del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 
egli è destinato a salire più alte cime, che 
auguriamo possa raggiungere presto. 

L'ing. Marmiroli Giuseppe nacque a Cam- 
pagnola (prov. di Reggio Emilia) il 13 feb. 
braio 1855. Nel 1879, presso la R. Scuola di 
applicazione in Torino, conseguì la laurea d'in- 
gegnere civile. Nel 1885 entrò a far parte del- 


Prof. Virronio PIERUCCETTI,. 


l'amministrazione centrale del Ministero di agri- 
coltura, industria e commercio dove ha rag- 
giunto il grado di capo-sezione di prima classe, 
e dove copre - da lunga tempo e con rara 


Rag. Roporro BRuscAGLI, 


competenza ~ l'importante ufficio di cassiere- 
economo. 

È cavaliere dell' Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro e cavaliere ufficiale dell'ordine della 
Corona d'Italia. 

H prof. Vittorio Pieruccetti, dedicatosi agli 
studi agrari, dopo conseguita la laurea nella 
Scuola superiore di agricoltura di Milano, in- 
segnò alcuni anni negli Istituti tecnici; quindi 
ebbe parte assai importante, in qualità di se- 
gretario, nei lavori della Giunta parlamentare 
per l'inchiesta agraria, presieduta da Stefano 
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Iacini e da Agostino Bertani, Il Pieruccetti at- 
tese alla compilazione e pubblicazione degli atti 
della inchiesta, che costituiscono forse la più 
pregevole è completa opera sulle nostre condi- 
zioni economico-agrarie. Egli ne riportava al 
termine dei lavori stessi, una onorificenza e me- 
daglia d'argento. Poscia fu destinato a dirigere 
la Sezione dell’insegnamento agrario, presso il 
Ministero di agricoltura e vi attende ormai 
da molti anni con plauso e singolare compe- 
tenza. 

Son degne di essere menzionate le pubblica- 
zioni d'indole tecnico-agraria, fatte dal Pieruc- 
cetti, le quali gli procurarono una medaglia di 
argento alla Esposizione agraria di Buenos Ay- 
res, una medaglia d'oro alla Esposizione mon- 
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- è 


diale di Parigi, una medaglia d'oro di collabo- 
razione all'Esposizione internazionale di Milano, 
nonché per lunghi servigi resi all'Amministra- 
zione dell'agricoltura, conseguì varie onorifi- 
cenze negli Ordini della Corona d'Italia e dei 
SS. Maurizio e Lazzaro. 

É redattore apprezzato per la parte agraria 
e sotto il pseudonimo di Victor P... di uno dei 
più autorevoli giornali della -capitale. 

Infine il cav. Bruscagli Rodolfo, conseguito 
il diploma di ragioniere a Bologna, entrò nel 
1886 al Ministero di agricoltura, industria e 
commercio ove, attraverso i diversi gradi, è 


oggi segretario di 1° classe reggente la Sezione 


per l'amministrazione e la contabilità delle 
Scuole industriali e commerciali. 


lm 


LE SCUOLE INDUSTRIALI 


Entrando nella vasta «è bellissima galleria a 
cristalli del palazzo dell’ Esposizione in via 
Nazionale, altre volte sede di concorsi e mostre 
artistiche, si prova oggi uno spettacolo nuovo 
alla simpatica vista offerta dalle diverse mac- 
chine a vapore, elettriche, utensili coi vario- 
pinti riflessi delle loro parti lucide, dai nume- 
rosi oggetti meccanici dai piü rudimentali e 
grezzi a quelli rifiniti e portati ad un grado 
perfetto di lavorazione, dai complicati appa- 
recchi e congegni atti a riprodurre determinati 


movimenti, dai trapani, torni, fino alle più 


comuni macchine operatrici, da tutto quello 
insomma che là dentro è esposto ed ordinato 
con cura. Tutto сі .ріасе e ci invita ad un 
esame particolare di quest'ottima produzione. 
La visita accurata ed istruttiva, desta tutta 
la nostra meraviglia e si sintetizza nella frase 
fredda e poco confortante: «non sapevamo 
che le nostre scuole industiiali dessero così 
ottimi risultati ». | 

Ed è soltanto dopo quanto ci presenta la 
Mostra odierna, che sorge in tutti la speranza 
che l'Italia possa un giorno ritornare fra le 
nazioni industriali del mondo, abbandonando il 
posto attualmente occupato fra quelle che per 
abitudine sono costrette a rivolgersi a mano 
straniera per ottenere ciò che esse, con minor 
dispendio e con incomparabile maggiore decoro, 
potrebbero ottenere da sè, qualora dessero un 
più forte impulso a questo ramo così impor- 
tante per la vita rigogliosa di un popolo. 

E a dimostrare che da noi c'è la possibilità 
di ottenere questo, basteranno i pochi e rapidi 
cenni che quì vogliamo dare intorno ai lavori 
presentati all'esposizione dalle scuole industriali, 
le quali molto spesso con pochissimi fondi e 
mezzi riescono a tirare innanzi per merito 
sopratutto di iniziativa personale di direttori 
e professori, 

Scuola di Bari. 

Questa scuola fondata nel 1891 quando fu- 
rono rivendicate dal Governo del Re gli asso- 
luti diritti della reale Corona sui Cleri e 


sui Patrimoni delle Reali Basiliche Pugliesi, 
diretta con lode nel periodo di formAzione dal- 
l'ingegnere cav. Federico Baldi e nel primo 
periodo dal cav. Vito Saraceno, ha subito per 
opera del nuovo direttore, ing. CLAUDIo CLAUDI, 
una vera rigenerazione, sicchè è da annoverarsi 


fra le scuole italiane come una di quelle che 


dànno maggior affidamento di un serio e be- 
nefico insegnamento nel ramo professionale. 

I programmi d'insegnamento furono compi- 
lati dal Direttore coll’ aiuto dei singoli inse— 
gnanti dando loro, massime per ciò che ri- 
guarda la Meccanica, le Tecnologie, la Fisica, 


Fig. 10. 


Chimica® ё l Elettrotecnica, il carattere più 
pratico possibile ricorrendo solo dove è indi- 
spensabile, a formule, persuasi che da questa 
scuola non devono uscire che operai, valenti 
operai, null'altro! | 
‘ La scuola possiede un grande fabbricato di 
tre piani nel quale sono poste le aule d'inse- 
gnamento e le officine tra cui vanno menzio— 
nate: officina meccanica, sala forgie, officina 
falegnami intagliatori, officina elettrica, tutte 
arredate con materiale moderno e prettamente 
didattico. (Fig. 11). Е 
All'Esposizione delle scuole professionali di 
Roma, la scuola presenta nel centro una pompa 
automatica a vapore progettata dal direttore 


Claudi. I disegni del progetto molto bene ese- 
guiti dagli alunni, sono anch'essi esposti in 
appositi quadri. (Fig. 10). 

Nelle due vetrine laterali sono posti i pro- 
grammi progressivi didattici di lavori per mec- 
canici, di lavori di fucina, tutti eseguiti con 
grande praticità d'intendimenti. Degni di nota 
sono anche i lavori di falegnameria e di pla- 
stica in terracotta. | f 

Anche nella parte elettrotecnica la scuola 
presenta oggetti che per quanto un pò rudi- 
mentali sono indice di ‘ciò chè la scuola 
potrà fare in seguito. Tra questi notiamo un 
modello d' indotto Siemens a 2T, un altro Hefner 
liscio, e diversi apparecchi dimostranti prati- 
cámente alcune leggi generali riflettenti gli 
effetti reciproci di circuiti elettrici. 

Quello che bisogna porre peró in rilievo à 
che tutto il materiale presentato non è opera 
che degli ultimi tre anni e fatto totalmente 
dagli allievi; così la pompa automotrice a va- 
pore fu completamente costruita nelle officine 
della R. scuola sul progetto del direttore, la 
quale unitamente ai disegni eseguiti dagli al- 
lievi e dell'altro materiale esposto, può mo- 
strare chiaramente il metodo di lavorazione 
usato e il punto a cui si portano, gli allievi 
dopo quattro anni di studi.. >° 
. Questa ottima interpretazione del compito 
di una scuola professionala è stato suggerito 
all'ing. Claudi dalla grande pratica da lui 
acquistata in dieci anni passati in stabilimenti 
meccanici industriali ed elettrotecnici in Milano. 

Egli inoltre è autore di un'interessante trat- 
tato di prospettiva ed ebbe in- 
carichi dal Ministero di ispe- 
zioni e di commissioni d'esami 
nel personale di scuole indu- 
striali. 

R. Scuola Professionale 
di Foggia. 

Questa scuola fu fondata con 
una deliberazione della Camera 
di commercio ed arti di Capi- 
tanata nel 1864 ed è per ciò 
una delle più antiche scuole 
italiane. Trasformata più tardi 
in vera scuola profeesionaleoggi 
occupa uno dei primi posti (га 
le scuole congeneri. 

L'insegnamento teorico è esteso alla lingua 
italiana, matematica, fisica e chimica, mecca- 
nica e tecnologia meccanica, disegno geome- 


. trico, industriale e di macchina, calligrafia, 


distribuite in quattro anni di corso ; e le officine 
sono distribuite in cinque sezioni cioè : officine 
per le arti meccaniche, falegnami e modellisti, 
fonderia, fucinatori, intagliatori e modellisti in 
plastica. 

La scuola è sovvenzionata per la massima 
parte dalla Camera di commercio su nominata, 
eper il restante dal Ministero di A. I. C. dalla 
provincia e del comune di Foggia. 

Ne è direttore l'ing. ETTORE RiPANDELLI del 
quale ci piace riferire qualche cenno biografico 
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perchè a lui è dovuto in massima parte il rior- 
dinamento della scuola di Foggia. 
Nato nel 1869 in Ascoli Satriano, sì laureò 


Fig. 11. 


in Ingegneria nel 1896. Lavorò per le tabelle 
dell'Ossario di S. Martino e Solferino, ese- 
guendo disegni e progetti. L'anno dopo fu as- 
sunto presso le Acciaierie di Terni, ove lavorò 
prima da operaio ai Forni Martin Siemens, poi 
da Ingegnere assistente alle forze motrici, quando 
fu chiamato alla Direzione Generale nell'Uf- 
ficio Tecnico. Lì ebbe occasione di progettare 
i nuovi lavori d'impianto e di dirigere i la- 
vori per un officina idro-elettrica a Terni. Nel 
1901 fu traslocato alle Miniere di Spoleto come 
Ingegnere dei lavori interni, ed ebbe campo 
di prender parte a nuovi impianti per trasporto 
di energia elettrica, e scrisse una interessante 
Memoria sui lavori della Miniera. Esegui poi 
lo studio della ferrovia Frosinone-Zagarolo. 


Dal 1905 è Direttore della Scuola di Fog- 
gia, dove ha portato, tutte le sue cognizioni 
acquistate in tanti anni di vita d'officina dando 
tutta l'importanza alla istruzione pratica del 
giovane che è chiamato a trovarsi continua- 
mente a contatto colle macchine. In questi due 
anni ha già dato grande sviluppo all'elettro- 
tecnica, e ora sta studiando lo sviluppo da 
darsi alla costruzione, riparazione, conduttura 
delle macchine agricole. Il primo lavoro, un 
modello di locomobile per istruzione, promette 
molto per l'avvenire. 
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La Mostra della Scuola di Foggia all'Espo- 
sizione di Roma, che deve riguardarsi come un 
bel titolo per questo giovane insegnante, è tra 
le più notevoli, e più 
eleganti. 

Un bellissimo mobile 
in legno noce in stile 
moderno con applicazio - 
nì di intaglio e ferro 
battuto posto nel centro 
di essa contiene lavori 
semplici di aggiustatori 
tornitori, forgitori, fale- 
gnami, modellisti oltre 
ad alcuni apparecchi di 
elettrotecnica adatti sia 
per materiale didattico 
sia per il fuuzionamen- 
to. (Fig. 13). 

Oltre a questi lavori, 
la vetrina contiene rie 
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parecchi cinematici d'indole didattica. A destra 
di questa magnifica vetrina è un modello in scala 
di !/, di una locomobile, eseguito dagli allievi 
del corso domenicale di caldaie., (fig. 14). Esso 
è completamente smontabile in modo da poterne 
ricavare tutti i dettagli di costruzione e di 
funzionamento. 

I disegni relativi, la costruzione dei modelli 
in legno, che figurano nella vetrina, oltre a tutti 
i lavori di fusione, aggiustaggio torneria e mon- 
taggio sono stati eseguiti dagli allievi stessi. 

A sinistra, come lavorazione del ferro bat- 
tuto è posto un porta flori, opera forse un po' 
scadente. Nel campo elettrotecnico la Scuola ha 


‘ mandato un motore elettrico a corrente continua 


di 2 HP, 110 Volt, 18 Ampere 1500 giri il 
quale può funzionare - un piccolo alternatore, 
un altro motorino elettrico a corrente conti- 
nua di !/, HP, 100 V. 

Così fa anche bella mostra un apparecchio 
sposta cinghia ad una corda eseguito ed ideato 
nella scuola stessa. 


Fig 13. 


tabella di applicazione di metallo in legno e 
alcuni esempi d'intarsio, come anche alcuni ap- 


Infine ciò che è doveroso notare è che per 
quanto riguarda la mostra didattica forse пев 
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suna - seuola supera questa di Foggia, che 
espone i seguenti programmi d'insegnamento 
pratico riuniti in tanti quadri, ognuno dei se- 
.guenti lavori : 
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stemi cinematici, è notevole l'apparecchio per 
le correnti indotte nelle masse metalliche, ap- 
parecchio che fu ricostruito per sostituirlo ad 
altro simile richiesto dopo l'Esposizione del 


Fig. 14. 


Aggiustaggio, torneria, fonderia, ferro bat- 
tuto e da calderaiò, fucinatura, intaglio, in- 
tarsio e cornici ovali, falegnami. 


Fig. 


La Scuola industriale “ A. Volta ,, di Napoli. 

La Mostra di questa scuola è fra più le 
degne, per la fine qualità degli oggetti esposti. 

Sopratutto mirabili sono nella parte supe- 
riore della vetrina a destra di chi guarda la 
mostra, quattro poliedri regolari stellati in ac- 
ciaio, sorretti da sostegni di bronzo, (Vedi fi- 
gura 15) e nella parte inferiore vari tipi di 
galvanometri eseguiti con molta cura, elettro- 
dinamometri, una bussola dei seni, tutti por- 
tati alla massima perfezione, 

Nell'altra vetrina laterale oltre ad alcuni si- 


1900 dal Conservatoire des Artes e Metiers 
di Parigi (fig. 16). Oltre questi oggetti si 
notano esposti. 


15. 


Lavori meccanici. — Serie di saggi di com- 
mettiture, serie di utensili per Іа lavorazione, 
un saggio speciale d'incastro multiplo in ac- 
сіаіо e bronzo con sostegno in bronzo, un mo- 
dello funzionante di accoppiamento mobile ad 
articolazione del Cardano, un accoppiamento 
funzionante di un innesto a denti, ed un 
nesto ad attrito & coni inversi. 

Questi (re modelli, come è indicato sugli og- 
getti, vennero costruti іл rimpiazzo di altrettanti 
acquistati dalla R. Scuola Politecnica di Napoli. 

Un modello di macchina a bilanciere fun- 


in- 


zionante, un modello funzionante di un mec- 
canismo per trasformazione di movimenti, un 
modello funzionante, alla scala del decimo, delle 
gru da tre tonnellate, costruite per la Fon- 
deria della Scuola. 

Si presenta anche la fotografia delle Gru 
effettive. 

Un tornio di precisione a pedale, completo 
degli accessorii e fornito di speciale disco au- 


tocentrante. 

Apparecchi di fisica, — Tre ebuliometri di 
tipo diverso, un barometro Fortin, una ruota 
di Barlow. 

Apparecchi di Eleltrotecnioa. — Due inter- 
ruttori e eommutatori bipolari, un ponte di 
Kohlrausch, uno Galvanometro differenziale a 
riflessione, una bussola de' seni, modificata per 
renderla applicabile anche come bussola delle 
tangenti. 

Tra le applicazioni elettrotecniche si notano 
cento camei in galvanoplastica, ottenuti con 
procedimento speciale e varie riproduzioni in 
alto e basso rilievo. 

Tra le applicazioni di chimica sono esposte 
una serie svariata di prodotti chimici, saggi di 
tintura, di materie coloranti e sostanze cri- 
stallizzate. 

In conclusione, mostra bellissima e degna 
del nome della Scuola ‘ A. Volta ,, però sa- 
rebbe stato desiderabile, che fra gli oggetti 
esposti comparisse anche il lavoro dei primi 
anni della scuola, adatto a mostrare i mezzi 
da essa adoperati per iniziare e istruire i gio- 
vani fino a condurli a quel grado completo di 


Fig. 16. 


istruzione di cui essa ci dà una così bella prova. 
П Direttore della Regia Scuola industriale A. 
Volta di Napoli è l'Ingegnere ЁплРРО De Luca. 

Laureatosi al Politecnico di Milano, Inge- 
gnere industriale, percorse rapida carriera in 
officine di costruzioni importanti. Fu ingegnere 
nella S. F. del Mediterraneo, raggiungendo il 
grado di Ingegnere Capo Sezione principale. 
Fu nominato Direttore della R. Scuola A. Volta 
con R. Decreto ed in seguito a pubblico con- 
corso. La Scuola da lui diretta ha progredito 
notevolmente. 


L'ingegnere De Luca fu Giurato titolare per 
l'esposizione universale di Parigi nel 1900; è 
socio ordinario del R. Istituto d'Incoraggiamento 
e della Società degl'Ingegneri di Francia. 

Egli ha pubblicato varie relazioni sull'inse- 
gnamento tecnico-industriale e sull' andamento 
della Scuola che dirige, da cui emerge il con- 
tinuo progresso della Scuola. 


Ha pubblicato un Manuale, pratico rper la 
condotta delle caldaie e delle macchine a vapore. 

Pubblicò un corso di lezioni sulla costru- 
zione degli organi delle macchine ed uno di 
Tecnologie meccaniche, specialmente conside- 
rando la lavorazione di metalli e di legnami. 

Per l'opera « Costruzione ed esercizio delle 
strade ferrate » pubblicó la Tecnologia speciale 
della Fonderia ed altri lavori minori. 

La Scuola industriale A. Volta di Napoli 
fondata nel 1881 e riorganizzata nel 1886, so- 
stenuta dal Ministero di agricoltura, industria 
e commercio, dal Municipio, dalla Provincia di 
Napoli, e dalla Camera di commercio ha per 
iscopo la formazione di opérai e capi officina 
per le industrie meccaniche e chimiche. 


Fig. 18. 


La scuola comprende qualtro sezioni per: 
Meccanici — Elettricisti - Fonditori — Chimici. 

Le officine della scuola sono perciò divise nei 
seguenti гера: —— 

Fucinatori - Fonditori — Limatori — Tornitori 
Congegnatori - Felegnami — Modellieri. 

ll corso della Scuola dura tre anni per gli 
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operai e quattro per i capi officina, e corsi nor- 
mali preceduti da uno preparatorio. 

Nella relazione presentata dalla Scuola alla 
giuria dell'Esposizione appare in fondo una nu- 
mervsa statistica con il collocamento degli alunni 
licenziati, alcuni dei quali occupano notevolissimi 
posti sia in Italia che all'estero fino nelle Ame- 
riche come direttori di officine o proprie o di 
enti pubblici. 

Ë notevole infine соте in'tutte l'esposizioni 
alle quali la scuola partecipò, abbia sempre ri- 
portato delle onorificenze e precisamente alla 
Mostra del Lavoro — Napoli, diploma d'onore 
— Esposizione Nazionale — Palermo 1907, Me- 
daglia d'oro — Esposizioni Riunite — Milano 


1894, Diploma d'onore — Esposizione Мазїо-. 


nale - Torino 1898, Diploma di Gran premio 
— Esposizion: Universale — Parigi 1900, Me- 
daglia d'oro e medaglia d'argento al capo of- 
ficina sig. Giovanni Rordort. 

E passiamo ora alla Mostra dell’ 


Istituto Professionale Omar di Novara 


che è la più ordinata di tutta l'Esposizione. 
Caratteristico nella sua seria . eleganza, è il 
panneggiamento di velluto verdone che scende 
a pieghe da una cornice bellissima per la colo- 
razione policroma ideata dal Direttore «ella 
scuola cav. ing. Enrico Gatti. (Fig. 18). 
Questa colorazione è il risultato di esperienza 
sulla applicabilità delle sostanze coloranti arti- 
ficiali alla tintura del legno, istituite allo scopo 
di fissare quelle sostanze in.guisa che esse non 
si spandano, e conservino inalterato il disegno 
nelle sue diverse parti nonosfante l'inumidi- 
mento dell'alcool e le azioni meccaniche di 
strofinio. Cosi anche il grazioso mobile di noce 
acero mogano con fregi di rame e argenta de- 
corato a tinto policrome posta nel centro della 


Mostra e le vetrine laterali sono anch'esse co- 


lorate con lo stesso ottimo sistema. › 

In queste vetrine fanno bellissin а. mestra. 
molti oggetti di cinematica, modelli in piccolo 
di gruo, e una serie di piccoli meccanismi atti 
a riprodurre graficamente .dei movimenti. l.a 
lavorazione di questi oggetti si può dire coscen- 
ziosamente, accuratissima e perfetta, come del 
resto tali sono anche lo duo bellissime mac-. 


chine una limatrice ed una fresatrice poste ai: 


lati dell'elegante banco centrale, in cirmolo 
contenente saggi di lavorazione dell'acciaio ese- 
guili nei primi anni della scuola e i modelli 
in legno per la fusione dei pezzi delle due mac- 
chine operatrici espoate. 

La Scuola di Novara, fondata con lascito ge- 
neroso del Geometra Giuseppe Omar, cittadino 
novarese, fu fin dall'inizio dei corsi diretta per 
incarico dal cav. Ing. ENRICO GATTI allora inse. 
gnante di fisica nel locale Istituto tecnico. 

Già direttore e professore della Scuola pro- 


fessionale di Biella, ha dato e dà tutt'ora la sua 
opera e la mente a beneficio di questa florida 


istituzione, sicchó è al merito suo ed a quello 
dei suoi collaboratori che si debbono ascrivere 
ì buonissimi risultati della scuola di Novara. 
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Scuola industriale « Alberghetti » Imola. 
Anche la Mostra di questa Scuola si presenta 
bene specialmente per le due belle macchine che 
riproduciamo un maglio a frizione ed una pompa 
a vapore con un solo cilindro costruito dal- 


Fig. 19. 


l'officina meccanica, che completa la sua mostra 
coll'esporre un saggio di lavoro per ogni anno 
della scuola, e infine con i lavori speciali di 


Fig. 20. 


perfezionamento racchiusi in una elegante ve- 
trins. (Figg. 19 e 20). 

Il grado di lavorazione delle macchine, di- 
mostra una grande capacità tecnica degli al- 
lievi, sicché la scuola per quanto riguarda que- 
sto ramo d'industria dev'essere annoverata tia 
le migliori. 

Anche la sezione di ebanisteria e intaglio 
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è bene rappresentata, con una elegante scriva- 
nia in stile moderno, un cofano ed una Ma- 
donna col Bambino scolpita su legno; ed i 
saggi di plastica, foglie, fiori, ramoscelli, te- 
stine d'angiolo, fregi sono tutti eseguiti con 
cura. Soltanto nel ramo elettrotecnico la Mostra 
si rende deficiente, perchè all'infuori di un pic- 
colo modello di dinamo, nessun altro saggio ci 
può indicare lo sviluppo di sì importante ramo 
industriale, presso la scuola d'Imola. | 

E la nostra osservazione trova un giusto ri- 
scontro anche nella relazione dei Dati illustrativi 
sulla scuola raccolti in occasione della Mostra 
a Roma, dove il direttore incaricato Ing. Gino 
Cacciari accennando ad una riforma generale, 
sopratutto per separare e specializzare il ramo 
elettotecnico dal resto, svolge un intiero pro- 
gramma di ricostituzione dell'officina elettrote- 
enica con impianto per correnti continua e al- 
ternata, che permetterebbero impianti di luce 
e di accumulatori elettrici. 

Questo saggio programma di riforma dimo- 
stra l’ottima mente del direttore e il suo inte- 
ressamento pér il progresso continuo della scuola 
la quale, sorta nel 1881 per il lascito generoso 
delle sostanze del Dott. Francesco Alberghetti, 
imolese, al Comune della sua città, attraverso 
a periodi fiorenti e a momenti di crisi, è giunta 
fino ad oggi dimostrando il grande beneficio 
ch' essa esercita nelle locali provincie, affermata 
in special modo in questi ultimi anni coll'au- 
mentato numero degli allievi. 

La scuola si è inoltre distinta nelle seguenti 
esposizioni: 1894 — Esposizione nazionale di To- 
rino: Medaglia di Bronzo. 1888 — Esposizione 
emiliana a Bologna: Medaglia d'oro. 1892 - 
Mostra provinciale di arto applicata all'industria, 
Bologna: Diploma d'onore. 1892 - Esposizione 
nazionale di Palermo: Medaglia d' argento. 
1898 — Esposizione nazionale di Torino; Meda- 
glia d'oro. 1899 - Esposizione provinciale Ope- 
raia, Bologna: Diploma di benemerenza. 1900 - 
Esposizione universale di Parigi; Medaglia d'oro. 
1904 — Esposizione di Ravenna: Diploma d'o- 
nore. 1904 - Esposizione universale di Saint- 
Louis (America) Medaglia d'oro. 


R. Istituto Industriale Nazionale, Fermo. 


La mostra di questo florido Istituto è la più 
completa di tutti, non essendo trascurato in 
essa nè la parte didattica nè quella industriale, 
mentre ogni sezione della scuola è bene rap- 
presentata con saggi, disegni, lavori, appunti 
degli alunni. Da questi si scorge come in ge- 
nerale l'insegnamento teorico sia all'altezza 
della tecnica moderna, in modo che non vi sia 
nessuna manchevolezza, per creare un buon 
operaio capace di divenire più tardi un ottimo 
capotecnico. Alla mostra sono esposti i lavori 
manuali degli alunni: dei buoni saggi di pla- 
stica e d'intaglio, dei lavori diversi di fale- 
gnami e modellatori ed una quantità consi- 
derevole di modelli per fonderia. 

Tra i lavori graduali meccanici eseguiti con 
molta cura, racchiusi in due delle quattro ve- 
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trine esposte, si notano chiavi morsette, solidi, 
pompa per caldaia in ghisa, bulloni, vari ap- 
parecchi e sistemi cinematici, compassi, squa- 
dre, taglia calibri, un modello in ghisa sezio- 
nato di un cilindro per macchina a vapore, un 
modello in accisio di un piccolo cancello ecc. 

In tutti questi oggetti si vede la gradualità 
e progressività dell'insegnamento pratico im- 
partito nella scuola, che dalla cosa più sem - 
рсе arriva alla più completa. Un'idea di 
quest'ultime, ce le danno le valvole e sopra- 
tutto il cilindro ad alta pressione per macchina 
Compound a scatto, da 20 cavalli (fig. 21), 
fuso in un sol getto con la propria camicia 
di vapore, ed una pompa d'alimentazione a 
vapore. | | 

Notevole ë poi un tornio a pedale del tipo 
Adler e nell'ultima vetrina una serie di lavori 
diversi del reparto fonderia. | 

Anche il ramo elettrotecnico è molto svi- 
luppato nella scuola ed è bene rappresentato 
alla Mostra con una serie graduale di lavori, 
da semplici giunzioni e saldature di fili, inter- 
ruttori, reostati fino a dei modelli di trasfor- 
matori, motori, galvanometri. Così è esposto 
un galvamometro tipo Widemann e un altro 
tipo d'Arsonval, un motorino interruttore ra- 
pido a mercurio e vari strumenti per misure 
da gabinetto. 

Fuori delle vetrine su due cavalletti sono 
posti nna macchina elettrostatica Wimschurts 
a quattro dischi ed un freno elettromagnetico 
tipo Pasqualini forse non troppo rifinito (fi- 
gura 22), 

Oltre a ciò completa la 
Mostra il quadro prospet- 
tico degli alunni, quello 
della gestione finanziaria, i 
Bilanci, inventari, catalogo 
della biblioteca, ecc. 

L'Istituto industriale di 
Fermo fondato nel 1861 è 
uno dei più antichi d'Ita- 
lia, e si propone principal- 
mente d'impartire l'insegna- 
menio teorico-pratico della 
meccanica e dell'elettrotec · 
nica allo scopo di formare 
operai, capitecnici e diret- 
tori di speciali riparti in 
officine meccaniche e indu- 
striali, ed a tale scopo essa 
comprende 2 sezioni; a) di 
meccanica, б) di elettroteo- 
nica, 

All'Istituto sono annesse 4 officine per mo- 
dellatori in legno, in ferro, fonditori e mec- 
canici ed ha inoltre laboratori per la plastica 
e l'intaglio, per l'elettrotecnica la fisica, la 
meccanica, la chimica e la tecnologia. 

Ad esso è annesso un convitto con 4 posti 
gratuiti. 

L'insegnamento viene impartito in due corsi, 
l'uno preparatorio di due anni, l’altro normale 
di tre. Esso è comune nel corso preparatorio 
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e nei primi due anni del normale; nel terzo 
sono dati insegnamenti distinti per i meccanici 
e per gli elettrotecnici. I licenziati trovano fa- 
cile e pronta occupazione. 

Recentemente è stato bandito il concorso al 


Fig. 22. 


posto di airettore dell'Istituto di Ее то ed ora 
è incaricc:o della direzione l'ing. cav. FRAN- 
CESCO AMICARELLI, titolare per l'elettrologia e 
lelettrotecnica, e per quanto il suo laboratorio 
non sia officina, egli s'adopera a renderlo tale, 
dimostrandocelo con i numerosi laweri di elet- 
trotecnica esposti nella Mostra di Roma, 


Fig. 21. 


R. Scuola Industriale di Belluno. 

Questa scuola iniziò i suoi corsi soltanto nel 
novembre 1905; ha dunque un solo biennio 
di vita Quest'osservazione è una premessa ne- 
cessaria per dare un giudizio sereno sulla pro- 
duttività di questa scuola, sorta ed affermatasi 
per il concorso di benemerite personalità della 
provincia di Belluno. 

Scopo principale di questo Istituto è di 
preparare degli esperti capi-tecnici, capi-ope- 


rai e capi officina, e degli abili lavoratori, che 
siano in grado di perfezionare i metodi delle 
industrie esistenti e di promuovere lo sviluppo 
di quelle rispondenti ai bisogni ed alle tra- 
dizioni locali. 

La scuola per ora si limita alle tre sezioni 
di meccanica, elettromeccanica e lavori in le- 
gno, ma confida in seguito di potersi comple- 
tare con quelle delle arti decorative e delle 
costruzioni civili ed ha anche intendimento di 
formare in seguito nella categoria meccanici, 


degli specialisti schauffeura e macchinisti per 


ferrovie e piroscafi. 

Il corso completo per le tre sezioni sivsvolge 
in quattro anni. : 

La Mostra della scuola di Belluno à furse 
una delle più semplici, e non visitata un po' 
attentamente, passerebbe inosservata. 

Infatti essa presenta dei disegni in cartelle o 
montati in cornici dei seguenti generi: a mano 
libera, geometrico, ornamentale, elementi di 
macchine, tecnico di costruzioni in legno, di 
meccanica e di arte muraria, eseguiti nci tre 
corsi serali, che sono annessi alla scuola diurna. 

Dei lavori in gesso eseguiti nel corso di pla- 
stica, dei lavori in legno, incastri, modelli per 
fonderia, cornici ed un piccolo sgabello. 

Finalmente dei lavori di officina meccanica, 
compassi squadre, regoli di rettifica morsetti, 
graffietti ecc. | 
= Dunque, in complesso, Mostra poco appari- 
scente in sè stessa, però osservando questi pochi 
saggi, si vede come da per tutto esista un inspira- 
zione di praticità molto ben sentita e che forse 
nessun altra scuola possiede. Non solo gli og- 


getti ma gli stessi disegni, tutti quotati, e séevri 
da qualsiasi sovraccarico inutile, ci fanno ve- 
dere quale fecondo ed utile lavoro abbia com- 
piuto la scuola in questo biennio di vita e 
quanto ci sia da sperare da essa se un tale 
indirizzo, così preciso, verrà continuato per l'av- 
venire. 

Dirige la scuola fin dall'inizio l'ing. Gu- 
GLIELMO SARTORI la cui vita è feconda di altre 
opere importanti. 

Nato a Bologna, il 7 ottobre 1871, si laureò 
ingegnere civile a Roma nel 1895 ed ebbe il 
diploma del corso di elettrotecnica nel 1896. 
Nominato per concorso nel 1596 ingegnere 
elettricista della R. Marina vi rimase fino a 
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tutto i1 1900, quando in seguito & concorso 
internazionale fu nominato alla fine del 1900 
professore ordinario di Fisica e di Elettrotec- 
nica al Technicum di Fribourg (Svizzera), ove 
rimasé fino alla fine del 1905; in quell'epoca 
diede le dimissioni, che furono accettate dal 
Consiglio di Stato avec remerciements spéciaua 
pour les excellents services rendus, per andare, 
dietro invito del Ministro di Agricoltura S. E. 
Rava a fondare e dirigere la R. Scuola indu- 
striale di Belluno. 

Delle numerose sue missioni e incarichi rice- 
уйй, noteremo solo quelli di visitare l'Esposi- 
zione di Torino del 1898 per conto del Mi- 
nistro della R. Marina; di riferire sulla Espo- 
sizione industriale di Düsseldorf del 1902 per 
conto del Governo svizzero; Membro della 
Giuria dell'Esposizione internazionale di Mi- 
lano del 1906 per la mostra didattica, per 
conto del Ministero di Agricoltura Ind. e Com. 

Ebbe incarico del Ministero di Agr. Ind. e 
Com. di ispezionare le scuole di arti e mestieri 
e-industriali di Prato Carnico, Bari, S. Gio- 
vanni 
nato con decreto Reale R: Commissario presso 
la R. scuola di arti e mestieri di Messina. 


R. Scuola professionale ‘‘ Loronzo Cobianchi ,, 
di Intra. 


Questa Scuola è diretta da uno dei decani 
dell'insegnamento professionale, dal dott. ca- 
valiere AxaELo ARTURO Pozzi. 

Primo assistente di fisica nell'Istituto tecnico 
di Milano passò in seguito professore di fisica 
nell'Istituto tecnico di Vigevano e fu trasferito 
più tardi alla Scuola Professionale di Colle di 
Val d'Elsa, ove richiamò l'attenzione degli 


industriali sulla Scuola, con conferenze speri- 


mentali e descrittive illustranti le industrie locali. 

Nello stesso anno, riescito vincitore del con- 
corso indetto a Roma dal Ministero, passò pro- 
fessore di fisica generale e applicata alla Scuola 
Professionale di Foggia; la quale, in quella 
epoca, era soggetta al predominio empirico delle 
offieine, Nel 1882 e nel 1885, invitato da due 
successivi Presidenti del Consiglio di Sorve- 
glianza, estese relazioni concernenti l'indirizzo 
e le riforme occorrenti al prossimo svolgersi 
di così importante Scuola ; e nel 1885, avendo 
assunta la direzione, si pose attivamente al- 
l'opera di riforma, incoraggiatovi anche dall'ap- 
provazione del Ministero. Ma la riforma venne 
appena iniziata nelle grandi linee, giacché, 
dopo pochi mesi di lavoro, per motivo di sa- 
lute, il prof. Pozzi lasciava l'incostante clima 
di Foggia, per quello più mite di Intra. 

Alla istituzione di Lorenzo Cobianchi, allora 
non ancora attuata, il prof. Pozzi dedicó l'at- 
tività degli anni migliori, confortata dalla pra- 
tica, Oggi, dopo 23 anni, la Scuola d'Intra ha 
un posto ben diverso da quello che sembrava 
le destinasse il suo modesto inizio; ed un pros- 
simo miglioramento delle sue finanze, darà com- 
pleta estrinsecazione al suo programma, che 
ha per iscopo l'istruzione dei giovani che in- 


Teduccio ecc. е recentemente nomi- 


355 


tendono di adire alle carriere medie delle in- 


dustrie meccanico-elettriche, chimiche, tessili. 

Diverse pubblicazioni scolastiche di fisica eb- 
bero per collaboratore il prof. Pozzi; molti 
sono gli articoli popolari da lui scritti in vari 
periodici e spesso tenne corsi di conferenze pub- 
bliche. Nel 1906, alla Esposizione di Milano, gli 
venne assegnata la medaglia d'oro dei colla- 
boratori. 

Alla Mostra sono esposte la planimetria e la 
fotografia della scunla che ha numerose aule e 
tre laboratori: elettrico, meccanico, chimico. 


Gli album di disegni di maechine, disegno 
ornamentale di progetti di composizione di mac- 
chine, danno una buona idea dell' intendimento 
pratico della Seuola, 

Inoltre sono esposti saggi di elettrometaliz- 
zazione e galvanoplastica, impianto di paraful- 
mini, lavori di montatore elettricista e saggi 
alla lima, al tornio e di fucina. 

Nella Relazione presentata alla giuria è ri- 
portato un numeroso elenco del collocamento 
degli alunni, molti dei: quali sono distribuiti 
nelle principali città del mondo, | 


La R. Scwela Professionale di Foligno. 


Fra gli Istituti professionali, esistenti in Ita- 
lia, và annoverato fra i primi quello di Fo- 
ligno, che, fondato nel 1874, ha assunto una 
notevole importanza per l'indirizzo veramente 
pratico che ad esso è stato dato dopo lunghe 
esperienze. F 

Questa scuola ebbe da principio un indirizzo 

prevalentamente artistico, del quale ancora si 
vedono le traccie. : 
. In essa ebbe florida vita una sezione di fa- 
legnami intagliatori ed un'officina scalpellini 
che andarono pian piano scomparendo, perchè 
scopo precipuo della scuola è stato sempre quello 
di preparare dei giovani richiesti dalle indu- 
strie della regione e perciò furono rivolte tutte 
le cure a sviluppare maggiormente la sezione 
meccanica. 

Confortante prova di ciò è il fatto che nes- 
sun giovane, anche di quelli che non termi- 
narono gli studi, trovasi senza collocamento, 
ed è legittimo l'orgoglio di coloro che sono 
preposti alla Direzione e all'insegnamento, ché 
attraverso difficoltà morali e materiali poterono 
raggiungere così benefici effetti. 
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Come metodi seguiti per ottenere questi risul- 
tati, l'insegoamento pratico ha una grande preva- 
lenza nelle officine e negli insegnamenti tecnici. 

Le esercitazioni occupano in questa Scuola, 
indistintamente per tutti gli alunni di ciascun 
corso, non meno di 30 ore settimanali : ed a 
ciò si deve se gli allievi non trovano distacco 
fra la scuola o l'officina, uscendo bene alle- 
nati come operai pratici del mestiere. 

La simpatia e la stima che tutti hanno per 
questa scuola diretta in modo così lodevole dal 
dott. Lronarpo Cassuto, ora Professore di Fi- 


sica all'Istituto Tecnico di Perugia, è provata 
dal numero continuamente crescente degli alunni 
che oggi hanno raggiunto il numero di 130, 
numero massimo di capienza della scuola. 

L'Istituto ha vasti locali con aule di disegno 
e officine, (fig. 26). Tra queste quelle elettrote- 
cnica di fresca data e l'officina meccanica che 
зі può dire composta di due, una per  fuci- 
natori, l'altra per gli aggiustatori. 
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Oggi si presenta alla Mostra che il Mini- 
stero di Agricoltura ha bandito fra tutte le 
scuole sussidiatoe. 

I lavori che la scuola espone sono di saggi 
delle officine meccanica e falegnami. (Fig. 27). 
Ciascuna di esse si presenta 
con esercizi razionalmente 
graduali, tutti di immediata 
applicazione, chedimostrano 
quali metodi si usino nell'in- 
segnamento pratico; a questi 
fanno riscontro esercizi piü 
complessi eseguiti totalmen- 
te dagli allievi, come lo pro- 
va l'attento esame dei lavori 
poiché vi si riscontrano sol- 
tanto piccole e naturali im- 
perfezioni dovute alla gio- 
vane età dell'esecutore. Sono 
specialmenteinteressanti due 
bellissimi bracci artistici, in 
ferro battuto, per illumina- 
zione elettrica, una pulitrice 
a motore, uq trapano a co- 
lonna con cremagliera, una 
punzonatrice, dei piani di 
riscontro una cassaforte a 
muro, delle serrature a pom- 
pa e a nottolini — tipo industriale — molto bene 
rifinite, dei truschini tipo americano, un mo- 
bilio completo da studio, un banco da fale- 
gnami di nuovo tipo studiato apposta per gli 
allievi delle scuole industriali, e così via. 

I disegni di macchine riproducono in parti 
alcuni lavori esposti; quelli di ornato, ese- 


Fig. 26. 


La scuola di Foligno ha il vanto di avere 
concorso alle più importanti gare del lavoro 
fino dal suo impianto, ed ottenne meritate ono- 
rificenze nell'esposizioni di Torino, Milano, Pa- 
lermo, Roma, Perugia, Anversa, ecc., mostran- 
dosi così, tanto fra noi come all’estero, quale 
era l'indirizzo dell'insegnamento tecnico e pro- 
fessionale dell'Italia. 


guiti con cura ed esattezza, mostrano quali 
progressi possono raggiungere dei giovani operai 
dopo soli due anni che hanno abbandonato le 
scuole elementari e con soli due anni di inse- 
gnamento. 
R. Scuola Professionale in Fabriano. 

Nell'anno 1880 fu istituita la Scuola pro- 

fessionale serale e domenicale, allo scopo di 


dare convenienti cognizioni industriali per for- 
mare abili operai. 

L'anno 1888 segnò un passo notevole sulla 
via tracciata, coll'istituzione delle officine fabbri- 
meccanici e falegnami intagliatori e col 1901-02 


Fig. 27. 


si ha l'inizio della nuova vita della scuola essendo 
aumentati i contributi e gli insegnamenti resi 
diurni. La scuola è ora divisa in due sezioni 
meccanici elettricisti — ebaninisti intagliatori 
modellatori. | 

Tra i lavori esposti a Roma notiamo una 
vetrina a intagli e incavi e una serie di eser- 
cizi di aggiustaggio, di fusione, di fresatura, 
ecc. semplici ma eseguiti con cura. 

Gli esercizi da falegnami sono rappresentati 
con connessioni, calettature, infissi da finestra 
e da porte. 

Un cavalletto con sei cartelle di disegni dello 
varie sezioni completa l'esposizione della Scuola 
di Fabriano 

È direttore della Scuola l'ing. Dino DIENI 
titolare per la meccanica, la fisica, la chimica, 
la tecnologia Meccanica, il disegno meccanico 
e di cinematica applicata alle macchine ed in- 
caricato della elettrotenica elementare. 

Le migliorate condizioni economiche permet - 
terebbero un maggior sviluppo della scuola, se 
non fosse ostacolato dalla deficienza di locale; 
giova sperare che presto sì faccia qualche cosa, 
colla mira di dare maggiore sviluppo agli inse- 
gnamenti pratici. 

R. Scuola Indastriale Nazionale di Vicenza. 

Questa Scuola fu fondata ne 1878 e si pro- 
pone d'impartire l'insegnamento teorico pratico 
della meccanica, della elettrotecnica allo scopo 
di avviare i giovani all'esercizio delle industrie 
meccaniche ed elettrotecniche. 

Essa ba numerose officine che comprendono 
i reparti: modellisti e falegnami, fonditori e fu- 
cinatori, congegnatori, guida macchine, elettri- 
cisti e dalle piante della Scuola, che sono espo- 
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ste alla Mostra, si vede come essa possieda nu- 
merosi e vasti ambienti che le permettono qua- 
lunque sviluppo e miglioramento. 

In confronto a tanti vantaggi che altre 
scuole non hanno, la mostra dei lavori degli 
allievi è deficiente (fig. 28). 

I saggi di officina meccanica esposti, come 
dei modellini di cinematica in legno, in ferro 


Fig. 28. 


copialettere, "strumenti di uso comune, danno 
l'idea che tale scuola sia una delle mono svi- 
luppate e forse ancora all’inizio della sua vita. 

E questo è tanto più spiacevole doverlo no- 
tare per la scuola di Vicenza la quale ha una 
entrata annua di 194.786 lire, quasi cioè tre 
volte quanto ricevono le principali scuole come 
Fermo, Foggia, Napoli, ecc. Dietro la mostra di 
Bari e da questa un po' nascosta è quella della : 


R. Scueia Industriale di Cosenza. 


Questa scuola fondata nel 1899 ha per iscopo 
la formazione di bravi operai: capi officina e 
capi fabbrica. — Il corso normale ha quattro 
sezioni — elettrotecnica — meccanica — ceramica 
— ebanisteria: ma vi è anche un corso infe- 
riore di due anni che è fine a se stesso. 

Ha un'officina, due labotatori, uno di ceramica 
e l’altro di ebanisteria, e gabinetto di fisica e 
chimica. | 

Alla mostra di Roma sono esposti dei belli 

oggetti, specialmente nel mobilio che non si 
limita a copia di quello già esistente, ma tenta 
anche lo stile moderno con arditezza d'inten- 
dimenti. Così vi sono dei tavolinetti, uno stipo 
da salotto a intagli e scomparti, un mobilino 
in legno naturale, tutti in stile moderno. 
- In una elegante vetrina sono esposti saggi 
di meccanico aggiustatore, un campionario di 
maschi e di frese - compassi di spessore ed 
esercizio di falegnameria. 

Inoltre vi sono dei modelli di creta a mo- 
tivi ornamentali e applicati all'architettura, un 
braccio su ferro, cartelle da disegno. 


R. Scuola Professionale Celle di Val d'Elsa. 


Fondata nel 1875 ha un insegnamento diur- 
no e uno serale per gli operai. 

Alla Mostra presenta una smerigliatrice per 
due mole e un campionario di saggio conte- 
nenti campioni di varie qualità di ferro di le- 
gno, di vetro, di carta, ecc. 
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Delle tavole all'acquarello, composizioni di 
motivi decorativi di stile moderno e delle car: 
telle di disegno completano la mostra della 
scuola. Poco distante da essa è la 


Scuola di elettricità pratica di Pavia. 


Scuola serale fondata nel 1896 dalla Camera 
di commercio. La mostra contiene un piccolo 
alternatore trifase e una piccola 
dinamo che servono come materiale 
d'insegnamento, ed una cartella di 
saggi grafici. La mostra di questa 
scuola è visibile nella fotografia 
della scuola di Vicenza insieme 
alla 


Scuola popolare di disegno di 
Solbrate Arno (Milano). 

Scuola di recente data, essendo 
stata fondata nel 1903. 

Ha per mira d'insegnare disegno 
applicato all'arte del meccanico, 
dell'ebanista, e del costruttore. 
Tra i lavori esposti nella vetrina 


vi sonó apparecchi meccanici ed utensili. 


Accanto a questa Scuola è la 
R. Scuola Industriale di Pisa 


che presenta una serie di lavori in gesso, un 
tavolo ed una sedia di legno lavorati e delle 
cartelle di disegno per la massima parte arti- 
stico. In complesso mostra poco interessante 
tanto più che essa non corrisponde ad una scuola 
che porta il nome d'Industriale. 

In fondo alla sala è la 


R. Scuola di S. Giovanni a Teduccio 


la quale presenta soltanto i lavori prodotti nel- 
l'officina meccanica costituiti oltre che da: al- 
cuni lavori di officina, da una trapanatrice e 
da una sega per metalli, e da un movimento 
per cilindro con eccentrico pel comando del 
carrello. | | | 

Una resistenza a spirali di ferro per circuito 
elettrico indica che la scuola ha anche un la- 
boratorio elettrotecnico. 

La scuola fu fondata nel 1885 con R. de- 
creto ed è stata riordinata con un decreto reale 
di quest'anno ed ha riportate onorificenze in 
varie esposizioni. 


Scuola Professionale di Mendovi. 


La mostra di questa scuola e mel suo pe- 
nere una delle più buone specialmente per i 
lavori in ferro battuto. ll dettaglio di cancel- 
late per tomba che ci è piaciuto riportare n'è 
la prova più bella per la maniera con cui esso 
è trattato, la quale dimostra come il lavoro del 
ferro sia realmente sentito artisticamente dagli 
allievi di codesta Scuola. Anche un portavasi 
a motivo di papaveri, conferma la nostra opi- 
nione. (Fig. 29). 

Tra i lavori in legno notasi una piccola scri- 
vania di stile moderno ed una mensola. 

In marmo è esposto una parte superiore dì 
un monumentino ; infine molte composizioni & 
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penna e all'acquarello per cancellate, ringhiere, 
bracci da luce elettrica in ferro battuto. 
Dal 1901 è direttore della Scuola, che fu 


Fig. 29. 


fondata nel 1877, il prof. Gioacchino Scrotti, 
che dopo essere stato allievo della scuola ch'egli 
dirige, trovò il tempo di studiare e conseguire 


-= 


il grado d'insegnante della R. Accademia Alber- 


tina di Torino, ed in seguito al Museo Indu- 
striale di Torino, ed ha eseguito fino ad ora 
molte pregiate opere scultorie. 


Ospizio di Tata Giovanni a Roma. 


Fu fondato nel 1810 да Giovanni Borgi che 
era un povero muratore, e raccoglie ed avvia 
ad un mestiere manuale fanciulli orfani e po- 
veri. 

La Mostra è esclusiva per disegno ornamen- 
tale e qualcosa di macchine. 

Sopra un tavolo, in un angolo, sono posti 
due album di disegno costituenti la mostra della 


R. Scuola professionalo di Savona. 


Per quanto modesta, tuttavia dai disegni 
specialmente di tecnologia e di macchine ope- 
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ratrici si vede l'indirizzo pratico e buono della 
scuola. 


Scuela professionale muraria di Milano. 


Fu fondata dalla Società Mutua lavoranti 
muratori nel 1888 allo scopo di completare e 
migliorare l'istruzione e l'educazione dei mu- 
ratori. 

La mostra perciò tratta di materia edilizia. 

Così é esposto un progetto di villino (a penna) 


misto in acquarello, platee e riempimenti di cal- - 


cestruzzo, particolari di strutture in marmo e 
metallo per uno scalo, disegni ecc. 


R. Scuela professionale di tessitura o tintera 
di Prato. и 


Fondata nel 1886 unicamente per l'industria 
tessile e per la tintoria, comprende due sezioni: 
uno per la tessitura e filatura, l'altro per la 
chimica e tintoria, | 

La mostra пе é abbastanza ricca con disegni 
e bozzetti policromi per tappezzerie, con cam- 
pionari di tinture di lane con materie coloranti 
acide, tinture di pelli, ecc. 

Così per la parte chimica vi sono delle pre- 
parazioni di materie coloranti, di colori insolu- 
bili, ecc. | 

Analoga a questa negli oggetti esposti è la 

Scuola professionale di Monza (Milano) 


che espone acquarelli di stoffe, matasse di co- 
tone e seta colorate, campioni di seta tanto con 
colori basici che acidi, lane e feltri, campioni di 
calze stampate con macchine di speciale inven- 
zione di un allievo. 

Album di disegni, ecc. 

La scuola fondata nel 1890 comprende le 
sezioni di meccanica, costruzioni ed elettrote- 
cnica, le quali però alla Mostra non compari- 
scono quasi per nulla. 

Poco discosto è l'Esposizione della Sezione 
industriale del 


R. istituto tecnice V. E. Ill di Bergamo 


che ha un corso di cinque anni, di cui i primi 
tre in comune con la Sezione fisico-matematica. 
Poi comprende quattro sotto-sezioni: matema- 
tica, chimica, tessitura e filatura. Oltre a que- 
sto ha un corso biennale pratico per elettrici- 
sti, meccanici, tessitori, tintori e delle scuole 
serali, | 

Tra i lavori esposti si notano i saggi delle 
officine meccaniche e un tornio; tavole di sag- 
gio di fusione in ferro e in bronzo e in ferro 
battuto. - mE | 

Cosi saggi di tintura di filato e seta con 
colori all'acido, di tessitura eseguita nel labo- 
ratorio, di filatura, ecc. 


R. Seuoia professionale di Biella. 


Questa scuola ha un insegnamento diviso in 
quattro sezioni: costruzione meccanica, decora- 
zione ed intaglio, tessitura e tintoria. 

Ciascuna di queste seziuni ha presentato alla 
Mostra un saggio dei suoi lavori. Infatti si no- 
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tano in essa quattro tavole di schizzi all'acqua- 
rello e a penna per l'insegnamento dell'archi- 
tettura, il progetto di una pompa e un nuovo 
regolatore parabolico (brevettato da un alunno) 
per quello meccanico; foglie decorative e mo- 
tivi per il disegno. Infine campionari e saggi 
di tintoria, di tessitura e di stampa su tessuti 


di cotone sono i prodotti dell'ultima sezione della 
scuola. La quale, fondata nel 1899, possiede 
oggi laboratori e gabinetti ed è stato impian- 
tato recentemente anche un laboratorio di elet- 
trotecnica. 

Gli allievi licenziati trovano facile occupa- 
zione. Quelli della Sezione costruzioni sono in 
generale occupati nelle costruzioni, impianti, 
ferroviari, murali e stradali presso Società e 
privati sì in Italia che all’estero, Quelli della 
Sezione meccanica e di elettrotecnica sono oc- 
cupati in molti stabilimenti ed officine del re- 


gno. Quelli della Sezione tessitura e tintoria 
sono occupati nelle industrie biellesi, che ten- 
gono tuttora il primato nell'industria tessile e 
tintorale. 

È direttore della scuola il dottor VINCENZO 
ANTONIELLO, che dopo avere impiegato la sua 
attività in altre scuole, dirige dal 1892 con opera 
solerte ed intelligente, curando sopratutto lo 
sviluppo e l'ampliamento dei laboratori. 


R. Istituto A. Ponzone di Cremona. 


Ha sei sezioni diurne: falegnami ed intaglia- 
tori, marmisti e scultori, fabbri ferrai, decora- 
tori, aggiustatori meccanici ed un corso serale 
di disegno. Alla domenica c'è un corso serale 
per conduttori di caldaie a vapore. 

La mostra è copiosa per ognuna delle se- 
zioni ed è divisa per corsi, cominciando con 
esercizi di stipetteria ed elementi d'intaglio, con 


‘ congiunzioni ed incorniciature di mobilio, fino 


alle decorazioni in rame, ottone e bronzo per 
mobili, agli esercizi di tornitura, studi di pla- 
stica, di fabbri ornatisti, ecc.; l'officina mec- 
canica poi presenta esercizi di fucinazione, di 
aggiustaggio, un regolatore a forza centrifuga 
ed un meccanismo per inversione di movimento 
nelle locomotive tipo Glif-G wek. 

Cartelle di disegni. 

Un grazioso stipetto a mensola in noce, stile 
floreale, con decorazioni in ottone e un mobi- 
lino porta-pendolo con intagli e nello stesso 
stile completano la buona mostra della scuola. 


Ing. G. Zevi. 
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SCUOLE DI ARTI E MESTIERI 


Nella gran sala a cristalli del palazzo del- 
l'Esposizione sono raccolte le mostre delle Scuole 
industriali e di arti e mestieri, Questa bella sala 
luminosa, la più grande di tutta la mostra, è 
divisa in tanti scompartimenti in ciascuno dei 
quali si trovano disposte le produzioni di una 
o più scuole: macchine, strumenti di misura, 
modelli e disegni, eseguiti con la massima pre- 
cisione. 

. Della Mostra di Scuole Industriali e Com- 
merciali si parla in altra parte del presente 
fascicolo: ci limiteremo qui a passare in rivi- 


‘sta le sole Scuole di arti e mestieri; il gran 


numero di esse ci permetterà solo di dare un 
cenno sommario degli oggetti esposti. 

La Scuola di Alessandria si presenta abba- 
stanza bene: molti saggi di lavori in ferro e 
in acciaio, pezzi di macchine, campioni di intagli 
in legno e numerosi disegni ed acquerelli per 
lavori in ferro. Presentiamo qui il ritratto del 
direttore prof. Burbi Giuseppe che con amore 
e zelo dirige questo istituto. 

La scuola di arti e mestieri di Auronzo espone 
solo pochi, ma eleganti lavori in legno e di 
ebanisteria. 


La città di Torino si presenta con sei Mo- 
stre: quella della scuola di Tipografia ed arti 
affini, molto ricca ed elegante. La scuola of- 


cine serali: ha molti lavori in ferro battuto e 
in acciaio; notevole un grande trapano verticale. 
La scuola tecnica per operai S. Carlo e la 
scuola Sommeiller hanno esposto molte fotogra- 
fie, bei disegni ed acquarelli. La R. Conceria- 
scuola italiana ha lo scopo di preparare bravi 
direttori chimici e capi operai per la industria 


della concia di pellami. La mostra di questa 
‘ scuola è straordinariamente ricca di campioni 
di pelli d'ogni genere, grezze e colorate e cuoi 
lavorati. 

La scuola professionale tappezzieri di ‘l'orino 
ha scelto uno spazio molto adatto por la sua 
mostra, la quale si presenta in forma di salot- 
tino con divani e sedie imbottite, tende, ecc. 


Fig. 33. 


Lavori svariatissimi si notano nella mostra 
di Livorno (fig. 33) diretta egregiamente dal 
Prof. ARISTIDE VIVARELLI. 

La R. Scuola professionale filologica di Ver- 
celli presenta tavole di disegni industriali, saggi 
di lavoro a sbalzo, 2 avvolgimenti per dinamo, 
un regolo calcolatore e alcuni saggi di oreficeria, 

L'Istituto < Roncalli > di Vigevano_ha una 


bella vetrina in cui sono raccolti i lavori in 
ferro e in acciaio eseguiti dalla Scuola per ap- 
prendisti meccanici, tra cui notasi una dinamo. 

La scuola di arti e mestieri di Pontedera e 
quella di Siena si trovano collocate vicine nella 
mostra, La prima ha disegni svariati, acquarelli, 
intagli in legno, gessi artistici. 

La mostra di Siena è molto più ricca: spe- 
cialmente numerosi, i lavori in ferro e in legno. 
Sui banchi di questa mostra, come nelle altre 
Che seguono, sono disposte eleganti e numerose 
cartelle di disegni eseguiti dagli alunni dei 
vari corsi. 

La scuola serale degli Artigiani di Miran- 
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dola ha una Mostra assai grande e ricca di 
modelli: in prevalenza attrezzi e carri per uso 
agricolo tra cui un carro speciale mirandolese, 
Non mancano peró saggi di lavori in 
ferro, acquarelli e disegni. 

La mostra della Scuola di Areszo e 
molto estesa e ben ordinata. E divisa in 
tre reparti uno per lavori in legno, bel- 
lissimi; uno per i numerosi lavori in 
ferro e in fondo si sono raccolti modelli 
in gesso e pietra di Arezzo. 

Di fronte a questa Mostra si trova 
quella della Scuola di arti e mestieri di 
Messina, che puó competere con la prece- 
dente per la ricchezza e varietà del ma- 
teriale esposto. Questa Scuola, benissimo 
diretta dal Prof. QuERIAN Luigi, ha una 
sezione elettrotecnica, ma sembra che nes- 
sunlavoro siasi presentato in questo ramo. 

Molti eleganti lavori in ebanisteria so- 
no presentati dalla Scuola di Udine: 
non manca qualche campione di ferro battuto. 

La Scuola di arti e mestieri di Napoli non 


ha una mostra molto vistosa: in sei vetrine 
sono disposti lavori di precisione in ferro, in- 
tagli in legno; è pure esposto qual- 
che grazioso lavoro di ebanisteria. 

Bei lavori d'intaglio ed ebani- 
steria tra cui uno splendido cofano 
ed una cornice e vari gessi, si 
trovano nella mostra della scuola 
di Spezia. 

Cosi pure piccoli ma graziosi 
lavori d'intaglio e di ebanisteria 
presenta la scuola di Salerno. 

Sullo stesso scompartimento ove 
sono le mostre delle scuole di 
Napoli, Spezia e Salerno, trovansi 
esposte alcune carte geografiche e 
qualche altro disegno della scuola 
tecnica industriale di Portici che 
ha una mostra assai poco appari- 
scente. 

Per la scuala di Treviso, si è 
presentato solo il corso di plastica 
e disegno con molti gessi e lavori in creta. 

Una splendida scrivania di legno intagliato 
e scolpito si ammira nella mostra della scuola 
di Catania; questo lavoro fu già premiato al- 
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l'Esposizione di Parigi nel 1900. La sezione 
di industrie meccaniche non ha esposto. 
La scuola d'arti e mestieri di “Savigliano 


Fig. 36. 


espone solo disegni e modelli in creta. Ricca 
invece e ben disposta à la mostra della scuola 
di Brescia di cui ci spiace non riprodurre la 
veduta generale, non essendosi potuta eseguire 
la fotografia, data la posizione della mostra 
stessa. Bellissimi disegni ed acquerelli, modelli 
di intarsi ed intagli in legno, un bello sgabello 
intarsiato in legno; finissimi lavori in ferro, 

Le mostre delle scuole di Catanzaro e di 
Aversa stanno una di fronte all'altra ; entrambe 
hanno lavori bellissimi e di grande valore. La 
scuola di Catanzaro (fig. 36) ha degli splendidi 
armadi e mobili di lavoro accuratissimo. 

La fig. 37 rappreserta la mostra della scuola 
di Aversa, con un ricco mobilio da salotto con 
intarsi e fregi in rame e argento. 

La scuola di Como non ha presentato molti 
oggetti: qualche disegno, dei campioni di sete 
colorate, e molte cartelle contenenti disegni 
per stoffa. 


Fig. 37. 


Così pure la R. scuola di setificio di Como 
presenta numerosi disegni e hei campioni di 
seta artificiale e saggi di tessitura. 

Molti e belli acquarelli a colori per tessuti 
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si notano nella mostra della scuola di Prato 
tra cui un bel disegno tecnico per tessitura, 
La scuola di Domodossola (Novara) espone 
pochi, ma molto graziosi, lavori di legno in- 
tagliato. 
I lavori in ferro battuto predominano in- 


Mhil, 
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Fig. 38. 


vece nella mostra della scuola complementare 
di Morbegno. 

La mostra di Rimini, comprende pure essa 
pochi lavori; gessi, acquerelli e lavori in legno 
intagliato e pochi disegni. 

Dalla scuola di Aquila sono venuti bellis- 


Fig. 39. 


simi lavori in legno tra i quali, da notare, una 
splendida giardiniera a specchio. 

La mostra della scuola di Sulmona è molto 
estesa ma si compore quasi esclusivamente di 
disegni e gessi artistici. 
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Molto bella ed elegante è la mostra di 
Forlì di cui diamo la veduta a fig. 38. 

Forse per la posizione ad angolo si prestava 
bene per la disposizione dei numerosi lavori 
sapientemente disposti e ben raggruppati. 

Bella mostra è pure quella di Vittorio Ve- 
neto; gli oggetti sono disposti in gruppi 
distinti; prevalgono i lavori di intaglio 
in legno e di ebanisteria, tutto disposto 
con ordine; seguono lavori in gesso creta 
e molti pezzi di ferro e acciaio lavorato. 

L'Istituto di arti e mestieri di Bo/o- 
gna ha una mostra che gi compone 
esclusivamente di lavori in metallo; in 
due vetrine sono raccolti campioni di me- 
talli grezzi per lo studio della tecnologia 
dei metalli. (Fig. 39). 

Presso la mostra dell'Istituto Aldini 
Valeriani di Bologna, trovasi esposti i 
lavori presentati dalla scuola d'arte ap- 
plicata all'industria di Casale Monfer- 
rato; si notano parecchi bei lavori in 
pietra e in cemento. 

La mostra della scuola di Pistoia ha 
una vetrina in cui sono raccolti molti 
saggi di lavori in ferro e in acciaio. 

La scuola di Cuneo, in una delle gal- 
lerie traversali, ha esposto solo alcune 
cartelle di disegno geometrico e di ornato 
per intaglio in legno e in plastica, 

Questa forse troppo rapida scorsa alle 
mostre delle scuole di arti e mestieri è tuttavia 
sufficiente per dare una idea chiara della impor- 
tanza e premura con la quale le varie scuole 
hanno partecipato alla Mostra. 

La grande quantità di lavori presentati è 
varia per le diverse scuole, ma tutte rivelano 
un nobile intendimento, quello cioè di ispi- 
rare nelle giovani menti degli allievi un sano 
amore per il lavoro, non disgiunto dal vero 
gusto per l'arte. 

M. M. 
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Scuole Professionali Femminili 


Una profusione di veli, di trine, di fiori; un 
biancheggiare di lini e di ricami; una larga 
mèsse di lavori d'ogni specie, nei quali e telaio 
e ago e fusello andarono a gara, e pur ancola 
punta incandescente della macchina pirografica 
si mosse ad imitare gli antichi disegni o a 
crearne di nuovi. Questa, la sezione professio- 
nale femminile, riccamente rappresentata, mul- 
tiforme, feconda. Delle ventisei scuole esposi- 
trici, appena quella di Milano - serale per adulte 
- e quella di Besana Brianza, - della Società di 
M.S. - si presentano con modelli di taglio mal 
fatti, sgualciti, o con biancheria cucita e ricamata 
come si usava vent'anni fa. | 

Le altre, tutte, raggiungono o si sforzano di 
raggiungere quel perfezionamento e quella pra- 
ticità che le esigenze della vita odierna richie- 
dono alla mano della donna, in ogni suo mi- 
nimo prodotto. Accanto alle scuole cospicue e 


di fama già assicurata non sfigurano le scuole 
più modeste; e le più vecchie e le più recenti 
paiono distender senza invidia - vicini - i proprii 
lavori, per la comune conquista di una via di 
onesto guadagno e di una continua evocazione 
di gentilezza e di leggiadria. Così si vede la 
Tecnico-letteraria di Milano umilmente, allo- 
gata in vetrine quasi microscopiche, e pure 
maestra nel taglio, con sistemj moderni che 
hanno rese comuni le edizioni del metodo della 
direttrice Adcle Martignoni; - la sola scuola 
che insegna la pittura su ceramica, la lavora- 
zione di vasi, piatti e piastrelle in ceramica a 
gran fuoco sotto smalto; la confezione dei busti 
da donna e da bambine ; e che ha con Bologna 
e meglio di Bologna, una sezione di cucina, 
speciale per cuoche, che va molto al di là delle 
conserve di frutta e de’ barattoli di legumi sotto 
aceto, e arriva a comporre fagiani farciti e 
torte guarnite, sogno de’ più ghiotti. 

1 modellini d'abiti - in esecuzione - di garza, 
sono perfetti; e, per analogia, riconducono alla 
vetrina di Verona, dove la Bon PBrenzoni ne ha 
una mostra svariatissima e senza eguale, tanto 
per la biancheria quanto pei vestiti; tanto pei 
rammendi, quanto per la geniale trovata d’un 
album di fotografie e disegni da stiratura - o- 
pera di un’allieva - che dovrebbe diventare guida 
e testo del genere. Verona, sola, custodisce an- 
cora, inbegli esemplari di paziente ricostruzione 
per ventagli, il punto di Perugia, ignorato o 
trascurato dalle altre scuole: Troppo lungo sa- 
rebbe analizzare o spltanto accennare la schiera 
meravigliosa, squisita e civettuola de’ merletti 
di ogni specie, che spumeggiano dietro i cristalli 
e che tutte le scuole, più o meno producono, 
dal tombolo grezzo e greve di Pegli al punto di 
Siena, rievocato su sparsi frammenti muliebri; 
dal reticello figurato all'Aemilia-Ars, all'imita- 
zione di Venezia, allo sfilato, all’Irlanda. 

Trascorriamo su questo, che, per quanto mi- 
rabile e perfetto, non dovrebbe essere prodotto 
di scuola, ma industria essenzialmente /ocale, e 
che solo può ammettersi quando, come la Mar- 
gherita di Savoia, di Roma, ne dà l'insegnamento 
allo scopo di preparare sapienti rammendatrici 
di qualunque trina. 

La Margherita di Savoia è, per Roma, quello 
che è per Torino la Maria Laetilia - un istituto 
professionale femminile de’ più completi, de’ più 
complessi, tanto per la coltura quanto per la 
parte pratica; l'una e l’altra dotate di splendidi 
locali proprii, e protette da donne di Casa 
Savoia. 

La Maria Laetitia con semplicità signorile 
mostra biancherie e merletti, un tappeto tipo 
bandiera, forse l’unica specialità piemontese in 
genere di lavoro fe minile, e mostra valenti 
alunne decoratrici, con motivi dal vero, glicine e 
clematiti di primaverile freschezza, e si dimo- 
stra preparatrice di professioniste coscienziose e 
colte e la migliore pei disegni. 

Più favorita dalla sorte, per la munificente 
clientela della Regina Madre, la scuola sovrana 
di Roma può abbracciare un numero infinito di 
lavori speciali originali, sotto la guida illumi- 
vata di un artista, che, come il Retrosi, piega alle 
esigenze dell'ago il pennello e l'immaginazione. 
Per.questo, accanto alle vesti di squisito gusto 
e alle, varie applicazioni del ricamo a macchina 
e m maglieria — accanto a una geniale imita- 
zione dell'arazzo col macramé, in una fioritura 


di ciclamini rosei — ardono paramenti sacri di 
antico stile a ricami di coralli, e di moderno 
disegno, a pavoni iu tutto rilievo - specialità 
di ricamo in oro - e il cofano di Grottaferrata, 
e si stendono quelle perfette ricostruzioni, con 
Pago, di stoffe scomparse fuor che nei musei e 
in alcune case patrizie conservatrici. 

Tutte le scuole, o quasi, hanno saggi di fiori: 
Firenze ne sfoggia una vetrina di bellissimi, 
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così veri, che mancano appena del profumo: e 
Firenze ha fiori ricamati in seta in guisa mira- 
colosa: peccato che la ricca vetrina, cosi esu- 
berante di corredini da bambini e di lavori 
graziosi, manchi di un'impronta veramente pra- 
tica, sovrabbondando di oggetti di lusso e poco 
accessibili alle borse di tutti. 

Difetto generale, del resto: Messina informi, 
col suo vestito da camera in batista, merletto e 
ricami a millecentosessanta lire | 


Fig. 41. 


Sotto questo punto di vista, anche Bologna, 
scuola borghese, pratica e moderna per eccel- 
lenza, sola per la mostra di modisteria - in 
esecuzione e in esemplari completi; - anche 
Bologna, così esuberante di lavori, di miniature, 
di pirgorafie, di merletti, di biancheria, di ve- 
stiti, - anche Bologna pecca particolarmente negli 
abiti; anche Napoli, nelle ricche e svariate vetrine 
della Regina Elena, dove, fra l’altro, occhieggiano 
saggi di tappeti di Smirne su canevaccio e a te- 
laio, finissime calze, cuoii rilevati per mobilia, 
cofanetti in piroscoltura; della Regina Marghe- 
rita, troppo fastosa ed esagerata nelle biancherie, 
buona per la sartoria da bambini ; anche Vol- 
terra, tutta ridente di veli di seta e di merletti 
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color d'avorio e di trapunti di oro e di sfilature 
di tela. 

Le scuole meno ricche o meno mondane pro- 
vano invece, nelle loro mostre semplici, d'aver 
meglio inteso il fine della scuola professionale 
femminile: dare l'abile operaia alla classe piü 
numerosa della società e a quella meno ab- 
biente. 

Mantova e Lugo, Siracusa e Vigevano non 
presentano nulla di particolarmente notevole; 
Catania eccelle ne' rammendi di merletti; San 
Michele di Roma ha la prerogativa de’ rammendi 
in arazzo — che sono cosa meravigliosa e per- 
fetta — e in tappeti orientali; ma, anche, ë, 
fra le migliori mostre come varietà ed esattezza 
de’ lavori, forse la migliore per l'assoluta sem- 
plicità e solidità de’ modelli, per i prezzi dav- 
vero moderati che consentono ad ognuno di 
profittare dell’opera delle sue orfane. 

Un istituto dell'alta Italia che ha molti punti 
di contatto ccn questo è il Bellini di Novara, 
forse piü variato e troppo ricercato come lavori, 
ma anch'esso ospite e benefattore di orfane ol- 
tre che di cittadine benestanti, sin dal 1832. 

E vengono, poi, di Roma, le umili e provvi- 
denziali scuole dei quartieri più poveri, dove più 
terribile e più corruttrice è la promiscuità delle 
case: vengono i timidi tentativi del Testaccio 
— cucito, taglio, ricamo — quelli dell'Opera 
Pia Margherita della Lungara, dove s'insegna 
anche cucina; della Mazzini di Trastevere, 
creata da Sarah Nathan all'alba della libertà 
italiana in un nome di riscossa e di resurrezione 
nel cuore del quartiere più turbolento. Lavori 
senza pretesa, umili c gentili, di bianco, di sar- 
toria, di ricamo, saggi di stiratura : avviamento 
delle operaie più modeste, speranza di miglio- 
ramento avvenire, 

Ultima, oltre le colonne e sotto la luce 
della galleria centrale, Suor Orsola Benincasa, 
sobriamente sorride ne' suoi aristocratici fiori 
dalle tinte tenui, nelle biancherie austere, negli 
intagli di sistema svedese, nelle imitazioni 
di ricamo cinquecentesco su modano, ne? ri- 
cami a due diritti in seta lavabile: più che 

‘ una scuola professionale - o meno - secondo 

le opinioni degli intendenti, Suor Orsola 'Be- 

nincasa, co’ suoi corsi di Magistero femminile, 
oltre che di cucito e fiori e modisteria, inse- 
gna a signorine, e prepara insegnanti spe- 
ciali alle scuole Normali e di Magistero, alle 

Tecniche; maestre, assistenti modello, cui 

non manca nemmeno la pratica d’infermiere 

come in America. Ultima ancora, Siena, non 

scuola superiore, non veramente scuola pro- 

fessionale: — ma dal 1778 — scuola di fan- 

ciulle operaie, di un tipo tradizionale e carat- 
teristico toscano, che non ha confronti. E quelle 
sue ragazze plebee, dotate di un certificato di 
povertà, Siena ammaestra con moderno progresso 
a! telai de’ lini robusti, alle tele bicolori, a’ panni 
e a’ pannilani pesanti pe’ montanari; e le piega a' 
sapienti disegni de’ damaschi dell'epoca gloriosa 
delle industrie senesi a fondi e rilievi di porpore 
e d'oro; agli ermisini, a° corduli, a' rasi pressati, a’ 
taffetà rigati e uniti. E le piccole mani conduce 
sulle trame lievi, in imonogrammi sottili, in cifre 
armoniose, fino alle aeree volute delle impalpa- 
bili trine di antica fattura, come quelle su cui 
appoggia la bella figura della Pace del Palazzo 
Pubblico nell'affresco d'Ambrogio Lorenzetti, in 
Siena. Alle dame d'Italia - adesso - la missione 
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poetica e gentile di conservare in vita questa 
rifioritura di antica arte femminea senese: che 
non muoia, come altre peirrono, per mancanza 
di risorse ! 

E nella invocazione fervida alla bellezza, alla 
poesia dell'ago, la lunga visione permare an- 
cora, mentre si traversa l’ottagono e il vestibolo 
della dimora romana dell'arte moderna. 


LILIA Faco. 


— — «&——— 


Le Scuole Artistico - Industriali 


—— 


Uno sguardo generale in questa sezione 
della mostra da luogo subito ad alcune 
considerazioni d'indole generale. 

Anzitutto rallegriamoci di questa felice 
iniziativa, perché, francamente, a forza di 
sentir dire e ripetere che in Italia c'è de- 
ticienza di tali scuole, si era venuta for- 
mando la convinzione, almeno nei più, 
che mancassero affatto, o che, pur esi- 
stendone alcune, non avessero alcun va- 
lore notevole. Ora invece non è chi non 
veda che, anche con la critica più severa, 
non si può mettere in dubbio un com- 
plesso generale di risultati buoni, tanto- 
più buoni se si considera i mezzi molto 
limitati, di cui la grande maggioranza di 
queste scuole può usufruire. 

Siamo ancora alquanto distanti dalla 
Scuola Artico Industriale, quale dovrebbe 
veramente intendersi, ma appare, senz'al- 
tro che da questa meta siamo separati da 
lievi ostacoli non solo, ma che dipendono 
principalmente da una imperfetta orga- 
nizzazione non di ciascuna scuola, ma dal 
complesso delle scuole, ostacoli quindi 
che, con un po' di buona volontà da parte 
degli enti pubblici, si potrebbero superare. 

Per contro tuttociò che c'è di afferma- 
zione personale, sia dei singoli artifici, 
sia degli insegnanti, dà prova della cafa- 
сиа indiscutibile a ben fare. 

Sotto il punto di vista artistico è da 
permettere una osservazione importante. 

Per la loro stessa indole le scuole Ar- 
tistico-Industriali, sono portate ad espli- 
carsi quasi esclusivamente nel campo del- 
l'arte decorativa. Ora è appunto in questo 
campo che lerve il contrasto fra i ricordi 
ancora vivissimi di un gusto classico, che 
ha radici così profonde nel genio italico, 
e la manifestazione nascente della cosi- 
detta Arte Nuova che si esplica in quella 
molteplicità di stili (o meglio direttivi di 
maniere) che corrono sotto il nome di 
Liberty, Floreale ecc. Con questo non si 
vuol condannare affatto questa tendenza, 
perchè sarebbe assurdo condannare una 
forma di Arte che trae la sua origine dal 
gusto e dalle abitudini dei tempi; noi 
adattiamo l’arte ad esigenze nuove a cui 
mal si adattano le forme classiche che 
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vanno sostituite con altre: si può dire che 
queste sono alquanto artificiose e caduche, 
mentre quelle sono spontanee ed impe- 
riture, ma non possiamo impedirne il na- 
turale sviluppo. Noi abbiamo per esempio 
quel prodigioso strumento di sviluppo in- 
dustriale che è la réclame, igrota ai no- 
stri nonni: ad essa non si possono, non 
si debbono adattare le vesti di altri tempi, 
occorre nuova forma a nuova sostanza, 


nuovo adornamento che corrisponda ad 
una idealità sia pure molto meno elevata 
per lo scopo suo, ma appunto per questo 
profondamente diversa. 


Fig. 43. 


No: il modernismo nell'arte, non nuoce 
all'arte, è il contenuto cui abbiamo ac- 
cennato: Noi assistiamo ad un nuovo 
abuso di Arte nuova, ma di un'Arte nuova 
intessuta, per la maggior parte sopra una 
vecchia trama, e le nostre stoviglie, i no- 
stri mobili, le nostre decorazioni e, pur- 
troppo, anche gran parte dei nostri nuovi 
edifici, presentano generalmente un in- 
forme complesso di linee dalle quali non 
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si può dedurre altro che l'Artefice ha cer- 
cato di fare qualcosa di nuovo (bello o 
brutto non importa) e - non ci ё riuscito. 

Le nostre Scuole Industriali hanno di- 
mostrato in questa mostra di avere feli- 
cemente evitato questo passo pericoloso. 
La maggior parte, conscie della grande 
difficoltà di superare le reminiscenze del 
nostro rinascimento, si sono astenute dalle 
forme moderne, salvo alcuni pregevoli 
lavoretti pervenuti. 

Notevole fra queste la 
d'Arte applicata all’Industria 

di Venezia, per la quale 
questa astensione è stata 
(come risulta dagli oggetti 
e principalmente dai disegni 
esposti) quasi assoluta. Lo 
sviluppo preponderante da- 
to in questa Scuola agli 
studi dal vero. ha portato 
di conseguenza ura produ- 
zione finissima con un con- 
tenuto artistico dei più cor- 
retti. 

Così pure con questo in- 
dirizzo si presentano la 
Scuola di Delle Arte appli- 
cate alle Industrie Stagio 
Stag: di Pietrasanta, е Ја 
R. Scuola di Arti applicata 
all'Industria di Volterra. 

La prima con gran copia di disegni di 
composizione, studi progettivi e princi- 
palmente gessi fra i quali notiamo: il 
gruppo funerario « Nel bacio 
dell'Eterno » eseguito con fi- 
nezza e con sentimento squi- 
sito di arte ; un nudo dal quale 
apparisce subito lo stridente 
contrasto fra il torso è l'atteg- 
giamento michelangioleschi e 
la faccia assolutamente * mo- 
derna come ci si potrebbe at- 
tendere di vedere sbucar fuori 
dallo sparato di ura redingote: 
un camino stile 1500 di ottima 
composizione. 

La scuola di Volterra espo- 
ne naturalmente alcuni esem- 
plari dei famosi Alabastri Vol- 
terrani riproduzioni, in gene- 
re, di capilavori ben scelti ed 
ottimamente eseguiti. 

La Regia Scuola professionale 
delle Arti decorative di Firenze, ed il R. Museo 
Industriale Artistico di Roma tentano, non 
come manifestazione dei singoli allievi, ma 
come Scuole, il gran passo verso l' Arte 
nuova, ma, crediamo, con non grande 
successo. (l'ig. 44). 

A dire il vero, a nessuna scuola tale 
passo poteva riescire meno facile quanto 
a quelle che fioriscono in due città come 
Roma e Firenze, nelle quali le tradizioni 
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classiche sono, per forza di Storia, inve- 
terate quanto altro mai. 

Notiamo dei bei lavori, ma altresì dei 
vari tentativi di trasformazione: Un finto 
arazzo della scuola di Firenze con dei Put- 
tini avvolti ad una festine (motivo essen- 
zialmente Romano) il quale va poi a finire 
in rabeschi fioriali; un'anfora in creta, 
Arte Nuova, della scuola di Roma, sulla 
quale si arrampicano nudi di uomo che 
troppo ricordano i tórsi cinquecenteschi ; 
una targa in creta a Giosué Carducci, pure 


Fig. 44. 


Arte Nuova, ma bene indovinata nella sua 
semplicità, e tante tante altre decorazioni 
nelle quali è evidente l'abbandono del 
classico, del puro non seguito in gene- 
rale da un fecondo impulso di concezione 
moderna. 

Volgendo gli occhi, nella stessa sala 
constatiamo [o stridente contrasto, nel- 
l'ammirare la bella mostra della R. Scuola 
Superiore d'Arte Applicata all’ Industria di 
Milano ! 

A parte ogni discussione sul valore ar- 
tistico del modernismo, discussione che é 
fuori del nostro compito, sta di fatto che 
la scuola di Milano, ha voluto fare del- 
l' Arte Nuova ed è riuscita! è riuscita nel 
modo piü completo ad entrare nello spi. 
rito di questa manera, ed è riuscita forse 
sola fra tutte. 

Non più nuove foglie su vecchi rami; 
non più deviazioni artificiose di lince spo- 
state dal loro naturale percorso per sola 
mania di novità, ma motivi nuovi, origi- 
nali, prettamente originali, che potranno 
piacere o meno, ma a cui non si potrà 
far mai rimprovero di puerile trastorma- 
zione. E quello che più conta è che la 
scuola di Milano si presenta tale in tutta 
la sua produzione artistica, assumendo 
coraggiosamente la responsabilità di scuola 
d'arte decorativa moderna, responsabilità 
che puó assumere con sicura coscienza 
pel valore dei suoi professori e dei suoi 
allievi quale si manifesta nelle centinaia 


di disegni esposti, e più ancora in alcune 
decine di composizioni abbozzate in al- 
cune delle quali specialmente, c'è tale 
una ricchezza di idee, tale una freschezza 
di concezione da dare affidamento sicuro 
di prospero sviluppo. 


Sotto il punto di vista didattico, le nostre 
osservazioni debbono sempre essere limi- 
tate dalla considerazione della scarsezza 
dei mezzi a disposizione di ogni scuola e 
più ancora di ogni singolo insegnamento; 
però alcuni difetti (fortunatamente tut- 
t'altro che generali) sembrano doversi im- 
putare più che altro a mancanza di me- 
todo. Si rileva infatti in alcuni casi, forse 
per soverchia, per quanto lodevole emu- 
lazione, una fretta di andare avanti, per 
parte di alcuni insegnanti senza prima 
aver poggiato solidamente le fondamenta 
su cui edificare. 

Così per esempio nella mostra della 
R. S:uola Zunari per l'arte applicata al- 
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l'industria di S. Ange'o in Vado si nota 
n un ricco album che i disegni dei primi 
corsi (disegno lineare semplice) sono molto 
ma molto deficienti per l'esecuzione. [Fin 
qui nulla di male, ma il male è chesi 
deve constatare che a breve distanza di 
tempo dai medesimi allievi si fanno ese- 
guire disegni e acquarelli sempre più com- 
plessi e nei quali si perpetuano necessa- 
riamente le imperfezioni non ben corrette 
fino dai primi passi con un corso più 
calmo ma più efficace. 

Questa scuola non e l'unica che abbia 
questo difetto, ma in compenso ve ne sono 
delle ottime. 

La scuola d'arte applicata all'industria 
di Verona presenta un buon corso di dise- 
gnoquantunque non eccessivamente curato 
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nei dettagli e quantunque specie nell'archi- 
tettonico e meccanico gli allievi sieno an- 
dati spesso acquerellando con inutile vi- 
vacità di colori. 

La scuola d'arte applicata all'industria di 
Massa superiore da prove anch'essa di un 
corso di disegno meccanico e architetto- 
nico, in modo che non si com- 
prende come nelle composi- 
zioni si debba verificare una 
spiccata tendenza al barocco e 
al fantasioso. 

Bene ordinato il corso di 
disegno ornamentale architet- 
tonico e di figura della R. Scuo- 
la professionale per Arte decora- 
tiva di Bologna la quale pre- 
senta anche dei pregevoli la- 
vori di scultura in legno e in 
marmo nonché ceselli e sbalzi 
imitanti l'antico. 

Ma dove principalmente si 
rileva un rigoroso metodo nel 
l'insegnamento del disegno, 
che è fondamentale per ogni 
scuola industriale, è negli al- 
bum di architettura (nitidissi- 
mo) di ornato e di figura (nel 
quale notiamo bellissimi lavori) 
e principalmente in quello di disegno 
geometrico a mano libera (splendido eser- 
cizio che poche scuole usano) che espone 
la scuola d'arte applicata all'industria di 
Varese unitamente ad alcuni belli esem- 
plari di scultura in legno e di modella- 
zione in gesso. 

Fra i tanti notiamo ancora la scuola 
d'arte applicata all'industria di Maglie con 
terrecotte e sculture in legno di buono 
stile. La scuola d'arte applicata all’ industria 
di Monreale con disegni e acquarelli. 

La scuola d'arte applicata all'industria di 
Cividale con alcuni interessanti studi dal 
vero (fiori in ghisa) ed alcuni gessi di 
motivo comune. La scuola d'arte applicata 
all'industria di Reggio Calabria con un bel 
corso di disegno specie meccanico e ar- 
chitettonico. La R. scuola d’arte applicata 
all' industria di Mantova con un bel saggio 
di pittura ed una nitidissima collezione 
di disegni. La scuola d'arte applicata al di- 
segno di Cabriale con scultura in legno e 
gessi. La scuola d'arte applicata all’ indu- 
stria di Siracusa con decorazioni e gessi 
in floreale. La scuola di ceramica di Grot- 
laglie con materiale ricchissimo e di grande 
interesse artistico. La R. scuola d'arte ap- 
plicata alla tarsia e all'intaglio di Sorrento 
con i caratteristici e notissimi intarsi sor- 
rentini e tante e tante altre di non mi- 
nore interesse. 

Tra i Riformatori Governativi insieme 
a quelli di Napoli, Pisa, Roma, notevole 
è il riformatorio di Tivoli (fig. 45) di cui 
abbiamo riprodotto la mostra cogli ottimi 
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lavori in legno intarsiato, con i bassorilievi 
in creta ottimamente eseguiti e il bel busto 
in legno che si vede a sinistra. 
Praticamente parlando dobbiamo ac- 
corgerci che le nostre scuole artistiche 
industriali sono molto più artistiche che 
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industriali, almeno se per industriale si 
debba intendere una scuola che indirizzi 
la gioventù verso i fini e le necessità 
dell'industria. I quali fini e le quali ne- 
cessità sono strettamente collegati da con- 
siderazioni economiche dalle quali nessun 


Fig. 47. 


industriale può dipartirsi senza rimanere 
fatalmente assorbito dalla concorrenza. 

La produzione industriale ha da essere 
essenzialmente pratica, essendo che lo 
scopo di un'industria è quello di produrre 
il meglio che si può, con la minor spesa 
possibile. 

Eccezionalmente l'artefice sarà chiamato 
alla correzione di un lavoro di sommo 
pregio nel quale potrà essere trascurato 
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ogni criterio di economia, ma il suo la- 
voro diuturno sarà sempre quello di esco- 
gitare tutti quei sapienti mezzi coi quali 
l'industria moderna cerca di compensare 
la sempre crescente deficienza della ma- 
teria prima. 

Nella mostra scolastica vediamo una 
grande quantità di belli oggetti, di splen- 
diti mobili, ma pochissimi di essi hanno 
una destinazione ben definita, o sono al- 
meno suppellettili di puro lusso. 

Perchè non far convergere le scuole 
verso un'indirizzo essenzialmente pratico 
con una produzione corrente? À parte la 
concezione artistica, è relativamente facile 
il costruire dei mobili di noce massiccio, 
ma come si troveranno quei medesimi 
artefici che usciti dalla scuola entreranno 
nella vita, di fronte alla necessità della 
produzione economica? È questo ci sem- 
bra l'indirizzo che andrebbe dato alle 
nostre scuole per ricavarne dei buoni 
frutti. 

Così della mostra del R. Museo Industr. 
di Napoli (fig. 46) si ammira un'elegante 
camera da letto stile Impero molto fina- 
mente eseguita ma che per forma dei 
mobili, e dimensioni sostituisce il vero 
caso particolare in confronto delle nostre 
esigenze moderne. Questa scuola di Na- 
poli dà in vero una produzione delle più 
svariate; così notiamo dei bellissimi la- 
vori a cesello e sbalzo, degli studi dal 
vero in bronzo, delle belle terrecotte, 
delle eleganti mattonelle a smalto, e so- 
pratutto delle acqueforti veramente am- 
mirevoli rappresentanti soggetti Miche- 
langioleschi. 

Elegante e severa la mostra della Regia 
Scuola d'arte applicata all'industria di Fano: 
Un tavolo da pranzo con relative sedie 
di ottimo gusto in noce scolpito, e di ori- 
ginalissimi tavoli in pietra e un caminetto 
medioevale pure in pietra. 

Notevole per bellissimi ed eleganti la- 
vori in legno la scuola di Varallo (fig. 47). 

La R. Scuola di disegno per gli artigiani 
di Padova espone alcuni interessanti la- 
voretti architettonici e modelli di costru- 
zione scolpite in legno, un bel mobiletto 
imitante il mogano molto ben fatto ed 
altrettanto economico, nonchè una prege- 
vole collezione di disegni e bozzetti. 

Nel complesso quindi la mostra è inte- 
ressante e, lo ripetiamo, confortante quando 
si pensi che i risultati ottenuti non rap- 
presentano lo sforzo concorde di tutto il 
paese ma l'ammirevole abnegazione di 
pochi volenterosi che hanno veramente 
sentito il premere di una necessità che a 
nessuno dovrebbe sfuggire. 


U. R. A. 
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Scuole di Disegno 


Grandissimo è il numero di scuole di disegno 
che ha preso parte alla mostra : facciamo subito 
rilevare che la maggior parte di queste scuole 
merita parole di lode per i lavori esposti. 

In generale sono scuole piccole, con esiguo 
numero di alunni; sorgono per lo più nei pic- 
coli centri e molte si sostengono da anni con 
assai misere sovvenzioni, senza esser quasi vi- 
gilate nè sorrette da chi ne avrebbe gl dovere, 

Tutto quello che si fa dunque da queste co- 
raggiose scuole è in gran parte merito della 
abnegazione e del buon volere dei direttori e 
degli insegnanti, la costanza dei quali dovrebbe 
avere col tempo un buon incoraggiamento. Que- 
sta vera falange di scuole di disegno merita 
invero di essere disciplinata ed organizzata: 
solo in questo modo si potranno avere i risul- 
tati che si sperano. 

Troppo lungo sarebbe il dare anche un sol 
cenno di ogni scuola : molto a malincuore, dob- 
biamo astenercene, perchè durante la visita 
fatta alla mostra non una scuola abbiamo sal- 
tato, a tutte abbiamo dedicato la stessa atten- 
zione, osservando minutamente, frugando in 
tutte le infinite cartelle di ogni forma e colore. 
Spesso ci siamo dovuti fermare ammirando, e 
solo in rari casi abbiamo fatto osservazioni 
poco lusinghiere. 

Nella galleria che circonda la sala ottagona 
dell'Esposizione predominano le scuole che pre- 
sentano disegni vari raccolti in cartelle ; della 
maggior parte bisogna dir bene: le scuole di 
Cento, Laveno, Galatina, Pegli, Soave ed altre 
molte si fanno notare per ottima esecuzione e 
buon gusto. Bellissimi e numerosi lavori in 
gesso presenta la scuola di Viggiù; molti or- 
nati e splendidi studi di figura la scuola di Car- 
rara, bei disegni di macchine la scuola di Val- 
dagno. 

Nelle sale laterali a sinistra dell'ottagono 
notiamo i finissimi disegni della scuola di di- 
segno per allievi orefici ed argentieri, di Mi- 
lano e Torino; bene le scuole di disegno di 
Murano e di Torre del Greco con graziosi mo- 
delli ; ottimi i lavori della scuola preparatoria 
alle arti ornamentali di Roma. 

Nelle sale a destra dell'ottagono notevole fra 
le altre è la mostra della scuola di Velletri 
con bellissimi disegni dal vero e stilizzati, e 
lavori in stile moderno: molto ben eseguiti 
gli studi in figura della scuola « Dosso Dossi » 
di Ferrara. 

La scuola di disegno e intaglio di Lissone 
presenta una quantità di mobili intagliati 
molto belli e originali; molto eleganti anche 
i lavori in legno scolpito della scuola profes- 
sionale di Castiglion delle Stiviere, di Varallo 
e di Meda: sembra perfino impossibile che og- 
getti d'arte di tale finezza siano potuti uscire 
dalle mani di allievi. La scuola di disegno di 
Soncino (Cremona) ha pure mobili artistici di 
alto pregio. 


Nella sala A si fa molto onore una inter- 
minabile sfilata di scuole di disegno lombarde: 
Milano, Monza, Besana, Merate, Brenno, Use- 
ria di Bovisio, e tante altre, tutte con disegni 
eleganti e di buona esecuzione. 

Lodevoli le scuole di disegno di Firenze, di 
Barga, di Lucca, di Feltre, di Thiene, con bei 
disegni di macchine. Generalmente buone anche 
le scuole di disegno siciliane, come pure le 
scuole di Romagna, delle Marche, Umbria e 
Veneto si sono presentate bene. 

E così potremmo seguitare ancora : ci sono 
degli appunti da fare quà e là a qualche 
scuola, che non ha saputo dare ad esempio 
un indirizzo sicuro all’ insegnamento del di- 
segno, ma a questo, come dicemmo, si potrà 
arrivare facilmente qualora si organizzassero 
tutte le scuole di disegno, dirigendole con sani 
e moderni criteri: e terminiamo precisamente 
con l'augurio che «questa organizzazione venga 
al più presto: sarà certo la benvenuta. 


+ 


LA MOSTRA 


delle Scuole Commerciali 


Una delle sezioni della Mostra delle scuole 
industriali c commerciali che, per il suo carat- 
tere, viene visitata di sfuggita da poche persone, 
ma che è di certo non meno importante delle 
altre, è quella ove si trovano raccolti i lavori, 
gli ordinamenti e i programmi delle scuole com- 
merciali. 

Oltre alcune scuole medie od inferiori esi- 
stenti da più anni, hanno esposto tutte Je scuole 
medie commerciali che sono sorte di recente, 
dopo quella di Roma, istituita nell'anno scola- 
stico 1902-03. 

Le scuole di commercio italiane che hanno 
esposto sono: La Scuola serale di Commercio di 
Pavia, la Scuola Internazionale di Commercio di 
Padova, la Scuola di Commercio maschile serale 
di Cremona, la Scuola serale commerciale di Ca- 
sale Monferrato, la Scuola di pratica commerciule 
« Ugolino Vivaldi » di Genova, la Scuola serale 
di Commercio di Mantova, la Scuola popolare di 
Commercio di Crema. 

Inoltre le Scuole medie di Commercio di Na- 
poli, Firenze, Brescia, Torino, Palermo, Milano e 
Roma, quest'ultima fuori concorso. 

Finalmente, del pari fuori concorso, le tre 
Scuole superiori di Commercio di Venezia, Ge- 
nova e Bari hanno mandati i loro annuari e 
qualche pubblicazione relativa ai loro ordina- 
menti; e la Scuola di Genova anche alcuni mo- 
duli adottati per gli esercizi di Banco modello. 

Le scuole di commercio di carattere popolare 
espongono saggi di varie discipline, segnata- 
mente di ragioneria e computisteria, di lingue 
straniere, di componimenti italiani, di geografia 
e di merceologia. Sono per lo più modeste eser- 
citazioni, quali possono farsi in iscuole serali, o 
di carattere popolare. Sono da segnalarsi fra 
questi lavori gli esercizi di ragioneria della scuola 
internazionale di commercio di Padova, per la di- 
ligenza e il carattere pratico a cui sono intonati. 

Le Scuole medie di commercio pure hanno 
inviato saggi inerenti alle diverse discipline 


che in quelle vengono impartite. La Scuola di 
commercio di Napoli, che ha due soli anni 
di vita, espone buoni saggi di geografia com- 
merciale, di calligrafia, di matematica, di chi- 
mica, di inglese e saggi e lezioni di ragioneria 
e computisteria, abbastanza modesti, particolar- 
mente quelli di computisteria che si limitano a 
pochi esercizi di conti correnti. 

Più abbondonte e più varia è la mostra della 
Scuola « Leon Battista Alberti » di Firenze, esi- 
stente da molti anni come scuola inferiore, e di 
recente trasformatasi sul tipo delle scuole medie, 
Oltre molti saggi di lingua italiana, lingue stra- 
niere, merceologia, istituzioni di commercio ecc, 
questa scuola espone una importante esercitazione 
di Banco modello, amministrazione di un'azienda 
industriale per l'estrazione dell'olio al solfuro 
di sansa di oliva, coa tre stabilmenti a Pistoia, 
a Lucca, a Sesto Fiorentino. Un difetto che 
hanno questi esercizi è l'uso di grossi volumi, 
quali dovrebbero aversi nella pratica reale, 
mentre in scuola i fatti, non potendo necessa- 
riamente essere che pochi, di tali grossi registri, 
i quali in gran parte restano bianchi, non vi è 
alcun bisogno. Tuttavia, salvo questo difetto di 
forma, il caso è studiato assai bene e le varie 
esercitazioni, quantunque poco varie, sono svolte 
con diligenza. Nella mostra di tale scuola è da 
notare una buona raccolta di monografie merceo- 
logiche su vari prodotti ed industrie, compilate 
dagli allievi. 

Anche la scuola di Brescia espone buoni eser- 
cizi, particolarmente. di ragioneria e di Banco 
modello. Rispetto a questo è notevole la eser- 
citazione che riproduce gli uffici di una Banca 
di deposito e sconto, con un ricco modulario, 
la cui raccolta è anche esposta in apposita car- 
tella, ad imitazione di quanto ha fatto, come 
dirò fra poco, la Scuola media di Roma, di cui 
probabilmente il professore della scuola bre- 
sciana deve avere studiato ed imitato l’impianto. 

La scuola media di Milano espone pochi saggi 
di allievi, di poca importanza; sono piuttosto 
notevoli due monografie del prof. Rota, mano- 
scritte, riguardanti l’ordinamento amministra- 
tivo-contabile delle aziende mercantili e delle 
aziende manifatturiere. 

La scuola media di Roma espone molte eserci- 
tazioni di Ragioneria e computisteria, lavori di 
geografia commerciale, diagrammi, cartogrammi, 
| dispense delle lezioni dei professori, il proprio 
annuario per gli anni dal 1902-903 al 1905-06 
e finalmente tutte le esercitazioni di Banco mo- 
dello compiute negli anni 1905-06 e 1906-07. 

Queste sono certamente la parte più interes- 
sante della mosra di tale scuola. Vi sono ri- 
prodotte alcune case mercantili, una delle quali 
per il commercio dei coloniali, altre per quello 
dei grani, dei vini ed olii, ecc. ed una casa 
bancaria: la Banca Italiana. 

La ricchezza dei moduli, la razionale divisione 
degli uffici, la precisione nella tenuta dei vari 
e molteplici registri, la diligenza con cui le sin- 
gole operazioni appaiono studiate e preparate 
rendono molto notevoli queste esercitazioni, che 
a prima vista appaiono come le migliori fra 
quelle esposte. I giovani, prima di fare esercizi 
di Banco modello, al 4° corso, si addestrano 
con esercitazioni preparatorie di ragioneria ap- 
plicata, sotto la guida dell'insegnante di Ragio- 
neria; e dato il loro scopo ed il loro carattere, 
quelle esposte appaiono utili e pregevolissime. 
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Sono anche da notarsi due grossi album in 
cui sono raccolti tutti i moduli usati per le case 
mercantili e bancarie. 

Riassumendo la mostra delle scuole commer- 
ciali dà sicuro indizio che il nostro paese, con 
Г aumentare dei traffici, col risvegliarsi della 
ricchezza sente il bisogno di una cultura tec- 
nico-commerciale più specializzata e più adatta 
di quella che fino a pochissimi anni fa davano 
soltanto le sezioni di commercio e ragioneria 
degli Istituti tecnici. A questo bisogno hanno 
provveduto finora, con vari criteri le energie 
locali, coadiuvate dal Ministero di A. I. e C, e 
qualche cosa di buono si è riusciti a fare; ma 
certamente non tutto quanto deve e può farsi 
per dare all'istruzione commerciale l'indirizzo, 


ur Ta NED n ST uu ы а MI a Te I e у a P Шш 


NANA uA AS NM N Te КМ 


305 


la diffusione e l'impulso da cui il commercio e 
la ricchezza nazionale potranno trarre vero van- 
taggio. Perchè ciò avvenga è necessario disci. 
plinare le diverse energie, coordinare le sparse 
forze; e nella unità dei fini generali, specializ- - 
zare le scuole sccondo le regioni, per i fini par- 
ticolari che in ciascuna di esse possono meglio 
raggiungersi. 

Bisogna inoltre che le scuole di commercio 
non deviino dal fine precipuo loro, di fare com- 
mercianti e commessi di imprese commerciali 
colti, abili ed avveduti; non cerchino cioé di di- 
ventare nuove ed inutili fabbriche di funzionari e 
di professionisti, ma diano uomini adatti e pre- 
parati al lavoro libero delle industrie, dei traf- 
fici, e della mercatura. CARLO GHIDIGLIA. 


ELENCO DELLE SCUOLE PREMIATE 


Gruppo A). 
Scuole industriali e d'arti e mestieri, 


Medaglia d'oro. 


Bari: R. Scuola d'arti e mestieri « Umberto I ». 

Bergamo : Sezione industriale del R. Istituto te- 
cnico « Vittorio Emanuele II » e Scuole an- 
nesse, 

Como: R. Scuola di setificio. 

Cremona : R. Istituto « Ala Ponzone » per le 
arti ornamentali e meccaniche. 

Fermo (Ascoli Piceno): R. Istituto industriale 
nazionale. 

Foggia : R. Scuola professionale « Saverio Alta- 
mura » per le arti meccaniche e fabbrili. 
Imola (Bologna): R. Scuola industriale « Alber- 

ghetti ». 
Novara: Istituto professionale « Omar ». 
Prato (Firenze): R. Scuola professionale di tes- 
situra e tintoria. 
Torino: R. Conceria- Scuola italiana. 
Torino: Scuole tecniche operaie San Carlo. 


Medaglia d'argento. 


Alessandria : Scuola d'arti e mestieri e di disegno 
applicato alle arti. 

Arezzo: R. Scuola d'arti e mestieri. 

Belluno: R. S:uola Industriale. 

Biella (Novara) : R. Scuola professionale. 

Bologna: Istituto « Aldini-Valeriani » per le 
arti e mestieri. 

Brescia : Scuola comunale « Moretto » di disegno 
per le arti e mestieri. 

Catanzaro : R. Scuola d'arti e mestieri. 

Сото: R. Scuola d'arti e mestieri < Castellini >. 

Foligno (Perugia): R. Scuola d'arti e mestieri. 

Forli: R. Scuola d'arti e mestieri. 

Intra (Novara): R. Scuola professionale « Lorenzo 
Cobianchi ». 

Messina : К. Scuola d'arti e mestieri. 

Monza (Milano): Scuola professionale. 

Pisa: Riformatorio governativo. 

Roma : Riformatorio governativo. 

Torino : Scuole officine serali. 

Udine: R. Scuola d'arti e mestieri « Giovanni 
da Udine ». | 

Vicenza: К. Scuola industriale nazionale. 


Medaglia di bronzo. 


Aversa (Caserta): Scuola d'arti e mestieri nel- 
l'Istituto artistico di S. Lorenzo. 


Bologna: Riformatorio governativo. 

Cosenza: R. Scuola industriale. 

Fabriano (Ancona): R. Scuola professionale. 

Livorno : R. Scuola d’arti e mestieri. 

Milano: Scuola professionale muraria. 

Mondovì (Cuneo): R. Scuola professionale d'arti 
e mestieri. 

Pisa: R. Scuola industriale. 

Pistoia (Firenze): R. Scuola d'arti e mestieri 
« Antonio Pacinotti ». 

Pontedera (Pisa): R. Scuola d’arti e mesteri. 

Savona (Genova): R. Scuola professionale. 

San Lazzaro Parmense (Parma): Riformatorio 
governativo. 

Sulmona (Aquila) š Scuola d'arti e mestieri « Gen- 
tile Mazara ». 

Tivoli (Roma): Riformatorio governativo, 

Torino: Scuola tipografica e di arti affini. 

Torino: Sezione industriale della R. Scuola te- 
cnica « Sommeiller ». 

Torino: Riformatorio governativo « la Gene- 
rala ». 

Vigevano (Pavia): Istituto d'arti e mestieri « Vin- 
cenzo Roncalli » (Sezione maschile). 

Vittorio (Treviso): R. Scuola d'arti e mestieri. 


Menzione enorevele. 


Aquila : Scuola d'arti e mestieri < Teofilo Pa- 
tini x. 

Boscomarengo (Alessandria): Riformatorio go- 
vernativo. . 

Casale Monferrato (Alessandria) : Scuola d'arte 
applicata all'industria dei cementi, annessa 
all'Istituto tecnico « Leardi ». 

Colle di Val d'Elsa (Siena): R. Scuola profes- 
sionale. 

Cuneo: Scuola d'arti e mestieri. 

Gardone Val Trompia (Brescia) : R. Scuola pro- 
fessionale operaia « Giuseppe Zanardelli ». 
Gianina (Albania) : R. Scuola d' arti e mestieri. 
Mirandola (Modena): Scuola serale per gli arti- 

giani. 

Napoli : Riformatorio governativo, 

Pavia : Scuola di elettricità pratica per operai. 

Rimini (Forlì): Scuola d'arti e mestieri. 

Santa Maria Capua Vetere (Caserta): Riforma- 
torio governativo. 

Siena: R. Scuola d'arti e mestieri « Tito Sar- 
rocchi ». 

Torino: Scuola profession. tappezzieri in stoffe. 

Treviso: Scuola d'arti e mestieri. 
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Gruppo В). 


Scuole artistiche industriali, 


Medaglia d’oro. 


Bergamo : Scuola d'arte applicata all'industria 
« Andrea Fantoni ». 

Fano (Pesaro e Urbino): R. Scuola d'arte ap- 
plicata all'industria. 

Firenze : R. Scuola professionale per le arti dc- 
corative e industriali, 

Milano: R. Scuola superiore d'arte applicata alla 
industria. 

Milano: Scuola di disegno per gli allievi orefici, 
argentieri ed affini. 

Napoli: R. Museo artistico industriale. 

Roma: R. Museo artistico industriale. 

Roma: Istituto professionale maschile nell' O- 
spizio di San Michele. 

Roma: Scuole serali per gli artieri. 

Roma: Scuola preparatoria alle arti ornamentali. 

Siracusa: Scuola d'arte applicata all'industria. 


Medaglia d'argento. 


Arcisate (Como) : Scuola popolare di disegno 
industriale. ; 

Bologna: R. Scuola professionale per lc arti de- 
corative. 

Campobasso: R. Scuola di disegno applicato alle 
arti e alle industrie. 

Carpi (Modena): Scuola di disegno applicata alla 
industria. 

Carrara: Scuola di disegno per gli artigiani. 

Germignana (Como): Scuola di disegno indu- 
striale. 

Grottaglie (Lecce): Scuola di ceramica. 

Lissone (Milano): Scuola di disegno e d'in- 
taglio. 

Luino (Como): Scuola di disegno applicato alle 
industrie. 

Macerata : Scuola d'arte applicata all'industria. 

Milano: Scuola di disegno professionale e di 
modellazione. 

Murano (Venezia): Scuola comunale di disegno 
applicato all'arte vetraria. 

Padova: R. Scuola di disegno « Pietro Selva- 
tico » per gli artigiani, 

Pesaro: R. Scuola d'arte applicata all'industria. 

Pietrasanta (Lucca): Scuola di belle arti appli- 
cate alle industrie « Stagio Stagi ». 

Sorrento (Nap:li): R. Scuola d'arte applica alla 
tarsia ed all'intaglio. 

Torino: Scuola di disegno professionale per gli 
orefici. 

Torre del Greco (Napoli): R. Scuola d'incisione 
sul corallo e di arti decorative e irdustriali. 

Velletri (Roma): R. Scuola pratica di disegno 
applicato alle arti cd ai mestieri « Juana Ro- 
mani ». 

Verona: Scuola d’arte applicata all’industria. 

Viggiù (Como): Scuola di disegno industriale. 


Medaglia di bronzo. 


Badia Polesine (Rovigo). Scuola d'arte applicata 
all'industria « Dante Mazzari ». 

Biella (Novara): Scuola di disegno industriale. 

Bovisio (Milano): Scuola di disegno e d'in- 
taglio. 

Brenno Useria (Como): Scuola di disegno indu- 
striale. 
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Cabiate (Como): Scuola d'arte applicata all'in- 
dustria. 

Castiglione delle Stiviere (Mantova): Scuola di 
disegno professionale e di scultura in legno. 


Cento (Ferrara): Scuola di disegno professio- 


nale e di plastica a Gian Francesco Barbieri ». 

Cividale (Udine): Scuola d'arte applicata all'in- 
dustria. 

Civitavecchia (Roma): Scuola di disegno e di 
modellezione per gli articri. 

Firenze: Scuole del popolo « Pietro Dazzi ». 

Firenze? Scuole popolari di disegno « Gino Cap- 
poni » in San Salvi. 

Fossombrone (Pesaro): Scuola d'arte applicata 
all'industria. 

Galatina (Lecce): Scuola di disegno e plastica 
« Gioacchino Toma » per arti e mestieri. 
Ivrea (Torino): Scuola di disegno professionale. 
Lucca: Scuola ni disegno nel R. Istituto belle 

arti. 

Maglie (Lecce): Scuola d'arte applicata all'in- 
dustria. 

Massa Superiore (Rovigo): Scuola d'arte appli- 
cata all'industria. 

Merate (Como): Scuola di disegno professio- 
nale. 

Milano : Scuole popolari per gli adulti d'ambo i 
sessi (Sezione maschile). 

Monza (Milano): Scuola comunale di disegno 
applicato per gli operai. 

Musadino (Como): Scuo'a di disegno applicato 
al mestieri. 

Novara : Scuola d'arte applicata all'industria, an- 
nessi al civico Istituto < Bellini э. 

Nove (Vicenza) : Scuola di disegno applicato alla 
ceramica « Giuseppe de Fabris ». 

Penne (Teramo): Scuola d'arte applicata alla 
industria « Mario dei Fiori ». 

Pergola (Pesaro) : R. Scuola d'arte applicata alla 
industria. 

Piove di Sacco (Padova); Scuola di disegno ap- 
plicato alle industrie. 

Rovato (Brescia): Scuola di disegno « France- 
sco Richino ». 

Sesto San Giovanni (Milano): Scuola popolare 
di disegno della Società di M.S. di Sesto San 
Giovanni e Comuni limitrofi. 

Spilimbergo (Udine): Scuola d'arte applicata al- 
l'industria. 

Sutrio (Udine) : Scuola di disegno applicato alle 
arti ed alle industric. 

Varese (Como): Scuola d'arte applicata all'in- 
dustria « Giuseppe Bernascone ». 

Venezia :-R. Scuola Superiore d'arte applicata 
all'industria. 

Vicenza: Scuola popolare di disegno e plastica 
dell’Accademia Olimpica. 


Menzione onorevele. 


Adernò (Catania): Scuola di disegno. 
Albiolo (Como) : Scuola di disegno industriale. 
Arona (Novara): Scuola di disegno professionale. 


Aversa (Caserta): Scuola di disegno della Società 
operaia. 

Barga (Lucca): Scuola di disegno. 

Barlassina (Milano): Scuola di disegno indu- 
striale, 

Barzanò (Como): Scuola di disegno professio- 
nale. 

Besana Brianza (Milano): Scuola di disegno in- 


dustriale e di plastica della Società di mutuo 
soccorso. 

Cagli (Pesaro): Scuola d’arte applicata all'indu- 
stria « Gaetano Lapis ». 

Casalpusterlengo (Milano): Scuola di disegno 
per arti e mestieri. 

Castellamonte (Torino): Scuola di disegno in- 
dustriale e professionale. 

Desenzano sul Lago (Brescia): Scuola di disegno 
per arti e mestieri. 

Erba (Como): Scuola di disegno per gli operai. 

Feltre (Belluno): Scuola di disegno industriale 
e di plastica. 


‘ Ferrara: Scuola di disegno < Dosso Dossi s. 


Fino Mornasco (Como): Scuola di disegno pro- 
fessionale. 

Gavardo (Brescia): Scuola di disegno profes- 
sionale. 

Gavirate (Como): Scuola di disegno professionale. 

Laveno (Como): Scuola di disegno industi iale. 

Mantova: Regia Scuola d'arte applicata all'in- 
dustria. 

Marchirolo (Como): Scuola di disegno profes- 
sionale. 

Mariano Comense (Como): Scuola di disegno. 

Meda (Milano): Scuola di disegno della Società 
operaia « Umberto I ». 

Meda (Milano): Scuola di disegno professionale 
della Lega del Lavoro. 

Missaglia (Como): Scuola popolare di disegno 
e d'istruzione. 

Palazzolo sull'Oglio (Brescia): Scuola d'arte ap- 
plicata all'industria. 

Pordenone (Udine): Scuola di disegno applicato 
alle arti e ai mestieri. 

Ravenna : Scuola d'intaglio annessa all'Accade- 
mia di Belle arti. 

Reggio di Calabria: Scuola d'arte applicata alla 
industria. 

Roma: Scuola di disegno della Società per la 
istruzione popolare gratuita. 

Salò (Brescia): R. Scuola d'arte applicata alla 
industria. 

San Daniele del Friuli (Udine): Scuola di dise- 
gno per arti e mestieri. 

San Salvatore Monferrato (Alessandria): Scuola 
di disegno per arti e mestieri. 

Sant'Angelo in Vado (Pesaro) : R. Scuola e Zuc- 
cari » per l'arte applicata all'industria. 

Sant'Angelo Lodigiano (Milano): Scuola di di- 
segno industriale. 

Sarnico (Bergamo): Scuola di disegno per arti 
e mestieri. 

Saronno (Milano): Scuola di disegno profes- 
sionale. 

Seravezza (Lucca): Scuola d'arte applicata alla 
industria. 

Soave (Verona) : Scuola di disegno applicato alle 
arti e alle industrie. 

Soncino (Cremona): Scuola di disegno. 

Tricesimo (Udine): Scuola di disegno per gli 
operai. 

Valdagno (Vicenza): Scuola popolare di disegno 
applicato alle industrie. 

Valdobbiadene (Treviso): Scuola di disegno ap- 
plicato alle arti e ai mestieri. 

Volterra (Pisa) : R. Scuola d'arte applicata alla 
industria. 
Avvertenza, - lllaboratorio < Barolo » di scul- 

tura e plastica, in Varallo Sesia (prov. di No- 

vara), non é stato preso in considerazione perché 


mancante di esercizio di scuola e di ogni tiro- 
cinio didattico. 


Gruppo C). 


Scuole commerciali. 


Medaglia d'oro. 


Alessandria: Scuola di commercio. 

Brescia : R. Scuola media di commercio 

Cremona : S:uola serale maschile di commercio. 

Firenze: R. Scuola media di studi applicati al 
commercio. 

Genova : Scuola di pratica commerciale annessa 
alla R. Scuola tecnica « Ugolino Vivaldi ». 

Milano: R. Scuola media di commercio. 

Milano: Scuola commerciale della Società di 
mutuo soccorso fra i commessi di studio e di 
commercio. 

Napo'i: R. Scuola media di commercio. 

Palermo: R. Scuola media di commercio. 

Torino: R. Scuola di commercio annessa al 
R. Istituto internazionale italiano. 


Medaglia d'argento. 


Crema (Cremona): Scuola popolare di com- 
mercio, 

Mantova : Scuola commerciale. 

Padova: Scuola internazionale di commercio. 

Padova : Scuola di commercio dell'Unione mutua 
fra gli agenti industriali e commerciali. 

Roma: Scuola prepara:oria per gli agenti fer- 
roviari. 


Menzione enorevole. 


Casale Monferrato (Alessandria): Scuola com- 
merciale. 
Pavia: Scuola di commercio. 
Roma: Scuola di commercio della Società per 
l'istruzione popolare gratuita. 
_ Avvertenza. — Le Regie Scuole di commercio 
di Bari, Genova e Venezia e la Regia Scuola 
media di studi applicati al commercio in Roma 


hanno preso parte alla Mostra, dichiarando di 
voler rimanere fuori concorso. . 


Gruppo D). 
Scuole professionali femminili. 


Medaglia d'oro. 


Bologna: Scuola professionale < Regina Mar- 
gherita ». 

Catania: Scuola professionale femminile « Mar- 
gherita di Savoia », 

Firenze: Regia Scuola professionale femminile, 

Roma: Scuola professionale femminile « Mar- 
gherita di Savoia » (con significato di speciale 
segnalazione di lode). 

Roma: Scuola commerciale femminile. 

Siena: Regie Scuole professionali femminili 
« Leopoldine ». 

Verona: Scuola professionale femminile « Ca- 
terina Bon-Brenzoni ». 


Medaglia d'argento. 


Milano : Scuola tecnico-letteraria femminile. 
Novara : Scuola professionale femminile, annessa 


al Civico Istituto « Bellini ». 
Roma : Scuola professionale femminile nell' O- 


spizio di San Michelc. 

Кота: Scuola professionale femminile nell’ O- 
spizio di San Michele (per i] restauro degli 
arazzi. antichi). 

Torino: Istituto professionale femminile « Maria 
Laetitia ». 

Tunisi: Regia Scuola professionale femminile 
« Margherita di Savoia (con speciale menzione 
per i merletti Schebika). 
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Medaglia di bronzo. 
Firenze : Scuola tecnico -commerciale femminile. 
Napoli: Regia Scuola femminile professionale 
« Regina Margherita ». 


Napoli: Regia Scuola femminile professionale 


« Regina Elena ». 

Roma: Scuola professionale femminile « Giu- 
seppe Mazzini ». 

Roma: Scuola professionale femminile dell' O- 
pera Pia « Regina Margherita ». 

Siracusa: Scuola professionale femmin le. 

Volterra: Scuola professionale femminile, an- 
nessa al Regio Conservatorio di San Lino in 
San Pietro. 

Menzione onorevole. 

Besana Brianza (Milano): Scuola professionale 
dello Società di mutuo soccorso. 

Lugo (Ravenna): Scuola professionale femminile. 

Mantova: Scvola professionale femminile. 

Messina: Scuola professionale femminile, 

Milano: Scuole popolari per gli adulti d'ambo 
| sessi (sezione femminile). 

Pegli (Genova): Scuola per la lavorazione dei 
merletti a tombolo. 

Roma: Scuola professionale femminile al Te- 
staccio. 

Vigevano (Pavia): Istituto d'arti e mestieri «Vin- 
cenzo Roncalli « (sezione femminile). 
Avvertenza. — La scuola professionale fem- 


minile dell’Istituto « Suor Orsola Benincasa » 
in Napoli, è stata ritenuta fuori concorso. 


Gruppo E). 
Sezione del materiale didattico. 


Medaglia d'oro. 


« Istituto italiano d'arti grafiche » in Bergamo 
(per le pubblicazioni « Arte italiana decorativa 
e industriale » ; « Modelli d'arte applicata al- 
l'industria » ; < Manuale. Spinger-Ricci). 


Medaglia d'argento. 


« Librairie Charles Delagrave », in Parigi (per | 


varie pubblicazioni, lavole, campionari, modelli 
e disegni riguardanti l'insegnamento industriale, 
professionale e commerciale). 


Medaglia di bronzo. 
« С В. Paravia e C. s, tipografi-librai-editori, 
in Torino (per la Mostra campionaria per Pin- 
segnamento oggettivo). 


Menzione onorevole. 
Brunetta prof. Angelo, in Rovigo (Ruccolla di 
la^ oie per l'insegnamento del disegno. 
Fe epo С.. in Roma (Corso per insegnamento 
del ricamo). 


МИ —.— n  — I. — SSL 


CRITICA ?... 


Ci parrebbe di mancare al nostro do- 
vere di giornalisti coscienziosi, se aves- 
simo voluto chiudere questo nostro fa- 
scicolo senza riportare qui un'eco delle 
discussioni avvenute in seno alla giurìa 
delle Scuole professionali, alle quali mag- 
giormente è stata dedicata la nostra atten- 
zione. 

Noi italiani dobbiamo sopra tutto mi- 
rare allo scopo di poter far gareggiare 
queste nuove istituzioni di insegnamento 
professionale con quelle di nazioni estere 
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industrialmente più progredite della nostra. 
Ben venga dunque la critica, la critica 
alta, serena, profonda di uomini autore- 
voli, e facciamo di questa critica il do- 
vuto tesoro. 

La relazione che il professore Cesare 
Saldini, presidente del gruppo A della 
Mostra, ha compilato per conto proprio 
ed ha presentato al Ministro, col titolo 
« Osservazioni sull'indirizzo e sugli scopi 
delle scuole professionali » ci è sembrato 
un documento di altissima importanza, 
del quale tutti i capi d'istituto, tutti gli 
insegnanti, tutti i capi e sottocapi officine 
debbono avere cognizione. E appunto per 
questa ragione che qui sotto riproduciamo 
ben volentieri il testo della sincera rela- 
zione dell'autorevole professore. 


« La Mostra ha rivelato arzitutto un'incertezza 
grande di scopi e di indirizzi ne!le differenti 
Scuole che si dicono indifferentemente Professio- 
nali o d'Arti e Mestieri. 

Parecchie di quelle che si dicono Scuol: Pro- 
fessionali portano scritto frequentemente nei loro 
Statuti che lo scopo loro è quello di preparare 
dei capitecnici per le officine, i cosi detti so:to 
ufficiali dell'industria. Sono scuole diurne a cui 
sono ammessi dei giovani anche di famiglie agiate 
e di media condizione, aspiranti ad un diploma 
qualsiasi in sostituzione di quello d'ingegneria 
che non hanno avuto l'energia, l'attitudine od i 
mezzi di conseguire. 

La coltura tecnica generale cd il disegro vi 
sono spesso impartiti con lodevole indirizzo e 
con lodevole cura. Il lavoro manuale che vi si 
compie è ben lontano dall'essere comparabile al 
lavoro vero ed alle esigenze di un'officina od 
Opificio. Gli insegnamenti di laboratorio sono 
impartiti da maestri d'arte, spesso operai a ri- 
poso, con un materiale antiquato, che talora ha 
solo un lontano rapporto con quello usato nelle 
officine moderne. Queste ultime tendono ormai, 
è notissimo, ad спа spiccata specializzaz'one ot- 
tenuta con nuovi processi e nuovi macchinari, che 
la scuola non possiede e non potrà mai posse- 
dere anche a costo di sacrifici esagerati e nem- 
meno consigliabili. 

Da Scuole Professionali così fatte non si può 
attendere la formazione di capitecnici. Non si 
può pretendere che dei giovanetti, entrati nella 
scuola a 15-16 anni, diventino e vent'anni uo- 
mini capaci di dirigere delle squadre di operai 
provetti. Non si può pensare che questi ultimi, 
ammaestrati da lungo tirocinio e da lunga pra- 
tica nel duro lavoro dell'officina, rotti dalla fa- 
tica, maestri di tutti gli accorgimenti dell'espe- 
rienza, si rassegnino agli ordini di un giovane 
che, pur avendo un discreto corredo di cogni- 
zioni teoriche ed un'abilità manuale di disegno, 
magari eccessiva, manca sicuramente di tutte 
quelle doti di ponderazione e di prudenza, di 
tatto, di abilità pratica che non si guadagnano 
passando nelle aule della scuola, ma soltanto vi- 
vendo per alcuni anni almeno nell'ambiente della 
vera officina industriale. 

Sono dei capitecnici^per modo di dire, che ben 
presto l'industriale è costretto di rimettere al loro 
vero posto, se pure non pensano a farlo gli ope- 
rai stessi, dopo averne in pochi giorni misurato 
lo scarso suo valore. Ed il loro posto è quello 
di apprendisti, intelligenti, colti finchè si vuole, 
ma bisognevoli di un ragionevole tirocinio pratico 
di officina industriale per diventare dei capitecnici 
rispettabili e rispettati. ` 

Quando si interpellassero í rappresentanti delle 
industrie tutte, delle costruzioni meccaniche, delle 
industrie tessili, delle arti edilizie e fabbrili, una- 
nime sarebbe l'apprezzamento severo sui cosi 
detti capitecnici licenziati in talune delle nostre 
Scuole Professionali, 

E' ben vero però che nelle Scuole Professio- 
nali aventi maggior contatto colla pratica, si co- 
mincia già a sentire la falsità della posizione 
creata a questi giovani, ed è ben vero che si 
accolgono già idee e propositi più modesti. Si 
comprende bene il pericolo di dare all'industria 
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dei giovani più spesso vanitosi che compe- 
tenti, e di dar forma ad una classe di tecnici che 
sta fra l'ingegnere insufficiente e l'operaio non 
ancora fatto. 

Le Scuole d' Arti e Mestieri non hanno sempre 
la pretesa di fare dei capitecnici e pare che in- 
clinino a dirozzare o meglio a foggiare la coltura 
degli operai. 

È compito più modesto, ma nobilissimo, e 
quando sia beninteso può essere tale da recare 
notevolissimo vantaggio alle industrie paesane. 
Ma vi si nota pure quae là la tendenza ad ec- 
cedere nell'insegnamento, o quanto meno, a tol- 
lerare che gli allievi si arrampichino, male al- 
lenati, su vette troppo alte. 

Talune scuole modeste negli intenti e desti- 
nate ad operai per l’arte edilizia, a cagion di 
esempio, non si peritano a consentire che gli 
allievi studino dei progetti di costruzioni com- 
plesse, villini, palazzi, chiese. Gli allievi mura- 
tori si improvvisano architetti, ed è questo un 
male grandissimo paragonabile a quello che ne 
verrebbe da un umile operaio aggiustatore che 
volesse aftrontare i problemi più ardui della co- 
struzione meccanica, senza la coltura, senza la 
preparazione, senza le attitudini necessarie. E 
queste anomalie sono emerse alla Mostra ed 
hanno costituita una dolorosa rivelazione. 

Manca la misura, si esorbita con impazienza 
tutta latina. 

L'insegnamento metodico, ordinato, modesto, 
ma tenace negli intendimenti e negli scopi, il 
solo che può dare risultati utili, appare quasi 
umiliato e si ritrae dinanzi a tali disordinate 
esuberanze, a tale deplorevole sconfinamento da 
ogni buona regola didattica. 

Visitando la Mostra, i Giurati hanno però, è 

iusto il dirlo, provato talvolta un sentimento 
di vera ammirazione per qualche buona scuola, 
in cui appariva saggiamente mantenuto il mag- 

ior equilibrio fra le attitudini iniziali degli al- 
Ñevi e le finalità della scuola. Un giovinetto 
che, dal non saper tenere una matita in mano, 
riesce, ben guidato, ad una sia pur modesta 
concezione grafica, magari ingenua, ma origi- 
nale e corretta, deve rappresentare per l'inse- 
gnante una delle più ambite e commoventi vit- 
torie; una vittoria ben più soddisfacente di quella 
che si crede di ottenere forzando indebitamente 
le attitudini insufficienti dell'allievo alla solu- 
zione di troppo ardui problemi. 

In questo ordine di impressioni è toccato ai 
Giurati, ed ë toccato spesso, di constatare, con 
doloroso stupore, che nè i disegni, specialmente 
quelli artistici, nè i pezzi meccanici, nè le mac- 
chine complesse che talune scuole, poco op- 
portunamente, hanno voluto presentare, pote- 
vano sinceramente rappresentare l'opera degli 
allievi. Tutt'al più potevano essere i saggi della 
valentia di qualche insegnante o di qualche capo 
d'arte, ottenuti questi saggi, senza alcuna pre- 
occupazione, né di utilità, né di costo. 

Per amore del successo apparente si è sor- 
passato ogni doveroso riguardo, e spesso diret- 
tori ed insegnanti hanno presentato dei lavori 
nell'esecuzione dei quali l'abilità dell'allievo non 
aveva avuto che una parte minima, insignifi- 
cante e forse anche nulla. 

Dalle cose dette fin qui appare esplicito il 
pensiero dei Giurati. Essi non credono che le 
Scuole Professionali o le Scuole ci Arti e Mc- 
stieri, che di diverso dalle prime non hanno in 
molti casi che il nome, possano dare dei capi- 
tecnici per l'industria, Esse possono dare tutto 
al piü delle buone reclute per l'industria e for- 
nire cioè a questa degli apprendisti che cono- 
scono gli elementi fondamentali della meccanica, 
della costruzione, della chimica, dell'arte tessile, 
dell'arte decorativa, e che sono addestrati in 
quella seconda forma d'alfabeto che è il disegno 
geometrico e quello ornamentale. Questi ap- 
prendisti dopo un tirocinio più o meno lungo 
nell'officina, possono diventare dapprima eccel- 
lenti operai, poi apprezzati capitecnici. 

Non bisogna dimenticare che chi è destinato 
a comandare deve aver imparato anche ad ub- 
bidire e deve saper fare colla propria testa e 
con le proprie mani, meglio di qualunqe ope- 
raio posto sotto а’ suoi ordini, tutti quei lavori 
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che gli sono confidati e dei quali deve garan- 
tire l'esecuzione. 

Osservazioni sull'ordinamento. — L'ordinamento 
delle Scuole Professionali o d’Arti e Mestieri 
dovrebbe conseguentemente tener conto dei se- 
‘guenti criteri: 

1. Dare la preferenza al lavoro manuale e 
ben dirigerlo nella parte fondamentale; 

2. Tener occupati gli allievi per tutto l’anno 
solare nel lavoro manuale, preferendo collocarli 
durante le vacanze scolastiche presso stabili- 
menti pubblici; 

3. Associare le scuole diurne con quelle 
scrali; 

4. Augurarsi che una Legge di Stato lasci 
all'istruzione operaia una parte del tempo im- 
piegato al lavoro. 

Quanto alle Scuole per gli operai che fre- 
quentano le Orficine, è opinione dei Giurati che 
esse debbano essere molto curate come scuole 
domenicali e serali. I programmi per tali scuole, 
integratrici delle scuole elementari, a seconda 
dei casi, delle esigenze locali, contengano le 
prime nozioni della fisica, della meccanica, della 
chimica, facendo sempre larga parte al disegno 
geometrico, ornamentale e tecnico. 

Che diano agli allievi operai od apprendisti 
еа, in via transitoria, anche agli operai adulti, 
quell'insieme di cognizioni tecniche che valgono 
a completare le cognizioni acquisite nella pra- 
tica manuale e che facilitano loro il raggiungi- 
mento di posizioni materialmente migliori e mo- 
ralmente più elevate e decorose. 

Il tema delle scuole operaie d'Arti e Mestieri 
è di per sè importantissimo e meritevole della 
maggiore attenzione. 

Vi sono, è vero, diverse vedute in argomento, 
ma si è però d’accordo nel ritenere che non 
basta la scuola, anche foggiata sul tipo di offi- 
cina, per fare degli operai provetti e più tardi 
dei capi, e nemmeno poi si ammette che basti 
l'officina da sola. 

L'apprendista è, per verità, nell'officina su- 
bordinato alle cognizioni del capo immediato 
da cui dipende, alla volontà di insegnargli che 
questo può avere, al presupposto che nen con- 
venga insegnare tutto all’apprendista anche se 
molto intelligente; ma in ogni modo egli si 
addestra e nell'ambiente della prrtica egli si fa 
operaio. Resta alla scuola il compito di com- 
pletare l'insegnamento pratico dell'officina, e per 
la scuola occorrono uomini provetti, equamente 
rimunerati, che spieghino la ragione delle cose, 
che allarghino l'orizzonte delle cognizioni e for- 
niscano quel tanto di idee e di mezzi scientifici 
che possono per ogni speciale industria integrare 
logicamente la coltura empirica dell’operaio. E 
l'esperienza di tutti i paesi, dove la scuola com- 
pleta razionalmenle la pratica acquisita nell'of- 
ficina, ci dice ormai come l'operaio clie é stato 
alla scuola, valga sempre piü e sia meglio ap- 
prezzato di quello, anche abilissimo, che ha 
tratto il suo valore dalla sola pratica d'officina. 
La scuola sola, anche col sussidio dei laboratori, 
non può raggiungere gli intenti a cui si mira. 

Tutto quanto si è detto riassume implicita- 
mente i giudizi che i sottoscrittori avrebbero 
avuto in animo di pronunciare sulle scuole che 
si sono presentate alla Mostra, voltachè per cia- 
scuna di esse si fosse dovuto dare un giudizio 
motivato. 

Le scuole d'ora innanzi dovrebbero frenare la 
tendenza che le porta a voler fare troppe cose. 
— Dovrebbero possibilmente specializzarsi con 
chiara visione delle necessità dell’industria, della 
mentalità e della preparazione degli allievi, della 
difficoltà grande di avere insegnanti provetti ed 
un materiale didattico sufficiente all'uopo. Non 
si dovrebbe più vedere una così grande esten- 
sione d'insegnamenti abbracciante spesso nella 
stessa scuola tutti i rami della meccanica e delle 
costruzioni di legno, di ferro, delle pietre, della 
lavorazione delle fibre tessili, della tintoria, della 
ceramica, colle specialità di fuochisti, elettricisti, 
chauffeurs per automobili e via via.... Il fare 
tuttoció nuoce all'efficacia pratica delle scuole. 

E’ di certo miglior consiglio quello di far con- 


vergere tutte le forze attive intellettuali di cui 
si dispone e le risorse finanziarie, alla intensifi- 
cazione di alcuni speciali insegnamenti bene ar- 
monizzarti fra loro e tali da dare i migliori ri- 
sultati ed una maggiore razionalità per tutto lo 
insieme della Scuola. 

Una distinzione capitale che, ad esempio, di 
rado appare seguita dalle scuole espositrici, è 
quella che concerne il disegno e le lavorazioni 
artistiche dal disegno e dalle lavorazioni mec- 
caniche o di costruzione. Ed è pure essenziale 
una tale spiccata specializzazione, perchè per le 
due forme di lavoro occorrono preparazioni 
degli allievi e metodi d'insegnamento ben di- 
versi, 

Ad esempio, se i laboratori sono di difficile 
allestimento quando si tratta di costruzioni mec- 
caniche, possono non esserlo quando la scuola 
ha carattere di arte applicata all’industria. 

L'intaglio, la modellatura, il lavoro della pie- 
tra ed altri molti consentono che l'insegnamento 

ratico sia dato anche a mezzo di laboratori sco- 
astici con mezzi limitati. 

Comunque, dopo aver detto in generale quali 
dovrebbero essere le direttive da preferire per 
i due tipi di scuola, quella professionale per gli 
aspiranti capi-tecnici e quella operaia per gli 
apprendisti e per i lavoratori, e dopo avere fran- 
camente espcste le impressioni, non tutte favo- 
revoli, che la Mostra ha lasciato nei Giurati 
sottoscritti, è giusto dire anche come da ques- 
st'ultima Esposizione risulti un notevole miglio - 
ramento rispetto alle Mostre precedenti e come 
molti sforzi e molti risultati vi appaiano degni 
di considerazione a di lode. 

Osservazioni sul modo di premiazione, — Di- 
ciamo infine che invece dell'ordinaria forma di 
ricompensa agli espositori avremmo preferito la 
sola comunicazione ufficiale a tutti gl'interessati 
del giudizio motivato per parte dei Giurati, ma 
comprendiamo come l'innovazione non si sia 
potuta immaginare ed introdurre d'un tratto. 

Il ripetersi troppo frequente delle Mostre ha 
sciupato l'idea della premiazione con medaglie. 
I Giurati tendono forzatamente a largheggiare 
nelle ricompense, un po' pel riflesso delle pre- 
miazioni precedenti, dalle quali è difficile total. 


. mente prescindere — ed un ро’ per la dife- 


renza delle condizioni finanziarie e delle con- 
dizioni di ambicnte in cui le singole scuole 
svolgono la loro azione, 

Sarebbe desiderabile, lo ripetiamo, lo studio 
di un'altra forma di giudizio meno convenzio- 
nale, piü severo, scevro da ogni preoccupazione 
di antecedenti ed equivalente ad un incoraggia- 
mento ed insieme ad vn monito. 

La lode od il biasimo dovrebbero valere, la 
prima come approvazione ed incoraggiamento 
per taluni risultati ed indirizzi, ed il secondo. 
confortato dai necessari consigli, come norma 
per determinati altri meno rispondenti. 

In un giudizio così fatto il Ministero trove- 
rebbe, meglio che in un elenco di premiati, gli 
elementi per regolare la sua azione direttiva, 
per coordinare programmi e metodi d'insegna- 
mento, per distribuire con sicuro criterio i suoi 
sussidi, per raggiungere, in una parola, più effica- 
cemente quei preziosi risultati, per le nostre in- 
dustrie e per le arti industriali, cui saggiamente 
e provvidamente il Ministero intende. 

Ma è ormai troppo tardi, lo riconosciamo, ed 
è troppo pregiudicata la questione nei riguardi 
della recente Esposizione, per poter insistere in 
tale ordine di idee e per proporre un immediato 
cambiamento di rotta. 

E' quindi giuocoforza seguire, contenendolo in 
stretti confini, il precedente andazzo di premia- 
zioni, pur cogliendo l'occasione per segnalare i 
difetti d’indirizzo generale e particolare delle 
diverse scuole, le incertezze dannose quanto ai 
loro scopi, gli attentati alla buona fede dei giu- 
rati in ordine a certi accorgimenti di presenta- 
zione dei saggi esposti. 

CESARE SALDINI. 


Prof. A. BANTI Direttore responsabile. 
L’ Elettricista, Serie II, Vol. VII, n. 24, 1908. 
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Filiale in MILANO Via Principe Umberto N. 16 ` | 
ENZE - Via Por Santa Maria N. 
MAGAZZINI DI VENDITA | ROMA -Piazza S. Marco N. 19-20 
IMPIANTI REFRIGERANTI E MACCHINE PER LA FABBRICAZIONE DEL GHIACCIO 


COSTRUZIONI IN | GHISA E FERRO ANCHE BRONZATE ELETTRICAMENTE 
MACCHINE VINICOLE E OLEARIE — FONDERIA PER CONTO TERZI 


CANDELABRI, MENSOLE, PALI PER ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


—exe CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA exe— 


— — — m —. 


SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SEC - 
FIRENZE Via ае’ Россі, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola di Caserta 
—— a — — — — 
EMBRICI e e acce unque e per ie, MATTONI ordinari, pr e mattoni vuo 
MATTONI D VOLTERRANE = cai pig Li iui кы le misure. lst = d T x 
| 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 


rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa. 80 per mq. 


IN. ЕЗ. — Bi spediscono campioni grata. a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da 5 a FIRENZE ова 
БОА ГЕМ  all'indiriszo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimen s 
È 


CORRISPONDENZA per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Puoci, 2 | Tele grammi : : FORNASIECI | FIRENZE 


CaPITALE SociALE L. 809,000 — Versaro L. 503,000 
| 
x 


» di Scauri — Scauri (Prov. di Caserta) SCA URI 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


A E G-THOMSUN HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO Carate SociaLe L, 6,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
| : +e | | 
5 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL’. ESPOSIZIONE : DI MILANO 1906 


- 


| TRAZIONE ELETTRICA 


su F'errovie a grande traffico 


a Corrente Monofase _ 


= esse " 


© 
£F 
- =ч. 


UNA DELLE 5! VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANA BLANKENESE-AMBURGO- 
OHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 
IL GRAN PREMIO. 


— 4833253 
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| Utensile di acciaio rapido «ATLAS SELF-HARD.. che tornisce un albero d'acciaio forgiato 
alla velocità di 80 metri al minuto. Materiale asportato 1860 kg. in un'ora. 


— 


L “Atlas Self-Hard „èil migliore acciaio per lavorazione rapida, perché è | 
di facile manipolazione e difficile a guastarsi: non richiede tempera nè trattamento | 
alcuno: ha massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle più alte 
velocità sopra materiale di qualunque genere e ietriperi | 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI a VAPORE 
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orizzontali a cassetti — di precisione a val- 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per impianti elettrici — 

verticali a grande velocità. 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia. 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inespiodibili. 

Surriscaldatori .— Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 6 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta а 


ð Mati. | МА! 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,0 ОО CAVALLI 


(1.15) - (24,8) 


(1,15)10,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


REFERENZE 


Spett. Napoletana per imprese elettriche, Napoli 


Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna 


Spelt. Ditta Buonomo e Utili, Illuminazione Elettrica, Lucera. 


On. Municipio di Vittoria in Vittoria (Sicilia). 
Spett. Società Elettrica in Sarezzo. 
ecc. ecc. 
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"X REFERENZE 


Sigg. Zanini e C°, Imprese Elettriche, Asiago e Thiene. 


Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. 
Spett. Officina Elettrica del Vaticano, Roma. 


Sigg. Alimonda Burgo e C*, Genova. ' 


Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
Sigg. Vonwiller e C°, Romagnano Sesia. 

ecc. ecc. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


MUXGEDUNS 


22) MILANO. Via Principe Umberto} N° VAS 


KLA == 


< | IMPIANTI ELETTRICI F 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono-e polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
. TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


ee8882882988880008000088€8 
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90000000000000000000000000000000000000000000. 


чн; PAOLO PORTA 


MILANO . — Via Marcona, 15 — MILANO 
FOROR 


da GRANDI OFFICINE SPECIALI 


per i Fabbricazione dello SCALE АДЕ 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE /H 


"Vere, S Scale“ Porta, i £ 


ФФ 4500 чынан ын aeree vendute Ф006 
Casa Fondata nel 1860. 


Scale Aeree au carro auto mobile. — Soale Aeree girevoli. — Scale э 

| Aeree a tronchi. — Scale. Aeree a tiranti automatici. — Scale 

Scala Porta Tipe 8.° Aeree a не. ылу а пареата рег Do pr. — Scale a — 
Oouliss d'ogni forma. — Ponti meoca per Tramvie ettriche. — Pont ‹ 

една, Aerel per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo 1° 

molte comoda e pratica ус; — Carri Naspi perpompieri. — Carri di primo soccorso per pom- 

per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seocorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 

Noleggio di Scale in Italia da Lire ВО a Lire OO mensili. 


бАТАГӘЧӨ GENERALE GRATIS A RICHIESTA. | (1,15) - (2,8) 
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Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA 
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Ing. A. C. PIVA. 


MILANO — Piazza Castello, N. 9. - 
+00 — —— — — 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA | 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.» Gt. ‘Francoforte s/M. Apparecchi Elettrometrici 


Voigt e Haeffner A «С. - Francoforte s/M. 
° | . Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
| 

| 


Specialità in appareochi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 
KoertingeMathiesen А.-С. reutzech Lampade ad arco d'ogni genere, 
L. M. Ericsson e C.- stoccolma Telefoni ed affini. 


| The Mica Insulator Company = snenectedy America, 
| Accessori per tram elettricl e materie isolanti 


« Prometheus D" Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 
G. Schanzembach e Cis Francoforte Өм 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 
€——————————————————— — n — I —— 


Gebrüder Adt. A..-Gt,w Ensheim (РЫ) 
= Fabbrica di isolanti di composizione 
p per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 

— ———4$4) ‘Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Ventrale 


e 9 9 Cataloghi e ofrerte su richiesta e e 9 uu» mw: 
—_r_ 66666666 6_£Ò 


A 


ММ 


società CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 


+.. 


| PIU GRANDI IBOLATORI 


in porcellana pura durissima 
Tot 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 


protetti dalla pioggia 
«=> 


ACCESSORI ISOLANTI 
MN prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1,15) - (24,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA  . - 


š Lampadine ad incandescenza 


- 


Consumo di energia 


Risparmio 


- del 


BO °. 


` Watt 21/4 per candela 


Risparmio 


del 


8O | gm 


Media durata d’accensione utile " 
500 ore circ& 


I6, 25 e 32 oandele 100-120 Volts: 


Que. 38 
TIEA -o 
< ` ымы" “г E E. 
x wv * ~ È 
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Sh 


| NOVITÀ оңа ritin Glühlampen Pebrit 


2 BERLIN WY. 8 (19-0) 
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` 


ууе МАСАТО 


4 


delle Lampade ad Incandescenza 
. BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


| PIT nei a | i 
Milano - ING. MENOTTI STABILINI . 
Piazza Castello ll. | ` 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C?- Corso Umberto I, 34. 


LIP 
EXTRA s 


Lt: 
| ШТ hr: 


I, 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissimea Qualità 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


. Forniture solamente ai rivenditori. ' (ЫБ) - (24,8) 


| 0000 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


9*09090909000009090900000000000009000000 


: Accumulatori Elettrici 


per tutte 1e applicazioni 


» OVANNI HENSEMBER SERVI 


- UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


озо G9 uE- 


Medaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
hcerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix 1 Milano 1906. — 


een 1 Зу +9 эз Luna T n РНЫ 


Accumulatori stazionari “ Planté ,, per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra eger per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. | 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
‘ a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti a. celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. . | 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


$40«0«0«000 000000000000 00 00000000 000000 66:60 


»m ALES: CALZONI BOLOGNA | 


KH З 


TURBINE | 
Ruote PELTON 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos Ayres 66 = MILANO 


ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
| Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 


` tit& di Elettrogeno . che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,15) - (24,8) 


MEMU 


PPID ME CABRY PPR e LUNT umpu 


БИМ ШЕ) 


— 0 w to 559 2 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENDAHNDEDARE - 
€—————« E3EJELLIINQOO»————9 — 
BEaterialo per linee aeree di Tramvio 
o Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. | 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE F FORMA 


ARARAZZA: 


RUBIA ЕТИ 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


Diploma da*omnore 
Esposizione di Torino 1898 


| Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO: Milano 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (34,8) i 


Dar ORI OTT AN IETT STONER ETTI ПТТ a T TaT: 


(145) - (04,8) 


—  — — 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI, | 
TORINO - Via Lagrange, 29. «o VENEZIA - San Moisè, 2065. 
Vendila esclusiva per l'Italia dei Contatori 


“& TEEILEÀR,, $9 ` 


Fabbricati dalla ни Landis & Gyr di Zug - (Svizzera) 


per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schinrimonti domgna: are descrizioni c prezzi cor renti. (1 15-12,8) 


È 


Ing. E. 1 E. KIRCHNER & C. 


84, Via Principe Umberto MILANO se Via Principe Umberto 34: 
Fabbriche a che a Lipsia (Ge (Germania) ‘’ 


FABBRICA MONDIALE - - SPECIALISTA 


, SEGHE e MACCHINE | 


per la LAVORAZIONE del LEGNO 200887 
Esposizione Internazionale le Milano 1906 ** Grand Prix, È “fon Qui | 


. | 
| 


OFFICINE EutrTRO-MECCANMICHE | 


Sccietà anonima — CapitaleL. 2.000, OOO Interamente versato. 


ra EE GENOVA 


KEE | - 


Rappresentanti per la To- 


Rappresentante per la Lom- 
‘scana: Sigg. 


bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 
Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Successori LHÒTE 
Firenze - 


| 
| 
Via Nazionale, I9. x 
| 


‘ Rappresentanti per l'Italia | 


Rappresentanti per la Li- 
. Meridionale e la Sicilia: Sigg. | 


guria, signori: 


GRIMALDI & C. | Ing. ALHAIQUE,BAL- | 
Successori a с  DISSEROTTO &C. 

Ing. E. CANZIANI & C. ,  Napoli- 
Genova ~ Corso Umberto I, n. 84-86 | 


Portici Vittorio Eman. II. | 
| (1,15) - (94,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


e ki 


HACKETHAL - -DRAHT: -UND KABEL - WERKE 
RS AKTIENGESELLSCHAFT 


HAN N OVER (Germania) 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici. Ф 
Brevetto Italiano 5943531 
RO — 


o © Importantissimo per tutte le linee elettriché, aeree, per. | 

gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- | 

pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d' esplo- 
| sione, per teatri e luoghi pubblici e o eee о © 


VANTAGGI PRIN CIPALI | 
I° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, eco. 
| 2°-Resistenza all’isolamento per altissime teneioni.. E - 
G^ Sicurezza contro incendi per corto circuito. | 


“Рет е e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 
Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN O = Via Vincenzo Monti, n. 4 
| i " E (ЫЗ)- (1,8) 


TRUB, FIERZ C. ШШ. m rin) 


шка di Struf enti Elettrici, 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di provà e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifaeica 
——————9 eG EP. -AIgt-O-9 — ———— 


——— 


— Cercansi SOTTORAPPRESENTANTI 


voro 


Reppresentante Generale per lITALIA: 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Eman. 244 Ë 


` Modello- 1907 


i (1, 5) - (29,8) 


о охун, 
Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


TT ни — Pig Ср р р чүш с ч че a ur ч с MN N I SME Су р ЧӨ С МУ СЕ PLI m NM a С сш P SN PT 


— 89, Via Orivolo 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


\ 


- ОООО. ж 


Š E —— (5y- (M) 


WR Clemens Riefler || HEINRICH LANZ, MANNHEIM 


ИЙ FIBBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI Più di 
. R NESSELWANG al MON. 100 NACO (Bavi: ra) | LOCOMOBILI- 19 000 


Т сонразвт DI PRECISIONE | | SEMIFISSE n 


| SISTEMA ROTONDO a vapore . — —offfo—— 
er Ingegneri, Architetti e Disegnatori saturo 
| p g g ) Q e | Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1 1900- $t. у. Lotis 19(M - Liegi 1905 surris$caldato- Prix 
Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi di Fabbrica. C 0 | Ñ Es ac 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: | п E cou 
ы К a valvola x 
Purreattensibuiela Napoli = (uiw Corso Vitt. Етап, 155. «LENTZ» 

sulla testa movi- ' 

bile i compassi ү Rleí ell 1 | 

созу eon eaae compasei Riefler sono neati ni e ponole o | . карр rosenta sas ANO 

«RIEFLER» intero. (1,15) - (24,8) è JIBBBN, | CURFT RICHTER "= Vía км 10 | 

ЖоК олш ЛЕ ARTT TE DA злу RITZ ZI VIARIO 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


Società in accomandita semplici 


4» OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE < 
(ANO Via Ernesto Rossi- BERGAMO || Viale Monforte, 28 - MILANO 


— p 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - а 
distanza ad apertura nell'aria - nell’olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori di isura | я АРРАВЕССНІ РЕВ ВЕТІ АЕВЕЕ 


di tensione e di oorrente a bassa ed alta tensione 


per sezionamento - valvole - derivazioni 


Trasformatori - divisori - resistenze - 


š «per archi Scaricatori 
per basse ed alte tensioni 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI К —— 
per batterie di accumulatori ^ © AOCESSORI-PER IMPIANTI EE 
REGOLATORI AUTOMATICI „з уне | | | lefono 3-71 
Valvole a piombo ed argento. Te Е | 
pel sistema di survoltaggio Magrin: p RESI RNC s сыс er Tele Elettreteonica 
= LIMITATORI DI CORRENTE BERGAMO >т, | 


REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO per luce e motori (Zrevello n. 70050) N Telefene 28-77 | 

REOGTATI DI REGOLAZIONE — | per Telegr. Elettroteonlea | 

per dinamo e motori.. Costruzione e montaggio di quadri completi | 

. REOSTATI DI AVVIAMENTO per Centrali - Stabilimenti - Motori "P (1,15) - d 
mE - | | ta 2 | TP 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 
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ое 


Jsolazioni d ogni genere. 


Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
specialisti: 


A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 


per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti MED 
trali, ecc., өсс., 


-_B.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


Schiarimenti 
Progetti 
e 
Preventivi , I 
dietro richiesta a» e = 


Per Telegrammi: 


BALATA лю WANNER & C.: MILANO EL 


Telefono 24-69 24 - ӨЗ 


(B)-(,8) — 
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TEETA 
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- SOCIETA SVIZZERA - 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO-BELLINZONA 


MACCHINE A |, INSTALLAZIONE 
| VAPORE CON VAR MODERNA 


TRIBUZ 
DISTRIBUZIONE MATERIALI 
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"Mee 3 LE a |o COSTRUZIONE 
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Ufficio Vendita per l’Italia 

Via Foro Bonaparte, 76 - M I L, A N O = Via Foro Bonaparte, 76 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA — 


OFFICINE LOUIS DE NAEYER & Ç 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord) 


Caldaie Moltitubolari 


‘NUOVO EUR 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar- 
 nizioni 


— 


\ a x X 


CALDAIE 


di qualunque sistema 


KEKSY 


RISCALDATORI 


| per l'acqua di alimentazione 


кж» 


SURRISCALDATORI DI VAPORE 
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| -Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


| Preventivi е Cataloghi a richiesta 


Rappresentanti Generali per l’Italia: 


i s Pills a MILANO - Foro Bonaparte, Ir. 
Grimaldi & C. GERENTE: ` ` i 


(1,15 - (18,8, 


] GENOVA -Portici V. E. 6. Ing. Giovanni 


eee U 


Avvisi di: Pubblicità dell’ ELETTRICISTA: 


MOTORI A COMBUSTIONE 
SISTEMA DIESEL 


di costruzione. 


FRATELLI SULZER 


WINTERTHUR (Svizzera) 


per lo sfruttamento di olii greggi e residui di petrolio 


Brevettato in ITAZIA 


Motore il più ecenomico anche sviluppando forze ridotte. - Richiesta minima di posto, noh essendo 
necessari apparecchi ausiliari come gazogeno, caldaia, ecc. - Messa in moto immediata е рег. 
manente. - Consumo di combustibile indipendente della manutenzione. - Nessun consumo di 
combustibile prima della messa in moto e durante le fermate. - Accensioni premature escluse 
- Manutenzione facile e quasi nulla . - Massima sicurezza di servizio. 


costruito per forze da 20 a — cav. eff. 
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: Conti correnti liberi 2 '/, */,; con vincolo di un mese2/,?/,; соп © 
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Ф — 
CAVI SOTTERRANEI 
Е SUBACQUEI 
per impianti di energia elettrica. 


KI 


` 


OCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO 


FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 
per ogni applicazione dell'elettricità 


sn) O 
sino a БО mila volt DUE GRAN PREMI ALL'ESPOSIZIONE INT. DI MILANO 1906 


PORTAZIONE MONDIALE  »*—— 


" 


(AVI TELEFONICI 
Р E TELEGRAFICI — 


AEREI - SOTTERRANEI - 
SOTTOMARINI 


AR 


| (1,15) - (94,8) 


Ф 
d 


CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,500,000 — SOCIETÀ ANONIMA 


PASE 


Nr T — ч С И нема 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Mode na, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Torino. 


AGENZIA A - 70, Piazza delle Terme 


и 


Depositi Fruttiferi. * 


vincolo di due mesi 2 */, °/,; con vincolo di tre mesi 3 °/,. 

Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 
preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. : 

Conti correnti mensili 5 '/, */,. 

Versamenti di somme l'ultino giorno di ciascun mese per prelevarlé 
l’ultimo giorno del mese successivo, con $ giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2 */, */,, con vincolo di 15 giorni. 

Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con t giorno 
di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- 

go con 10 giorni di preavviso. i 

retti di piocolo risparmio 3 !/, °/» con vincolo di 15 giorni. 

Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 

al giorno; somme maggiori con ro giorni di preavviso. 

N. B. — Tutti gi interessi sono netti irs dii e capitalizzabili alla fine di ogni 


semestre. ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei. 
estratti esigibili in Roma. — Si fa 


2 — — 


gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi j °, — con scadenza 


da a 11 mesi 3 !/, th- — con scadenza а 12 mesi e oltre 5 !/, */,. 


Conil cerrenti di corrispondenza erediter! e debitori a condizioni da convenirsi, 
= Conti correnti in.sffottivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi o documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
ori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 
e sull'estero, — Camble di monete e valute estere. — Lettero di oredito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con ќа. |: 
coltà di consegna © ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori + 
divers) in semplice custodia e in amministrazione. 


x S 


———— — — MM À€—— M — — 
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SEDE DI ROMA 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) | 


indirizzo telegrafico "CREDIT, @ Operasioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ tini 


AGENZIA B - 47-49, Corso Vitt. Emap. 


38-23 Diresione (interprov.). 
96-38 Borsa (interprov.). 
Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


EE | Uffici e Agenzie 


Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | Anno 

piccolo | L. 3.— |1. 6.— | L. 10.— | L. 18.— 
Cassette-forti .) medio » 4——|» 8— | x 14.— | x 25.— 

grande » 9.— | » 18.— |`» 28.— | x 40.— 
Casse-forti. . | unico > 18.—| » 32— | » so.— | x 80.— — 


i O & vista e senza 


B.— 8i pagan rovvigione ai Titolari di Cassette-forti e баз. 
forti le Cedole scadute e i Ti . 


i estratti esigibili in Roma. 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
| con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purché debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del: 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorno. | 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9'/, alle ore16 ![, tutti i giorni in cui l’Istituto 
fa servizio di cassa. 


r- 


“a 


I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a pa persone. 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle rispettive 
Cassette-forti, Casse-forti e colli depositati in Camera-forte. - 


>~ 


Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
sistemi di difesa contro l'incendio e il furto. (1,18)-(24,8) 


—_ а  ——€—_ ———À 6_ € . 
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LODOVICO HESS 


| MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 | Telegrammi: Conduit - Milano 
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della 


 BERGMANN 


Elektricitàte- Werke, / A. G, Abth. Z. 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA - 


SOCIETÀ NAZIONALE 


р Officine di Savigliano 


. Vapitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


Rappresentanza a РОМА — Ing. GIULIO CASTELNUOVO ` 
. | = Via Somma Campagna, 15. 
| | 99 » GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 


Via Caffaro, 17. 


У 


|. Costruzioni m eccaniche € 6lettricfie 


* Gru da trenta tonnellate con 2 argani pel:sollevamento ,, „„„ 


z 


| | Avvisi di Pubblicità — | | 
INTERRUTTORI AUTOMATICI 
per corrente continua ed Alternata ^ — 
DR. PAUL WENER A. ©. 
| BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per U Italia: 


Società Anonima Forniture Elettriche 


Per corrente alternata. 


già Attilio Pozzo e C. — Lorenzo Tommasi Aliotti 


MICANS Via, Castelfidardo. N. 7. T NONE i @0-1-6-11-16, 


ўе 


О, 
О 

sex 
К 


п. 


ONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CSRITALE STATUTARIO L. 80.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18. 000.000. 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia © | = 


.— "FABBRICA DI LATTA 


| PRODOTTI LAMIERE MIERE LISCE, DA SCAFO, DA SCAFO, DÀ ( CALDAIA, STRIATE 
Lingott ai acciaio, conici ed ottagoni 
goni. è 

Billette, M asselli. | I PRODOTTI IN GHISA | 
E Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar | арі a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 а 
IL rotondate. . ' mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e вав. 
d arghi piatti | Pezzi speciali relativi. 

WVerghe angolate a lati uguali e disuguali. I Cuscinetti per ferrovie. — 

Verghe a Tad U a Z e Zorës. Colonne - Supporti - - Pezzi speciali —" modello o 
: Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. | disegno. . 
i Travi da mm. 80 a mm. 350. . Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 


Barre di graticola. - Cuscinetti per ponti, in acciaio. 
E ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivoleorsi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. i 
0а seguenti rappresentanti : MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Uco, 4. 


xe TORINO Sig. Ing. Pieto Ferraris — Corso OPORTO, 35. 
Est ————« Chiedere Cataloghi» — — —« 
DOT T rs "О cx ER d nor Ut БШ: БШ Re DI S g БЫ» Ж En d шеш бырын du ss em ШЕШЕН SERE TA gom etiim np ne drin Em жыт [л dp c6 


m m m" ELETTRICHE 


già Attilio Pozzo e C. — Lorenzo, Tommasi - Aliotti 
Capitale decine Li 800.000 interamente versato 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


Lampade ad incandescenza - Conduttori 
Isolatori in porcellana per alto e basso potenziale - Vetrerie comuni e di 10880 
Carboni per archi | 


| 
(1,15)-(24,8) | Rappresentanze Generali per l'Italia 
Istrumenti di misura, , | Dr. PAUL MEYER A. 6. - BERLINO 
Freni Continui | KONTINENTALE BREMSEN Gà. ~ BERLINO 
ad aria compressa | N, A. CHRISTENSEN - MILWAUKEE (St. Un) - 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 


SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - - SECURIT AS 
~~~ MERCE SEMPRE PRONTA œ~. 


m... 


A Б Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Hartmann & braun 


Società Anonima per Azioni 


FRANCOFORTE sul MENO 


- STRUMENTI ELETTROMETRICI D'OGNI GENERE - 


stazionarii 


Strumenti rotondi e a profilo per quadri 
Esecuzioni speciali per apparecchi incassati. 


STRUMENTI DA MONTARSI SU COLONNA 


anche а scala illuminata 


\ APPARECCHI NORMALI. PER R CONTROLLO, PER MONTAGGIO 
| trasportabili 


Rappresentante Generale per l’Italia 


ing. A. C. PIVA 


Milano m Piazza Castello, 9 m Milano 


a, 17) 
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G. A. Pestalozzi & ©. 


SOCIETA ANONIMA 


E Niederglatt ae 


(ZURIGO) 


A 7 " | FABBRICA DI CARBONI PER ся AD ARCO E DI ELETTRODI , | | m 


CARBONI PER 
LAMPADE AD ARCO Ü 
— DI OGNI SISTEMA ` 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA': 
CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE COLORATA, gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata. 
_ CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. ecc. 

CHIEDERE PREZZO CORRENTE н 
Agente Generale: F. BIETENHOLZ - Torino dd 


— — — —— 


~.. 
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еее аса ае теттер е ауасы араа e os 


______ _o ug CASA FONDATA NEL 1952 $s$-——— —— 


BELLISS š MORGOM Lid. 


ЗЕРРЕ ADI 


DM" 


LAMPADA ad ARCO а GLOBO CHIUSO | 


JANDUS 


‚Ја рій conveniente Der qualsiasi applicazione 
Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da 2a 5 lamp. su 200 a 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a 2co ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS - PARIS 
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


— 


Dellevue - Cópenick (Berlino) 


y ERNST PADOT a 
O 


° j e 25027 O 2 L 
Suonerie elettriche © p c» 
d'ogni dimensione е per qualsiasi scopo . í RATA 
35? Ф 22 | 
QUADRI e Ww e. А A 


Apparati 


a 
" 


Telefonici 
per qualunque distanza 


Per uso domestico, per servizio pubblico, 
per alte tensioni, ecc. 


HAPPRESENTANTE Generale per VITALIA 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos Ayres, 66 


Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. se | 
‘ Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - 194,8) j 


— Ufficio di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. 


Corso Buenos Ayres 66 — MILANO — Corso Buenos Ayres 66 


e 


| | 


bis sala i 


£ Motrici e э 
ea Vapore | 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzata. 


2 IMPIANTI 


b CONDENSAZIONE | 


8 superficie e a miscela. 


d 


«di assoluta = 
= ев prima in i 


еа е [е alela] oe ср 


- DAS = — Ln ————— 


SERRE, ART RI ASIA A. (ER 


|. ADOLFO RIGNON 
| Corso Siccardi 31 = TORINO - Corso Siocardi 3. 


I MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 


| Vernici e nastri P& B 


1 Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, | 
| Amianto 60б. 660. 


Nastri Manson 6 bianco, nero.L. 3,80 al Kg. 
» » uero X 3⁄5 > 


Soonto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta Ё 


e — = = —.— m = 


RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO ° MARZO 1906 È 


(1,15) - GA) А 


=— ë ee ti, —=— — 
` M^ - 


—— = PRA, RAT 


Comunicato 


La Società Telefoni Italia Centrale ha assunto la vendita ed il com- 
mercio degli apparecchi < Sistema elettrico per sincronismo di movimenti » 
TIPO PIERINI brevettati al Ministero di Agricoltura Industria e Com- 
mercio ai numeri Reg. Att. Vol. 238 n° 68 - Reg. Gen. Vol. 59 n° 84942. 

Per acquisti e licenze di fabbricazione rivolgersi all’ Ufficio Brevetti 


ROMA — Prof. A. BANTI — ROMA (24,1,2) 


Materiale. кик ахи l 
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PIRELLI : ZA MILANO 


— = Villanueva : y сенга š 


Cavo per Tensionefdi servizio. PARIGI .1900 | GR m— 
mom vor S. LOUIS 1904 Í 

Баева SSC MILANO 1906 ki concors 
BUCAREST 1906 „.ь. ома сомоне - 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 
Luce, Trazione, 


| Telefonia. 
Provato a eltre 200,000 VOLT Cavi Telegrafici Sottomarini 


zz i in . . - - 
“mer... MR _ + 
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Cavo posato nel Lago di Garda 


` Гепѕіопе di servizio 
13,000 VOLT 
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[e Cataloghi e Preventivi a richiesta 
2i (1,15 - 


Società Anonima sedente in Brescia 
| CaPrrALE І. 1,500,000. 


| OFFICINE METALLURGICHE TOGNI. 


| SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
.per pressioni elevate - 


TUBI LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
— — +e 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


FORZATE 
32 IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 150000 HP. 
неее di primo ordine 


Paratoie = Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (94,7) 
| E: Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Ele ttriche 909696 
—— --ÑnO[ a a p—s—O | 
x 


==> ie Sara STI 0), 


| 


і 


-— 


ы \ 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


E.S. HINDLEY & SONS 
| Fabbriche a: BOURTON, DORSET 


L ONDRA: 11, Queen Victoria Street, E. C. 


Domandare íl — N. 308 A. 


” as | 


MACCHINE Г ЙҮ 


ale e CALDATE Ж + 


A tubo verticale o trasver- 


. Orizzontali o verticali. ж ж 
A semplice o a doppio cilindro. 
X X X Cono senza caldaie. 


sale, di sezione CORNISH, 
LANCASHIRE, eco. X X X 


Condensatore Tandem Compound 


—oljo— 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE > VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 


E.S. "INDEEYa SoN a 
— — MACCHINE 'ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


(1,15) - (5,8 


MANIFATTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI-MILBNO 
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ЖА 


SOCIETÀ ITALIANA 


C G S N | 
Società Anonima per Istrumenti Elettrici XS G A N f 


C.OLIVETTIEC | — аваа — 


MILANO 


4 - Via Broggi - 4 


SEDE IN MILANO 


15, Via Solferino, 15. 


i Alternatori 

Motori ө e 
Trasformatori 
e Convertitori 


Wattmetro registratore . relais di precisione 


Il migliore strumento del genere oggi esistente 
(10-14-18-22) 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA 


INDUSTRIALI E DI PRECIS'ONE 


Dinamo e Motori a corrente continua 


INDICATORI - REGISTRATORI 


i G P i 
ran resa MASSIME ONORIFICENZE тате 


LAMPADE AD ARCO 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici completi 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 


(1,15)-(15,9) 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ELETTRICITÀ 
Mareiglia 1908 - GRAND PRIX 


Adottati nei più grandiosi 


` g 
w u ma 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 
(1.15) - (24,8) 


© FABBRICA DI LAMPADE A INCANDESCENZA A FILAMENTO METALLICO 
EI FI ITL ITS 

| 

| 


Società Anonima f 
LAMPADE 


a filamento metallico | 


INR n n SSA 


|EIN DHOVEN (OLANDA) 


LE LAMPADE 
PHILIPS 


possono funzionare 


CONSUMO: 
| Un Wat per candela 


in qualunque posizione. 
Economia 70% 


— — tte 


Si costruiscono : 
da 70-160 Volt 
32, 50 e 100 candele 
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Sé costruiscono : 
. . da ZOO - 250 Volt 
40, SO e 100 candele 


— — .- 


GRATIS À . RICHIESTA 


(1-15) (14-9) 


г CATALOGHI E чонан 


| 
| 


ERCOLE MARELLI & C.- MILANO Í 


CASELLA POSTALE 1254 MILANO Sms BILIMENTO A SESTO S. GIOVANNI 
PARIGI- LONDRA= BERLINO- TORINO - NAPOLI - GENOVA: 


e se È 


MOTORI PROGETTI 
CATALOGHI 
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——— M — (1,15) (4,9) 
IMPIANTO COMPLETO PER L'ASPIRAZIONE DI CASCAMI DI LANA 
ESEGUITO IN UNO DEI РІО’ IMPORTANTI LANIFICI MONDIALI CON 


oT e 
MOTOR Г\ ARELL | 
CONDI ETUMRE 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


one del 


Mansfield-Ohlo 
U. 5. А. 


Specialità 
per Materiale di linea 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 


Ing. l'leriggi&C. - 
| MILANO 
Piazza S. Carlo, 2 Telefono 93-10 


(1,15) (16,9) 


—ËA—U  — 


V UO FABBRICA ITALIANA PILE .ELETTRICHE iM Ue 


j^" Fm SPIERER & С. ^3 


ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROMA 
к pi Uum De i | 


PILE A LIQUIDO:ED A SECCO 


Galleria portatile per misure d'isolamento con 43 Pile tipo A 


Pila a secco ITALIA (Вена) adatte per 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 
Accensione di 
Microlampade 


“Pila a secco upo AUTOMOBILE + 


(Per orcomripuo di wola: € 1copp:on 


Р Pila a liquido tipo | 
A richiesta € per quantità per applicazioni warwah 
convenienti si fabbri. 
cano pile di qualunque 


tipo € dimensione. 
ЯН ^ 


Pila a secco tipo A 
pe» бопе зе portari 


per Homa e l’Italia Centrale - Cesare De-Angell - Via del 
Leoncino 16, Roma 


H il V to, E ili Tri te - I ‚ F. Ра l 1 C. - 

Rappres entanti pes i 6 milia е tica 5g anion! е 
per сепсек la Liguria - Ditta Santo Ballan! - Vico Fie- 

H ро 1, Gen vu. 
ed Agenti per Eg r е Meridionale - Ing. C on'aldi- Foria 
x poli. f 

, РЕ г la Sicile - Ing. Prof. Maddem - Pi Stesicoro 58, 

per l’Italia: | 9" “catania. T жи кееш 
рег 1а RESSE - Ing. A. Mulas - Piazza Carmine 8, Ca- 

gliari. 


(1.15 - (24,8) 


S. Barlolomeo, 13 = MAPOLI = Telefono N. 13-71 
I 1-0 TT 


Importazione diretta di Accessori e Vetrerie per | Illu- 
minazione Elettrica ed a Gas. 


ARTICOLI PER SUONERIE ELETTRICHE 


Rappresentanze - Depositi (1,15) -, 10,9) 


/ 
+ 


The Ohio brass 


a” Giordano a E- Primicerio 


=ÈT=__r__—€+€<=ST><E€__—————rTT———m 


Company 


=== 


—— iii ci 


ALFREDO GAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = MILANO = Telefono 3-86 


ATA 


CAVOLO PER DISEGNO “EUREKA, cvesro ЖШ ар 


—— 


na Am - 
Th itt LE iis 


+ 
i тр 


Semplicità e Solidità 
posizione 
osedde1zu09 әзуцеїрәш 
enqessegqe e erqezie 9339[0A S] 
ә1мәгниәалноә 0%z94Ad 


Tavoletta inclinabile in qualunque 


REIT (1,15) - (24,8) 
Altre Specialità di propria fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO 


Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e nltri articoli per disegno in genere 


| mam ET LS — M7 


ATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA 
| CATALOGHI E PREZZI GRATO OG 


К С a NS ANDA Le Pd rue ANT 


Liu 
- INGEGNERE ELETTROTECNICO 


con pratica di esercizio di tramvia elettrico c di estese rete di cavi elettrici 


ricercasi prontamente 
Posizione stabile, con diritto a pensione. Offerte corredate di curicu- 
lum vitae e copie di certificati si dirigano ai 
Servizi pubblici della città di FIUME 
indicando in pari t«mpo l'emolumento richiesto ed il termine piü breve 
di entrata in servizio. | (21-22) 


pay 


Cessione di Privativa | Industriale 


La THE MOORE ELEC RICAL COMPANY a New York (U. 5. А.) tito- 
lare della privativa industriale italiana R. A. Vol. 159 n.224 per e Per- 
fectionnements а l'eclairage électrique par lubeg-à. gaz rarefi,;i desideri entrare 
in relazione con Industriali per la cessione della sua privativa o per accordare 
licenze d'applicazione. Per ‘nformazioni e trattative rivolgersi a 


C. A. ROSSI & C. - ROMA - Via di Capo le Case n 18 
| U ficio Internazionale di Brevetti d'Invenzione. (22) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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Contrai | Stromberg Cai iso 
Energy" T elephone ME Со. 


' Rochester 2208 Е ЄЛ 75 CASO. A 


E Mer. ipi lm E - — = -- — 


LA PIÙ GRANDE CASA INDIPENDENTE DEGLI STATI UNITI 


C'ostruttrice di 


APPARECCHI TELEFONICI DEL PIÙ ALTO GRADO, PER QUALSIASI SERVIZIO 
Semplicità - Solidità - Ejficienza 


Formano la base fondamentale della rinomanza e della grande diffusione dei pro- 
dotti ~ STROMBERG-CARLSON ,, 


Il perfetto funzionamento dei suoi apparecchi è assicurato da: 


MICROFONO di ultima perfezione, a duplice vibrazione с 
per grandi distanze. 


RICEVITORE, eccellente sotto ogni rapporto, e per grandi 
distanze. 


GANCIO INTERRUTTORE, di azione sicura, con molle in 


Argentana e contatti in puro platino. 


MAGNETE a nucleo laminato e contatti in puro platino. 


BOBINA D'INDUZIONE ai alta efficienza. 
SUONERIA P OLARIZZATA, perfettissima. 


Senza fare menzione della rigidissima ispezione 
i a cui ogni singola parte è sottoposta prima di lasciare 
Tipo “ DESK ,, da TAVOLO la fabbrica. 


Quadri Coinmutatori per grandi Città, piccoli Paesi, Villaggi e 
Sobborghi rurali, - Forniture telefoniche complete per Ferrovie a vapore, 
Elettriche ed Interurbane. — Centraline telefoniche private per Hôtels, ES | 
Stabilimenti commerciali, Fabbriche, Istituti, ecc. Tipo “OFFICE,, da Muro 


SCHIARIMENTI E CATALOGHI A RICHIESTA DELLE Società Telefoniche interessate 


| 
| 
| 
| ^7 © Cont 2 nte Gen C IT slo ке Ei. "E | 
ORIO MOYSE-), Via Castello (Angolo Ponte o 
| 


Маро. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. | 


MARCHIO 


DI FABBRICA 
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ISARIA-ZAHLER- WERKE can. MONACO savera 


; Corso Sempione, 14 - MILANO = CorsoSempione, 14 


(1-4-7-10-18-16-19-99-1) 


`. | | > | š 
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STABILIMENTO ELETTROTECNICO iu Cornighano Ligure della Società Anonima tatiana 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Bede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 

. Gru а ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe, ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici. ecc. - Impiunti elettrici completi su navi de 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo. 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


'8'8) (gr 


A 
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PALI DI LEGNO] 


` «impregnati oon sublimato corrosivo as 
Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 ',, 


за IMPIANTI ELETTRICI ———— | 


— per Ferrovie | 


| iniettate con creosoto, 


MMM HMMEISBACH, FRIBURGO f 


RempartstPasso, n. 16 
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ORIGONI & C.- MILANO | 


Via Mertaro n 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 
Direttore: A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
| /». METALLI . | 
РВЕМ!АТА ЕАВВВ!СА TUBI DI PIOMB 
SPECIALITÀ | 


TRAFILA PIONBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — Teterono N. 97-23 ` 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15-34 
MAGAZZINO FUOR! PORTA SAN G'OVANNI 
Sa Via Appia Nuova, 101-103 ТЕгЕғомо N. 25-39 
© 1 — s | 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iq 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 


Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — |} 


Stufe di ghisa, di lamiera, df majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe'/per la peronospora ed accessori — Articoli diversi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
Ji gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 

wvorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces-. 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 


Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 


leabile neri e zincati. 


i i (1,15) - (24,8, 
GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS x 


I Sig. Thomas Wilcock VAR- 
LEY, a New York (S. U. d'America), 


concessionario del brevetto italiano: I 
Vol. 221 N. 31 Reg. Att. e N. 79254 Reg. Gen. per il trovato: 


© Instrument de mesure électrique ,, 


è disposto a cedere il brevetto od a concedere 
licenze di fabbricazione od applicazione del tro- 
‘vato a condizioni favorevoli; eventualmente anche 
‘a sfruttare il trovato stesso in quel modo che risul- 
tasse più opportuno. 


` 


— _ <T_*Y_CT<T  — — 


Per schiarimenti ed eventuali trattative, rivolgersi allo 
Ufficio per Brevetti d'invenzione e marche di fabbrica, 


| per l'italia e per l'Estero, della Ditta 
-- Ing. BARZANÒ & ZANARDO 


| Via Bagutta 24. - MILANO 


(1) 


; | m 
š Fonderia Meccanica di Bresc 


ING. G. CONTI 8 G. 


—« BRESCIA »— — 


| 
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TURBINE Pelton e a Reazione (lt) rendimento 


Numerosi Impianti già eseguiti 


SERVOMOTORI e Regolatori 
RUBINETTI DI SCARICO equilibrati di facile 


manovra, pressioni altissime. 


TRASMISSIONI perfezionate 
o: | (0) -(8,8)' 


I Signori Villiam CRIFFITHS 
e Benjamin Harry BEDELL,| 
a Londra, | | | 


| Concessionari del brevetto italiano vol. 170 n. 65 Reg. Att. 
| n. 67160 Reg. Gen., per il trovato: 


P sd 


“© Perfectionnements pour empécher les 
fuites de courant aux plots des sys- 
témes de traction électrique à contact 

 Superficiel ,, = 


sono disposti a cedere il brevetto stesso od a conce- 
dere licenze di. fabbricazione od applicazione del 
trovato relativo a condizioni favorevoli; even- 
tualmente anche a sfruttare il trovato medesi- 
mo in quel modo che risultasse pià opportuno. 


+$9+- 
š Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi allo 


Ufficio brevetti d'invenzione e marche di fabbrica 
per l’Italla e per l'estero della Ditta 


Ing. BARZANÒ & ZANARDO - 


MILANO - Via Bagutta, 24. 
(1) 


—À s 
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Depuratori d'Acqua 


| 
| 
| 
dalimentazione, brevetto DES tas 1 
automatici, agenti senza sorveglianza alcuna | | 
| x 

| 


| Disoliatori del vapore 
1 = NOVITÀ ASSOLUTA — i 


Filtri a sabbia d 
PER USO INDUSTRIALE i | 


Analisi d’acqua nel nostro laboratorio gratis 


азза DIA completi di A 


L. & C. STEINMUÜLLER 


FABBRICA DI CALDAIE E SURRISCALDATORI: 
Gummersbach, Germania. 


—______—Ty r 
PER SCHIARIMENTI E PREVENTIVI RIVOLGERSI ALLA DITTA. 


Ing. ROLAND REMY - Torino, Corso Oporto, n. 2I 


» 
pP———————— оь 


| 
RITIRI IE ООС БЕРЕ чэр БЕКЕ FRI E È 
< TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERIO © 


(1) - (35,9) 


Е, Sede in Milano Via Pace 10. 3 
} 

I | c 

Dinamo - Motori - Trasformatori RB 

@ FERROVIE ELETTRICI Ñ 

TURBINE a VAPORE ` | | d 


sistema BROWN BOVERI- PARSONS 


y i | е e ° Y 
per accoppiamento diretto cou generatori elettrici, ac 


_1 pompe, ecc. | | - 


PER L’ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 
Filiale di Roma — Via del Tritone N. 5g 


Per il Piemonte - Ing. Valabrega, Lichtenberger e Ori Torino - Via Lagrange 99. 
Per " Кенеш - » » » Venezia - S. cena 2065. 


LY 
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"wy pes LAMPES 


элөө ө ө ө ө ө ө ө ә ө ө» ө;‹ 
à incandescence de Zürich 


4A A A N 
Fondata nel 1889 | ZURIGO 


DOC 
` << DE x PS Za X € 


Stabilimento a 
Bl RMENSDORF 


—— 


— 


LAMPADE A 
INCANDESCENZA 


V BERLIN WEN d SS eri Sa di tutti i generi 

HAMBURG, xt, LONDON. — Bao | пел l 
: LAMPADE 

Concessionari Generali comuni - 

| l- 


PER TUTTA L'lLALIA 


MANIFATTURE 


MARTINY 
TORINO 
FILIALI: 
Milano, Genova, Napoli 


(b - (8,8) 


e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 
ecc. 
= 


3 


Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


ea n 2 Ud р ' "a 
Sp w. РЕ P SP SP Se ww " (1,15) - 18,8) 
Meere ооо LARA XOCXOXOOOCX РРА 


"ЕТТ. & C. via san юв 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
— HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 
iti d Ца 


| Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


‘Trucks e Carrelli & 1 ER Assi montati а da DR 
Carrelli a Mono-Asse Auc 2—49, !ngranaggi per motori | CARBÜUINELITT 1 LE Vernice 
e 3 : ` 53» Casse difesa per | ————©m"“"©emMnkt=————@2@2#1242Zy$SKE 
E pate 7 ingranaggi © IL PIÙ EFFICACE pi yama ses | 
I naffiatrici elettriche Campane a pedale | — OTTONE KOCH - Pv. dia 
va | Fabbrica: Oli e Grassi lubrific anti, Grassi d'ade- | 
ex) ya T e - E. OQ LASA инее ОТ a d lucidina. | 
- APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO (1,15) - (4,8) 
(1,15) - (21,8) — INN PESCI w. 


Ù ELECT RA., FABBRICA DI APPARECCHI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO ; CUCINA 


WAEDENSWVVII. - SVIZZERA 


Карр: Ing. VALABREGA-LICHTENBERGER - "TORINO 
— r ———————————— 

Apparecchi per riscaldamento elettrico 

Apparecchi per cucina elettrica. 

Apparecchi elettrici per uso famiglia. 

Apparecchi elettrici per medici, farmacisti, ecc. 

Apparecchi elettrici per l'industria. 

lkeostati- Voderatori di luce. 

Specialità : Grandi forni per fornai, pasticciori, 606. 


Pal Listini a richiesta, con prezzi franco d'ogni spesa a destino. (ЫБ) - (2,8) 


Avvisi di Pabblicits dell’ s sen | 


> е. 
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"ТИЕ “OLIVER, TYPEWRITER CL 


Uffici Principali e Fabbriche: ((HIGAGO D S. A. 


: | Filiale : Ditta A. GIANNOLA- PUCCINI ° = ы  @ 
y x Palagio dell’ Arte della Lana. | mE € 
ë PIREN гла o % 
% La Commissione Tecnica nominata dalla 0 8 

DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 4 


% per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
B pete alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

С |». ‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. | 
d In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello 5 

i Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 
E 100 Macchine Oliver, | 
e il 6 agosto una seconda ordinazione -di altre 100 Macchine. 2 5 


M ipee ie — —— — — — | 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
Macchina Moderna - Durevole - Completa ` 


50 Mila manoconinme vendute in tre anni. Record Mondiale (5.55 +Ë 


| — = 


Premiata Officina | MACCHINA TE k 
" | si : per rettificare š collettori delle dinamo 
Giuseppe Gandiglio SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO 
— FIRENZE = — 
Via Lorenzo il Magnifico N. 3 
= 


B\ILANGC\E DI 
, PRECISIONE 


«B e a RR ыш 


Aus LIPS E w... . IT a ua ap T. SENNO ШЕ I С uH E al na ГУ СУ ке „ш 


Agenti esclusivi per la _ 
Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


Е H. CADIOT & C 
| ELETTRICISTI 
‚ 12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


de | . 
Ж. | MCT: 
^ 7 МММ ETSI PPP PP FP PI P ia tA « 


Fornitore delle Strade Ferrate 
edi Amministrazioni 
Governative e Comunali 


(1,15) - (11,8) 
EG O. и m a A e 
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T OFFICINA ELETTRICA vir: є. GEROSA 


| SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L: 300,000 
ў | MILANO - Via Vittoria Colonna, n. 9 - MILANO 


* . FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 
* se APPARATI ELETTRICI 


T APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 

$ — Nod 

Ж | Apparecchio 
Appparecchio | da Tavolo 


da Muro 


& Le Piccole Centrali Telefoniche d" 
È Š 
* А complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole аР 
ү: Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. CN 
o È Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- @ 
АЁ. senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii SN 
S — uffici fra loro, di ciascun d'essi соп la rete urbana. ` 9 
> 


4: | Soddisfare & tale bisogno e mettere il servizio telefonico all'altezza dei perfezionati 
j Servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 
[ numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 


. NV 


un ° ~ sa 
Ce 26" 
р Ss 


(1,15) - (24,8) 
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BR EVET TATI 


 LIMTATOR DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Appareoohio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 
Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 
Tipo Elektron 
‘ (Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 Y. 


Elektron Elektron con dispositivo 
ordinari| per attenuare la scintilla di distacco 


dalag | 2% 27,] da4!/,| da6, | da&/, | da 11 
a4 | a6 | ав | all | alb 

Presso cad. | І, 12,— |. 14.50 11, 16,— IL. 18,— IL. 20, — |L. 22,— 

Prezzo dei Limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


‘ Sooletà Anonima Italiana per gli ОЙ! | 


‘STERN-SONNEBORN | 


Capitale ipt. versato Lire (50 000. | 
Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure | 


Саве Coneorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris | 
NEW-YORK x 


— | —— | —— 


Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di | 
|. macchine. 


—À 


Elektron Elektron con dispositivo . | 
Designazione i rdinari r attenuare la scintilla di distacco = " | | | 
hse ясы Жов Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. | 
Amperes | da ia sn e da 648 | - ENT. E З sos | 
NLLUE АБЫ ДУР РОНЕ Grassi Qonsistenti ca altri grassi industriali. 
‘Prezzo cad. | L 12, |L. 1450 L. 16,— L. 18,— | 


| Tipo excelsior 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 
Fino a 195 Volts da !/, a */, di i sx 
Da 125 a 250 Volts da '/, a '/, 


Prezzo unico L. S, 75 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 | 
So (1, 15) - (24,8) 


| SOC, AN. A. BESOZZI | 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L.1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


e Industriale. 


Olii e Grassi per Automobili approvati dal 
Touring Club Italiano. | 


GRAN PREMIO 
| Esposizione di Milano 1906. 
| | (1,15) - 0,8) 


| 
Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale | 
| 
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FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OF F ICINE MODERNE ap ]a costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Ta voli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori 

d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI -FILI - CAVI — EGG. – BCG. 
PILE ad alta intensità «INVICTA,, brevettate-Pile dogni genere 
А ®-—T  -T кз» | —— S aM 
RAPPRESENTANZA E DEPOSITO | 
окил V, E. L Е. А, 


(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) - | A. SCHWARZ - FRANKFURT. 
APPARECCHI DI MISURA | LAMPADE AD ARCO, 
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= GADDA & C. 


SOCIETÀ per La COSTRUZIONE рве MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIAN LI кр ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L’ 6.000.000. — Emesso E VERSATO L. 6 000.000. 


` 


. | SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILA NO 


4 - n 
GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI 
IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA ` | 
VENTILATORI ELETTRICI 
TURBINE A VAPORE 


o re -— | 
— p pe 
E < 


і “я 
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aw 
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i , 
Alternatore da 2000 HP - accoppiato a turbina idraulica. ` 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906 


4 Gran Premi. 
| 3 Diplomi d'Onore. 


1)-(19,8) 
Sepe DELLA Ditta: MILANO, Via Castiglia: 21. а 


| Uffici tecnici-Commerciali а ToRINo - Genova - FIRENZE - VENEZIA - Roma. 


] 
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- Lay 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


Spazio riservato 
юш alla % x x x 


Forniture generali & 5 
жож = per lElettricità 


AGENZIE : Torino - Genova-Livorno- 
Firenze - Roma - Napoli - Palermo 


(1,18 i (18,8) 
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JULES ISRAEL & C. MILANO- Via. Pantano, «= 9 
| Unici Concessionari in Italia 


\ \ É | 


Marca depositata 


to Italiano 75330 


E) plendente 
compatta 
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| . 40 Medaglie — З Diplomi d? Onore 


! . | 
| Fuori Coxcorso - (Membro del Giuri) BancELLoNA 1888,- ToLosa 1888 - Cuicaco 1893 - Parar 1900 
р Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli- 
| | 
| Marche Accreditate: 
| Scellos - Dynamo - Extraforte 
| |  Scellos-Renvideure - Hidrofuge 
| GRAND PRIX 
| ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897" | 
| AT = AE La 2 
| m a —— — Agenti Generali per 1' Italia 
| am Ili "A il m | | Hun b" _ 
peas FRATELLI TRUCCHI 
| STABILIMENTO DI RIFINIZIONE 
| ‚ PARIGI — Bd: Voltaire, N. 74 — PARIGI 2 SAMPIERDARENA 


(1,15) - (94,8) 
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‘onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


pleti di illumi- 
nazione elettri- 
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ORC ORO A 


i£ 


Società “Edison ,, 
PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI BLRTTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
— f —v 


Contatori 
trica. 
Indicatori di Massima ri- 

chiesta Wright. 


d’ energia elet- 


PANINI 


Dinamo e motori elettrici 
m a corrente continua ed al- 
ternata. 


—— P ap Ht 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
(e d'aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
"d | golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. 


Impianti com- 


ca e trasporti 
di energia a di- 
stanza. = == 
+@@*+- === == === ===) 
Sirene Molteni per automobil 


e segnalazioni per stabilimenti in- 
(1,15) -(24,8) 


QUATTRO Diplomi 


E 


. dustriali. 


MA waywuwawAyuwaAwayAy МАР, 


Casa fondata 
nel 1873 


| = 4 — Friedrichstr. Й.28 — 


= PALI m LEGNO 


impregnati con bicloruro di mercurio 


- 


i Traverse 


Esposizione di 
MILANO 1906 


DO 


опта J. HIMM ELS BACH | 


FRIBURGO (SPE 


per 


GRAN PREMIO .. | 


STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
TORINO Telef. 19-70 


Telg. ELECTRON. 
I° RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo.ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio « Cooper-Hewitt-Westingouse » — Pile rigenerabili © Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni ‘per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


lle RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 

Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olic. 
— Gruppi elettrogeni. ‘l'urbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari Ferrovie da campo.’ Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonilici e tessiture. - JD 


| 1° RIPARTO METALLI. 00 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame, — Fiii, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo. « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti.-Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco, Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali іп ottone. 


Placche metalliche incise. S 


IV° RIPARTO SPECIALITA' TECNICHE. 

Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine а scri- 
vere * KANZLER ,, (1,15) - (6,8) - 


UFFICI 
Via Montecuccoli 2 
(Corso Siccardi). 


, 
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per Impianti 
Mlettrici 


Die t de HIC очи: RIA NTC S осо 


y 


Ferrovie 


Li 
->` 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. . 


EMILIO FOLTZER . || | Contatori “ ARON, 


RIVAROLO (LIGURE) Costruzioni a motore вй a pendolo 
E : MEINA (LAGO MAGGIORE) per corrente continua o А лгы 


OLII ® | GRASSI 


1 migliori lubrificanti per macchine 


n DANS a a 


CONTATORI 


portatili per controllo 


Esposizione Universale di Parigi 1900 SA 


Medaglia d’Oro 


— 


CONTATORI 


con indicazione di massimo 


1901 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
| Medaglia d' d'Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
. Milano 1906 


dei principali Costruttori di macchine 
F (1 ll! [ [ i a vapore - Imprese di elettritità - 


ed altri tipi speclali 


AKRO 


Chiedere listino 


| | "M fugge беләге motore per sorrento trifasica 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri dox | | 
R. EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


Opifici industriali. | 1,15) - (24,8) 


(1,15) 124,8) 


zu 
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LIME “ IE “DICK ,, EI: | 


Lime d'ogni forma e alri, a tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


| 
rye up x 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. N. 


APPRESENTATO DA (1,15)-18,8) 


| ! | SIMONIS e О.» Milano, Via S. Eufemia, 23 | 
———rrocvr rr 
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| TUBI GRÉS -PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE | | OFFICINE GALILEO | 
Anonima-Capitale Ssciale L. 1.200.COO - Elevabile a L. 3.000.000 ` Società anonima sedente in Firenze | 


` 


STABILIMENTI | FILIALI Studio elettrotecnico 


Mos (Nord Milano) "GENOVA. Vis Mia e laboratorio per tarature scientifiche 


TUBI iGRE:S | | |. ed industriali 


ed accessori per fognature mt. m. ss 


per posu Sta REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 


` Impianti El 
/ Scaricatore "pen ettrici 


M e P Strumenti Elettrici 


JA oL | Ma ° ° EIA 
a | DE Voss umore ed — ТРЕ di apparecohi 
l Mattoni Grés | 


applioati all'arte della Guerra | 
N Per Torri di Glower e— ———————À 


Speocialità : 
Matcriali inattaccabili 
A in Grés per Fabbriche 
KU rnm Prodotti Chimici, Tin- BE 
ИН torie | 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ordini . 


Rappresentanza e Deposito 
in ROMA 


Rappresentanza generale e deposito per l LE 


presso il Signor 


. 
-_—є——.————.-—— — — =  — -—E —_———— 
- 


| V in yo PROFILI AMEDEO DELLA 
MEL "Sn BUROPEAY WESTON ELECTRICHL INST. O. 
= S ani | 045) - фм) 


Società Italiana di Elettricità 


SIEMENS-SCGHUGKERT 


- MILANO Via Vittor Hugo, 2 + ROMA Corso Umberto I, 887 


| 
Trasporti e distribuzione di energia - ica iluminazioa elettrica : Trazione elettrica - Im- x 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- | 
riali d'installazione. . | | x 
| 

x 

| 


[ 

x 

| 

| 

| L TTT 

| | Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut 

| tura - Cavi - Lampade ad arco - com an ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continga 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandesgenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettrici di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici. tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi. radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 

x blocco e segnalazione per ferrovie - installazioni dl bordo. 

| 

| 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel,n. 20. | ` 
UFFICI TECNICI : | GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. 
= (NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) | | | 


«>> с> 


Ë ч О Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. — - 


(1,15) - (34,8) " 


= a 
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m DS 


22 oa 


Catal. a richiesta 


Indicatori per prendere diagrammi. 
Contatori di giri — Tachimetri 


Tm Ў Rubinetteria e Valvole dogni genere. 


Valvole sistema Jenkin. 
Elevatori di liquidi — Pulsometri. 


^ por i АЕНА 


Т, 
А 


беріс, 


SCHWECHAT 
presso WV ienna 
GRAND PRIX 
Esposizione Internazionale 

MILANO 1 

-—— — > — ——— 
[ei Fabbrica di aste cilin- 
driche di abo e di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


Carboni per luce elettrica a vari colori. 


Кейто sino a 350" 1 grossezza 
e 1600" di lunghezza 


MINIMA COMBUSTIONE 


Placche e bacchette di carbone per 
l'elettrochimica e l'elettrometallurgia. 
Rappresentante Generale per l’Italia: 


"GUSTAVO WEIL 


— Via Monte Napoleone, 28 — 


== 


=== >” 
= —— == = 


( LIS Е (8,8) 


Дл / E 


Schaeffer & Budenberg 
. 23 A. Monte Napoleone = MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING - 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
Valvole a saracinesca. — Lubrificatori 


Via инеше San Felice, 8- 
| 


x IMPIANTI CONPLETI 
B 

| 

| 


LAMPADARUX ж X 


PORTALAMPADE X 
vivus x x < ЇЙ VA LA BREGA LICHTEN BERGER &ORI; APPARECCHI DI ML 
INTERRUTTORDK x [SS A DEPOSITO 4 do! MATERIALI co ACCESSORI E SURA X X X X 
COMMUTATORDK X RN per TIMPANI CONDUTTORI ELET- 
RIFLETTORI ж X Ж N pomo TRICI ISOLATI X Ж 
TULIPESX ж X X 7° | | LAMPADE AD INCAN- 
GLOBI ж ж ж ж : DESCENZA ж X X 
BRACCIL X X Ж X 2 С ISOLATORI DI POR- 
SOSPENSIONI ж ж Sd Mr AN канс ae 4 ` CELLANA ж W ж 


| Pronta spedizione 
i (1,15) - (34,9) 


Compressori sistema Kryszat. . 

Pompe a vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. , 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleasoglas di Jena). 


жж К» 


(Ы5)- (8,8) 


+ 
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G. ni CARRERA & C. 


x STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 
NAPOLI - Telefono intere. 10-67 


azza della Borsa) 


OLI x x ж 
x speciali 
PER 
| MOTORI 
A GAS 


wawami 


ARTICOLI 
TECNICI 
a Petrolio 


ГИЛЕ: 


a Gaz 


PE SU 
cocomositi |Á GÁ5 POVERO 


FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA 


Coste Cavallo-ora 1-2 Centesimi 


Oltre 60, 000 Cavalli in azione 
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Cataloghi, Proszi — 8 richiesta Facilitasioni nei pagamenti | 
Lista degli impianti fatti, a disposizione 


— 


(1,85) - (3,8) | 
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I CLARKE, CHAPMAN 8 m WD 
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А, e  Gateshead-on-Tyne > 


f CALDAIEATUBID'ACQUA [| 


є | (Brevetto W'oodeson) >) 


Tutti i tubi sono perfettamente dritti. $ 

- Non vi sono giunti esposti alle fiamme. $ 
 - Tutte le parti sono libere di espandere.- è 
Tutti i tubi sono della stessa lunghezza. $ 
- Facile accesso in tutte le parti per l'i 4 
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j spezione, pulizia o riparazione – Ampia $ 


superficie di vaporizzazione. — Si costruì 4% 
scono anche per grandi unità. - Occupano 3 


P au poco spazio in superficie. 4 


E Pompe | H al azione diretta per tut | servizi 6 tutto n pression i 
€ | | Pompea vapore duplex 


Ё CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


$ x RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LA SVIZZERA E L'EGITTO: 


È Ing. FOLEY & DE BENEDETTI | 


š GENOVA NAPOLI 


Fu Via Raggio, 5 Galleria Umberto, 27. 
TELEFONO 3941 TELEFONO 504 


Ind. Teleg. CICLOPE Ind. Teleg. TURBO 


( @ O ° (e) О ° © (e) ° Q ° C. 2 H 
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Controllo dell’evaporazione Solo apparato registrato 


e a precisione 
del Combustibile. sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


Ф909 _ 000 
Pignatte di Condensazione di costruzione semplice e sicura 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


pt per Montaggio | 


POMPE 


 azionate a cinghie a vapore, e con elettricità | 
- — ad alta pressione fino a 300 потоне, a ü 


FABBRICA DI MACCHINE A. SCHMID ZURICH. 


(1,18) - (24,8) 


M Л RIVA & C - mitano. | 


(già Ing. A. 0 Monnerel e е ). 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


È In 19 anni di esercizio 
Б oltre 1400 turbine per circa 400. 000 cavalli 


TURBINA азоо окса: т NIAGARA. Progetti e Preventivi a richiesta 


x OFFICINE M ANFREDI - Stabilimenti Manfredi, ‘Mondovi, 
Eb ANONIMA riuniti Bongiovanni, Fossano. 

| Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. О 
Io TN | К; ЖАК | 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 
La più grande Fabbrica Nazionale 

| per la costruzione di u 
SEGHE E MACCHINE. E 
per la lavorazione del legno . Mo 
 .Secondoitipi più moderni B 
| Referenze di prime ordine 

| ESPORTAZIONE 
a CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ^ ` 
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RHODE уй Жул a ERE LA S D x SA 


TT mum à di ШҮ m m 


SID Y, CHAMON & Co. Í 


Viale P. Lodovica, 21-23 = MILANO = Viale P. Lodovica, 21-23 


Agenti esclusivi per l'Italia della 
C.e POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES А GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 7 J PALERMO - Via Principe Belmonte, 1094 
TORINO Via Arsenale, 81 (F.lli аен PPE ARIES Via Caserma 1, 


CONTATORI 


Н... THOMSON per we distribuzione, - tensione a] | 


intensità. 


E. THOMSON speciali per quadri di Шай ase, ей 


рег alte tensioni. 


т FJ. 
n. Edi 3 
iaia m В 


" 
— c ___r 


ON 


АЛ AZ a, мд» t MX Ley “s 7 = ч ` а " SEES 
x z CIN LEDA A ¿"y 3⁄4 Qo AC. < ht ©] ЧЕН ЗЕ 
a b P ГА P SIE Ч ` = der È 
P (AN = A} ` OE SK CTI (QN GS A (^ “< ^U s 


pA 


hh uci » 
„Чер сыл» <. ар on n зз. M атана а-а А 


PANE EZ 
VENI 


Z. SN 
>, x СОЯ 


ух РУ 


— ++ 


AN 


» x 
e» * a »* = » 
€ NI Za Му (DO М Dave € ç 2 
"5. 3 (ew 40), е. 40, es n Gi (Q 


o» 


E. THOMSON ti tipo A 


< M 


B. T. ed A. G. T. ad induzione, e per qua- 
pem distribuzione a corrente alternata mono - е polifasica. 
Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi. e non induttivi, 

semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 


DR 
DEL 
VANS Р 


NTC 


S 
(Ж 


P 


=E 
AG: ON 


4+- 


О” K per corrente continua da т а тоо Am» · 
péres, a 2 ез fili, lettura diretta in Hwxora. 


O'K speciali pel controllo delle batterie асси» 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Y eMe Sun abe <. HN 
TINTI ORE 

~ Nip Ў IM у Ri › 
Queso (39M o xd SEP» 


} 


x 
AS 


GS 
NEP ERA 


абуне 
ANA а ` 


< З ‘5 


2 9 Yar `. Ф чар, 
ADS 1⁄2 сух 
КОЖО CK X 


Lettura diretta in Ampxora 


*9- 


< 
^ 


| Chiedere listini, prezzi e garanzie 
| | | Mer 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - С” А вою ал 
OGNI — È MUNITO DI BOLLETTINO -DI PROVA - SCHEMA DI - ED ISTRUZIONI 


ое È | 


CUP 
t 


CM? 
A 
“<< 
^N 3 ei 


"in| 147 ` ar. 
PRAES ORG 
AT (ev б^ ? fa 


s'e 
“ афа 


12: 
‘Anao. 
Ф < 

` 


< 


PES PRETI 


AA ПМУ ЫЕ LV. DE dC CD v FANO Ne, y Dues М ИИ; jv. INS S E ca e x. e 


Nat 


66 ү | À IN per corrente continua ed alternata, 
8 ULC yy а qualunque tensione o intensità ж 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


ПОЮ tittotittttitittàtàvtttttà.vtrttitittttttòtt tt EORCEOROECICEOECECIGECAOCECEOROEOEOECACEOIEOECECICOÓ. ROECIOGIOIOEOOEOCIOREOEOEOOEOEOU ЕК 
& COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 4e 


GIÀ J. BRUNT & (>. 


. VIA. QUADBONNO 41-43 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
NAPOLI- ROMA - TORINO - MESSINA 


G= —[ 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


t. 


OG 


ЖЕЕ 


» 
Led 
- 
te) 
” 
“ 
- 


LAT Td 
UR 


AACKA NASA CE 


Ж: 


444441. 


ж 


K 


Cai 
` 


CE ASK 


Ж 


ЕЕ? 
РА 8.1 


IN 
CK 


CERE 


` 


FEKK 


N 


~ 


46 VULC AIN Speciali per Quadri di distribuzione аў ) E 
yy О Per alte tensioni ж ж ж ж ж 


Жжжж 


ЖЕКЕ 


m 
$ 
И)! 
MAI 


RAS ARSA 


Sz 


` 


ЖКЖ 


ЯЕ 


AN 143 
ЖЯ 


КЖ 


^^ 


* 
PSP 


HOK 


Ж 


Na NA. ° ` tt 
kot kh: 2942 


Fast L4 
kb: 


ж 


- FONDERIA ARTISTICA IN BRONZO E GHISA 
CANDELABRI 39 MENSOLE s e 
BRACCI STRADALI IN OGNI GENERE 
IMPIANTI COMPLETI pi LUCE x FORZA 


PAC 


^ 


йүн V S 


KE 


li 
i T t 
“ШШЕ 


+ 


^^ 
` 


ЖЕЕ 


* 


SORORE SOR? 


| 


xG 
LINI 


RI 


TIPO M. R. | 
CONTATORE A CAMPO ROTANTE PER uu  CHIEDERE LISTINI E PREZZI 


QUALUNQUE DISTRIBUZIONE A CORREN- | 
TE ALTERNATA MONO E POLIFASICA оф Laboratorio a MILANO e NAPOLI 


ОКК 


AN 


DIDIOIEOIORCICPONONRONONOROSONOSONONOROIOIONONOIOECIOEOR ES 
CGEGESECEGEGECEGE EO 


"+ 


` 


per taratura, verifica e riparazione. 


Massima sensibilità, esattezza a carichi indat- ` — 
tivi e non induttivi, semplicità e robustezza. 
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Anonima per azioni ont Capitale To 19004 L. 1.000.000 — versato L. 800.000 


Via Vignola, 6 MINLAMO Telefono 95-24 
Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte VAGA 


Ы I DD, esercenti Stazioni Generatrici di energia elettrica а 
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orazio aw Indicatore Wrightepossisiouse | | DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO, 


| | tariffa razionale che, mentre favorisce l’Utente in 


EE! misura sempre più forte quanto più alto è l'orario “OHIO BRASS (" 
| suo di utilizzazione dell'energia, assicura ed accentua E, do ЖУ M Vy 


| lo sviluppo della Stazione Generatrice procurandole 
un crescente beneficio. 
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Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile a L. 1.000.000. 
= Anonima con sede in Milano ə- 


| SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIER 


CARRI-FURGONI 
COMUNI 


PES. ee 


— MILANO 
Via Mino Bixio, 30 


Telefono N.° 19-80 


AE 


8 De Fries & C. 
Milano 


RAS 


MACCHINE UTENSILI ED 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. 


MACCHINE SPECIALI 


per grandi produzioni 
di esecuzione sicura 
(1,15) - (15,7) 


м l'erret , prés Paris 


LEA Charbons 


pour 
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ИШЕ Spécialité de Balais en charbon ME 
| kKè&pprosentante esclusivo per r yé t 


MARCO CAPPELLI 
Milano Via Morigi 12 — Milano 


Microphones 


(1,15) - (34,8) 


2 CARROZZERIE INDUSTRIALI 
= CARRIDIMONTAGGIO 


PONTI AEREI MECCANICI < 


per lavori edilizi 


Filtro “Rossi, VA 


del Cav. G. Rossi 
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franco di porti 
CATALOGH 
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— -— -ню Ф Н- 


ANNO 4r 
жж MARINA MILITARE Е MERCANTILE - ASTRONOMIA Е NA 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICIT 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIA 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRING 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOT 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE | 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ПІД 
STRAZIONI ЕСС. x X X X X RICORRENDO xx X 


PREZZI D'ABBONAMENTO 
. Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L 18 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . » 25 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più. 
—— n e — —— ——— 


-——M —- --— 


Avvertenze: 


| 

L’abbonamento è = e comincia dal 19 gennaio — I signori librai dedurranno | 
lo soonto del 10 9/9 sia per gi abbonamenti in Italia sia per quelli all'Estero. Per | 
i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è а ооган loro lo sconto del 95 9%. x 


Per abbonarsi rivolgersi 


all’Economo del Ministero della Marina - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se. non accompagnate dal risp ettivo Importo 


Tutli possono collaborare nella Rivista Marittima 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
| Jioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- | 
| rittima - Roma. (1,15) - (94,7) 
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 PREMIATA FABBRICA 


AD ALTA INTENSITÀ 


| a liquido ed a secco 


Esposizione Milano 1906 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
>< "Telefono Intercom. 2-85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI | 
° SUONERIE ELETTRICHE @ | 


. ARTICOLI 
‘ AFFINI 
RAPPRESENTANTE 
generale per l’Italia e Svizzera 

: DELLA 


TELEPHON FABRIK А, 6. 


già J. Berliner (1,15)-41,8) 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 
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Protezione degli Impianti Elettrici 
PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche — Accessori 


CONSULENZA 


—KK ——— 


Ks LAVO al SPECIALI IN ACCIAIC 
ы PILE GALVANOPHOR. 


GRANDE MEDAGLIA D'ORO 


Edoardo Weil S 


Esposizione internaz. | 


Grande Deposito 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


de 
Globi per Archi 
>< 
Riflettori 
>e 
Tazze in grande 
aggortimento 
del tipo di gran lu880 
al più corrente. 
> 


] Via Montebello, 14 (1,15)- sn 
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Diploma d'onore Esposizione Milano 1906. 


Dir "Mn per l'Officinà e rappresentante per l'Italia: 


“ing V. ZACCHI 


i i U. u. 2 


Giuseppe e F. ‘’Redaelli- Lecco 


Stabilimenti filiali 


GARDONE V, T. 
(Prov di Brescia) 


DERVIO 
(Lago di Como) 


—N  _ —s&-— [Ü z a 

Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acclaio zincato 
per condutture telegrafiche e telefoniche. 

Fili di acciaio zincato ad alta resistenza meccanica 
e corde metalliche per sostegni di "condutture 

. elettriche. i 
Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
Corde di rame mer parafulmini. (1,15) (1,8) 


ELETTRICHE 


| Specialità per applicazioni 
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= — FARISBADER P$ m УШАН 
in MERKELSGRUEN skr KARLSBAD | 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “ Excelsior ,, a Zettlitz 
e e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ | 


' 


| 
| 


| 


ECN in porcellana durissima 1 
| per condutture elettriche 


E ALTO E BASSO POTENZIALE . 


| Telegrafo e Telefon 

Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt 
i = Oltre 900 modelli d’Isolatori 

ү — Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 

| FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE: - 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 


AE IMPIANTO S0C. ELETTRICA BRESCIANA Km: sí — Tensione 40000 Volt. 
P = — IMPIANTO MOUTIERS-LYON. Km. 185 — Tensione 56960 Volte 


e più altri impianti per ten- 
100 sioni superiori ai 15000 Volt. - Rappr. Gen. per VItalia : ° 


ISOLATORE 881 B — nel trasporto ad. alta tensione LYON-MOUTIERS | L AZ Z AI & M AR CON 
| Km. 185 alla tensione di 56960 volt 


11 più importante in Europa | : TREVISO (1,15) - (6,8) 


| 


| 


Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


, 


E n ан ра P 


CONPASSI RICHTER TER DI PRECISIONE. — 
E. O. RICHER & Ç. Chemnitz (Sassonia) 
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di tensione, di intensità 

per corrente continua ed alternata 

per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 

e per Forni Elettrici 


GRAN DIPLOMA; D'ONORE al Esposizione di MILANO 1906 | 


Si trovano in(vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d' илине Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campionario: 


G. SCHIERÀ - Milano vi Meravigli, 1-3; Telefono 68-34. 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte іе grandi Esposizioni 
DIAMANTI TAG кизү 


UTENSILI ` 
per tutte 
lavorazioni 
sul 
cristallo 
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Regolatore per 
corrente alternativa 


pore 


la carta per fare 


| e 
4 _ — — 
sigarette è veramen- T v | 
. te la migliore. р 7 A 
Esigere su ogni libretto ACC e i 


la marca 


Satin Bois Gommt 
Frères Lyon 


Fabbricanti di tutte specialita in Pipe, Tabacchiere, tutti artiooli Ñ 
Rappresentante con esteso campionario ` 


GIUSEPPE SCHIERA - Milano » Via м 1- 5 Telefono 68-3! . 


(1,15) i (12,8) 


Referenze di installazioni eseguite | 
in tutti __in tutti gli Si Stati lati d'Europa ed in America 


А TT ILL 


Ing. S. Belotti & C. 


MILANO - Corso Romana, 13 - MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


ETTRICIS 


Anno XVII S. IF Vol. VII, N. 2. Direttore: Prof. ANGELO BANTI 15 Gennaio 1908 


intrattiene o Lm К А2 
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e Giornale Annunzi di Pubblicità - ROMA gia Cavour, 224 


Pubblicazione Quindicinale | 


š PE = — š —— ——P Y —p 
HE APPARECCHI TELEFONICI -TELEGRAFICI Mu ELEKTRICITÁTS - — Jj 
Bs di sicurezza ed antinduttivi — ———«* BERLINO 

| Bas per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione. . 

ЕР 5 APPARECCHI SPECIALI ` 
[оза / рег [а simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso. filo 

| š 31 | SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA per ë gni potenza e tensione, ` 
| d ^d Telefoni, dri ed accessori - - Applicazioni speciali dell' Elettri- con raffreddamento ad aria, 
| Ë e Frasi latori, trasformatori per lampade a consumo ridot- | a ventilazione forzata, 

I, < 9 tissimo, per campanelli e;ettrioi, per Bn telefoniohe, per ad olio 
cauteri e per piccole potenze. e 
Es | ————————— | Isolamento perfetto == Massimo rendimento. 
| < ^| CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA Grande attitudine a sopportare forti sopraccarichi. 

- DI ina - Le Centrali, le Ditte Elettretscnlohe, gi ү istaliatori ed | Rivenditeri 

| | | ARTURO PEREGO & IH om e - | MILANO MILAN 0 vogliano chiedere listini è preventivi к. . 

і. тзн la fonia per liana иаа ан ы ы > E Ing. VITTORE FINZI | 
| G. Thurlow | Deposito Vie ваты. ROMA ‘Via Manzoni, 81 - MILANO. Via Manzoni, 81 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


M ck MIL ANO PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 
A. «I. 15е —n rT VOLE — GRIFFE, ecc. ecc.xX X WX X X W ж 

, PORCELLANE.— VETRERIE — LAMPADINE — 

EE Genova, 90 CONDUTTORI. ж Ж Ж ж ж Ж Ж Ж ж ж 


MICROFONI — 
ANGELINI 


X pià fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 


jr ———————— ———r—rr—rr______ 
Gebruder Siemens a Co., Charlottenburg 
Inventori dei Carboni animati 
` forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: - 
Carboni per applicazioni elettriche. Carboni speciali per cor- 
rente alternata e continua. Carboni di effetto per luce 
gialla e rossa Matca speciale Superiore < Edelweiss ». Oar- 
boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Car- 


boni per microfoni. Carboni per elettrolisi. drago di ap- 
darecchi di misura a s 


MILANO - Via Broggi 4° 
AMPEROME TRI - VOLTMETRI 
WATTMETRI registratori. 


Vedi avviso speciate interno 


A, MESSERLI — MILANO 


_ CARTE s — 
| Cianografiche UMBERTO ZEDA 
Eliografiche MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 


sepia da disegno e lucide, tele lucide 
ingiési. ‘Telai Боба ci а molle, 
pneumatici veri Sack, telai a luce Dii 
tric& eoo. di fabbrica estera e nazionale. 


Compnesi ed Istrumenti di Geodesia 


| SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI 
e i ОГА Sas | ILLUMINAZIONE ELETTRICA | 


c E RE oor tl 
ALTI FORNI-E FONDERIA DI PIOMBIN O 


Società anonima Capitale L. 13.187.500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento e Direzione Generale in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
TUBI DI GHISA PER ACQUA Е GAS | 


Accessori per Condotture -Saracinesche -Sifoni isolatori -Colonne «Grossi сес 
(,18)- (947) ` PROGETTI e COSTRUZIONE di A ACIQUHEDOT'TI 
СӘ alla Direzione Generale della Società in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO (Prov. di Pi :а) 


| “ADOLFO PISA ANI - MILANO ` vulcanizzata americana. 
| Via B. Cavalieri, 4 7 CINGHIE speciali per dinamo. 
| | MOTORI a-vapore ed idraulici. 
| Telefono мч, . Tlegrammi : Cartindoeti — Шы: Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, ece, 


e. AREA ANONIMA А FORNITURE ELETTRICHE 


1. A ^V. — Lorenzo Tommasi Aliotti . Capitale: Sociale L. 800,000 interamente versato 


SEDE IN MIL ANO- via Castelfidardo, N. 7. 


„жес, RU UE Si LE teor no .. 


RA 


"FABBRICA DI MOTORI A GAS s "OTTO, | E De | 


(Società Anonima, Capitale L. 4, 000,000 interamente versato) 


MIL ANO = Via Padova, 15 


42 ANNI 


DI 


Via Padova, 15 = 
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"MOTORI “OTTO, CON GASOGEN үү! ASPIRAZIONE 


Consumo d'Antracite 300 Í 550 grammi cioè 1 !/, a 3 centesimi per (аза. | 


FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA 


4800 ; Ius per una forza complessiva di ОООО cavalli installati ; 
x x im ITALIA nello spazio di 5 anni x X X ж X (15) e | 


ELLE AD OLI PESANTI | DA 35 a ^ 400 CAVALLI 
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Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn. 


—— ——« MILANO *- 
PREMIATA FABBRICA DI 


CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


n tutti i generi 


Elettricità — Importanti ssima casa. d'espor- 
_ tazione articolo per impianti elettrici cerca 
rappresentante capacissimo рег Milano e 
dint-rni. Condizione indispensabile viaggiare 


e vedere clientela personalmente. Preferenza 


a personalità avente салш intime con 


CARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE TRASPARENTI 


| BETTE | | Avvisi di Pubblicità dsl ELETTRICISTA, | | 
"SOCIETÀ ITALIANA LI 
stabilimenti elettrici. 1 
__ GRANDIOSO. LABORATORIO 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti | 


Esecuzione Immediata — 5-59 


Scrivere all Elettricista, ROMA, s. V. R. 
| 


ЕТА NONNA FORNAL ALLE š SIECI 7 
| 


CaprrALE SoctaLE L. 809, 000 Versaro. L. 500,000 
FIRENZE Via de' Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SH SIECI Presso Firenze, à SCAURI Provinola di Caserta _ 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunquè a per tettoie. MATTONI ordinari, pressatt e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRÀ COTTA a forma di ESAGONI 


rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa $0 per mq. 


N. B. — 8i spediscono campioni tis a tutti quelli che ne егте richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE os š 


SOAURI all'indirizzo della Bociétà si ricevono & corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti." 


por lo пое eg Sieci — Firenze Via de’ Puoci, 2 ( FIRENZE : 
CORRISPONDENZA | lo Seol шн (Prov. di Caserta) | Telegrommi : FORNASIBCI | SGAURI “| 


ке ај 
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А. E. G. - Thomson Houston 


SOCIETÀ ITA LIANA DI ELETTRICITA Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza lorghese, 3 
e — —— ———————— 


'TURBODIN AMO 


di quem deis 
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Officine della A. E. G. -BERLI N o 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 
e. а 


Turbodinamo A. E. G. -- T. H. funzionanti in Italia 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 


2, — sd аы гос di оа — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
3°. — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 


4°. — intra. cotonificio Mugglani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 
5°. — Fabriano. Soc. Anon. Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20. KW. 


In costruzione 


1°. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
2°. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi. 


30:39 39:00: 2010130; OR DOLO 191197197: 767.9: SS SC 97:9, € `0; `®: Ф.Ф. ФО 1/2€ 19/5977, :97:597:9::19/:19:€/:192:7: Ө ӨӨ; ө Өз ө ӨӨ: ӨЛӨ ФП өдө R ФӘ: ФЕ 


Uffici sucoursali con deposito di materiali e macchinario in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
. Roma, Via del Clementino,101. 
^' Livorno, Via Roma, 4. — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 
I Palermo, — Via XX Settembre, 66. 


RAPPRESENTANTI: 
SARDEGNA : Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1- SPEZIA. 1909 
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JOHN BROWN & COMPANY, LIMITED 
Acciaierie “ATLAS,, Sheffield 
| shed dec #7 go 
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Dischi 
per 
Fress 
Acciaio 
per 
Stampe 
X ж ж 
Utensili 
Inglesi 
SS Муз т лар. gr Barre- Mina 
RSI LOR, LI ne mr 4 eco. ecc. 
Utensile di acciaio rapido “ATLAS SELF-MHMARD,, che tornisce un albero d'acciaio forgiato 
alla velocità di ®0-metri al minuto. Materiale asportato #80 kg. in un'ora. 


e ——— 


L “Atlas Self-Hard ,, è il migliore acciaio per lavorazione rapida, perché è 
di facile manipolazione e difficile a guastarsi: non richiede tempera né trattamento 
alcuno: ha massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle più alte 
velocità sopra materiale di qualunque genere e tempera. . 


+e 9-9 


| Agente depositario per l'Italia 


JAMES W. BERNARD, .. 


GENOVA. 


„MILANO , DITTA ING. H. BOLLINGER ... MILANO , 


Costruzioni industriali. 5 Cartoni: cuoio asfaltici per tettoie prov. 


. 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture iù Holzeement per tetti piani 


e terrazze. | Ws 


Costruzioni in cemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling 
NA 
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VENTILATORI CENTRIFUGHI ED ELICOIDALI | 


MARCA "° s I R 0 C C О yy BREVETTATA 


ASPIRANTI E SORHIANTI, PER QUALSIASI Ugo 


A MASSIMA EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA ` 


| 

| 

| | — : serio garanzie -Primarie Referénze 
| | DEPOSITO › A k MILANO - 
| 


per caldaie d'ogni genere e dimensione. 


i UNDERFEED STOKERS ,. : 


alimentando al disotto della griglia. 
DIVERSI MODELLI | 


Per caldaie Cornovaglia ad uno о due focolari. 
| Per caldaie moltitubólari con griglia Sino а m. 3,70 di lar- 


Alimentatori Automatici di carbone fl x . COMPRESSORI DARIA 
| Brevetto ** Reavell T 


Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad azionamento elet- I 
trico diretto. 


Per pressioni sino a 14 Atm. 
Tipi adatti per ogni uso. 
Sì forniscono completi con motori elettrici Д motori i & gas, ecc. | 


Є 


| Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 


ghezza.. 
Per carboni di qualsiasi qualità, in pezzatura media, minuta 
o polvere. 


A Y 


dai costruttori e rappresentanti | у 


) WHITE, CHILD:BENEY-L" TE A 
MILANO | 


27 - Via Principe Umberto - . 97 


- фу Se; 
Seghe da metallo 


Apparecchi FORNITORE DELLA REAL CASA 
ala e Filettatrici Wagner 


sue CARLO ` 


deo I nn 
| Via Alessandro Manzoni, 31 Ë Macchine per legno 
Paranchi elettrici ERR аа , T: Ki casting > 
»-— ОШ 


M&ocohnine, Utensili e Accessori | 
. per 18 Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 

per ii Carpenteria, Segheria, ecc. 


tensili Reishaner 
Marca Granata. 


ISCALDAMENTO ta Giusepp. 
III ie | amnor Ошверре 
a termosifone (acqua calda) BEA ERE ni е 0622-8 LAN 


| a vapore bassa pressione, а 
vapore alta n edia pressi ipe. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


ga ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 
| RIFLETTORI. per Luce пене ‘Gas Incandescenza, e есе. 


: i 


PREVENTIVI GRATIS 
. Serantoni 
i & Pontiglione 


MILANO - Visle Monforte, 5 · 
BOLOGNA = S. Simone 1. 


n. 6 bis. 


STABILIMENTO MOBILI DI FERRO 
| Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Deoorativa Milano 1 


e 
906, 
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m CONRADTI, NORIMBERGA - 


FABBRICA SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARCO 


kia 
SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA 


CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


` CARBONI SPECIALE 


per la lampada a ba880 voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volts. 


CARBONI A LUCE COLORATA Я 
CARBONI con filo metallico MARCA ‘“EXZCELLO,, 


F= ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, rosso, blanco brillante e blanco perietta. 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chiuso, eietema Jandus, ecc. 


Inoltre la caga produce: CARDONE GALVANICI di ogni genere 


| SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
* ELETTRODI + 


per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimiea 
(1,15) - 48) 
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FRANCO caino 
INSTALLAZIONI 2 VAPORE 


e GA s 
KAGON 
MOTORI a vapore : 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- · 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a 
marcia accelerata per impianti elettrici —. 
verticali a grande velocità. - 
4OIOIOIOR ` 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e. 
Tubolari a Corpi Sevrapposti — Multitubo- 
lari inespiodibili. | 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e sofflati. 
Turbine a vapore sistema Persons. 


CENTRALE ELETTHICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.18) -.(94,8) 


` @ Фут Gap уә a р " 
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(1,15)-(10,8) 
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| REFERENZE 


Spett. Napoletana per imprese elettriche, Napoli 
Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna 
Spett. Ditta Buonomo e Utili, Illuminazione Elettrica, Lucera. 
On. Municipio di Vittoria in Vittoria (Sicilia). 
Spett. Società Elettrica in Sarezzo. | 

ecc. ecc. B EE. 
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` — REFERENZE 


Sigg, Zanini e C*, Imprese Elettriche, Asiago e Thiene. 
Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. 
Spett. Officina Elettrica del Vaticano, Roma. 
Sigg. Alimonda Burgo e C°, Genova. 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monfervato. 
Sigg. Vonwiller e C°, Romagnano Sesia. 

ecc. ecc. | 
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Avvisi ditPubblicità dell'ELETTRICISTA. 


L 2 IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono-e pollfase. 


APPLICAZIONI. ELETTRO- MECCANICHE 
СКО, ARGANI, MACGINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a cerrente continua, MONOFASE e trifase. 


3 | 
а 
© 
MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
ttt | 
>> GRANDI OFFICINE SPECIALI {= /f7 
ї L Fabbricazione delle SCALE АШ A | 
М7 \ 
DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI . NI: 
“Vere, Scale“ Porta, / 7, 
» LL 
€00 4500 Scale a еннен s. aeree vendute Ф@% f da 
Casa , Fondata nel 1860. 
Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale AM A. Sa i 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale С -a. n 
Soala Porta Ti a° е ер e E ш с X 
m Mire ipe? Co u Dn o Poet Meconnici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo 1° 
melto comoda e pratica fici, __ Carri Мавр рег pompieri. — Carri di primo soccorse рег pom- - 
per piccole Imprese Elettriche Pieri. — Carri di seocorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire OO mensili. 


è@00000000000000000000000000000 L£LLLTLLL8£LL8888880 82888 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (1,15) - (8,8) 


-— жь атл — — — Conad — É 4 "od tenti nd —— — nt ib «= —— À an 
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Ing. A. C. PIVA. 


MILANO — Piazza Castello, N. 9. 
AKRI -——— --—-——— 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 
Hartmann e Braun A.G. "Francoforte ым. Apparecchi Elettrometrici 


| 

x 

| 

V oigt e Haeffner а «С. - Francoforte s/M. x 

@ Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
| Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 
| 

{ 


KoertingeMathiesen A.-G." Leutzách Lampade ad arco d'ogni genere. 
L. M. Ericsson e C.- stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - snenectady America, 
x : Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« Prometheus)»: Francoforte s/w 
Appareochi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. Schanzembach e CG.s= francoforte sM 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 
—AI m m s , nni n ani = U UU 27 UU Usa 


(xebruder A dt. A. эй Ensheim (Pfalz) 
Fabbrica di isolanti di composizione 
ое per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
MY Rappresentante per l'Italia Settentrionale ө Oontrale =, 


e 9 9 Cataloghi e offerte su richiesta Ф © Ф  (1,15)-(048 
SEEN _rrTrrr—_——_r—£——rrr———_————_———ncCrrr_—_—_—t—____m—m_—&—r—-..i_.-;;;;;;{i;i;iiiii. fi>i©}ì”})SG€:©39?M ?;iiiii 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-CINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 


99 


| PIU GRANDI ISOLATORI 


in por catana pu a durissima 


ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


[et = 


Pi HER 


ISOLATORI 


brevettati — BB 
protetti dalla pioggia 0220-77 Ш 
«= ————— === =< — — 3 И 


ACCESSORI ISOLANTI 
impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts 


(1,15) - (24,8) 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA 


J Lampadine ad incandescenza NOVITÀ 


a consumo ridotto 


corì filamento metallizzato 


-—— 


Consumo | di energia i Risparmio 
Watt 2 1/4 per candela | del — 
| =O "/, 
Risparmio GI 
зо". Media durata d'acoensione utile 
| ) E 2» саа чи 10120 Е" N 
NOVITÀ . О Vereinigtor Шешел: Parit 
A NMV. 8 (,15)-049 


1:9:959::9,*. 50505995054 0,0; PLATA IRA TIRI INIZIA AIR 
A X262425252% 925555653 292^. 000,200 500009 5905 XO 00506 X 0069096990944 1929905555558 LILIAN et XC LOCOCO XX 006000565 XC к te RESSE 000000006 IN 


- SINDACATO - 


PER LA VENDITA 


dalla Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


e 9 3985. + md 


Ha ppresentanti : 


| | Milano -^|NG. MENOTTI STABILINI - 
/ Piazza Castello 11. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C. -Corso Umberto I, 34. 
Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio | 
PrimissimeaQq qualità 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 


Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 
(eve ran iI RCD Arai 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) - (94,8) 


-0000 


j 
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0909090909000909000900000000 


Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI NENSEMBERGER-MONZA 


. UFFICIO TECNICO A MILAN O - Via Senato, 14 


| Medaglie d’oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 —<‘Bari 1907. — Grand Prix s Milano 1906. 


pM ie a E OE ` —- —— - - c ++ M 4 tm I LLP 


Accumulatori stazionari “ Planté „ per batterie a scarica sapida e lenta. 

Accumuiatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 

Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 

. Accumulator! trasportabili d'ognl genere in recipienti oi celluloide od ebanite per illumina- 


zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. | 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons- Lits di Parigi. 


Batterle del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per. i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 


> | Gratis dietro richiesta aIPUFFICIO TECNICO DI MILANO. 
(1,15)-(94,9) 


3+0101010100010001001010101000102010001006i00 


omi ALES CALZONI BOLOGNA 


too — —— —— 


TURBINE 
RUOTE PELTON 


Basbresontanzs Ө depositi | 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO - Corso Buenos Ayres 66 - MILANO 


ELETTROGENO 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ba luogo alcuna cristallizzazione. allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

(1,15) - (24,8) 


чн. DABTID ETT IAT TZ SVI LIETA AL етш ЫШ ШЕП Шш nt sop T IDgpo s ani Tm rnt oc 


на Ти иот ПЦ i t. c0 Ls 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF . 
$-—— ———« «BERLINO» — 
Materiale per linee aeree di Eram vie 
e Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


Diploma а’ опоре 
Esposizione di Torino 1898 7 


IEIBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo -. 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


ETA 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO: Milano 


X148) - (949) 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (24,8) 


Petru rp Hd P Rd Lu p up P b p n Nan ve pot opm e s une n uL T LUE P m Og 
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$ bardia, Piemonte, Veneto, E- 


guria, signori: 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI _ 
TORINO - Via Lagrange, 29. «» WIENEZIA - San Moisè, 2065. 
Vendila esclusiva ре? Italia dei Contatori 


€ sTHEILER, 29 
Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug - (Svizzera) 
^ рег Correnti Monofasi, Trifasi e Continue: 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


` «n 


Pcr schiarimenti domandaro descrizioni e prezzi correnti. 015158) 


Ing. E. KIRCHNER & C. 


` 84, Via Principe Umberto MILANO = Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a Lipsia (Germania) 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA —— 
a 5 SEGHE e MACCHINE _ 
e рег la LAVORAZIONE del LEGNO ` 226 co La 

| Esposizione Internazionale Milano 1906 “ Grand Prix, ^ - lain іад д i 


OFFICINE ELETTRO- MECCANICHE 


' GENOVA = 


— C» 


Rappresentanti per la To- 
scana : Sigg. 


Rappresentante per la Lom- 


milia e Marche: 


Via Nazionale, 19. | 
Foro Bonaparte, т | z 


Signor: Ad | Successori LHÓTE 
Ing. GIOVANNI BAS, et Е 
DRE renze - 
MILANO - m È | 


| 
| 
Rappresentanti per l’Italia | 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. | 


| 

Ing. ALHAIQUE,BAL- | 
 DISSEROTTO &C. | 
Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - 


Genova- Corso Umberto I, n. 84- 86 


Portici Vittorio Eman. II. | 
(1,108) - (94.8) | 


Rappresentanti per la Li- 


GRIMALDI & C. 


Successori a 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


T BNCKETHAL: DRAHT- UND KABEL-WERKE - 


і 


nl AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Germania) 


, ç 
RGH- —T_—_ _ lx b 
4, 


rur —— rr arar aswaa 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici $ 
Brevetto Italiano 5948571 E 3 
ROM —_ к * 


o ° Importantissimo per tulte le linee elettriche, aeree, per 
gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
prellure, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
sione, per teatri e luoghi pubblici e e o o o o € 


VANTAGGI PRINCIPALI 


l° Immensga resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza allieolamento per altissime tensioni. | 
o Sicurezza contro incendi per corto circuito. | 


4-9 240-5 9--€c-9 


Per cataloghi e ‘schiarimenti rivolgersi al nostro ndn 


Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN Q - Via Vincenzo Monti, п. 4 


] (1,18)- (1, ауф < 


TRÜB, FIERZ aC.. mem [ШЇ иш 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 


STRUMENTI DI MISUHA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per. corrente alternata, mono e | polifasica 


É 
$e 


: Rappresentante Generale per l'ITALIA: 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Eman. 244 


Modello- w 1907 


(1,15) - (22,9) 


Cercansi ii LL 


é 
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Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


. * 
umm — n a р ч em О с р у сш T СӨ ү чу е СЕ ы e СШ С T СЫЕР ШЕ ЧИ ЧИ ср р су a Ta с ОУ с с С ы SM Се си Су 


— 839, Via Orivolo 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite © | 
Р i | (148у- (24,8) 


BE Clemens Riefler HEINRICH LANZ, MANNHEIM 


| S FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI Più di- 
| ЕЗЕК АН АЫ MONACO NACO (Bavi. ra) LOCOMOBILI- 19 000 


in uso! 


COMPASSI DI PRECISIONE | | SEMIFISSE 


SISTEMA ROTONDO a vapore 
per Ingegneri, Architetti e Disegnatori saturo 
è. gi е 
GRAND PRIX: Parigi 1900-St. Louis 1904- Liegi 1905 surriscaldato 
Cataloghi gratis a richiesta - Prezsi di Fabbrica. |. Sa Con d» E 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione ом LLANO 
LINE | A. DEIDIER a valvola 
porno gna che Napoli - (Italia) Corso Vitt. Eman, If fe « LENTZ » 
sulla testa movi- release 
bile i compassi I 1 | 
ie aa pie ты Ас pesca ca 
— — C CUR T. RICHTER = pio oceano, 10 | 


my nm m 
ing. LUIGI MAGRINI & C. 8 


Società in accomandita semplice 


OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE EA 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO | Viale Monforte, 28 - MILANO 


SE — — 


 Appareochi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alie ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima е minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori di misura & APPARECCHI PER RETI AEREE 
di tensione e di corrente \ a bassa ed alta tensione 


1 
il 


A dea An i 

тех. = п 
AE. Май» ОСТ - 
i 


DT n 
I 
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: rata per sezionamento - valvole - derivazioni 
_ | Trasformatori - divisori - resistenze - EET RE ei 
"e per archi | Scaricatori 
a AE per basse ed alte tensioni 
- М} INSERITORI SEMPLICI Е DOPPI NOR 
E per batterie di accumulatori e ACCESSORI PER IMPIANTI ' 
SELLE Morsetti, Serrafili, : i AE GONE d 
REGOLATORI AUTOMATICI Valvole'a piombo ed argento. Telefono 3-71 | 
pel sistema di survoltaggio Magrim CIO ERA per Telegr. Elettrotecnica | 


LIMITATORI DI CORRENTE 


REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO per luce e motori (Brevetto n. 70050) Telefene 28-77 
REOSTATI DI REGOLAZIONE e . per Telegr. Elettrotecnica | 


per dinamo "е motori. Costruzione e montaggio di quadri completi | 
REOSTATI pI AVVIAMENTO | per Centrali - Stabilimenti - Motori (1,15) - Й 


* t 
k Correte 
(I тИ — = x ays етее 


*$ 
Jsolazioni dogni genere. 


Fornitura di iaia isolanti 1,* Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
specialisti: 


A.-ISOLAZIONI CONTRO ue PERDITE ni CALORE 


= Р z- per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
= tg = trali, ecc., ecc., 
dietro fichigsta G3] ту AS 


B.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE n FREDDO | 


E Л [к 1: per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
TA ШЙ г e И ? macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 
IN AN reirigeranti, Cgntine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


È Schiarimenti 
Progetti 
‚6 
Preventivi 


Per Telegrammi: 


| 
BALATA - MAO . W ANNER & C.: MIL ANO Via Principo Umberto N. 27 


Corso ЧАБА 1 


8) - (2,8) 


EN 
RE ii ie E! == eee: >? >, 0) 


== 


Ш — SOCIETASVIZZERA 
"M peLLE MAGGHINE LENTZ, 


macchine A] LO BIASCOTBELLINZONA (талоне 
VAPORE CON AFA MODERNA 
LI ` | N.) ^ ; 

asi š | MATERIALI 
sewPLic ROBUST > \ УУУ ЫР costruzione 

ECONOMICHE fi 72° es! MANIN ACCURATA Í 
REGOLATORE PRECISO] = T 3З о 
| ESENSIBILE ИНИ И | PERFETTA: 


Ufficio Vendita per l’Italia 
| Via Foro Bonaparte, 76 - -MI L, A N Q- Via Foro Bonaparte, 76 
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OFFICINE LOUIS DE NAEYER < C = 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 
NUOVO MODELLO 


Eg costruite completamente in 
. acciaio fucinato con ‘chiu- · 
sure autoclavi senza guar: 
nlzionl. 


— —— e e — ————— x 


CAUDAE - 


di qualunque sistema 


кж» 


RISCALDATORI 


per l’acqua di alimentazione 
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LESSE AL SURRISCALDATORI DI VAPORE 


№ 


П [ASSI OENAGYEA KC NILLENANI 
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Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
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980.000 mq. di. superficie 
di riscaldamento — 


| 
Am учи 
Am OU 4x 
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Preventivi e Cataloghi a richiesta 
Rappresentanti Generali per Italia: 


Grimaldi « C ñu, MILANO - Foro Bonaparte, т 


GERENTE: 


—] € GENOVA Portici V. E. 26. Ing. Giovanni 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


+86 CASA FONDATA NEL 1852 


[BELLISS š MORCOM OM Ltd. 


== BIRMIN GHAM 


s a Vapore re È 
a rapida rotazione + 


е a lubrificazione automatica forzate. | 


TMPIANTI 
DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


Si pe qe. EELEE 
киц assoluta» == 


— 46 Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una poteuza di 700.000 HP. > ul 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) [m] 


m Ufficio di. rappresentanza per l'Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93.10. 
ша lima eee ae [eer [er [pf š 


am m MT TG res uon , FE (d ED O 
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SOCIETÀ "SIDERURGICA п SAVONA | 
К | CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000. E 
| | Acciaieria, Laminatoi, Fonderia i 


FABBRICA DI LATTA 


| PRODOTTI LAMIERE E LISO, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE d 


fi 
І Lingotti di acciaio, conici ned ottagoni. - | | PRODOTTI IN GHISA - | 
Billette, Masselli. | i 
ç 


Barre. quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar 


Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a | t 


rotondate. | . mm. 1250 di diametro per condotte di Segue e gas. 
A Larghi piatti ` Pezzi speciali relativi. 
E Verzhe angolate а lati uguali e disuguali Cuscinetti per ferrovie. 
I Verzhe a T ad U a Z e Zores. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello о 
и Wergheanzgolate a bulbo e T con bulbo. ` disegno. | 
5 Travi da mm. 80 а mm. 350. "x Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio, ri 
s Barre di graticola. Y Cuscinetti per ponti, in acciaio. | 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
- DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE : 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona i 


| GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. SIRO, 6. 
0 ai нй rappresentanti : MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Victor Осо, 4. 
E TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso OPORTO, 35. 


em Chiedere Cataloghi »— — € ` sms La 
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| LODOVICO HESS | 


MILANO 


Telegrammi: Conduit - Milano 


B | 


р 
X Pole 
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ед 
Adani 
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Telefono interprovinciale 28-67. 


<“ ayy i > 


15- Via Fatebenefratelli - 15 


his ras 0-06-56 


^ 


LAMPADE ad INCANDESCENZ 


della 


BERGMANN 


Elektricitàts-Werke, A. G. Abth. L. 


(118) - (4, 8) 
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| | | Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


° SOCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO ` 


FABBRICA DI FILI E CAYI ELETTRICI ISOLATI 


CAVI SOTTERRANEI er ogni applicazione dell'elettricità CAVI TELEFONICI 
Е SAI nen TRLEGRAFICI 


per impianti di energia elettrica | | | ABREI - SOTTERRANEI - 
sino а БО mila volt DUE GRAN PREMI ALL’ ESPOSIZIONE INT. DI MILANO 1906 . SOTTOMARINI 
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CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,500,000 — SOCIETÀ ANONIMA 


T NN A Г ЕШШ ИИИ БУ СИГЕ ШЕ ЧӨ С t mn 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Terino. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 47-59, Corso Vitt. Eman. 
874, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


AGENZIA A - 70, Piazza delle Terme 


ES | Uffici e Agenzie 
96-23 Direzione (interprov.). 
36-98 Borsa (interprov.). 
Depositi Fruttiferi. t Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 


Conti correnti liberi 2 !/, */,; con vincolo di un mese2!/,?/,; con i 
vincolo di due mesi 2 */, °/„; con vincolo di tre mesi 3 */,. 


indirizzo telegrafico CREDIT, Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Tilefni 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di - F мылы а 
preavviso; sino а L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi Anno 
giori con 5 giorni di preavviso. Е = 

Conti correnti mensili (le Li ded a 

Versamenti di somme l’ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle сас i 4. ii. | x. 
l'ultimo giorno &8l mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni C forti Вга | A a Ed oc Buh cam 
versamento o rinnovazione. asse-iorti. . .[.unico » 18.—| » 32.— | » so.— | > 80.— 


Libretti di risparmio 2 */, */,, con vincolo di 15 giorni. . N. B.— Si pagano a vista ө senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casse- 
Preleva sino a L. 3.000 а vista; sino a L. хе con I giorno forti le Cedole scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma, 

di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- MR Spe: 
iori con 10 giorni di preavviso. Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
retti di piccolo risparmio 3 !/, */, con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 


ton o senza dichiarazione di valore. 


= al giorno; somme maggiori con to giorni di preavviso. ‚ Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
N. B. — Tutti È тдан sono netti ius dpa а саран май са де сато " chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purché debitamente chiuso e 
осе bili in Коша — Si fa gratuitamente al correntisti il se A n pe sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
e quello de ento delle imposte dirette che scadono su piazza. · volume del collo depositato. e | 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3 %/,. — con scadenza I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
da 7 a II mesi 3 !/, */,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 3 !/, */,. ogni 20 decimetri cubi al giorno. 
Conil correnti di corrispondenza oreditor! e debitori a condizioni da convenirsi. 7 ORARIO. 


~ Conti cerrenti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 


liberi ө documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 


x - - Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei:colli depositati in 
iazza Жа|їапа ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni е riperti contro va Camera-forte, dalle ore 9'/, alle ore16 ?/, tutti i giorni in cui l’Istituto 


ori o ceertificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque die 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia fa servizio di cassa, — — 


e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito I contratti di locazione e di deposito possono easere intestati aríche a pià persone, 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle rispettive 


su qualunque piazza. a Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- Cassetie-forti, Casse-forti e colli depositati in Camera-forte. 


coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori # Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
diversi in semplice custodia. e in amministrazione. Tu sistemi di difesa contro l'incendio e il furto. (0,15) -(24,8) 
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LODOVICO HESS 


MILANO 


. Telefono interprovinciale 29-67 | | ` Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 


BERGMANN 


| | 
Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. z. 
(| 


(^ 065-045 


-.. ШР 
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{ SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ MILANO | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Er. Gebauer ` Berlino 
re. FABBRICA DI MACCHINA ESTERE 


SPECIALITÀ 


Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 

. di caldaie 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione - 
Pompe di circolazione 


(1,85) - (904,8) — 


Rappresentante Tm ur p" LUIGI BOSELLI é & C. — " 
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“Impianti completi per illuminazione e г traspori di forza 
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Rappresentanza Generale: 


ESI СЖ С o Sp: 
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Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA. 


Inseritori di Elementi - 


in forma rotonda ed allungata, 
con e senza apparechio per lo spegnimento dell'arco 


DR. PAUL MEVER A. G. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per l Italia: 
Società Anonima Forniture Elettriche 
| GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LORENZO TOMMASI-ALIOTTI 


MILANO, Via Castelfidardo, 7. 
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SOCIETÀ ITALIANA — + 
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| x Trasporto di Forza 
| |  Luce- Tramways - Ferrovie - Wee T eto. 


(1,15) - d 


Società Anonima Forniture Elettriche 


già Attilio Pozzo e C. - Lorenzo Tommasi - Aliotti 
Capitale Sociale L. 800.000 interamente versato 


Sede in MILANO - Via Castelfidardo, n. 7. 


COLTI TS TIT 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


Lampade ad incandescenza - Conduttori 
Isolatori in porcellana per alto e basso potenziale - Vetrerie comuni e di 10880 
Carboni per archi | 


Rappresentanze Generali per l'Italia (1,18)-(04) 
[strumenti di misura | Dr. PAUL MEYER A. ё. - BERLINO 


Apparecchi per quadri die Pompe acci i 
Freni Continui | KONTINENTALE BREMSEN GES. - BERLINO — 


 &d aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - MILWAUKEE (St. Un.) 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro 16 frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURIT, AS 
~~~ MERCE SEMPRE PRONTA, „a~ 
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| | Соп Stabilimenti nti Succursali — | ij 
| | Spezia - Villanuevà y Geltrà PP i 
Cavo жа Tensione di Servizio P ARIGI 1900 
cr .. S. LOUIS 1904- 
p" — MILANO 1906 FUORI CONCORSO 
BUCAREST 1906 „=, ома v'onone 


— — e —__ 


— CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, · 
Luce, Trazione, 
Telefonia. 
Cavi Telegra Sottomarini 


Cavo posato nel Lago di Garda |/ 
Je GRAND-PRIX | HO [uU 


Tensione di servizio 


13,000 VOLT 


Bo 


lis POLT. Ni = 
aa aL LL 


— 


— — — —— 


-Provato a oltre 200,000 VOLT Provato a oltre 80,000 VOLT 


< 


Cataloghi e Preventivi a richiesta Ф 
| (1,15 • 248) ° 
TYYYOPYT T>, ..KXEIÉL$IISKEs çIIIIISIIS ZDE 2 OSE Pesa ea EEE Reno о C329 BIT LELE S2) 


mE 


Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 1,500,000. | 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CON DOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


d qualunque diametro 
— € ——— —— 


FORZATE 
32 IMPIANTI ESEGUITI : 


| per oltre 150000 HP. 
Referenze di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - - ATMOSFERE 


A 


2) Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,18) - (34,9) 


» РҮ Costruzioni Metalliche = Pali per Linee Elettriche Ф090 


(o _rr ri 
CAR II 


MACCHINE A_VAPORE 


Orizzontali o verticali. жож 


A semplice o a doppio cilindro. 


* ж Ж Cono senza caldaie. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Fabbriche a: BOURTON, | DORSET . 


LONDRA: n, Queen Victoria Street, E. C. 


Domandare il Catalogo N 308 А. 


Condensatora Tandem бошрбнна 
MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


. DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 
per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 


0———*e.9 —-- о 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


‘1,15 - (5,8) 


"MRNIFATTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI-MILRNO 


e a CALDATE $ + 


A tubo verticale o trasver- 


sale, di sezione CORNISH, 


LANCASHIRE, ecc. X ж.ж 


en «m | 
ES xxm ih 


ds 


1 2d (мв). ма, 


+90 
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h x | 
2] GANZ 
COLNETTIEC. || — а Elettricita — 
BENE MILANO Ea 2 


4 - Via Broggi- 4 SEDE IN MILANO 
| 15, Via Solferino, 15. 


SOCIETÀ ITALIANA 


Trasformatore di corrente Alte r nato ri 
pate PE: Motori 9 e 
Trasformatori di tensione fluo a 70000 Voit normali BENE Trasform at O ri 


e di corrente fino a 25000 Ampère normali. 


(18-17-21) 


e Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 


LAMPADE AD ÁRCO 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


| Impianti Elettrici completi 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 


(1,16)-(15,9) — 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA 


INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


А INDICATORI = REGISTRATORI 
Premi G Premi 
st tous 1904 MASSIME ONORIFICENZE ‘nano 12:6 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ELETTRICITÀ 
Marsiglia 1908 - GRAND PRIX 
Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 
(1.15) - (04,8) 


Avvisi di Pubblicità dell" ELETTRICISTA.. 


PERCHÉ il T—— — 
antifrizione 


MAGNOLIA 


e preferito dai meccanici intelligenti? 
7 erché é il MIGLIORE, 


UNIC O DEPOSI TO: 


| ING. PIETRO MICHELI FIGLIO 
a tutte le Esposizioni. Via Sottoripa. 1 - GENOVA. 


(8, 9,15,21) 


Massime Onorificenze 
ZZZ FE RIZZI RIETI SI 


(65-11-17-93) - 


ERCOLE MARELLI & C.-MILANO | 


CASELLA POSTALE 1254 MILANO . STABILIMENTO A SESTO d. GIOVANNI 
| PARIGI- LONORA - BERLINO - TORINO - NAPOLI - GENOVA 


m E: 
MOTORI PROGETTI 
za CATALOGHI 
ELETTRICI. MANDATI 
| DIETRO 
рАьо A 100 HP | a a DOMANDE 


Ne |} (1,15) (4,9) 
IMPIANTO COMPLETO PER L’ ASPIRAZIONE DI CASCAMI DI LANA 
ESEGUITO IN UNO DEI PIU' IMPORTANTI LANIFICI MONDIALI CON 


VENTILATORE 
MÓTS 1A RELL D 
CONDUTTURE 
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MASCHINENFABRIK 
AUGSBURG-NuURNBERG 


MOTORI DIESEL M.A.N. 


(900 motori forniti e in corso di costruzione per complessivamente f (0000 oavalli effettivi. 


Rappresentanza Generale per l’Italia : 


Ing." Mariotti Montanari & C. -Milano 


ж Viu Montebello, Зв s= Telefono 70-30. (0-4 


| Un Wat per candela 
| Economia 70°}, 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


Il primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica à ЖЮ REI 


явна 100,000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric тоте Company di California 


cogli isolatori della 


The Locke Insulator MFG. C. di Victor N.Y. 


| 
| 
| 
La prima fabbrica del mondo che ha già | 
funzionanti oltre 25 Impianti a tensione di т -000 а 75. 000 Volt 


—: —4+060 жэ 0 @ 9+ Ө 


G U | D O T О L U S S Q- MILANO. Via Carducci, 13 - (già Via S. бойни), 


edere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta NEL | 


ING. V. RICCIARDI 


SOCIETÀ ANONIMA PER L'INDUSTRIA DEI VENTILATORI 


MILANO 


VENTILATORI INDUSTRIALI PER QUALSIASI USO 


Listini e preventivi a richiesta 


Studio: C. Indipendenza 5 — Milano (Tel. 88-36) 
Officine alla Bovisa (Tel. 77-42). 


-15) (14-0 


PHILIPS 
EINDHOVEN (ANI) 


Società Anonima 


FABBRICA DI LAMPADE A INCANDESCENZA A FILAMENTO METALLICO 
| 
| 
| 


LAMPADE LE LAMPADE 
a filamento metallico EP. PHILIPS 
CONSUMO: \ possono funzionare 


in qualunque posizione. 


| | ; 
am 94e А | 


Si costruiscono: | 
da 200 = 250 Volti 
40, BO e 100 candele | 


ko | 
Si costruiscono : 

da 70-160 Volt 
32, 50 e 100 candele 


С J GRATIS A RICHIESTA 


а-ш) (4-9) | 


CATALOGHI E PROSPETTI 


come amc a RI 
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—————___m_—=—"==———e——————————————— 
ERNST PABST ` 


_r u gg. a 
Primo premio | ANNUNZIO ! premi Г 
Marchi, о sono garantiti 


750,000 2 
Lire Ín oro FORTUNA dallo Stato 


Bellevue - Cópenick (Berlino) DA 


Suonerie elettriche 
d'ogni dimensione e per qualsiasi scopo 
. QUADRI INDICATORI 


-———————————————— ca 


guadagni delle 2 
Selle quali debbono” foras latente dati, Stato di Ambargo, accessori 7A $97 Apparati 
e e э x E & e 
Marchi 9 Milioni 841,476 T elefonioi 


In queste estrazioni vantaggiose, le quali, secondo il 
prospetto, contengono solamente 100,000 biglietti, i premi se- 
guenti debbono forzatamente uscire in 7 estrazioni nello spa- 
sio di alcuni mesi, è dire: la vincita massima è, nel caso il 
più favorevole, di 

Marchi 600,000 o Lire 750,000 
Specialmente a! premi principali seguenti : 
i premio di 300,000 Marchi | vincita di 40,000 Marchi 
| premio di 200,000 Marchi | vineita di 30,000 Marchi 
| premiodi 60,000 Marchi T vincite di 20,000 Marchi 
| premio di 50,000 Marchi | vincita di (5,000 Marchi 
| premio di 45,000 Marchi 11 vincite di 10,000 Marchi 
| premio di 40,000 Marehi 48 vincite di 5,000 Marchi 
| premio di 35,000 Marchi 103 vincite di 3,000 Marchi 
| premio di 80,000 Marchi- | 183 vincite di 2,000 Marchi 
| vincita di 100,000 Marchi | 590 vincite di 1,000 Marchi 
| vincita di 60,000 Marchi | 693 vincite di '300 Marchi 
| vincita di 50,000 Mareht ' |81 vincite di 200 Marchi 


La lotteria contiene una somma di 48405 vineite e 8 premi 
principali sotto 100,000 biglietti di modo che quasi la metà di 
tutti 1 biglietti emessi debbono forzatamente guadagnare. I 
premi sono delle vincite addizionali, seadenti al biglietto ri- 
spettivo cbe sarà tirato ultimamente con un premio princi- 
pale secondo il regolamento del prospetto. Il primo premio pos- 
sibile nella 1° classe è 50,000 Marchi, quello della $* elasse 
è 55,000 Marchi, 3° a 60,000 Marchi, i* a 65,000 Marchi, 
9 a 70,000 Marchi, 6° a 80,000 Marchi, e quello della 7° 
classe finale 600,000 Marchi х 

L'emissione del biglietti si fa in biglietti interi, mezzi e 
quarti. 11 mezzo biglietto non dà diritto che alla metà ed un 
quarto di biglietto alla quarta parte della vincita relativa. 

Per la prima classe la di cui estrazione è fissata utticialmente 


, Wn lotto intero costa Lire 7. 50 
« mezze lotto » 3.75 


« quarto d'un lotto » 1.90 
I prezzi pei lotti delle seguenti elassi come pure il listino 
lle estrazioni trovansi sul piane ufficiale munito dello 
stemma delio Stato e che dietro richiesta spedisco anticipata. 
mente gratis e franco. ` 
Ogni partecipante ricevo immediatamente dopo l'estrazione 
la lista ufficiale delle vincite senza farne la domanda. 


Il pagamento e l'invio delle somme guadagnate 


sì fanno da me direttamente e prontamente agli interessati 
e sotto la discrezione piè assoluta., 
Ciascuna domanda si può fare con vaglia postale, ia Bigilet- 
ti di banca ,er lettera raccomandata, anche con francobolli. 
| 81 pregano coloro che vogliono profittare di questa o6- 
ocasione, di dirigere fino 


al 30 Novembre a. c. 
essendo vicina lepoca dell'estrazione fa tutta fiducia Í loro 
ordini a 


per qualunque distanza 


Per uso domestico, per servizio pubblico, 
per aite tensioni, ecc. 


М“ 22 RAPPRESENTANTE Generale per V'ITALIA 
$ 98927 ALBERTO VIGLIANO - Milano 


= | Corso Buenos Ayres, 66 


La “ VICKERS SONS AND MAXIM LIMITED ,, a Sheffield (Inghilterra) 
concessionaria delle seguenti privative italiane: | 
1°) Vol. 101 N. 137 del 30 Novembre 1898 per: 
^ Perfectionnements aux appareils de mise de feu electrique 
. pour pièces d'artillerie ,, 
2°) Vol. 101 N. 138 del 30 Novembre 1898 per: 
“ Perfectionnements au mécanisme de mise de feu et d'extraction 
pour canons se chargeant par la culasse ,, 
desidera entrare in trattative con qualche industriale italiano per la totale 
cessione o per la concessione di licenze di dette privative. 


Per maggiori schiarimenti rivolgersi all'ufficio internazionale per bre- 


4 


vetti d'invenzione e marchi di fabbrica della ditta 


SECONDO TORTA & C. 


TORINO — Via Carlo Alberto N. 35 — TORINO a 


| MOTORI А GAS POVERO 


Costruzioni x . Í [эе . Oltre 8000 


Samuel Heckscher senr., solidissime »implanti« 
BANOHIERE, AMBURGO (Germania). (21) === - К edi ME 
ed accurate @j Т cCIU^—.-— eseguiti x 
) OP ү cd b ^ is Жы. А | 25 TER, Ë 


e 
i 

it 
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A.G, DRESDNER GASMOTOREN-FABRIK 


già Moritz Hille - DRESDEN - A. 
++ 


Rappresentanti Generali per l'Italia: (1,15 - 10,9) 


RANIERI TONISSI & €, - GENOVA 


. Via Luccoli 14-2 Telefono intercemunicale 16-59 


INGEGNERE ELETTROTECNICO 


con pratica di esercizio di tramvia elettrico c di estese rete di cavi elettrici 


ricercasi prontamente 
Posizione stabile, con diritto a pensione. Offerte corredate di curicu- 
lum vitae e copie di certificati si dirigano ai 
Servizi pubblici della città di FIUME 
indicando in pari tempo l'emolumento richiesto ed il termine più breve 
di entrata in servizio. (21-92) 


i ` 
4“ © Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici | 
_ | | | Telefon . halo š elegrammi: 
w.35 79 MILANO -via S. Francesoo d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) ту тат": ano 
m ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 

Rappresentanze 0 depositi: Costruzione specializzata di &pparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro | Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
— Yia XX MEE 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico, Accessori per inpianti 


: . |di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 
TORINO - Enrico. Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc. L | QNA 
— Yia S. Quintino, 11 — Impianto speciale per la costruzione e montgggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. . 

ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA | 

Via Cernaia, 23 e S. Basilio, 14-18 ' | | A richiesta disegni e preventivi | 
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Ë Avvisi di Pubblicità 40 ELETTRICISTA. 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE. ECC. 
Marca “ PLANIA „ I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 
Marca “ SILESIA , per lunga durata di accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva. 
ELETTRODI per la produzione del carburo di calcio di tutte le dimensioni 400 х 400 x1500. 
— xee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO See 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


Società Annina PLANIAW' E B K E. mla fabbricazione di carboni 


UFFICIO : BERLIN W. 9 


Kéniggràtzerstrasse, 6 us.ca 


FABBRICA: RATIBOR O!S 


Deposito presso il Sig. Ing. Vittore Finzi Milano — Via Manzoni 31. 


La Società The Johnson Lundell 
Electric Traction Company Li- 
mited, a Londra, 


concessionaria del brevetto italiauo Vol. 160 N. 11 Reg. 
Att. e N. 64507 Reg. Gen., per il trovato: 


“ Inno‘ azioni relative agli avvolgimenti di 
indotti per motori elettrici e per dinamo ,, 


è disposta a cedere il brevetto od a concedere 
licenze di fabbricazione od applicazione del tro- 
vato a condizioni favorevoli; eventualmente an- 
che a sfruttare il trovato stesso in quel modo 


che risultasse più opportuno. 


Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi alle 
Ufficio” brevetti d’ invenzione e marchi di fabbrica 
per l'Italia e per l'Estero della ditta 


Ing. BARZANÒ & ZANARDO 
Via Bagutta 24, - MILANO 


(21) 


SOGIETÀ DEI MICROFONI ANGELINI 


ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 


ROMA. — Via in Luocina, 4,5 — ROMA 
Telefone Intorp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Rema 


о 20» 9 99 Cue 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
| _ ANGELINI 


Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
Gli unici per la corrispondenza a grandi distanze 
Applicazione facilissima a qualunque apparecchio 
—— EE 


SPECIALITA’ 


Appareochi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 
Apparecchi da tavolo di lusso ed economici = INTERRUTTORI 
. Interruttori elettrici a tempo per impianti d'illuminazione 


GRANDE ECONOMIA 


IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 


TORI 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


Grande Officina di Costruzione | 


cal 
=== m j ny = 


LIME “ DICK ,, 


Lime d'ogni forma e a x tutte le applicazioni | 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche | 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 


vl i EUN Ai | ИША ! DM Р UTENSILI ^ DICK ,, 


wa seo Pc 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. N. 


" x n hd 
i — 
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- 
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È 3 » MSS IN ACE RAPPRESENTATO DA (1,15)-18,8) 


SIMONIS e C.- Milano, via S. Eufemia, 23 | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Specialità | 
per Materiale di linea U. S. А. 


AGENZIA GENERALE PER L’ITALIA E SVIZZERA 


Mansfield Ohio 


Ing. Meriggi « С. 
MILANO 


Piazza S. Carl, 2 ——__  Telefono™93-10 


(1,15) (16,9) 


ai ” ~ 


f< PG FABBRICA ITALIANA PILE È ELETTRICHE 


$^" FI SPIERER & C. 


ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROMA 
a ————————M———— 


PILE A LIQUIDO. ED A. SECCO 


" 
Pila a secco ITALIA” (венно) 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 

Accensione di 
Microlampade 


adatte per Galleria pertatlie per misere d'isolamento con 48 Pile tipo 4 


—— ___ - - 


Pila a secco tpa AUTONOBII.E КА NS E 
(Pre eccrusione di motori ө 1009910) Н Pila a liquido tipo | 
A richiesta e per quantità роз applicazioni warmah 
convenienti si fabbri 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


_—_—— 


+ 


Pila a «ecco tipo A 
de: battevve pos tor 


рег Roma e l’Italia Centrale - Cesare De-Angell - Via del 
Leoncino 16, Roma. 


k i Veneto, Emilia e Trieste - Ing. F, Danioni e C. - 
Rappresentanti | ? "720%, e в. F. Danioni e C. 
per Genova n 2: ша Ditta Santo Baliani - Vico Fie- 


ed Agenti per Napoli е1 o l'Italia Meridionale - Ing. (ontaldi- Foria 


apoli. 
per la Biella - Ing. Prof. Maddem - Piazza Stesicoro 56, 


per la Sardegna - Ing. A. Mulas - Piazza Carmine 8, Ca- 


per l italia: 
| gliari. 


(1,15 - (24,8) 


G. Giordano а E." Primicerio 
5. Barlolomeo, 13 = NAPOLI = Telefono N. 13-71 


Importazione diretta di Accessori e Vetrerie per l’Illu- 


minazione Elettrica ed a Gas. 


ARTICOLI PER SUONERIE ELETTRICHE 


Rappresentanze - Depositi (1,15) -(10,9) 


The Ohio Brass Com 


pany 


ALFREDO GAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = lanera Telefono 3-86 


w — - 
l. . 


TAVOLO PER DISEGNO "EUREKA LCAVESTRI] 88 d 
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k. == (1,15) - (24,6) 
Altre Specialità. di Mott fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


е altri articoli por disegno in genere 


RE AI на 
. CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA 
— o secs | 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn 


 @—— MILANO »-— ——e 
PREMIATA FABBRICA DI 
CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


oim tutti i generi 


— NINA 


CARTE DA DISEGNO - CARTE-E TELE TRASPA ШҮП 


GRANDIOSO LABORATORIO | 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
Esecuzione Immediata 


(4,15) - (8,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


"—-— i 


STROMBERG -CARLSON TEL. MFG. co. 


7 dh M. AT TUC 


toa met 


CARLS SON TEL 


Tr ne x 
ELI NE 


ROCHESTER, N. Y. 


2 QUADRO COMMUTATORE 
А CHI AMATA MAGNETICA CON SPORTELLINI CHIUDENTISI AUTOMATICAMENTE 


Capacità unitaria: 150 Abbonati 


oo Disegno semplice, e costruzione mas= 
siccia in legno ben stagionato di nostra 
scelta speciale. 

ойо Diverse sezioni possono essere unite 
assieme quando la capacità massima di una 
singola sezione è raggiunta. 

ogo Voi non correte il rischio di avere Qua- 
dri per commutatori fragili e leggeri, quando 
voi comperate i tipi “Stromberg - Carlson,, 
i soli Quadri la cui durata corrisponde 
alla bella apparenza estetica. 

ogo Notevole è l’accurata ultimazione dei 
Quadri “ Stromberg - Carlson ,, ed essen- 
zialmente economico è il Quadro ‘‘8trom- 
berg - Carison,, per la sua solidità e du- 
rabilità. 

opo Ogni perfezionamento ‘ Stromberg - 
Carfson,, nel disegno dei nostri apparecchi, 
che elimini la vostra attenzione o cura, 
significa altrettanto minor costo richiesto 
per la manutenzione dei vostri equipaggia- 
menti telefonici. | 


oso. APPARECCHI DI QUALITÀ 


formano la base fondamentale di un ser- 
vizio economico ed efficiente. Vi compen- 
serà sempre a considerare la Qualità prima 
d’ogni altra cosa. 

olo Pel presente e futuro — Per una in- 
stallazione economica ed efficiente, dove 
si richiede il servizio a chiamata Magne- 
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QUADRO COMMUTATORE 


N° А'-5360 


Near v^ ka ata, Тыль 


Mog 


ante GEN еле 


Р. Ж И” 2 


«Le per 


CHICAGO, ILL. 


tica — Noi raccomandiamo questa forma 
speciale di Quadro- Commutatore con tutti 
gli accessori relativi. | 
ою Un quadro comune acquistato da uno 
stipettaio, può essere attraente estetica- 
mente, ma è soggetto a sfasciarsi allor- 
quando lo mettete in uso. 
oito Voi eviterete questo rischio келйн 
i Quadri Commutatori ‘‘Stromberg-Carison,, | 


APPARECCHI DI QUALITA’ 
-STROMBERG CARLSON» 


oio Oltre di avere fatto sforzi non comuni 
per produrre un Avvisatore che fosse un 
meccanismo perfetto di parti ben disegnate 
e costrutte, noi provvedemmo ad una ma- 


 nutenzione economica.. 


ošo Il nostro Avvisatore a chiusura auto- 
matica, non richiede aggiustamenti e sw 
di esso si può fare assegnamento sotto 
ogni aspetto. 


© ee L'aveisatore N. 8 ed il quadro Com- | 


mutatore A-5360 sono il frutto di consi- 

derevoli studi e forti spese, ma con essi 
siamo in grado di affrontare fidenti il | 
vostro migliore giudizio circa il loro fun- | 
zionamento є la loro economica manu» | 
tenzione. | 


РРР 


! T3 [5t 5 СА Я 


MONDE, 1% Vie. Coss tello o Angolo Sa Vete 


VITTORIO 


£e VIS Ау РА МБО, Ito 
| A м ict. vu E LÀ Fi 
——— a PA ARA t ia ca ч T СОДР Ча la 


Rappr. рег l'ITALIA Merid.*: m ma PERNA - Corso Umberto I, 106-108- m T 


A — —— sr — — i ——__ 


E Pu. 


a Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA, 


ISARIA-ZAHLER-WERKE, G. m. b. н. MÜNCHEN. 


La più antica fabbrica speciale per contatori da motore, fondata nel 1894 dal capo ing. G. Humme. 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ,ISRRIR« 


© са è Nuovi modelli 1906 - 


n^ 


riunendo tutti i Ys Eu, fatti negli- ultimi anni nel campo dei contatori d'elettricità. 


— a > DI I ii s > 
йуз ыруы: I л has ws 
<` -— ^v "T е a быз 


ks P llo ayy fin B | Modello ER А 

= Ee".Modello TD! ^ | _ — T" . " Contatore рег corrente continua ^ 

| „- Eagtatore per corrente К Modello BER | д» ша | 
| E bHase e trifase — Contatore per corrente continua "jw, rnata 


e altematla ` 


— —." Medello-CRd 
Coutombometro per sl 
| Continua 


| Contaore. 
ре ‘corrente continua è alternata 


Modello TE. 
Coritatore per corrente monofase 
‚ (carico non induttiva) Í 


Contatore automatico =. 
per comente continua. alternata 
: é trifase 


Contatore a due tariffe 


ni 2 а . per corretite continua, alternata 

m з Contatore di Watt-Ore ` _ e trifase A 
$ un 7 | e del consumo in lire per corrente | ui | | PA 
dio ) |. Continua, ‘alternata e trifase | | КЕ _ 77. No 


< <. С 


= NB. Tutti i modelli di contatori „solo eccettuató il Mod. C R D“ sono contatori di wattore. 


Rivolqersi per domande di preventivi e ordinazioni alla Sede Principale: 


ISARIA-ZAHLER-WERKE, с. m. b. H, MONACO DI BAVIERA 
— o oppure alla filiale di МІГ АМО corso Sempione 14. о 


Sede Principale: MONACO DI BAVIERA. o Succursale: MILANO, TELEFONO 1411. 


pem анын It. Gornigliano Ligure deila Società TT Italiana 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede кш in Roma, Sede Amministrativa ө Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 
> Telefono intercom. 2-85 > . 


APPARECCHI TELEFONICI 


SUONERIE ELETTRICHE Ë ` 


ed 


CA 


HANNOVER - VIENNA - 
Gran Premio 


sori, trapanatri 
guerra e mereun 


ARTICOLI 
AFFINI 


‚ PREMIATA FABBRICA 


pi PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ. 


а “auido ed ed a a secco 


Š GRANDE MEDAGLIA D A D'ORO 


Esposizione Milano 1906 


Edoardo Well 
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пенй 


RAPPRESENTANTE 
generale per l'italia e Svizzera 


DELLA 


TELEPHON FABRIK A. 6. 


già J. Berliner (1,15)-(1,8) 


BERLINO 


Esposizione Internaz. 
Milano 1906 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra d 
sporti di forza - Applicazioni -elettromeccaniche di qualsiasi specie - ' 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 

ci. ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 

tili - Apparecchi elettrici speeiali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(8'8) -(91°1) 


ИТТ КҮ | d 
LE MM 


- Officina | - Bg 


di Milano: .; 


PONANA 


— 


Diploma d'onore Esposizione Milano 1906. 


Direttore per J'Officina e rappresentante per l'Italia: 


Ing. V. ZACCHI _ | phi 


Giuseppe e FRedaelli- Lecco 


Stabilimenti filiali 


GARDONE V, T. | DERVIO 

(Prov di Brescia) · (Lago di Como) 
_ BA | Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
š = per condullure telegrafiche e telefoniche. 
2 fa | Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
4* e corde metalliche per sostegni di condutture 
2 Pa elettriche. 
= М | Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
H с Corde di гате per parafulmini. (1,15) (1,8) 


/ 


N 


N. 


— 


[rana | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


ORGONI & C MILANO | P rmn D INI mauri 


Via Mortaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — la Mortaro n. 17 
di città e campagna, aeree e subacquee 
La БОБ А Ditta ha eseguito gli impianti Cittadini 


| Direttere : A. CHIATTI | 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 


PERRO TINCATO - BANDE STAGNATE - 

| METALLI 

PREMIATA FABBRICA TUB! DI PIOMBO Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 
" SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI-E FILI DI PIOMBO 


e 
E 
Via Anime Sante 25-27 — ROM A. — Teterono N. 97-23 : 
° 
f 
o 


Si assumono impianti ovunque oon lavato speola- 
liste = Prezzi unitari od a forfait, 


—— s. mh m A tm 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


MAGAZZINO IN ROMA I 
e 
Installazioni elettriche di luce e | 
e 
@ 
© 
® 
@ 
e 
Š 


Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLEFono 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TELEFONO N. 25-39 
— 


forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vas: e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente peri 


Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti FORNITORI 

— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rsi 

per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 


vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 

la d ON E del аге Р Cinghie es « pg » ed n 

sori — e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 

ор рег uso stagnaro — Olio lino puro ca e crudo — Ing. B ISO ROSS I & C. 

Articoli di gomma per peronospora — Raccordi ghisa mal- 

leabile neri e zincati. (1,15) - (24,8) VERON A ` VEN EZIA - PAD0V A 
GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS (1,15) - (24,8) 


Ing. g. Conti & €. 


BRESCIA ronperia MECCANICA — BRESCIA 
— he — — —— — —— 


Numerosi impianti idraulici eseguiti 


TURBINE Pelton e a Reazione 


SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 
per Tubazioni idrauliche ad alta pressione | 
| 


(15)-(2, 8) TRASMISSIONI perfezionate. 


LAMPADA ad ARCU a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e gu 290 volt circa — In serie da 2 a 6 lamp. su 20 а 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
(1,35 - 24,8) RAPPRESENTANZA GENERA GENERALE PER L'ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


Corso Pienas. е ге$ е — MILANO — Corso Buenos Ayres 66 


Corso Siooardi 31 = TORINO - Corso Siccardi 81. | 


| | ADOLFO RIGNON | 


b. e I 
MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE x 


Vernici e nastri P &< B 


Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, j 
Amianto 86C. 800. | 


Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
> o 1р8 nero » m » 


— —— -—— ——— e ai 


PET es. Ж 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 
0000000000000 0000000000000000000 00000000000 


SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
aia Breitfeld, Danek & C^ I 


(BOEMIA) -PHRAGA. — (BOEMIA) 


e 99—372-9- 0 «-CxC Фо - 


Succursali a: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia) BLANSKO (Moravia) e SOELAN (Boemia) o 


SPECIALITA 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite indi i più 
moderni sistemi. 

Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
brevettato W. Schmidt; соп distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 


Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 


| 
: 
2 
° 


Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. | (1,15)- (19) 
a: a | l 
Si costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
i (02, === Е 


Pompe elettiche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminato], macchine sof- 
fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 


0000000000000000000000000000000000000 000000 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporto = SOCIETÀ ANONIMA = 
di Energia elettrica "TI 297 iedergl at =. 18 


(ZURIGO) 
IMPREGNATI con sublimato corrosivo 


4 |j; FABBRICA DI CARBONI į | di 
SSA per lampade ad arco e di elettrodi PM! 


jc 


` Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 171], | 


| PER 


TRAVERSE IR. Ì 
LAMPADE AD ARCO DI OGNJ SISTEMA 


per Ferrovie e Tramvie | 
INIETTATE con oreosoto 


FRATELLI | HIMMELSBACH 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA’: 
CARBONI FER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


A gialla, rossa, bianca - 


, CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 


. 


FRIBURGO | elettrici, ecc 

(Baden) selva Nera Rempartstrasse, n. 16 Рет ini dba d - | н n , IN ny et 
VIERNES н казы Жайса | CHIEDERE PREZZO CORRENTE 

MILANO 1906 (1,15) (24,8) Agente Generale: (1,18 (24,8) 


“GRAN PREMIO, || F. BIETENHOLZ - Torino 
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AN im . [A _ SOCIETE ves LAMPES 
e IMPIANTI um (o messem ZURIGO 


(Accomandita sem plice) 


à) 


| 
| | 
| 
| | 
m | Stabilimento a 
эв | | BIRMENSDORF 
| ; | | ма S 37 - ROMA. "o 48 LAMPADE À 
Secondo ipi, UNICA FABBRICA ITALIANA INCANDESCRNZA 


di tutti i generi 


e del site! LAMPADE A AD ARCO. 


LAMPADE 


ettato Schwake Lampade ad ATCO: per correr per corrente continua e alternata; dif- comuni — 
| ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con | 
| - carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad “effetto.,, e di lusso 
(11-28 | Accessori: Reostati semplici e regolabili — Riduttori di ten- per decorazione 
| sione e'resistenze induttive. per alte tensioni 
ea cciaiert. Disposizioni spec'ali per serie. 7 du DONE 
| | Apparecchi per la sospensione delle Lampade. smerigliate 
ww ecc. 
y 01820810: | FABBRICA Di APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI =, 
amente di C. ED ALTRI DI ELE TTROMECCANICA 
aman ~ — | Agente generale 
), тас. Impianti elettrici di qualunque importanza F. BIETENHOLZ 


Tal?) le Fez, 


per illuminazione e trasporti di forza. 


TORINO - 


(1,15) - (18,8) 


"I 
s 
£ 
° 


Í GOTT WALD & С.и san ciorcio 1 BOLOGNA 


| RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 


HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) | - m ii i 172 NS / 


Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 7 x n кеу 
РЧА " RO | eX» ә OC. ЛА 
Truoks e Carrelli с O 0 2221 s Assi montati 


Carrelli a Mono-Asse Б ingranaggi per motori 
<a Casse difesa per 


Locomotive ed ingranaggi | IL PIÙ EFFICACE rr conservare Legna- x x 
Inaffiatrioi elettriche Campane a pedale | — OTTONE KOCH - MILANO — | 
Fabbrica: Olii e Gras era ‘anti, Grassi d'ade- 
ex “i di. d ай суа x дад dea TE "PRODO MI MICI sE PM Soda | 
APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO 3 (1,18) - 4,8) 


(1,15) - (21,8) _ 


f < ELECT RA, FABBRICA DI APPARECCHI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO E CUCINA x 


VVAEDENSVVII. = SVIZZERA 
Rapp.ti : Eng. VALABREGA-LICHTENBERGER - TORINO 
| Lc al cmd 


Appareeehi por riscaldamento elettrico 
Apparecchi per cucina elettrica. 

Apparecchi elettrici per uso famiglia. 
Apparecchi elettrici per medici, farmacisti, ecc. 
Apparecchi elettrici per l'industria. | 
Reostati -Moderatori di luce. E 
Specialità: Grandi forni per fornai, pasticcieri, eco. 


Listini a richiesta, con prezzi franco d'ogni spesa a destino. (1,15) - (7,8) 


EET ME. S j x w 
р TIERRA: 
sì - r 


Avvisi di Раиса dell'ELETTRICISTA. 
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š | A Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO 0. 5. K. 
3 Filiale : Ditta A. GIANNOLA- PUCCINI 

ү ЭИ | Palagio dell’ Arte della Lana 

P | (20 PIRENZE: 

y ta Commissione Tecnica nominata dalla 

9 r Ü DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


% per esaminare ө scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- & 
4 spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la È 


e ‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. E 
& In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello š 
A ' Stato ha dato il r° febbraio 1906 una prima ordinazione di: x 

S loo Macchine Oliver, 


š € il 6 agosto una seconda ordinazione di altre (00 Macchine. 


a E E 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
Macchina Moderna = Durevole - Completa © 
150 mila macchine vendute in tre ani. Record Mondiale (5-19 . 


Premiata Officina | MACC \\\ NA 
š | : : per rettificare i collettori delle dinamo 
Giuseppe Gandiglio sistem PHILLIPS BREVETTATO 
—e FIRENZE >» | | rec -— SI 
Via Lorenzo il Magnifico N. 3 
аи 
BILANCIE DI 


PREGISIONE 


— ————MM— 


— —. -— m T Mt ut NS S, Pm ME ST Р е ке a ы ш 


= Agenti esclusivi per la 
Fornitore delle Strade Ferrate Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


| | 
e di Amministrazioni | 
Governative е Comunali 


| 
| 
( 
| 


E. Н. CADIOT & С 


| 

| 

| ‘ ELETTRICISTI. 

12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


(1,15) - (11,8) 


Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA 


e lo x sana бй C KC pata EE 548; C бдр; C CON eg RD CR ago 45; a fa SG dps C: fm ) C fcn уф + Apad CU E 43 
È | 2 
М: < | y 
2 SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L: 300,000 д, 
a MILAN O - Via V ittoria Colonna, n. 9 - MILA NO E 
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Š FABBRICA DI TELEGRAFI e T ELEF ONI Ф 
È «APPARATI ELETTRICI 3 


(oM 
Apparecchio 


È Appparecchio 
| da Muro 


da Tavolo. % 


Commutatore centrale 


- * 


Le Piccole ‘Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole 
Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od island che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii - 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all' altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 


I = $ | 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA - 


| REVE T+ . x 
 LIMITATORI qo. Ti oun 2% =. 


ШЫЛ е ЛЫ | STERN-SONNEBORN 
x 


Tipo Elektron 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 


Prezzo _dei Limitatori Elektron fino a 125 b V. 


 Elektron 
lordinari 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
—i pru ESATTI — i più SENSIBILI 

Capitale int. versato [ге 150 000. | 

Sede: GENOVA. — Stabilimento Rivarolo Ligure | 

. ico ia | 


Case Consorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris - 
NEW. YORK —— р 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco ` 


da 2!/ ' ‹ VUE da 4 Fr 0060] da 11 


815 


pow RUE 


Prezzo сай. | І, 12,— |L.1450 L. 16,— |L. 18.— L.20,— L.22— ` 
Prezzo dei dei Limitatori Elektron da 125 a ‚а 250 \ V. 


Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di : 
macchine. 


. —— —— 2. — — === AI — 


— | Elektron | Elektron con dispositivo 


Designazione ordinari. 


per attenuare la scintilla di distacco 


Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
Grassi Consistenti ca altri grassi industriali. 


Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale 
c Industriale. . 


Amperes 


n 


È 3,81 h КО LOA 
Ú 12— L. 14.50 'L. 16,— IL. 18, — | 
Tipo exeelsior 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: ` 


Fino a 125 Volts da !/, a .,, di Amperes 
Da 125 a 250 Volts da '/, a ‘/, 
Prezzo unico T, 5,75 


Tanto per l'Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO ези Ticino), Via Circonvall., 104 
(1, 16) - - (84,8) 


Prezzo cad. 


Olii e Grassi per nm approvati dal 
Touring Club Italiano. 


GRAN PREMIO _ | 
Esposizione di Milano 1906. 
l 0,18) - (9,8) 


> AZIZ RIA = 


SOC. AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO .GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


NAA y NI ae P ar Hu au мым Ммм ANA 


МАМАМ —— T Ta Ti m ur а - CETO RE quf Wem 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OF F ICINE MODERNE lag? la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Gentrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori 
d’incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE — VENTILATORI - FILI - CAVI — ECC, — EGG. 
PILE ad alta Intensità “INVICTA, brevettate- -Pile d'ogni genere 


n —— «t» »— 


жага CA Sa H DEPOSITO 


| DELLA WV. E. I F. А. | | I: . 
| (RIBKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) — |) A+ SCHWARZ - FRANKFURT 


APPARECCHI DI MISURA | LAMPADE AD ARCO... | 


Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA. 


J Spazio riservato 
хихк alla z x x x 
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ЫЧ 49494 
APN HS. 
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AGENZIE: Torino - Genova - Livorno- 
Firenze - Roma - Napoli - Palermo 


CI м оуу 


e" 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


VWVapitale versato IL. 1,000,000. 


a &3 DIREZIONE in TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40) 
az 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
У Via Somma Campagna, 15. 


i » GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
| Via Caffaro, 17. 


Costruzioni M eccanicfie € Elettricfie 
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“Gru a cavalletto a mano, portata 18 tonnellate ,, 


08,11,20) 


JULES ISRAEL & Ç. MILANO - уш Pantano, 1-0 


Unici Concessionari in Italia 


| È 
h ANYS || 
р E Marca depositata 0 0 | | 
| С E Q Brevetto Italiano 79330 ü 9 : 
Я à v : š 
ч A È 
E 
; $ e] 


š Grande Deposito di Materiale per . Impianti Elettrici ed 
d | | 


| | | 40 Medaglie ` — 3 Diplomi d’ Onore | 
Fuori Coxcorso - (Membro del Giurl) BARRELONA: 1888. - ToLosa 1888 - Curcaco 1893 - Parer 1900 x 
Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 
Marche Acoreditate: 
Sele: Dynamo - Extraforte 
lesse Hidrofuge 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Boulevard Voltaire Ж | 
PARIS 


- — da 


ER) MMI = —— m Agenti Generali per l'Italia 
| TAA iM | И! || » I 


Chie 


STABILIMENTO DI NNNM. f RATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAME IERDARENA 


>  (^5-(948) 
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Avvisi di — del'ELETTRICISTA 


Società “Edison, | STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


“РАК LA FABBRICAZIONE DI MAGCHINE ED APPARECCHI BLETTRICI Ing. A. HESS & C.^ 


С. GRIMOLDI & C. UFFICI 
Via Montecuocoli 2 TO RINO Telef. 18-70 


Via sig Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
— = (Corso Siccardi). Teleg. ELEOTRON. 
l° RIPARTO ELETTRICITA”. 


a 9, ` 
deer d d'energia elet- Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tlatori. — Lampade ad arco comuni, a luoga durata ed a fiamma. 


Cesta Wright. о Ps Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 

sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer. 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili “© Wedekind. , 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d' installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni ‘per Archi è per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


ll^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 

Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olic. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


1° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre é nastri rame. — Fiii, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo < WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid „ per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana: — Lavori ‘ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. 


| IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 
S:ale pneumatiche ed. automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
(1,15) - (68) 


Dinamo e motori elettrici 
a corrente continua ed al- 
2 ternata. 


—— 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d’: cia Trapanatrici elettriche - Re- 
golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. 


SR | 
Impianti com- 
pleti di illumi- 
nazione elettri- 


ca e trasporti 
di energia a di- 
stanza. 
+ 0 | | 
Sirene Molteni per  automohili 
e seznalazioni per stabilimenti in- 


dustrial i. (ЫБ) -(24,8) 
E U C QE OC OC OC OC OC СЫС СК ИС ОЙЛ СЫС QE DID OC OC IC CIO DIC OK U 2 | 


pra J. HIMMELSBACH 


IN — MOM FRI BURGO (шо. Nera) 


— Friedrichstr. N. 28 — 


ри | | N Y yr Impianti 
Specialità AT И! DI | F GN () Flettriei - 


impregnati con bicloruro di mercurio 


‘onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


O „6ўә, .6. AONO UN. OR o OR J 


QUATTRO Diplomi 


RE 


vere “ “KANZLER si 


ад 


x Traverse per Ferrovie 
Мото GRAN PREMIO ... | 


greca 
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ENNIO FOL FOLT ZER 


RIVAROLO (LIGURE) 
E ; MEINA (LAGO MAGGIORE) 


OLI e | GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


Esposizione Universale di Parigi 1900 
Medaglia d’Oro 
1901 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro 
GRAND PRIX Esposizione Internazionale 


Milano 1906 | 
dei principali Costruttori di macchine 


| Т nt [ [ 1 a vapore - Imprese di elettricità - 


Navigazioni a vapore - Filature .- Tessiture ed. altri 
Opifici industriali. 


T 
zia GE rat] 


E 


1,15) - (24,8) 


FERRI IERE DELLO STATO mu. 


Lime d'ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 


. nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 


SIMONIS e C.- Milanoa Via S. саца 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Contatori “ ARON, 


Costruzioni a motore ed a pendolo 


| (per corrente continua o (emen: 


KH ———— | 


- CONTATORI 


portatili per controllo 


. CONTATORI - 


con indicazione di massimo 


EA Кт € ad || 
"Te ——— 1 


: I Sr rig EE 


еб altri tipi speclali 


KIH- 


. Chiedere listino 
al Rappresentante Generale 
per l' italia 


T ESTEN - Via Felice Cavallotti, П - MILANO 


(1,15) (2 (24, B 


Contatore 
а motore per corrente trifasica 


LIME ^DICK, j 


dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche | 
d’armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- | 


per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


| 
EE => +e += өе | 
| 


FRIEDR. DICK - Esslingen a. N. 


RAPPRESENTATO DA (1,15)-(185) 
23 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 
| | MG ет = 
TUBI GRÈS -PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INOUSTRIA CERAMICA, NAZIONALE | | OFFICINE GALILEO 


Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile а L. 3.000.000 


° 


Società anonima sedente in Firenze 


. STABILIMENTI O FILIALI Studio elettrotecnico | 
Monza (Nord Milano) GENOVA- Va Ma. e laboratorio per tarature scientifiche 
TUBI i GRÈS ed industriali 

ed accessori per fognature —+-.5--o--Qu-0-+- 


. per acquedotti 


Impianti Elettrici . REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 


| Scaricatore TN А ua 
| (Siemans) dira Strumenti Elettrici 
| Linea B Ma ° ba | ario dei 
1 a ' 
F + radica Costruzione ed esportazione di apparecchi 
| : : Ma tton] Gr е5 | | applicati all'arte- della Guerra 
~~n Per Torri di Glower e~~ | ZZZ 
Specialità: ¿“(EP aaa 
| ipie. i X^ Proiettori da scoperta - Telemetri - 
КШ ^ UL Prodotti Chimici, Tin TE à di ordini- / | 
A ROME B ЫТ generale e deposito per ТЇШ 
Enne presso il Signor D 
| Sifone in Grès PROFILI AMEDEO BDA 
| е nen n: ЖЕП ГИН MCA M EU КОРВА N W ESTON ELECTRICAL INST. Ó. 
е: (1,15) - (84,5) | 0,15) - (%4,9) 


SIEMENS- SCHUGKERT 


.— MILANO Via Vittor Hugo, 2 • ROMA Corso Umberto |, 887 


Gp Фе ———————————— 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d'installazione. . | 


Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut- 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed aiternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza ai Tantallo a consumo 
ridottissimo: - Contatori elettriol di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-t6le- 

` fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi Fadiografici - Telegrafia senza fill - Carboni per lampade ad arco - Арек di 
blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. | 


[ i Società Italiana di Elettricità 
| 


| | TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, п. 20. 
UFFICI TRONICI:: GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. | 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


e—— p <> 


x P Rappresentanti ed Agenti nelle prinoipail Città d'Italia. 


(1,15) - (94,8) 


rp Й — —————_—_——————@&6 
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P. 
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PORTALAMPADE X 
VALVOLE ж X ж 
INTERRUTTORI* ж 
COMMUTATORIX ж 
RIFLETTORI ж X 
TULIPES* ж ж ж 
GLOBI ж ж ж ж 
BRACCI Ж ж ж Ж 
SOSPENSIONI ж. X 


Catal. a richiesta 


\ Schaelferai х Budenbe enberg 


| | driche di carbone e di carboni galvanici. 


Avvisi di Pubblieità dell'ELETTRICISTA 


mr LABREGA | PIU BERGER &0 


Np: MATERIALI ED ACCESSORI | 
d PER IMPIANTI 
ELETTRICI m 


LAMPADARIXX X Ж 
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APPARECCHI DI MI- 


ORI; 


О 
m | 
T 
O 
UA | 
— 
^d 


SURA ж ж X ж 
CONDUTTORI ELET- 
TRICI ISOLATI X ' X 
LAMPADE ADINCAN- 
 DESCENZA ж X X 
ISOLATORI DI POR- 


CELLANA Ж ж X 


E. spedizione 
— (445)- (24,8) 


! 23 A. Monte Napoleone = MILANO 
ОМЕТ TORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Sehaeffer o Bourdon. 


Indicatori per pue diagrammi. % Compressori sistema Kryszat. 
Contatori di giri — 'l'achimetri € Pompe a vapore brevetto Voit. 
Rubinetteria e Vaivole d'ogni genere. % Pompe per provare tubi e caldaie. 
Valvole sistema Jenkin. + Regolatori di diverso sistema. 


Pas 


Valvole modello forte per vapore surriscaldato. 
Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
Valvole a saracinesca. —- Lubrificatori 


ФСС. | 


j 

x 

SCHWECHAT x 
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Termometri — Pirometri. 
Tubi di cristallo, primissima qualità 
` (Verbund-Roleascglas di Jena). 
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STUDIO D'INGEGNERTA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 
presso | Vienna | Via ш Бак Felice, 3- NAPOLI - Telefono intere. 10-6 
cr ищ, OLix x x 
MILANO 1906 x speciali 


IE E PER 
Fabbrica di aste cilin- MOTORI 
A GAS 
SPECIALITÀ E ARTICOLI 
TECNICI 


| Carboni per "006 elettrica a vari colori. 


| Elettrodi sino a 380™di 070359779 


MINIMA COMBUSTIONE 


‘Placche e bacchette di carbone per 
|l’elettrochimica e l'elestrometallurgia. | 
| Rappresentante Generale per l'Italia: 


| E 
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— Via Monte N apoleone, 28 — 
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' MOTORI B Ens ИТ ШШ 
IMPIANTI COMPLETI A ( AS POVERO 


e 1600" di lunghezza 
LOCOMOBILI 


FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA 
E . — ha 
Costo Cavallo-ora 1-2 Centesimi 


> Oltre 60,000 Cavalli in azione - 


0 ui Prezzi edd a richiesta, Facilitazioni nel nd Ë 


‘Lista degli i icd fatti, a disposizione 


(1,381 - (8,8) (t chi (3,8) 
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G.ni CARRERA &C. 
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i CLARKE, CHAPMAN & С. о.) 


Gateshead-on-Tyne | 4 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA | 


(Brevetto W'oodeson) y; 
—— — 3984 : | 


«т 


Tutti 1 tubi sono perfettamente dritti. 4 
- Non vi sono giunti esposti alle fiamme. $ 
- Tutte le parti sono libere di espandere.- 1 
Tutu i tubi sono della stessa lunghezza. B - 
- Facile accesso in tutte le parti per li 4 
spezione, pulizia o riparazione. - Ampia # 
superficie di vaporizzazione – Si costruì: є 
scono anche per grandi unità. - - Occupano 7 
poco spazio in superficie. 
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RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LA SVIZZERA E L'EGITTO: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI ` fe 3 


GENOVA . NAPOLI 


ЫА Via Raggio, 5 Galleria Umberto, 27. 
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i CONTATORI | [y per CALDAIE 


Controllo dell’evaporazione Solo apparato registrato 


° ` a precisione - 
. del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


| Pignatte di Condensazione di costruzione semplice e sicura 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


| 

| 2 Indispensabile per Montaggio 
x | 

| 

| 


+ < “ma ass -@ ‘è — a Drinaan —— еен 
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POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità ` 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. | i 


FABBRICA DI МАССНМЕ А, SCHMID ZURICH. 


(1,18) - (24,8) 


— ]NG A RIVA Q C - uma. - 


(già Ing. A. Riva, Monnerel e C.). 


— ——— — "VEA, m ——————Ó—ÓÓÓMÀ 


| 
TURBINE E : REGOLATORI 


| fama mondiale 


3 In i anni di esercizio 
1 oltre 1400 turbine per cirea 400. 000 cavalli 


TURBINA di d000 551 клы - ы Progetti e Preventivi a richiesta nali 


кеш аы ыы ные а i eco 
Stabilimenti ( J. redi, Mondovi. 

[ sumi ANDA OFFICINE MANF REDI - "anti | Bongiovanni, Posso. 

| Eu». Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato, i ^ š 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale | 

per la costruzione di 
SEGHE E MACCHINE M A UE 2—— — c: | na 
per la lavorazione del legno Р С JN a |7 
secondo i tipi più moderni ge ^ T 


—soRQ Ñ. ar aq 


JAeforoenze di primo ordine 
ESPORTA ZIONE | 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
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А per alte tensioni. У 
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Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 
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O'K specili pel controllo delle batterie ^ d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 
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Lettura diretta in Ampxora 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 
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| 0' K — 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. É 


STRUMENTI . DI MISURA 


sistema Meylan  -d Arsonval 


OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA BD ISTRUZIONI 
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& COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE Ф 


GIÀ J. BRUNT & (3. f 


via QUADRONNO 41-45 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
NAPOLI- ROMA- TORINO - MESSINA 
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© CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 
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FONDERIA ARTISTICA IN BRONZO E GHISA 
CANDELABRI + MENSOLE + = 
BRACCI STRADALI IN OGNI GENERE 
IMPIANTI COMPLETI pr LUCE s FORZA 
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CONTATORE A CAMPO ROTAN PeR CHIEDERE LISTINI E PREZZI 


| QUALUNQUE DISTRIBUZIONE A CORREN- 
ТЕ ALTERNATA MONO E POLIFASICA ожо ` Laboratorio a MILANO e NAPOLI 


ACCES 


СЕ: 


per taratura, verifica e riparazione. 


5 Massima sensibilità, esattezza a carichi indat- ` gi 
tivi e non induttivi, semplicità e robustezza. алва) 
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BERGMANN-Elektricit&ts- Werke 
| Abtheilung J.. 


Tubi BERGMANN originali 


nonchè tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI . 


in qualità senza concorrenza 


ed a prezzi eonvenientissimi.-- 
Merce sempre pronta in Magazzino 


ees oos or eee co s Ñ s IT Goesoncosoe aoo 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS ` 


MILANO - Via Fatebenefratelli, 16 
PeR TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Pa Telefono intercomunale N.* 29-67 


-— 


Isolatori brevettati DELTA 
did | per Alte tensioni 


sino a oltre 


50000 voi 


di esercizio 


— — 9 4-———— 


Specialità 
della Manifattura 
di Porcellana 


fondata nel 18553 =- H. Schomburg Sohne A.-G. 
| (1,18) - 194,8) 
\ 


ME 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


ù a 


Societ: 


4 MR 


А 
Ae 


na Lahmeyer di Elettricità | 


Telegrammi: FORZALUCE — MILANO — Lettere: Via Meravigli, n. 2. 
` Е Rappresentanza Generale della 
3 WF elten & асч Аа А.-С. Francoforte 5. |M. Mulheim s. na 
| g Eoo xí 47 | IMPIANTI 
à Домамо SPES е 
т E x те pia COMPLETI 
j | | MOTORI = vi per qualsiasi scopo 
à | per tutti i generi di È | " x 
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5 4 | Prezzi SE. preventivi, prospetti, G RA’ TIS a richiesta. | 
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| | ADLER — OIIçÇCUHISeIIK I 
| SM ^ | | TRAZIONE ELETTRICA 


nonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato L. 300.000 


| — 


Via Vignola, 6 MILAN 
Specialità : — UTENSILI di precisione Š ALANO Telefono 95 24 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE“DIRIGO,, 
“OHIO BRASS С° 


1 4w- 
Torni 
Fresat rici AUTOMOBILI ELETT RICI 
en A FILO AEREO senza 
Trapani | 


 Tolalo- Il sistema più 
| pratico peri servizi 
pubblici 


Limatrici, ecc. 


Forme americane 


AOR 
.. &utocentranti 
— Punte vere americane Cataloghi e | 
utensili, eco Preventivi 


”-“ í =—— ЫЙ 


a richiesta | 
— Cataloghi gratis a richiesta — 


(18) - 2,8) 
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“TL I'T'A L.L A TN А... 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabilea L. 1.000.000 | 
+ Anonima соп sede in Milano ə- 


SCALE AEREE E ФУ» PER POMPIERI 
| CARRI-FURGONI р CARROZZERIE INDUSTRIALI 
= ] CARRIDIMONTAGGIO 


per Tramvie Elettriche 


MILANO 
: Via Nino Bizio, 30 d - PONTI 1 AEREI MECCANICI 


ФФ 
Ф 


richiesta 


81 spediscono 


Telefono N.° 19-80 — — 4900 лоо di porto | 
Filtro “Rossi, CATALOGHI 
MN DISEGNIELISTINI] ! 


del Cav. G. Rossi 


1906 | 


De Fries & C. RIVISTA ьа | 


Milano x  . MENSILE ILLUSTRATA 


"sn | ANNO 4r x 
MACCHINE UTENSILI ED ж ж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVE | 


GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - | 
APP ARECCHI DI SOLLEVAMENTO ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI | 


| MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 

MACCHINE SPECIALI - MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E | 
por grandi produzioni GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
‘di esecuzione sicura PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE | 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E | 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - LLU- | 
STRAZIONI ECC. x X X X X X X X X X W X X X X w! 


PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. 163 | 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » $265 | 
Paesi non facanti parte dell’Unione postale, le spese di posta in più. | 


ik 


А6: 


(1,15) - (15,7) 


Avvertenze 
Levallois Perret , pris Paris Li i 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 19 gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 0/ sia per gli nbbonamenti in Italia sia per quelli all'Estero. Per 
i tascicoli separati, gli indici e gli estratti è a scordato loro lo sconto del 9 % 


Per abbonarsi rivolgersi 


*Economo del Ministero stero della Marina - ROMA 


L'Amministrazione non асоена richieste d'abbonamento. 
se non accompagnate dal risp ettivo Importo | 


! 

Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- | 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- | 
rittima - Roma. (1,15) - (94,8) | 


— 


Spécialité de Balais en charbon MM 
LIts,;pre«sentante esclusivo per Italia: E 


MARCO CAPPELLI 
| Milano — Via Morigi 12 — Milano 


(1,15) - (24,8) 
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Grande Deposito 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE FLETTRICA 


Globi per Archi 


\ Protezione degli Impianti Elettrici | 
L  . BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 
a PARAFULMINI IN SERIE 


dre 
| Riflettori 
Resistenze Ohmiche — Accessori ` a 
— Tazze in grande 
agsortimento 


CONSULENZA 


E | ha. 6. GOLA „токо. 
Esposizione Internazionale MILANO 1908 DIPLOM A D'ONORE | 
[cere eee ninni 


dal tipo di gran lu8s8s0 
al più corrente. 
>< 


MILAN0-G. B. TANSINI-MILANO 


Via Montebello, 14 . (1,15)-28) 


(1,15) - (34,8) 


L 


3 5 Y ° 4 | 
sui x * 9, у , 
TN \ 4 
n LA 
= ` 
SAS 


a REGIE FERRIERE 


Al mie NIS: : 
F^ ABSA | M 


4 


ЕНЕН 


ү d Ü __ аан VELA o o "h 
Е 


` . 
a — A > 
; TT : 
6 n * € — in —— 11 AAA LA LALALALA sms PRATO 
set І T». " " 
d ` 


4555 А, 
1 - 
< | ~ ' ` - 
, | TOA 
= è + 
T a " 


is» LAVORI SPECIALI IN ACCI 


Cessione di Privativa industriale | 
Il Signor Dr. IONANN BILLWILLER, a-Goldbach, e la Società Sehweize- 
rische Xilolith (Steinholz) Fabrik Dr. P. KARRER vormals Rillist, e Karrer 
a Moriken (Svizzera), titolari della Privativa industriale italiana N. 74323 
per: а matière isolante et son procédé de fabrication » : deside- 
rano entrare in relazione con Industriali per la cessione della loro PICS 
o per accordare licenze di fabbricazione. Per informazioni e trattative rivol- 
gersi all’ Ufficio Internazionale per brevetti d'invenzione ~ | 
C. A. ROSSI e C. - Roma - Via di Capo le Case, 18 (3) 


* 


Cessione di Privativa Industriale 


La Ditta G. ROTH e il Signor Ingegnere Karl KRNKA a Vienna, titolari 
della privativa industriale italiana n* 47383 per: « Nuovo Proiettile >: 
desiderano entrare in relazione con Industriali per la cessione della loro 
privativa o per accordare licenze di fabbricazione. — m 
` Per informazioni e trattative rivolgersi all’Ufficio internazionale per 
Brevetti d'invenzione · | 


| G. A. ROSSI & C.- Roma Via di Саро le Case n.18. @ 


‘Sì cercano un abile capo elettricistà ed un capo mecca- 
| nico patentati, che abbiano prestato almeno cinque anni di 
| servizio presso qualche officina elettrica, ai quali si possa af- 
| fidare la direzione della centrale elettrica di questo Comune. | 


| MUNICIPIO DI TERRANOVA DI SICILIA 


q - 


| Il Municipio corrisponderà al capo elettricista la re- 


| tribuzione * annua di L. 2200,00, ed al capo meccanico | ` 


| quella di L. 1500,00, al lordo della tassa di R. M. e pa- 
| gabili a rate mensili posticipate. a | 


|. . La nomina avrà la durata di un biennio, con decor: | 
| renza dal giorno dell'immissione in servizio. | = 


.. « Presso la Segreteria del Comune è ostensibile il ca- | 
| Pitolato di servizio nel quale sono stabiliti i diritti ed il 
| loveri inerenti ai dué posti messi a concorso. | 
| - Terranova 1° febbraio 1908 
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- FORGIATÀ 


Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modelli, ditte, compensazioni. 


UFFICIO 


PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


. Direttore: | 
Geronimo Bolibar 


| INGEGNERE INDUSTRIALE 
ИИИИЙ УЧ — i 


Pubblicazioni dell’Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENCIONES 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA ` 


Nuove invenzioni.— Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, ` 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- ' 


striali, richieste, concesse enegate. 
` Disegni di tutte le marche richieste. 


SL RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSCRIZIONE 


Ronda de la Universidad N. 17 BARCELLONA 
' | TELEFONO 1048. | 


x TrLEGRAMMI: BOLIBAR- BARCELLONA. 


(45-45) | 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


АШ Kanrspapen Клот INDUSTRIE — 
in MERKELSGRUEN ви KARLSBAD - 


Proprigtaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior , a Zettlitz 
- e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI | 


in porcellana durissima —. 
per condutture elettriche 


AD ALTO E BASSO POTENZIALE - 


Tel egrafo e Telefono 
Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt | 
Oltre 900 modelli d’Isolatori. |.  &K& 
Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modelle 8 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE: — 8 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 108 — Tensione 20000 Volt. EM Ж. 
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й pai eci iab S IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. : 
e delle principali IMPIANTO del Collina, Venezia-Pordenone Km. 88 — Tensione 32000 Vol. W 


Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione $6960 Volt. 


e più altri impianti per ten 
100 gioni superiori ai 15000 volt Rappr. Gen. per PItalia: | 


IBOLATORE 881 C — nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS L AZZ AR & M RCON 
ШЕ , Km. 185 alla tensione di 56860 volt E 


Yl più importante in Europa | TREVISO . (,15)- 6,8) 


CI 
ISLAS, Ж I 
|, A 


Б. 0. RICHTER Е C Chemnitz (Sassonia * 1 


REGOLATORI AUTOMATICI Thu гу 


di tensione, di intensità Я SEI ge... Ў 
per corrente continua ed alternata | GRAN DIPLOMA D'ONORE аш Esposizione di MILANO: Te 
per alternatori, trasformatori, feeders, ecè. . Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso;= If "os 


e per Forni Hlettrici lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccazioni:: > ida "3 | 
с: — TT Rappresentante con esteso campionario: . ` MER Я 


G. SCHIERA - Milano Via Merevigli, 1-3; тшн» өс 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG, 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte ie grandi Esposiz E 
DIAMANTI TAGLIAVETRO RE: 


Specialità DIAMANTI CARBONE per — 


Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, а. di -— 
Rappresentante con esteso campionario: `: | 


Regolatore рег & G. SCHIERA - Milano Уш Meravigli, 1-5; тёк 
corrente alternativa E] | : = 
| n Fumatori 
| | E zS la -carta -per fare í Z 
Referenze di installazioni eseguite ЖЕТТ e P І 4 ⁄ 
, Im tutti gli Stati d'Europa ed in America — | | zione: 4 | 
ulace Т е < < < = | la marca | 
|| Satin Bois QUIE 
Ing. S. Belotti < C. | e Evon 
Fabbricanti di tutte specialità in Pipe, Tabaooniete, tutti 1 i 
MILANO - Cow Romans, 13 - MILANO Rappresentante con esteso compiono ; 


Telefono 73-03 


Telegr. INGBELOTTI | GIUSEPPE SCHIERA - Шш Via Meravigli 1-6. E. 


— — — u___— mv — Á —— — — —FPsH 


LELETTRICIS 


| Anno > XVII S. П Vol. VII, N. 3. | Direttore: Tro] ANGELO BAN TI 1° Febbraio 1908. 
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e Giornale Annunzi di Pubblicità - ROMA Via Cavour, aag 
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OMAGNETICA A 
SIRENA ELETTROMAG C B ALTA FREQUENZA per ogni potenza e tensione, 


H APPARECCHI [ TELEFONICI - TELEGRAFICI ALLEMEINE ELETRICTÀTS - GESELLSCHAFT - 
cM di sicurezza ed antindüttivi —— ———« BERLIN 

" | per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione. — | 

B si] al asa A S ES мы | | TRASFORMATORI 


е Ее : T i BR 
‘in quasi tutti i Paesi 
Primissime Onorificenze allo ultime | 


= тезга, паде ed accessori - - Applicazioni speciali dell’ Elettri- con raffreddamento ad aria, 
| g - Tras tori, trasformatori per lampade a ovnsumo ridot- | а, ventilazione forzata, 
n - = tissimo, Dor ‘campanelli e:ettrioi, per chiamate telefoniche, per ad ET ë 
d. cauteri e per piccole potenze. ° 
| =—— Isolamento perfetto — Massimo rendimento. 
8| == CATALOGHI E PREVENTIVI А RICHIESTA - Grande attitudine. a sopportare forti, sopraccarichi. 
Bn PE (. - Direzione e Officina - i MILANO Le Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli Istaliatori ed | Rivenditori 
TURO REGO & 4, Via RW Moreno vogliano chiedere listini e preventivi al nostro 
| ` RES ERA SO : * 
x ñ — In fe por FRA i e erint | 2 Ing. VITTORE FINZI | 
'@ Um - Via Cernaia 28 A š 
G.” Thurow | Depono- Via T Didi i ROMA |. Via Manzoni, 81 - MILANO - Via Manzoni, 31. 


- —— 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 

MIL ANC ci " us рн ие am 

m" al. Buseckusase LITE 
orso Genova, 30 CONDUTTORI. A ик 5 

MICROFONI = 
ANGELINI 


I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno | 


` ROMA - Via in Lucina, 4 
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FUP AM 
' €. онто ас. | 
MILANO - Via Broggi 4 . 


S AMPEROMETRI- VOLTMETRI 
WATTMETRI registratori 


B. Vedi avviso speciale Interno 


Gebruder Siemens & Co., Charlottenb urg 
' Inventori dei Carboni animati 

| forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 
Carboni per applicazioni elettriche. Carboni speciali per cor- 
rente alternata e continua. Carboni di effetto per luce. 
{gialla e rossa Marca speciale Superiore < Edelweiss >. Oar- 
boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Oan- 
boni per microfoni. Carboni per elettrolisi. Fabbrica di ap- 
darecchi di misura a spirito e per acqua di condensazione. (1,15) - (9,8) 
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. &, MESSERLI — MILANO. 


MAGNOLIA ғ mae 


CARTE Ега "NN 
1 . Eliografiche MIĻANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 ||? € MAGNOLIA ; x 
гиа ааа e eM, xe аы ai | | ы, Паза ж ' MAGNOLIA 
ТЕЕ SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI ||" ° ° AEN 
| fessi s runi sauna ilia ILLUMINAZIONE ELETTRICA || тй pagine contro il testo 


> ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


Bocietà anonima Capitale L. 13.187.500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento e Direzione Generale in PORTOVECCHIO Di PIOMBINO | 
TUBI DI GHISA PER ACQUA E GAS ` 


Accessori per Condotture-Saracinesche -Sifoni isolatori = Colonne-Gross! Getti 
(1,15) - (24,7) PROGETTI e COSTRUZIONE] di AOQUEDOTT 
pie alla Direzione Generale della Società іп PORTOVECCHIO DI PIOMBINO (Prov. di Pi a) 


F ADOLFO PISANI - MILANO vulcanizzata americana. ` 
Y j. Via B. Cavalieri, 4 CINGHIE speciali per dinamo. 
Жү MOTORI a vapore ed idraulici. 
B К. еа t y" ni Cartindostria Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, eco. 


[ SOPIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


già Attilio Pozzo: < ©.. — Lorenzo Tommasi Aliotti Capitale Sociale L. 800,000. Interamente versato | 


SEDE IN MIL ANO — Vid Castelfidardo, N. 7 


еа annunzio interno $$ 3— — —- 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ ITALIANA 
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FABBRICA DI MOTORI A GAS S OTTO ILE 1 


(Società Anonima, Capitale L. 4 ,000,000 interamente versato) 
Via | Padova, 415 = MI L AN O » Via Padova, 45. | 
2 3 42 ANNI | 
|. 7 280 | 
um 


DI 


NELLA 


COSTRUZIONE 


“MOTORI “OTTO, CON GASOGENI AD ASPIRAZIONE | 
Consumo d'Antracite 300 a 550 grammi cioè 1 !/, a 3 centesimi per cavallo-ora. a 
FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA 


1800 Impianti per una forza complessiva di S0000 cavalli а 
ж ж ж ж in ITALIA nello spazio di 5 anni ж ж ж (I) CN 


н AD —— Micia ii ) 35 / a n CAVALLI. B 


ING. STEFANO FISCHER. 
|». MIL ANO -Via Solferino, 86. ` 
. Specialità Tecniche per Motori e l'Industris, perfette e moderne. 


Feltroferre per basamento motori eoo. p. attutire lo sispa ed il rumore. ` 
Ventilatori per ogni scopo e comando, i 
Spazzole per dinamo-Pasta per collettori 
[ inamometr! — Mo: tap: li — Pinze. 
Orologi controllo stazionari e portatili. 
Rubinetti americ. ed altri-Saracinesche. ` 
Misur: tori d'acqua di alimentazione. 
Metalli antitrizione — Corde metalliche. . At; 
Cuscintttl a sfere — Pul:gg: di legno. EL 
Taocometri fissi e portatili. є — 
Cent: girl — Estintori d’incendi. 
Flitri d'acqua e di olio usati. 
| Saldatori — Pasta da saldare. - ` 


Società Italiana Politecnica | 
Fratelli Kahn 
9—————« MILANO "o9. 


PREMIATA FABBRICA DI — - 
| CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


in tutti i generi 


CARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE ‘TRASPARENTI 


GRANDIOSO LABORATORIO 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
Esecuzione Immediata (м) - 8,8) 


- SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI 


CaPrrALE SociaLe L. 809,000 — Versaro L. 500,000 


` Dinamemetri — Polimetro. | | 
00) - (8,8) Seftietto per spolverare motori e quadri cletiriol. 


FIRENZE Via de' Puool, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, n SCAURI Provincia di Caserta 
— ___ — РР M _—_ НЕНА | 


MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa SO per niq. 


N. B. — Si spediscono campioni ped a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE oa 

SOAURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 
Ж lo жашан delle Sieci — Firenze Via de’ Pucci, 2 | ( FIRENZE 
» di Scauri — Scauri (Prov. di Caserta) Telegr ammi : : FORNASIECI SCAURI ` 


| 
| 
EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie. MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 


(1,18)- (7,8) 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


A. E C-TEONSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO CAPITALE Socrate L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


Direzione i MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA ; Piazza Borghese, 3 
— =. P 
5 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA р D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 0% 


TRAZIONE ELETTRICA 


su F'errovie a grande traffico 
a Corrente Monofase 
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UNA DELLE 5| VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANA BLANKENESE-AMBURGO- 
OHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 


\L GRAN PREMIO. 
ri | — — — — — — —— | ` 


POTENZA оеш Canino ELETTRICO CIRCA 350 HP (3 мотом W. E-51 DA IIj HP. TENSIONE DELLA LINEA DI 


CONTATTO 6.000 VoLT. - FREQUENZA 25. 
(1) (1,9) 


Avvisi ditPubblicitàfdell’ELETTRICISTA 


JOHN. BROWN & COMPANY, LIMITED 
Acciaierie САТ LAS, ВГ 


Ассіаіо 
рег 
Utensili 
Lime e 
Raspe 
Dischi 
per 
Fress | 
Acciaio . 
per. 
Stampe 
Utengili 
| Inglesi 
Barre-Mina 
eco. eco. 


Utensile di acciaio rapido “ATLAS SELF-HABD.. che tornisce un albero d'acciaio forgiato 
alla velocitá di 20 metri al minuto. Materiale asportato зө ‚ка. in un'ora. —. 


+@*—— 


L’ “Atlas Self-Hard TEE migliore acciaio per lavorazione rapida, perché è | 
di facile manipolazione e difficile a guastarsi: non richiede tempera nè trattamento 
alcuno: ha massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle più alte | 


| velocità sopra materiale di qualunque genere. e tempera. 


жэ о-о = 


Agente depositario рег l'Italia 


JAMES Wi BERNARD,, ul 


GENOVA. 


T MILANO, > DITTA ING H. BOLLINGER ¿wmano, 


Costruzioni industriali. ° A #Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture in Holzeement per tetti piani 


| е terrazze. (1,18) - (1,8) 


Costruzioni in cemento armato 


Brevetto Baroni-Lüling 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. ` 


VENTILATORI CENTRIFUGHI ED ELICOIDALI 


MARCA ni S { H О C C 0 339 BREVETTATA 


ASPIRANTI E SOBHIANTI, PER QUALSIASI udo 


1) massima EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA | 


serie garanzie- Primarie Referenze 
DEPOSITO A MILANO 


" | кш Automatici di carbone | COMPRESSORI D'ARIA 
NE ! per caldaie d'ogni genere e dimensione. я 
Brevetto ** Reavell,, 


alimentando al disotto della’ griglia. 
DIVERSI MODELLI 


A | Per caldaie Cornovaglia ad uno o due focolari. 
i | | Рег caldaie moltitubolari con griglia sino a m. 3,70 di lar- 


p " UNDERFRED STOKERS ,. 


Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad azionamento elet- 
trico diretto. 


‘ Per pressioni sino a 14 Atm. 


ni | ghezza. x Tipi adatti per ogni uso. ` 
T Per о qualsiasi qualità, in pezzatura media, minuta | SÌ forniscono completi con motori elettrici, motori a gas, ecc. 
Ñ i | 


Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 
dai costruttori e rappresentanti 


WHITE, CHILD & BENEY- L? 
| MILANO 


27 - Via Principe Umberto - 27 


| | (1,18) - (8,8) 


—  — ———M— Y 


Segh da metallo 
e Filettatrici Wagner 


dex `. 
Macchine per legno 
Kiessling 


Apparecchi 
‚ solleyatori 
xe 
Paranchi elettrici 
mo 


FORNITORE DEW.LLA REAL CASA 


CARLO NAEF 


Via Alessandro Manzoni, 3! кз 
(e case adiacenti) 679 y Milano 
Macchine, Utensili e Accessori 


per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Сазізѓа, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
| per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


Pe 


` 'Macchine e Utensili, 
ымы Apericani 


RISCALDAMENTO 


iusepp 


a tevmosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alia media pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema’ economico per 
piccoli appartamenti. 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO - Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = 5. Simore't. 


MILANO - Via S. Vincenzo, 20 622 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO - 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


& 
á 
STAB ILTMENTO MOBILI DI FERRO © 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906, 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. | 
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C. CONRADTY, NORIMBERGA 


FABBRIÇ H SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARGO 


SOOO 
IT RACCOMANDA PER LA FORNITURA 


CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità; adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 


per la lampada a basso voltaggio, bruciando in gerie di tre sopra 110 Volta. 


CARBONI A. LUCE COLORATA 
CARBONI oon filo metallico MARCA «“EXRCELLO,, 
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CARBONI NORIS VACUUM di | 
specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandus, ecc. x | 


i 

DI 

Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICI di ogni genere У 
eran маса ы È x 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
4 ELETTRODI Фф ; 

per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimica | 
i 


(1,15) - (24,8) 
SS 0 9 09 9. Ф.Ф Ф.Ф 1900604096040 


: 0. 8,2,9? LIL 9090 0,9,6, CAST RR "et ILL 0:6:0:0:9^ 
È оС О д о СУ р УС ЫР О ӘС Уб RRA OC OeU6 0696062600009 0909 3096 CCCII Б оС 6900004624000 9696060696009 40000060 ХЫ 0806 9 9 4:9 96606 9 9) 00 LIAN > 


* | FRANCO TV 


T 
°*ө e* e 


-0.0.0.0 
2606060 


eee eee. 
vo e... ... 


Li LJ 
È ge ° 
Ti Шр КЫЫ МАКЫ) EE 
7 ë 5 
- t 
e 
^ 


-0 0. 0 0.0. о о оо о 0.0.0.0 
Catet 5* 99,94 ө өзө өзө *ө ө ө" 


` 
Ф 


RS 


1 e GAS | Si 
1 MOTORI a vapore: | | | | UN SIR uwa us 
' orizzontali a cassetti — di precisione a val- | e, 


vole equilibrate: tipi normali -e speciali a 
marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali a grande velocità. 

IAAD 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
—. Cornovaglia Tuboiari — Cornovagiia e 
Tuboiari a Corpi Sevrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 

. Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) E (24,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


REFERENZE 


Spett. Napoletana per imprese eleltriche, Napoli f 

Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna 
Spett. Ditta' Buonomo e Utili, Iluminaziohe Elettrica, Lucera. 
On. Municipio di Vittoria in Vittoria (Sicilia). 

Spett. Società Elettrica in Sarezzo. 

ecc. ecc. 
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REFERENZE 


` Sigg. Zanini e C°, Imprese Elettriche, Asiago e Thiene. 
Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. 
Spett. Officina Elettrica del Vaticano, Roma. 

Sigg. Alimonda Burgo е C*, Genova. I 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
Spett. Società. Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
Sigg. Vonwiller e C*, Romagnano Sesia. 
` ecc. ecc. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


DERLINO| 


e 
Y MILANO. Via Principe Umberto Му” 


LO IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMATORI 


di qualunque potenza, per correate continua, alterhata mono-e poltfase, 


. APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


0000002060000 006000600006 


Cav. PAOLO PORTA 


> GRANDI OFFICINE SPECIALI * 


иг 0 "DX A 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


— OQO 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


eoo 4500 dini ai aeree vendute @0%€ 


Casa Fondata nel 1860. 
осоо ны 
Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
" Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipo 8.° Aeree a pone ga Soale a rampone per доре — Scale а тло 
(а Ooulisse) d'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pont 
ite E Aérel per costruzioni. — Ponti Meccanici i riparazioni di edi- Scala “ TERA PORTA, Tipo r 

molo comoda e pr fici. — Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo seccorse per pom- 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di soccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Seale in Italia da Lire 60 a Lire OO mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (45) - (9,8) 


©0000000000000000000000000000© 
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Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 


^99 


I PIU GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 

protetti dalla pioggia x 
ACCESSORI ISOLANTI 
impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1,15) - (24,8) 
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i mu Trasporto di Forza 

Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
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" Avvisi di Pubblicità delVELETTRICISTA 


Lampadine ad incandescenza vovirà 


` 


a consumo ridotto | | | | | | | 
con filamento metallizzato . "T | T" 7 ; | | 
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| Сопвито di energia Risparmio i 
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Media durata d'acoensione utile - 
БОО ore circa — 
16, 25, 32, 50 e !00 candele 
^ . 100-125 Volts 
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Risparmio 
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NOVITÀ уара Verinigtr Сариева, ` 


BERLIN VV. e | | (1,15) - (24,8) 
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SINDACATO ` 


- PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


= es È -—— 660 EP 6 9-0 Gu O 


Rappresentanti : ~ | 


Milano - ING. MENOTTI STABILINI  - 
Piazza Castello ll. к 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI |: ` 
S. Moisè 2065. | | 


_ Napoli - CANDIA & C.?- Corso Umberto I, 34. 


^54 >x... c< 9-9 


Lampade ad Incandescenza 


a basso ed alto voltaggio ` | | 
Primissima qualità 
Straordinario assortimento m Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (115) = (24,8) 


+00 | | —9090 


14 


18 


. -. '' Avvisi d: Pubblicità dell ELETTRICISTA 


0000 


i Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI ENSEMBER GE R-MONZA 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


Medaglie d'oro s Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
г Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix s Milano 1906. 


- = tea сз TR tart A — — n 


Acoumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 
Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
‘ a benzina per motociclette ed automobili. 
Accumulatori trasportabili d’ogni genere in recipienti a. celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi.. 


Batterie trasportabill speciali per i'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


] 
ca 
4 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 
| u lis REA 
| "n tag . Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
> Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 
(1,15){24,8) 
hi ilius dubi sieben nlii ndi ® 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO - Corso Buenos Аугев 66 - MILANO 


ELETTROGENO 
Sale Generatore per Pile 
VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
| tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
| (1,15) - (24,8) 


KAK 


Ruote PELTON 


ta ALES: CALZONI nou 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
—  BEIR.LGLINO»- 
Materiale per linee aeree di Tramvie 
ө Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURIMA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


Rappresentante Generale per l’Italia 


ALB ERTO VIGLIANO - Milano 


(116) - 8,9 — 


V 
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1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


Diploma а’ Onore 
Esposizione di Torino 1898 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (24,8) 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI 


TORINO - Via Lagrange, 29. e» VENEZIA - San Moisè, 2065. 


Vendila esclusiva per l’Italia dei Contatori 


‘iTHEILER,, 


ila dalla Casa Landis & Gyr di Zug - ( a ) 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA - 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115-128) 


Ing. E. KIRCHNER & C. 


34, Via Principe Umberto MILANO - Via Principe Umberto 34. 
EH abbriche a siria npe s (Germania) 


FABBRICA MONDIALE- -SPROIALISTA | < 


WS ge LAVORAZIONE за LEGNO a 
| Esposizione Internazionale Milano 71906 ** ‘Grand Prix, ” 2 kum Carica d 


ке ELETTRO Meccanione 


GENOVA 


KEk P 
D А 


Rappresentante per la Lom- 
bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


scana: Sigg. 


Successori LHÓTE 


Firenze - 


- 


— 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE,BAL- 
Successori a DISSEROTTO & C. 
Ing. E. CANZIANI & C. . - Napoli - 
Genova = Corso Umberto,l, n. 84-86 


Portici Vittorio Eman. II. (1,05) - (34,8) 
i , - (26, 


Rappresentanti per la To- 


Via Nazionale, 1°. 


Rappresentanti per l'Italia 
. Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


EI 
= — rr —— - - —. 
. 


w 


* Società “Edison, 
| Mb PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE BD APPARECCHI BURTTRICI 
C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
(00 > 


CJ 


Contatori 
trica. 
Indicatori di Massima ri- 

chiesta Wright. 


d’ energia elet- 


^ 3 
` 


Dinamo e motori elettrioi 
Zm a, corrente continua ed al- 
zi ternata. 5 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
у. d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
d — .golatori automatici - Apparecchi 
‚ Ek di misura - Lampade ad arco o ad incandescenza - Accessori per 
4 installazioni elettriche a bassa c alta tensione. | 


Š Фф 

= Impianti com- 

© pleti di illumi- 

Е nazione elettri- 

& са e trasporti 

A dienergia adi- „1 ¿ 

& stanza. E — E 
2 Sirene Molteni per automobili 


e segnalazioni per stabilimenti in- 
dustriali. (1,18) «(24,8) 


Casa fondata ` 
nel 1873 


uu wi 


Traverse 


~ 


Esposizione di 
MILANO 1906 


. Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA 


ит). HIMMELSBACH 
FRIBURGO (gs) 


— Friedrichstr. N.28 — 


wa PALI pi LEGNO 


impregnati con bicloruro di mercurio 


per Ferrovie 


iniettate con creosoto 


GRAN PREMO 


ELETTROTECNICO GENERALE 


| Telef. 1S- 
TOR | NO Toleg. ia 


I° RIPARTO ELETTRICITA”. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione în genere: Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


ll^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automAtici per turbine. — Motori а 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olic. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pémpe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e. Funi- 
colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


: 11° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — bi 


STUDIO 


UFFICI 
Via Montecuccoli 2 
(Corso Siccardi). 


iombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 

Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi * ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere “ KANZLER ,, (1,15) - (6,8) 


mA 


per Impianti 
Mlettrici 


fft RAR 


1,15) - (28,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


GOTTWALD & C. via san ciorcio 1 BOLOGNA · 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche | 


| = сг a | К eX) do Yao > 
Trucks e Carrelli B" Assi montati re n —_ 22224 
Carrelli а Nono-Asse `; O: CARBOLINEUT Olio vernice 
Locomotive ed Ingranaggi IL PIÙ EFFICACE р serae Legna 

| naffiatrici elottriche Campane a pedale | OTTONE „KOCH - MILANO -- 
sega EA. : exe e: pene EE 
APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO as- | 
_ (1,15)-@1,8) |]. ||. | M 


prin iero 
| HACKETHAL-DRAHT-UND KABEL-WERKE 

xt AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Germania) 


Е Novità Assoluta кє 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici $ 
Brevetto Italiano 594351 | 
ouo 


gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
sione, per teatri e luoghi pubblici о e e о ө o o 


VANTAGGI PRIN CIPALI 


l° Immenea resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza. contro incendi per corto circuito. 


— +6000 2-+ @r + 


Per cataloghi e schia hai rivolgersi al nostro Rappresentante 


. Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN Oe — Via Vincenzo Monti, n: 4 


(1,15)- (1,9) 


e i =_= e ii sei ipa 
x оо Importantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 
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His s 
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Schiari menti 
Progetti 
e 
Preventivi 


. Per Telegrammi: 


 BALATA - MILANO үү АММЕВ & С: : MIL. ANO LER 1.7 T 


Telefono 24-69 


e umts 
DELLE MACCHINE RIE, 


MACCHINE A 
VAPORE CON 
DISTRIBUZIONE 
A VALVOLE 


SEMPLICI.ROBUSTE 
ECONOMICHE 


REGOLATORE PRECISO 
E SENSIBILE 


Jsolazioni do gni genere. 


Ufficio Vendita per l'Italia 
Via: Foro: Bonaparte, 76 - -MI 1, А N O- Via Foro Bonaparte, 76 


Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
specialisti: 


A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE. 


per Caldaie, Condotte di vapore, CA Samen Cen- 
trali, eco., ecc., 


b. - ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE pi FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 
AI Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


Corso Garibaldi, 1] Garibaldi, n 


(ЫЗ) - (18) © 


mque 


9996 aee apap o 


INSTALLAZIONE 
MODERNA 


MATERIALI 
OTTIMI 


COSTRUZIONE] 
ACCURATA 


ESECUZIONE 
PERFETTA 
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OFFICINE LOUIS DE MEYER « C: Ë 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


HT MODELLO 


| 
' | 
E“ "n costruite completamente in x 
SS s. acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar- 
nizioni. 


CALDAIE 


KE- 


RISCALDATORI 


per нона di alimentazione 


—— — 406 


“SRRISOALDATORI DI VAPORE 


KE 


— 
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Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 | 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


4 


Rappresentanti Generali per lItalia: 


° ° CO Вав а MILANO - Foro Bonaparte, I. 
Grimaldi & Lo | GERENTE: . (1,18 - 088) 


а GENOVA -Portici V. Е. 26 Ing. Giovanni Bas Е 
- — 2 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


f OFFICINA ELETTRICA Dir: EM. GEROSA 


SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L; 300,000 
-MILA NO - Via Vittoria Colonna, n. 9 - MILA NO 


FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 
«APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 
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| Apparecchio 


Appparecchio - | 

ne I iip imo _ _ da Tavolo 
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Commutatore centrale 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole 
Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. 

. Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all’ altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 
I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 


(1,15) - (24,8) 
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MILANO 


Telefono interprovinciale 29 - 67 Telegrammi: Conduit - Milano 


15 - Via Fatebenefratelli - 15 
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LAMPADE ad INCANDESCENZA 


' s della 


BERGMANN 


Elektricitäts-Werke, A. G. Abth. L. | 


0,10) - (4, 8) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


CAVI SOTTERRANEI 
E SUBACQUEI 
per impianti di energia elettrica 


- н 


Ld 


AGENZIA A - | - 10,P hun delle Terme 


indirizzo telegrafico “CREDIT, @ окып e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Агепліе @ Тї 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti liberi 2 1% ?*/,; con vincolo di un mese 2 !/, %,; con 
vincolo di due mesi 2 */, °/„; con vincolo di tre mesi 3 */,. 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 

preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. 

Conti correnti mensili 3 '/, °/. ә 
Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 

l’ultimo giorno del mese successivo, con $ giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2 */, */,, con vincolo di 15 giorni. 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con I giorno 

di preavviso; sino a L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con Io giorni di preavviso. 

Libretti di piccolo risparmio 3 !/, °/,, con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 


al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 
N. #4. — Tutti gli interessi sono netti d'im mposta e capitalizzabili alla fine di i 


semestre. i ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei li 
estratti esigi ibili in Roma, — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 


Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°/. — con scadenza 
da 7 a її mesi з !/, °|, — con scadenza a 12 ics e oltre 3 !/, ?/,. 


Conti correnti di corrispondenza crediter! e debitori a condizioni da convenirsi: 
= Conti cerrenti In effottivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
pira Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 

ori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 

e sull'estero. — Cambio di monete e valuto estere. — Lettore di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 


SOCIETA AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO 


FABBRICA DI FILI E CAVI RLETTRICI ISOLATI 
per ogni applicazione dell'elettricità 


| —@@ 
cino а БО mila volt DU GRAN PREMI ALL'ESPOSIZIONE IML“ DI MILANO 1906 
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CREDITO ITALIANO i 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,500,000 — SOCIETÀ ANONIMA 


È 
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coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valeri ® 


diversi in semplice custodia e în amministrazione, 
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CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


ABREI - SOTTERRANEI - 
SOTTOMARINI 


Rat 
Pei 
*4 Li 
£F. ' 
^ “ 


i "d (4,15) - (84,8) 


"CR 


— M: ESPORTAZIONE MONDIALE  4«——— 


—— сз m 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Fironze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarona, Spezia, Torino. 


SEDE DI ROMA 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


AGENZIA B- 47-9, Corso Vitt. Eman. 


К 


ШЕ! 83-85 | Uffici e Agenzie 


98-23 Direzione (interprov.). 
* Borsa (interprov.). 


— Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse-forti 


per custodia di va:ori, documenti, carte, ecc. 


Formato | Mese 3 Mesi | 6 Mesi | Anno 

piccolo | L. 3.—|L. 6— | L. ro.— | L. 18.— 
Cassette-forti medio » 4—|» 8.— | x 14.— | x 2ç.— 

grande » 9— | » 18.— | x 28.— | » 40.— 
Casse-forti. . | unico » 18.— | » 32.— | » 50.— | » 8o.— 
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|| 
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Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casse- 


B.— 
forti le Cedole ‘scadute ei Titoli estratti esigibili in Roma. 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
con o senza dichiarazione di valore. · 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia. bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purché debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono tomputen in ragione di un centesime per 
ogni 20 decimetri cubi ai giorno. 


' ORARIO. 


I locali restano ape erti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e - 


Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera- forte, dalle ore 9'/, alle ore16 !/, tutti i giorni in cui l'Istituto 


fa servizio di cassa. 
iù 6. 
° рете 


. I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a 
I titolari no delegare una o più persone per la disponibilità d 
Cassetie-forti, Casse-forti e co depositati in Camera-ferte. 


. Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i p 
. sistemi di difesa contro edendis e il furto. 


t Ap )- (4,8) 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. | 
e | se | | | = 
15 - Via Fatebene fratelli - 15 | | | 
Telefono interprovinciale 29-67 Telegrammi: Conduit - Milano | 
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CONTATORI DI ENERGIA ELETTRIC | 

|. BERGMANN | 
Elektricitáts- Werke, A. G, Abth. z. 

— pere | 


| | Avvisi di Pubblicità Ra 


Hea CASA. FONDATA NEL 1852 se» ————— —————— 


BELLIS» & MORGOM Ltd. 


— ira 


1 Motrici e э 
e a Vapore 


‘a rapida rotazione 
е a lubrificazione automatica forzate. 


IMPIANTI 
DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela.‘ 


һм... e wi 
mS Materiale svenne 


`. 


СОЯМ = = «di assolutas = » 


^ 


š у üs prima classe. | 


— —3€& Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. ə- 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (94,8) 


Ufficio di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. 
c icri RE NR NT NOR SSIS REINER EIU 


К А DS ^e d Da Esa 00) N 
gm кориси кориси 
T e $^ M E DES VEST ES SATA! rese КУЕМ IX л "(x OOO: 


| PTI -Lahmeyerwerke AG. 


FRANOOFORTH ел. 


Ет 
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B Trazione Locomotive 


elettrica . elettriche Ú 


B-6-9-18-16-18-21-%4) | Percorso verso Camerino. xc] 
Le. 
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE. | J 


| Rappresentanza Generale : 


[SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - - MILANO 6 


. P. VP., Ф. 


w ~ 
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m di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Scaricafulmini жа 


Valvole di tensione 


DR. PAUL MEYER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5- 6. 

T 3338 Rappresentanza Generale per Р Italia: 
вала B Foon mime, SOCIETÀ Anonima Forniture Elettriche 
magnetico della scintilla per cor- «GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LORENZO TOMMASI-ALIOTTI 

Ten s Cono nus, MILANO, Via Castelfidardo, N. 7. 


( 2-8-8-15) 


alia е me 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


| DELLE CASE 
Hartmann e Braun AG. “Francoforte в/м. Apparecchi ] Elettrometrici 
Voigt. e Haeffner A.-G. - Francoforte вум. 


Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. | | 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. | 


KoertingeMathiesen <А .-С.. reutzecn Lampade ad arco d'ogni genere 
IL. M. Ericsson e C.- stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - snenectaay America 


Accessori per tram elettrici e materie isolanti 
x « P rometheus ) = Francoforte s/M , 
| | Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


€<. Schanzembach e Ci.» Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 
see e ne 
Societa A uer а Beriino 
-~ Lampadine a filamento metallico, OSRAM 
Gebrüder A dt. А.-С. ваен (РЕМ) 


| Fabbrica di isolanti di composizione 
speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 


€ Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 


Ф 9 9 C Cataloghi e offerte su richiesta. * 4 - Ф umn- eu 


5 а 


Socigtà Anonima Forniture ШИШ 


già Аттпло Pozzo @ О. — Lorenzo Tommasi ALIOTTI 
Sociale L. 800.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO.N. 1164 


FILIALI GENOV A ^ FIRENZE TORINO 
ia Consolazione, ? В Via ж. аортою) B9. Via Alfieri, 5 bis. 


= IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


= LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
== ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE —— 
І VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI = 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
i ee bar aura pi | Or. PAUL MEYER A. 6. - BERLINO слое 
Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlino 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro 18 frodi 


SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatort - SECURITAS 
~~ MERCE SEMPRE PRONTA «~~ 
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d = Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità. : 
A * 
D * 
^ тинин generali per l'Italia della casa ARTIN & C. + 
x X 
Z ° ° ° . . e H e £ 
È Fabbricazione di MICAWITE d'ogni specie in lastre, i rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 8 
$| Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito е di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati [% 
& di cartone e di Carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
` per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
si Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
Ж 
x Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite, — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 
E: 
Ж 
2 Tubi isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
o nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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Unica Fabbrica in Italia 


~ 


+ 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, Per Roma e Lazio: Fillale Ing, MARIETTI e 0. - 
Via Annunciata, 4 - Milano. Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: iS REGOLO SBA- Per l’Italia Meridionale : Ing. Р.І MARTORELLI 
BAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. - Napoli, Via S. Marià la Nuova, 8. 


Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. (1,15) - (9,9) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA- | 
H WEIDM ANN i | Cessione di Privativa Industriale 
s == La WARP TWISTING - in MACHINE COMPANY a New-York S. U. A. 


titolari della privativa industriale italiana n° 54938 per: « Machine à tor- 


RAPP RSWIL (SVIZZERA) tiller » e del relativo Attestato Completivo n. 56760 desidera entrare in 
relazione con Industriali per la cessione della sua privativa о per accordare 


ә | licenze di fabbric zione. Per informazioni e trattative rivolgersi all’ Ufficio 
FABBRICA | internazionale per Brevetti d'invenzione. | 
Fondata nel 1877 C. A. ROSSI & O. - Roma ia di Capo le Case n. 18, e. 


Specialità in tutti 


MATERIALI ISOLANTI 
ELETTRICI 


Di propria esclusiva fabbricazione. 
(D - 98,8) 
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[PIRELLI & ©. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 


MEE fs a — - Villanueva y Geltrù m 


SA 


A Cavo per Tensione di Servizio PARIGI 1900 

i — S. LOUIS 1904 
| p" c MILANO 1906 FUORI CONCORSO 
BUCAREST 1906 vipLoma сомоне. 


© CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
l’er Energia, 
Luce, Trazione, 
| Telefonia. 
Cavi Telegrafici Sottomarini 


DN CLE TT MW у "sara" CIT sr" v 
а e were ap war == < aa SG 


— all? P^) 


Cavo posato nel Lago di Garda [i 


Tensione di servizio 
13,000 VOLT 


| GRAND-PPIX 


Provato a eltre 200,000 VOLT 


DE > š 7 А Lira 
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e Cataloghi e Preventivi a richiesta * 


rea === i ema © Xo 3 
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CaPITALE L. 1,500,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


E = SPECIALITA ` 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


у - UNICA FABBRICA ITALIANA 


sp O Società Anonima sedente in Brescia 


Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per pressioni elevate 
» 


WS TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 
CONDOTTE N "7 | | | 


di qualunque diametro 
— — + 


FORZATE Sistemi propri d'unione 
32 IMPIANTI ESEGUITI 


> garantiti per pressioni 
per oltre 150000 HP. cos | 


Referenze di primo ordine sl u 010 -100 - ATMOSFERE 
А ^ Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 


у. i» e | P (1,15) - (94,8) 
000 Costruzioni Metalliche = Pali per Linee Elettriche Bè | 


L... ela: 
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E s. HINDLEY « SONS 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET 


ED A 
LONDRA: m, Queen Victoria Street, E. C. 


Domandare il Catalogo N. 308 A. 


alt de CALDAIE 4 $ 


A tubo verticale o. trasver- 


MACCHINE A YAPORE 


Orizzontali o verticali. ж ж 
A semplice o a doppio cilindro. 
X ж X Cono senza caldaie. 


sale, di sezione CORNISH, 


LANCASHIRE, eco. X X X 


Condensatore Tandem Compound 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI -O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, е0. 


dici. ana 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


‘1,185 - (5,8) 
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MANIFATTURA ITALIANA CINGHIE , 
MASSONI = MORONI- MILANO 
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: Parigi 1900 
Grand Prix | Milano 1906 


Brevett. in ITALIA 


Fornito più di 200,000 HP. 
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Impianti d'alimentazione idraulica in ogni genere 
. Impianti di prosciugamento di miniere, ecc. 


Nd 


La Pompa ® Miglior Mercato 
e la più economica 


Spe cialmente per grandi volumi e grandi prevalenze | 
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POMPE DA SCAVO SULZER 


Brevett. in ATALIA 


FRATELLI SUL 


Winterthur (Svizzera) . 


nm MILANO 


ROMA m Piazza dell’ Esquilino, 5 ш 


- Foro Bonaparte, 35- (5) - (9,8) 
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Società Anonima per Istrumenti Hüettrioi 


C. OLIVETTI E C. 


MILANO ` 


4 - Via Broggi - 4 
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Strumento elettromagnetico registratore 


a carta continua per corrente continua ed alternata 


(12-16-20-24) 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA 


INDUSTRIALI E DI PRECIS!ONE 


INDICATORI - REGISTRATORI 


Gran Premio 


St. Louis 1904 MASSIME: ONORIFICENZE Milano 1906 
Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


(1.15) - (24,8) 


—— di Elettricità 


SEDE IN MILANO 
1B, Via Solferino, 1B. 


Alternatori 

Motori e e 
Trasformatori 
e Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 


LAMPADE AD ARCO: 


FERROVIE E TRANVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici completi 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA, 
| 7 `7 E 


| | 
SOCIETÀ ITALIANA — 


GANZ 


v 


92; 0 


Avvisi di a анаа dell'ELETTRICISTA ` 


[ALFREDO GAVESTRI 1 WEIDMANN - 


Via Cesaro Cantù 2 = MILANO -Telefono -86 x 


 RAPPERSWIL, (SVIZZERA) 


FABBRICA | 
Fondata nel 187 7 ' 


Specialità in tutti - 


MATERIALI ISOLANTI 
... ELETTRICI 


Di propria esclusiva fabbricazione. 
(15-415, 8) 


SOCIETÀ DEI MICROFONI ANGEL. 


ANONIMA CAPITALE L. 100. 000.00 


ROMA — Via in Luoina, 4, E — ROMA 
Telefone Interp. 9059 Per Teleg. MICROFONI - Roma 


v——— — 00499 30949 9-€x Фе ое - 


- MICROFONO AD ALTA POTENZA 
ANGELINI  - 


Grande potenzialità fonica = Audizione ohiarissima | 
Gli unisi per la oorrispon!enza a gr. ndi distanze 


_ Applicazione facilissima a qu lunque apparecchio 
RH- ————————— —— 


SPECIALITA’. 


Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegraf e Telefoni interni 


Apparecchi da tavolo di 1 lusso зз ed economici = INTERRUTTORI 


Interruttori elettrici a tempo per impianti d’ Illuminazione 


GRANDE ECONOMIA 


BREVETTI | Yol. Num. 


TAVOLO PER DISEGNO о BUREKA, eiis m 


овойаелусоэ e4usrpeui 


epqesseqqe e errqezie *e33e[0A 9], 


Semplicità e Solidità 
QUI LUIAUOI OZZIAT 


Tavoletta inclinabile in qualunque 
posizione 


(1,15) - (24,8) 
Altre Specialità di propria fabbricazione: 
| CAVALLETTI PER DISEGNO 


| Apparecchi per riprodurre disegni a luce comun: e elettrica 
| RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


| e altri articoli per disegno in genere 


m Y 


CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA 


— —. —ÓMM——— — — —— səs 


MOTORI A GAS POVERO 


-Oltre 8000 
ximpiantix 
зы 2. 


IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
AVVISATORI ELETTRICI PER-LADRI ED INCENDI 
CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 

ACCUMULATORI 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


Grande Officina di Costruzione 


бз эс a Lie n i li iii iaia 


1.6. PRRSDNRE GASMOTUREN PABRIK. 


già Moritz Hille - DRESDEN - A. 
—— +68 


Rappresentanti Generali per l'Italia: (1,15 - 10,9) 


RANIERI TONISSI & 6, - GENOVA 


Via Luccoli 14-2 Telefono intercomunicale 16-59 


рб e f 


Carboni er Lampade ad Arco 


| PER Ра CONTINUA. ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PLANIA ,, 1° Qualità, luce tranquilla e brillante. 
| I Marca * SILESIA „ per lunga durata di accensione. 


x CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 
= 


 ELETTRO0DI per la produzione del carburo di calcio di tutte le dimensioni · 400 x400x1500. 
ccce — SEES SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO eex 


Listini e Cumpioni gratis a richiesta. 


Wi aum PL, A NI A W E R K E mk fabbricazione dei carboni, 
UFFICIO è BERLIN W. 9 FABBRICA: RATIBOR O S 


 Kóniggrützeretraese, Ө L. ae 
Deposito presso il Sig. Ing. Vittore Finzi Milano — Viale Manzoni 31. 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 
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STROMBERG=CARLSON TEL. MFG. CO. 


ROCHESTER, N. Y. CHICAGO, ILL. 


TELEFONO A BATTERIA CENTRALE “ TIPO A COLONNETTA 


H1 


| | | | Bilanolere Bilanoiere 
Colonnetta e renun Interno deila Base prima della Prova dopo la Prova 


- 


UN ACCURATA E COSCENZIOSA PROVA 


ACCERTA in modo indiscutibile : 
. 1° Che la durata dei Telefoni a Colonnetta 6 Stromberg-Carison ,, è illimitata. 
2° Che il continuo urto prodotto dal levare e mettere il Ricevitore sul gancio interruttore, non con- 
suma il perno del bilanciere funzionante tra le mollette di contatto. 
3° Che tutte queste mollette di contatto e le altre: parti mobili, rimangono inalterate per un ‘periodo 
di tempo indefinito. 
TALE PROVA venne effettuata sopra un telefono a colonnetta preso a caso fra quelli giacenti in magazzino, 
| e senza che neppure una siugola vite abbia subito alcun aggiustamento. 
B gancio iuterruttore venne abbassato con forza e quindi rilasciato con movimentó subitaneo e 
| tale da permettere alle mollette fissate nella base della colonnetta, di spiegare tutta la loro forza. 
L'ESPERIMENTO durò 13 Ore e mezza in ragione di 160 Movimenti al minuto.ossia per 129,600 
‘Movimenti. Il che equivale a 13 anni e mezzo di servizio con una media di 25 Chia- | 
mato al giorno. 
B RISULTATI. Le mollette dei contatti nelle identiche condizioni che si trovavano prima della prova. Tutte 
| le viti perfettamente chiuse. Le molle conservanti la stessa elasticità e. precisione di priina. Il 
logoramento del perno del bilanciere non è perecttibile ad occhio nudo. (17-18) 


Ae 


Y O BORGO Pont 
M3 l 


Rappr." per l'ITALIA Merid.^: INe, ALBERTO PERNA - Corso Umberto I, 106-108 - NAPOLI 


STTRICISTA. 


———— M - __—_————@—_—_—__—_—m——————————_—_———t————6——_—_——_—_—_—_————6—_———_—_—_—_—_— M:--Q 


Ventilatori Isaria 


СЄ е; ПОРЕ ПОРЧА 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELI 


ТШЕ ИЙ MONACO m 


BARIA-Z 


Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA . 


г STABILIMENTO ELETTIROTECNICO. iù Cornigliano Ligure della Società Anonima taliana 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede кшн in Roma, Sede Amministrativa o Industriale in Genova. 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


M 7 Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - I mpianti Elettrici - Tra- 

| sporti di forza - Applicazioni elettromeceaniche di qualsiasi specie - 
| Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe, ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici, ecc. - Impianti elettrici completi su navi da f 
guerra e mereantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo | T 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(8'8) -grp 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ec a secco 


CONTATORI D’ACQUA 
— SISTEMA FALIER 


expe MEDAGLIA D'ORO р Officina _. 
Esposizione Milano 1906 | di Milano 


Edoardo Weil 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
| >< Telefono intercom. 2-85 >« 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE EREMO 


| Corso Magenta N..56 


Diploma d'onore Esposizione Milano 1906. 


Direttore | per l'Officina e rappresentante per l'Italia: 


ing. V. ZACCHI 


(1,18) - (1,8) 


Giuseppe e F”Redaelli- Lecco 


Stabilimenti filiali 


ed 
5i GARDONE V, T. DERVIO 
ARTICOLI . (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
AFFINI 
RAPPRESENTANTE _ M | Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acclalo zincato 
generale per l'Italia e Svizzera š x per condutture telegrafiche e telefoniche. 
° DELLA £H Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
| 2" e corde metalliche per sostegni di condutture 
TELEPHON FABRIK A. G- | 2H) uie сезе | 
già J. Berliner (1,15)-(1,9) g ' i 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO i E Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
Gran Pr emio Ber ra [ү s s Corde di rame ner parafulmini. (1,15) (1,9) 
lella) 


— T. T PR 


—— —— -——=-=. Taar° _ 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Capitale versato L. 1,000,000. 


DIREZIONE n. TORINO 


(Via xx БЕ ТЕШЕ, 40). 
stri — 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


| Rappresentanza а ROMA  — Ing. GIULIO. CASTELNUOVO 
EE | Via Somma Campagna, 15. 


э ээ MENONA — - Sigg- A. M. PATTONO & C. 
| | Via Caffaro, 17. 


Costruzioni 9% мй & ó lettricfie 


Trapanatrice ad adesione magnetica j © 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


PALI DI LEGNO 


per Telegrafo, Telefono, Tramviee Trasporto 
| di Energia elettrica 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 LN 
= 


TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto 


FRATELLI HIMMELSBACH, 


FRIBURGO | 
(Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


ме G-9- «€x 09 


MILANO 1906  ,, 
“GRAN PREMIO, 


Ф 


ФФ: 


Fonderia Meccanica di Brescia 


ING. G. CONTI z C. 


e-—_——_ ««BRESCIA-.- 39 


TURBINE - e a Reazione di alto піва) 


Numerosi Impianti già eseguiti 


SERVOMOTORI e Regolatori 
RUBINETTI DI SCARICO equilibrati di facile : 


manovra, pressioni altissime. 


TRASMISSIONI perfezionate 


e | ci (1) - 8,8) š 


6. А. PESTALOZZI AG 


= SOCIETÀ ANONIMA ., 
| Niederglatt pa 

IRIE: FABBRICA DI CARBONI, | uy) 

PW hj) ` per lampade ad arco e di elettrodi | il 


" CARBONI ` 


PER 
LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIAL x TA’: | | 
CARBON PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


А, gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE || 


Agente Generale ° ‚(1,15 (94 8) 


| F. BIETENHOLZ - Torino 


LAMPADA ad АКСО а GLOBO CHIUSO 
| JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serieda 2a 5 lamp. su 200 a 550 volt. 
Lunga durata del carboni (fino a 200 ore). Rendimento | 
luminoso costante per tutta la durata del carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 
— Y ste MÀ 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
(1,15- 4,5) RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


Corso Buenos aya 66 — - MILA — Corso Buenos Ayres 66 


ERNST PABST 


Bellevue - Cöpenick (Berlino) 


Suonerie elettriche 
d'ogni dimensione e per qualsiasi scopo 
QUADRI INDICATORI 


CCce8 ' e Ne - 
accessori „© Pro” «SZ Apparati 
ecc. í at ss Telefonici 

52.91 NS per qualunque distanza 
| 


Per uso domestico, per tiri o pubblico, 
мг alte tensioni, e 


RAPPRESENTANTE Gessate y per r l'ITALIA 


$ < ALBERTO VIGLIANO - Milano 
$ e. Corso Buenos Ayres, 66. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIÉTÉ ves LAMPES 


299.99 090797074 
| e axis Duc MAE n 
à incandescence de Zürich 
Fondata nel 1889 | ZURIGO 
| р Stabilimento a 
BIRMENSDORF 
LAMPADE À 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


^ » 
CLE 


. 8 ат pes c - у — 
La 3. OO om, m= 
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LAMPADE 


atri. ЫЕ: ` t - š 
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s PI RA si 


Concessionari Generali comuni i г 
PER TUTTA L'lLALIA | 1 e di lusso 
| б, per decorazione 

MANIFATTURE | per alte tensioni 

к “al per tramways 
MARTINY 2 Пашша 
smerigliate 
TORINO di 
FILIALI: = 


Milano, Genova, Napoli 


(1) - (8,8) Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - 188) 
HARTMANN «è BRAUN *”’FW 
pi | ©- - Società Anonima per Azioni 
x j FRANCOFORTE sul MENO 
DA iI 4 . . 832 | — | 


= sro =  . FABBRICA SPECIALISTA” mE 


M m TT um in Apparecchi elettrometrici d'ogni genere 
Strumenti registratori, misuratori di corrente e di 
tensioni in diverse costruzioni. | 
Wattmetri registratori per cotrenti alternate mono e 
372 polifasiche e per correnti trifasiche comunque caricate 


Termometri e manometri registratori. 
Apparecchi di contatto e segnalatori. 
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Rappresentante generale per U Italia: 


ING. A. C. PIVA n 


Wattmetro registratore doppio M A Pi Ша 
| IL - Piazza Castello, 9 - MILANO 
per correnti trifasiche comunque caricate NO ii | 
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Sua di 5 dell' E аи 


66 
" THE: OLIVER, TYPEWRITER (1 
1 .. Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO 0. 5, А. 
ў Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI ` 
4 mE Palagio dell’ Arte della Lana 
° FIREN а 


La Commissione soe "Toontes nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


2 per esaminare ө scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri g 
Й spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la . 
3 “OLIVER ,, giudicandola Ja migliore fra tutte $ 
a In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello š 
Я | Stato ha dato il 1° febbraio 1966 una prima ordinazione di: й 


d 100 Macchine Oliver, 
q ° il 6 agosto una seconda — un di altre 100 Macchine. F 
E SCRITTURA IMMEDIATAMEN TE VISIBILE . K. 


Maeehina Moderna = Durevole - Completa: 
| —— — —IF”F= e’ — c €—————————— 
150 mila macchine vendute in tre ami. Record Mondiale 4.55 
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Premiata Officina ` hi N О MACCHINA N А mE 


. per rettificare š collettori delle dinamo 
Siuseppe Sandiglio | sistem PHILLIPS BREVETTATO 
FIRENZE •- — 


Via Lorenzo il Magnifico N. 83 


—— | 
BILANGIE DI 
, PRECISIONE 


| 
| 
ao 


papay ——ÓƏ— asw 


PUEDE 


Agenti esclusivi per la 
Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


E. H. CADIOT & G 


ELETTRICISTI 
Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


* _ | seme GR 
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‘Governative e Comunali 


(1,15) - (11,8) — ! | 


| | Fornitore delle Strade Ferrate | 
x e di Amministrazioni 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


чылы << 
TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in Milano Via Pace 10. 
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vinamo - Motori - Trasformatori 
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FERROVIE ELETTRICHE 
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TURBINE a VAPORE. 


St 
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sistema BROWN BOVERI - PARSONS 
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per accoppiamento diretto con generatori elettrici, 


pompe, ecc. 


(vy CAA 
oti 


w 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE $ 


Filiale di Roma — Via ‘del Tritone N. 53 


Í Per il Piemonte - Ing. ече Lichtenberger e Ori Torino - Via Lagrange 29. 2 
pre il Veneto - » » Venezia = S. Moisè 2065.  . ass 28 


le ERI 


Depuratori d'Acqua 
d'alimentazione, brevetto Steinmiù ller 


| automatici, agenti senza sorveglianza alcuna 


Disoliatori del vapore 
NOVITÀ ASSOLUTA  - 


Filtri a sabbia 


PER USO INDUSTRIALE 


Analisi d’acqua nel nostro laboratorio gratis 


Impianti completi di tubazioni 


L. & C. STEINMÜLLER 


| FABBRICA DI CALDAIE E SURRISCALDATORI 
| | mE Gummersbach, Germania. 


PER SCHIARIMENTI E. PREVENTIVI RIVOLGERSI ALLA DITTA. 


Ing. ROLAND REMY - Torino, Corso Oporto, n. 21 n.» 


=== rl — 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


BREVETTATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 


Tipo Elektren `: 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 


Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


Elektron 


Elektron con dispositivo 
ordinari 


per sion la scintilla di dintacco. | 

daB, da 11 

: al а 15 

Presso cad. | L. 12,— IL. 14.50 L.16— 16,— IL. 18,— IL. 20, — |L. 22, — 

Prezzo del Limitatori Elektron da 125 a 260 Y. 

Elektron | Elektron con dispositiv 

‘ordinari! рег attenuare la scintilla di ‘distacco 

| 
los da 2/, а 1 'h 


da 2 da 4 
&8'/ | a5:/, 
Prezzo cad. 


L. 12— ir. 14.50 L. 16,— IL. 18,— ' 


Tipo excelsior. 


чене ро tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente 


Fino a 125 Volts da '/, a ?/, di Amperes 
Da 125 a 250 Volte da '/, в !/, 


Prezzo unico I. 9,7 oO 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgérsi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticine), Via Circonvall., 104 


— gli oli 


LA 


STERN: SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 000. | 
Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 


Case Congsorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
NEW-YORK 


| Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
macchine. 


Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
Grassi Consistenti ca altri grassi industriali. 


Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale 
e Industriale. 


| EN . | 
Olii e Grassi per Automobili approvati dal 
x Touring Club Italiano. 

| 


GRAN PREMIO 


x Esposizione di Milano 1906. 
0,18) - (9,8) 


m — — —— ———————Á—M —Á— 7 7 7 7 n 7 +» 


see. 


AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico ө Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE Á L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - CONA FIRENZE - NAPOLI 


„сч I as a T mh 


ANAS N A NSA S NN А. FP agir Ru, PR NU E E UE rs co um umm sn 


FESTE TT — 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIAN TI ELETTRICI 


r la costruzione di apparecchi di recisione, di Telefonia 
OFFICINE MODERNE e тоха 2 Tavoli di a lr rui per Centrale — 


-= d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI- EGC, — ECC, 
PILE ad alta Intensità “INVICTA,, brevettate- Pile dogni genere 
brc ilo snai а 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 


(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 


APPARECCHI DI MISURA | 


Dae 


* 
DI 


Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori 
DELLA М E I F A 


A. SCHWARZ - FRANKFURT 
LAMPADE AD ARCO 


(1,18)-8,8) 


$ 


HUS 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


GADDA & C. 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE Ер APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIAN i I р ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L: 6.000.000. — Emesso E VERSATO.L. 6 000.000 


- s 


4C 


MOTORI 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 
IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 
VENTILATORI ELETTRICI 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE 1N MILA NO 


РЕ, 
TURBINE л VAPORE 
aa 
` 
TUNE КЕШЕ WA OS i XS e NOE LT s H W 
NN Am M | и | Е: j t£ | X М2 | | 
d INTI ! Am A ou Ыы - T. < pe | i _ [o 
ry: n imi lY ANI | 7 E Д A h 27, & x Д hi zn | = " — | 
3 di CEE ANN Ў | ЖАЛУ, |n $ 
(ШЕ Eb : | B o ge 
| \ үр р 3 | d p = | ; | MEM 
M Mae р LARA: Bl г | ҮН LE. % ^ A Д i ] 4 [ | 
L moo БЕТ 
Des rar p t | | 
П 171118. >? P3 
lo DOES CR 


HUP NY AT 


a ^ E MES 35. ; А 
TL E X UA : [^ uo n EN, È оед. a 


— —  —  ... Е 


‘Alternatore da 2000 HP - accoppiato a turbina idraulica. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906 


4 Gran Premi. 
3 Diplomi d’Onore. 


SEDE DELLA Ditta: MILANO, Via CasriGLIA: 21. 
Uffici tecnici-Commerciali a Tormo - Genova - FIRENZE - VENEZIA - Roma. 


(1)-(19,8) 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. | . | 


Spazio riservato 
x S x x alla x x x x 


Forniture generali Ж Ж 
Ж BB per lElettricità 


AGENZIE: Torino - Genova - Livorno- 
Firenze - Roma - Napoli - Palermo 


(ыз - 18,8) 


| | Avvisi di Pubblicità del’ELETTRICISTA, 
Società Italiana Motori a Gas 
CRO SSLEY. 


A — — q — 
аен == —- —— 


39, Via Orivolo 
FIRENZE 


"Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


Clemens Riefler 


o HEINRICH LANZ 
FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | 


MANNHEIM 


Я Più di 
NESSELWANG EL WANG & NC MONACO (Baviera) LOCOMOBILI 20.000 
И COMPASSIE DI PRECISIONE | | SEMIFISSE чин 
SISTEMA ROTONDO . a vapore 
per Ingegneri, Architetti e Disegnatori saturo a iw: | 
ыз лш — НЕК e 
GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Lonis 1904- Liegi 1905 aurriscaldató ran 
Cataloghi gratis a richiesta - Presei di Faborica, C Prix 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: dia azioni È — 
E L 
š A. DEIDIER a valvoia p? 10060 
н кын Napoli = uri) Corso Fit. Bas, Tt «LENTZ» (1,15 - 24,8) 


M L соора T su asei Riofier sono usati nelle scuole e 
рер porta importanti uffici tecnici del mondo 
intero. (1,05) - (94,8) 


Happresenta DANN ANI 


<E) CURT RICHTER - ve ата r1 


LABORATORIO ELETTROTECNICO g- | 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


fjocietà in accomandita semplice 


OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE € 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO Viale Monforte, 28 - MILANO 


Pr 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


£ + . [Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
i e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell’aria - nell’olio - immediati - a tempo. 


. MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


| Trasformatori di misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE 


di tensione e di oorrente a bassa ed altà tensione 
per sezionamento - valvole - derivazioni 


M RIEFLER » 


—HÀaə 


aa E Sama up qarqa upa, Rl ci иу PAS Um 
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Po 


Trasformatori - divisori - resistenze - 

š per archi | Scaricatori 

“о basse ed alte tensioni 
E INSERITORI SEMPLICI E DOPPI | Р seni 

| 2 per batterie di accumulatori ^ . & ACCESSORI PER IMPIANTI 

PME — Morsetti, Serrafili, 

sl REGOLATORI AUTOMATICI 


Valvole a piombo ed Š: 
pel sistema di survoltaggio Magrini 065 Riano, ea argento а 


LIMITATORI DI CORRENTE 


per luce e motori (Brevetto n. 70050) 


Costruzione e montaggio di quadri completi 
& per Centrali - Stabilimenti - Motori 


HEN S -> Mo dE: TEMA. 
m. 56 = 
v" D ‹ 
` m 1 -— —- 
s n 


И 
| 


BERGAMO „тә. овчо 
MIL ANO Telefono 28-77 


per Telegr. Elettrotecnica 


REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO 
REOSTATI DI REGOLAZIONE 
per dinamo e motori. - 


REOSTATI DI AVVIAMENTO (1,15) - (7,8) 


ERU D EN NEEDS A, 


- 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA, 


f IVLES ISRAEL & C. MILANO- Via antanas 7-9 


Unie Concessionari in Italia 


LINOLITE 


Marca depositata 
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Brevetto Italiano 75390 


^TUULOULOODI 


compatta 
@eZUEGBOIHI 


splendente 


Luce Bianca 
CIOTA SB 
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Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici 


È 
Manufacture Speciale de Cuirs K & Courroies 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giuri) BARcELLoNA 1888 - Тоговл 1888 - Cmıcaco 1893 - Parar 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 
Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
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on ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1807 ` 
sri "eps d È MEL | 


Р AF IS 
— as Ша: 


Agenti Generali per l'Italia 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE FRATELLI TRUCCHI | 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI _ | —— 


š (1,15)- (24,5) 
; : 4 | i | | 
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F^ —7-65-—— Fdw —  ' 1] `` 3 > Ia sss 


| . ` Avvisi di Pubblicità Si NN ` 


С | EMO YOU FOLTZER - 


RIVAROLO (WR) — + ^ Costruzioni a motore ed a pendolo 
E : MEINA шю MAGGIORE per corrente continua o alternata 


4 
| 
| | 
| 


OLII e | GRASSI | CONTATORI 


NITTI 


i migliori lubrificanti рег macchine 


n ZS = PIO 


| portatili per controllo - 


Esposizione Universale di Parigi 1900° SIG 
Medaglia d'Oro 
| De MEE GONTATORI 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — con indicazione di massimo . 


| Medaglia d'Oro | 
GRAND PRIX карошоне Internazionale 


ed altri tipi speclali 


Milano 1906 | — 
р ШЇ | Tê dei principali Costruttori di macchine O Chiedere listino ud 
a vapore - Imprese di elettricità - al Rappresentante Cenerale — —À€ ei iaia | 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri pru 
| = Üpifioi industriali. - | з R. EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, п = MILANO 
| | din (465) 1248) 
| A 


ww vv 


шесе 


FERRIERE DELLO STATO UNGAERESE 
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LIME “ DICK ,, 
Lime d'ogni forma e ii A tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 


iit. d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
PM i nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 


| ' | per legno e per metalli. 
(li т M NA ШУ ü. 


YT 


UTENSILI * DICK ,, 


0—0 0 < ө о 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. P 


RAPPRESENTATO DA (1,15)-089) 


VEM e C.» Milano, Via S. Eufemia, 23 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


КОТИ GERMI war | | OFFICINE GALILEO] 


Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.COO - Elevabile а L. 3.000.000 Società anonima sedente in Firenze 


STABILIMENTI FILIALI Studio elettrotecnico j 
Mozzate (N Milano) GENOVA- Pa Mor e laboratorio per tarature scientifiche í 
TUBI i GRÈS | ed industriali | 
anti . ed accessori per fognature | в | 
Sifune N. 15. ° per acquedotti | 
Hi эе pip REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI Di 
A / Searicalore 
I \ / (CHE e Telefonici | S t rum e n ti i E 1 e t t T 1 c i | 
Linea il M _ | . ARI B [ 
а Mattoni refrattar | 
a 3 чие СРЕ Costruzione ed esportazione di appareoohl ' I 
T i 


Mattoni Grés 


-^3 Per Torri di Glower e~~ 


Specialità: i 
Materiali inattaccabili 
in Grés per Fabbriche 
Prodotti Chimici, Tin- 
torie 


applioati all'arte della Guerra i 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ordini 


RE VLL 


Rappresentanza e Deposito Ea 
in ROMA T 


Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 


Я 

| 

NE — presso i] Signor DELLA | 

She. me Grès ` PROFILI AMEDEO | 

aides, Mad Porta Salaria, а EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. б. = 
(1,15) - (24,8) 


Om. š (1,15) z (94,8) 


SIEMENS-SCHUCKERT 


MILANO Via Vittor Huga, 2 © ROMA Corso Umberto I, 337 | 


Trasporti e distribuzione di energia - Шишназове-с1ё elettrica - Trazione elettrica - Im- | 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- | 
riali d'installazione. | ТЕ 


annann ААА | 
Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut. | 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per oorrente continua | 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantallo a consumo 
ridottissimo - «Contatori elettrici di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - | 
Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per "e ad arco - Apparecchi di | 
blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. | 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. | 
UFFICI TECNICI : | GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. | 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) n 


2% c 


PA Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d' Italia. 


JU USU U 


А 


(1,18) - (34,8) | 
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Avvisi di dita dell’ ELETTRICISTA 


Schaeffer & Bud enberg 
23 A. Monte Napoleone = MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


у Indicatori per prendere diagrammi. % Compressori sistema Eryszat. 
NE Contatori di giri — Tachimetri + Pompe a vapore brevetto Voit. 
xp Pompe per provare tubi e caldaie. 


Vt 


Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 
Valvole sistema Jenkin. 

Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
Elevatori di liquidi — Pulsometri. 

laietteré RE-STARTING, Valvole а saracinesca. — Lubrificatori (1,15) - (8,8) 


— 


SchiffeC. | G.ni CARRERA & C. 


Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


^27 
(Ж 


OK 


KACK 


SCHWECHAT STUDIO D’INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 
presso Vienna x Via: Engine San Felipe, g- — Telefono interc. 10-6 
"E... ГА: ari OLIx xx ` 
MILANO 1906 ж аресан 


— «65 | P 
Fabbrica di aste cilin- | MOTORI 


| driche_ а ttm e di carboni galvanici.  Adas di à 
SPECIALITÁ " ТИКЛЕ. um [# uu 4 _ 
Carboni pr Ince elettrica a vari colori | ене бє nen 
Sti a 3B0""di grossezza BH MOTORI! : Ee reus WT WRIT 
x ^. e 1600™ di lunghezza | | 


| MINIMA COMBUSTIONE | | "сони | A GAS POVERO 


| Placche e bacchette di carbone per x FORZA MOTRICE LA PIU' ECONOMICA : 

| l'elettrochimica 8 l'elettrometallurgia. Costo Cavallo-ora 1-2 Centesimi 

|| Rappresentante Generale per l'Italia: . Oltre 00, 000 Cavalli in azione 
| — GUSTAVO WEIL | ——— € " 


0 Cataloghi, Prezzi punti a richiesta, Fadiliazioni nei — 


— Via Monte Napoleone, 28 — Lista degli impianti fatti, a disposizione 


(145) - (8,8) (I, 18) - (2, 8) 


" "ELECTRA = p DI APPARECCHI ELETTRII PER RISCALDAMENTO E CUCINA - 


WAEDENSKXAILI. =- SVIZZERA 
Каррі: Eng. VALABREGA-LICHTENBERGER -TORINO 
— Ó 7 SION 


Appareechi per riscaldamento elettrico 

Apparecchi por cucina elettrica. Ë GW. 

i 8 Apparecchi elettrici per uso famiglia.  . | DURER 
Иш Ts Apparecchi elettrici per medici, farmacisti, ecc. | 

Li | LE š * 


—— 
|| i ip 
hi 


E s 
M" i б th a 4 


Apparecchi elettrici per l'industria. 
Reostati- Moderatori di luce. 
Specialità: Grandi forni per fornai, pasticcieri, ecc. 


Listini a richiesta, con prezzi franco d'ogni Spesa & destino. (0045 - (58) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 
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CLARKE, | CHAPMAN & C. wi. 


Gateshead-on-T yne 


CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto W'oodeson) 7 


AKH- 


Tutti i tubi sono perfettamente dritti. $ 
- Non vi sono giunti esposti alle fiamme. š 
- Tutte le parti sono libere di espandere. | 
Tutti i tubi sono della stessa lunghezza. # 
- Facile accesso in tutte le parti per li $ 
spezione, pulizia o riparazione. - Ampia $ 
superficie di vaporizzazione. — Si costrui 


‘scono anche. per-grandi unità. — Occupano # 


poco spazio in superficie. 


en 


CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LA SVIZZERA E L'EGITTO: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA 


Via Raggio, 5 
TELEFONO 39.41 


Ind. Teleg. CICLOPE 


Galleria Umberto, 27. 
Ind. Teleg. TURBO n TM 


ө) © 
Жы MC Им 
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Pompe d Tapore al azione diretta por tutti 1 servizi 8 tt lo йш | | 
Pompe a vapore duplex 


NAPOLI 


{ 
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TELEFONO 504 


бух 
(1,18) - (68) 25 | 
< 
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n | Avvisi di Pubblicità dell" ELETTRICISTA. 
CONTATORI р РАШ рег er CALDAIE — 


\ | 


Solo apparato registrato 
. & precisione 


| 
і x Controllo dell'evaporazione 
"E 
sotto. qualsiasi pressione 


e 
x del Combustibile 
x adoperato 
| 


e temperatura dell’ Acqua 
Pignatte di Condensazione di costruzione semplice e sicura 


| MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


Indispensabile per Montaggio 


POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


. FABBRICA DI MACCHINE A. SCHMID ZÜRICH. 


(1,15) - (24,8) 


a Ing. A. Riva, Monneret e ге 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


Е. N In 19 anni di esercizio 
rn E. oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 


| TURBIN A di 8000 cavalli — NIAGARA. Progetti e Preventivi a richiesta T 


————————————— 


E, ANONIMA OFFICINE MANFREDI - а" det rosa 


Sede in MONDOVI (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 
i4 più grande Fabbrica Nazionale `” 
per la costruzione di 
SEGHE E MACCHINE -—— G 12 
per la lavorazione del legno. В ЧЕЧ 
secondo i tipi più moderni ero agi 
Referenze di primo ordine 
ESPORTA ZION E 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 
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| SIRY, CHAMON & Co. 


ta Viale P. Lodovica, 21-28 = MILANO - Viale P. Lodovica, 21-28 d | 


5 Agenti esclusivi per l’Italia della | і 
: | О.м POUR. LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL DUSINES A GAZ - Parigi | 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 К | 
TORINO - Via Arsenale, 81 | (ЕШ NASI) lli MEE anis TRIESTE - Via Caserma 1, | “| 


CONTATORI | | 
B THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed B 


intensità. | | Í 


E. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, e | 


per alte tensioni. 
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B. T. ed. A. G. 1. ad induzione, e per qua- 
lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 

Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza ; scatola di ghisa o di lamiera. 
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O” К. per corrente continua da та 100 Ат. 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 
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O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu. 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


7. 


DANS 


Lettura diretta in Ampxora 


FORI 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 


0' K 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 
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STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - СЇ? Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI 
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| © COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE Ф 


Í тіл quanronno 4143 7 MILANO = via QUADRONNO 41-43 


x |  NAPOLI-ROMA-TORINO-MESSINA 


“CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA — 


S 44 VI C A IN | per corrente continua ed ‘alternata, 
L yy а qualunque tensione o intensità ж e SE 
4$ VULC A IN Speciali per Quadri di distribuzione | | 
зу © per alte tensioni ж ж x ж.ж 
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FONDERIA ARTISTICA IN BRONZU E GHISA 
 CANDELABRI $ MENSOLE s s 
BRACCISTRADALI IN OGNI GENERE 
IMPIANTI COMPLETI pt LUCE £ FORZA 
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TIPO M. R. 
CONTATORE A CAMPO ROTANTE PER 
QUALUNQUE DISTRIBUZIONE A CORREN- | CHIEDERE LISTINI E PREZZI 
. TE ALTERNATA MONO E POLIFASICA оф Laboratorio a MILANO e NAPOLI 


^ 


GEIOICICK 


MII 


— 


y 


CE 


ACCO 


per taratura, verifica e riparazione. 
—_—__>_—___ 


Massima sensibilità, esattezza a carichi indut- 
| tivi e noninduttivi, semplicità e robustezza. 


(1,15) - (24,8) 
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BERGMANN-Eléktricitàts-Werke 
Abtheilung J. 


Tubi BERGMANN originali 
nonchè tutti i materiali occorrenti per 


- IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 


ed a prezzi eonvenientissimi. 


ice ii поете е. — КЕЕ *.... *..................... atre rta 


Merce sempre pronta i in n Magazzino | 


eec cqecasne QUE. ——— s... ....... ........ s.......... + 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


MILANO - Via Futebenefrateln, 15 


PER TELEGRAMMI: Conduit = MILANO | — intercomunale N.* 29-67 1 


Isolatori brevettati DELTA 
| per Alte tensioni 


sino a oltre 


(00.000 von 


di esercizio 


Specialità 
della Manifattura 
di Porcellana 


fondata nel 1853 H. Schomburg & Sóhne A-G. 


(1,15) - (94,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


са 


К: лла а а è 
ES PIER 


Telegrammi : FORZALUGE — 


e La 
онамо 

E MOTORIE 

] — TRASFORMATOR 


| per tutti i generi di 


| Impianti 


d ERSSZSEERSSSIIIJSOOIZZSRTS 


Contatore "FERRANTI., 


PER CORRENTI ALTERNATE 


semplice 


——— 


Robusto 


Preciso 

Non soggetto a guasti 0 
ad alterazioni nella sua 
taratura. 


E TOW ATTS OR, 
4 кою өю < 


Uguale precisione con 
'/,, di carico fino al 50 */, 


j di sopraccarico. 
um em >; Lnd 


Non contiene spazzole, 
collettori o contatti mobili. 


METER 9 è 
nans min BB ~ 
FERRANTI 12. 


" 
А Horumwd00 диск 


OR Y 


Ferranti 
Hollinwood 
: Lancashire 
. (Inghilterra). 
Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all | 


Ing. ENRICO PANDIANI di MILANO 


che ne tiene in deposito per varie capacità, 
tensieni e periodi e li fornisce anche in 
prova. (-@,8) 


ТЕЦ 


Limited | 


O OQ Ei inae AT „сууу. A I, : ANE 


| Società Italiana Lahmeyer di Elettricità 


Rappresentanza Е della 
E Felten & Guilleaume Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s.[M - Mülheim s.(Rh. 


© — Lettere: via Meravigli, n. 2 


| IMPIANTI 
COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


Filiali а: 
ROMA 
NAPOLI 


SOCIETÀ 


PER LA 


TRAZIONE ELETTRICA 


Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato 


Via Vignola, 6 MILANO Telefono 95-24 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
"OHIO BRASS C^,, 


188 ev 


AUTOMOBILA ТТТ 
A FILO AEREO senza 
rotale - Il sistema più 
pratico per 1 servizi 
pubbliol 


«еж» 


Cataloghi е 
Preventivi 


a richiesta 


(1,15) - (8,8) 


Ф 
Ф 


pe 
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CARRI-FURGONI 
COMUNI 


Ха 


MILANO — , 
Via Nino Bixio, 30 | 


Ú 
Telefono N.° 19-80 | 


De Fries & C. 


ЖЖЖИ M 


MACCHINE UTENSILI ED 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 


MACCHINE SPECIALI 
per grandi produzioni 
di esecuzione sicura 

(1,15) - (16,7) 


Vw CARB ONE 


Spécialité de B alals en charbon 
8" 56рс B'* S.G.D.G 
Rappresentante esclusivo per l’Italia: 


MARCO CAPPELLI 


"PON AEREI MECCANICI 


.per lavori edilizi 


Milano 


(1,15) - (24,8) 


Milano — Via Morigi 12 — Milano 


ү шшш [ишш - m 


“IL'ITTALIANA | 


ala Sociale L. 300.000 Aumentabile а L. 11.000.000 
+6 Anonima соп sede in Milano = 


SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIERI 


ZÁ|CARRIDIMONTAGGIO #7 


per Tramvie Elettriche № $^ 


¿Z richiesta 


#7 si spediscono 


KEK 


"ra hy franco di porto 


Filtro “Rossi, VA CATALOGHI 


del Cav. G. Rossi 


smeverro © /4/ DISEGNIELISTINI 
Z 1906 


“ah 
reed 
Р СМУ (GE 
eli == Эш ЭМИИ И ° ов 0106 


| 


RIVISTA MAR\TT\MA |. 


— 


` 


MENSILE ILLUSTRATA — 


| ANNO 41° 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI- 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. x X KW X X X X X X X X X X X x 
PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L 18 


Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » 25 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più., 
— — — ei ie — — — ——— 


Avvertenze: 


L'abbonamento è annao e comincia dal 1» gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 0/ sia perg nbbonamenti in Italia sia per quelli ail'Watero. Per 
i tascicoli separati, gli indici e gli estratti è ancordato loro lo sconto del 95 */, 


Per abbonarsi rivolgersi 


all'Economo del Ministero della Marina - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo importo 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 

Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - Roma. (1,15) - (84,8) 
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| Grande Deposito 


VETRERIE PER ШИЛ ELETTRICA. 


| = 
Globi per Archi 
pet , 
Riflettori 
> 
È Tazze in grande 
assortimento 
dal tipo di gran lusso 
al più corrente. 
lee | 


|i MILAN0-G. B. TANSINI-MILANO 


Via Montebello, 14 (115-238) 


Protezione degli Impianti Elettrici 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche — Accessori 
CONSULENZA 


б 
— = —»— 


ING. (5. GOLA E oos m 


(1,15) - (24,8) 


« LAVORI РЕС IN ACCIAIÀ FUSÈ EB "FORG 
)000000000000000 


SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE P 
= Già Breitfeld, Danek &C^ ` 


BOEMIA) -PRAGA — (BOEMIA) 


eee rr 


d$ 
"d ^ 


IATO 


ER 
z^ $ 


 Succursali а: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia), BLANSEO (Moravia) e BOHLAN (Boemia) | 


SPE CI ALI TÀ 


| Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo | più 
. moderni sistemi. 
Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 


Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. О (5-03) 
-6M- | | 
AY) costruiscono inoltre lutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
————————— 


IR BER AL ARE 


Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d’estrazione, · 
argani: Compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni Ф 
cenere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 9 

' a Vapore per gli alti forni 8 le installazioni Bessemer – Valvole Forter. 6 
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NN 
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| 


Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


| 
x 


| 


In "1 
ТИП 


Km. 185 alla tensione di 56960 volt 
Il più importante in Europa 


REGOLATORI AUTOMATICI Thu ишу 


di tensione, di intensità | 
per corrente continua ed alternata 
per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 


Regolatore per 
corrente alternativa . 


(1,15) - (12,8) 


Referenze di installazioni eseguite 
dn tutti gli Stati “up. ed in America 


Ing. S. Belotti « С. 


MILANO - Corso Romans, 13 = MILANO 
Telefone 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


— — ка. 


Келе кине 


е per Forni Elettrici 


——— I rna saa M —ÁÁ«MÀ —-—————6$6———-——— 


=. КАКВА (Т m— ДЕШН. 
in MERKELSGRUEN вет KARLSBAD 


Proprietaria della celebre Сата di Caolinu “Excelsior „ a Zettlitz 


e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 


in porcellana durissima 


per condutture elettriche 


AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 


Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt 
Oltre 900 modelli d’Isolatori 

Assumesi qualsiasi altro favoro speciale su disegno o modello ` 

FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : o 

IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Em.108 — Tensione 20000 Volt. 

IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I.jTorino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 

IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore Em. 88 — Tensione 32000 Volt. 


IMPIANTO БОС. ELETTRICA BRESCIANA Km. 5: — Tensione 40000 Volt. 


== IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. | 
0 e più altri impianti per ten 
sioni superiori ai 16000 Yol. 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS 


Rappr. Gen. per l'Italia : p 


- LAZZAR & MARCON - 


TREVISO 619-65. 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE Lm TX A 


E. О. RICHTER & C. Chemnitz (Sassonià) ` 


gums ^ 


GRAN DIPLOMA D'( D' ONORE all’ Eapoeizione di MILANO 1966. 


Sì trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, = Utili рег. 
lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccanica. a 
Rappresentante con esteso campionario: | 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-33: Telefono өз | ~ 


ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi ач 
DIAMANTI TAGLIAVETRO- 


Specialità’ DIAMANTI CARBONE per arruotare. 


Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante cun esteso campionario : 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; > Telefono 68-31. 


Fumatori 
la carta per fare 
sigarette è veramen- 
te la migliore. 


Esigere su ogni libretto 
la marca E 


Satin Bois 
Frères Lyon 


Fabbricanti di tutte specialita in Pipe, Tapacchiere, tutti articoli famatori - 9 
Rappresentante con esteso campionario Pa САЛИ E 


GIUSEPPE SCHIERA - Milat Via raat 153313 Telefono. СЕВ 


nnt — To. ISe 


— Í i, m = 


,Anno ХУЦ S. II Vol. VII, N 4. Eois Prof ANGELO BAN TI | o> 15 Febbraio 1908, 
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en S= ii - ` 


n -^ adora RA — ——— — ur na 
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| e Giornale РОУ di Pubblicità - ROMA a 


pren DIL ln 
— RITZ 


ылы —⁄ ы ———  — t + 


time | 


"APPARECCHI TELEFONICI - TELEGRAFICI Auge ELEKT RICITATS - AE. 
‘di sicurezza ed antinduttivi — _Q 


per linee parallele a quelle ad alta e "pe tensione. | 
APPARECCH! SPECIAL 
per la simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 


SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 


per ogni potenza e tensione, 


CHI BREVETTI 
in quasi tutti i Paesi 


Primissime Onorificenze alle ul 


sf Telst-ni, quadri өй accessori - Applicazioni speciali dell’ "lettri- con raffreddamento ad aria, 
4 E cità. Frasiatori, trasformatori per lampade a consumo ridot- | a ventilazione forzata, 
‘MRS tissimo, per campanelli e et rici, per chiamate telefoniche, per | | | ad olio 
i cauteri e per piccole potenze. ° 
| Bc | re ge MCN Isolamento perfetto — Massimo rendimento. 
E 1“ š CATALOGHI E PREVENTIVI A \ RICHIESTA Grande attitudine a sopportare forti sopraccarichi. | 


HA - Direzione e Officina - MILANO ANO Le Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli ‘Istallatori ed Г Rivenditori 
TURO REGO & 4, Via Cae Mortona: vegliano chiedere listini ө preventivi al nostro 
C——EEISCEEREEE ESSE) 

E Rappresentata in Roma per Fitalia Contrale e “i: da | Ing. МІ TTO R E F Е N Zi | 

| G. Thurlow Ë Ошоо: ~= VIN Cemas = | ROMA ` Via Manzoni, 31 - МЕНИ АМФ - vis Manzoni, 31 


Deposito - Via 8. Basilio 16 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


MILANO PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 
„al. VOLE — GRIFFE, ecc. есс.ж ж X K ж W ж 
o V AA PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 


Corso Genova, 30 CONDUTTORI. SEE UU 


F | | 
C. Olivetti & C. Gebruder = & Co., m MICROFONI — 


è MILANO - Via Broggi 4. ë forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità le ш Aste: | 
; TRI. | arboni per applicazioni elettriche. Oarboni speciali per cor- 

А AMPEROME TRI- VOLTME TRI rente alternata é Continua Carboni di effetto per luce] 
gialla e rossa Marca speciale Superiore < Edelweiss ». Car- 
boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Oar- 
boni per microfoni. Carboni ptr elettrolisi. Fabbrica di ap- 
darecchi di misura a spirito e € per acqua di condensazione. (1,15) - (9,8) 


——- ANGELINI 


I più I più fonici e chiari 
Vedi avviso intern 


WATTMETRI registratori ROMA - Via in Lucia 4 


Vedi avviso speciale interno 


A, MESSERLI — MILANO 
CARTE 


OFFICE POUR 
Cianografiche || - UMBERTO ZEDA BREVETS D'INVENTION 


: MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 j 
Eliografiche |` HOHER ADEM Prof. A. Banti 


. [sepia da disegno e lucide, tele lucide 


Site See e ee! | SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI || нома 


Compassi ed Istrumenti di Geodesia 


ү. 


Dusiplonie pressi ынсы: ILLUMINAZIONE ELETTRICA | 224 - Via Cavour - 224 
| — ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


Boueta anonima Capitale L. 13.187.500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento e Direzione Generale in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
TUBI DI GHISA PER ACQUA E GAS 


Accessori per Condotture - Saracinesche-Sifoni isolatori = Сс Onn cons) Get ti 
(1,18)- (94,7) PROGETTI ө COSTRUZIONE] di ACQUEDOTT 
E alla Direzione Generale della Società in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO (Prov. di Piza) 


H 

j ADOLFO PISANI - MILANO | 
| А | Via В. Cavalieri, 4 

d " Telefono 24-15. Telegramm : Cartindustria | 


W. "* SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


i : „già Attilio Pozzo & C. — Lorenzo Tommasi Aliotti | Capitale Sociale L. 300,000 interamente versato 
+ 3 
2 


. wulcanizzata americana. 
 CINGHIE speciali per dinamo. 
MOTORI a vapore ed idraulici. 
Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, ecc. 


SEDE IN MIL, ANO-" Via Castelfidardo, N. 7 | 
+ Vedi annunzio Intorno ost- 
| | | Gi 30197 
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tà | SOCIETÀ ITALIANA ` 


LANGEN & WOLF | 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO, 


(Società Anonima, Capitale .L. 4,000,000 interamente versato) 


MI MILANO = Via ‘Padova, 15 ` 
MOTORI AD OLII PESANTI “отто, 


TIPO VERTICALE 
aa 20 a 200: cavalli 


, А š К 
erronee з Же ко» даа 
dE NE r CE. ` k 


Via Padova, 15 » 


—— c ** слез - 
АЭА) won oco orn їз tn vor 


‘Consumo olio da 180 à 200 grammi Der cavallo effettivo ora 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 


ed SRI IT 


FORZA M OT RI CE LA PI 7 Е vi ON OMI on 
À a5) - ( 
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iB 


Ing. STEFANO FISCHER - MILANO) | 


Specialità tecniche in genere, perfette e moderne 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn 


— ———« MILANO »---———* 
PREMIATA FABBRICA DI 


CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


in tutti i generi 


CARTE DA DISEGNO - CARTE B TELE TRASPARENTI 
GRANDIOSO LABORATORIO 


| 

| 

| 
Pompe, Compressori e Vacuatori per ogni scopo. e- comando. | 
Isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi ecc. dal caldo e freddo. — | 
Alberi, Verghe, Dadi lucidi di acciaio. — Getti in ghisa malleabile ed acciaio. | 
Manometri, Fischi. | 

lpiettorl. Purgeurs. | 
Indicatori Crooby. | 
Valvole riduttrici. | 
Regolatori. Molle. | 
Imbianmoatrioe pneum. | 
.Maochine per laterizi. | 
T on pron Cenoasseurs. Molazze. 
CON n T Carroll di ferro. 


Per copiatura di disegni, Piante, Progetti | A ub eR У ga 
5000 MAPSUR Ibn orca aee саѓогі, ecc. 
Esecuzione Immediata | (415) - (8,8) (15) - (24,3) Centrifuga ad sha pressione. ` ` — de — | | 


ETC iss ce cima 


-SOCIETA ANONIMA FORNACI ALLE SIEGI 


CaPITALE SociALE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 
FIRENZE Via de'Pucol, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, а SCAURI Provinola di Caserta 


EMBRICI (tegole e alla marsigliese) e accessori di qualünque specie per tettoie. MATTONI ordinari, presssti e mattoni vuoti, 
MATTONI DA v VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI | 
rossi, neri e blanchi, durissimi senza eccezione: circa $0 per mq. | 
N. B. — Si spediscono campioni Tiro & tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE oa 


SCOCAURI all'indiriszo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


per. lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Pucci, 2 FIRENZE 
CORRISPONDENZA | nanto i Beanri — Scauri (Prov. di Caserta, | Telogrammi : FORNASIECI | FIF ЕМЛЕ | 


(,15)- ав 
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A E ru Thomson Houston 


SOCIETÀ ITA LIANA DI ELETTRICITA. Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO | 


TURBODINAMO 


di qualsiasi potenza 


CEN: "жу et 


VAT Ë 
х Aca. КАКЫ - 


Officiné della A. E. G.- BERLINO 


per la. costruzione di Turbine a vapore accoppiate pon generatori elettrici 


—— e 


‘’Turbodinamo A. E. G. -- T. Ш. funzionanti in аһа 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 

2°. — Bologna. Societ оде di BURN — ] Turbo alternatore da 1000 KW. 
3°, — — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
4°. — Intra. Cotonificio Mug iani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 

5°. — Fabriano. Soc. Anon. Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 


En costruzione 


1°. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo ‘alternatore da 300 KW. 
2°. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi. 


Direzione di MIL ANO: Piazza ео a ° Direzione шелше ROMA: Piazza Borghese, š 


A € M 19/29 DIL ATO VORO 0: È 970; :9::0: :0: e: COSO 9000000000600 9 4 e. 40:10:19: 19:19:90 9/149 1€0:€/ 9: `Ф; 9: Ф. @;-@; ФО; 19: 1€: 4 14 49:19: 30; DO DSL 


Uffici snooursall con deposito di materiali e macchinario in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
. Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
Roma, Via del Clementino,101. 
Livorno, Via Roma, 4. — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 
Palermo, — Via XX Settembre, 66. ` 


RAPPR ESENTANTI: 
SARDEGNA : Ferrari Е Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1 - SPEZIA. (15) (9,8) 


— 
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JOHN BROWN & COMPANY, LIMITED —— 
Acciaierie ' АТ LA $, Sheffield 


š AN t E Acciaio 
EX. CN er 
Pre Жы {| 4 PE Utens 
A ~ 2. Tata Š lf Lime e . 
AS | 18 Raspe 
ч sw Dischi 
K: per 
dar Frese 
—- REMEDIA Acciaio 
z 4 a peg per 
MM EA : Stampe 
oS > Utensili 
x e un Inglesi ' 
mecs e НЫР s ` Barre-Mina 
3 SAR EIU y A i DI C PC ra eco. ecc. 
- | BRE с... - e” 


ж ж x 


Utensile di acciaio rapido “A'FLAS SELE-HARD,, che tornisce un alb. ro d'acciaio forgiato | 
| alla velocità di 80 metri al minuto. Materiale asportato 880 kg. in un'ora. 


se 


L “Atlas Self-Hard,, è il migliorė acciaio per lavorazione rapida, perchė è 
di facile manipolazione e difficile a guastarsi: non richiede tempera nè trattamento 


alcuno: ha massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle pa alte. 


- ———4 p. ZI *+ @ + € @%*-— - 


velocità sopra materiale di qualunque genere e tempera. 


Agente depositario per l’Italia 


етее W. BERNARD, , - 


GEN O V.A. - — 0 
nMi DITTA ING. H. BOLLINGER oss: 


| visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


x оне! in Holzeement per tetti piani 


e terrazze. 


Costruzioni industriali. | arton cuoio asfaltiei per tettoie prov- 


(Costruzioni in cemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling — 


—— m 


(1,18) E (7,8) 
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sm VENTILATORI cenTAIFUGHI ED исши 


MARCA “ S Ё R 0 C C О 33 BREVETTATA 


ASPIRANTI EB SORBIANTI, PER QUALSIASI udo 


~ ES MASSIMA EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA 
= | Serie garanzie- Primarie Referenze ` 
DEPOSITO › A i MILANO 


Alimentatori Automatici di carbone Î COMPRESSORI D'ARIA 
| 


per caldaie d'ogni genere e dimensione. 


“ UNDERFEED STOKERS ,. 


alimentando al disotto della’ griglia. 


Brevetto $$ Reavell э» 


DIVERSI MODELLI | . Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad azionamento elet- 
Per caldaie Cornovaglia ad uno o due focolari. | trico diretto. 
Per caldafe moltitubolari con griglia sino a m. 3,70 dilar. |} Per pressioni sino a 14 Atm. 
us ghezza. . Tipi adatti per ogni uso. 
| Рег Li qualsiasi qualità, in pezzatura media, minuta || gi forniscono completi con. motori elettrici, motori a gas, ecc, 
Y 


| Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 
dai costruttori e rappresentanti 


"WHITE, CHILD « BENEY- І” 
.. MILANO 


27 = Via Principe Umberto - 27 


pom da metallo | 


ia passi FORNITORE DELLA REAL CASA 
sia e Filettatrici Wagner . 


«e САБО 


LE do f one 
| Via Alessandro Manzoni, 31 ДЕХ ` Macchine per legno 
o Ратапоһ1 серо! е Gae сайыды , £T: Ki sealing 


Macchine, Utensili e Accessori 
‘per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricieta (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniére, per Fonderia, ecc. 
per FORES OUS Carpenteria, Segheria, ecc. 


er 


— _— M ire  —À M] i “r “a 


am RISCALDAMENTO | IM oneta Giusepp 


—— MILANO - Via 8. Vincenzo 20 29 - MILANO 
MESA а termosifone (acqua calda) ) 
a vapore bassa pressione, a PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 
vapore alta media pressione. a кш CASALINGHI IN FERRO SMALTATO - 
pap per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 
| STUFE VENTILATRICI | | | 
di sistema economico рег 
Ma piccoli appartamenti. 
| PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni | 
ЛД з iN & Pontiglione STABILIMENTO MOBILI DI FERRO 
й s MILANO - Viale Monforte, 5 


BOLOGNA < S. Simore i. 


Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Deoorativa Milano 1906, 
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| 


E t CONRADTY, NORIMBERGA - 


FABBHIC E SPECIALE 


| CARBOM PER LAMPADE AD ARGO 


e — —— A 
SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA. 


CARBONI ELETTRICI 


nm 
| 
di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata x 
CARBONI SPECIALI AE E 
per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volta. x f | 
CARBONI A LUCE COLORATA ` | 
| CARBONI con filo metallico MARCA «EZXCOELLO,, | 
| 
3 


ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, resso, blance brillante e bianco perletta. | 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandus, ecc. 


Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICI di ogni genere 


eee. 
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e*e*. 


e 
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SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
è ELETTRODI % 


per l'industria del Carburo di Саіеіо e l'Elettroehimica 
| | (1,15) - (3,9) 


e. 0700905030 90900 5 30 ооо 5092 O x d ”ФФ:Ф:%:®:Ф:Ф w. " A 
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325555544 2404040020 0 954 0000000 POTIER MINISITI 000 XO soseste 000600909006 0905090909090 о00000060000460006 000006 $05059050606260696060606,06 06060690, 
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FRANCO TOSI-LEGNANO ] 
INSTALLAZIONI 4 VAPORE | Е 


e GAS 
AOIOIOIOR 
MOTORI a vapore: | 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 
vole equilibrate: tipi normali e speclali a 
‘marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali. a grande velocità. 
LAO 
CALDAIE Verticali Tubolari — "Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.18) - (24,8) 


M» 
° z: 


LION 
v 


pom am T T Pa 
vr dg 07 


% 
^ 


PI 
734-8 aU 
AIET UTA 
ii 


М 
- 


Ë: 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
REFERENZE 
Spett. Napoletana per imprese elettriche, Napoli 
К Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche,. Bologna 
Spett. Ditta Buonomo e Utili, Illuminazione Elettrica, Lucera. 
On. Municipio di Vittoria în Vittoria (Sicilia). 
Re Società Elettrica in Sarezzo. 
ecc. ecc. 
c? MI L 
Fabbrica di cinghie ^o 
EN. | \\ \ M < 
С FEO MM © 
AVIR = Hi LU LUG 
AA MITTIS t H \\ > VS 
4 >) \ iin aM 
| 
2 | ү o \ 
/ х= z. Il [| | ШШ UIN: 
E ni Po T9323 "f 
i- Il | YIL 
а! E x m | í а zal сой A 
k II їй |ы ^ 
| D 2,0 n ( ү ы DIE ga | Шке i 
uni Vii d Am mug Il fi EP 
REFERENZE 
Sigg. Zanini e C^, Imprese Elettriche, Asiago e Thiene.. 
Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. 
Spett. Officina Elettrica del Vaticano, Roma. 
Sigg. Alimonda Burgo e C°, Genova. 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. | 
Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
Sigg. Vonwiller е C°, Romagnano Sesia. · 
ecc. ecc. 
(1,15)(10,8) ` 7 
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Qu 


Y E RLIKON d Td 


w MILANO. Ма ! Principe Umberto №7, Umberto N° 17% 


L IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono polifase. 


. APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


‘TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


[] * | | 
` . 


(1,15) (24,8) 
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. Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
— — 400 


= GRANDI OFFICINE SPECIALI <£ , ЁГ 


Lh i Fabbricazione delle SCALE AEREE 


f 4 Л \ 
DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI £ Taa Мрт 


— eA 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


‘Vere, Scale “Porta, /% 


eoe 4500 MD Jude sore aeree vendute 409 


rr O Do ————— 


Casa Fondata nel 1860. 

Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale © 
А Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipo 8. ме а оне p Scale a rampons per pompieri. — Scale a pane 

(a Coulisse) ‘ogni forma. — Ponti meccan Di Tramvie Elettriche. — Pon | : 
Maece Aerei per costruzioni. — Penti Meccanici рег riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo 1° 
жеңе comoda ерга fici. — Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo soccorso per pom- 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire вО a Lire OO mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. ee (1,15) - (8,5) 


0009009090000 


09090909099090900909090909 


«0909 


M. 


| Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


2 SOCIETA CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 


— we — 


| PIÙ GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 

. ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


ACCESSORI ISOLANTI 
"Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


— ni 


- (24,8) 
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SOCIETA ITALIANA 


| Conduttori Elettrici Isolati 
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ELETTRICI 


Trasporto di Forza 
Luce - Tramways - Ferrovie - Telegraf - Telefoni etc. 
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LIVORNO 


Toscana 
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Lampadine ad incandescenza NOVITÀ 


а consumo ridotto 
oon filamento metallizzato 


| n L| 
Consumo di energia Risparmio 
CERTA RIEN а. а ЕА % š . 
н 21 Tr MN | del 
Watt 21/4 per candela p M OM 
————— —s— ———ÓnÜ€Á—Ó' € | EN 5 Е | CA SN š ¿ О 
e m -— N S SN ү 3 Q о 
` del. 
Те i Media durata d’accensione utile 
» «а < < SS : ) 500 ore circa 
` | ыс w 16, 25, 32,50 e 100 candele 
NS > U | | _ 100-125 Volts 
k S QA 
—— 00€ Verkanisstell Ver inizi e Fabrikan 4 
qm W. 8 (,15)-G49) | 
BO tatott ataata RRO оо о додо А О д ену 09090909609 004242 осоо 4222004022 ЧС ОО д О ОС, ОК НОС 4420022002 К д УС УСК УСК ЧЫК 0222222 ZI 
е 


SINDACATO ] 


PER LA VENDITA 


. delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse 23 


— «6 15 + G.K. — 


Rappen 


Milano - |NG, MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello 1l. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


паро = CANDIA & C.°- Corso Umberto I, 34. 


—————  — ° € € GgW@- X0 è 


Landa ad Incandescenzaà 
a basso ed alto voltaggio 
Primissima Qualita 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) - (24,8) $ 


e@@@ —— — — — — — — 0 


-- — no 
ee. 
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i Accumulatori Elettrici : 


per tutte le applicazioni - 


m OVANNI HENSEMBER SERVA 
f 
$ 


UFFICIO TECNICO А MILANO - Via Senato, 14 


— e 


@uaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 88 
Mons 1905 — Montecatini 1906 — Вагі 1907. — Grand Prix: Milano 1906. 


— 20 — Tm lm -- аач 


Accumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-teguent per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


ўв Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 
Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti a: celluloide od ebanite per illumina- | 
ele zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. | Ф 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


e 

9 
. Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 

Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. nd 


(1,15)-(24,8) 


| 1110101010001010000010002000000010100000403E 


OTT La CRANE TINI TOA AE 


натен аттан o mouere | [DIM ALESS- CALZONI BOLOGNA È 
ALBERTO VIGLIANO || С аа 


14 MILANO - Corso Buenos rien - MILANO | TU RBI N E 
| Ruote PELTON 


TAI DETTE MT MII. ттк 


ELETTROGENO 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 

| Ша di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,15) - (24,8) 


TUND OENE a TOTTI ALL io I HH III пени ТИ Нен стене оное еи 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF 
9—— — < BERLINO» — 
Materiale per linee aeree di Tramvie 


VENITE MU OnROn ТТТ (Nine C TETTE ШИЯ ШП» 


19 e Ferrovie elettriche | | DEN Ren CU inn 
EBURINA Matite colon no Ito vliisino - | || 1550 IMPIANTI ESEGUITI 
non igroscopico. per cavalli 103,000 
|.— | PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA Diploma d'Onore 
| ‘Rappresentante Generale per l'Italia >+ vi 1 Esposizione di Torino 1898 
id ALBERTO VIGLIANO. Milano | Сашок ы e preventivi a richiesta. 
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ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ON 


TORINO - Via Lagrange, 29. к» VENEZIA - San Moisè, 2065. 
Vendita esclusiva per l’Italia dei Contatori 


e “THEILER,, 
Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug - (Sv od 


per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 
7 CONTATORI A DOPPIA TARIFFA è 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115125) 


Eng. E. KIRCHNER & C. 


34, Via Principe Umberto MILANO - Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a che a Lipsia sia (Germania) 


FABBRICA MO NDIALE - - SPECIALISTA 


a ts SEGHE e MACCHINE n 
"o hi рег la LAVORAZIONE del LEGNO = 


Esposizione Internazionale Milano о 19060 “ Grand Prix, Т run. 


OFFICINE ELETTRO- MECCANICHE — 


| Sccietà anonima — CapitaleL. 2.000, 000 Interamente versato | -= 
GENOVA a: 
j — 18 *» 


Rappresentanti per la To- 


Rappresentante per la Lom- 
scana : Sigg., - 


bardia, Piemonte, Veneto, E- .. 
milia e Marche : 
Signor: 


Ing: GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Successori LHOTE 


Firenze - x 
Via Nazionale, 19. x 

| 
Rappresentanti per l'Italia | 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. | 
| 

Ing. ALHAIQUE,BAL- | 
| 

| 


x Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 

GRIMALDI & C. | 

Successorla ° DISSEROTTO &C. 


Napoli - 


| Ing. E. CANZIANI & C. poli = 
| Genova - : Corso Umberto I, n. 84-86 | 
Portici Vittorio Eman. II. | , | 
| (1,18) - (2,8) 


CADE aenea E анан. - ee e 


| È PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 


ig Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


"Società “Edison. STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
Via Utica TOR | NO Telef. 18-70 


(Corso Siccardi). Teleg. ELECTRON. 
. le RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind.,, 
Pile a secco <+ Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni pér Archi e per spazzole — Apparecchi per 


C. GRIMOLDI & C. 


—F 


Contatori d'energia elet- 
trica. | | 

Indicatori di Massima ri- “ 
chiesta Wright. 


Dinamo e motori elettrici 
a corrente continua ed al- 
dg ternata. | 


— À -Ñ— 


Quadri di distribuzione — 


posizione in fp 


uM COR Der "e m fisica, elettroterapia, radioscopia. 
è daria- Trapanatrici elettriche - Re @ 1° RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 
Я golatori automatici - Apparecchi Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
2 di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
uj installazioni elettriche a bassa c alta tensione. — Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
° Š tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
р +694 industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
e Impianti ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
© pian com- ° H colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
© pleti di illumi- della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 
E 11° RIPARTO METALLI. 
| E nazione elettri я Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
© еа ө trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
IO Gi di- . 9 brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro D e Thomas. 
energia a di- , 9 Acciaio speciale ©“ Rapid „ per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
© авта. Alluminio. Zinco, Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
r = d Placche metalliche incise. 
E e — IV^ RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 
= Sirene Molteni per automobili Scale pneumatiche ed atomii е pei accada (a асва 
= tori a mano per incendi “ A » ad aria compressa. — Spruzza- 
e segnalazioni per stabilimenti ів. e tori e liccari ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine а scri- 
dustriali. , (45-969 f$ || vere ч KANZLER ,, (1,15) - (8,8) 


` Ў 


DITTA J. HIMMELSBACH 
Cass fondata FRIBURGO (62р. 


— Friedrichstr. N. 28 — 


“ PALI pi LEGNO ы 


impregnati con bicloruro di mercurio 


2D- @ * €: 99 9 + 


— <= 


Traverse per Ferrovie 


ANAPARA AA 


iniettate con creosoto 


61991 GRAN PREMIO .. 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


GOTTWALD & C. wa san ciorcio 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA - 


| 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) -| | 
| 
x 


Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


exX°Gys | 5 E eX? %ә | 
Trucks e Carrelli „7 А, = e Ass! montati NES Qu e | 
Carrelli a Mono-Asse < Yu lA g ssp a aa mind | CARBÜLINELITTE Olin vernice | | 
Locomotive ed Ingranaggi | IL PIÙ EFFICACE Tz 17755, Leena | 
| naffiatrici elettriche Campane a pedale OTTONE KOCH - MILANO — 
cic ШАМИЛ. c omm og | ino, Vaseline, Saponi indusrri ali, Cera lucidina, | 
APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI FIMO CHI. (1,15) - (24,8) 
Q RO AEREO инь 


HACKETHAL - DRAHT-UND KABEL-WERKE 


ARSSO AKTIENGESELLSCHAFT 
^ — . HANNOVER (Germania) 


E Novità Assoluta pate 


Ф Nuovo metodo d'isolamento per fii e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 5948591 . 
— a 
o e /mportantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 
gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
sione, per teatri e luoghi pubblici o e e е o o o 


VANTAGGI PRIN CIPALI 


1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza allieolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto. circuito. 


mn — at 


-Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL | 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN O — Via Vincenzo Monti, n. 4 


: | | | (1,85) - (1,9) | : 


arena T 
Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA, " 
* | | 
x Jsolazon dogni genere. - 
As роон Es E 
— i ca Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità. 
E ги! аг ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
| "S hiacimenti specialisti : | 
"e Pegli A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pr CALORE 
= Preventivi - тж. per Caldaie, Condotte di vapore, riséaldamenti Cen- 
| dietro Fichiesta dj I trali, ecc. ecc., 
\ CL 


В. - ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE Di FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonchë per Generateri, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
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Per Telegrammi: 


mS W ANNER & C. MIL ANO Via Principa LUE | 


Corso Garibaldi, 11 


(1,15) Е (1,8) 
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$ SOCIETA SVIZZERA 
Bg peLLe MACCHINE LENTZ, 
MB [cas n] SIUBIASCO- BELLINZONA Гастон 


VAPORE CON ^ „М MODERNA 
DISTRIBUZIONE | DE ; 2) 
NE NS VT EBENE OTTIMI 


w — A 


DI me N "Wir ГЕШ 
SEMPLICI.ROBUSTE Ф. VD Ye S PLEIM 
a) бы. а” SIR COSTRUZIONE. 
REGOLATORE PRECISO 


ESECUZIONE 
E SENSIBILE 


PERFETTA 


Ufficio Vendita per l'Italia 
Via» Foro; "Bemaparto, 16 - -MI L: A N O- Via Foro Bonaparte, 76 


mr. 


| E 
WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


| Caldaie Moltitubolari 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


OFFICINE LOUIS DE MEYER < С 


NUOVO MODELLO 


= costruite «completamente in | 
acciaio fucinato con chiu- | x 
79 NEST sure autoclavi senza guar- | 
2d Р Р: E AA МАН Dizioni. x 
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CALDAIE 


di qualunque sistem: 
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RISCALDATORI |. 


per l’acqua di alimentazione | 
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SURRISCALDATORI DI VAPORE 
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Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 md. di superficie 
di riscaldamento 


тїшї è 2 Gigi a richiesta 


Peppresanianti Generali per l'Italia: | | 


K ° Filiale a MILANO - Foro B x 
Grimaldi & Ç. г йын site x | 


(1,15 - (18,8) 


GENOVA -Portici V. E. 26. Ing. Giovanni Bas | 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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ni — TEEDENT U CASA FONDA'TA NEL 1852 


: MORCOM Ltd. | 


BIRMIN GHAM 
VA p s = f 


Ë Motrici "TP 


| = a Vapore x 
a rapida rotazione fal 

e a lubrificazione automatica forzate. [0] 

ml 


^A 


Ei -ONAN оо — PIANI 
' M : m : f \ ' $ 1 ta LI 
T = = | | z vi x “a | Я, sey i Sm СИМ: i 5 49° DI CONDENSAZIONE 
TM i A "au afi 35: Мо \ - > x i ac и "i f) x 
A LR a superficie e a miscela. 


фан ыны жо е | 
» di nasátitas T E 
zax prima classe. Ç 
| 

[BI 

[El 

[B] 


Ши ~ pi \ " LJ . LI . . А Р . 
— + Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. > 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) | 


Ufficio di rappresentanza. per l'Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. 
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" Feten&uilleaume LalmeyerwerkeA: Fr 


FRANCOFORTE SIM. 


j f . LOCOMOTIVE ELETTRICHE 
^ "v x FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 
| " IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE 
со. E TRASPORTI DI ENERGIA 
à: 2 LM 
. í Rappresentanza Generale: 
‚ | SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELE ELETTRICITÀ - MILANO - 
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Conduit - Milano 


15 ~ Via F'atebenefratelli = 15 


mmi: 


LAMPADE ad INCANDESCENZA 


Telegra 


A. G. Abth. L. 


della 


BERGMANN 


LODOVICO HESS 
MILANO 


táts- Werke, 


CI 


Elek 


Telefono interprovinciale 29 - 67 
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| Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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| {SOCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO 


Ф 


FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI a 


CAVI SOTTERRANEI 
м, Е SUBACQUEI - 
a mplanti di energia elettrica 
| tno а BO mila volt 
\ Kt 
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per ogni applicazione dell'elettricità | 
к "M 
PRENI ALL'ESPOSIZIONE INT. DI MILANO 1906 
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— = ESPORTAZIONE MONDIALE *——- 


CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


ARREI - SOTTERRANEI - 
SOTTOMARINI 


— Ka 


| — 005-055 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale-L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,500,000 — SOCIETÀ ANONIMA 
Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Torino. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 41-49, Corso Vitt. Eman. 


AGENZIA A - 70, Pla n 
š ATE ишти 374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


Depositi Fruttiferi. , £ 


| Conticorrenti liberi 2 1/, °l; con vincolo di un mese 21/,°/,; con Ф 
| vincolo di due mesi 2 */, °/,; con vincolo di tre mesi 3 */,. 
- Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 
| ркеау\1зо; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
| giori con 5 giorni di preavviso. | 
| Conti correnti mensili 5 !/, */,. | 
| Versamenti di somme l'ultino giorno di ciascun mese per prelevarle 
| l’ultimo giorno del mese successivo, con $ giorni di preavviso per ogni 
Versamento о rinnovazione. 
| Libretti di risparmio 2 */, °/„, con vincolo di 15 giorni. 
| . Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con І giorno 
di preavviso; sino а L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 
ch con Io giorni di preavviso š | 
bretti di plocolo risparmio 3 1/, °/„ con vincolo di 15 giorni 
Versamenti: sino a L. гооо al giorno. — Prelevamenti: sino а L..1000 
al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 

N. ШЗ. — Tutti gli interessi sono netti d'imposta e capitalizsabili alla fine di ogni 
semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Titoli 
estratti esigibili in Roma. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 

| e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 
| Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3 */,. — con scadenza 
da 7 a 11 mesi 3 !/, °/,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 5 !/, °/.. 


| Conti correnti di corrispondenza ereditori e debitori a condizioni da convenirsi. 
| = Gonti correnti in effettivo a condizioni da.convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
| iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
ori © certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
| piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 
e sull'estero. — Cambie di menete e valute estere. — Lettere di credito 
| зи quaalunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su quezlunque piazza. — Compra e vendita di cambi a ‘consegna, con fa- 
colt «i consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori ж 
diver" SÈ in semplice custodia e in amministrazione. + 


— 


—— n. 


—  —— — — — 


эк 


Indirizzo telegrafico “CREDIT, @ Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Telefoni 


na | Uffici e Agenzie 
86-23 Direzione (interprov.). 
86-38 Borsa (interprov.). 


Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 


per custodia di vaiori, documenti, carte, eco. 


Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi Anno 
| ( piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. ro.— | L. 18.— 
Cassette-forti .) medio » 4—|» 8.— | » 14.— | x 25.— 
grande > 9.— |» 18.— | » 28.— | » 40.— 
Casse -forti. .| unico > 18.—| x 32.— | » so.— | x 80.— 


— Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Caseette-forti e Cases. 
forti le Cedole scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a condizibni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al gierno. | 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9'/, alle ore16 !/, tutti i giorni in cui l’Istituto 
fa servizio di cassa. 


- 


I contratti di locazione e di deposito possono eseere intestati anche a più rsono, 
I titolari possono delegare спа O iù persone per la disponibilità delle rispettive 
Cassetie-forti, Casse-ferti 


e colli depositati in Camera-forte. 


Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più. recenti 
sistemi di difesa contro L'incendio e il furto. 221 (1,15) -(268) _ 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


LODOVICO HESS 


ч. MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 Telegrammi: Conduit - Milano 


` "d 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICI 


della 


BERGMANN 


Elektricitàts-Werke, A. G. Abth. z. 


(1,15) - (49) 


E | Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
зн KRACK KK: CEIOICICECICICECIOCICICECICECICICEGOHOICACEGK IDICEDECIOICICECECIOICECEOHOICIOEÓEOIOIGECECECECICIOIEORORECIOIOREOEOE EEK O AOA + 


pen MARIETTI « С. 


PREMIATA FABBRICA 


| DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO | ` 


Via, S. Quintino, 19 | | Telefono £1-8I 
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PREVENTIVI, PREZZI E LIS INI A RICHIESTA 
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Г Importazione con deposito di MICA @ ogni qualità 


Rappresentanti generali рет! lItala della casa ARTIN & C. 


tv 


r 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello — Lavorazione della MICA -— 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco -- Tubi sagomati 
di cartone e di Carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano сой asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei mecesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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pee ^W SES TI 


ME Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTE E FILIALI 


M Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, 4 Per Romae Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e 0, - 
M Via Annunciata, 4- Milano. : Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


: j Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ^" рег l’Italia Meridionale : Ing. P. I MARTORELLI. 
ti RAGLI- Bologna, Via Imperiale con Deposito. y - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. . 
; Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. (м) - (2,9) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


NUOVO INTERRUTTORE A LEVA 


A SCATTO RAPIDO 


MJ Interruttore a coltello con doppio contatto. - 550 volt 60.250 amp. 
M3J/ Con un attacco sul davanti ed uno sul dietro del quadro. - 
MAR Con contatti sul dietro del quadro. Pel rimanente eguale alr MJ. 


DR, PAUL MEYER А. G. prao о 
Rappresentanza Generate per Vitalia: 
Società Anonima Forniture Elettriche 


già Attilio Pozzo e С. - Lorenzo Tommasi - Aliotti 
MILANO, Via Castelfidardo N. 7. (18-98-4-0-14) 


Ing. A.C. PIVA 


MILANO — Piazza Castello, N. 9. 
Aqua — — 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L' ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.-G. ‘Francoforte вум. Apparecchi Elettrometrici 


V oigt € Haeffner A «С, - Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


IKoertingeMathiesen А «Сі.» Leutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
IL. M. Ericsson е C..- stoccolma Telefoni ed affini. ` 


The Mica Insulator Company - sneneotaay America 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


€ Р rometheus ) * Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. Schanzembach e C.» Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 
Società А uer ai Berlino 
Lampadine a filamento metallico OSRAM 


Gebrüder Adt. A.-G.» Ensheim (Ран) 
| | Fabbrica di isolanti di composizione 
speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
€ Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 


Ф ®© 9 Cataloghi e offerte su richiesta e Ф Ф uu». xw 
- ЕЕЕ 


Società Anonima Forniture Elettriche 


già Аттило Pozzo é C. — Lorenzo Tommasi ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 interamente 
Sede Sociale MILANO 7 Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


FILIALI GENOV FIRENZE TORINO I 
iti TB Via Orivolo, 89. Via Alfieri, 6 bis, | 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO | 


— йс -——-—-— = LAMPADE AD INCANDESCENZA -CONDUTTORI i 
—— ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE — = 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO- ) - CARBONI PER ARCHI ——————— 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA - | 
Istrumenti di misura | Or. PAUL MEYER А. G. - BERLINO (1,18)-(24.8) 


Apparecchi per quadri 
Freni continui v KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlino 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L’ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
| «e MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


c | i | | Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


dii III RIZZA 


PIRELLI & e. MILANO 


. Соп Stabilimenti Succursali Т | | 
E Spezia - Villanueva y r Geltrü | 
Cavo per тей di Servizio P ARIGI 1900 
ые уот S. LOUIS 1904 
p- ` МЇГАМО !906 FUORI-CONCORSO 
BUCAREST 1906 DIPLCMA D'ONORE 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 


Luce, Trazione, 


Cavo posato nel Lago di Garda 


Tensione di servizio 
13,000 VOLT 


| GRAND-PPIX 


—  —  —M  — —  — .. ИИ 


tà SI ZE e 


| Telefonia. 
` Provato a oltre 200,000 VOLT ‚_ Cavi Tel egrafici Sottomarini Provato a oltre 80,000 VOLT 
Cataloghi e Preventivi a richiesta + | 
B (1,15 - %4,8) - 
DEED 3852-309 3009 C30 C300 EE ERE D TZ ; : ERE i 


Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 1,500,000. 


| OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per presgioni elevate 


TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro . 
+04 


mE | SPECIALITÀ - 


CONDOTTE 
FORZATE 


32. IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 150000 HP. 
Referenze di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


— «diee — 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
o Q)- (%4,8) 
*e* Contruzioni Metalliche - Pal per Linee Elettriche » 909 


E — — 
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E.S. HINDLEY & SONS R ze 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET . Aa u 
ED A | um АНЫЧА 
LONDRA: п, Queen Victoria Street, E. C. 


' Domandare il Catalogo N. 308 A. 


WA uy WAWA WAY WAVA AP 


MACCHINE A VAPORE 


Orizzontali o verticali. ж ж 


4 CALDAIE & + 


A tubo verticale o trasver- 


A semplice o a doppio cilindro. sale, di sezione CO RNISH, 


ж x X Con ocsenza caldaie. LANCASHIRE, ecc X X X 


Condensatore Tandem Compound 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc 


| 
| Fi IND Lera son | > gu E ИР 
Ф ees .MACCHINE  ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE — ^4 x M 
| | | arc FETI 


O. === 
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MANIFATTURA ITRLIBNE CINGHIE 
MASSONI & MORONI=MILANO 


(1,15) - a$ 
= 20 


va 


Ù 


Special 
Per Materiale di linea 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


The Ohio Brass Company 


ità Mansfield Ohio 
U. S. A. 


AGENZIA GENERALE PER L’ITALIA E SVIZZERA 


Ing. Meriggi «С. 


MILA NO 
S.Carlo, 2  ——————— — Telefono 93-10 


(1,15) (16,8) 


ES 


1 primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica a жож ЖЖ 


ш E ш 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator MF(.C. di Victor N.Y. 


La prima fabbrica del mondo che ha già £ 
tation od oltre 25 Impianti a tensione di 50.000 a 75.000 Vol 


— — s Ө о © Ө € * + — — — 


G U ! D О Т О L U S S O- MIL A NO = Via Carducci, 13 - (già Via S. Gerolamo) 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta (1,15) - (24,8) 


ERCOLE MARELLI & C.- MILANO · 


CASBLLA POSTALE 1254 MILANO STABILIMENTO A SHgO S. GIOVANNI 
PARIGI -LONDRA -BERLINO - TORINO - NAPOLI - GENOVA 


ee eue 
CATALOGHI 
ELETTRICI "MANDATI 
i | DIETRO 
DAtiso A 100 HP DOMANDE 
Qe ee 


IMPIANTO COMPLETO PER L'ASPIRAZIONE DI CASCAMI DI LANA 
ESEGUITO IN UNO DEI PIU' IMPORTANTI LANIFICI MONDIALI CON 


VENTILATORE 
MSTORE reo 1 MARELLI 
CONDUTTURE | 
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A. 


SOCIETÀ ITALIANA = 


GANZI 


—- di Elettricità — 


= (rs 


Società Anonima per Istrumenti Hlettrici 


C. OLIVETTI E C. 


MILANO 


4 - Via Broggi - 4 SEDE IN MILANO 


1B, Via Solferino, 1B. 


„==. 


ПИЕ ы-у ирер ТН il li 
i 
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ECNE EE 
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DS MILANO Q 
KW ним 
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5 m = ЧАНА; 4a 
"kl Tese “ТИП 
val sommo 
а | | - MALI Heri Мт 


Alternatori 
| 53 Motori е 9 ` 
Wattmetro registratore Tr asfor mator | 


per circuito trifase squilibrato 


` (11-15-19-28) b Convertitor | 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITÀ Dinamo e Motori a corrente continua 
INDUSTRIALI E DI PRECISIONE = | 
INDICATORI - REGISTRATORI LAMP ADE AD ARCO 


So MASSIME — арт FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali | | з | 
a Impianti Elettrici completi 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 
| PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 


(1,15)-(15,8) 


(1.15) - (24,8) 
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MASCHINENFABRIK 
AUGSBURG-NURNBERG 


MOTORI DIESEL M.A.N. 


(900 motori forniti ə in corso di costruzione per complessivamente 110000 сата effettivi. 


x - 5 I FAT AI EIN E ÍR ps 
RT y. — SASSI ZI NINT PN NAN INANA 


Rappresentanza Generale per l’Italia : 


Ing." Mariotti Montanari < C. -Milano 


x Viu Montebello, 36 « Telefono 70-30. (D- 6,9) 


Qual'è il metallo antifrizione che meglio 
di qualsiasi altro impedisce i riscaldamenti, 
non altera nè intacca i colli degli assi ? 


Il metallo 


MAGNOLIA 


77 [UNICO DEPOSITO: 


x ING. PIETRO MICHELI FIGLIO 
a tutte ie Esposizioni. :, | Via Sottoripa. 1 - GENOVA. sua 
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Referenze di primo ordine 
oupp-xo ourpid yp ozuoroJzo 7 


ESCLUSIVI CONCESSIONARI NEL REGNO D ITALIA 


WANNER & C9 MILANO 


PARIGI BRUSSELLE HORGEN 


(1,15) - (10,8) 
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— GRENIER E C. 


Sede ed officine a COSSONAY -GARE (Svizzera) | 
| » » Фа» DIJON (Francia) | x | 
] á 0, BARCELLONA (Spagna) 


| Rappresentante per l'Italia: CARLO ANDRIST – -MILANO 
Via . Via Fatebenefratelli, n. 19 


CAVI ELETTRICI 


PER QUALSIASI TENSIONE 
Accessori perfezionati 


Interruttori automatici 
Fili e cavi isolati al caoutchouc 


i rin тын _  TUBIISOLANTI 


| * Y 
> FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHÉ KNEE 


P^ Fili SPIERER & C. 7*5 


ROMA - Via Piemonte N. 2 == ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pita a secco ITALIA (rmn) adatte per Galleria portatile pec @isere d'isolamento con 48 Pie tigo à 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 

Accensione di 
Microlampade 


La Società PARKER CLARK ELECTRIC Company, 
a Jersey (Jersey New Jersey, S. U. d'America), 


— z ABB: — 
-© —_ <— 


concessionaria del brevetto italiano Vol. 231 N.,26 Reg. 
Att. e N. 82819 Reg. Gen., per il trovato: 


“ Perfectionnements apportés à la fabricat'on 
des filaments réfractaires pour lampes 


РТИ | électriques à incandescence ,, 


A richiesta e per quantità 
convenienti si fabbri 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


è disposta a cedere il brevetto od a concedere 
licenze di fabbricazione od applicazione del tro- 


“iv 


Pila a secco tipo A 
pri 5aiteio por tatih 


vato a condizioni favorevoli; eventualmente an- 
che a sfruttare il trovato medesimo in quel 
modo. che risultasse più opportuno. 


= < 


—— — ÁÀ»- 9 gaa ———————— 


-u s- 


n а» 9 
р 


Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi allo 
Ufficio brevetti d’ invenzione e marche di fabbrica 
P . ', per Boma e l'Italia Centrale- Cesare De-Angell - Via del | | per апа e per l'Estero della ditta 


Leoncino 16, Roma. 


j^ Кадры res entanti per a Emilia e Trieste - Ing. F. Danionî e €. ‘- 


| A | 
779 да i. per Genova o la la Liguria - Ditta Santo Baliani - Vico Fie- ing. BARZANO & ZANARDO 


per Napoli ө! e Нана Meridionale - Ing. (ontaldi - Foria 


i 
Ne 
уела. 

x 


\ wd , li ° per la Sicila - "be: Prof. Maddem - Piazsa Stesicoro 68, ` i : | È 
OS oriai: n la Via Bagutta 24, - MILANO 
vg ш —— 
x 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


FERROVIE 6 veuoSTATO  . 


= Esercizio 1908-1909 
PRODOTTI APPROSSIMA TIVI DEL TRAFFICO 


e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali 


з: Decade = dal 21 al di lus glio 1908. 


ii ‘iris ST À—————M— —————— ————————————— M dcm rali ito cen —— Ali s 


RETE | | STRETTO DI MESSINA 


APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI U APPROSSIMATIVI DEFINITIVI а 
esercizio corrente med precedente Differenze esercizio corrente |esercizio precedente DifioranRe 
Chilometri in esercizio . . 13344 (!) . 13344 (!) — 23 23 — | 
Media ....... 13344 13344 — 23 23 — 
; I | | 
Viaggiatori. . . . . . 4.668.615 |00 1.522.682 las | + 145,932 55 7.878 |00 6.413 |00 | + 965 [00 
Bagagli e cani. . . . . 232.234 |00 225.486 |20 | + 6.797 80 201 |00 189 10 | + 11 |90 
Merci a G. V. e P. V. acc 1.289.833 |00 1.182.278 109 | + 57.554 |91 1.327 |00 976 |B1.| + 310 |19 
Mera P. V... . . . 5.555.856 |00 | 5.848.225 |61 | + 212.630 39 4.788 |00 3.697 |15 | + 1.085 85 
TOTALE 11.696.538 |00 11.273.622 |35 | + 422.915 |65 |, 13.689 [00 ^ 11276 |06 | + 2412 |94 
PRODOTTI COMPLESSIVI dal г al 31 luglio 1908. 
Viaggiatori . . . . . .| — 18.775.720 [00 18.360.175 04 + 425544 06| | 21.721 |00 19.869 |52 | + 1.851 |48 
Bagagli e cani. . . . . 664.821 |00 644.980 78 | + 19.840 |22 627 |00 E89 [61 | + 87 |36 
Merci a G. V. e P. V. асс. 3.658.216 |00 8.522.917 |16 | + 130.298 |84 3.999 |00 8189 |49 | + 809 |51 
Merci a P. V. . | 16.870.548 |00 15.833.494 |67 | + 537.048 |33 14.993 |00 12.056 23 | + 2.936 |17 
TOTALE 84.464.300 |00 38.851.568 [55 | + 1.112731 45 | ` 41.340 |00 35.704 |88 | + 5635 |12 
— PER CHILOMETRO. 
della decade . . . . . 876 54 844 | 85 31 |69 95 |17 . 490 |26 104 [91 
-riassuntivo . . .... 2.582 |76 2499. 88 |39 i 39 1.551 |08 246 |81 


(1) Escluse la linea Cerignola Stazione-Città ed il tratto Confine francese- пете 


900000000000000000000000000000000000000000000000 


uscita LA TERZA EDIZIONE 


ш e aumentata, con 620 figure nel testo e 36 tabelle numeriche 
DELLE 


Lezioni 6 lementari 


Elettricità Industriale 


dell'Ing. ATTILIO PARAZZOLI 


L’opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi e 
delle piü recenti applicazioni. | 
Volume I. | Tou E 
| ‚| Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 
Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — |. l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 
Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche |, tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 
ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correnti alter- | zione elettrica — Ap ану elettrotermiche — Applicazioni elettro- 
nate — Misure elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — |; chimiche — Telegrafia — Telefonia. 
Alternomotori — Trasformatori. Appendice — — Unità есе assolute. 
$96 Prezzo di ciascun Volume L: 7,80 — Opera completa L. 15 eee 
— — Sme e sp p тез i mo 
Per ао inviare cartolina Vaglia atta CASA EDITRICE LIBRARIA L'Elettricista 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 
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GIUSEPPE \ANOSSI & C. — 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


Jw. Telefono > MILANO -Via S. Franoesoo d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) тев, дно 
BSPOSIZIONE INTERNAZIONA LE MILANO 15806: MEDAGLIA D'ORO 


| —————————————————————————— 
| шн 0 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, ' 
| GENOVA- Ing. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
| — Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico, Accessori per inpianti 
I: di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 
i TORINO - Enrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc., 

— Yia 8. Quintino, 11 — Impianto speciale per la costruzione c montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
| NAPOLI - Ercole Marelli e C. per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
| @— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 

ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 

| Yia Сетпаіа, 23 e S. Basilio, 14-15 — A richiesta disegni e preventivi = (1.15)-(4,9) 


—— — —Ó M rr n e e 


i a —— 


> Pror. А. BANTI PATENT AGENT- ROMA = 


Domande per Attestati di Privativa e \ CORRISPONDENTI a Parigi - Londra - Bruxelles - 
Marchi di Fabbrica per l’Italia e per ‘ Berlino - Vienna - Pietroburgo - Madrid - 
l Estero. % Stocolma - New-York. 


| | Go ————————— » 
Società Italiana Politecnica 00 


Ф Fonderia Meccanica di Brescia * 
„Fratelli Kahn, | | м.о. CONTI% C, 


й PREMIATA FABBRICA DI —  — BRESCIA» — —e 
CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


in tutti i generi 


(ARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE TRASPARENTI 


GRANDIOSO LABORATORIO 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
Esecuzione Immediata (1,15) - 8,9) 


SG 


P | TURBINE Pelton wat i alto —- 
Nod | Numerosi Impianti già eseguiti 
o? SERVOMOTORI e Regolatori 
e? ` RUBINETTI DI SCARICO equilibrati di facile 


manovra, pressioni altissime. 


TRASMISSIONI perfezionate 


di CF 


оа 


Si | 


CET VAY 
SEG 
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P poho 
tele? BERLINW. 


HAMBURG. KÖLN., LONDON. 


Conoessionari Generali 


PER TUTTA L'ILALIA 
MANIFATTURE 


MARTINY 
TOBIPNO 
FILIALI: 
Milano, Genova, Napoli 


(b- (8,8) 
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б. А PESTALOZZI go 


SOCIETÀ ANONIMA. 


,Niederglatt 4 


(ZURIGO) 


Ji. FABBRICA DI CARBONI | Í | 
ч У рег lampade ad arco e di elettrodi — 


" CARBONI * 


PER u» 
T AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA': · | 
CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CÔ- 


A. gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (44,8) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


Les propriétaires des brevets italiens suivants relatifs 
au systéme de télégraphie multiples, inventé par Monsieur 
ROWLAND et ses collaborateurs, accorderaient des licences 
d'exploitation : 


Brevet n. 347 Vol. 88 du 25 Juillet 1897, 
Brevet n. 49 Vol. 129 du 2 Juillet 1900, 
Brevet n. 27 Vol. 144 du 24 Juin 1901, 
Brevet n. 16 Vol. 146 du 5 Aoùt 1901, 
Brevet n. 31 Vol. 146 du è Aout 1901, 
Brevet n. 220 Vol. 157 du 25, Avril 1902, 
Brevet n. 221 Vol. 157 du 25 Avril 1902, 
Brevet n. 237 Vol. 158 du 14 Juin 1902, 
Demande de Brevet n. 1572 Vol. 126 du 30 Octobre 1907. 


Pour tous renseignements ou offres, s'adresser à 


BRANDON Fréres 


| Ingénieurs-Conseils à Paris, 59 Rue de Provence. (15) | 


| ERNST PABST ` 


Bellevue - Copenick (Berlino) 


— 


c Рели 
Suonerie elettriche eomm a 
d'ogni dimensione ë per qualsiasi scopo y x A 
| QUADRI INDICAT ORI Pa өз?” í x 5 
accessori "d i <$ AN 
ecc. Pal «X» 


Apparati 
Telefonici 


per qualunque distanza 


Per uso domestico, per servizio pubblico, 
per alte tensioni, eco. 


RAPPRESENTANTE Generale per l’ITALIA 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos Ayres, 66 


„Spazzole per dinamo -Pasta per collettori 


La Società proprietaria della Privativa industriale italiana 
Vol 147 N. 25 rilasciata 11 gennaio 1902 per un trovato avente 
per titolo: « Perfezionamenti negli apparecchi e congegni 
per regolare correnti eleltriche > desidera entrare in trat- 
tative con qualche industriale italiano per la totale cessiene 
o concessione di licenze di esercizio di detta privativa. 


Per maggiori schiarimenti ed informazioni rivolgersi al- 


]l ufficio internazionale per brevetti d'invenzione e marchi 


di fabbrica di 


SECONDO TORTA & C, 


TORINO — Via Carlo Alberto N. 35 = TORINO 


ING. STEFANO FISCHER 
MILANO O - Via Solferino, 36. 
Specialità Tecniche per Motori fotori e FIndustria, perfette e moderne. 


Feltroferre per basamento motori eco. p. айкөл le vibrazioni si il rumore. 
Ventilatori per ogni scopo e comando, 


Linamometri — Mo tapall — Pinze. 
Orelog! centrolle stazionari e portatili. 
Rubinetti amerio. ed altri- Saracinesche. 
Misuratori d’acqua di alimentazione. 
Metalli antifrizione — Corde metalliche. 
Cuscin:tti a sfere — Puligg: di legno. 
Tascometri fissi e portatili. 
Centagiri — Estintori d’incendi. 
Filtri d'acqua e di olio usati. 
Saldateri — Pasta da saldare 
Dinamometri — Polimetro. 


(0) - (36,8) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


3 Anime, 508,5 mm | + G . A 7278 š Cua >s > | Costrulti e forniti 
' 9 e | ‚ i se E | b x 


alla 
3 Fasi, 3,000 Yolt., 


T Y | ee <= ` POWELL DUFFRYN 
tenente. бк | ө PRA CO 20008 ps do w : | -STAM COAL CO., 


ricoperto di piombo G.I. | LTD., 


CARDIFF. 


— 


Cavi di ogni diametro, 
108 mm. 
Peso per Km. 
40,5 Tonn. 


s 


n 
y 
y$ - 
СА 

® P d ae 

i , È — Aa P. 

^ B 
“ 


Fili armati 


Г. а 


e Cavi protetti 
(copertura di rame 


sotto plombo). 


Sede Centrale : x i , ww. | Officine : | 
BLOMFIELD STREET, LONDON, Е.С. Sea NORTH WOOLWICH & GRAVESEND 


W. T. HENLEY'S TELEGRAPH WORKS CO., LTD. 


RAPPRESENTANZA. А Italo Фау Оті 
PER L'ITALIA: | f Via Chiodo N- 6 - SPEZIA 


rlino 1907: Medaglia d'Oro e Diploma d'onore. 
козе RNA и 00: 


MAGDEBURG -BUCKAU (Germania). 
3 Succursale per l'Italia MILANO 16, Via Roveilo, Casella 875. 


i £Locomobili e Semifisse 


, 
Nx ví. dri M 
"i rs 27 vu A VAPORE SURRISCALDATO Е SATURO 


103600 cavalli 
LA PIÙ ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA 


e Sorveglianza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa. 
a de = Р] i Ар Impiego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esercizio. 


LT 1 E) EN > ББ e - 
= т : DI e In Centrali Elettriche sono in esercizio 1390 - macchine Wolf. (N-(28,8) 
| aptid а Produzione totale 600,000 cavalli — 


ING. F. RICCIARDI 


БОСІНТА ANONIMA PER L'INDUSTRIA DEI VENTILATORI 


MILANO 


— n ə.a. 


VENTILAT ORI INDUSTRIALI PER QUALSIASI USO 


Listini e preventivi a ri chiesta 


"СЖ 


ЕРЕ 


—— F 


Studio: C. Indipendenza 5 — Milano (Tel. 88-36) 
Officine alla Bovisa (Tel 77-42) 


-15) (14-9 


ne ENT E | 
Ld 
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amaata & C... 
Genova? 


FRESE 
PIALLE 
ALESATRICI 


(11,9) 


(1,15) x 


Filiale a Milano 


Foro Bonaparte n. 1. de CATALOGO A RICHIESTA BC 


— "PS F— 

FABBRICA DI LAMPADE A INCANDESCENZA A FILAMENTO METALLICO | 

РЕД I I- IPS 

x Società Anonima | n) EINDHOVEN (OLANDA 
| LAMPADE mE | 28 


a filamento metallico | 


LE LAMPADE 
PHILIPS 


possono funzionare 
< ; 


CONSUMO: 
| Un Wat per candela 


! Economia 70° 


. in qualunque posizione. 
—— —— —— — 
Sé costruiscono : 


- da 200 = 250 Yol 
40, 50 e 100 candele 


Sé costruiscono | 
da 70-160 Volt 
| 32. BO e 100 candele N 


 — P 


| GRATIS A RICHIESTA 


(1-15) (14-9) 


CATALOGHI E PROSPETTI 


і 
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[ALFREDO GAVESTRI I ИШЕМ 


ШЕ 
RAPPERSWIL (SVIZZERA) 
Via Cesare Cantù 2 = MILANO - Telefono : 3-86 


-— FABBRICA 
TAYOLÓ PER DISEGNO о BUREKA, zc mou 


Fons nel 189877 
Specialità in in tutti 


MATERIALI ISOLANTI 
ELETTRICI 


Di propria esclusiva fabbricazione. 
(1,15)-(15, 8) 


SOCIETA DEI MICROFONI ANGELINI 


ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 
ROMA. — Via in Luotna, 4, 5 — ROMA 
Telefone Iaterp. ! 9039 Per ғ Teleg. MICROFONI - Roma 


qualunque . 


posizione 


oseddeuzuo9> 07ueipow 
e1}qesseqqe e eriqez[e 9S93e[oA*9 T, 


Semplicità e Solidità 
IZQUILUIAUOI 0ZZIAT 


Tavoletta inclinabile in 


- 0000 zx» фоси @ °° 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
ANGELINI 


: Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
Gli unisi per la corrisponienza a grendi distanze 
Applicazione facilissima a qu.lunque apparecchio 
— — Eki 


—— ——— — —_ — —— M 


(1,15) - (24,8) 
Altre Specialità di Meu fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri articoli per disegno in genere 
| CATALOGHI È PREZZI GRATIS A RICHIESTA 


SPECIALITA 
a Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
‘MOTORI A GAS POVERO snodato con Microfono Angelini munito di im- 
ZEN | boccatura igienica in porcellana (brevettato) 
Costruzioni P Oltre 8000 Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 
solidissime  3implantix Apparecchi da tavolo di lusso ed economici = INTERRUTTORI 
ed accurate NK b MEIN Е е Interruttori elettrici a tempo per impianti d’ Illuminazione 
TT = SEE qio M Щщ 7 N GRANDE ECONOMIA 
A.G. DRESDN ER. GASMOTOREN.P ABRIK AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
già Moritz Hille - DRESDEN - A. CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 
— t- ACCUMULATORI 
Rappresentanti Generali per l'Italia: TTE PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA: VOCE 
RANIERI TONISSI & 6, - GENOVA Grande Officina di Gostruzione 
Via Luccoli 14-2 Telefono intercomunicale 16-59 | (1,15) (2,9) 


Carboni per Lampade ad Arco . 


PER GORRENTE CONTINUA. ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PLANIA ,, I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 
Marca * SILESIA , per lunga durata di accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 
ELETTRODI per la produzione del carburo di calcio di tutte le dimensioni 400 х 400 х 1500. 
—— ee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO eex — 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


Società Anima PL, A NI A W EF R K E pel fabbricazione dei carboni 
UFFICIO : | BERLIN W. 9 FABBRICA: RATIBOR O! 5 


Ké6niggràtzerstrasse, 6 am-as 
Deposito presso il Sig. Ing. Vittore Finzi Milano — Viale Manzoni 31. 
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STROMBERG -CARLSON TEL. MFG. co. 


ROCHESTER, N. Y. 


CHICAGO, ILL. 


TAVOLO DI COMMUTAZIONE A MAGNETO T COLLEGAMENTI DENZA SPIRE 


E SENZA CORDONI 


(Capacità massima 10 abbonati) 


KIA — 


La figura qui contro rappresenta il 
Commutatore equipaggiato per sei ab- 
bonati. | 

La larghezza massima del tavolo é 
di circa 35 centimetri; l'altezza di 21 
e la profondità di 23. 

Esso puó essere facilmente fissato 
su di uno scrittoio o scrivania comune. 

Una suoneria d'allarme é compresa 
nell'equipaggiamento del Commuta- 


tore. 


xk — 


COMMUTATORE A-5364. 


— Kid 

I collegamenti sono effettuati col 
mezzo di tasti a leva corrispondenti 
in numero a quello degli abbonati. 

Due abbonati vengono messi in co- 
municazione tra di loro colla semplice 
inclinazione dei tasti corrispondenti 
nella stessa direzione. 

L'equipaggiamento della telefonista 


può essere tanto del tipo a microfono 


a sospensione, come da petto o da | 


tavolo. 


—— KAGE — 


Dall'lllustrazione rappresentante questo Tavolo di Commutazione, si rileverà che immediatamente al di sotto 


degli sportellini vi sono i tasti combinati di chiamata e di conversazione e nel rango inferiore i tasti di collegamento. 


Il circuito di questo Commutatore è tale, che inclinando contemporaneamente da una stessa parte tutti i tasti di col- 


legamento, le linee degli abbonati vengono connesse in multiplo fra di loro, il che permette agli abbonati stessi di 


operare le segnalazioni, indipendentemente dalla centrale. 


карр" e ser tente Genero 


[es peli D `T L >o 


VIT TORIO MÜYSE- 1; Via Castello (Angolo Ponte Vet 


Malano, 


go IF ma S 
4 


eee sa 


Rappr." per l'ITALIA Merid.°: INc ALBERTO PERNA - Corso Umberto I, 106-108 - NAPOLI 
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VENTILATORI ISARIA 


+ 


MARCHIO 


DI FABBRICA 


a 
€ 


| ISARIA-ZÁHLER WERKE шв MONACO amma 


Corso Sempione, 14 - MILANO = Corso Sempione, 


(1-4-7-10-18-18-19-29.1) 
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rr ms n 
ta Neto È ani ou è 


STABILIMENTO ELETTROTEGNICO зк Cornigliano Ligure della Società TET 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. earri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacariehi, pompe. ventilatori, compres- 
sori. trapanatrici. eee - Impianti elettrici completi su navi. da 
guerra e mereantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(8'8) -(gi'i 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ — 


а liquido ec a secco 


| A. C. SPANNER , 
Ig CONTATORI D'ACQUA Í 
SISTEMA PALIEA 


_ _—_———————————————_—_—_—_——rTz 


TL. @="@—@—@@P111T—@@ 


© др MEDAGLIA D'ORO 


FP Officina 
Esposizione Milano 1906 E 


3 а Milano 
> Corso Magenta N. 56 


рр еса 
. 


Diploma d'onore Esposizione Milano 1906. 


Direttore per l'Officina e rappresentante per l'Italia: 


Ing. V. ZACCHI ` 


>< ‘Telefono intercom. 2-85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


Giuseppe e F'""Redaelli- Lecco 


' Stabilimenti filiali : 


se ed 
GARDONE V, T. DERVIO 
pra (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
= "e | 
RAPPRESENTANTE = ^ Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
generale per l’Italia e Svizzera ү: - per condullure telegrafiche e telefoniche. 
О DELLA i n Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
[.] ' H Р ° » 
TELEPHON FABRIK A. 6. s Bi secon — per sostegni di condutture 
già J. Berliner (1,15)-(1,9) E B4 elettrico . 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO—— E. £ Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
Gran Premio тые сү еен È Ra Corde di rame per parafulmini. (1,15) (18) 


К Verghe angolare a lati uguali е disuguali, 
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SOCIETÀ, SIDERURGICA D SAVONA 


NIMA — SEDE IN GENOVA — DIRFZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STAT UTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000. 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


F ABBRICA DI LATTA 


PRODOTTI | i LAMIERE LIS LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 


i Lingotti di acciaio, conici еа ottagoni. 
Bilictte, Masselli. PRODOTTI IN GHISA 


- Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar. 
| rotondate. 


; Larghi piatti 


\ 


| 


mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 
Pezzi speciall relativi. 
: Cuscinetti per ferrovie. 
WVerghe a T ad U a Z e Zorés. 
Verghe angolate а bulbo e T con bulbo. 
i Travi da mm. 80 a mm. 350. 
P Barre а graticola. 


disegno. 
Cilindri per laminatoi in ghisa ed in aeciaio. 
х Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


 ВОТАІЕ E RELATIVO ARMAMENTO 
... DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE | 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 
MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Victor UGO, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Орокто, 35. 


+ rai — = 


Sapa ri apea O npo do PATTO VOR ns dn 
SUN pi 


o ai seguenti rappresentanti 


‘Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 51 


Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 


STU 


| Fr. Gebaner. | Berlino 


Fondato: 1833 FABBRICA. DI MACCHINE жинин 
|. SPECIALITÀ | 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
. mento e per ogni gsnere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per оннан 
di caldaie. 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
m di circolazione. 


(16) n (24,8) 
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TRUB, FIERZ «C. Brett [ШЇЇ sumi 


gi Saint di Strumenti Elettrici 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e UM 


Cercansi SOTTORAPPRESENTANTI 


Rappresentante Generale per FITALIA : 


Modello- 1907 Ing. Oscar Schneider, NAPOLI torso V: Eman. 244 


(1,15) - (22,8) 


——n lm 
DEPOSITO] | w 


LAMPADA 


Fabbrica d’apparecchi elettrici 


SPRECHER UND SCHUH ` x | 
| 
! 


^o INCANDESCENZA a 
AARAU. ( Svizzera ) "HARD,, Carboni Elettrici 
Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altissime боо ore aaranTiTa |  A000880rì per impianti 
tensioni — Jaterruttori automatici di massima e mi- Oi LUCE INALTERATA elettrici 
nima per alte ed altissime tensioni, immediati, ed a RAPPRESENTANZA | Pi í 
tempo, ad apertura nell'aria o nell'olio — Interruttori e Isolatori di porcellana i 


OEPOSITO 


AUGUSTO HAAS { Conduttori elettrici 


di sezione per linee aeree — Inseritori a mano ed 


automatici — Commutatori — Reostati — Interruttorl MILANO i | 
automatici per motori — Parafulmini per linee aeree. VIA PIETRO VERRI Spazzole per | iind | FF 

SPECIALITÀ : Quadri completi di distribuzione. N. 7 Braooi stradali, ecc. | 

1 


Per schiarimerti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’. 


Appart di ios Ing. M. T. GENTILE — Milano AUGUSTO HAAS "am 
— лА li Via Solferino 7 — Teer. 28-04 MILANO i 
per Roma, l’Italia merid. e la Toscana : Ing. Carlo Medina — Piazza di Pietra 43-44 — ROMA Via Pietro Verri, 7 


. DIPLOMA D'ONORE E MEDAGLIA D’ORO 
all'Esposizione Internazionale di MILANO 1906. 


d5)-2,5) | `` 0) - 049 


© ORIGONI & C MILANO | $ (TAZIONE DI UNT ELETTRICHE 


è 

e 
Filiali: ROMA e GENOVA | 

Via Mórtaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — via Mortaro n. 17 

Direttore: A. CHIATTI — di città e canipagna, aeree e subacquee 

š 

@ 

® 

e 


e 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI 
PREM!ATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25.27 — ROMA — TzrEroNo N. 97- -23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI | 
Via Appia Nuova, 101-103 TELEFONO ` N. 25-39 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


9i assumono impianti ovunque oon squadre speola- š 
liste = Prezzi unitari od a forfait. | 


— —— —À M € M Á M MÀ а. -— — 


Ves [4 5 


Fabbricazione di nr CHI. 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografia 


— - —— —— —__———— 


Installazioni elettriche di luce ej 
forza in Paesi, | Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Da e iui una ta ii 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- | 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini in Materiale di prima fabbricazione e monteurs 7 
specialisti per esecuzioni tecnicamenie ed esteti- @. 


camente perfette. 


 —sCussi 


ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costrùzioni — 


Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti FORN ITORI 

— Pompe рег la peronospora ed accessori — Articoli diversi | : 

per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- elettriche — Municipi — Stabilimenti. ! 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per d 


la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate рег auto- 


mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — Ing. BISO ROSSI б C. 


Articoli di gomma per peronospora — арй: di ghisa mal- 


leabile neri e zincati. - (1,15) - (24,8) VERONA - V E N EZI A = PADOVA | 
GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS | (1,15)- (24,9 n N. Е 
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PALI è DI LEGNO 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti | 
di Energia elettrica 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo 
Durata media secondo le statistiche ufficiali ami 175, , 
aa 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto | 


FRATELLI DIMMELSBACH, 


. FRIBURGO 
(Baden) Selva Nera | ‘Rempartstrasse Ts Ç 


Q = Фос e. 


MILANO 1906 


(МБ) (94.8) 


“FRAN PREMIO, 


SOCIÉTÉ ves LAMPES 


à incandescence de Zürich 
ZURIGO 
Stabilimento a 

cd 


Fondata nel 1889 


Lise A 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


LAMPADE 
comuni- 
e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 

ecc. 


er 
Agente generale 
F. BIETENHOLZ 
TORINO 


- (1,15) - (18,8) 


6 А PESTALOZZI & C: 


SOCIETÀ ANONIMA 


сеси", 


(ZURIGO) 


I, | | FABBRICA DI CARBONI . 


per lampade ad arco e di elettrodi 


' CARBONI ' 


PER 


i LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA': 
—: к LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE co- 


gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (24,8) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


SOCIEÀ ITALIANA ЎТ 


LAMPADE ad ARCO x 
е IMPIANTI КЕТТИП 


(Accomandita semplice) 


| Ing. R. Colombo КС 


5.1 OFFICINE 
Via aes 37 - . ROMA. Via ur Mura, 48 
32-93 


Tel. 2 


UNICA FABBRICA TALIANA 
LAMPADE A AD ARCO 


Lampade. ad Arco: per correr per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad “effetto.,, 


Accèssori: Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten- 
sione e resistenze induttive. 


Disposizioni speciali per serie. 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI DI ELETTROMECCANICA 


Impianti elettrici di qualunque importanza 
per illuminazione e trasporti di forza. 
(B5) - (4,8) 


ddnde dior | 
I EX =. r 


ai di Fab dela dell’ BLET TRIOS EA 


" THE“ OLIVER. TYPEWRITER C: 17 


T Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO U. 9. A. 1 
; . Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI | 
ү. Palagio dell’ Arte della Lana Pi 
V n a 


La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


% per esaminare e scegliere. il tipo dı macchina scrivente che meglio ri- 
Я spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

È * OLIVER ,, giudicandola la migliore fra tutte. T 
š In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello ë 
А Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: E 
© L1OO Macchine Oliver, 

L e il 6 agosto una seconda — Жы, a € 100 Macchine. 


B m 


SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE | d 


Macchina Moderna - Durevole - Completa | 
150 Dalla macchine vendute in tre anni. Record Mondiale (45.359 P. 


Premiata Officina 


Giuseppe Gandiglio 


FIRENZE 9-— — — 


Via e N. 3° 
BILANGIE DI 
PRECISIONE 


— oo 


MACCHINA | 
| per rettificare š collettori delle dinamo | 
SISTEM PHILLIPS BREVETTATO 
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Agenti esclusivi per la 
Francia, Italia, Belgio e Spagna j| 


| E. H. CADIOT & C 


\ ELETTRICISTI i 
12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) | : 


15-09 — ` | б 


– — — —À 


| Fornitore delle Strade Ferrate 
u e di Amministrazioni 
Governative e Comunali 
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T OFFICINA ELETTRICA pirzem: GEROSA 


SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L. 300,000. 
MILANO - Via Vittoria Colonna, n. 9 - MILA NO 


FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 
APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Lf 
=н "E 

| Apparecchio # 
Appparecemo da Tavolo ` 


È, 


С) (Jo a Ф Ф 4 
AV. Di E š » 
95 Ке ОСУ DA NRE ГС 


р 


° ° ` e 
һе ) C wa. ) CN w 
ddl ; a moule 
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Commutatore centrale 


C 


< ] 


Le Piccole Centrali Telefoniche ` | 


А complemento delle grandi Centrali per servizio delle?città servono le piccole 
Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii Ж, 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. "T 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all'altezza dei perfezionati 5 
servizi d’ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. E- 

[ numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 


DI 


` 
o Ad A A ° ут 
УСС: 
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4 
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BREVET TATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa In opera) 
Questi LIMITATORI di corrente sono i p'ù PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 
Tipo Elektron 
| (Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


Elektron 
Designasione ordinari 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


 Amperes x dala2 ie a a | dada datu dam cae AT 
Prezzo cad. | L. 12,— "or^ P ipaa "vog L. 22,— 


ktron 


тш Prezzo dei Limitatori Elektron da 126 a 250 V. 


Deslguasione | Elektron con dispositivo 


! ordinari per attenuare la scintilla di distacco 

PR RARE ons us nl A 
Amperes | далат, а, | atu, = NE E: 
Presso cad. | L. 12,— IL. 14.50 L. 16, — iL. 18, — 


Tipo excelsior 
questo tivo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 
Fino a 125 Volts da 1/„ а 3/, di Amperes 
Da 125 a 250 Volts da !/, а !/, 
prezzo unico т. S,75 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 
(1, 15) - (24,8) 


Sooletà Anonima - 


STERN SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 000. ` ° 
GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 


Sede : 


Cass Consorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
. NEW-YORK 


Olii Minerali per а interna ed esterna di 
macchine. 


Өі per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
Grassi Consistenti са altri grassi industriali. 


Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale 
c Industriale. 


Olii e Grassi per Automobili approvati dal 
Touring Club Italiano. 


GRAN PREMIO 
Esposizione di Milano 1906. 
05-09) 


x 
x 


| See. AN. A. BESOZZI ` 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


ut m T ST t MN ЧИ a LEN E MNT NI Im 


алы MATERIALE 1 PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE per la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Ta voli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori 

d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE — SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI — FILI - CAVI ЕОС, — EGG, 
PILE ad alta intensità “INVICTA,, brevettate- Pile d'ogni genere 

—— G 


KF 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 


DELLA NV, E. k F, A, 
(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 


APPARECCHI DI MISURA 


р! 


A. SCHWARZ - FRANKFURT 
LAMPADE AD ARCO 


(118)-®,8) 


ti 
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Spazio riservato 
sÀ-9*»2allasx»s»*x 


Forniture generali m ж 


Q) 
VARA 


ж % EX per lElettricità 


—— M — — — 


— tt 


AGENZIE: Torino - Genova - Livorno- 
. Firenze - Roma - Napoli - Palermo 


(1,48 - (18,8) 


№ 
n . = 
е 
Ф 
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SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato L. 4,000,000. 
DIREZIONE in TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


siii ile 


‘Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Somma сир Iy. 


» i GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. | 

Costruzioni Meccaniche € 6lettricfie 
: ] 


тт ..... cs = y — e 
* 


= — =æ wr se Il 
ri а 


Impianto di Trazione Elettrica. "Tm 
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Società Italiana Motori a бав 
CROSSLEY. 


39, Via Orivolo 
š FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


(145) - (24,8) 


| Clemens Riefler | HEINRIGH LANZ, MANNHEIM 
B FIBBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | | OCOMOBILI 


Più di 
| | NESSELWANS A M MONACO NACO (Baviera) е È yi =. Туз A N 20.000 
N "i PRECISIONE | | SEMIFISSE ы 7) BS == ` u è e 
BERCONPASSI D T SEE MA EIE ш ҮА iui 
(| SISTEMA ROTONDO a vapore - RNA INNI ogo—— 
per Ingegneri, Architetti e Disegnatori saturo ` i | Grand 
— | е ura 
GRAND PRIX: Parigi 1900-81. Lonis 1901- Liegi 1905 surriscaldato Pri 
Cataloghi gratis a richiesta - Pressi di Fabbrica. Con PT Е 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: | distribuzione dna 
A. DEIDIER . a valvola sr> =>. Lage 5 
Porsetlariose che Napoli = (Italia) Corso Vitt. Eman. 155. «LENTZ» ET р. = Ж: IL, ELLE, IRL B a (ica 
testa movi- ——————————— . ) 
bile i compassi | 
MES T portanti ill ом dal mamas presen ^ ае | 
ЫШ. mm to | e mca чиани. CURT RICHTER = уа салона, 10 — 


| LABORATORIO ELETTROTECNICO — m 
Ing. LUIGI MAGRINI & Ç. E 


Società in accomandita semplice 


OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE KA 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO Viale Monforte; 28 - MILANO 


Pee 
Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


| Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - а tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori di misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE 
di tenzione o di corrente a bassa ed alta tensione 


per sezionamento - valvole - derivazioni 


d > 
xu Met 
mito 


$ ` , . 2 Е а 
B { ^ - 
R CLbOIO@M0 „ 
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"Wed M < | - T 
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"Wess M sts" pae » ? ñ : UN 
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Каа ы ы fI PPP I 
Trasformatori,- divisori - resistenze - 


per archi | Scaricatori 
: er basse ed alte tensioni 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI Р 285 
per batterie di accumulatori Ф ACCESSORI PER IMPIANTI 
ааах У Morsetti, Serrafili, 
REGOLATORI AUTOMATICI Valvole a piombo ed argento. Telefono 3-71 . 
pel sistema di survoltaggio Magrin: L ТАТОВІ DI CORRENTE per Telegr. Elettrotecnica 
REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO mnia motori (Brevetto pet Telefono 28-77 
REOSTATI DI REGOLAZIONE | P Е ПОН 0076060 na 70050) MILANO per Telegr. Elettrotecnica | 
pet dinamo e motori. Costruzione e montaggio di quadri completi 
REOSTATI DI AVVIAMENTO 5 per Centrali - Sano Motori È | (1,15) - (7,8)] 


a 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA, 


* JULES ISRAEL & ©. MILANO - vie Pantano. 7.0 | 


Unici Concessionari in Italia 


| N “ wi r T, u 
fiU none 7 i 
Р / А, 3 
SA VO 1 Ku Ж 
A a } y Marca depositata w: | ñ 5 
$ 9 Q x \ Brevetto Italiano 75330 0 D 
10 1 р? 
Ma (D. d 
x k. T pe mw co M 
> b > Sta 3-4 ET А PEZ: гй ) b 
i binario — 
i 018 - 8,8) 


è. Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici 
9e — 


? 


Manufacture Speciale deCuirs & C Courroies 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


FUORI Concorso - (Membro del Giurì) BarceLLONA 1888 - ‘ToLosa 1888 - Chicago 1893 - Panis 1900 ' 


. Tre Stabilimentiffa Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
Scellos-Renvideurs - Hidrofuge 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


И TUM 


Agenti Generali per Pr Italia 


ЕЕ FRATELLI TRUCCHI 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE 
PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMP IERDARENA 


te. | m | (1,15) - (84,8) | 
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Avvisi di Pubblicità O. eee 


аео зан 


EMO FOLTZER 


RIVAROLO (LIGURE) 
E i MEINA (LAGO MAGGIORE) 


озы © | GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


ENAN I N ANANAS 


Esposizione Universale di Parigi 1900 
Medaglia d'Oro 


19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — 
Medaglia d'Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 


Fornitore 


dei prinoipali Costruttori di macchine 
a vapore - Imprese di elettricità - 


Oplfiol Industriali. 1,15) - (24,8) 


" 
“Г; d 
ғ 
= 


LAVORI SPECIA TÁ 


10) 25 ЕЕ 
MAX VÀ | || (КА 


|| fp T Pi VALE 


Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri 


Contatori " ARON, 


- Costruzioni a motore ed a pendolo 


per corrente continua o alternata 


- CONTATORI 


ы! =s Set 12,22. —— — ue a= == ci | 


i 
eocock 


wall la: a 


portatili per controllo | 


CONTATORI 


con Indicazione di massimo 


ed altri tipi speciali 


KINH- 


Chiedere listino 
" Rappresentante Generale 
| t рег l'italia ^ 


| "E О ТЕ - Via Feli Cavallotti, п = MILANO 


(1,15) (24,8) 


Contatore . 
a motore per corrente trifasica 


LIME “ DICK ,, 


Lime d'ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 


dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI ‘DICK ,, 


e @ — + @ + = ө * 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. N. 


APPRESENTATO DA (1,15)-(18,8) 


SIMONIS e C.- Milano, via S. Eufemia, 23 


— ———— — 


| 


| Иле. 
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TUBI GRÈS - PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


| 
INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 
| 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima-Capitale a L. 1.200.C00 - Elevabile а L, 3.000.000 


STABILIMENTI FILIALI 


fsorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori 1 
Mozzate (Nord Milano) € GENOVA- Via Mira 


i 


TUBI i GRÈS 


OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente in Firenze . 


Studio elettrotecnico 
e laboratorio per tarature scientifiche 
ed industriali 


ec aocessori per fognature 
per acquedotti | 
f Impianti Elett 
/ Scaricalore E via 


V / | | e Telefonici 
\ / | (Siemens) +40- 


\ А Mattoni refrattari. 
L| Mattoni m 


~~n Per Torri di Glower o~~ 

Specialità: g 
Materiali inattaccabili 
| in Grés per Fabbriche 
ДЕ Prodotti Chimici, Tin- 
fit torie 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI Di 
Strumenti Elettrici. 


P 
— —— NONNI SR ММК ЫЕ е ы „л ы ы 


Costruzione ed esportazione di apparecohi 
applicati all'arte della Guerra 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ordini 


Rappresentanza e Deposito 
in ROMA 


"Rappresentanza generale e deposito per | ltalia 


Sione- in Gres PROFILE AMEDEO DELLA 
‘ per Resistenze Liquide EE EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. (s. 


| : (1,15) - (24,8) (1,15) - (24,8) 


€— 


Società Italiana di Elettricità | 
SIEMENS-SQGHUGKERT. 


MILANO Via Vittor Hugo, 9 + ROMA Corso Umberto I, 337 


—————— -— UD P Ceca ———————— 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im 
pianti elettrochimici - пирит е elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d’installazione. А 


Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut- 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettrici di precisione differenziali ed economioi - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 
blocco 8 segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 
GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri). 


| A. Rappresentanti ed Agenti nelle prinoipaii Città d'Italia, 


UFFICI TRGNIGI : 


(1,15) - (94,8) 
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Schaeffer & Budenberg 
23 A. Monte Napoleone = MILANO 


INIETT ORE ORIGINAL. - RESTARTING. 
Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


Indicatori per prendere diagrammi. 
EK. Contatori di giri — Tachimetri 
Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 
Valvole sistema Jenkin. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
шш Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
inisttere “RE-STARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori (1,15) - (8,8) 


Compressori sistema Kryszat. 

Pompe & vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


СНЕС | Галі CARRERA & C. 


TOKA 


ORKE 


+ 


SCHWECHAT STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 
| presso Vienna Via o More Folica, A NAPOLI - Telefono interc. 10-6 
- GRAND PRIX T ^ 
= Esposizione Internazionale OLÍ x ж m 
MILANO 1906 x speciali 
e PER 
— Fabbrica di aste cilin- MOTORI 
| | driche di carbone e di carboni galvànici. - A GAS 
SPECIALITÀ | sui 


ARTICOLI 


т ATOM. | P TOR ss ЇЙЇ ИШ 


| e 1600" di lunghezza IMPIANTI COMPLETI Д ( AS p OVER 0 


MINIMA A COMBUSTIONE | LOCOMOBILI 
Placche e bacchette di carbone per орана 
‘l’elettrochimica e Рену Costo Cavallo-ora 1-2 Centesimi 
Rappresentante Generalo per l'Italia: — Oltre 60,000 Cavalli in azione 


GU STAVO W EI L | Cataloghi, P Prezzi preventivi š t richiesta, Facilitazioni in — "i 


— Via Monte Napoleone, 28 — | 
. 9 мар , 4b -(69) NN Lista degli караан fatti, a disposizione oi 


x " FE L ECTRA, " p DI APPARECCHI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO R CUCINA 


VUAEDENSVVIL, - SVIZZERA 
Вар: Eng. VALABREGA-LICHTENBERGER - “TORINO 
— 


Apparecchi per riscaldamento elettrico 
Apparecchi Der cucina elettrica. 
Apparecchi elettrici per uso famiglia. Min 
Apparecchi elettrici per medici, farmacisti, ecc. . ш | 
Apparecchi elettrici per l'industria. : 
Reostati- Moderatori di luce. 

. Specialità: Grandi forni per fornai, pasticcieri, ecc. 


Listini a richiesta, con prezzi franco d'ogni spesa a destino. (1,85) - (7,8) 
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| CLARKE, CHAPMAN & cs LTD. í 


Gateshead-on-Tyne 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


Erevano Wroodeson) у.) 
+9609 —— — — — — — —— 


©) O (©) = ( 
D 6. n DE on pri GN D A DC Dvd А De t Е 
о DNE П eS h : ps ` . 


Tutti i tubi sono perfettamente dritti. , 
- Non vi sono giunti esposti alle fiamme. | 
- Tutte le parti.sono libere di espandere.- 
Tutti i tubi sono della stessa lunghezza. à 
- Facile accesso in tutte le parti per li ` 
spezione, pulizia o riparazione. – Ampia є 
superficie di vaporizzazione. — Si costrui 4 
scono anche per grandi unità. — Occupano % 
poco spazio in superficie. í 


2 
A CA DIC усл 0С та 
ES ME PUE 


ED! RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LÀ SVIZZERA E L'EGITTO: | ini 1 | 
{ Ing. FOLEY & DE BENEDETTI g a j 


GENOVA : NAPOLI 


Vi ia Raggio, 5 Galleria Umberto, 27. 
TELEFONO 39.41 | TELEFONO 504 


Ina. Teleg. CICLOPE Ind. Teleg. TURBO 


AL) 

(1,18) T (6,8) T. 
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CONTATORI D Tm per CALDAIE 


Solo apparato registrato 


Controllo dell’evaporazione | 


e | . & precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


000 | +00 
Pignatte di Condensazione di costruzione semplice e sicura 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


Indispensabile per Montaggio 


POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


2 | FABBRICA DI MACCHINE Å, 5 C " MID ZURI C H. 


n Ing. A. a rn e p J. 


ЩОТ E REGOLATORI 


= ——n—— m—. —ə<—.—  F- .,  [” _ ——— —]——————— 
—@ 


i fama a mondiale 


00 In raga anni di esercizio 
SDN Е oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 
[TURBINA di 3000 cavalli — NIAGARA. Progetti e Preventivi a richiesta un 


WT ANONIMA OFF ICINE MANFREDI u | 20006600, н Бшш. 


MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


stazioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 
La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di | 
SEGHE E MACCHINE et” piani | x 
per la lavorazione del legno . cE bein AR MM 
secondo i tipi più moderni | Ta im SE. 
JAeferenze di primo ordino С  " amg 
Мо \ "ЖЫГЫ — CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
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DOG SISSI ол NINE NEI SERI IL IR o o a a i a 

Y 

; À T SIRY ШЛАК & €. ; 

F В. 

X di 

A Viale P. Lodovica, 21-28 - MILANO - Viale P. Lodovica, 21-23 D: 

A d A 

K Agenti esclusivi per l'Italia della da 

NS DA | 

>< 0.^ POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi p | 

DES Ка 

ES DA | 

X ROMA - Via Nazionale, 201 | PALERMO - Via Principo Belmonte, 109 x 

RE TORINO - Via Arsenale, 81 | (FI NASD lli — ne TRIESTE - Via Caserma 1, | | 

N€ Mi | 

CONTATORI [| 

Уе Bu 

9; . THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed Ë i 
intensità. i: 


І THOMSON speciali per quadri dil distribuzione, e 


per alte tensioni. 


» lC tV 
SLDGNOMe тА 


$ 


+694 


B. т. ed A. G. T. ad induzione, e per qua- 
lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 
Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 


E. THOMSON tipo A 


—+694– 


“v... 


О” Ë per corrente continua da та тоо Ат: 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora. 


————————— À S 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 
| : 0' K 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan -d’Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - — DI POSA RD ISTRUZIONI 


(1,15)- (24,9) E 


DI 2 2 л MEA ENI АЧЫР RIE E A... EI IT SES MCN 
caer КЕ? NORD 0," 2 MS x ws SA e Me D ES EN МЕРУ: “<s NEAR 
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& COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE ® 


aa Ji BRUNT & €. 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILANO = ‘via QUADRONNO 41-43 
NAPOLI-ROMA- TORINO -MESSINA 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA = — 
АШ ИЕ Nm 


46 VU LC AIN Speciali per Quadri di distribuzione 
yy © Per alte tensioni ж ж ж ж ж 


EH 


Uus 


== 
== 


“ VULCAIN,, 


FONDERIA ARTISTICA IN BRONZU E GHISA 
CANDELABRI & MENSOLE + s 
BRACCI STRADALI IN OGNI GENERE 
IMPIANTI COMPLETI piLUCE £ FORZA 


т, 
—— 
— 
— - 
—— 
—— 
== — 
— —.T 
-—— 
———  .V 
O == 
-—— 
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Al 


OONTATORE A CAMPO ROTANTE PER | ü CHIEDERE LISTINI E PREZZI 


QUALUNQUE DISTRIBUZIONE A CORREN- | | P 
TE ALTERNATA MONO E POLIFASICA ogo — Laboratorio a MILANO e NAPOLI 


per taratura, verifica e riparazione. 


Massima sensibilità, esattezza a carichi indut- des 


tivi e non induttivi, semplicità e robustezza. TA 
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" BERGMANN-Elektricit&ts- Werke 
Abtheilung J. 
Tubi BERGMANN originali 
nonchè tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità eenza concorrenza 


ed a prezzi convenientissimi. 


€ arconseseceneacazea it: ЕЕ cone Онон ervcovonpesosiosose vondsoeveve 0a. 0010000009699 0r 000 


. ae emos ata sco età 090990026 өз өз od once .. 


Rappresentanza & Deposito per Y Italia: 


LODOVICO HESS, { 


Telefono intercomunale N.° 29-67 


PER TELEGRAMMI: Conduit = MILANO 
KEA — ə asa 


Isolatori brevettati DELTA . 
ЗС | per Alte tensioni 


‘sino a oltre 
SEE 


(00.000 vor 


coni 


di esercizio 
(ус олысы RE 


| Specialità 
della Manifattura 


di Porcellana 
fondata nel 1853 Sóhne A.-G. 


(1,15) - (94,8) 


-— Ti 
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Н aaf: ç 
— —.. — —__ a € ar 


[ Società Italiana Lahmeyer di Elettricità" 


Telegrammi: FORZA L'UCE — МЕС. А ТГ — Lettere: Via Meravigli, n. 2. 
Rappresentanza Generale della 


Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke А.-С. Francoforte s|M Mülheim &JBh. 
Enero 


Po 6654 
{ отно 
MOTORI є 
TRASFORMATORI. 


IMPIANTI 
COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


Filiali a: 


per tutti i generi di 


р ROMA 

ш NAPOLI 

—. FL =—& иН 
| | (45) - (8,9) | 
. | Prezzi correnti, preventivi, pro«pctti, GRATIS a richiesta. | | 

— DOD DODO XX Ox CO CID КОЛКО È I III DO CIO DITTA E 
pn SOCIETÀ 
| ADLER : EISENSCHITZ x е 
| ... MILANO x TRAZIONE ELETTRICA 
= Via еа 30 Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato D. 300.000 


Via Vienola, 6 MILANO ' Telefono 95-24 
Specialità : TAE UTENSILI di precisione s ее 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 
DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO, 


“OHIO BRASS C, 
Í Ka | 
Torni 
т AUTOMOBILI ELETTRICI | 
А FILO AEREO senza 
: гара | . rotale- Il sistema più 
ge Limatrici, ecc. __ 


pratico per i servizi 
pubblici 


«жж 
lautocentranti | 
B | 
Punte vere americane Cataloghi e 
utensili, воо Preventivi 


- в — 


a richiesta 


— Cataloght gratis a richiesta — 


K 


18) - (2,8) | | | | ` 2 Hd | 
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| . i i 99 
Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile а L. 1.000.000 
++ Anonima con sede in Milano. + 


e 
Ф 
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SCALE AEREE E PENA PER РОМР\ЕВ\ Ё 


CARRI-FURGONI- 


COMUNI 
е: 09 


MILANO 
Via Nino Bixio, 50 


* 


ran À 


— a 


PONTI AEREI MECCANICI 


⁄ 


p CARROZZERIE INDUSTRIALI y 


ZA ICARRIDIMONTAGGIO g 


per Tramwvie Elettriche Z 74 


VA 


. per lavori edilizi 


W 


EE. 
richiesta 
si spediscono 


Telefono N.° 19-80 agio s y franco di porto i | 

| h 66 i - 2, | 
|) Filtro “Rossi, 27 CATALOGHI . 
meverro Z DISEGNIELISTIA E 

del Cav. G. Rossi A 
MEE 7 1906 

LN AE B | 
la sn — è (1,5) (11,78 1 
k 


MACCHINE UTENSILI ED 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 


MACCHINE SPECIALI 
per grandi produzioni 
| di esecuzione sicura 

(1,15) - (15,7) 


RIVISTA MAR\TT\MA] 


MENSILE ILLUSTRATA 

ele ——— _ | 
ANNO 41° О 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI- 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ”. | 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI | 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E x 


GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- | 


STRAZIONI ECC. x. X K W X X X X X W W X CX X OX ж| 
— —— n — rr 


PREZZI D'ABBONAMENTO |- u 


Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L 18 


4 Paesi facenti parte dell'Unione postale . » 5265 
` UÈ C ARR ONE Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di porta in più. 
Y 
M 


Levallois Perret, près Paris | 


fi 


В S.GD.G 


I 


i 


Spécialité de Balais en charbon 


4 Charbons 


pour 


| 


Microphones 


(1,15) - (34,8) 


B8*SCDG 
Rappresentante esclusivo por l’Italia: 


MARCO CAPPELLI 


Milano - Via Morigi 12 — Milano 


il - —— 


L'abbonamento è аппао e comincia dal 10 gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 9/; вій per gli abbonamenti in Italia sia per quelli all'Estero. Per | 
i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è a scordato loro lo meonto del 965 9j, 


Per abbonarsi rivolgersi 


-all'Eoonomo del Ministero della Marina - ROMA 


Avvertenze $ | | 
| 
| 
| 
| 


L'Amministrazione non aooetta riohieste d'abbonamento | 
se non acoompagnate dal rispettivo importo | 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 

Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- | | 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - Roma. (1,15) - - (9,9) ! 


— 


H | | = s ME. | A vvisi di Pubblicità dell” ELETTRICISTA 


Grande Deposito 


LLLI MILNE FEINGA 


dex 
Globi per Archi. 


| Protezione degli Impianti Elettrici 
. BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 
PARAFULMINI IN SERIE 


| Resistenze. Ohmiche — Accessori 


CONSULENZA , 


ds б. 601. UN. 


ex - 
| Riflettori 
AINE 7 ес ` 
/ N. Tazze in grande 
Lb, assortimento 
k ж j dal tipo di gran lusso 
4 . al più corrente, - 


(1,15) = (84,8) 


. >... _ 


WANG. B. . TANSHNI-MILANO | 


Via Montebello, 14 (115-238) 


і „ахай! 
69000000000000000000000004000000000000000000€ 


SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI prem 
. ià Breitfeld, Danek & С" 


BOEMIA) - PRAGA — (BOEMIA) 


0406—9000 s 9-9 


succursali al AUSSIG-SUR ELBE (Boemia) BLANSKO (Moravia) e SCHLAN (Boemia) 


SPECIALI ri 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite —: i più 
moderni sistemi. 
È Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. | 
Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. (19-08 
+64 
Se costruiscono inoltre tutte ѓе forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
dii, — 


3 Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, 


| ы 


| do EE RII RE РИО 


argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
| genere, apparecchi cari icatori, motrici da lamin atoj, treni da laminatoi, macchine sof- 
< $ antia vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. @ 
г @+0000000000000000000000000000000000000000000000000 | 


| «4 
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г Kanrspapgn Kaorm INDUSTRIE ESELISCRAFT 
iN MERKELSGRUEN вк KARLSBAD è 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior , a Zettlitz | 
‘e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


‚ ISOLATORI 


in pra durissima | 
. per condutture elettriche 


aD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 

Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 volt 
Oltre 900 modelli d’Isolatori 

Assumesi qualsiasi altro lavoro spaciale su disegno o modello 

FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 

IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Em. 108 — l'ensione 20000 Volt. . 

IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 

IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 5: — Tensione 40000 Volt. 
= IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten- | 
sioni superiori ai 18000 Yalt. Rappr. Gen. per r Italia: 
ISOLATORE 881 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOU TIERS | 
| Km. 185 alla tensione di 56960 volt | LA & | R N 
Il più importante in Europa | TREVISO | (1,15) - (6.8) 


COMPASSI RICHTER 7 PRECISIONE — | 
E. O. "— Chemnitz (Sassonia) x 


Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


paco. mang: Thu ИШАА 


di tensione, di intensità | | 
per corrente continua ed alternata GRAN DIPLOMA D'ONORE al’ Esposizione di MILANO 1906 
per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 

! a e per Forni Elettrici | lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccanica. 
fc —E<E a 


ppresentante con зше uo 


9 W» ERNST WINTER { SONE - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni 
DIAMANTI TAG LIAVETRO 


qa 
"4 9 8.9 


| Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 
| Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 


Rappresentan*e cun esteso campionario : 


G. SCHIERA - Milano йш Meravigli, 1-3; Telefono 68-3! 


Fumatori 
la carta per fare 
gigarette è veramen- 
te la migliore. 
Esigere su ogni libretto 
la marca 
Satin Bois 


Regolatore per 
corrente alternativa 


а È (12,8) 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati d'Europa ed in America 


—— — ———— — 


Ing. S. Belotti & C. 


ne — ——— N T 


MILANO - Corso Romana, 13 - MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


эин I TIE d 


| Frères Lyon | 
| Fabbricanti di tutte specialità in ripe, Тарассћеге, tutti articoli fumatori 


Rappresentante con esteso campionario 


Lu TTL 


— (445-69 _ _ 


| 


(L'ELETTRICISTA 


| Anno XVII S. Il Vol. VII, N.5. — Direttore: Prof AN GELO BANTI _ -E Marzo 1908, 


- —— ма 


PPS 


— < — T m at La T t mon dei ce. m dm E: ÅN PSN N I N 


= enti à —— T n  — = "— < valle 


е Giornale Annunzi di Pubblicità - ROMA Pubicazione Quindi 


ESRI т Ум Me мы аы дь б Zm C 
CENERE LEI 


= 5а ire 


e % —н 
E š APPARECCHI TELRFONICI-TELESRAPICE | | Auccememe ELEKTRICITÀTS - GESELLSCHAFT 
FE di sicurezza ed antinduttivi | €- -— —-« BERLIN 
È а рег linee parallete a quelle ad alta e altissima tensione. ТА SFORM AT ORI 
E APPARECCHI SPECIALI 
9255 | perla simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 
EET |... SIRENA ELETTROMAGNETICA AB ALTA FREQUENZA per ogni potenza e tensione, 
Z 35 : Telst. d qua uadri ed accessori - др - Applicazioni speciali dell’ 7 lettri- con raffreddamento ad aria, 
| Ы oe raelatori, trasforma per lampade a consumo ridot- a ventilazione forzata, 
8 ECTS e per plotole po vi 2 per chiamate telefoniche, per . ad olio. 
Ee i cau na Isolamento perfello — Massimo rendimento. 
< . CATALOGHI E 11 E PREVENTIVI A A | RICHI ESTA Grande attitudine a sopportare forti sopraccarichi. 


^. Le Centrali, le Ditte  Elettrofecniche, - gli  fetallatori ed i Rivenditori f 
vogliano chiedere listini e preventivi al nostro 


. Ing. VITTORE FINZI 
Via Manzoni, 31 - MIBILA WO - vis Manzoni, 31 _ 


UU PEREGO а 0, ¿nese tama | MILANO 


| Veippresentata in Roma per Pitalia Centrala e iui da 
Ufficio - Via Cernaia 98 
G. Thurlow 4. Depostto - Via S. Basilio 16 ri ROMA i 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


©. ME n i ‚ е MILANO PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 
^5 B RS VOLE — GRIFFE, ecc. ecc. X ж ж ж ж ж 
MEI A O0- л PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 


Corso Genova, ЗО CONDUTTORI. . K N N MONO M NOM MK 


MICROFONI — —I 
ANGELINI |} 


I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


ROMA = Via in Lucina, 4 
ае 


—— . — ——- s soaa 


Gebruder Siemens a Co., Charlottenburg | 
Inventori dei Carboni animati 

ово а prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 
Carboni per applicazioni elettriche. Oarboni speciali’ per cor- 

rente alternata e continua. C'arboni di effetto per luce 
gialla e rossa Marca speciale Superiore < Edelweiss». Oar- 
| bomi per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Car- 
boni per microfoni. Carboni per clettrolisi. Fabbrica di ap- 
darecchi di misura a spirito e per acqua di condensazione. — (1,15) - (9 8) 


: c. Olivetti a с. | 
E MILANO - Via Broggi 4 * 
ZJ AMPEROMETRI- VOLTMETRI 
f WATTWETR! registratori. 


A Vedi avviso speciale interno 


A. MESSERLI — MILANO | | | 
CARTE | BUE NE MAGNOLIA , = J 
Eliografiche | MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 "m as | Ы 
ө lucide, tele lucide CR ae ж @ 68% MAGNOLI A 


А furlesi. "Tore tota 100186 и a molle, | ` dati | т = vai" 
ү EXE CIC ае  SUONERIE - TELEFONI ` PARAFULMINI 
ce oom» | ^ ILLUMINAZIONE ELETTRICA — 


È 
| Campioni ө preszi correnti a richiesta, 
E — r 


ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


Società anonima Capitale L. 13.187.500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento e Direzione Generale in PORTOVECCHRIO DI PIOMBINO 
TUBI DI GHISA PER ACQUA E GAS 


Accessori per Condotture -Saracinesche-Sifoni isolatori- Colonne -Grossi Getti Ё | 
(1,18) - (94,7) PROCEATTI ө COSTRUZIONI di AOQUHEDOTTI 
pu alle Direzione Generale della Società in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO (Prov. di Pisa) 


| M 
| loanizzata americana 
" ADOLFO PISANI ILANO vu T 
1 Via..B.. SANI M CINGHIE speciali per dinamo. 
| | MOTORI a vapore ed idraulici. 
$ рын 24-15. Telegramni ; | Cartindustrla Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, ect 


ЕСЕТА ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


di 939 Ë "©. — Lorenzo Tommasi Aliotti Capitale Sociale L. 800,000 interamente versato 


. SEDE IN MIL ANO-" — Via Castelfidar do, N. 7 


Vedi annunzio intern o bla 


Vedi pagine contro il testo 


: 
p 
pr 
* 
È 
<. 
z 


: Via Padova, 15 = 


È | | òr 

3 MEDAGLIE 

i LIE a E wm 
B i Ж = pl RES NELLA 

3 Di | d aS mh 

Í Ір oni hore — E i à ха. OU ls cun C$ COMM COSTRUZIONE 
* 266 

я MOTORI OTTO, CON ВАЅОВЕМ AD ASPIRAZIONE - 

E . Consumo d'Antracite 300 a 550 grammi cioè 1 !/, а 3 centesimi per cavallo-ora. 

; FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA 

: 1800 Penas рет "ча p neo apanio di S enal go т | 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn. 


CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


CARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE TRASPARENTI 


GRANDIOSO LABORATORIO — 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
Esecuzione Immediata (1,15) - 89) 


N. B. — 


a 
| 
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LANGEN È WOLF 


. MOTORI AD OLII PESANTI DA 35 A 400 CAVALLI. 


* QU Ov у sv gu gu Vx gui sv qu ri ne de TELTE 


Bi spediscono 
SOCAURI all'indiriato” de 
CORRISPONDENZA p per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Puoci, 2 | Telegrammi : FORNASIECI | FIRENZE 


SOCIETÀ ! ITALIANA. 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO,, 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000 ,000 interamente versato) 


MIL ANO - Via Padova, 45 


24 ANNI 


ING, STEFANO FISCHER" | 


M X X. А МО -Via Solferino, 86. . 


Feltroferre per basamento motori 6oo. p. attutire le vibrazioni ed il rumore. 
Ventilatori per ogni scopo e comando. 
Spazzole per dinamo -Pasta per collettori 
Linamometri — Mo..tapali — Pinze. | 
Orologi ceatrolle «stazionari e portatili. 
Rubinetti americ. ed altri-Saracinesche. 
Misur.teri d'acqua di alimentazione. 
Metalli antifriziene — Corde metalliche. 
Cuscin.tti a sfere — Pul:gg: di legno. 
Taccometri fissi e portatili. 
Contagiri — Estintori d'incendi. 
Filtri d'acqua e di olio usati, 
Saldatori — Pasta da saldare, 
Dinanrometri — Polimetro. 


к MILANO »——— 
PREMIATA FABBRICA DI 


. in tutti i generi 


CaPITALE SociaLE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 


FIRENZE Via de' Россі, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola di Caserta 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie. MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
MATTONI DÀ VOLTERRANE per impaleature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMEN TI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 


rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


Lei a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE o а 
Società si ricevono a corso di posta i listini dei pressi dei due Stabilimenti. 


» di Scauri — Scauri (Prov. di Caserta) SCAURI 


' Specialità Tecniche per Motori e l'Industria, perfette e moderne. 


(1) - (85,5) | ЗеНіебә per spolverare moteri e quadri elettrici. i 


SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI 


x 
| 
x 
| 


IN 
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AE G-TIONSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO Caerratg SociaLe L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


Direzione .di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
— Y | 


5 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 1906 


<... s... 


TRAZIONE ELETTRICA 


su F'errovie a grande traffico 


a Corrente Monofase 
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Ё онд DELLE 51 VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LAfFERROVIA SUBURBANA BLANKENESE-AMBURGO- 


ÜHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 
ME ú GRAN PREMIO. 


— RIH — — —— — — 


| POTENZA DELL’ EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CIRCA 350 НР (3 моток W. E-51 pA 115 HP)- TENSIONE DELLA LINEA DI 
| ME contatto 6.000 Vorr. - FREQUENZA 25. 


I i ` | (1) (1,9) 
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. JOHN BROWN & COMPANY, LIMITED 
Acciaierie ' “АТ LA S, , Sheffield 


Keociaio 
per 
. Utensili | 
Lime e 
Raspe 
Dischi 
| per 
Frese ! 
Acciaio 
per 
Stampe 
. Utensili 
Inglesi 
E X x 
Barre-Mina 
ecc. ecc. 
ж ж X è 


` 


“ 


| Utensile di acciaio m— “ATLAS SELF HARD. che tornisce un albero d'acciaio forgiato ` 
| alla velocitá di dnd metri al minuto. Materiale asportato не kg. in un'ora. | | 


| E “Atlas Self-Hard ». cil migliore acciaio per lavorazione olds, иен 
| di facile manipolazione e difficile a guastarsi: non richiede tempera né trattamento | 
| alcuno: Һа massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle più alte 


wen sopra materiale di qualunque genere e tempera. BL 


———+ x x 


Agente depositario per l’Italia 


JAMES W. BERNARD, "T 


,,MILANO . DITTA ING. H. BOLLINGER .. MILANO, , 


A 
) 
\ 


*Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture in Holzeement per tetti piani 


е terrazze. | ТРА 


Costruzioni industriali. — 


Costruzioni in cemento armato 


Brevetto Baroni-Lüling 


Alimentatori Automatici di carbone Í | COMPRESSORI D'ARIA 
per caldale d'ogni genere e dimensione. - | 
7 UNDERFEED STOKERS в 


alimentando al disotto della griglia. 
DIVERSI MODELLI 


| Per caldaie Cornovaglia ad uno o due focolari. 
[Per caldaie. moltitubolari con griglia sino a m. 3,70 di lar- 


x 
| 
| 


a = ad . à . kd B A 
s. T | Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. PUTEM 


‘ghezza. 


Per aion di пала p in реа media, minuta 


o polvere. 


— —— ——À — 


У MASSIMA EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA 


VENTILATORI CENTRIFUGHI ED ELICOIDALI 


басс “SIROCCO,, BREVETTATA 


ASPIRANTI E SORHIANTI, PER QUALSIASI USO 


serie garanzie- Primarie Referenze | 
DEPOSITO 4 A. MILANO 


Brevetto ** Reavell,, 


trico: diretto. 
Per pressioni sino а 14 Atm. 
Tipi adatti per ogni uso. 


Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 
dai costruttori e rappresentanti 


WHITE, CHILD « BENEY- і” 
MILANO | 


. 27 - Via Principe Umberto = 27. 


pa 


te 


| FORNITORE DELLA rRBAL CASA Segh da metallo 


NA E F NN | 


Macchine per legno 
Kieesling 


` Apparecchi 


QR CARLO 


ў у elettrici Via м Ма nati H ў Li M 

| Maoganine, Os e Accessori 

per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 

per Falegnameria, == Segheria, ecc. 


>< 


RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO - Viale Monforte, 5 
BOLOGNA ~ 5. Simone t. 


A 
à. s 


Moneta Giuseppe 


MILANO - Via S. Vincenzo, 20 e 22 = MILANO 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO. 
RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


STAB LLIMENTO MOBILI DI FERRO š 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Deoorativa Milano 1908, 


Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad azionamento RICE 


| Si forniscono completi con motori elettrici, motori a gas, ecc. 


(4,18) - (6,9) 


(145) u (94,8) 
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L. CONRADTY, NORIMBERGA - 


FABBRIC i SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARCO 


кю _ 
SI RACCOMANDA ш LA FORNITURA 


CARBONI EL ETTRICI 
di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 
CARBONI SPECIALI 


рег la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volta. 


| CARBONI A LUCE COLORATA 
CARBONI con filo metallico MARCA ‘“EXCELLO,; . 


тә ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, rosse, blance brillante e bianco perletta. 
CARBONI NORIS VACUUM 


e&epecialità per archi a gloto chiuso, sistema Jandus, ecc. 


Inoltre la casa produce: — е GALVAN TOI di ogni genere. 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 


+ E L Es T TR. O DI + 


o pèr Pindustria del Carburo di Calcio e PElettrechimica 
(1,18) - (24,6) 


XC 000°. 000000,0 0 о е 006 A 9999.9. ott 0066, Фое о А tt 009000 00 0, 000,0 0050505050 0006060606040, 2°, еее 090 
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FRANCO TOSI- -LEGNANO | 
INSTALLAZIONI è Lr 


e GAS 
KAGE 
MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di precisione a vai- 
vole equilibrate: tipi normail e speciali a 
marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali a grande velocità. 
| 4GIOKNOF 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e ` 
Tubelari,a Corpi Sevrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. | 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmisstene — Tubazioni. 
Motori a gas tuce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,01 00 CAVALLI 
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REFERENZE 


Spett. Napoletana per imprese elettriche, Napoli 
Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna 
Spett. Ditta Buonomo e Utili, Illuminazione Elettrica, Lucera. 
On. Municipio di Vittoria in Vittoria (Sicilia). 
sità Società Elettrica in Sarezzo. 

ecc. ecc. 
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REFERENZE 


Sigg. Zanini e C*, Imprese Elettriche, Asiago e Thiene. i 
Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. 
Spett. Officina Elettrica del Vaticano, Roma. E 
Sigg. Alimonda Burgo e С°, Genova. | 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

. Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
Sigg. Vonwiller e C, Romagnano Sesia. | 

| ecc. ecc. 


(1,18)10,8) 
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а ІМРІАМТІ quom 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMA TORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterata mono-e polifase, 


APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
СКО, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GEN ERATORI 
| = TRAMVIE-FERROVIE — 


a corrente contiaua, MONOFASE e trifase. 


(1,15) 48). 
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Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
IO 


P GRANDI OFFICINE SPECIALI + / й 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


‘DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


— OQO | 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


"Vere, Scale Porta, 


ФФ 4500 Scale aeree vendute. 000 
Casa Fondata nel 1860. 


Scale Aeree au carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipe 8.? мө а eet green a reri per ERE "m Scale a каво 

a Coulisse 'ogni forma. — ti meccanici per Tramvie ettriche. — Pon i 
| Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- ~ Scala "VERA PORTA,, Tipo 1° 
molte comeda e pratiea fci, — Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo soccorso per pom- 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seocorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 


Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire 90 mensili. - i 
CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. E (1,15) - (2,8) i 


0000000000000000000 00000000000 60960606066056606606608606066066066560 
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7 воствтА ceramica RICHARD-GINORI-MILANO 


| PIÙ GRANDI ISOLATORI — 


in porcellana pura durissima | 


 ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
| per alto | 
potenziale, 


ошто “& 
| brevettati: - E — 
— 6p — беер = 


ACCESSORI ISOLANTI . ` 


ttm rA mum —- nt ‚+ SA Nn 


Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1,18) - (24,8) 
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|. SOCIETÀ ITALIANA - 
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x | PRODOTTI AFFINI - 
| LIVORNO 

| Toscana  —— ММММ... uu | M i 
CAVI ELETTRICI 


ti; | | Traeporto di Forza 2 


| Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 


< 


(1,15) -(19,9) | 
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000 


0000 


Lampadine ad incandescenza novità 


‹ 


a consumo ridotto | |. E 
oon filamento metallizzato 


Consumo di energia © Risparmio 
Watt 21/4 per candela < TE del 
⁄ во”. 
Risparmio | en 
del co 
o Media durata d'acoensione utile 
зо j 500 ore circa 


16, 25, 32,50 e 100 candele 
100-125 Volts . 


QH 


N OVITA ҮҮ Vereinigte Glühlampen: Fabrikan- 
BERLIN W.8 E 


$:0:9:0:0-0:0-0.9:9.0.9.9.0.0,0.0.09:09:0,0,0,9,0,9,9,9,9,9,9,9,9. %%%, $:9:9.09:€9:9:0:9:0:9:9:0.0.0.0-0:.0.0:0.0.09-0-0 0.0.0.0 0.0. Ф.Ф. $0.9 9.0.0.0. оооо ооо 99 X X X X0 SANNO OD 00000 000 000 оор 
SERERE RSS RR ALLISTE 205 оосо - mensas ASTON SI QN VERSA UN 


a О SINDACATO - 


PER LA VENDITA , 


delle Lanna ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23. 


--- — m... 


| Rappresentanti : | 


Milano ~ ING. MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello П: 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C. Corso Umberto I, 84. 


(1,15) - (24,8) 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissima Qualita : 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati & richiesta 
— ——————————BüÓcc———— 

(5) - (849) ~ Í 


Forniture solamente ai rivenditori. 


-+@% 
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Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI HEN SEMBER SERA d 
UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 — — ni, 
ami —e 09 mp G-9-GuK- r; d 
Medaglie d'oro a Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — = 
А Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Вагі 1907. — Grand Prix: Milano 1906. 
)', Acoumulatori stazionari “ Planté ,, por Ванем а scarica — e lenta. 
Accumulatori trasportahili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
EA battelli, ecc. 
i Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 
ni Accumulatori trasportabili d'ognl genere in recipienti a. celluloide od ebanite per illumina- ` 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 
Batterie trasportabill speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle . 
ek Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta al’UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


000000000000000000000066‹0 
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Rappresentanze е depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos Аугев 66 - MILANO 


ELETTROGENO 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

i | | (1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
9—— ———« BERLINO »——— ——8 
L Materiale per linee aeree di Tramvie 
e Ferrovie elettriche 


Y ‘GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


Diploma ca Onore 


М —— 


li "Rappresentante Generale per l'italia . Esposizione di Torino 1898 
ALBERTO VIGLI ANO - Milano Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,18) - (34,8) 
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p? (115) - (94,9) 
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ING. VALABREGA LICHTENBERGER E OR 


TORINO - Via Lagrange, 29. «» VENEZIA - San Moisè, 2065. 
Vendita esclusiva per l'Italia dei Contateri 


€ iTHEILER,, » 
Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug-(Svizzera) 


per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti чошапчаге descrisioni e prezzi correnti. (1571989 


ww“ атак. — ===" 


Ing. E. KIRCHNER « C. 


84, Via Principe Umberto “MILANO = Via Principe Umberto 84- 
Fabbriche a e Sala E 


FABBRICA MONDIALE -SPECIALISTA == = == : 


a m SEGHE e MACCHINE us 
ees. perla LAVORAZIONE del LEGNO SSON] E 
Esposizione. Internazionale Milano 1906 ** Grand Prix , ээ ҮТ mo 


OFFICINE ELETTRO- MECCANICHE 


GENOVA 


ati d +> 


. Rappresentanti per la To- 


Rappresentante per la Lom- 
scana: Sigg. 


bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 
Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Successori LH ÓTE 
Firenze е 


Via Nazionale, 19. 


Rappresentanti per l'Italia 


Rappresentanti per la Li- | 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


guria, signori: 


GRIMALDI & C. | Ing. ALHAIQUE, BAL- 
Successori a DISSEROTTO & C. 
Ing. E. CANZIANI & C. ` Napoli - 
| Genova- Corso Umberto I, n.84 86 
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| Portici Vittorio Eman. II. (1,15) - (24,5) 
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. Società “Edison,, 
PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE BD APPARECCHI ALRTTRICI 
, Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 


Contatori d’ energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


Dinamo e motori elettrici 
a corrente continua ed al- 
| ternata. 
Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
Rire - Trapanatrici elettriche - Re- 
à golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accion per 
installazioni elettriche a bassa e alta tensione. ` ` 


mec 
Impianti eom- ` 
pleti di illumi- 
nazione elettri- · 
ta e trasporti 
di с a di- 
tanza. 


Sirene Molteni p per " automobili 
seznualazioni per stabilimenti in- 
dustriali. 98 РС v, -(068) 


nel 1873 


FRIBURGO 


— Friedrichstr. N. 28 — 


"E PALI DI LEGNO 


` | Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


STUDIO ELETTROTECNICO- GENERALE 


Ing. A. HESS & C. E 
TORINO | Tele. 18-70 


Teolog. ELEOTRON 
l° RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consümo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili “ Wedekind. , 
Pile a secco а Ferabin > Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. -— Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 

e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — врте per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


ll^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari. Ferrovie da. campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


11° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro umogeneo, ferri piatti. Ferrò pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 

Scule pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere * KANZLER ,, (1,15) - (65) 


UFFICI 
Via Montecuccoli 2 
(Corso Siccardi). 


pra J. HIMMELSBACH | 


BADEN ` 
(selva Nerà 


per Dupiauti 
Blettrici 


impregnati con bicloruro di mercurio 


| 
x Casa fondata 
| 
| 


|, = 


Traverse per Ferrovie 


Esposizione di 
MILANO 1906 


iniettate con creosoto 


GRAN PREMIO ... 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


| GOTTWALD & q via san Giorgio 1 BOLOGNA - 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA DELLA DITTA у 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) ` А My) 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche E í | a 
- 9 R A 
Assi montati ` sd oe 2224 


Trucks e Carrelli 


A toaranaggi per motori CARBÜUINEURT lia vernice | 


Carrelli a Mone-Ase. ДОО A 
ur Casse difesa per | 
Locomotive ed 2 Ingranaggi IL PIÙ EFFICACE Pr conservare Legno 


a n - MILANO ` — 

à a M e Gra brifi Qr n: A 
sione, vi eit MARCI intnetidal E Cora 
PRODOT TI CRIMICI 


I naffiatrioi elettriche 
€ . 


Campane a pedale. 


ч 15) - rS 


| HACKETHAL - DRAHT- UND KABEL -WERKE 
SR i AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Germania) 


+093 


| 
| 
І 


Nuovo metodo. кра per fili e cavi elettri ci 
si Brevetto Italiano — 

| o © Importantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 

gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 

pretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 

sione, per teatri e luoghi pubblici e e e o o o è 


VANTAGGI PRINCIPALI 
] Immenea resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


. Per cataloghi e schia rimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL — 
Via Vincenzo Monti, n. 4 w MILAN O == Via Vincenzo Monti, n. 4 


| 000 08009), E 
@e — P Á— > | | 
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| Schiarimenti specialisti: 


Progetti 
е 

Preventivi 

dietro richiesta © E) ) 
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Per Telegrammi: 
BALATA - MILANO | 
Telefono 24-69 
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MACCHINE A 
Í VAPORE CON 

DISTRIBUZIONE 

A VALVOLE 


S UNS CENSO ЧЩ Ar mla ea Pavo = 


Y 
¿12 di» XV» «Xu» 
биг Gui ari cal — = 


Sp f A x` 
SEES CREDE ME 9E ^ 
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SEMPLICI. ROBUSTE 
ECONOMICHE 


REGOLATORE PRECISO 
E SENSIBILE 


Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 16 - M I E. A N O = Via Foro Bonaparte, 76 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


WANNER & С,: MILANO 


Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 


© a per.Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
— «E trali, ecc., ecc., 


de - ISOLAZIONI CONTRO ig PERDITE Di FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


‘ Corso Garibaldi, 


| uo 


SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO-BELLINZONA 


INSTALLAZIONE 
MODERNA 


MATERIALI 
-OTTIMI 


COSTRUZIONE 
ACCURATA 
ESECUZIONE 
PERFETTA 


Via Principe: Umberto ÚH. 27 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


OFFICINE LOUIS DE NAEYER < C; 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUWY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO. 


costruite completamente in 
‘acciaio fucinato con ohiu- 
sure autoclavi senza guar- 
nizioni 


S —— ——————Á" ea —— ——— 


CAUDAE 


di qualunque sistema 
; Кг 3 
++ 


RISCALDATORI 


per l’acqua di alimentazione 


кж» 


SURRISCALDATORI DI VAPORE 


tuti 


: | Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta | 


Rappresentanti Generat per l’Italia: 


GERENTE: d rats 


_—_ _——————"—rr»_—_—___—___——211=3=_______m —————————————————— = 
—————— = ———— 
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ku ГОЦ 


Grimaldi 4 C | Filato s ‘MILANO - Foro Bonaparte, I. | 
d E 


| GENOVIA -Portici V. E. 26. Ing. Giovanni Bas гар 


Avvisi di Pubblicità SU RDEMERIOSTE : 
ШЕЕ ПИП ШЕЕ а Bii ее ЕТТ е ЕЕЕ ЕГ ЕГ elele 


--+ CASA FONDATA NEL 18952000983 — _ 


ÍBELLISS : MORGOM Ltd. 


BIRMINGHAM 


1 Motrici e . 
€ a Vapore 


8 rapida rotazione fal 
e a lubrificazione automatica forzata. E 


er 
| | | 
й 25 5 s 9 nem | 
= Di; iO p 
ЕА / DI CONDENSAZIONE 
BA 7 So 4 a superficie ө a miscela. 

Я | ? Y GS Mgteriale m m” m m m s na 

S T AUS = = “di assolutas s = 
тИ E 225 0 = = ë= prima classe. 


—— — Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una iena di 700.000 HP. a- [ul 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) [m] 


| ri di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - ` MILANO - Telefono 93-10. [ш 
E —— нинен ие ERRERE — 


`. ç Sult v. VS 9 ыс er I A AE У . P ` A < e: PE uo д ^o^ х vi^. ^*.«* el СЫЕК ENE qil RERS LERE RER V. t © „ед, 4 
X to x vitale todo: 4 УОИ ЖУО tutt ENES tt; 68 “oe; ox; 32: 


Е Ооа LahmeyerwerkeA.-G.} 


FRANCOFORTE S/M. Ж 


Grue Trasportatori # 


elettriche. ed Elevatori б 


\ 


| i ttt 2- 5-8 -11-14-17- -22-B0) ` | 
UT a» 
r; 


Impianti completi per illuminazione e trasporti di forza B 


——— -- 00069 IL drop Bx- 


Rappresentanza Generale: 


SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ -MILANO Ё 
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РР 
n^ ue 


52 


LODOVICO HESS 


K mE MILANO 


) ¿ Telefono inter provinciale 29-67 Telegrammi: Conduit - Milano 
O 15 - Via Fatebenefratelli - 155 | 


> 9 49 ED 9 *-ChE 9 € e — u 


: LAMPADE ad IN CANDESCENZA 


BERGMANN 


| Elektricitáts- Werke, A. G. Abth. L. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO * 


FABBRICA DI FILI Е CAVI ELETTRICI ISOLATI 
~ per ogni applicazione dell'elettricità 


ALL ESPOSIZIONE INT. DI MILANO 1906 


CAVI SOTTERRANEI 
Е SUBACQUEI — 
implanti di la elettri 
"gino a BO mila volt DUR GRAN PARMI 


- —K 


CAVETELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


AEREI - SOTTERRANEI - 
SOTTOMARINI | 


Oy 
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ESPORTAZIONE MONDIALE S ^» 


(1,18) - (24,8) 
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| CREDITO ITALIANO 


` | SOCIETÀ ANONIMA -_ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,500,000 — SOCIETÀ ANONIMA 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napeli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Torino. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 47-49, Corse Vitt. Eman. 


AGENZIA A - 70, Piazza delle Terme S74, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


` 


Indirizzo telegrafico “CREDIT,, @ Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ ТИЙ 
| Depositi Fruttiferi. Š 
к 


nu | Uffici e Agensie 
36-23 Direzione (interprov.). 
96-88 Borsa (interprov.). 


Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 
Lad 


, Conti correnti liber! 2 :/, *]e; con vincolo di un тіеѕе2 :/, %/,; con Ф 
vincolo di due mesi 2 */, */,; con vincolo di tre mesi 3 °/,. 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 


the ——M— MÀ 
B! 
200 
б 


: p sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- Formato | Mese | 3 Mesi | 6Mesi | Anno 
@ Богі con 5 giorni di preavviso. ` » T. DE IN Е 
' Conti correnti mensili 3 */, є... ~ | | Cassette-forti o E m n = » nc ; a 
| j ален di somme l’ultimo giorno di ciascun mese рег prelevarle grande i с I8. » 28. a 40. 
'ultimo giorno del mese successivo, con iorni di preavviso per ogni š ; TR 2 = a 
, sersamento O Tinnovasione. | $8 P | bodies . | unico » 18.— » ri A Rem Ы 80.— 
ibretti di risparmio 2 2/, */,, con vincolo di t5 giorni. — · В.— Si pagano a vista o senza provvigione ai 1 i Cassette-forti o Casse. 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con r giorno forti le Cedole scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma, | 
di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- "E pes : | 
È, Богі con ro giorni di preavviso. | a Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
«@ Libretti di piccolo risparmio 3 '/, °/„ con vincolo di 15 giorni. 


con o Benza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono, in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del collo depositato. | | 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorno. | 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonché per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9!/, alle ore16 1/, tutti i giorni in cui l'Istituto 
fa servizio di cassa. 


ersamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino а L. 1000 
al giorno; 
N. B. — Tutti gli interessi sono netti e imposta e capitalizzabili alla fine di ogni 
semestre. — St ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Titoli 
estratti esigibili in Homa. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e quello del pagamento delle imposte dirette ehe scadono su piazza. 

Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°/. — con scadenza 


da 7 a 11 mesi 3 !/, %,. — con scadenza a 12 mesi e oltre LI 


somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 


Conti cerremti di corrispondenza creditor! e debitori a condizioni da convenirsi- 
= Conti cerrenti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
deri o documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
Piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 
e sull’estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori 
10 semplice custodia e in amministrazione. | 


I contratti di looazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone, 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle rispettive 
Cassette-fortl, Casse-forti e colli depositati in Camera-forte. 


E š i i do i più recenti 
(> Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secon 
+ sistemi di difesa contro l'incendio e il furto. | (1,18) -(24,8) | 


— M ————————————_——— 


—— 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


LODOVICO HESS | 


15 - Via Fatebenefratelli - 15 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-87 . ss . .Telegrammi: Conduit - Milano 
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CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


/ | 


della Er i 


BERGMANN | 


Elektricitàts-Werke, A. G, Abth. z. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. | | А 
PETTO FORO SERIE EE RR RIE AA ERI EEE IONI IRINA + 


"im MARIETTI « C. 


PREMIATA FABBRICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
i TORINO 


Via S. Quintino, 18 ` Telefono £1-8I 


I, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 


? 
| 


\ 
VISIIIDI V INRESTT Я Z АША 


PREVENTI 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Е | | Rappresentanti generali per l’Italia della casa ARTIN & C. 


4 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amiante indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di Carta- -Mica — Vernici isolanti tipo americano con asciugamento al-forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nostro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — - Car Ча 
Giapponese — Ebanite — Galalith — dad mile — Asolite ed ‘altre materie isolanti su modello. 


Tubi isolanti бро BERGMANN ` => 


Fabbricati col medesimo sistema (1 
e nei тегезіші tipi e varietà della Casa BERGMANN LE Z 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, 1 Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI o 0.- 
Via Annunciata, 4 - Milano. Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- | Per l’Italia Meridionale: Ing. P.I MARTORELLI 
RAGLI - Воіодпа, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 


Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. (ив) (89) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


APPARECCHI DI MISURA 


DI OGNI SISTEMA | 
per quadro di distribuzione, per montaggi e collaudi 


LA М р с — БУ С^ P, 


DR, PAUL MEYER A.S. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per l Italia: 
società Anonima Forniture Elettriche 
Sistema eleb tt etico ` 


NE 
A hio di I 
entia d ла GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LORENZo TOMMASI-ALIOTTI — : in scatola di ottone. 
MILANO, Via Castelfidardo, N. 7. 


(19 24 510 15) - 


t — mnnn. ANAA SIMON а DIM Lam Lm fL Ñ. me t PR m EONA Lam, T MEM uf I urs Gm P SESSO S P 


Ing. A.C. PIVA 


MIDANG - Piazza Castello, N. 9. 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 
Hartmann e Braun А «С. «Francoforte в/м. Apparecchi Elettrometrici 
Voigt e Haeffner A =G. - Francoforte s/M. А 


‘Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


Koertinge Mathiesen A..-Gi.- Leutzsoh Lampade ad arco d'ogni genere. 


I.. M. Ericsson e C. — Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - snenectady America, 
Accessori per tram elettrici e materie ieolanti 


с Prometheus »- Francoforte «M | 
 Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. Schanzembach e C.a Francoforte s/w 


. Armature Impermesbiib= Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 
Sfocietà A uer ai Berlino B 
Lampadine a filamento metallico OSRAM, 


Gebrii der Adt. A.-G.m Ensheim (Pfals) 
Fabbrica di isolanti di composizione 
— speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
A Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Oentrale. 


2 9 Cataloghi e offerte su richiesta 9 e e 


ы 


“Società Anonima Forniture Elettriche 


già ATTILIO Pozzo é C. — Lorenzo Tommasi ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 interamente versato с 
| Sede Sociale MILANO ^d Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 
FILIALI . SENOY FIRENZE TORIN 


Via Consolazione, IR Via E _ Via Orivolo, 89. Via Ard 5 big. ` 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


i = ir. ++ LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
— ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E 89, POTENZIALE —-- 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI == == 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA ` 
Istrumenti cli misura | Dr. PAUL MEYER А. 6. - BERLINO a, 16)-(24,8) 


Apparecchi per quadri | 


Ereni continui \ KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlino . 
nd aria compressa | N.-A. CHRISTENSEN -: Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 


SECURITAS - Lampade - Portalampada - Commutatori; - SECURITAS 
~~~ MERCE SEMPRE PRONTA / è 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


MOTORI A COMBUSTIONE - 


SISTEMA DIESEL 


di costruzione 


FRATELLI SULZER 


WINTERTHUR (Svizzera) 


per lo sfruttamento di olii greggi e residui di petrolio 


Brevettate in ITALIA 


Motore il più economico anche sviluppando forze ridotte. - Richiesta minima di posto, non essendo 
necessari арр parecchi ausiliari come gazogeno, caldaia, ecc. - Messa in moto immediata е рег. 
manente. onsumo di combustibile indipendente della manutenzione. - Nessun consumo di 
combustibile prima della messa in moto e durante le fermate. - Accensioni premature ‘escluse 
- Manutenzione facile e quasi nulla . - Massima sicurezza di servizio. 


costruito per forze da 20 a 800 cav. eff. 
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Studio Tecnico m MILANO =m Foro Bonaparte, 35 Mina 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


GADDA & C. 


SOCIETÀ рев La COSTRUZIONE peLLe MACCHINE вр APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ep ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L: 6.000.000. — Emesso E VERSATO L. 6 000.000 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO 


Ste 
GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI 
IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA - 
VENTILATORI ELETTRICI 
TURBINE a VAPORE | A , 
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Alternatore da 2000 HP - accoppiato a turbina idraulica. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906 


4. Gran Premi. 
3 Diplomi d’Onore. 


SEDE DELLA DiTTA: MILANO, Via CASTIGLIA: 21. шр 


Uffici tecnici-Commerciali a Torino - GENovA - FIRENZE - VENEZIA - Roma. 
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ad ARCU a GLOBO CHIUSO 
. JTANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 


Corrente continua - Corrente alternata 
| In derivazione su 110 e su 220 velt circa — In serie da 2 аб lamp. su 200 а 560 volt. 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


‘luminose costante per tutta la durata dei carboni 
| . MANUTENZIONE QUASI NULLA >: 


COMPAGNIE DES LAMPES A АВС JANDUS - PARIS 
(416- 2) RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA : 


I. ALBERTO VIGLIANO 


Corso Buenos Ayres 66 — MILANO — Corso Buenos Ayres 66 


— —— — -* 


BREVETS D'INVENTION 


| L'ELETTRICISTA ROMA via cavour 224 


| Domande diAtteetati di privative industriali 
e marchi di fabbrica in Italia ed all’Estero 


x 
| Corrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Ber- 
| lino — Vienna — Pietroburgo — Madrid — Stocolma — 
i New-York. 

| 

| 


. Consulenza tecnica e legale 
———— Fr |, Voo O 
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=- La Pubblicità 
DELLE CASE INDUSTRIALI 
fatta nell’ Elettricista 
e la più efficace 
PREZZO DELLE INSERZIONI: — 


Sei mesi n 4OO 24O 1530 
Un anno . n ZOO 380 880 


БК 


Bellevue - Cópenick (Berlino) 
Suonerie elettriche 


d'ogni dimensione è per qualsiasi 16090 
QUADRI INDICATORI ` 


accessori 


Apparati 
Telefonici 


per qualunque distanza 


Per uto domestico, per servizio pubblico, 
per aite tensioni, eco. 


"oanrin a m aa ‘al a ИРИ ИРДЕ M 


“ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos Ayres, 66 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


> . @ AE | | | | 
E uscita LA TERZA EDIZIONE 
riveduta e aumentata, con 620 figure nel testo e 38 tabelle numeriche 


Lezioni 6 lementari 


Elettricità Industriale: 


dell’Ing.. ATTILI O PARAZZOLI 


L’opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi e 
delle più recenti applicazioni. 


* olum 
Volume I. М e п. . 
' | | ‘| Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 
Introduzione — Corrente elettrica e sue E — Pile — Accumulatori — |; l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, N 
Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche | tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 


ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correati alter- 


1 zione elettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro- да 
nate — Misure elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — |: chimiche — Telegra dc Telefonia. | 3 
Alternomotori — Trasformatori. Y Appendice — Unità elettriche assolute. 
ФФФ Prezzo di ciascun Volume L. 7,50 — Opera completa L. 15 "Y v yg 
`+ p 5) 0 «ma «9 —————— ——————— 


Per acquisti inviare cartolina Vaglia alla CASA EDITRICE LIBRARIA L’Elettricista 3 
. Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47. | 
60000000000000000000000000 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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& @. MILANO 


T |. Con Stabilimenti nti Succursali 
m Qr. là | HER 


Spezia - Villanueva y Geltrù 
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Cavo posato nel Lago di Garda 


Tensione di servizio 


Cavo per Tensione di Servizio PARIGI 1900 | i 
| GRAND-PRIX 
о. S. LOUIS 1904 
«SERIE | MILANO 1906 FUORI CONCORSO 
BUCAREST 1906 DIPLOMA D'ONORE 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, | 


Luce, Trazione, 
Telefonia. 


itre 200,000 VOL 
шуша M е NORT Cavi Telegrafici Sottomarini 


13,000 VOLT 


б Cataloghi e Preventivi a.richiesta 
(1,15 - 94,8) 


iaia C30 03--C38-3-- 5307-3073 СКЫ ДЕЕ > 3062-3002 3862-3889 2002 REI 


Società Anonima sedente in Brescia 
CaPITALE L. 1,500,000. 


| OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


а - per Impianti Idroelettrici 
~O UNICA FABBRICA ITALIANA 


| mE — di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per pressioni elevate 
CONDOTTE 


TUBI wLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 
FORZATE 


- di qualunque diametro 
32 IMPIANTI ESEGUITI 


— — +60 
per oltre 150000 HP. | 
Referenze di primo ordine 


se 


Sistemi propri. d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


— =s 


$ 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (24,8) 


Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche 20. — | 


Avvisi diflPubblieità dell'ELETTRICISTA. 


аны а: BOURTON, DORSET 


ы. п, Queen Victoria Street, E. С. 


Domandare i il Catalogo N, 308 A. 


MACCHINE A VAPORE M + # CALDAIE + |, 
i O «ce se ma Š. £ i 
Orizzontali o verticali. ж ж | SAT s ЕЕЕ A tubo verticale о trasver- a 
A semplice o a doppio cilindro. — EU О WIN = sale, di sezione CORNISH, ян 
‚ Ж X X Соп o senza caldaie. EU СЕ SII edili LANCASHIRE, ecc. X X X a 
Condensatore Tandem Compound е 
- ies | : 
MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ E 
DI TIPO APERTO O CHIUSO, : 
SEMPLICI O MISTE, / 
per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. E 
MACCHINE :ЕЦЕМАТВІСІ E SEGHE MECCANICHE “С - а р, 
"MBI-US) = LLL. iu 
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MRNIFRTTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI 2 MORONI=MILANO 


" - E 
pg (ЕНШЕ ` ROTURBO.. BreventAnE 


AUTOREGOLATRICI a velocità fissa, per qualsiasi variazione di carico, di aspirazione e di volume, a forza costante. 
L'Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, perchè sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


Dogramma comparativo delle curve dí forza assorbita a velocita costrle LA P OMPA PREFE RITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 
A MOTORE ELETTRICO 


Sì adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 


| 

| 

x DITTE р 4 pompa d’incendio ; per aspirazioni di oltre 8 metri e рег sca- 
x TA 

| 

| 

| 


Avvisi di pubblicità del’ ELETTRICISTA 


00 
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Бр. rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale рег appli- . 
Ë NGBEBNERH HAT e cazioni йога ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
Š pou ASSAI 


СЕ ләлә еі N H- È о turbina. 
NN P" assi DITTA LI tis M 
Chiedere listino & 101 e preventivi dai Concessionari 


per l'Italia : 
=a ) 
DIL WHITE, CHILD « BENEY, Ltd. 
| | А лра бобе comune 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
A^ A Pompe . /foturóo ; | na (1-15) (8-9) 


| Fr. Gebauer, Berlino 
| rontato: 1833 FABBRICA DI MACCHINE ШУК 


SPECIALITÀ 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
| di caldaie. 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
Pumpe di circolazione. 


(1) - (28,8) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA - 


SOCIETÀ ITALIANA 


Sogietà Anonima per Istrumenti Hlettrioi | G A N 
GIÀ | | 


cowEmEC J| — ane — 


MILANO 
4 - Via Broggi - 4 


SEDE IN MILANO 
1B, Yia Solferino, 1B. 


PS die dg ë 


Trasformatore di corrente Alte rn atori 
fino a. 5000. Ampere Motori е e 
Trasformatori di tensione fino a 70000 Volt normali | Trasformatori 


e di corrente fino a 25000 Ampère normali. 


o Convertitori 


Dinamo e Motori a c a corrente continua 


LAMPADE А AD ARCO 


FERROVIE E TRANVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici completi 
PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 
| (1,15)-(15,9) 


(18-17-21) 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA 


INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 
INDICATORI - REGISTRATORI 


st Louie 1004 MASSIME ONORIFICENZE Vasos 
Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


(1.15) - (84,8) 


-> ` ењ a P SETA 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


1 , 
м" > MILANO: Via S. Franoesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) NTERPUTTORE M MILANO 
A BSPOSIZION E INTHRN AZION ALE MEAN O 19068: MEDAGLIA D' RO 


Rappre sentaDze e depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
GENOVA - ira. S. Cavallaro | Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
— Via ttembre, 16 — fpes ret “аре. ad arco, Segal -o ecc, DA e i per limitazione n area siga per inpianti 
' a i centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a ettin ed a rulli per qualunque vo.tag- 
TORNI - Enrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, wu 7 жы 
— Via 8. Quintino, 11 E Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida ` 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 


— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 
| ROVA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA ` 
Yia Cernaia, 23 e S. Basilio, 14-18 ` 


A. richiesta disegni e ] e preventivi 


— ——— —_—— Араа — == _ ——T ——  — — — —— — че — — — — 


1 primo o Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica GERE 


я = & € 100,000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator MFG. C. di Victor NY. 


La prima fabbrica del mondo che ha già 5 
funzioaanti oltre 25 Impianti a tensione di 50.000 a 75.000 Volt 


-00 0 — E 


is U | D О Т OLUSSO- MILANO - Via Carducci, 13 - (già Via S. Gerolomo) 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta ‘ (1,15) - (24,8) 


ERCOLE MARELLI & C.- MILANO 


CASRLLA POSTALE 1254 MILANO STABILIMENTO A SESTO S. GIOVANNI 
PARIGI - LONDRA - BERLINO - TORINO - NA POLI - GENOVA 


$4 $e 
MOTORI PROGETTI | 
=- CATALOGHI: 
ELETTRICI. MANDATI 
DIETRO 
DA' 50 А 100 HP БЕЙШЕ 
Le EL. 


IMPIANTO COMPLETO PER L'ASPIRAZIONE DI CASCAMI DI LANA 
ESEGUITO IN UNO DEI PIU' IMPORTANTI LANIFICI MONDIALI CON 


| VENTILATORE | 
MOTORE reo MARELLI 
CONDUTTURE L 


.. GIUSEPPE TANOSSI & C. 


(1.18)-14,9) 


| 


| 
| . 


x 


Avvivsi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Società Italiana Politecnica 


REGOLATORI AUTOMATICI a Ташу | Fratelli Kahn 


e€— ——«*« MILANO * ———9 


di tensione, di intensità 
per corrente continua ed alternata | PREMIATA FABBRICA DI 
per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. CARTE PER RIPROVUZIONE DI inni 


CARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE TRASPARENTI: 


GRANDIOSO LABORATORIO - 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
Esecuzione Immediata (ыз) - 89) 


SOCIETÀ DEI MICROFONI ANGELINI UN 


ian | 
| ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 x 


ROMA — Via im Luoina, 4, 5 — ROMA 
Telefone Interp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Roma 


— — 4-99 x= 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12,8) 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
ANGELINI 


' Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
Gli unisi per la oorrisponienza a ёт: паі distanze 
Applicazione facilissima a qu.lunque apparecchio 
ФФ Н 


Referenze di instellazioni eseguite. 
in tutti gli Stati d'Europa ed im America 


Ing. S. Belotti < C. 


MILA NO - Corso Romana, 13 - MILANO 
Telefone 73-03 dei. ini INGBELOTTI 


SPECIALITA | 
———— _ Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 


I | | snodato con Microfono Angelini munito di im- 
. MOTORI A. GAS IAS POVERO . boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Oltre 9000 . Impianti e manutenzione di Telegraf e Telefoni interni 


Costruzioni 
solidissime 


— — lI === 


ximplantix Apparecchi da tavolo di lusso ed economici = INTERRUTTORI 
| Interruttori elettrici a tempo per impianti d' Illuminazione 


ed accurate @! женин, 
— EU = GRANDE ECONOMIA 
A.G. DRESDNR ER SEDES ABRIK AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
già Moritz Hilie - DRESDEN - A. CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI x 
CRA | CCUMULATORI 
Rappresentanti Generali per l'Italia; (1,15 - 10,9) PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA ea 
RANIERI TONISS! € С, - GENOVA Grande Officina di Costruzione 
Via Luccoli 14-2 _ Telefono Intercomunicale 16-59 | _ ` (1,15) 9) _ 


Carboni per Lampade ad Arco 
PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. | 
Marca “ PLANIA ,, I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 


Marca * SILESIA , per lunga durata di accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva. 


ELETTRODI par la produzione del carburo di « calcio di tutte le dimensioni 400 х 400 1500. 
—— ee BE AO 1.18 RAMATE PER DINAMO eex—————— 


Listini e Cumpioni gratis a richiesta. 


Società amm P L, A NI AW ERK E Tk fiiic dei carboni 
UFFICIO : | BERLINO N. W. „ ФО П: RATIBOR O S 


Dorotheenstrasse, £ (1,15) - 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. - 


ISARIA-ZAHLER-WERKE, с. п. ь. н. MÜNCHEN. 


La piu antica fabbrica speciale per contatori da motore, fondata nel 1894 dal capo ing. G. Hummel. 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ,,ISARIA” 


Nuovi modelli 1906 


riunendo tutti i progressi fatti negli ultimi anni nel campo dei contatori d'elettricità. 


TP b” ni 


А f . s | ; z = . | | | E | 
A 4 | _ B pr x | r | .2 | . | I d 
; | | | | | | | : | k 4 
Et | Я 
š: 
d 15 Р 
LI 
| і 
= ` e .*. | 
- ZEE Modello ER 
^," Modello TDU  . TRE C ^ 
> PR j . ontatore r. pes 
Kortatore per corrente 00000 Modello BER. | CUR NES 
.  bifase e trifase Contatore per corrente continua LEER II 
ы x ë : DERE . е alternata | 
idu І hd 
' > 
| | 7 
Ë : | * 
бош enti, Contaore (o. Hello Ra iii 
е А анага рег corrente continua e alternata Coufombomietro. рег corrente ` FARC MARIE d con 
ка P ow To di | i i . continua | (0 Tur ЖЕ 
; qui | je D S e ü Modello TE | 
| E7 Ж Contatore per corrente monofase . y A, 
di ^" (carrico non induttivo) v 
vai : E 
S ii Я | a _ 
4 Е | < 
VEM È à d 
| š E Contatore automatico : ; 
F per conenie.conlinva. alternata j NE - . B 
a ME elimase >. Ж. Contatore a. due tariffe ` 2 
й ! RTL E 2 i Erà sg corrente continua. alternata. . - 
i 7 um | | . Contatore di Watt-Ore SUE. si Ë; ril BE ZR, 
E LET s | | | | € RD FPE e trifase. . A 
= eum. ©... | | e del consumo in lire per corrente . лоя ll wv! 
г. 7c d OON continua. alternata e trifase — I: . . ^0 SP 


—— —- NB. Tutti i modelli di contatori „solo eccettuató i! Mod. C R D^ sono contatori di wattore. 


Rivolgersi per domande di preventivi e ordinazioni alla Sede Principale: 


ISRRIR-ZAHLER-WERKE, G. m. b. H, MONACO DI BAVIERA 


(1,15) G6 


Sede Principale: MONACO DI BAVIERA. o Succursale: MILANO, TELEFONO 1411. 
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STABILIMENTO ELETTROTECNICO it Cornigliano Ligure i 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa ө Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- {А 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe. ventilatori, compres- к | | 
sori, trapanatriei, есе. - Impianti elettrici completi su navi da | 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo ! | | 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


puo Со PEE p AL ° 
A" + А - 2 — | 
2 > "CLE r* iN N coh ¿-. > i 


(8'8) -xi'D 


а MACCHINA PER SCRIVERE "WILLIAMS,, 

ee» ^. UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE x 

nn А. a scrittura visibile e senza nastro . | 

| Oltre 25000 in uso di oui circa 2500 іп Italia . | 

eam. 3 ла *WILLIAMS,, è oggi la preferita, perchè la migliore | 

Es С 44, E jg 3 : А 7 M i | 
ite LU | BE L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 

EM Cee — — T == n macchine per scrivere x 

am = b: 9 . p “А Chiedere catalogo, referenze o macchina ín prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l’Italia. 

CONI Мр — X 5 . SOCIETA MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI | 

^^ 4-774 |" '*" già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO | 


L'ideale delle penne a serbatoio 


X 


LA PIU ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 

. LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 

LA PIÙ PRATICA 


IA 


DELLA CASA 


MABIE 1000 & BARD —s 50° 


x GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA 
Società Macchine per Scrivere ed Affini 


yan Si MILANO — Via Dante, 7 
90 v (1,15) - (34,7) pen Venezia - Genova - Bologna - Roma - Torino - Napoli - Bari - Palermo 


EP - ape» а 
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š NONCNONCNONIWCNONONSNONCNONGNMCNONONONCNCOMENENENC зх 7 
B | Ё 
| "HARTMANN & BRAUN | 
| p- SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI E^ 
" FRANCOFORTE. ` ` É 
4 SUL MENO 3 
2 S un — — anb — — — 5 
m Š - . FABBRICA SPECIALISTA E 
£ É M ОАА. У“ | 
A VOLT 7, ONN (5 
5 илмдан © di | \ . in apparecchi elettrometrioi di ogni genere g 
1. | — -94«--—— — КЕ 
И 

A - STRUMENTI DA QUADRO DI DI QUALUNQUE GENERE E POTENZA x Ў 
ҮЙ. š 
б q y COSTRUZIONI SPECIALI E 
«| \ e х Te (rus P | | per alta tensione da fissarsi su braccio, su colonna f g 
В \ QNS n 2; / да affondarsi ‘nel quadro. i 
^i “(Ўл | . 
x < | 41 STRUMENTI IMPERMEABILI I^» 
T S ue Ind E . da montarsi su navi, automobili, miniere E 
£. i ' LVII 2-3 va . 

P Strumento incassato nel quadro. . ed altri luoghi umidi. | 
5 . Rappresentante Generale per l'Italia: Inc. A. C. PIVA 

: i B MILANO — Piazza Castello, o — MILANO | | (5, 91) | 
GS rrr ааа 


—— — а .——— 


AAA ATTI КОКОКО ОЖ WEEK NONSNSWSNSNONSNSNSNSNSNSNSNSWSWSWSN TIE] 
фөө+өзөзөзөзөзөөөзөзөөөзөөзөзөзөзөзөөөзөзөөөөө» 


“DORA, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA. 


Capitale L.: 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - Stabilimenti ALPIGNANO (Torino) 


ee ——— 


9 
iAccumulatori Elettrici 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж BS Ж # WB 
Ш Ж Ж ti cs Batterie di trazione per СЕЕ e Battelli 
Illuminazione di Veicoli De ER E BR BR Ж 2 Ж HI Ж Ж 


GRANDE FABBRICA DI | LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori essori per Illuminazione Elettrica 


0009 sr Ф ос € e — ——— — ——- 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce анан lavoro di meccanica (1-69), 


! 


Кенен i azioni | 


di 


с т Т.4889 
-. - ж & - 
< + 
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£u e9— —- | 
Fonderia Meccanica di Brescia 


ING. 6. CONTI ; C. 


< BRESCIA »—— se 


Aktiengesellschai: 


© 


bod 


| | legraph D i È 
BEES hon «Te g P n 4 
теде?  BERLINW. “erk 


HAMBURG, KOLN, LONDON. 


eee a mew, 
к "E ae 


` 


Concessionari Generali 
Дает 00 


PER TUTTA L'ILALIA 
MANIFATTURE 


MARTINY 
TORINO 
FILIALI: 
Milano, Genova, Napoli 


@)- (8,8) 


| 


TURBINE Pelton e а Reazione di alto rendimento 


Numerosi Impianti già eseguiti 


SERVOMOTORI e Regolatori — 
RUBINETTI DI SCARICO equilibrati di facile 


manovra, pressioni altissime. 


TRASMISSIONI perfezionate 


(1) - (8,8) 


GIUSEPPE \ANOSSI & ©. | 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


м. е» MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) тев, о 
a AUSPOSIIZIOIRE INTERNAZIONALE MILANO ләсе: MEDAGLIA D'ORO 


Rappresentanze ° depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Ifterruttori, Commutatori, Porta valvole, 

GENOVA - irg. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 

— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico, Accessori per inpianti 

i n . |41 centrali e cabipe di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 

TORINO š Enrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre dí terra, ecc., 

— Via s. Quintino, 11 — Impianto speciale per la, costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 

NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 


ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
Via Cernaia, 23 e S. Bagilio, 14 18 —— A richiesta disegni e preventivi ——— (1.15)-(49) 


— M—M r———————————_——_—T———_—_—__—____—_—_———_————————2>———Émkm0k1_m—. -— . 


ADOLFO RIGNON | MUNICIPIO DI TERRANOVA DI SICILIA 


Corso Biocardì 31 ~ TORINO ~ Corso Siccardi д], | Si cercano un abile capo elettricista ed un capo mecca- | 
ue nico patentati, che abbiano prestato almeno cinque anni di | 


| 
° servizio presso qualche offlcina elettrica, ai quali si possa af- 
MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE fidare la direzione della centrale. elettrica di questo Comune. x 
Vernici e nastri P &< B Il Municipio corrisponderà al capo elettricista la re- x 
j j . Mj ieani jg A tribuzione annua di L. 2200,00, ed al. capo meccanico 
— pego Carte, Mica, Micanite, Fibra, x quella di L. 1500,00, al lordo della tassa di R. M. e pa- | 
oen gabili a rate mensili posticipate. | 
La nomina avrà la durata di un biennio, con decor: | 


Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
° ° 153 nero > 9,25 “А | renza dal giorno dell'immissione in servizio. 
жеде uoc -© Presso la Segreteria del Comune è ostensibile il ca- 
pitolato di servizio nel quale sono stabiliti i diritti ed i | 
i К — ү doveri inerenti ai due posti messi a concorso. 
Terranova 1° febbraio 1908 ` IL SINDACO | 


= arr rr 


Ф 
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SOCIETÀ SIDERURGICA » SAVONA | 


NIMA — SEDE IN GENOVA. — DIREZIONE IN SAVON 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000. 


 Acciaieria, Laminatoi, Fonderia i 


FABBRICA DI LATTA 


i PRODOTTI SÉ | LAMIERE LIS LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 

| Linzotti di acciaio, conici ed ottagoni. . ` | B 
| Billette, Masselll. ; PRODOTTI IN GHISA I. 
a Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- {i Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a € 
| rotondate. mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 

i Larghi piatti | Pezzi speciali relativi. | 

І Verghe angolate a lati uguali e disuguali. i Cuscinetti per ferrovie. i 
| Verzhe a T at U a Z e Zorès. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 

E Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. disegno. | 
ү Travi da mm. 80 а mm. 350. | | | Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. : 
P Barre di graticola. — Cuscinetti per ponti, in acciaio. 1 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgers] esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


mE GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 
0 81 seguenti rappresentanti 1 < MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Місток Осо, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso OPORTO, 35. 


NR — Chiedere Cataloghi a m ga 
SITO 9 


CGS caeso Wb c s N med ' С voc oue dir 10; Сех o рн che (XC tune lani Ca ҺЕ а EROS ШЕТ Rose TE Т ане posa Чол рл.” мо er lee 
А x Dr" NETS M B Š ua ыык SES ss tone nea сма MS z pe toh ^ ic e! LT NER В M e s а š 


| E | | e 
_ Fr. Gebauer. Berlino 
Fo4:183 |. — FABBRICA DI MACCHINE | GEBAJERWERK 
| | SPECIALITA | | 
| Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
‘mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie. | 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


emp per canali zzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. | 
| Pompe di circolazione. 


 (15)-49 


We ç nr 
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ñ 
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| ТАВ, FIERZ gb., Hombrechtikon- Trim pesi 


Fabbrica di S AERE Elettrici 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo E 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifaeica 


Rappresentante Generale per l'ITALIA : 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI c Corso V° Eman. 244 


Cercansi SOTTORAPPRESENTANTI 


Modello -19 o-1907 


(33,8) 


<< 
Giuseppe e F- Redaelli - Lecco 


$ 5 Stabilimenti filiali 

P | > GARDONE V, T. | DERVIO ` 

3 CONTATORI р ACQUA š (Prov di Brescid) via SES: Como) 

E | SISTEMA PALIER E _ | Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
8 | | si š x | | per condutture lelegrafiche e telefoniche. 

ú т Officina SF 2 н | Fili di acciaio zincato ad alta resistenza meccanica 
s = E di Milano >=: ED e corde metalliche per sostegni di condutture 
= | 15” Corso Magenta N.56 Š ç E elettriche. | 

[ TEE GUN Р —— E 5 м | Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 

Š Direttore per Oficina еї rappresentante per litais: 2 È E Corde di rame ner parafulmini. алб (19) 


і (1,18) - (7,8) 


m 


00000000000000000000 
PREMIATA FABBRICA : 


s Pire GaLvanoHor | š COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICI 


AD ALTA INTENSITÀ di città e campagna, aeree e subacquee 


a а liquido ec a secco . 


tr _m_—_—r——_—__t@@ La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni 
GRANDE ков MEDAGLIA D ORO Mestre, per trasporti energia Cellina d Adige. E 


Esposizione Milano 1906 


Edoardo Weil 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
> Telefono intercom. 2.85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI | 
SUONERIE ELETTRICHE | li 


Si assumono Impianti ovunque con squadre me 
liste = Prezzi unitari. od а forfait. — 


pup add 


Fabbricazione di esten 


е Divisori рег "lampade ad arco e per cinematograf. 


installazioni elettriche di luce o 
forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


‘ed == 
ARTICOLI Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
AFFINI - Bu d specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
“<` | | camente perfette. 
RAPPRESENTANTE nn 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 
"e ae_e—t—enessstores 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


(1,15) - (24,8) 


generale per l’Italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON FABRIK A, G, 


| già J. Berliner (1,16)-(1,9) 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Pes 


£ | е. 
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SPALI ы LEGNO ESTALOZZI AC. 
lir Telegrafo, Telefono, Tramyie e Trasporti SOCIETÀ ANONIMA 


di Energia elettrica AM. Niedergl att 


(ZURIGO) 
IMPREGNATI con sublimato corrosivo ‘| 


———— = ———— ——— Ы 


n ; FABBRICA DI CARBONI + 


NWO per lampade ad arco e di elettrodi 


: К È: Ç 
n АД ab xli е 


J PER: 
LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17% 


Í TRAVERSE 
Ë per Ferrovie e Tramvie 
š .. INIETTATE con oreosoto 


1. 


FRATELLI HIMMELSBAGH 


- | | FRIBURGO ` 


SPECIALITA’: | | 
| CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 
| = LORATA 


, gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, ài lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ec. 


| (Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 18 | | | 
ғ НЕ ы кар сс = CHIEDERE PREZZO CORRENTE 
u MILANO 1906 (1,15) - (24,8) Agente Generale :- LO n "7 
‘GRAN PREMIO, F. BIETENHOLZ - Torino 
h 


, URIGONI & C MILANO 


Via Mertare n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortare a. 17 
. Direttore : A. CHIATTI 


SOCIETE ves LAMPES 


à inenandeseenee de Zurich 


Fondata nel 1889 ZURIGO 


Stabilimento a 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 


METALLI | 
ВИЕ PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
Di | | SPECIALITÀ — 
ў LAMPADE А . TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 
INCANDESCENZA Via Anime Sante 25-27 — ROMA — TrLeFono N. 97-23 
I di tutti i generi MAGAZZINO IN ROMA 


Via del Mortare, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFoNo 15-34 
LAMPADE MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 


K comuni via Appia Nuova, 101-103 Теівғомо N. 25-39 | 
e di lusso | Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
me lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu. 
per decorazione ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
É per alte tensioni trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ñ per tramways ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 


fiamma Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
еар ВР Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
smerigliate || Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 


ecc. — Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli diversi 
Ул. е per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 

= gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 

Agente generale la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 


sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. | (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesia Cataloghi — GRATIS 


F. BIETENHOLZ 
‘TORINO 


(1,15) - (18,8) 


E di кше dell’ PO 


~ ° 
vA. ‘O, UC MSN ) 


Г THE OLIYER.TYPEWRITER C. L° 


š .. Uffici Principali e Fabbriche: (CHICAGO l. CL B | 1 
1 | | Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI - E 
ү Palagio dell Arte della Lana | | 8 
E FIRENZE ‚Ж s x 
3 La Urali issione Tecnica nominata dalla x 


É — DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
& per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- & 


Я spondesse alle esigenze di uñ gravoso servizio ha concluso per la 
Š “OLIVER ,, giudicandola la migliore fra tutte. 


š In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello | У 
Я | Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: д 
С ° || IOO Macchine Oliver, | 4 
1 e il 6 agosto una seconda ordinazione di altre 100 Macchine. | z 
J = ; 
È SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE { 


Macchina Moderna = Durevole - Completa 
150 mila macchine vendute in tre ani. Record Mondiale wass 


jr. -. 
AN CA Е 
АХ de) 
М s |. i “sO ia oa mi er vo G^ ‚ neos deg 4 "o rel sol. ' Ra 4 ale » vara ш» Маш; КУ talot’ PE duelo. SU 
“мы? C ы? КӨРӘ АС ог О АС NR) RD QU p О С оо асс w 


© 


x ~ — M SD MA AT í 
AP o 


Premiata Officina 


Giuseppe Gandiglio| 
-— FIRENZE e—— 


Via Lorenzo il Magnifico N. 3 i | 


— 
BILANGIE DI — 
PRECISIONE 


— o — - -- sa M NR 


MACCHINA 


‚ per rettificare i collettori delle dinamo 


' SISTEMA PHILLIPS PS BREVETTATO 


. 
- 
<r р Yo I u —— Tyymt__6 - — Ыры» жн» 


Agenti esclusivi per la . | 
Francia, Italia, Belgio e Воз 


E. Н. GADIOT & С. 


ELETTRICISTI 
12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) | | 


Fornitore delle Strade Ferrate 
e di Amministrazioni 
Governative e Comunali 


r_==_——_r——______———Éne 
———————————— 
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OFFICINA ELETTRICA virem: GEROSA 


SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L; 300,000 
Fi MILA NO - Via Vittoria Colonna, n 9 - MILANO 
Ў ° 


È | FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 
* |... «APPARATI ELETTRICI 


t | | | - 

* APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE ; 
Р | Apparecchio .9 
А f EE da Muro à 
S E" 
Š ; 
? e) 
Ë Appparecchio bi n 
È 5. Мы» Жага 2 
© da Tavolo P. 


5 | Commutatore centrale 
$ Le Piccole Centrali Telefoniche 
«e ~ А complemento delle grandi Centrali per servizio delle ? ‘città servono le piccole 


Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. - 
Non vi è amministrazione pubblica. o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. . 
Soddisfare & tale bisogno e mettere il servizio telefonico all' altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 
I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 
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BREVET TATI 


== 


LIMITATORI DI CORRENTE | | = ies 


continua ed alternata | 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa Іп opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 
— — —ÁÁw——- $-99-9-9-«« -——— —— — — ——— 
| 


Tipo Elektron | Capitale int. versato Lire 150 000. - 
| (Indicatissimo per Gruppi di Lampade) Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 
Prezzo dei Limitatori Elektron find a 125 V. al | 
nun. | Elektron | Blektron con dispositivo — — | Case Consorelle: 
i жк, des ST T ded, Гк IT AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
| ав" all | alb NEW- YORK 
L. 12,— |І. 14.50 IL. 16,— IL. 18,— IL. 20, — |L. 22,— - 
| Fronto dei Limitatori Elektron da 125 a 250 V. Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
| Elektron con dispositiva mE macchine. 


r attenuare la scintilla di distacco - a - i 
Жы ti Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 


— e8, | абу; Grassi Consistenti ed altri grassi industriali. 


L. 12,— IL. 14.50 11. 16,— iL. 18,— 
М lì 
Tipo exceisior Vaseline ed Olii di Vaselina -ad uso Medicinale 


‘Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- e Indîstriale. 
sità di corrente: 


Fino а 125 Volts da '/, a */, di Amparos Olii e Grassi per Automobili approvati dal 


Da 125 a 250 Volts da !/, a !/, ; x i 
| Touring Club Italiano. 
‘Prezzo unico r. 35,75 ° 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo | GRAN PREMIO : | | 
STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE © | Esposizione di Milano 1906. 


Con Sede in LUGANO (Cantor Ticino), Via Circonvall., 104 | 


E ° е. AN. AB ESO Z ZI 


OAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L.1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE ре la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
е Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 

Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori 

d’incendio — Limitatori di corrente — Accessori. | 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI — FILI - CAVI - ECC, — ECC, 
PILE ad alta Intensità «INVICTA,, brevettate- Pile asa pongi 
ss — — 4 


RAPPRESENTANZA Е DEPOSITO 


X 


DELLA у, Е.І F, A. | ud | | | 
(BLERTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) | А. SCHWARZ - F D ARCO 
APPARECCHI DI MISURA | LAMPADE AD ARCO, 
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j и А n sù i Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA. 


Spazio riservato i 


x5»*55alla x x x х < 


Forniture generali ж x 
s Жж per l'Elettricità 


— 


AGENZIE: Torino - Genova - Livorno- 
Firenze - Roma - Napoli - Palermo - 


(418-08, 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


` 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Capitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). 


\ 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
| | Via Somma Campagna, Iy. 


9 LL GENOVA — . Sigg. A. M. PATTONO & C. 
| Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccaniche & Glettricfie 


Argano da miniera. . | IE 


— „> 


‘Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


J Società Italiana Motori a Gas 
| CROSSLEY. 


89, Via Ori Orivolo. 
FIRENZE 


Motori Crossley con 


Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite - 


"i 
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Clemens Riefler || HEINRICH LA Z, MANNHEIM 


M FIBBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI LOCOMOBILI- 


Più di 
NESSELWANG & MONACO NAUU (Bavi-ra) 
^ SEMIFISSE 20,000 
COMPASSI DI PRECISIONE | iol 
: SISTEMA ROTONDO a vapore ——3(e—. 
n neri, Arohitetti e Disegnatori | - [sature | | 
per Ingegneri, gn : Grand . 
GRAND PRIX: Parigi 1900-31. Lonis 1901- Liegi 1905 surriscaldato Prix 
Cafaloghi gratis a richiesta - Prosi di Fabbrica. | Ў Й 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: Con Ra Fsposizione 
. distribuzione =a MILANO 
i A. DEIDIER : . a valvola a: 1006 
Porreattens Lone che Napoli = (Italia) Corso Vitt. Eman. 155. | «LENTZ » | (1,15 - 94,9) 
bile í co е er ss . | 
dell Casa poria- 1 peek uffici teoniol del mondo | opproesentenco 
sRIEFLER* intero (1,15) - (24,8) 


NIE CURT RICHTER - MILANO 


| LABORATORIO ELETTROTECNICO ü 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. Ë x 


^ 
” 


STA 


Società in accomandita semplice би 
OFFICINE E FONDERIA |; DEPOSITO GENERALE Qus 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO i Viale Monforte, 28 - MILANO | 


+e 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


ind Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
a e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori di misura & APPARECCHI PER RETI AEREE 
di tensione e di corrente ( a bassa ed alta tensione 


RARA per sezionamento - valvole - derivazioni 


——— 


Trasformatori - divisori - resistenze - | LUN ESSO QS OK. JR SEE 
š per archi | Scaricatori 
! è per basse ed | alte e tensioni 
i INSERITORI SEMPLICI E DOPPI LI TENA 
per batterie di accumulatori R ACCESSORI PER IMPIANTI 
Ы е Morsetti, Serrafili, 
REGOLATORI AUTOMATICI | Valvole a piombo ed argento. Telefono 3-71 
pel sistema di survoltaggio Magrin |} CIRIE er BE per Tier; Elettreteoniea 
~ LIMITATORI DI CORRENTE 
O EGO. | per hee mei көш етл MILANO... з Elettrotecnica 
er eiegr. 
per dinamo e motori. | Costruzione e e montaggio di qi di quadri completi f > ' 
REOSTATI DI AVVIAMENTO $ per Centrali - Stabilimenti - Motori (1,15)- (7,8) 
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Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA. ` 


? IVLES ISRAEL & ©. MILANO - via Pantano, 7- pen] 


Unici Concessionari in Italia ` 


Marca depositata р 


Brevetto Italiano 73380 "re 


compatta 
A [UrOuoon 


Кыла а: 


splendente 


Luce Bianca 
2310 TITAU1O8 


18 - 88) 


è, Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici КЗ 
өөн 
Ф 


« 


Manufacture Speciale deCuirs & Courroies 


40 Medaglie — 3 Diplomi d? Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurì) BAEcELLoNA 1888 - ToLosa 1888 - CHicago 1893 - Parisi 1900 


Tre Stabilimentifia Sens per la concia delle pelli 

| Marche Accreditate: | 

Soellos - Dynamo - Extraforte | 
Scellos-Renvideurs - Hidrofuge | 
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 $ 


ei Voltaire їп 
ШШ та e. | > == = ыз T Agenti Generali per P Italia 


STABILIMENTO DI MEME F RATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA 


— (1,15)- (94,8) 


Avvisi di Pubblicità SEDET IRIGISTA: 


een, cc cl 


ЕММА FOLT IERO | Contatori “ ARON, 


RIVAROLO (LIGURE) — | Costruzioni a motore ed а pendolo 
E ‚ MEINA (LAGO MAGGIORE) | | per corrente continua o MEL 


T 
OLII © > GRASSI |] © CONTATORI E 


portatill per controllo 


i migliori lubrificanti per per macchine 


tira: 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale | | 
| | Installation 


Milano 1906 


| | [ [| | | [ Ü ——— manchine | Chiedere listino | Netz 


a vapore - imprese di elettricità - | al Rappresentante Generale pon 


Esposizione Universale di Parigi 1900 E Tuer > x 
Medaglia d’Oro | Ка 
cori — CONTATORI x 
1901 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con indicazione di massimo 
Medaglia d d'Oro | ed altri tipi speciali “ KH S d t E 


a motore per corrente trifasica 
per l’Italia T 


Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri 


Оро Industriali | | | R. EINSTEIN - Via Feloo Cavallotti; 11 = ri x 


1,15) - (94,8) 


(1,15) (24,8) 


(1.15 - 8,8) 


LIME “ DICK » 


Lime d'ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloics, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 

Ti MEE d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 

"UE nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 

per legno e per metalli. 


ii i VD it " Эа UTENSILI “ DICK ,, 


seo =t 60. C 068» 


FRIEDR. DICK - . Esslingen Aa є: 


APPRESENTATO DA. (1,15)-(18,9) 


SIMONIS e C.» Milano, Via S. Eufemia, 23 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


үа rum WOE | | OFFICINE GALILEO | 
ME i S e LM EN 


Sede in BERGAMO 


` STABILIMENTI С FILIALI Studio elettrotecnico 
Mo Ne Mitano) GENOVA. Via Ma e laboratorio per tarature scientifiche 
TUBI i GRÈS `` ва industriali 


ed accessori per fognature == ++ 
paperi È REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI — 
SRI SE mpianti Elettrici 
CMS ia Strumenti Elettrici | 
Mattoni refrattari ‚|| Costruzione ed esportazione di apparecchi = 
Mattoni Grès | |" agit atrio gt gum 


— Per Torri di Glower o~~ 


Specialità s 
Materiali inattaccabili WE 


Proiettori da i - Telemetri - | 
.in Grés рег Fabbriche ` i 


Segnalatori di ordini — . `| 


ti | DE i - 
\ : vr Я 25 HET j FJ | 
NŠ = 


torje 


Rappresentanza e Deposito 
n ROM A 


‘Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 


S one ne m Gras o PROFILI AMEDEO DELLA | 
per Resistenze Liquide Роа Шара, 52 EUROPEAN WESTON ELECTRI CAI INST. 6. | à 


(1,15) - (24,8) (1,15) .- (24,8) 


Società Italiana di Elettricità 


SIEMENS- SCHUCKERT 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 e ROMA Corso Umberto 1, 887 


Trasporti e distribuzione di energia - Tllluminazione — Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- ` 
riali d'installazione. А 


Dinamo а corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut — 
tura - Cavi - Lampade ad arco.- Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo. 
ridottissimo - Contatori elettrici di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per — ad arco - Apparecchi di 


E 
E 


blocco e segnalazione per ferrovie - Instaliazioni di bordo. 


~. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 


UFFICI TRONICI:{ GENOVA. Via Sun Lorenzo, 8. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


e>> 


P. | Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'italia. 


(1,15) - (24,8) 
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Avvisi à Pubblicità dell'ELETTRICISTA | 


Indicatori per prendere diagrammi. 
Contatori di giri — 


Valvole sistema Jenkin. 


S Elevatori di liquidi — Pulsome 
| tsettere«RE-STARTIN, Valvole a saracine 


Schio 


presso ` Vienna 


GRAND PRIX 


Esposizione Internazionale 
NO 19 


| І ҮТ "i T 
| | I | | | 
| ji 
| | | TIN и) 
ШШ ji Wl 
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L Fabbrica di. aste cilin- 
| iriche di pot e e di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


| trim Dar luce elettrica a vari colori. 


| ‘Elettrodi sino а 3B0"*di grossezza 


e 1600" di lunghezza 
MINIMA A COMBUSTIONE 


Placche e bacchette di carbone per 
&'elettrochimiea e l’elettrometallurgia. 
| . ‘Rappresentante Generale per l'Italia: 


GUSTAVO WEIL 


— Via Monte Napoleone, 28 — 


А У = (8,8) 


Schaeffer & Budenberg | 


Tachimetri 
Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 


Valvole modello forte per vapore ‘surriscaldato. 
tri. 
— Lubrificatori 


VVA EIDHEINSVVIL. = SVIZZERA 
йарый: Ing. VALABREGA-LICHTENBERGER - -TORINO 


Apparecchi per riscaldamento elettrico 
Apparecchi per cucina elettrica. 

Apparecchi elettrici per uso famiglia. 
Apparecchi elettrici per medici, farmacisti, ecc. 
Apparecchi elettrici per l'industria.  — 
Reostati- Moderatori di luco. 

| Specialità: Grandi forni per fornai, pasticcieri, ecc. 


Listini a richiesta, con ре franco d'ogni spesa a destino. 


23 A. Monte Napoleone = MILANO |. 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 
Manometri ed Indicatori del I vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon., 


ж» 


x 


Compressori sistema E rysset. 

Pompe a vapore brevetto Voit, 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. ` 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


Pel Т4 
GR 


ARRE 


+} 
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KK 


. 18) - 8,8) 


a eem 


"G.ni CARRERA & C. 


' STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 


| Via yi: enini ваз гине, 8- NAPOLI - Telefono intere. 10-67 
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| x speciali 
PER 


| MOTORI 
| AGAS 


[esten ced 


ARTICOLI 


a Gaz | 
a Petrolio 


ITECNICI- 
a Benzina 


“MOTORI | ¿Ë Dm 
| IMPIANTI COMPLETI À G AS POVERO 


LOCOMOBILI 


FORZA MOTRICE LA PIU' ECONOMICA 
| — 9 m —— | 
Coste Cavallo-ora 1-2 Centesimi 


Oltre 60,000 Cavalli in azione - 


DR О о 0 н 0 а 0702-7 10702:2-19202:74107022- 202024 1020200202: 20 0024 а н а С C N «жж: 


‹ Cataloghi, | pe preventivi a richiesta, Facilitazioni nei. pagamenti 


Lista degli impianti fatti, & disposizione 
| | m - (8 | 


. FABBRICA DI APPARECCHI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO E QUUM a 


(1,18) - (7,8) 


| 


| 
| 
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Gateshead-on-Tyne 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 
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Tutti i tubi sono perfettamente dritti. M 
- Non vi sono giunti esposti alle fiamme. $ 
- Tutte le parti sono libere di espandere.- 1 
Tutti i tubi sono della stessa lunghezza. Ë 
- Facile accesso in tutte. le parti per li 4 
spezione, pulizia o riparazione. - Ampia Ж 
superficie di vaporizzazione. - si oostrul є 
scono anche: per grandi unità. - ` Occupano 4 
poco spazio 1 in superficie. -- 
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E Pompea vapore ай azione diretta per tutti і servizi e tutte le pressioni. 
1 Pompe a vapore duplex 4: 


CATALOGHI E dida A RICHIESTA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LA SVIZZERA B L'EGITTO. 


? Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA : NAPOLI . 


Via Raggio, 5 | Galleria Umberto, 27. 
TELEFONO 39.41 TELEFONO 504 


Ind. Teleg. CICLOPE - Ind. Teleg. TURBO 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. - | 
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CONTATORI D'ACQUA per CALDAIE - 


Controllo dell’evaporazione 5 Solo apparato registrato 


8 | à precisione 
del Combustibile . sotto qualsiasi pressione J 
adoperato " e temperatura dell’ Acqua | 


eoe 0% 
Pignatte di Condensazione di costruzione semplice e sicura 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


Indispensabile per Montaggio 


POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE A SCHMID ZURICH. 


ING. A. RIVA & " - Milano. | 


(già Img. '. Riva, Monneret e C.). 


e —————— -- mmm; —— —————————- 


TURBINE E REGOLATORI 


i fama mondiale 


In p anni di esercizio 


Б. | 
| | Е oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli x 
|TURBINA di 25000 е NIAGARA. Progetti e Preventivi a / richiesta | | 


1,15 - (84,8) 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE M ANF REDI -imi | Bongiovanni, Fowo. 
x ede in emonte) Capitale L. 1,800.000 versato. Ся A : 


H ш meccaniche - Fonderia - Ferriera 

La più grande Fabbrica Nazionale 
| per la costruzione di 

SEGHE E MACCHINE p gx. 
per lu lavorazione del legno. PRISE E PN 
secondo i tipi più moderni E > 0 2 
Referenze di ze di prime ordine 
|J ESPORTAZIONE > 1 Aue dem 

CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA (1,15) - (4,8) 
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PEDI ZEIN DS SD 
Far 


_ SIRY, CHATION & Co. 


Viale P. Lodovica, 21.28 = MILANO = Viale P. Lodovica, 21-28 


Agenti esclusivi per l’Italia della . 
€^ POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


OM VI NO E PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 Ё 
TORINO = Via Arsenale, 81 | (Fi NASI) lli — uu | IRE ~ Via Caserma 1, Yl 


CONTATORI 


intensità. >] 
E. THOMSON speciali per quadri di ени, е al 


per alte tensioni. 


wo du E T И © 


В. T. ed А. O. T. ad induzione, e per qua- = 


‘lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


E. THOMSON tipo A 


Massima sensibilità, esattezza а: carichi induttivi e non  induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 

O’ I per corrente continua ‚да та ‘100 Ат. 

© - CHER péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 

Emile "| OK speciali pel controllo delle batterie d'accu- 

iaceat M . mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora. 


9-6% - 


Chiedere listini, prezzi e garanzie 


0’ K 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan. -d’Arsonval 
OGNI CONTATORE в MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI 


(I, 0) 
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SEE CUN 


- CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA — 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
'. per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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MACCHINE UTENSILI EDO 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 


MACCHINE SPECIA LI 
per grandi produzioni 
di esecuzione sicura 
(1,15) - (16,7) 


(1,15) - (24,8) 


Spécialité de Balais en charbon 


B” 36206, 
Rappresentante esclusivo per Italia: 


: MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morigi 12 — Milano 
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ж ж MARINA MILITARE E MERCANTILE - | ASTRONOMIA E NAVI-4 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITIGA MARITTIMA - NOTIZIE 
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PREZZI D'ABBONAMENTO 


Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L 18 
Paesi facenti parte dell’Unione postale . » Z5 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più. 


V? 


Avvertenze t 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 19 gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 o/o sia per gli abbonamenti in Italia sia per quelli all'Estero. Per 
i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è ancordato loro lo sconto del 95 %. 


Per abbonarsi rivolgersi 


all’Economo del Ministero della Marina - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo Importo 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
| zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - Roma. (1,15) - (24,8) 
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BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche — Accessori 
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BOEMIA) Е PRAGA - - - (BOEMIA) ü 


< -lM e > 9 < 9 9 - 


Suosursali a: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia), BLANSKO ка e SCELAN (Poeta) 


L 
ЧЁ 


odios i RP RB 


me mM ^ — SPECIALITÀ 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 

moderni sistemi. 

Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 

brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 

Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 

Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. - ^0 85-09 
—+ə+- 


| 


Si costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
— a 

Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, 
argani, compressori daria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 
Папі a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 
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=  KARISBADER KAOLIN — GESELLSCHAFT 
in MERKELSGRUEN Bei KARLSBAD 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “ Excelsior „a Zettlitz 
e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 


in porcellana durissima 
per condutture elettriche 


p" ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 

Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt 
== Oltre 9OO modelli d’Isolatori 

= = Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 


: IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 


MPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten | 
о eioni Superiori аі 15000 volt, Rappr. Gen. per PItalia: 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS L AZ A ^-* 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt | 


т più importante in Europa TREVISO (1,15) - (6,8) 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato | == 

e delle principali š == == 
Soc. di Elettricità === 

dell'interno e dell'estero 
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REGOLATORI AUTOMATICI hu fV 
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di tensione, di intensità 

per corrente continua ed alternata 

per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 

| e per Forni Blettrici 


GRAN: DIPLOMA D'ONORE ап Esposizione di MILANO 1906 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d' Mhgegnoc b. Architettura - Meocanica. 
Rappresentante con esteso campionario: 


Q. SCHIERA - Milano nis Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte. le grandi Esposizieni 
DIAMANTI TAGLIAVETRO 


UTENSILI 
per tutte 
lavorazioni 
. sul 
cristallo 


Specialità DIAMANTI CARBONE per иркә 00 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante con esteso campionario : 


G. SCHIERA - Milano Fi Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 
Fumatori | 


la carta per fare 
sigarette è veramen- 
te la migliore.. 


Esigere su ogni libretto 
la marca 


Satin Bois 
Frères Lyon 


Fabbricanti di tutte epecialito in ripo, Fanavoniere, Мій ‘arti 
Rappresentante con esteso campionario ` 


| GIDSEPPE SCHIERA - MAIO ve cnni ma ani 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12,8) 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati A Europa edi in | America 


Ing. S. Belotti 6 C. 


MILANO - Corso "Romans, 13 - MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 
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qI били 0 polli = E CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 22 Е 
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MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 
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tog |  Inventori dei Carboni animati da | 
— a MILANO - - Via Broggi 4 forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: DENEN —— — ANGE LIN | 
dll AMPEROMETRI- VOLTMETRI Carboni per applicazioni elettriche. Carboni speciali per cor- 
y DIII T 1 iiie | rente alternata e continua. Carboni di effetto per luce I più X più fonici e chiari 
DI P ү WATTMETRI registratori gialla e rossa Maroa speciale Superiore < Edelweiss ». Oar- Vedi avviso interno 
поті аф | Vedi avviso speciale interno Toni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Car- ROMA = Via in Lucina, 4 
l i boni per microfoni. Carboni per elettrolis. Fabbrica di ap- | ——À]ç—ə—" u 
= a Ge = - | darecchi di misura a spirito e per acqua di condensazione. (1,15) - (0,5) 
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"ALTI FORNI E FONDERIA. DI PIOMBINO :á | 


Società anonima Capitale L. 13.187.500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento e Direzione Generale in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
TUBI DI GHISA PER ACQUA E.GAS 


| Accessori per Condotture - Saracinesche-Sifoni isolatori- Colonne-Grossi Getti 
(1,18) - (47) — PROGETTI e COSTRUZIONE di ACQUEFDOTT 
| Каны alla ошоп Generale della Società in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO (Prov. di- Fao): 


: " T ADOLFO PISANI - “MILANO velonnizzata americana, — 
E тав. Cavalieri, 4 CINGHIE speciali per dinamo. 
| x MOTORI a vapore ed idraulici. 
B ‚ Telefono u- 16. "агыш: : Cartindustria Metalli antifrizione, bronzo fesforos, — iù 
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da 20 a воо Cavalli HH 
funzionanti conforme al brevetto “ Diosel > Yol. 27, N. 32916 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 
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Ing. STEFANO FISCHER - nave] 


Specialità tecniche i in genere, perfetta ө moderno | 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn 


к MILANO *—— е 
PREMIATA FABBRICA DI 


CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


in tutti i generi — 


Pompe, Compressori e Vacuatoil per ogni scopo e comando. n "E. x L [ 
Isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi eco. dal paldo e freddo. . S^ | 
Biberi, Verghe, Dadi lucidi di acciaio. — Getti In ghira текао èd nodal. ` 


£ 


CARTE DA DISEGNO - CARTE B TELE TRASPARENTI 


: GRANDIOSO LABORATORIO 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
\ Esecuzione Immediata (ы) - 89) 


SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI 


| 

| 

CaprraLe SocIALE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 | 

FIRENZE Via do Puoci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola di Caserta | 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie. MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI | 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


IN. X3. — Si spediscono campioni Е a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE ов 
SOCATURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta 1 listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Puoci, 2 | FIRENZE 
CORRISPONDENZA | P". , O @ Seri — Sonori (Prov. di базы) | Telegrammi : FORNASIBOI Í CORR 


(16) - (24,8) Contrifuga ad alta prese | { fs 
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| 
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| 


(4,18) - (тв) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


AE. A E. (I - Thomson Houston — 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITA Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 3 


э» 4 ———— — — — — 


TURBODINAMO 


di qualeiasi potenza 


pt И ftr: - 
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Officine ‹ della A. Е. G. - . BELLI NO 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 
e p. 


Turbodinamo A. E. G. -- T. H. funzionanti in Italia 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 

2°. — SOR: secet оне di иша — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
3°. — — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
4°. — Intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 

5°. — Fabriano. Soc. Anon Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 

6°. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

7°. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


En costruzione 


2°, — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 


Uffici succursali con deposito di materiali e macchinario in x 


Napoli, Piazza della: Borsa 29-30 — Wenezia, Via 29 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
Roma, Via due Macelli, 133. 


RAPPRESENTANTI: 
SARDEGNA : Ferrari ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1 - SPEZIA. 
LIVORNO : Aitai Ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini Ing. Andrea, Via XX Settembre 66. 


1°. — Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 


Dt e; SCLC COD LILLO `@; @Ф; Ф.Ф: LLC 9::€::€; €: 9.9, € /4 9. 91: y 4,4/& €:49r*(Ce//70 2 9.9: 4:9 4; €. € 9.4, 19:979: 19: 9:9: 3€: 9:19:19; VV: 


Genova; Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Erud: 16 


Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


(15) (9,8) 
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Ex. 
| Avvisi di Pubbltettà dell'ELETTRICISTA. | 
< JOHN BROWN & COMPANY, LIMITED 
Acciaierie | ATLAS,, Sheffield 


Acciaio 
per 
. Uteneili 
Limee 
- ` Raspe 
Dischi 
per 
Frese 
Acciaio 
per | 
Stampe 
Utensili 
Inglesi | 
Barre-Mina 
Mon ted t ri Aye | Past | eco. ecc. 
Or I Ук EZIO RENI IN e case HS # ЧС E j K ж X 


p? * 
"outs, 


` 
ag 


1 , 
P 


P_i 


L'«Atlas Self-Hard,, è il migliore acciaio per lavorazione rapida, perché ё. 

di facile manipolazione e difficile a guastarsi: non richiede tempera né trattamento | - 

| alcuno: ha massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle più alte} | 
velocità sopra materiale di qualunque genere e tempera. | | 


ttt + e 


Agente depositario per l'Italia 


JAMES W. BERNARD,... 


GENOVA. 


t — —— -— — — — "TF _—- —— o — M — - —  — — — —— s —s 


„MILANO , DITTA ING. Н. BOLLINGER 259. 
Costruzioni industriali. — ACartoni cuoio asfaltici per tettoie prov- 


£ 

| 

u 

| visorie e stabili, per sottotegole e ре 
| 

| 

€ 


isolamento di muri in fondazione. 
Coperture in Holzeement per tetti piani 


e. terrazze. 


Costruzioni in eemento armaío -- 
SZ л Г __— 


Brevetto Baroni-Lùling 


0,8) - 1,9) 


"NW E 
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è VENTILATORI CENTRIFUGHI ED ELICOIDALI 


MARCA za S i R 0 C C 0 93 BREVETTATA 


ASPIRANTI E SORHIANTI, PER QUALSIASI USO 


4 MASSIMA EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA 


esses Serie garanzie- Primarie Referenze. 
- DEPOSITO А. MILANO 


| MET" Automatici di pour COMPRESSORI D'ARIA 


per caldaie d'ogni genere e dimensione 


“ UNDERFEED STOKERS ,. 


alimentando al disotto della’ griglia. | 
DIVERSI MODELLI pos Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad жаб: elet- 
trico diretto. ! | 


Brevetto ff Reavell Ру 


Per caldaie Cornovaglia ad uno o due focolari. 


| Per caldaie moltitubolari con griglia sino a m. 3,70 di lar- Per pressioni sino a 14 Atm. 
| ghezza. Tipi adatti per ogni uso, 
(Per pri imita me qualità, in pezzatura media, minuta || gi forniscono completi con motori elettrici, mótori a gas, ecc. 


Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 
dai costruttori e rappresentanti 


WHITE, CHILD « BENEY- І", 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto - 27 


(1,18) - (8,8) 


Segh da metallo 


e Filettatrici Wagner 
sis МАНЕ ve 
Paranchi elettrici Via Alessandro Manzoni, 31 EJS D 
` 6.50 


Macchine рег legno 
Lu (е case adiacenti) Milano Kieeeling 
| Macchine, Utensili e Accessori 


per, la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gaaiata, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, eco. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


Apparecchi FORNITORE DELLA REAL CASA 


sollevatori È C ARLO 


donc 


- 


> 


j: 

2 | | | | 

| —ÀÀ Moneta Gi pes 

- ——À€ MILANO - Vis S. Vincenzo 20 22 - MILANO 

Ë Pc PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI ` 

| a vapore bassa ressione, a 

x vapore ана media prossime. ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 

Д È Піар RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, есе. 
STUFE VENTILATRICI | | 

{ di sistema economico per 

| | piccoli appartamenti. 

| g PREVENTIVI GRATIS 

" 4$. ‘Serantoni i E n. 6 bis. 


& Pontiglione 


MILANO = Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = S. Simone t. 


STABILIMENTO MOBILI DI FERRO $ 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1908, 
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t CONRADTY, NORIMBERGA - 


F Aaea SPECIALE 


CARBONI PER МАЧ ФАО AD ARCO 
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SI RACCOMANDA diu LA FORNITURA 
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000000006 
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CARBONI EL ETTRIOI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 


ФФ Ф 
09,060 06, 


LEX 
ee 


ve. 
00° 


0 0 ee o. 


рег Іа lampada a basso voltaggio, bruciando in serie. di tre sopra 110 Volts. 


Sa rc x E CARBONI A LUCE COLORATA 


dE —— detta. n Ai n 


= E ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, rosso, blanco brillante e blanco perletta. WP 
CARBONI NORIS VACUUM | E 
specialità per archi a globo chiueo, sistema Jandus, ecc. | 


inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICI а ogni genere. 


———— — — 
SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
Ф BLETTRODI + 


per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimiea 
- (1,18) - (24,8) 
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FRANCO 195 LEGNANO 
INSTALLAZIONI 1 VAPORE | 


e GAS 
MOOR 


MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a 
marcia accelerata per impianti BREE] — 
verticali a grande velocità. 

4OICIOR 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sevrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. | 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas iuce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) - (84,8) 
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| ^ REFERENZE 


Spett. Napoletana per imprese elettriche, Napoli 
Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna 
. Spett. Ditta Buonomo e Utili, Illuminazione Elettrica, Lucera. 
On. Municipio di Vittoria in Vittoria (Sicilia). 
Spett. Società Elettrica in Sarezzo. 
ecc. ecc. 


RLM a 
NS... di ins e | | 


ШЇ Gin 
Coi T ү : i ET T NUN | 
H” рї | pa i jalita TEM — | 


dn I Jug II Шї 9, 


| 


REFERENZE 


Sigg. Zanini e C°, Imprese Elettriche, Asiago e Thiene. 

i |. Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. . : 
| | Spett. Officina Elettrica; del Vaticano, Roma. | 

| | | Sigg. Alimonda Burgo e C*, Genova. | 

I Spett. Socield Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 

Sigg. Vonwiller e С°, Romagnano Sesia. mE 


1 
| | | 
ecc. ecc. 
(1,45) (10,9) | | 
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M ‘ SOCIETA L TTALIANA ; 


\ 


—  — 


nà ) ER LIKON 


20 MILANO. Via incipe Umberto N: 17 


(u —ə,əysñ 


IMPIANTI ELETTRICI Ж 


рег Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterdata mono-e poltfase. 


| APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
СКО, ARGANI, MACGIINE D'ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE | 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


(1,15) (24,8) 
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Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
кюк» 


\ -> GRANDI OFFICINE SPECIALI РЕ 


Jur la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


— e _ 
| ‘INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


“Vere, Scale “Porta, 


006 ` 4500 Scale aeree vendute 909 
Casa Fondata nel 1860. 


Scale Aeree eu carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 


: Aoree a tronchi. — Scale Asree a tiranti automatici. — Scale 
Soala Porta Tips 8.? Aeree a оше repo: a err iux per pompieri Г. wes a э | A Sasa 
Coullase d'ogni forma.— meccanici per Tramvie ettriche. — Pon ; 
Ы i Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 


molte comoda e pratiea fioj, — Carri Nas spi per pompieri. — Carri di primo seccorse per pom- 
per piccolo Imprese Elettriche pleri. — Carri di seccorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Seale in Italia da Lire 60 a Lire 90 mensili, 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 


— 1 M<  —P— —— — m — — = — ——.r - -— rr ==-24.=—-  -=-—f -. — —  —— ___— ——rrr-._- x —— — —n — 
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SOCIETA ceramica RICHARD-GINORI-MILANO 


. Capitale versato L. 8.000.000 


— 


I PIU GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
ae. 


ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati | 
protetti dalla pioggia у 


ACCESSORI ISOLANTI 


—— —À ———— ——— —— À —— 0 — ———À ———— A ч Á... 


impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. a 


+ 


“ I a = I 


| SOCIETÀ ITALIANA 


Conduttori Elettrici Isolati 


g 


EE PRODOTTI AFFINI 2/0 


o „25 „©. pe 


LIVORNO 
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CAVI ELETTRICI 


Trasporto di Forza | | 


Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. N 
ка | | | ч | (1,15) - (19 


« í < >< >< >< >< >< Фо Фое ФФ »4»«»4 > ФФ ФФ Феде ФФ „Ф, 
LIL LLRRRRRRRRRBRRRKRRMRARIRISSSSSSISSASSI 


-~ 


0000 


Lampadine ad incandescenza 


a consumo ridotto · 
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oon filamento metallizzato 


Consumo di energia 


Watt 2!/4 per candela 


Risparmio 


del 


ЗО "o 
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500 ore circa 


100-125 Volts 


Go. 


L Vereinigter Gliblampen-Fabriken 


BERLIN VW. ES 


|». SINDACATO 


PER LA VENDITA 


NOVITÀ 


Risparmio 


del 
вО», 
Со) 
Media durata d’accensione utile 


16, 25, 32, 50 e 100 candele 


(4,15) -(24,8) 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


—— ———-.--—«e-mup-. 


Rappresentanti : 


Milano - |NG, MENOTTI STABILINI - 
Piazza Castello ll. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 


S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & С. - Corso Umberto I, 34. 


+e 


Lampade ad Incandescenza 


a basso ed alto voltaggio 
PrimissimieascQquyualilità 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 


Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 
ST. AW sss жеч 


Forniture solamente ai rivenditori. 


000 


(Мв) - (24,8) -{ 
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+000000000000000000000000 


Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI VENSEMBERGER-MONZA è 


UFFICIO TECNICO A MILAN O - Via Senato, 14 


| 


Medaglie d’oro s Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — ~ 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. ‘E 


- 
—— 20 e a ie Aletti o mte cdi dea O Í... ae 


Acoumulatori stazionari “ Planté » per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti aı celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
. Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo IRINA ZIONE ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopr aluoghi. 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


0+01010101010101010101010001010000000+000+63%: 000 


[FD O MITI TROIE Im 


Pia pprootmtanze à © depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 
————M——————————————— 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO - Corso Buenos Ayree 66 - MILANO 


ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 


(1,15) - (24,8) 
GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
@ < SESEZTI,IINTC2 »—9 


Materiale per linee aeree di Tram vie 
e Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale е nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FOF FORMA 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


КТ (24,8) 


` 


OK 


TURBINE 
Ruote PELTON 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 108,000 
Diploma d'Onore 
| Esposizione di Torino 1898 


ppp 


| SIERO e preventivi a richiesta. 
a, p: ые 
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prm ALESS” CALZONI кшш 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


— — 
= = 
Qu. 


TORINO - Via Lagrange, 29. «=» VENEZIA - 


Vendita esclusiva per l’Italia dei Contatori 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


lo] 


ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI- 


San m 2065. 


& TEK ELLETEF ,, Ф 
Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug - (Svizzera) 


per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115-128) 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA 


у SZL. SEGHE e MACCHINE Ü] 
oe Е per la LAVORAZIONE del LEGNO © =£ 


Ing. E. KIRCHNER & C. 


84, Via Principe Umberto “MILANO = Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche = che a Lipsia тас EE; 


Esposizione Internazionale Milano о 1906. “ Grand Prix» Ere mist | 


OFFICINE EuETTRO-NIECCANICHE - 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 


GENOVA. 


CERE» 


Rappresentante per la Lom- 
bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. 
Successori a 


Ing. E. CANZIANI & C. 
Genova - 
Portici Vittorio Eman. II. 


Rappresentanti per la To- 


` scana: Sigg. 


Successori LHOTE 
Firenze - 


Via Nazionale, 19. 


Rappresentanti per l’Italia | 


Meridionale e la Sicilia: Sigg. 
Ing. ALHAIQUE, BAL- 


DISSEROTTO &C. ` 
Napoli - 
Corso Umberto.l, n. 84 86 


(1,15) - (34,8) 


| | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


età “Edison, | STUDIO RIETTROTECNICO GENERALE 


Società “ Edison ,, 
PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI BLETTRICI | Ing. A. HESS & C. | 
Via Monteouncoli 2 TOR | NO Telef. 19-70 


. €. GRIMOLDI & C. : 
: (Corso Siccardi). Teleg. ELEOTRON 
; 
: 
q 


Vi», e». 


'enore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


sS 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
l^ RIPARTO ELETTRICITA”. 


== SL 

Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
‘ tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse » — Pile rigenerabili * Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


M» RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 

Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine, — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 


Contatori d'energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


7. 


la a Dinamo e motori elettrici 
Si d — = p` a corrente continua ed al- | 
ubt m uw. ternata. x 

: тш E è be чу — Dp ⁄ 

[Ге СА Quadri di distribuzione — 
7/1 N Ë. Scaricatori per alte ten- 
— 4 get ^1 e n» sioni - Ventilatori ed agitatori 
Ca Ce NOMI d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. . 


- 


- 


—+694+- industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura е verni- 
2 ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi-. 
Impianti com colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per 1 bbricazione 


pleti di illumi- della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 
nazione elettri- | ll^ RIPARTO METALLI. | : 
Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
ea e trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo < WIELAND » 
п di energia a di- brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
: Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 


Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. | 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 

Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 


stanza. 


Sirene Molteni per automobili 
e segnalazioni per stabilimenti in- 


Ji g£ 
* 


TW tis - — = == 


QUATTRO Diplomi d 


L = 
м ж Са т ус ус уг ус УС УС УС ус ICH СИС РС PMI S9 «1» „ @Йэ Jep, 


E B  dustriali. | 058) (90) vere ч KANZLER „ — ` (1,15) - (68) ` 
F J. HIMMELSBACH | 
Cosa fer FRIBURGO (SX) _ 
| — Friedrichstr. N.28 — | 
|a PALI pi LEGNO Ме 
dL AGI DI Petri 


impregnati con-bicloruro di mercurio 


«e 9 9———-————————— 


Traverse per Ferrovie 


4 


iniettate con creosoto 


.| макоо GRAN PREMIO .. 


b caepit 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRIOISTA | 


GOTTWALD & C. via san оао | г BOLOGNA - 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 


HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 


| 
Colli -«ÈPTl-- ce  __—--——. ) 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 
: gg è 0 0700 mr | eX? do | | 
| Assi montati | WE Pf. | 
. A [mgranaggi per motori PARI | 
dun EOLINEUFI nil vernice | | 
š ingranaggi . IL PIÙ EFFICACE r Ma BN | 
| naffiatrioi elettriche. Campane a pedale - OTTONE "UCM - MILANO — 
У х і EY А V мленне, Saponi, | ete ‘Cern lu com i 
(4,15) - (24,8) 


| HACKETHAL - DRAHT- UND KABEL - WERKE | 
I —— was ass ын 
HANNOVER (Germania) d a 


E Novità ‘Assoluta pie 


i Nuovo metodo. d'isolamento per fili e cavi elettri cl 
Ф | 


—— rt UR a 
4 


Brevetto Italiano 5943571 
ee Importantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 
gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
 pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d’ esplo- 
sione, per teatri e luoghi pubblici Ө o e e e e e 


VANTAGGI PRINCIPALI | 
1° Immenea resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. | 
2° Resistenza allieolamento per altissime tensioni. | 
d^ Sicurezza contro incendi per corto circuito. 
| 
| 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN O = Via Vincenzo Monti, n. 4 


$e | (68). 0,9) i 
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vo 


Jsolazioni d'ogni genere. 
RT CI. = - e" = " - EA Da E ЕБ. scesa 
| Fornitura di stand isolanti 1." Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
Schiarimenti specialisti:  . 
_ ш: A.-ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE и CALORE 
Ñ Preventivi x per Caldaie, Condotte di vapore, Nem dament Cen- 
| | n © = trali,- ecc., ecc., 
dietro richiesta лаб N 
| Ау... 5 B. - ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE D FREDDO 
fn I) c per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
| r^ \ | 388 AY " Ж macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 
— Y > ЕЕ UT NND | refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. | 
B 
i W ANNER & C. MIL AN О senem enn ТИ | 
Telefono 24- Telefono 24-69 то е == | Corso Garibaldi, 11 | 
| | : | ШЕ | (1,15) - (1,5) 


parece 
үт ng 


a ch 
A E =” ар” a. AR RES thx ==” 2020520 


- SOCIETA SVIZZERA. 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


MAccHINE A| O UBIASCO BELLINZONA INSTALLAZIONE | 
VAPORE CON М MODERNA 


DISTRIBUZIONE 
A VALVOLE MATERIALI 
OTTIMI 


sEMPLICL ROBUST If“ > ess y URI COSTRUZIONE 
ECONOMICHE | #77 лен MA MINIMI ACCURATA | 


REGOLATORE PRECISO] == I | ESECUZIONE 
E SENSIBILE | RCS {| PERFETTA- 


Ufficio Vendita per l’Italia 
| Via Foro Bonaparte, 76 - M I L, A N O =Via Foro Bonaparte, 76 


+ nei 7 DU. x= > ~ 
"an CLP Od. 2. 1 
„7 жеш. Б „= a 
- ME. 
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` OFFICINE LOUIS DE NAEYER at 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord) | 


Caldaie. l'loltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in x | 
_ acciaio fucinato con chiu- | | 
` sure autoclavi senza guar- x 

.. nizioni. 


susssig ст a | 
CAUDAE 
di qualunque sistema i 
— Жњ- Б 

"EK š 

RISCALDATORI |. 

per l'acqua di alimentazione | 
ФК ————— | 

| | 

ES 


«жж 


Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie | 
i di riscaldamento | 


^ hes fd ne NT is E Pra e' Cataloghi a ria С 


um. Ur ——————-—-——————_—— 


lata Generali per lVItalia: 


È y! 
ч e y A a | | 
2 ' h Í ! a L 
TM. ey = € ИТ ra w ` MI "uw " 
Sea E om КЕ Nc E d. 
Ы x е Е : | I er EL I. A А2 
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By —^ E ^. I E? е ^ >, sa ` ; k т. 
^ ` r `, z ~ э n° , | PAM 
r n ^N "^ Sa te 
z > l , „д " ` - ü E ç se ` ° Pb " n. w . А x 
- — < < ' | k. I RA 
— "I E | ела -_ 0 qa” =s Y , Y « 
| pe E I ; ы li - ij 2. > = 
m „>= f E , 1 t re + (eg 
" | | < | - i 
P" 29 | Ж: 


| 

® Ф 1816 8 F B | 
Grimaldi« C. — ^" MILANO ie nd 
GENOVA- Portici V. E. 26. Ing. Giovanni Bas ' 
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rr R ОАЗА FONDATA NEL 1852 $83— ——————————— 


IBELLISS : MORGOM I 


* 


—— cc BIRMIN на Д 


7 А T un | 2 i | | A 
Mede] © а Vapore 
E | Vete | . a8 rapida rotaziore 
e а lubrificazione automatica forzata. 


IMPIANTI 


DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


Materiale = i" 
x a gdi assolutas = = 
sass prima classe. 


иес Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in | costruzione per: una potenza di 700.000 HP. ə- 
төлеп ө ‚ча! di Progetti completi. (1,15) - (24,9) 


Trazione | pa uae. Locomotive ` i& 


ele(trica - elettriche È 


(8-6-9-19-15-18-21-24) Percorso verso Camerino. | D. 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE I: 


t em - M 


Rappresentanza Generale : ® 


[SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI E 


e Te * ELERI E err e US ete ac | a 


x 
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MILANO 


Telefono interprovinciale 29 - 67 


e I Е а 


Д 


ë 


Conduit - Milano 


1: 


Telegramm 


` 


AMPADE ad INCANDESCENZA 


della 


BERGMANN 


A. G. Abth 


táts- Werke, 


1C1 


L. 


“ 


Elektr 
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FABBRICA DI FILI E 


CAVI SOTTERRANEI 
E SUBACQUEI 


‚рег impianti di energia elettrica 
sino a 50 mila volt 
— KE 


1 : Pa 3. í yam - n ^ 4 " sa 
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SOCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO 


per ogni applicazione dell’elettricità 
DUE GRAN PREMI ALL’ ESPOSIZIONE INT. DI MILANO 1906 


" 
P 
CAVI RLETTRICI ISOLATI | 


- CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAPICI 


AEREI - SOTTERRANEI - 
SOTTOMARINI 


— ; 


rr A a” 
» k. 


A YER N e" ЖМ ёё yf РР (1,18) - (24,8) 


* vim = 


| 
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— 4€ ESPORTAZIONE MONDIALE  «—— 
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CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,500,000 — SOCIETÀ ANONIMA 


P 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara; Parma, Roma, 


SEDE DI ROMA . 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


ladirizze telegrafico "CREDIT, B Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ ф Telefmi 


AGENZIA A - 70, Piazza delle Terme — 


LN d 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti liberk 2 !/, */,; con vincolo di un mese 2'/,°/; con 
vincolo di due mesi 2 */, */,; con vincolo di tre mesi 3 °/o 
| Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 
. preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con $ giorni di preavviso. i | 
Conti correnti mensili 3 !/, °/.: - 
Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 
| l'ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni 
| versamento o rinnovazione. | 
Libretti di risparmio 2 */, °/„, con vincolo di 15 giorni. 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con І giorno 
di preavviso; sino a L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con Io giorni di preavviso. DN | | 
Libretti di piccolo risparmio 3 !/, */,, con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 
al giorno; somme maggiori con то giorni di preavviso. 


N Фа, — Tutti gli interessi sono netti d'imposta e capitalizzabili alla fine di ogni 
Semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Titoli 


estratti esigibili in Kuma. — Si ta gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa ` 


e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°/. — con scadenza 


da 7 a II mesi з !/, */,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 3 '/, *^,. 


——— s 9 8,99 NANNA a ra N 
Conti correnti di corrispondenza creditori e debitori a condizioni da convenirsi. 


| - Conti cerrenti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 

| e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegoi e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. 


ro——_——————____—_—_——T_ _  ___—__m_—_-_—- mr " "— ——@—@€@€—È_m6É@@NW:-W*WxEIIENN 


ELI 


Sampierdarena, Spezia, Torino. . 
AGENZIA B - 47-49, Corso Vitt. Eman. 


—.— е 


19-72 | 
83-85 
36-23 Direzione (interprov.). 
36-38. Borsa (interprov.) 


Uffici e Agenzie 


D 


š 
Ж. 


Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse-forti 


per custodia di valorni, documenti, carte, ecc. 


da | Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Мезї | Anno 


3.— | L. 6— L. 18.— 
4—|» 8.— » 25.— 
grande » 9— | » 18.— | » 28.— | » 40.— 
Casse-forti. . | unico » 18.— | » 32.— | » so.— | x 8o.— 


N. B.— Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casse- 
forti le Cedole scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


L. 10.— 
» I4.— 


piccolo | L. 


Cassette-forti medio » 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte - 


con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
|| volume del collo depositato. А 
I diritti di custodia vengono cofhputati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorno. | 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9'/, alle ore16 1/, tutti i giorni in cui l'Istituto 
fa servizio di cassa. 


MUN ue uu e Tm rut ` — — 


I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone. 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle rispettive 
Cassetie-'orti, Casse-forti е colli depositati in Camsra-forte. | 

—— m С СӨЛ К e ы 
Ж Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i 
x sistemi di difesa contro l'incendio e il furto. 


pià recenti 
(1,15) - (34,8) 
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| LODOVICO HESS 


MILANO ` 


Telefono interprovinciale 29-67 E Telegrammi: Conduit - Milano 


er mart 


Eid iii e A —- -—— — M77 TES 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


BERGMANN 


 Elektricitáts- Werke, A. G. Abth. z. 


0,0) - (4,5 


Ta 


^ 


| Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
BAIA SOECIOICICIOIDEOICIOIGECEOCECICECEOEOREOECECEGECECECECECICECE ROCECICIOECICROIDEOCECEOCEOCIOECECECECECEDE CHOR IOCECEIOECECECECECICERCEOEOIEOREOROL ACROSS AAA OE 


Li 


Ing. 'IARIETTI « C. 


PREMIATA FABBICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
n TORINO . 


ЖЖЖ 


~ 


HA HOKA HOK 


` 
Ж; 


Pallas 
Ж; 


TFAO 


Telefono 8£1-8I 


r ^^ 
t.t 


"Visa 5. Quintino, 18 


CE REOS 


HAHA 


"MA MAMA HE: ASI Ж НОЕ HO 


PREVENTIVI, PREZZI B LISTINI A RICHIESTA 
VISITA. V INIISIT Я 127944 TAIINAAGNd 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Bappresentanif generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco -- Tubi sagomati 


ZE AA OR НОН MH HA HAHA AO ROM 
4 


$| di cartone e di Carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
š per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori dt gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
$| Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e colone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
È Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 

+ e ө ° e 

^ Tubi isolanti tipo BERGMANN 

£ _ СТ Fabbricati col medesimo sistema 

$ e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 

Ж 

x 

Ж 


NOKNOK 


Unica Fabbricajin Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


$| Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, £ Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - 
š үш Spnunciala; 4- Milano. . mu : Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 

2| Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- !| Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTORELLI 
£ RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 

š | | Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. (мз) - (2,0) 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


INTERRUTTORI AUTOMATICI 


per corrente continua ed Alternata 


DR. PAUL MEVER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per l Italia: 


Società Anonima Forniture Elettriche 


già Attilio Pozzo e C. — Lorenzo Tommasi Aliotti Per corrente alternata, 


| Per corrente continua; | . MILANO, Via, Castelfidardo N. 7. | | (20-1-6-11-16) 


ENGAN и 


TT L — М. А N AA, ee a m um н а х а — — d eor dams e S Lud 


Ing. A. C. PIVA 


MILANO — Piazza Castello, N. 9. 
AGHI 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.G. «Francoforte в/м. Apparecchi Elettrometrici 


Voigt e Haeffner A .-G.- Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Ф Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KoertingeMathiesen A.G.. Leoutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
IL. M. Ericsson е C.- stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company = snenectaay America, 
Accessori per tram elettrici o materie isolanti 


« Prometheus ) " Francoforte s/M 
P s Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. һап ерасі е C.» Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 
———————————————————— Uu P—PÈEL:RIGS:EEE;}ìMN: 


Società Auer di Berlino | 
| Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 
Gebrüder A dt. A.-G.s Ensheim (Pfalz) 


; Fabbrica di isolanti di composizione 
speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
——TY Rappresentante per l’Italia Settentrionale e Centrale 


o 9 9 S белае e offerte £ su 1 richiesta la e © © 


È 


— A 
Società Anonima Forniture ИШҮ 


già ATTILIO Pozzo é О. — Товкито Tommasi ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 interamente ‘versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


| GENOVA FIRENZE 
FILIALI Via Consolazione, 7 R Via B Vis Orivolo, 80. no Pd 5 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


—————— LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
—— ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E er s POTENZIALE —— 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI === 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 
Istrumenti di misura | Dr. PAUL MEYER А. G. - BERLINO (1,1589 


Apparecchi per quadri 


Freni continui í KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlin 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro 16 frodi 
BECURITAS - Lampade - Portalampade -(Commutatori - SECURITAS. 
~~  MERCE SEMPRE PRONTA «^ 
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е, Conti € €. 


o n — FONDERIA MECCANICA — BRESCIA 
—— i jna 


| 
| e An ABE S dg j TURBINE Pelton e a Reazione 


. Numerosi impianti idraulici eseguiti 


SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 


(15) - (2, 8) 


- — 


K a ERNST PABST 
MEM Bellevue-Coepenick (Berlino) 
x RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA 


ALBERTO ‘VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos Ayres 66 


“APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, comunale e intercomunale 

Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 
tunnels, cantine ecc. 


PILE А SECCO «A Aum 
Suonerie, accessori, quadri, ecc. 
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z Direttore per l’Officina e rappresentante per l’Italia: © 


(I, 15) 34 (7,8) 


Ing. V. ZACCHI 


+74 —« 


Giuseppe e F."Redaelli- Lecco 


. GARDONE V, T. - 
(Prov di Brescia) 


DERVIO ` 
(Lago di Como) 


-+69+ 
Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
per condutture telegrafiche e telefoniche. 
Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
e corde metalliche per Hum di Conduite 
elettriche. | 
Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
Corde di rame per parafulmini. (115148) | 
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Specialità per applicazioni 
ELETTRICHE 
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per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 
TRASMISSIONI perfezionate. 


LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
JANDUS Ж 


la. più conveniente per qualsiasi applicazione 
Corrente continua - Corrente alternata 


^ In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da 2a b lamp. su 200 а 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA ` 


COMPAGNIE DES LAMPES A PES A ARC JANDUS = PARIS 
(115 - 48) RAPPRESENTANZA GENERA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


Corso” punas Ayres 66 — MILA LANO - Corso Buenos Ayres 66 


E | SOCIETÀ ITALIANA i Pi 


LAMPADE ad ARCO - | 
e IMPIANTI ELETTRICI 


(Accomandita semplice) 


Ing. R. Colombo &C. 


s! OFFICINE 
p bars 37 - ROMA. Via ral Mura, 48 
Tel. 32-93 


.  UNICA FABBRICA ITALIANA. — 
LAMPADE A AD ARCO 


Lampade ad Arco: per correr per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad “effetto.,, 


Accessori: Reostati semplici e regolabili — Riduttori di ten- 
sione е resistenze industive. 


Disposizioni speciali per serie. 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade, 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI 01 ELETTROMECCANICA - 


Impianti elettrici di qualunque importanza || 
per illuminazione e trasporti di forza. IF 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
mo delli, ditte, compensazioni. 


UFFICIO 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Direttore: 


Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 


Pubblicazioni dell'Uficio: 
INDUSTRIA E INVENCIONES 
RIVISTA Р SETTIMANALE ILLUSTRATA 


Nuove invenzioni. — Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
dis egni, modelli, ditte commerciali e ricompense ingus 
striali, richieste, concesse enegate. | 

Disegni di tutte le marche richieste. M 


<Ñ 


SI RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSCRIZIONE 


Ronda dela Universidad N. 17 BARCELLONA 


TELEFONO [0.48 


TELEGRAMMI: BOLIBAR- BARCELLONA. 
i . (15) - (24,8) 


` 
- 


La Ditta < SULZER FRÉRES » a Winterthur (Sviz- 
zera) concessionaria della privativa industriale Vol, 183 
N. 210 del З marzo 1903 per: < Apparato direttore per 
pompe centrifughe ad alta pressione » desidera entrare in 
trattative con industriali italiani per la cessione o conces- 
sione di licenze di esercizio della stessa. 


Per maggiori schiarimenti ed informazioni rivolgersi al- 
l'ufficio internazionale per brevetti d'invenzione e marchi 
di fabbrica di 


SECONDO TORTA  ^& 


‘Torino - Via Carlo Alberto N. 85 - Torino 


SPRECHER UND SCHUH 


COMUNICATO 
La SOCIETÀ ITALIANA LUX 


per illuminazione e riscaldamento a petrolio 
Anonima Capitale sociale L. 500.000 


Foro BONAPARTE, І — MIX,AINO — Foro BONAPARTE, I 
RK sù 
Informa che la vendita degli apparecchi: 


* Perfecticnnements dans les apparpils de chauffage ou d'é. 
clairage brulant le petrole cu. autre liquide combustible 
vaporisé ,, - 


brevettati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio al Re- 
gistro Gen. Vol. 34, N. 47261, Registro Certificati Vol. 97, Num. 15 che è 
stata esercitata per molti anni dal Sig. Giovanni Bas, è ora esercitata. 
dalla suddetta SOCIETA’ ANONIMA, Foro Bonaparte, l. 6 


Si richiama l’attenzione di quanti possono avervi in- 
teresse sul trovato : 


* Mezzi per пине il galleggiamento dei 
sottomarini ed altri battelli ,, 


oggetto della privativa industriale del 5 luglio 1904 Volu- 
me 191, num. 86. | 

@ ció allo scopo di provocare eventuali trattative per 
la cessione della privativa stessa. 


Rivclgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazionale per Brevetti 
d’invenzione e marchi di fabbrica di 


SECONDO TORTA в 


Torino — Via Carlo Alberto, 35, — Torino 


La Pubblicità 
DELLE CASE INDUSTRIALI 
fatta nell’ Elettricista 
e la più efficace 

| PREZZO DELLE INSERZIONI : 


„ 4OO вао изо өс 55 
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DEPOSITO 


LAMPADA 


Fabbrica d’apparecchi ‘elettrici 


^D INCANDESCENZA 


una AARAU (Svizzera) "HARD, M Сеш. 
( ) | . Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altis- 800 ore алпамтіте | — Accessori pór impianti 
sime tensioni - Interruttori automatici di mas- O! LUCE INALTERATA . elettrioi 


sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria o 
nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostati—Interruttori automatici “per 


ROCERESENTANZA 


DEPOSITO 
AUGUSTO HAAS 
MILANO: 


Isolatori di porcellana 
Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo 


VIA PIETRO VERRI 
м. 7 


Bracoi stradali, eoc. 


AUGUSTO HAAS 


motori — Parafulmini per linee aeree. ` 
SPECIALITA : Quadri completi di distribuzione. 


Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’ 


Valvola interruttibile per bassa tensione. 


Ing ° M, T. GENTILE — Milano via Solferino 7 — Trier. 28-04 MILANO 
| DIPLOMA D’ONORE E MEDAGLIA D’ORO Via Pietro Verri, 7 
all'Esposizione Internazionale di MILANO 1906. (15)48,9) o» - (48) 


- Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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PIRELLI & ©. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 


Spezia = Villanueva y Geltrù ОЙ 


Cavo рег Tensione di Servizio PARIGI 1900 
оро 5. LOUIS 1904 
оь, MILANO 1906 ruori concorso 

BUCAREST 1906 DIPLOMA D'ONORE 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e NUBACQUEI 
Per Energia, 
Luce, Trazione, 
Telefonia. 


кан а өйгө ош VOLT Gavi Telegrafici S ottomarini .  , Provato a oltre 80,000 VOLT 
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Cavo posato nel Lago di Garda |ñ 
Tensione di servizio 
13000 VOTE y 
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, Società Anonima sedente in Brescia 
CaPITALE L. 1,500,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


„ UNICA FABBRICA ITALIANA 


bi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


: TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI | 


di qualunque diametro 
— 49 — —— 


FORZATE 
32 IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 150000 HP. 
Referenze di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -400 - ATMOSFERE 


—  — «dioe — —— 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (94,8) 


*09 Costruzioni Motalliche - Pali per Linee Elettriche 00° © | 


—— — —— 
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MACCHINE A VAPORE 


Orizzontali o verticali. ж ж 


A semplice o a doppio cilindro. 


X X X Соп о senza caldaie. 
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E.S. HINDLEY & SONS Z 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET 
LONDRA: n, Queen Victoria Street, E. C. 


N. 308 A 


are il Catalogo 


Condensatore Tandem Compound 


MACCHINE A VAPORE 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 


GRANDE VELOCITÀ 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 
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МАМЕАТТШВА ITALIANA CINGHIE 
MASSONI =. MORONI=MILANO - 


ж é CALDATE di ж 


A tubo verticale o trasver- 


sale, di sezione CORNISH, 
LANCASHIRE, ecc. K Ж ж 
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MASEHINENFABRIK 
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Costruzioni speciali 
per acciaierie e ferriere 
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Apparecchi di trasporto e 
scaricatori d'ogni genere 


Piattaforme girevoli | панба 
Carrelli trasbordadori Tn З macchine a gas di Norimberga – 4500 cav. eff. cad. con generatori cor- 
rente continua — З macchine soffianti di Norimberga 2500 cav. eff. oad.— 

| Henschel & Sohn Henrichschiitte i. Hattingen a/R. 


Oltre 


900,000 
MOTORI 
a gas e a vapore 


TURBINE 


a vapore 
fornite, o in corso di 
costruzione 


Gru elettrica a portale girevole e scorrevole. Portata 4 Tonn. braccio 
Š m. — Impianto del Porto di Offenbach s./M. 
| ———— — «9» | 


Rappresentanza generale per UItalía : 


Ing. Mariotti Montanari « C. = Milano 
Via Montebello 56 = Telefono 70-30 | (5) - (6 


/ 


Dog MUSS 
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The Ohio Brass Company 


Specialità Mansfield Ohio 
per Materiale di linea U.S.A. ea E da гене SS 
AGENZIA GENERALE PER L’ITALIA E SVIZZERA — — È ue Sal 


Ing. Meriggi sC. 
Telefono 93-10 ~ á Psi 


Piazza 8. Carlo, 2 


ERNST PABST | 


| 
| 
Bellevue-Coepenick (векипо) 1 


RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos Ay:es 66 


= i DIN Gæ 
RAPPERSWIL (SVIZZERA) 


FABBRICA 
Fondata nel 187 


00 --- 


Specialità in tutti 


MATERIALI ISOLANTI 
ELETTRICI 


Di propria ‘esclusiva fabbricazione. 
| (D - (88, 8) 


tco t om 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, comunale e intercomunale 

Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 
tunnels, cantine ecc. 


PILE A SECCO = A LIQUIDO 


Suonerie, accessori, quadri, ecc. 
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ESCLUSIVI CONCESSIONARI NEL REGNO D'ITALIA 


WANNER & C?PMILANO ` 


PARIGI BRUSSELLE HORGEN 


Referenze di primo ordine 
| 
oujppao охула yp ozuoaojyosy 


45) - (10,8) 
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W. T. HENLEY S TELEGRAPH WORKS 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
‘ Per ÜImpianto di Cavi | 


TELEFONICI E TELEGRAFICI 


PER USO = 
sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


адаа: 


Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 

NATIONAL TELEPHONE C.’ Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA. 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo Zannoni 
Via Chiodo N. 6 - SPEZIA. (1)-119,8) 


Sede Centrale: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


LFREDO GAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = INI ILANO = Telefono 3-86 


SASSO 


9000000000000000000000000000000 
Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


Numerosissime applicazioni in Italia dal Genio civile e militare, Uffici teonici, Ammini- 
strazioni ferroviarie, Stabilimenti industriali o privati con splendidi risultati attestati. 


Altre Specialità di propria fabbricazione: 
| CAVALLETTI PER DISEGNO — 
‘ Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri articoli per disegno in genere 
CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA __ 


CAMPIONI E PRUSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 


richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 


LAMBERGER & C, (1,15) - 6,9) 
Via Monte d Dio, 54 = NAPOLI - Telefono 15-45 . 
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STROMBERG- -CARLSON TEL. MFG. CO. 


ROCHESTER, N. Y. . CHICAGO, ILL. 
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CHICAGO -Ikl 
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MINE TELEPHIONHE 
N. 889 


TELEFONO PER INSTALLAZIONI SOTTERRANEE, ALL'APERTO p IN LOCALITÀ UMIDE 


ogo Questo telefono differisce da ogni altro tipo di telefono per la sua speciale costruzione che lo rende imper- 
meabile all’acqua, agli acidi ed alle emanazioni dei gas. 

ogio Essendo un completo apparecchio racchiuso in modo compatto dentro una relativamente piccola cassetta di 
ghisa, è il solo telefono specialmente adatto per usarsi nelle miniere, nelle opere sotterranee, all’aperto ed in luoghi 
umidi, ove un'apparecchio è soggetto alle più severe variazioni atmosferiche e climatiche. 


olo Tutti gli accessori per le comunicazioni e le segnalazioni sono compresi in uno scompartimento interno e 
protetti da un primo sportello. 


оо Coll’aprire lo sportello esterno si ha accesso al Ricevitore ed al Таан nonché alla manovella del- 
l’induttore per effettuare la chiamata. 


ово La forma della cassetta esteriore e la sua solidità sono tali da proteggere ampiamente il contenuto da acci- 
dentali rotture od intenzionati sfregi. 


oio Come protezione addizionale dalle variazioni atmosferiche, gli АА sono isolati in modo speciale е 
quindi sottoposti a bollitura nell’olio. 


olio Tutte le parti d'acciaio che formano parte del circuito magnetico sono zincate, e le altre parti metalliche, 
ove possibile, sono di ottone. 


olio L'inverniciatura tanto esterna che interna é préparata in modo da non essere corrosa dalla ruggine, né dalle 
evaporazioni di acidi di qualsiasi natura. 


MINE TELEPHONE 
N. 889 


sep present a hte Generale Per Liti 


VIGTORIO MOYSE- р Via Castello] (Angolo Ponte VEE 
Ma tono, ] 


Rappr.“ per l'ITALIA Merid.^: Inc. ALBERTO PERNA - Corso Umberto], 106-1:8-NAPOLI 
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Ventilatori [sarta 
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Corso Sempione, 14 - 
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Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
. Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 

sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - ' 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe, ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici. ecc. – Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo. 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(8'8) -(gi*). ° 


MACCHINA PER SCRIVERE “WILLIAMS, 
UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittura visibile e senza nastro 


Oltre 25000 in uso dl cui circa 2500 in Italia. 
La “ WILLIAMS,, è oggi la preferita, perchè la migliore 


L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 


macchine dI SGTlYGTG 
— — «X 


3 1$ Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'italia. 


SOCIETA MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
. PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 

LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 

LA PIÙ PRATICA 


A AGENZIA 
ано gia 599 . Società M eri = Serivo o ed Affini 
i : ocie acchine per Scrivere 
НАВЕ. 1000 & BARD em da L. 15:79 MILANO— via Dante, 7 
| I - pe 


—. 


$0 v (1,15) - (84,7) Venezia - Genova - Bologna - Roma- Torino - Napoli - Bari - Palermo 
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И LOL. za. rtr, WO osi DET EXON иисе oa ы aqa: 


FSOCIETÀ SIDERURGICA » SAVONA 


NIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAV 
CAPITALE ST ATUTARIO L. 30.000:000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


 Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


| FABBRICA DI LATTA 


| 
“нл, 


ey 


| PRODOTTI — f LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE di 
| Lingotti di acciaio, conici d ottagoni. | PRODOTTI IN GHISA | 


| Biilette, Masselli. : 
Barre quadre, tonde, mezzo. tonde, piatte e piatte ar- ji Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 а À 


z rotondate. | mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas, 
| Larghi platti | . [| Pezzi speciali relativi. 
Verghe angolate a lati uguali e disuguali. | Cuscinetti per ferrovie. | 
| Verghe a T ad U a Z e Zorès. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o. 
| Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. disegno. I 
| Travi da mm. 80 a mm. 350. Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
Barre di graticola.‘ Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO. 
DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in pavona 


GENOVA Gg. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 
о al seguenti rappresentanti : MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Victor Осо, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Conso Орокто, 35. 


Per le piccole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
f ——— ________ — — шан *— P n . "TAE LE 


I ERE IRE en IE n tbt: ct Oa 
= = = ` ке — S ea EE `. aa 


Fr. Gebauer. Berlino 


коммо:зз © FABBRICA DI MACCHINE. ` ewe 
SPECIALITÀ. | 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie. 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazi oni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
Pompe di circolazione. 
(15) - (24,8) 


AA a B f ` 
h^ "t | ” viu TADC 
"M A ita ТИМ Т ы, ву ом ИЗА” 
si 4 fx А i ALI Co RID" 


i SETS saisi 


Voltometro di precisione 
Strumento aperiodico, normale, per cor- 

rente continua, a rocchetto mobile con 
` scala e specchio. 


Cercansi SOTTORAPPRESENTANTI 


(8-6-9-19-15-18-21) 


PREMIATA FABBRICA 


Di PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a a awe) ec a secco 


Esposizione Milano 1000 — Milano 1906 


Edoardo Weil © 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
>< Telefono intercom. 2-85 >=< 


APPARECCHI TELEFONICI | 
SUONERIE ELETTRICHE 


ed 
ARTICOLI 
‘ AFFINI 
“g 
RAPPRESENTANTE 
generale per l’italla e Svizzera 
DELLA. 


 TELEPHON FABRIK A. 6. 


А HANNOVER - VIENNA - BERLINO 
Gran Premio 2100 Internaz. 


TRU B, FIERZ «C. Hombrechtikon- Mig aman 


` FONDATA NEL 1893 


GRANDE MEDAGLIA D i DORO 


già J. Berliner (1,15)-1,9) 


| Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


м о о 


Fabbrica di Strumenti Hlettrici 


Marca di SÉ Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


Rappresentante Generale per l'ITALIA : 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Eman. 244 


— 


COSTRUZIONE DI LINEE RIETTRICH 


di città e campagna, aereo e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


‚81 assumono impianti ovunque oon squadre gpecia- 
liste = Prezzi unitari od а forfait. 


—  —À— 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luco e 
forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti-. 
camente perfette. 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. = Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


(1.15) - (24,8) 


r 
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PALI DI LEGNO 
per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 


di Energia elettrica 
IMPREGNATI con sublimato corrosivo 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 4 


TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto 


amo ———wTIK E ———————— 
— -— ———= 
————M————MM—M—Á 


FRATELLI HIMMELSBACH 


FRIBURGO 
(Baden) Selva Nera · Rempartstrasse, n. 16 
| MILANO 1906 sas 
EN “+E. А TT PREMIO, 


SOCIÉTÉ ves LAMPES 


à incandescence de Zurich 


ZURIGO 


E Stabilimento a 


BIRMENSDORF 


Fondata nel 1889 


— 


—— 


LAMPADE A 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


LAMPADE 
comuni — 


e di lusso 
per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 
ecc. 


— 
pM 


Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - (18,8) 


б. А. PESTALOZZI &C/ 


SOCIETÀ ANONIMA . 
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| FABBRICA DI CARBONI jj 


i — per lampade ad arco e di elettrodi 


ч ! 
A ANO E 
A E TRILLO o ПШ н il 
MUN Il | | 3 IE 
WE È NEUE 


| PER as 
LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


| per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA’: | | 
иеа, PER- LAMPADE AD EFFETTO Di LUCE CO- 


, gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE А VASO CHIUSO, di tunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elęttrici, occ. 


ENNIO SIA, 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: ca (34,8) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


l 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n. 17 —.FILIALE DI ROMA — Via Mortaro в. 17 


Direttore : A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 


METALLI ` 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
SPECIALITÀ ^ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — TELEFONO N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colqnna) Teterono 15-34 
MAGAZZINO, FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLEFono N. 25-39 
— s 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
.trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli diversi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
| leabile neri e zincati. (1,15) - (94,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 
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THE “OLIVER, TYPEWRITER CL” 


Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO U. S. A. 


Filiale: Ditta A. GIANNOLA- PUCCINI 
. Palagio dell’ Arte della Lana 
FIRENZE: 


La aded Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


& per esaminare e scegliere il tipo di macchina ‘scrivente che meglio ri- 
A spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

© “OLIVER ,, giudicandola la migliore fra tutte. | | 
In seguito a ciò la Direzione Generale delle F errovie dello Ë 


—_——_—_ Ee e 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE | 
Macchina Moderna - Durevole - Completa 
150 mila macchine vendute in tre аі. Record Mondiale (1,15)- (18,8) 


he 
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Premiata Officina ET O MA A AC C CHI N A 
per rettificare à collettori delle dinamo 


| 

| 

Giuseppe Gandiglio | SISTEMA PHILLIPS PS BREVETTATO | 
| = —9 FIRENZE =-- — | | E 


v 


Via Lorenzo il Magnifico N. 3 


x 
|| 
Umw-—- | 
BILANGIE DI 
PREGISIONE | 
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| 
| — A: 
) 
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ү 


` 


| Agenti esclusivi per la  - | | 
Fornitore delle Strade Ferrate Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


x e di Amministrazioni — | | E. H. GADIOT & G 


| h ELETTRICISTI 
| Governative 9 Comunali | || 12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


(1,15) - (11,8) x : ' s 
dli — ^ (1,15) - (11,8) 
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OFFICINA ELETTRICA pic: m: GERÜSA | 


SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L: 300,000 
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MILAN O - Via Vittoria Colonna, n. 9 - MILA NO 


= teo. 


FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 
«APPARATI ELETTRICI ^. 
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К APPARECCHI TELEFONICI А BATTERIA CENTRALE 
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Apparecchio 
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- da Tavolo 


Commutatore centrale 


A Le Piccole Centrali Telefoniche 
* ‚ À complemento delle grandi Centrali per servizio delle 'città servono le piccole > 
ё Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. | EN. 
° Non vi à amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- $$ 
4. senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii D. 
3 uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. Y 
^ < Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all'altezza dei perfezionati 3 


servizi d'ogni altro ramo della. tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 
I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 
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BREVETTATI 


mU: DI CORRENTE | | = sco 


continua ed alternata . 


Italiana per gli oli 


MS 


MARCA -— f 


(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa În opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI B 
— i più ESATTI — i più UAE HAE | | 


Capitale int. versato Lire 150 000. 
— Tipo Elektron ic 


d ——— — — — — hL. fi tn 
а 
P 
- 


(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) . Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. NONI 
Desi long | O оов dispositivo | Case Consorelle: 
gnaz ordinari er att e tilla di dista | 
шыш d A ia AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
Amperes | daiag | da ds de ae CHE da 11 i | NEW- YORK 
&l р 
Prezzo cad. | І, 12,— |1, 14.50 1, 16,— IL. 18.— 1,20, *;22,— 
Prezzo dei Limitatori Elektron da 12: 125 a 260 V. Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
D | Elektron Elektron con dispositivo . macchine. i 
esignasione ordinari: per attenuare la scintilla di distacco 
ti E | Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
i i da2 da 4 
‚ Amperes | da /, & 1 !/, a 81/ Бу da 6 a8 
r = pog m а Paz ааа E Grassi Consistenti еа altri grassi industriali. 
Prezzo cad. | L. 12,— |L. 14.50 L. 16,— |L. 18,— 
sE 5 Е lin M | 
Tipo excelslor Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso edicina е 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- - e Industriale. 
sità di corrente: 
Fino a 125 Volts аа 1/, 8 2/, di Amiperes ui Olii e Grassi per Automobili approvati dal 


| Da 125 a 250 Volts da !/, а !/, 
Touring Club Italiano. 
Prezzo unico L. 5,75 са 


Tanlo per l'Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo | i i GRAN PREMIO | 
STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE Esposizione di Milano 1906., 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., | 
(1, а - (%4,8) 


SOC, AN. A. BESOZ 71 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE А L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 
«| TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NA POLI 


——————— - » 
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FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


x OFF ICINE MODERNE P la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 

| Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori. 
d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 


VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE — VENTILATORI - FILI - CAVI - ECG, — ЕСС, 
PILE ad alta Intensità «INVICTA, brevettate-Pile d'ogni genere 
*——— G 


— — 


= 
ia E DEPOSITO 
poeta V, FE, I Е. A. M ni 
(ELEKTROTECKNISCHE. INSTITUTE - FRANKFURT) | A. SCHWARZ - FRANKFURT 


APPARECCHI DI MISURA | LAMPADE AD ARCO, .. 
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Spazio riservato 


x x S аһа x x x х 


(46 - (18,8) . 


Forniture generali # ж 


ж Ж B рег l'Elettricità 


— M G— — 


AGENZIE: Torino - Genova -Livorno- 
Firenze - Roma - Napoli - Palermo 
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SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Capitale versato IL. 33000,0060: 
DIREZIONE in TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40). Š 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
dH | | . Via Somma Campagna, 15. 


е » GENOVA — Sigg. А. М. PATTONO & С. 
| | . Via Caffaro, 17. 


Costruzi oni Meccaniche & 6 lettricfie 


* Gru ,, elettrica a cavalletto, portata бо tonnellate T 
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- Società Italiana Motori a Gas 
.CROSSLEY. 
39, Via Orivolo | 
F IRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


° 
Ф - ^ 


Clemens Riefler || HEINRICH LA Z, MANNHEIM 


(ЫЗ) - (345 


И FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI : Più di 
| NESSELWANG & NI MONACO (Bavi-ra) LOCOMOBILI- 20,000 
COMPASSI DI PRECISIONE | | SEMIFISSE od 
SISTEMA ROTONDO a vapore — — 
per Ingegneri, Architetti e Disegnatori saturo Grand © 
GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Louis 1904- Liegi 1905 surriscaldato i 
Cataloghi gratis a richiesta - Promi di Fabbrica. | | C | jm t 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione = . 
| A. DEIDIER | a valvola zou M eb B 
Porseatteazione che Napoli ~ (italia) Corso Vitt. Eman. 155. «LENTZ › di 
do ronnie ai | | перрон нална a ANO n 
ША, а BEL id -—— CURT RICHTER = Vía Castelfidardo, 10 


LABORATORIO ELETTROTECNICO d 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. Í 


M 
Società in ET semplice m Mu 
zx» OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE m Ü) 
| Via Ernesto Rossi - BERGAMO Viale Monforte, 28 - MILANO š 9 | 
: | ig 
Pe 


Epparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell’olio - immediati - a tempo. 


. MANOVRA. ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 
di tensione e di corrente a bassa ed alta tensione 


x per sezionamento - valvole - derivazioni 
| ' Trasformatori - divisori - resistenze - 
per archi 


INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


‘per batterie di accumulatori 


REGOLATORI AUTOMATICI 


pel sistema di survoltaggio Magrini 


Scaricatori 
per basse ed alte tensioni 


ACCESSORI | PER Il IMPIANTI 
Morsetti, Serrafili, 


Valvole a piombo ed : ` Telefone 3-71 
LIMITATORI с a BERGAMO ... per Telegr. Elettroteonica 


per luce è motori (Brevetto n. 70050) MIL ANO per Telegr. Elottrotoonida 
Costruzione e mentaggio di quadri completi 


per Centrali - Stabilimenti - Motori (,15)- (ту 


ИЮ  REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO 
REOSTATI DI REGOLAZIONE 
pet dinamo e motori. 
REOSTATI рі AVVIAMENTO 
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* IVLES \SRAEL & ©. MILANO - via Pantano, 7-0 


Unici Concessionari in Italia 
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è. Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici K: 
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Manufacture Speciale de Cuirs & Courroies 


|. 40 Medaglie — З Diplomi d? Onore 


| 


Fuoni Concorso - (Membro del Giurì) BarceLLONA 1888 - ToLosa 1888 - СОніслво 1893 - Parier 1900 


Tre Stabilimentifia Sens per la concia delle pelli 


| Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
Scellos-Renvidears - Hidrofuge: 


GRAND PRIX v: 


RposIZIONE INTERNAZIONALE DI 1 BRUXELLES 1897. А. | 


Па а. ]N Agenti Generali per r Italia | E И 
T | S M ! o UR 
n FRATELLI TRUCCHI ^ 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE | 
PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA 


š ° © | (1,18) - dS 
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| EMILIO FOLTZER | Contatori p" ARON, 


| [RIVAROLO (ШЕ | | Costruzioni a motore ed a pendolo 
E : MEINA (LAGO MAGGIORE) per corrente continua ° . | 


e TL ё 
| 3 ELS 450983 
| 


OLII © GRASSI ‘CONTATORI 


1 migliori lubrificanti | per macchine 


portatili per controllo 


Esposizione Universale di Parigi 1900 Oe 
Medaglia d'Oro Е 
— CONTATORI 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — || | con indicazione di massimo 


ed altri fipi speciali | 
@ R AND PR ' x Esposizione Internazionale | È 


Milano 1906 Е Чия 
ШП | i б, dei principali Costruttori di macchine Chiedere listino Lari 
a vapore - imprese di elettricità - |; al Rappresentante Generale ` ане н оса ілсе 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri m | 
Mrd | P | | R. EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


| | (hi5) (24,8) 


(2.18 - 8,8) 


LIME * DICK x 
27 

Lime d'ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 
| | Е dell'industria — Raspe brevettate, rifloi's, lime ad ago, 
( | AN гу. pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 

: І ТЕТ i Е d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
\ AZ nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 

jn per legno e per «metalli. 


|! | / (n | | x UTENSILI “ DICK ,, 


оо = € @ + с @<*% 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. a 


RAPPRESENTATO DA (1,15)- 08,8) 


SIMONIS e C.- Milano, via s. Eufemia, 23 
— t - š — ay ere E == 


a. . 
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| TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE | | OFFICINE GALILEO | 


Anonima-Capitale Ѕ:01а]е L. 1.200.C OO - Elevabile a L. 3.000.000 Società anonima sedente în Firenze š 


Studio elettrotecnico 


. 
= 
Ба " 


STABILIMENTI FILIALI 
" Morenie et Miano) GENOVA-Via Mua | e laboratorio per tarature scientifiche 
AS TUBI i GRÈS Pa MANEA 


ea accessori per fognature 
( per acquedotti | 


i REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
mpianti Elettrici | | 
ема Strumenti Elettrici 


Scaricalore 


\ | (шн) 
\ | ө ; 
R M . ` | | ° | | Priori flo WE SCENE a 
a E | Costruzione ed esportazione di apparecohi 
— Per Torri di Glower m~~ . . | CE 
Speoialità 1 E 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ordini 


Matcriali inattaccabili 
À in Grés per Fabbriche 
П Prodotti Chimici, Tin- 
torie 


Rappresentanza e Deposito 
in ROMA 


Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 


\ Wu presso il Signor | DELLA 
Sifone m Grès РОР ЕВО | 
| giri na EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST, Ó. 
| M Е : (1,15) - (94,8) (1,15) - (24,8) 


Società Italiana di Elettricità 


SIEMENS-SGHUCKERT 


MILANO Via Vitto Hugo, 2 e ROMA Corso Umbertò I, 337 — | 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- | | 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- | 
riali d'installazione. | 


x Dinamo a corrente continua, alternata mono 8 polifase - Motori Elettrici 6 materiali di condut- x 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua — | | 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo | 
ridottissimo - Contatori elettriol di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 

x Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 

blocco 6 segnalazione per ferrovie - installazioni di bordo. | 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 


UFFICI TRONICI:( GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. mE 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) i JH 


ә <>» 


| P. Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. è | я | 
., | | (1,18) - (34,8) | 
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— Schaeffer & Budenberg 


23 A. Monte Napoleone = MI LANO! 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 
Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


Indicatori per prendere diagrammi. E: Compressori sistema Kryszat. 
|, Contatori di giri — Tachimetri ж Pompe а vapore brevetto Voit. 
» Rubinetteria e-Valvole d'ogni genere. È Pompe per provare tubi e caldaie. 
Valvole sistema Jenkin. $ Regolatori di diverso sistema. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. € Termometri — Pirometri. 


Ж 


Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


^ 
` 


Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
«RE-STARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori цв. вә) 


Ж 


SN 


4GK 


` 


i imiettere 


Schiffl. G.ni CARRERA &C. 


STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 


SCHWECHAT 
prece Vienna " €— neg ein 2> NAPOLI - Telefono interc. 10-6 
GRAND PRIX ИШАНИ 
Esposizione Internazionale OLI x ж ж 
MI lug 1906 x speciali 


PER 
MOTORI 
A GAS 


—a 


D Fabbrica di di nali cilin- 
| | driche di para e di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ. 


| Carboni peru tica a vr ilr 


{Elettrodi sino a SBO'^ di grossezza 
| . e 1600" di lunghezza 


—— — — СИ ERSTE я = ES 


ARTICOLI 


MOTORI) es VINI DAL 
итит сонат, A CAS POVERO 


| MINIMA A COMBUSTIONE 
= Lira | FORZA MOTRICE LA PIU' ECONOMICA 

{Placche e bacchette di carbone рег | | Nro BE 

'l'elettrochimiea e l'elettrometallurgia. | | Costo Cavallo-ora 1-2 Centesimi 

| —— —— A a ——————— e e ° 

| Барынын Cenere per Тыа; г Oltre 60,000 Cavalli in azione 
| | MILAN GUSTAVO EIL | 0 | Cataloghi, Preszi preventivi a richiesta, Facilitazioni nei pagamenti 
| | — Via Monte Napoleone, 28 —. | Lista degli impianti fatti, a disposizione 


(1,8) - (8,8) | (1,18) - iid 


T EL ECT RA, . FABBRICA DI APPARECCHI BLETTRIGI PER RISCALDAMENTO E CUCINA 


V7AEDENSVVII. = SVIZZERA 
Rapp.ti: Ing. VALABREGA-LICHTENBERGER - ш 
_«ga_—___ 


Apparecchi per riscaldamento elettrico 
Apparecchi per cucina elettrica. 

Apparecchi elettrici per uso famiglia. 
Apparecchi elsttrici per medici, farmacisti, ecc. 
Apparecchi elettrici per l'industria. 

Reostatl- Moderatori di luce. 

Specialità: Grandi forni per fornai, pasticcieri, ecc. 


| ‚ Listini a richiesta, con prezzi franco d'ogni spesa a destino. (1,15) - (7,8) 


_——OU U. . ~ —— 
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f CLARKE, CHAPMAN & G^ мо} 


Gateshead-on-Tyne 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto W/oodeson) 
KE 
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Tutti 1 tubi sono perfettamente dritti. 4 
- Non vi sono giunti esposti alle fiamme. $ 
- Tutte le parti sono libere di espandere. — 
Tutti i tubi sono della stessa lunghezza. 4 
- Facile accesso in tutte le parti pèr li 4 
 Spezione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. — Si costrui- 4 
‘scono anche per grandi unità. ~ Occupano $ 
poco spazio in superficie. 
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L 1 vapore al azione iret Dor tutti i servizi 6 tutto lo sini. 
"— a vapore duplex 
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CATALOGHI E PREVENTIVI А RICHIESTA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LA SVIZZERA E L EGITTO: 


: Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA NAPOLI 


Via Raggio, 3 Galleria Umberto, 27. 
TELEFONO 39.41 TELEFONO 504 


| Ind. Teleg. CICLOPE 


Ind. Teleg. TURBO 
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- CONTATORI D ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell’evaporazione 


Solo apparato registrato 


| e à precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
. adoperato e temperatura dell' Acqua 


Pignatte di Condensazione di costruzione semplice e sicura 


HORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


. Indispensabile per Montaggio 


POMPE 


| azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
: ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI МАССНІМЕ A, SCHMID ZURICH, 


| "ING. À RIVA & ( - aaa, 


(già ngo A. ind Monnerel е C.). 


у TURBINE E REGOLATORI | 


| fama mondiale . 


In P anni di esercizio 


ú 4 oltre 1400 turbine per circa 100. 000 cavalli 


(TURBINA di 8000 cavalli — - NIAGARA. Progetti e Preventivi а richiesta 
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1,15 - (84,8) 
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- A a OFFICINE MANFREDI - ш} золе ого, 


Sede in Vl (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 
fa LA 


m ai meccaniche - Fonderia - Ferriera 

La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di | 
SEGHE E MACCHINE PM 
per la lavorazione del legno Ш 
secondo i tipi più moderni а 
JAeferenze di primo ordine 
ESPORTAZIONE 5 M ut 
^ CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA (1,45) = G4) 


‘ Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


pU NA COS ZO: AE у 32, Pe» da ЖОАН ОСКЕ » RIOT SS AC SE BACON EON FOR A SC ОРИ icona VOS ps A vo» 


XC $e 
fA “AA 


“SOCIETÀ ITALIANA GIÀ MRY UTAN 0. 


SIRY, CHAMON & Co. 


Viale Р. Lodovica, 21-23 = MILANO - Viale Р. Соборы. 21- 23 


| Agenti esclusivi per l'Italia della 
O^ POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 ` | . PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 Bi 
TORINO - Via Arsenale, 81 (F.lli sh asas s BFS | TRIESTE - Nia Caserma 1, Є 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed Bi 


intensità. xl 
E. THOMSON Lia per quadri di distribuzione, e x 


per alte tensioni. 
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B. T. ed A. O. T. ad induzione, e per qua- 


- lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


E. THOMSON tipo A 
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Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
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semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 
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О” KK. per corrente continua da та тоо Am. 
péres, 22 € 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 
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O'K speciali pel controllo delle -batterie  d’accu» ' 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 
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Lettura diretta in Ampxora; 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 
Q'K 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA ` . j 
sistema Meylan.-d’Arsonval ` 
OGNI — Ë MUNITO DI BOLLETTINO DI PROYA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


cal BRUNT &@. 


VIA QUADRONNO 41-48 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
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per corrente continua ed alternata — monofase - bifase < trifase = ` 
per earichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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Contatore per correnté alternata trifase. 


AN 


Contatore a campo rotante per qualunque distribuzione 
a corrente alternata mono e polifase. 
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Speciali per quadri 
di distribuzione ж + 
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Massima. sensibilità 
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Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


3.4.4. 4.4. 
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Tipo M. R. 


LABORATORIO 


PER | | 
Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


— MILANO 
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Tipo D | i Chiedere Listini e Prezzi. Dodo" 
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АА ЕЕ TRO EU È 
DRE NIZZA 
| Abtheilung J. 


Tubi BERGMANN originali 


. nonchè tutti i màteriali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 


^ ed a prezzi convenientissimi. 


mn———— PEE a ................. e. ...... ^c qd dia tQ ara m ө. sms. ....................................... ees eer sacer 


Merce sempre pronta in Magazzino 


2090209 e 0€ N.a. ...... 


 ..................... Фора оеро о-нан ооо е о. 


ETA & Deposito per Г Italia : 


LODOVICO HESS. 


MIL ANO - Via Fatebenefratelli, 15 


Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.° 29-67 
«юк | i 


PER TELEGRAMMI: 


Isolatori brevettati DELTA 
| per Alte tensioni 


sino a oltre 


100.000 von. 


di esercizio 


Specialità 
della Manifattura 


di Porcellana 
fondata nel 1853 
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à 7. è Вр Осу; 


== =з. 
DINAMO 
MOTORI E 
TRASFORMATORI | 


per tutti i generi di 


- Impianti 


aa” 
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ADLER є  EISENSCHITZ 


MILANO 
Yia Principe Umberto, 30 
et 


anii e ы АЙАЛ ААЛА ААА нап пала лада данене дада дад а 
алала. III AAA AAA ЫС; 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità 


Telegrammi: FORZAL'UOE — MILANO 
E Rappresentanza Generale della 
Е Felten & n 4 A.-G. Francoforte s.|M. Mülheim в. |Bh. 


Prezzi sitis preventivi, prospetti, GRATIS a richiesta. 


»Ф 


Specialità: MACCHINE — di precisione | 


Torni 
Fresatrici 
Trapani 
i» Limatrici, ecc. = 


Forme americane 
autocentranti 


Punto vero americane 
utensili, eoo 


— ma 


— Cataloghi gratis ‘a richiesta — 


— 


пй - (3,9) 
» 


AO AA AAA AA В 


— Lettere: Via Meravigli, п. 2. 


IMPIANTI 
COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


Filiali a: 


ООСС 005 БИНИИ. 


SOCIETÀ. 


PER LA 


TRAZIONE ELETTRICA | 


Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato L. 300.000 


Via Vignola, 6 MILANO Telefono 95-24 


“IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE" 'DIRIGO,. 
"OHIO BRASS (*,, 


RH- 


AUTOMOBILI ELETTRICI 
A FILO AEREO senza . 
rotale - Il sistema più 
pratico per i servizi 
pubblici 


401010 


Cataloghi e 
Preventivi 
a  tichiesta 


(up - (6,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


t  «<L'ITALIANA, È 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabilea L. 1.000.000 
34e Anonima con sede in Milano = 


SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIERI 
CARRI-FURGONI $8, CARROZZERIE INDUSTRIALI | 


COMUNI LE 
Уә 


MILANO 
Via Nino Bixio, 50 


Telefono N.° 19-80 


ü 


LE 


ЖАБ — 


Ç De Fries & C. 
Milano 


жж 


MACCHINE UTENSILI ED 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: 


MACCHINE SPECIALI 
per grandi produzioni 
di esecuzione sicura 
(1,15) = (15,7) 


кесар Charbons 
"27 фе" 


AT "m ' ji * x 
VERI Apparellage | mi 


J Special de Balais en charbon 
B“ S GDG 
Rappresentante esclusivo per l'Italia: 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morgi 12 — Milano 


(1,15) - (24,8) 


—— € 


A| 


& 


DIL Y 


NCARRIDIMONTAGGIO 


PONTI AEREI MECCANICI 


per lavori edilizi 


Filtro ** Rossi ,, 


del Cav. 


per Tramvie Elettriche 
richiesta 

81 spediscono 
franco di porto 


-CATALOGHI 
DISEGNI LISTINI 
1906 


1 
p Lm 
А; s è " 
COP de MS 
E Р D: EEN 
nane Ao (115) (11,1) 
3 edi» 


* 


| RIVISTA MARVTTIMA | 


. MENSILE ILLUSTRATA 


— — -AKEH 
ANNO 41° | 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI. 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 


TUR 


BREVETTO 
G. Rossi 


PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE. 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E | 


DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. 


PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d’Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. 18 
Paesi facenti parte. dell'Unione postale . . » BS 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più. 
Un fascicolo separato L. 5. 


Avvertenze з 


L'abbonamento è annuo e a cominoia dal 1° gennaio —I signori ili librai алш 
lo sconto del 10 0/ sia per E li abbonamenti in Italia sia per quelli all 
i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è a scordato loro lo seoato "uy е. 


Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 
L'Amministrazione non accetta etta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo Importo 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 


zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- | 
rittim | 


a - Roma. (1,15) - G8) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Grande Deposito 


VETRERIE PER ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


dc 
Globi per Arohi 


Protezione degli Impianti Elettrici 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


— - ——— —MÀ - — F T. .. .. .......... 


P ARAFULMINI IN SERIE 


>< 
Riflettori 


Resistenze Ohmiche — Accessori > 
TA? è Tazze in grande 
CONSULENZA á assortimento 
— & dal tipo di gran lusso 


al più corrente. 
>e 


. ING. 0. 00 | о Й 


NILANO-G. B. TANSIN 
E Yia Montebello, 14 pre 
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sd of SPECIALI i^ ACCIAIO Fu Sa E FORG атда 
3*00010001010001000000010100000000000010000000000000000000000000 


$ SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
gia Breitfeld, Danek & Co 


| (BOEIMIA) — PRAGA — (BOEMIA) 


x. Ер @ 0 €xc e 


succursali a: AUSSIG- SUR ELBE (Boemia), BLANSKO (Moravia) ° SOELAN (Boemia) | 


SPECI. ALI TÀ 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 

moderni sistemi. 

Macchine a vapore surriscaldato di. sistema proprio e del sistema. 
brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 


Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 


ia 
| 
. 


Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. — (15-09) 
Se costruiscono (inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie, 
——————— a 


MAIALI Eve 


Pompe elettriche a stantuffo tuffante о rotativo. -Macchine d'estrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori. motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 

fanti a Vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 


aw 


Fornitrice delle 
Ferrovie” dello Stato 
e delle principali 
Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOU TIERS 


| Km. 185 alla tensione di 56960 volt . 
Il più importante in Europa 


REGOLATORI AUTOMATICI a Thu Dy 


di tensione, di inteneità 
per corrente continua ed alternata 
per alternatori, ge feeders, ecc. 
per Forni Elettrici 


Regolatore per 
corrente alternativa 


| (5) - 098) 


— di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati (raps ed in America | 


о а 
——— —=n 


— —— — 


Ing. < S. , Belotti. 6 C. 


MILANO = Corso so Romans, 13 = MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI ` 


‘Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA iL 


KARISBABER KAOLIN INDUSTRIE museum] 
IN MERKELSGRUEN ве KARLSBAD ° 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior „ а Zettlitz | 


e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


. ISOLATORI | 


in porcellana durissima 


per condutture elettriche. 


AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono Б : 


Propria STAZIONE DI PROVA а 200.000 volt. | ; 


Oltre 900 modelli d’Isolatori 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Em. 106 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. ЕС ч 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenoze Ёш. 88 — Tensione 32000 . Volt. | 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. Co. A28 


IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 
= e più altri impianti 
gioni superiori ai 15 


er ten- 


o volt. Rappr. Ge n. per V Italia: : 


— LAZZAR & MARCON ` 


TREVISO ` (5-065) 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE — = 
E. O. RICHTER é & e. Chemnitz (Sassonia) È, I 
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ç f ur: 
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E so] E 
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De e 
ar 


GRAN DIPLOMA D' ONORE all’ Esposizione di MILANO 19 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili pe 

lavori accurati d Ingegneria - Architettura - Meccanica. _ all 
Rappresentante con esteso campionario: ali 

esir | 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-5; ‚ Telefono 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG | 


B 

ES ` 
5 м 

` 


| 
N 
r 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni - 


DIAMANTI TAGLIAVETRO 


Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare; | A 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta š 
Rappresentante con esteso campionario: 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli; 1-3; 


Fumatori 
la carta per fare 
sigarette è veramen- 
te la migliore. 
Esigere su ogni libretto 
la marca 
Satin Bois 
Frères Lyon 
Fabbricanti di tutte specialita in tipe, Tapacchiere, tutti articoli tumati ri | 


Rappresentante con esteso campionario 


-GIUSEPPE SCHIERA - ШЇ via мәш ri Tolone 685 


u —— — — —— — 


GOMME 
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Р y "w. — — _ 
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23 —! FEET" E 


"RICISTA| 


Anno XVII S. Il Vol. VII, N. ^ Direttore: Prof. AN GELO BAN TI PEN. Aprile 1908, 
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e Giornale Annunzi di Pubblicità - ROMA сан, 
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Ф 
[MISURE ELETTRICHE E INDUSTRIALI | |Ë š - APPARECCHI TELEFONICI- TELEGRAPICI 
| А hi da quad istratori Richard „СР 
| | Apparecohi da quadro e registratori Ric сЕ. | di sicurezza ed anti nduttivi 
UE ` PARIS - 25, Rue vidi - PARIS т g per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione, 
T: | | (Co g . APPARECCHI SPECIALI 
ЖИ | 252 per li simultanea Telefonia e Telagrefia sullo stesso filo — 
нын Manometri = SE SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
: . E n — —— n 
| Yostometri. Cinemometri | e 85. Telefoni, quadri ed accessori - Applicazioni speciali dell' Elettri- 
All Wattometri _ "E Ш с 8 cità. - Traslatori, trasformatori per lampada а consumo ridot- 
1], Termometri < п BS tissimo, per eampanelli e et'rici, per chiamate te. efoniche, per 
T : na dii so” si cauteri e per piccole. potenze. | 
5 м " né ria i а. Ф — жЕр Pads | "EC | "d 
сеце at ооп. = fi MEME: « 25] CATALOGHI E PREVENTIVI A | ТУГА RICHIESTA 
ч . 


II ii —- -—[ — — — 


Dinamoretri 


s a — LAS 5 es | - Direzione e Officina - NO 
EM dalai ARTURO PEREGO & (. 4, Via ui Mortona | MILANO MILA 
ү ——‘’’_’0’—’@ 
Lie gi 1905 Rappr. sentata М Ro na per l'ital'a Centrals е si da 
G. Thurlow | Ufficio - Via Cernaia 28 | 


| P = 

fi =a 

Браге a qiron- ES 
do 10912, езе. . ne 
«È 

b Hr 1699 - 1900 

— 


GRANDS PRIX “ж FUORI CONCORSO 


Deposito - Via S. Basilto 15 | ‘ROMA 


membro dəl Glu-i 


i... ¿s аш ——Є[—= e: 


-ae — x — Ó— B cone 


э MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI] 
C , PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 
М. m" Buse k maxo VOLE: — GRIFFE, ecc. ecc. K K ж жож ж 
PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 


Corso. Genova, 30 CONDUTTORI. 


WEEEK 


MICROFONI — — 
— — ANGELINI 


I più I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


- o —- cw 


- IZ SITI ZZZ III 
H. 0. ren * с. || Gebruder Siemens а Co., Charlottenburg | 
| Inventori dei Carboni animati | 
E | MILANO - Via Br oggi 4 _ forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 
| ANPEROMETRI- VOLTMETRI зы per applicazioni elettriche. Carboni speciali рег сог- 


'rente alternata e continua. C'arboni di effetto per luce 
WATTMETRI registratori gialla e rossa Marca speciale Superiore « Edelweiss ». Oar- 


Vedi avviso speciale interno. Ç Ri; per seriale PS alta о : n шо сох | ROMA » Via in Lucina, 4 
| oni per microfoni. Carbo er elettrolisi. Fabbrica di ap- 
.darecchi di misura a spirito e per а di condensazione. (1,18) - (8,8) 
: A, MESSERLI — MILANO. i; = — — | 
| CARTE. | m | MAGNOLIA s = š 
Cianografiche ` =- UMBERTO ZEDA MAGNOLIA . : 
| Eliografiche ||. MILANO- vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89. зе ав 


e lucide, tele lucide 


| nů I " | 
i pur cei SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI 


ell ILLUMINAZIONE ELETTRICA Vedi pagine contro il testo 


ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


Società anonima Capitale L. 13.187.500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento е Direzione Generale in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO | 
TUBI DI GHISA PER ACQUA E GAS 


Accessori per Condotture - Saracinesche -Sifoni isolatori» Colonne - Grossi Getti 4 
(1,18)- (34,7) PROGETTI e COSTRUZIONE di.ACOQUHDOT'TI 
Sii alla Direzione Generale della Società in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO (Prov. di Pisa) 


| ADOLFO PISANI - MILANO | . wulcanizzata americana. 
E | CINGHIE speciali per dinamo. _ 

| IB | Д MOTORI a vapore ed idraulici. 

Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, ece. 


"SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


Telefono 24-15. ogni : = | 
o с= сы 
già Attilio Pozzo & C. — Lorenzo Tommasi Aliotti "- Capitale Sociale L. 900,000 interamente versato 


C} Е SEDE IN MILANO-: Via Castelfidardo, N. 7 


4 ж ^ Vedi annunzio interno | — b. 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 
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SOCIETÀ ITALIANA 


| LANGEN rà Nor | 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “отто, 


Е | (Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) x 
Via Padova, 15 = MI L ANO - Via Padova, 45, 
E 2 24 ANNI 
280 DI 


mE: ^. E| o TA БШШ ШШ | 


IF du | | FIT NELLA | 
: ГТ d'Onore sa Mi E | E c | 
: ан ⁄ р тес | i EX di — WE с m STEM COSTRUZIONE | 
i MOTOR “ОТТО, CON GASOGENI AD ASPIRAZIONE - 
s $5 j 
à ... Consumo d'Antracite 300 a 550 grammi cioè 1 !/, a 3 centesimi per cavallo-ora. 


FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA 


1800 * ca шр una forza complessiva di S0000 cavalli installati 


l: MOTORI AD OLII PESANTI DA 35 A 400 civas 
` fiGaamersion or 9 ORE IC еа Жа AATAS rest ri ERES tt N 


Società Italiana Politecnica . ING. STEFANO FISCHER | 


MILANO - Via Solferino, 86. 


Fratelli Kahn | | Specialità Tecniche per Motori 6 6 l'Industria, perfetto e moderne. 


TESA MILANO И === 0) Feltroferre per basamento motori eco. р. attutire le le vibrazioni ed i rumore. 
| Ventilatori per ogni scopo e comando, 
PREMIATA FABBRICA DI Spazzole per dinamo -Pasta per collettori 


i Linamemetri — Мо tapali — Pinze. 


CARTE СЕБ RIPRODUZIONE DI DISEGNI pe e diee 


а тып 


" tutti i generi Misur.tori d'acqua di alimentazione. 
da Metalil antifrizione — Corde metalliche. 
CARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE TRASPARENTI | Chest tt a atoro — Pane legno. 
| | | Cent giri — Estintori d’incendi. 
GRANDIOSO LABORATORIO Aib ле Li v . 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti Fri Duo. : | 
Esecuzione Immediata (1,15) - 18,8) | (I) - 8,8) = Setfloto per spsiverare materi o quadri sketi s. 


A 


| — SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI 


| CAPITALE ЅОСІАІЕ L. 800,000 — Versaro L. 500,000 | 
. FIRENZE Via de'Puocl, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinoia di Caserta | 
| 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie. MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impelcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


IN. B. — Bi spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE 0? S 
ISOAURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. d 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de'Puool, 2 FIRENZE 
CORRISPONDENZA | P ° Sei mento шн — Sonuri (Prov. di Onsorta) | Tel0grammi : FORNASIECI Í COL URI 


. | Avvisi di Pabblicità dell’ ELETTRICISTA 
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| AÈ i- Thomson Houston 


SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITA Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


sian di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 3 
—— — — — »* |... | 
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Officine à della A. E. G.- В ERLINO 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 


` Turbodinamo A. E. G: -- T. NE. funzionanti in Italia 

1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. k 
2°. — poena: эе Боз di elettricità — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 

3°, — » — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 


^5 — Intra. Cotonificio Mugglani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 
— Fabriano. Sot. Anon Cartlere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 

— Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
T. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


In costruzione | 


1°. — Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Tarboalieratoro da 1000 KW. 
2°. — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 


VII. A € өсө: © 10710190 0 (00) (0 (DD: 0; e: (01 Ф:ЛФ:®, Ф.Ф; (00. 00010 @ @ € Ф.Ф Ф Ф.Ф: Фф: `Ф; @ 9 о 9:9 :9:9.9::€/€:9::9/ :®Ф; :Ф: 00 00 0 €. 9:19: 49: :Ф: :Ф; ө: :Ф: 9/10/19: 19::3::9::9: 9: 4; 0:9: 09: 97.37 


Uffici succursali con deposito di materiali e macchinario in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzito, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
| | Napoli, Piazza dellà Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/06. 

| Roma, Via due Macelli, 133. 
Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


RAPPRESENTANTI: | . 
SARDEGNA : Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1- SPEZIA. (s) 9 
LIVORNO : Attal Ing. Alberto, Via Roma 4. — PALE«MO: Marini р. Andrea, Via XX Settembre 66. 


`. 


— 


_ 
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JOHN BROWN Q COMPANY LIMITED 
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Aociato 


ROLE | Tug 
pi ei 24 Raspe | 
v jg жож x 
Dischi 
per 
Fresa 
Acciaio 
per 
Stampe 
Utensili 
Inglesi. 
ж.ж X. 
e PINE rat” Barre-Mina 
EUN iter EE pet Sdi E - ecc. ecc. | 
е-е | | 24% 


` Utensile di acciaio rapido “ATLAS SELF-HARD,, che tornisce un albero d’acciaio forgiato 
| . alla velocità di ®0 metri n: minuto. Materiale asportato LSO kg. in un'ora. 


se —- 


L'“Atlas Self-Hard,, è il migliore acciaio per lavorazione ma perché è | 
di facile manipolazione e difficile a guastarsi: non richiede tempera nè trattamento | 
alcuno: ha massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle più alte | 
velocità sopra materiale di qualunque genere e tempera. 


> + @- = 9-9 


Agente depositario per l'Italia 


JAMES W. BERNARD,. mel 


GENOVA. 


‘ 


MILANO , DITTA ING. H. BOLLINGER „ШО, 


Costruzioni industriali. — Cartoni cuoio asfaltiei per tettoie prov- 


: | | visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento: di muri in fondazione. 


| Coperture in Holzeement p per tetti piani 
ST E ER EU 


|| е terrazze. 
NA 


Costruzioni in eemento armato 


Brevetto Baroni-Lüling 
| ETE 


"E i b 
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à у VENTILATORI CENTRIFUGHI ED ELICOIDALI 


; marca ““ S I R ОО C Ü ,, eeu 
ha Аў 


| |^ 


» 


ASPIRANTI E pORRIANTI, PER QUALSIASI Ugo 


MASSIMA EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA 


serje garanzie-Primarie Referenze. 
DEPOSITO > A E MILAN O 


[ 
CA 
. 


imentatori Automatici di carbone Î COMPRESSORI D'ARIA 
per caldaie d'ogni genere e dimensione. 
T | | 44 
UNDERFEED STOKERS , Brevetto ** SReavell , 
alimentando al disotto della’ griglia. 
DIVERSI MODELLI Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad azionamento elet- 
trico. diretto. 
Per caldaie Cornovaglia ad uno v due focolari. | 
Per caldaie moltitubolari con griglia sino a m. 3,70 dilar. || Per pressioni sino а: 14 Atm. 
ghezza. Tipi adatti per ogni uso. 

[Per carboni di qualsiasi qualità, in pezzatura media, minuta Si forniscono completi con motori elettrici, motori а gas, ecc. 


| o polvere. 


Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 
dai costruttori e rappresentanti 


WHITE, CHILD « BENEY- Le 4 È i 
MILANO ` 


27 = Via Principe Umberto = 27 


(1,18) - (6,8) 


е 3 


Kpparegóhi FORNITORE DELLA REAL ° < 


= CARLO 


Via Alessandro Manzoni, 31 
RR las isa , Y RU У 


4 і 


Seghe da metallo 


e Filettatrici Wagner 
N A E F Tasti рер legno 
Milano . Kiessling 


Macchine, tds iii e Accessori 


per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatorè), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
^ per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


>< 


RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


Moneta Giuseppe 


MILANO - Vis 5. Vincenzo, 20 0 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO ` 
| RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO - Viale Monforte, 5 
BOLOGNA - S. Simone 1. 


n. 6 bis. ` á 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO Š 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Deoorativa Milano 1908, 
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| Ü CONRADTY, NORIMBERGA 


iss SPECIALE 


CARBONI PER R LAMPADE AD ARGO 


SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA 
CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 


per la lampada a basso voltaggio, bruciándo in serie di tre sopra ПО Volte. 


CARBONI A LUCE COLORATA - | | 
x 
| 
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CARBONI S oon filo metallico MARCA *EZRLCZLLO,, 


= ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle; resse, Мапое brillante e blanco perletta. 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a gloto chiuso, sistema Jandus, ecc. 


Inoltre la casa produce: - —— GALVANIGE di ogni genere 


$:0:9.0,9:0:9:0:0:0:0:0:0:0:€:0. 0.0.9. 0 ө. 
006069 60604060606260606 06060606 06 0606 06 ө" 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 


0606, 


Ф 
e^ 


"0.000. 
0° 00° 00 


өөө 
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per l'industria. del Carburo di Calcio e PElettrochimica 
| (1,15) - (24,8) 


59 LIL to, 9 ооо осо ооо оо ооо ооо 9 x ооо 9 99 x X Y 
SAOSA ele XIX OQ Ce X GEO sets сос, 0000990600060 оао 2 ч э рс ы; 


cen e - -— а 


FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI a VAPORE 


e GAS 
KIGI 
MOTORI a vapore: | 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- | 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a | Da i T 
marcia accelerata per impianti elettrici — | |" , 
verticali a grande velocità. va a dll ü iu T" | Ü 
кюк» 2 MC ECTS 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia | EM SU ED 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovagila e 
Tubolari a Corpi vOv apposti: — Multitubo- 
lari  inespiodibili. 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero monecilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 


006 
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Turbine a vapore sistema Persons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.18) - (34,8) 


. > ELETTRODI < ` Í 


= I oe ——— 
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REFERENZE 
A | . Spett. Napoletana per imprese elettriche, Napoli 
Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna E 
| Spett. Ditta Buonomo e Utili, Illuminazione Elettrica, Lucera. EM 
On. Municipio di Vittoria in Vittoria (Sicilia). . 2 
| Spett. Società Elettrica in Sarezzo. 
ecc. ece.. | | 2 i 
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È 4 TE ute Ci . 


REFERENZE n 


Sigg. Zanini e C°, Imprese Elettriche, Asiago.e Thiene. 
Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. 
Spett. Officina Elettrica del Vaticano, Roma. 
Sigg: Alimonda Burgo e C°, Genova. | 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. | s 
"T . Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. © i 
| Sigg. Vonwiller e C°, Romagnano Sesia. ° 
eco. ecc. 
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“SOCIETAS, TTALIANA - 


г д 


ОЬ IMPIANTI ELETTRICI e 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMA TORI 


di qualsaque potenza, per corrente continua, alterdata mono-e polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACCIINE D’ESTRAZIONE. 


TURBINE. A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE `` 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


LJ 
- . > 
К m 


(1.15) (24,8) 


Cav. PAOLO PORTA 


c GRANDI OFFICINE SPECIALI < 


MI la Fabbricazione delle DUALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


Ф 


000000000000000 ` @ @ @ ор Ə @ @ @ @ @ @ @ @ 


9@%@ 4500 0 Soale а‹ aeree vendute €99 
Casa , Fondata n nel el 1860. 


Scale Aeres au carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale d EHI 
eree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 9 
Scala Porta Tips 8.° Aeree a сезине. m уан а ерден por pom pior a кө а mune 
байн d'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pon Я 
р Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- Scala "VERA PORTA, Tipo 1° 
molto comoda e pratis fici, — Carri Маер! per pompieri — Carri di prime pom- 
per piccole Imprese Elettriche pleri. — Ca seccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire 90 mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. —_ 08) . 88) 


0909090909909090909090000 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


^ Capitale versato L. 8.000.000 


| PIU GRANDI ISOLATORI ` 
in porcellana pura durissima | 
— __-‘ 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 
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ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


— — «digo — — 


ACCESSORI ISOLANTI 
impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. | 
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SOCIETÀ ITALIANA 


Conduttori Elettrici Isolati 
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Toscana 
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Trasporto di Forza 


Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
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* Lampadine ad incandescenza кеу 


Consumo di energia | Risparmio 
Watt 2 Va per PRA - 
=o °. 
Risparmio CIO) 
del 
зо o, Media ме mm utile 
| 16,25, 32,50 e (00 candele 
100-125 Volts 
NOVITÀ — m Vereinipter Cliblampen:Fabriten |. 
Е | BERLIN VV. S (159-908 4 
916365 6*4*6t0 eta ato eta a e af 2 0 e 8*2 303a Tata К ОЗИДЕ ФРОНУР "etit 22 д об о О у УС ырдо о сд д ees LR оо ОКЫ. «ЫС 0822285 е eu nea IESO IEI Й 
: ç 


SINDACATO 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad. Incandescenza 
- BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


| | Mood: mE | | Е 
. Milano - ING. MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello 11. 
Venezia = |NG. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI |. 
S. Moisè 2065. | | 
Napoli - CANDIA & C°- Corso Umberto I, 34. 
Lampade ad Incandescenza |. 
a basso ed alto voltaggio 
Primissimia Qualità 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) = (2,8) 


+00 0000, 


lin —- 
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Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


f GIOVANNI NENSEMBERGE В око. 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via enin, 14 


———2————  - “e 000 qr ee ———P—€_ 


Medaglie d’oro s Torino 1898 — Como 1899 — - Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906, 


Accumulatori stazionari * Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggeri. per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti o, celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali . per l’illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. | 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


мемы. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni -Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all’UFFICIO’ TECNICO DI MILANO. 


(1,15)-(24,8) 


pra ALES? CALZONI n 


= 


TURBINE 
Ruote PELTON | 


Rappresentanze e depositi ` 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 
о 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO - Corso Buenos Ayres 66 - MILANO 


 ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 

Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 

. Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale. Ammoniaco. 

| (1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
9— ——« BERLINO + — ə 


Materiale per linee aeree di ram vie 
‚Ф Ferrovie elettriche | 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - ` 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


KEN ———— раи 


155O IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


Diploma а’ Onore 
Esposizione di Torino 1898 


Rappresentante Generale per l’Italia ` 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 


rnama 


(1,15) - (24,9) | 5 
——------- ©} II CI EINE ЕСТ АРТАТ ТТ CILE ET I li] 


+ 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI 


TORINO - Via Lagrange, 29. «» VENEZIA - San Moisè, 2065. 
| i Vendita esclusiva per l'Italia dei Contatori 


RA 


Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug- ROM 


per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 
CONTATOBI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115-139) 


Ing. E. KIRCHNER C & c. 


84, Via Principe Umberto MILANO =-= Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a che a Lipsia C si f 


FABBRICA MONDIALE - SPROAILISTA 


SEGHE e MACCHINE M 
per la LAVORAZIONE del LEGNO d 


[ Omom: Cuerno — š 


.Sccietà anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 


GENOVA 


EEDA =e | 
| 


. Rappresentanti per la To- | 
scana: Sigg. 


Rappresentante per la Lom- 
|bardia, Piemonte, Veneto, E- 
Imilia e Marche: 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
B MILANO - 

| 

| 


z 
Successori LHOTE | 
К x 

Firenze - | 


Via Nazionale, 19. | 


Foro Bonaparte, 1 | 


Rappresentanti per l'Italia 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. | 


Ing. ALHAIQUE, BAL- x 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. 
Successori a . DISSEROTTO & C. x 

Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - | 
| Genova - Corso Umberto I, n. 84-86 | 


| Portici Vittorio Eman. Il. ina | 
‚ ы : И 


— .. ir am 
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Società “Edison, | 


STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE RD APPARECCHI BLBTTRICI Ing. A. HESS & C. 


C. GRIMOLDI & C. . "— | 
° ° n . > : А Telef. 1t€-.70 
Via agri Broggi, 2 - ИШАН) iis Spallanzani, 38 mud 2, | ORINO ds s s 


l^ RIPARTO ELETTRICITA'. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per, candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili “ Wedekind.,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. | | 


ll^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 


Contatori d’energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. | 


CN X. RR sto. JC 9 9 I 


Dinamo e motori elettrici 
a corrente continua ‘ed al- 
ternata. 


— 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 


golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 


installazioni elettriche a bassa © alta tensione. — Gruppi elettrogeni. "Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
++ industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
Impianti com- ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
|| colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 

pleti di illumi- della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 

- Ш° RIPARTO METALLI. 

Naion ес Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
ca e trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato. ottone. Bronzo « WIELAND » 
es di energia adi ue - [| brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
: я fe JU -— Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
2 stanza. = аш ner Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 


= | š € Placche metalliche incise. 
тыс, "bn ERE Керк IV°-RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 
Sirene Molteni per automobili Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 


QUATTR 


Ne w" tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
D azioni pet stabilimenti in- tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
e “ы | 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


MACKE THAL - -DRAHT LUND KABEL - -WERKE - 


5% IP 


Convenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 5943531 
sie i NN 
ge e Importantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 
И gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, сопсегіе, ap- 
{ pretture, raffinerie ; per à luoghi. esposti a pericoli d' esplo- 
M sione, per teatri e: luoghi pubbliie © e ооо 9 


VANTAGGI PRINCIPALI 


1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, eec. ` 
| 2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
9° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


+0 mE»- 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL B 
Via vincenzo Monti, п. 4 == MILAN O == Via Vincenzo Monti, n. 4 


ú, ч) - (1,9) 


GOTTWAL D:& C. via san ciorsio : BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 
=.’ sco ce CE KEINEM CENE IGI GUI ЭИУ ЕЕ у = нш 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


OL | | .  09o 
Trucks e Carrelli — — — za Assi montati 4. | 
Carrelli a Mono-Asse Æ j Ingranaggi per motori CAREDLINEUÎTI lia vernice | 
inca Casse difesa per —————— —————— 
Locemotive logia IL PIÙ EFFICACE Per conservare ansa | 
| naffiatrici elettriche Campane a pedale — OTTONE KOCH Б MILANO — 


"PRODOTTI | CHIMICI C 
(15) (M59) `` 
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Fornitura di materai isolanti 1.* Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: 
li A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pr CALORE 


per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
ТАП, 60G, 000, 


. Preventivi " " 
dietro richiesta SÌ a {> 


1 SU S2 S B.-ISOLAZIONI CONTRO uz PERDITE m FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle - 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


„ао 


CES k. di 
= | ; 


Per Telegrammi: 


e e W ANNER & C. MIL ANO Via тын Umberto S 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon. 
| GRUNZWEIG & HARTMANN RA s ü 


| (1,18) - (1,0) 


чт” —<—— LE МАЕ ZU erectus ew Rr IE, A p Л 


- SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO-BELLINZONA 


MACCHINE A -— INSTALLAZIONE 

VAPORE CON | У i: MODERNA 

DISTRIBUZIONE ue y ` 

A VALVOLE N AN Pt ак tM Im V MATERIALI 
eS i ass. OTTIMI 


SEMPLICI-ROBUSTE 3 |. Ml costRUZIONE 
ECONOMICHE 7^ / na MW T — MI ACCURATA | 
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Ufficio Vendita per l'Italia 
Via Foro Einaparte, 16 = -MI I A N O- Via Foro Bonaparte, 76 


(416) /9,8) 


i 


OFFICINE LOUIS DE MEYER « С: 


Caldaie Moltitubolari 


| NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar: 
nizioni. 


—— —— —— e° 4Ám—— .—— — 


CAUDAE 


di qualunque sistema 


кя 


RISCALDATORI 


per l’acqua di alimentazione 


RA — 


 SURRISCALDATORI DI VAPORE 


——— — — 49 — 
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980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Rappresentanti Generali per UItalía: 


e ° Pila, MILANO -Foro Bona — | 
Grimaldi « C. i GERENTE; "> Quel 
GENOVA -Portici V. E. 26 Ing. Giovanni Bas 


Avvisi di Pubblicità. dell'ELETTRICISTA 


= e à Gi um SENS Fe 
2486 CASA FONDATA NEL 1852 $3/4— ——— ———— 


" MORCOM Ltd. | 


BIRMIN с 


I Motrici e 9 
A 
i LE € a Vapore 


a rapida rotazione 
ea lubrificazione automatioa forzata. 


IMPIANTI 


DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a misoela. 


Materiale === 
а P9 aadi aso абаны "m ж 
SN 59 saas prima classe. 


ЕЕ: Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in ‘costruzione per una potenza di 700.000 HP. »  — 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (94,8) 


Ufficio di rappresentanza рег | l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93- 10. 


[Falten llame: ied G. 


FRANCOFORTE SIM. 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE 
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE © 


. IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE 
O o E TRASPORTI DI ENERGIA 


RESSE TEC | | MEE (4-1-10-18-16-19-22-1) 


pue een Generale : 


"TÀ ITALIANA CAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO _ -MILANO 


fà 
L^ 


ld 


| ,Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


LODOVICO HESS 
MILANO . 


Telegrammi: Conduit - Milano 


Telefono interprovinciale 29 - 87 


15- Via Fatebenefratelli - 15 


> 949 e = ° s 99 


* 


AMPADE ad INCANDESCENZA - 


Elektricitáts- Werke, A. G. Abth. L. ` 


(1,18) - (4, 8) 
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CAVI SOTTERRANEI 
E SUBACQUEI 
per impianti di energia elettrica 
sino a BO mila volt - 
—_«жж— | 
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£ ESPORTAZ 
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AGENZIA A - 70, Piazza delle Terme ` 4 


нй 


Depositi Fruttiferi. 


.Oonti correnti liberi 2 !/, */,; con vincolo di un mese 2 !/, %,; соп © 
vincolo di due mesi 2 ?/, °/„; con vincolo di tre mesi 3 %. 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 

preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. | 

Conti correnti mensili 5 ?/, */,. 
Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 

l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. | 

Libretti di risparmio 2 ?/, °/,, con vincolo di 15 giorni. 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno 

di preavviso; sino a L. 10.000 con ç$ giorni di preavviso; somme mag- 
[San con 10 giorni di preavviso. 

Libretti di piccolo risparmio 3 '/, ?/, con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno: — Prelevamenti: sino a L. 1000 
al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 

N. R. — Tutti g interessi sono netti d'imposta e capitalizsabili alla fine di ogni 

“о. — Si ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Titoli 


ibili in Коша. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 


Buoni. fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°/. — con scadenza”. 
da 7 a 11 mesi 3 '/, °|. — -con scadenza a 12 mesi e oltre 3 1/3 /,. 


Conti correnti di corrispondenza ereditori e debitori a condizioni da convenirsi: 
= Conti correnti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 

iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 
ori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull'Italia 

e sull’estero. — Cambie di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici |, 
su unque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- |. 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposite di valori ж 
diversi in semplice custodia e in ‘amministrazione. T 


— o — —— 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. | è wi 


IONE MONDIALE эё 


CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,500,000 — SOCIETÀ ANONIMA 


NN tu INA TNT T Mn I ea LI ЧЕ СШ СЕ DIS л 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Torino. 


SEDE DI ROMA 
874, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


ladirizzo telegrafico “GREDIT,, Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @& Тїї 


CAVI TELEFONICI 
B-TELEGRAFICI 


AERFI - SOTTERRANEI - 
SOTTOMARINI 


— 4 


(1,15) - (24,8) 


n E e rS 


AGENZIA B - 17-49, Corso Vitt. Eman. 


na | Uffici e Agenzie 
98-28 Direzione (interpro 


v.). 
986-38 (interprov.). ). 


Servizio di-Locazione di Cassette-forti e Casse forti 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi Anno 
piccolo | L. 3.—| L. 6— | L. 10.— | L. 18.— 
Cassette-forti medio ».4—|» 8.— | x 14.— | x 25.— 
{grande | > 9.— | » 18.— | » 28.— | x 40.— 
Casse-forti. . | unico » 18.—| » 32.— | » so.— | x 80.— 


N. B.— Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casse- 
ferti le Cedole scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma. | 


КИБИР РХ 
Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Gamera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito è del 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorno. | 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e.pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9'/, alle ore16 !f, tutti i giorni in cui l'Istituto 
fa servizio di cassa. 


—— 


I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone, 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle rispettive 
Cassetie-forti, Casse-forti e colli depositati in Camora-forte. 


мма 


Locali во tamente corassati in acciaio’ e costruiti secondo i рій’ recenti 


eo 


OCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO 


FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 
per ogni applicazione dell'elettricità 


DUE GRAN PREMI ALL’ ESPOSIZIONE INT. DI MILANO 1906 . | 


| 


(1,15)-(34,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


LODOVICO HESS 


15 ~ Via F'atebenefratelli = 155 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della x | | 


BERGMANN 


Elektricitàts-Werke, А. G, Abth. ж. 


2 (0,55 - (49) 


Telegrammi: Conduit - Milano 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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e Ж 
* Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello — Lavorazione della MICA — |* 
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*| Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito е di Cartone indurito verniciato nero a fuoco -- Tubi sagomati | 
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$ per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — [ 
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Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 
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È 
È RAPPRESENTANTI E FILIALI $ 
| Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, ў Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C.- |$ 
š Via Annunciata, 4 – Milano. Ë Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. È 
$| Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- || Рег l’Italia Meridionale: Ing. P. L MARTORELLI [* 
+ RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. y - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 

È Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. | (ыз). (9,9) 
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Inseritori di Elementi 


in forma rotonda ed ‘allungata, 
con e senza apparechio per lo lo spegnimento dell'arco 


(M DR. PAVL MEYER А. ©. 


04 BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per U Italia: 
Società Anonima Forniture Elettriche. 
GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LoRENzo TOMMASI-ALIOTTI 


MILANO, Via Castelfidardo, 7. 


Ing. A. C. EL 


MILANO — Piazza Castello, N. 9. ` 
ARKH- —— — — — —— 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.-G. -Francoforte s/w. Apparecchi Elettrometrici 


V oigt e Haeffner A Gr, * Francoforte s/M. 
»J Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


® 
R = А.-С. Leutzech Lampade ad arco d'ogni genere 


L. M. Ericsson е C.- stoccoima Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - snenestaay America 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« Prometheus»: Francoforte sM — 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. $schanzembach e Ci.» Francoforte s/M | 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 
EN EE зч 


Società A uer а: Berlino 
Lampadine a filamento metallico di OSRAM, 


Gebrüder Adt. A.-G.s Ensheim (Pf) 
Fabbrica di isolanti di composizione 


speciale per ааай ові elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 


A Rappresentante per l’Italia Settentrionale e Centrale 


- Ф * Ф Cataloghi e offerte su richiesta 9 Ф Ф u5- ars 


Società Anonima Forniture Elettriche 


già Аттило Pozzo 4 C. — Lorrgzo TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


GE NOVA FIRENZE 
F FILIALI ia Consolazione, 7 R Via R _ Vis Orivolo, 80. vi Alder, 6 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


cL u——————————— LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
——— ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO ee 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI === 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
fstrumenti di misura ; Dr. PAUL MEYER А. 6.- BERLINO (1,159) 


Apparecchi per quadri | 


Freni continui | KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlino 
ad aria compressa N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA per tatta L'ITALIA del materiale brevettato contro 1e fredi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
—e MERCE SEMPRE PRONTA ~- 


bi SR - "> 
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00000000000 00000000 
Progresso della moderna costruzione edilizio. 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA Z. > LEGGEREZZA 
ECONOMIA DURATA 


MARCA DEPOSITATA 
senza catrame od asfalto, resistente al calore tropicale, 


@ * freddo, agli acidi, ecc.. invece di tegole, lamiere, аза ‘di tegole, lamiere, asfalto. 


Per copertura di tetti, vagoni, solai di “i ida 
armato, e 


: Per tazioni di fondamenti, muri 


ponti, tunnels, 
-. vmidi, terrazzi, ecc. | 

Per pavimenti e e tappeti, ec 
Per costruzioni navali, tabiin 


"WS os refrigeranti. 
77777 Prezzi pe per rue di 20 mq. (т. 22 x 0,916): 


Roma - Palermo 


frigoriferi, 


~ 


АН 


P sd Bologna- Milano 
1Je spessore О i . 28. — — 
Ë > È T б » 99. — 80. — 
9 » » A % » 40.— 42. — 
8 » > , È. Я . 52. — 54. — 
Rube i : al kg. L. 8.70 3. 80 
Chiodi 'apeciali ç Е » 1.10 1.80 


E Sio e 
Numercsissime applicazioui in Italia dal Genio civile « militare, Uffici teonici, Ammini- 
strasioni ferroviario, Stabilimenti industriali o privati con splendidi risultati attestati. 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 


richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 


LAMBERGER & C. 
Via Monte di Dio, 54 - NAPOLI - Telefono 15-45 


(1,15) - 6,9) 


OFFICINE в FONDERIE TORINESI- QM 


GIÀ 
LUIGI CARRERA e C. - 


SCHLAEPFER e C. 


RIPARTO x, RIPARTO HI. 


own a Gas Poo | IR.) 
i: 


-d Cu ДӘ d 
E" Ta АА f E 
minimo consumo da lari i 
da 1-2-5 cent. | Mower d 


per HP ora. 


TURBINE - TRASMISSIONI. 


Macchine per laterizi - 
Ventilatori — Pompe 
OFFICINA CALDERAI 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


Consegne brevi. 


Riscaldamenti 


ES Св) Ji 
| Ghise speciali 


— А 


; | 


‘+$ Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta ə— 
Rivolgersi al Rappresentante 


ing. ITALO BERTOGLIO 


Torino = Via Corte d’ ад 2 « Torino 


(1,15) - (24,8) 


FABBRICA DI APPARECCHI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO E CU CINA 


CUVAOEXDIESINESWVIL.- SVIZZERA 
Rapp ti: Eng. VALABREGA-LICHTENBERGER - - TORINO 


Apparecchi per riscaldamento elettrico 
Apparecchi per cucina elettrica. 

Apparecchi elettrici per uso famiglia. 
Apparecchi elettrici per medici, farmacisti, 900. 
Apparecchi elettrici per l'industria. - 

RKteostati- Moderatori di 1008. 

Specialità: Grandi forni per fornai, pasticcieri, 906. 


n aa 
P FELECTRA, 


Listini a richiesta, con prezzi franco d' ogni spesa a i destino. (3,15) - (7,8) 


— —  — 


ERNST PABST 


Cópenick (Berlino) E 


Bellevue - 


Suonerie elettriche 
d'ogni dimensione 6 Der qualsiasi scopo |, 
QUADRI INDICATORI 


accessori- 


Apparati 
Telefonici 


per qualunque distanza 


Per uso demestico, por servizio pubtlico, 
per alte tensioni, ec co. 


а n ut mv. 


BAPPRESENTANTE Generale T per ITALIA | 


- ALBERTO VIGLIANO - -Milano 


Corso Buenos Ayres, 6 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


- dtt tacita 


È uscita LA TERZA EDIZIONE 1 


riveduta e aumentata, con 820 figure nel testo e 36 tabelle numeriche 


Lezioni 


6 lementari 


Elettricità Industriale 


dell’Ing. ATTILI O PARAZZOLI 


L'opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi e ] 
delle più recenti applicazioni. | | 


Volume Y * Volume II. 
j | ‚| Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- АЖ 

Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 

Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche | tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 

ed elettromagnetiche — Induzioné elettromagnetica — Correnti alter- |; zione elettrica — aaa qi elettrotermiche — Applicazioni elettro- 

. nate — Misure elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — chimiche — Telegrafia — Telefonia. 
Alternomotori — Trasformatori. Y Appendice — Unità elettriche assolute. 
$ee Prezzo di ciascun Volume L; 7.50 — Opera completa L. 15 000 
i e +. — ло 


Per acquisti inviare cartolina Vaglia alla, CASA EDITRICE LIBRARIA L'Elettricista ( 
.. Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 
È0000000000000000000000000+0000000 


i _.@m@n 


g+0:000100010101001000100000+00 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


PIRELLI & €. MILANO | 


Con Stabilimenti Succursali . 


Spezia - Villanueva y Geltrù 


r 


Cavo per Tensione di Servizio PARIGI 1900 | | Cavo posato nel Lago di Garda |j 
100,000 VOLT . GRAND-PRIX 


S L OUI S | 90 4 | | Tensione di servizio 
MILANO 1906 FUORI CONCORSO 
BUCAREST 1906 aan soqos 


———— ————aMe»-$-94 9-$--—————-—— ——— _ 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 


Luce, Trazione, 


' E Ж 
асом І LE 
A ..- di. snb ua ЫЗ; 

po Li 


L 


- ^ H 3 
IPIE. — iti a EN e. da... _ Aire — 
m : 


с | Telefonia. Mr | 
vato a eltre 200,000 VOL | Е vii Provat itre 80,000 VOLT 
iiis | ко Cavi Telegrafici Sottomarini PINS I SO ua 


————9-«4-«9————- 


Cataloghi e Preventivi a richiesta 
(1,15 - 24,8) 


Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA - 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per pressioni elevate 


TUBI LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


; tud ( di qualunque diametro 
CONDOTTE "/@ | | T 
FORZATE ! 


40 IMPIANTI ESEGUITI 


, per oltre 200.000 HP. | 
Referenze di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


— «=» 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (24,8) 


EF... @@ç Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche 49006 


iSi 


Lene] 


` s 


Avvisi di Pubblicità delPELETTRICISTA. 


MACCHINE A VAPORE . 


Orizzontali o verticali. Ж ж 
A semplice o a doppio cilindro. 


X X X Con o senza caldaie. 


E.S. HINDLEY & SONS Roge _ 


LONDRA: п, Queen Victoria Street, E. C. 


MANIFATTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI ® MORONI=MILANO 


де ыт 


Fabbriche а: BOURTON, DORSET 


Domandare il Catalogo N. 308 A. 


а 4 CALDATE 4 4 


A tubo verticale o trasver- 


sale, di sezione CORNISH, 


pm LANCASHIRE, ecc. Ж Жж ж 


Condensatore Tandem Compound 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 
‘per accoppiamento diretto con Divamo, Ventilatori, ecc. 


co. 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


1,15 - 5,8) 


Ф жаға 


s Hf 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


А 


N 
` 


SOCIETÀ ITALIANA: 


GANZ 


— di Elettricità : — 


Società Anonima per Istrumenti Hllettrici 


C. OLIVETTI E €. 


MILANO 


4 - Via Broggi - 4 


SEDE IN MILANO 
15, Via Solferino, 18. 


Alternatori 
Motori e e 
Trasformatori 


Wattmetro registratore 
per circuito trifase squilibrato 


| | 9 @ 
cam : © Convertitori 
STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA | Dinamo e Motori a corrente continua 
| INDUSTRIALI E DI PRECISIONE Е | —— | 
INDICATORI - REGISTRATORI | LAMPADE AD ARCO 


ee ca NA OMORIFRERZE 5575: | M. | FERROVIE E TRANVIE ELETTRICHE 


Impianti nazionali 


"E: "a «Impianti Elettrici completi 


== 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 


(1,15)-(15,8) 


(115) - (24,8) 


„t " 

маса 0 di SE: | e a 
ade x" ET 

"m e ces cm urit D ç , 


— Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA | 
Ufficio Tecnico Industriale: | | 
In Carlo Baumert Mano 

Š Via Principe Umberto, ! 
| T" TELEGRAMMI : deg. BMC MEN MIL! NO TELEFONO: 92-70... 
UL, o. МОТОВІ TRIFASI Е MONOFASI 


LISTINO COMPLETO TEDESCO N.8. ж ж ж ж ж ж ж 
ж Жж ЖОЕ Ж * x LISTINO ITALIANO ,EsrRaTTO) N. 4. 


x 
| 


| 

| 

| 

-WERKE s quM eb pac NR P x 

С ca meum Gratis — PREVENTIVI — SCHIARIMENTI — Gralis ` 
GARBE, LAHMEYER & C. — rr 


MNM 


MOT SOC. ANONIMA Deposito di 600 
ORE A CORRENTE ALTERNATA - AQUISGRANA ` MOT ORI- TRASFORMATORI - ALTERNATORI 
dio n | 


. Il primo Impianto industriale per Trasporto di-Energia Elettrica a = # BÉ X 


< 


x x # # 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator МЕО. С:0ї Victor N.Y. 


La prima fabbrica del mondo che ha già 50.000 a 75.000 Volt 
I аНЫ да НЕБА 


funzio aànti oltre 25 Impianti a tensione di 


999—909 <° 


G UIDO T O LUSSO: MILANO - Via Carducci, 13- (già Via S. Gerol m) 


hiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta . (1,15) - ini 


— 


ERCOLE MARELLI & C.-MILANO | 
CASELLA POSTALE 125% MILANO | SMe BILIMENTO A SEPTO S. GIOVANNI 
PARIGI- LONDRA - BERLINO - TORINO - NAPOLI - GENOVA 


$4 e 


MOTORI PROGETTI 
CATALOGHI 
ELETTRICI = MANDATI 
DIETRO 
DA!so A 100 HP DOMANDE” 
Фе Se 


IMPIANTO COMPLETO PER L'ASPIRAZIONE DI CASCAMI DI LANA 
ESEGUITO IN UNO DEI PIU' IMPORTANTI LANIFICI MONDIALI CON 


VENTILATORE Y 
VENDI LL 
CONDUTTURE | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn. 


—— MILANO * 
‘ARTICOLI PER SUONERIE ELETTRICHE PREMIATA FABBRICA DI 
Rappresentanze - Depositi (1,15) - 10,9) 


—— Í = | ARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


in tutti i generi 


CARTE DA DISEGNO - CARTE É TELE TRASPARENTI 


——— Á——— cr i 
| G.° Giordano & E." Primicerio 
5; Barlolomeo, 13 = NAPOLI = Telefono N. 13-71 


Importazione diretta di Accessori e vetrerie per ` Ши: 
minazione Elettrica ed a Gas. 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE © pi 


F.lli SPIERER & C. 


ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila a secco ITALIA (Brevettata) adatte per Gatteria portatile pes misure d'isolamento con 43 Pile tipo à 
Telefoni 


GRANDIOSO LABORATORIO 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
Esecuzione Immediata (4,15) - 8,9) 


CX 


SOCIETÀ DEI MICROFONI ANGELINI 


Telegrafi 

Accensione motori | | 

Usi scientifici ANONIMA CAI PITALE L. 100.000 00 

edo ROMA — Via in Lucina, 4,  — ROMA 
Accensione di Telefono Interp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Roma 
Microlampade —— - -eeso xD. s... -- — — 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
| ANGELINI 


: Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
Gli unici per la corrisponienza a gr: ndi distanze 
Applicazione facilissima a qu lunque apparecchio 
M sta — 


SPECIALITA 


Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Mierofono Angelini munito di im- 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegraf 0 Telefoni interni 


Apparecchi da tavolo di lu lusso | ed cc | economici ~ INTERRUTTORI 
interruttori elettrici a tempo per ‘per impianti d’ illuminazione 


GRANDE ECONOMIA 


IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 

ACCUMULATORI 
| PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


Grande Officina di Costruzione 


+ 


Pita a liquido tipo 1 
r'd*los? eim! 


E A richiesta e per quantità 
convenienti si fabbri 
cano pile di qualunque 


tipo e dimensione. 
| ^ 


Pila a secco tipo A 
de: batterie ро’ tatoh 


— —— 


д Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA ` 
er il Veneto - Emilia è Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
si r la Lomba dia e Pi: mon te Ing. crono Del Poggio.\OGHERA (Pavia) . 
per le Marche. Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TURNI 
per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P cuni 3 - CAGLIARI 
1 : 


RAPPRESENTANTI 
ed Agenti 
per L'ITALIA 


"Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA. ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE. ECC. 
Marca “ PLANIA ,, P Qualità, luce tranquilla e brillante. 
Marca “ SILESIA ,, per lunga durata di: accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva. 


ELETTRODI per la produzione del carburo di calcio di tutte le dimensioni 400 x 400 х 1500. 
————— xee SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO ee 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


wid Annina PLANIAWERKIE nmi fabbricazione dei carboni 
UFFICIO : | BERLINO N. Мт © ВСА: RATIBOR O S 


Avvisi di Pubblicità 


PE t gab 


ү, l 


^ fs LE CARCSON SELENA È 


CE er 


dell'ELETTRICISTA 


КУЛ 


T -— agi бууу; dia dt 


A d d SAM t A ^ 2 


Water azza t " 
HONE МЕС. СО. 55 VR v CAR 


ARANT "гая хаант зе 


ANT. mI: 
| mm 


STROMBERG - -CARLSON TES MFG. CO. 


ROCHESTER, 


—— — — ——u»*—4P Ф 4b——«mg— . —— —————— 


CHICAGO, ILL. 


QUADRO COMMUTATORE 
À CHIAMATA MAGNETICA CON SPORTELLINI CHIUDENTISI AUTOMATICAMENTE 


Capacità unitaria: 150 Abbonati 


oso D'segno semplice, e costruzione mas: 
siccia in legno ben stagionato di nostra 
scelta speciale. | 
oio Diverse sezioni possono essere unite 
assieme quando la capacità massima di una 
singola sezione è raggiunta. 

ою Voi non correte il rischio di avere Qua- 
dri per commutatori fragili e leggeri, quando 
voi comperate i tipi “Stromberg - Carlson, 
i soli Quadri la cui durata corrisponde 
alla bella apparenza estetica. 

ово Notevole è l’accurata ‘ultimazione dei 
Quadri “ Stromberg - Carlson ,, cd essen- 
zialmente economico è il Quadro “ Strom- 
berg - Carlson „ per la sua solidità e du- 
rabilità. 

oio Ogni perfezionamento “ Stromberg - 
Carlson ,, nel disegno dei nostri apparecchi, 
che elimini la vostra attenzione o. cura, 
significa altrettanto minor costo richiesto 
per la manutenzione dei vostri equipaggia- 
menti telefonici. 


же APPARECCHI DI QUALITÀ 


formano la base fondamentale di un ser- 
vizio econemico ed efficiente. Vi compen- 
serà sempre a considerare la Qualità prima 
d’ogni altra cosa. 

oio Pel presente e futuro — Per una in- 
stallazione economica ed efficiente, dove 
si richiede il servizio a chiamata Magne- 


-ppi.esen 


MORTO! MOYSE- ] Via Ce S te llo Angolo. Ponte 
(Mileno, Lt aly 


Rappr.‘ per L'ITALIA Merid.": Ino. ALBERTO PERNA - bu Umberto I, 106-108-N BI] 


ante Ge 


QUADRO COMMUTATORE 
N° А - 5360 


ciale 


tica — Noi raccomandiamo questa forma | 
speciale di Quadro Commutatore con tutti | 


gli accessori relativi. 
otto Un quadro comune acquistato da uno 
stipettaio, può essere attraente estetica 


mente, ma è soggetto a sfasciarsi allor- | 


quando lo mettete in uso. 


APPARECCHI DI QUALITÀ 
“STROMBERG CARLSON. 


ce Oltre di avere fatto sforzi non comuni 


per produrre un Avvisatore che fosse un | 
meccanismo perfetto di parti ben disegnate | 


e costrutte, noi provvedemmo ad una ma- 
nutenzione economica. 
оф Il nostro Avvisatore a chiusura auto- 


matica, non richiede aggiustamenti e su 
di èsso si può fare assegnamento sotto | 


ogni aspetto. 


ogo L'avvisator: N. S ed il quadro Com- | 


mutatore A-5360 sono il frutto di consi- 


derevoli studi e forti spese, ma con essi | 
siamo in grado di affrontare fidenti il | 


vostro migliore giudizio circa il loro fun- 
sionamento e la lyro economica. manu- 


tenzione. (40,11) 


Alle 
""Vetero 


pese "EET 


ою Voi eviterete questo rischio acquistando | 
i Quadri Commutatori ‘“Stromberg-Carison,, | 


w ii 


VENTILATORI ISARIA 


кено 


DI FABBRICA 


| Nello stesso tempo 
raccomandiamo 


р gli articoli fab. 
piso bricati dal nostro 
HE riparto I. 

ы 


€ sasha MT Ай x ELETTRI(I 


`... PEL 
“олу Um n È 


. ISARIA- ZÀHLER- WERKE cun MONACO BAVIERA) 


Corso Sempione, 14 - MILANO . Corso Sempione, 14. ` 


(1-4-7-10-18-148-19-99-1) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30, 000,000 interamente versato 


STABILIMENTO ELETTROTECNICO iu Cornighano Ligure della Società Арин taliana 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Flettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- - 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori. trapanatriei. ecc - Impianti elettrici completi sn navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(868) -(91%) 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittura visibile e senza nastro 

| Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia 

у La “WILLIAMS ,, è oggi la preferita, perchè la migliore 
e bp. Ires = {2 АІ L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 

"y E SALA уй vel у= ja . macchine per ar scrivere | 

* J-A Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l’Italia. 


шч — SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
- oo 7 * già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 


с е0 MACCHINA PER SCRIVERE "WILLIAMS, 


L'ideale delle penne a serbatolo 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA | 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


perta casa 5°0 Soeletà Macchine per Seriver ry 
| \.. осіе acchine per vere e 


Lond New-York 3 umili 
бейи. š e n Venezia - Genova - Bologna - Koma - Torino - Мор: Вн. Palermo 


| | | | | Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


HARTMAN N& BRA UN: — "m 


Strumenti Elettrometrici d'ogni genere 


Cas 


— STRUMENTI DA QUADRO | | | STRUMENTI NORMALI 


di diverse- dimensioni e costruzion per controllo e montaggio 


per ogni natura e grandezza di 


en 


corrente. 


nou | 2, Strumenti per misure di cor- 
[ [Eno | | 
| йк) MII 


ч r . WB : ы k. 9 \m iT TG IT ние 
"T ЖҮ renti, Tensioni, potenze; Iso- 


* "Ñ è 1 f | 
Strumenti da montarsi su azioni e resistenze 


colonna e da incassarsi nella 
parete del quadro. 


VETTURE 
per misure su cavi. 


„ы 


Strumenti con scala lumi. E de, 


FORNITURE PER LABORATORIO 


nata. 

(1.9%) ` I CA paria patas Sie 
4 Rappresentante Generale per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Pissa Castello 9 
06 Ф 


e 
e 


ое. E Y 
т Fonderia Meccanica di Brescia 


ING. G. CONTI г C. 


9————« BRESCIA.- TT 3 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ - 


a liquido ec a a secco — 


С GRANDE MEDAGLIA D'ORO — DORO 


Esposizione Milano 1906 


1 | 
EST 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
> Telefono intercom. 2-85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI x 
SUONERIE ELETTRICHE W 


ARTICOLI 
AFFINI 
| ^en 
RAPPRESENTANTE 
generale per l'italia e Svizzera 
DELLA 


TURBINE Pelton t 3 Reazione. di alto rendimento 


Numerosi Impianti già eseguiti 


SERVOMOTORI e Regolatori 
RUBIN ETTI DI SCARICO equilibrati di facile 


manovra, pressioni altissime. 


TRASMISSIONI perfezionate 
f (1) - (8,8) 


РА 
—— a _ s = m È = 3 N. ini n iii оше > 
- - -* " 


TELEPHON FABRIK A, 6, 


| già J. Berliner (1,15)-(1,9) 
HANNOVER — VIENNA - BERLINO 


_ Gran Premio 1200 Internaz. 


Á— — nia lisci seni rpm 00) 
а 


— 


w 


Avvisi di Pubblicità — 


"SOCIETÀ SIDERURGICA o SAVONA | 


NONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVON 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


an Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


‘FABBRICA DI LATTA __ 


La 


^ 8 


i | | | + 
ro PRODOTTI LAMIERE LIS LISCE, DA SCAFO, DA DA CALDAIA, STRIATE 
Е Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. | 
| Willette, Masselli. PRODOTTI IN GHISA | 
А Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- | Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a Д 
Š rotondate. | mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. | 
E Larghi piatti Pezzi speciali relativi. 
W WVerghe angolate a lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. | 
| Verghe a T ad U a Z e Zorès. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 
- Verzhe angolate a bulbo e T con bulbo. m disegno. | 
1 Travi da mm. 80 à mm. 350. | Cilindri per йшй ЫЙ in ghisa ed in acciaio. EE. 
а Barre di graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. 08 


; ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
j DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE | 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in pavona um 


А GENOVA Sig. Ө. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6 
о аі seguenti rappresentanti: 4 MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Victor Ucó, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Орокто, 35. 


Per le piccole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA ë | 
J SL & -H — —— dicendi (115-(G9 TR 


= ke 
; XN 
pp og Ше t А | Qut SE TIUNEDE H 1": acit i pn È ua NR EN m pons duc "Or ШЕП ШШ EE ТШЕ ЛЫ "Ө? Lows ренк, due "TO oen nt [UNE IEEE TEC EE E От 


Fr. Gebauer. Berlino 
Fondato: 1893 s FABBRICA DI MACCHINE © d 


SPECIALITA : 

Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie. 


E | 


Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. | 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. ` 
Pompe di circolazione. 


PALI pr: LEGNO 6. A PESTALOZZI &C° 


i j À ANONIMA 
per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti SOCIET 
di Energia elettrica N i iederglatt 


(ZURIGO) Ж. 

IMPREGNATI con sublimato corrosivo " i "=" i | i W 

5 : — O FABBRICA DI CARBONI Fi b ANM 

Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 !|, QU per lampade ad arco e di elettrodi 1i AE 
pr = RR 


TRAVERSE ' CARBONI 


x PER B 
per Ferrovie e Tramvie LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 
INIETTATE con creosoto 
| 


FRATELLI RIMMELSBACK, 


FRIBURGO 
(Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


à 


MILANO 1906 a 
“FRAN PREMIO, 


SPECIALITÀAÀ': 
CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 
LORATA, 


gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: | (1,15 (149) 


F. ——— . — 


SOCIETE ves LAMPES 


à incandescence de Zurich 


Fondata nel 1889 ZURIGO 


Stabilimento a 


BIRMENSDORF 


— 


— 
— 


LAMPADE A 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


"ТҮ 
SISTEMA FALIER 


Officina 
е di Milano 
D Corso Magenta N. 56 


e ANANAS oes 


‘106 sods3 
hri —UPIL _ 


Diploma d'onere Espesizione Milane 1906. 


Direttore per l'Officina e rappresentante per l'Italia: 


ing. V. ZACCHI  ,,., 


LAMPADE 
comuni 
e di lusso 


Giuseppe e Giuseppe e F"Redaelli- Lecco 


| 
| | 
UCM GARDONE V, T. DERVIO 
bor a сик (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
i per tramways 9c 
| amie М | Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acclalo zincato 
| ше е 1 Ш per condullure telegrafiche e telefoniche. 
| = a Fili dí acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
e рі e corde metalliche per sostegni di condutture 
: Agente generale RIT elettriche. 
k 4 
| Р. BIETENHOLZ , 8 M | Fili spinosi е reti metalliche di protezione. 
TORINO i z Corde di rame per parafulmini. (1,15) (1,9) 


(1,15) - (18,8) 


Soa di гаша dell’ pus pags 


"THE “OLIVER TY ТИК 


Uffici Principali e Fabbriche: CHICACO U S a 
Filiale : Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
| Palagio dell Arte della Lana . 
ISUEEREGINZORES ` 


a 
La Comission Tecnica nominata. dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


d per esaminare e кү il tipo di macchina scrivente che meglio ri- > 


ix OLI ER ,, giudicandola. la migliore fra tutte. . 
E! In seguito a ció la Direzione Generale delle Ferrovie dello a 
Я Stato ha. dato il r° febbraio 1906 una prima ordinazione di: | 
B 100 Macchine oOliver, 
а e il 6 agosto una seconda — di altre 100 Macchine. . 


| SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 


Macchina Moderna » Durevole - Completa 


| -— mila macchine vendute in tre ani. Record Mondiale (4.59 . 


A Da 
' 


 WACCHANA 
per rettificare i collettori delle dinamo 


sistema PHILLIPS BREVETTATO | 


Premiata Officina il 
| 
| 


Giuseppe Sandiglio|| 


-—— FIRENZE = - - 


Via Lorenzo 1] Magnifico N. З 


BILANGCIE DI 
PREGISIONE 


офо-- - - —-— 


Agenti esclusivi per la 


Fornitore delle strade Ferrate | | Francia, Italia, Belgio e Spagna: 
e di Amministrazioni i E. H. CADIOT & G 
| | . x B ELETTRICISTI | 
Governative e Comunali | 12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 
| (18) - 1,9) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


E зобі ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L: 300,000 
H MILANO - Via Vittoria Colonna, n. 9- MILANO 


E. FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 


* |... «APPARATI. ELETTRICI — — 
: Apparecchio 
$ da Muro 


P Apparecchio 


«4  . da Tavolo 


У 
Commutatore centrale E. < 
2 ; = A 
È | . Le Piccole Centrali Telefoniche a 
* A complemento delle grandi Centrali per servizio ‘delle città servono le piccole > 
Ab; Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. | 9. 
S Non vi è amministrazione pubblica O privata, stabilimento od azienda che non ri- d 
A senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii b. 
> uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. - 
+ Soddisfare a tale bisogno е mettere il servizio telefonico ‘all altezza dei perfezionati — +фФ 
f. servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. — Š 
$ I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. ” 


O< | | i (1,15) - (24,8) Ye] 


GE 
. LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa In opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRA ТІСІ 
— i più ESATTI— i più SENSIBILI 


Tipo Elektron 


(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


Elektron Elektron con dispositivo 
ordinarij per attenuare la scintilla di distacco 


IL da 4 /s li саву, da 11 


nimm ЕБС Со J I bw. 


Prezzo cad. L. 12,— L. 14.50 Т. 16,— IL. I8,— IL. 20, — IL. 22, — 
Prezzo dei Limitatori Elektron da 125 a 250 Y. 


|+ —— i — — — n Y === 


| Elektron Elektron con dispositivo 
Designazione o rdinari| per attenuare la scintilla di distacco . 
Amperes | da */,& 1 '/, P КА da 688 x 
Prezso cad. | L L. 12,— L. 14.50 L. 16,— IL. 18, — 


Tipo exceisior . 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
‘ sità di corrente: 
Fino а 125 Volts da '/, a */, di Amperes 
Da 125 a 250 Volts da /,&/, . ` 
Prezzo unico I. 5,75 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall, 104 ` 


i) qu 


SOC. AN. А. BESOZZI | 


Materiale Elettrico e Metalli 


d CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO -GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 
OFFICINE MODERNE ро. la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA ` 


Società Anonima 


STERI-SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 080 


| Italiana per gli Oli | 


‚ Sede: GENOVA — Stabllimento Rivarolo Ligure 


| 
Case Consorelle: | 
AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 


NEW-YORK 


Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
macchine. 


Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
Grassi Consistenti ci altri grassi industriali. 


Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale 
e Industriale. 


Olii e Grassi per Automobili approvati dal 


Touring Club Italiano. 


Esposizione di Milano 1906. 
(1,15) - (9,8) 


EST de —_ — — - — - — 


elegrafia — Tavoli di commutazione per Gentrale — 
: Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — A vvisatori 


d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 
Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - - VENTILATORI - FILI - CAVE- ROC - 00, 
PILE ad alta intensità «INVICTA, brevettate- ‘Pile d'ogni genere 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 


DELLA V. Б, L F, A, 
(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 


APPARECCHI DI MISURA 


: DI 


A. SCHWARZ - FRANKFURT 
LAMPADE AD ARCO, 


? 4 “n —. m ` 


1 
| 
I 
j 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


Spazio riservato 
x*xÓ»xalla x x x x 


Forniture generali m m 


Ж Ж B рег lElettricità 


AGENZIE: Torino - Genova -Livorno- 
Firenze - Roma - Napoli - Palermo 


07.7 0 | 


Avvisi di Pubblicità JO ELETIRIOISIA: 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato EL. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Call Vallaresso, 1318. | 


Rappresentanza a ROMA — Ing.. GIULIO CASTELNUOVO 
| Via E VETERE I $. 


“G 2... їл УЙ 


p n ЕО: — Sigg- A. M. PATTONO & C. ` 
| . Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccaniche & Elettriche 


ama ERA, 


Pompe azionate da motore elettrico. c 


bora 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori à Gas "n 

CROSSLEY. — E 

39, Via Orivolo 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 


Ма" 


i бш 


ad Antracite od a Lignite | | ч + 
| . (145) - (24,8) 
Clemen sRi efl er HHMINHRIOH La ANZ., MANNHEIM 
MI FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI LOCOMOBILI- Pià di 
il NESSELWANG ELWARA A MORALI ах (Baviera) SEM IFISSE ° 0,000 
COMPASSI DI PRECISIONE a vapore | | in uso! 
SISTEMA ROTONDO saturo —ойо—- 
per Ingegneri, Arohitetti e Disegnatori |" К. Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900-58, ЫШ 1904- Liegi 1905 | | 22718814850 2 Prix 
Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi dé Fabbrica. | | Соп a Esposizione 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: е V M IL ANO 
T | A.DEIDIER. «LENTZ — оов 
Pórreatten  ioneche. Napoli = (talia) Corso Vitt. Eman. 155. Е ” | 
ble к compassi I com | Riefler son sono usati nelle scuole e Rappresentante: 8 
qua en porla- ' negli im ` (1,15 - 24,8) 


mportanti uffici a T del mondo 


rea 
. «RIEFLER» 15) - (24,8) 


è e. CURT RICHTER - _ MILANO 


- LABORATORIO ELETTROTECNICO ¿Q 
Ing: LUIGIMAGRINI & C. Ë 


Società in accomandita semplice 
ү нене E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE* 
-Via Ernesto Rossi - BERGAMO Viale Monforte, 28 - MILANO 


| = ——_& 
TESTA Apparecchi elettrici per kas tensioni | 
B Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


_ Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
m. _ е minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a. 
ИШ — distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


w = 


- Trasformatori di misura 
à tensione e di corrente 


Va - Trasformatori ` - divisori - resistenze - 
- -per archi, 


` INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


per batterie di accumulatori 


| REGOLATORI AUTOMATICI 


ре] sistema di survoltaggio Magrini 


| REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO 
|. REOSTATI DI REGOLAZIONE 
рег dinamo e motori. 
^ мр Г 'REOSTATI DI AVVIAMENTO 


$ APPARECCHI PER RETI AEREE 


a bassa ed alta tensione 
per sezionamento - valvole - derivazioni 


dI 
5 ї& 


BERGAMO |. з. Eittroteonioa 


> all 


NL . ст сч сш SENNA „лш è 


^ Scaricatori 
per basse ed alte tensioni 


ACCESSORI PER IMPIANTI 
Morsetti, Serrafili, 
Valvole a piombo ed argento. 
LIMITATORI DI CORRENTE 


per luce e motori (Brevetto n. 70050) 


Costruzione e montaggio di quadri completi 
per Centrali - Stabilimenti - Motori 


Pat Ta 
UR 


* 


Telefono 28-77 
per Telegr. Elettrotecnica 


(1,5) - (7,8) 


MILANO 


WI a D 


e. 


` 
. Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


f JULES \SRAEL & C. MILANO - vie Pantano, 7-0 


Unici Concessionari in Italia 


: LINOLI\TE i 
б 
"a H Ë 
mu pl 0 
A 1 È Marca depositata p ф Ё 
С g 0 ‹ Brevetto Italiano. 75380 "1I E Ш v 
d 0 Q B 
pl ° 
i а 5 
t р 
0 Q 
| bb О 
E | 
< аа Dn СО — Ga Viso gaze M: E 


| Manufacture Speciale deCuirs & Courroies 


9 “Medaglie — 3 Diplomi а? Onore 


FUORI Concorso - Membro del Giurì) BARcBLLoNA 1888 - ToLosa 1888 - CHICAGO 1893 - Parigi 1900 ` 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli | | \ 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte " 
Scellos-Renvideurs - Hidrofuge . | 


—— "e 9-9 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


wawawa 


. Agenti безеген per l'Italia 


FRATELLI TRUCCHI 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE 
| | SAMPIERDARENA 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI (1,15) - (94,8) 


E MN. | 


Mu 


| 


ji 


(Avvisi di Pubblic di Pubblicità del'ELETTRICISTA. — 


"EMILIO FOL FOLTZER 


RIVAROLO (LIGURE) 


e MEINA (LAGO MAGGIORE) | 


оз © | GRASSI 


. i migliori lubrificanti per macchine 


— d 


Esposizione Universale di Parigi 1900 | 
Medaglia d’Oro 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro | 


den 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 


dei principali Costruttori di macchine 
POT ll! | | 1 à vapore - Imprese di elettricità - 


Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri. 


. Opifioi Industriali. | 1,15) - (84,9) 


Contatori “ МОА 


| 
| 


Costruzioni a motore ed a pend. 


per corrente continua o alternata 
— aos — — 
CONTATORI 


portatili per controllo 


con indicazione di massimo 
ed altri tipi speciali 


—3981— 


Chiedere listino 
al Rappresentante Generale 
ver i' Italia 


R. BINSTEIN - Via Felice Cavallotti, П = MILANO 


(1,15) - (24,8) 


| 
CONTATORI | 


| Contatore 
a motore per corrente trifasica 


RI dazi Ga ENE пах Sa) BUD 


==. L SW i 


LIME “ DICK ,, 


Lime d'ogni forma e dimensione per “tutte le applicazioni 


dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


DEOS — ... юәюә°% 


FRIEDR. DICK - Esslingen a. N. 


APPRESENTATO DA (1,15)-(18,9) 


SIMONIS e C.- Milano, via S. Eufemia, 23 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


| TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.C CO - Elevabile a L, 3.000.000 


Sede in BERGAMO 


freni 


STABILIMENTI — FILIALI 


ed accessori per fognature 
Sifune N. 5. t per acquedotti 
è Impianti Elettrici 


e Telefonici 
-9$94—- 


/ Scaricalore 
(Siemens) 


Liwa Dr. Mattoni refrattari 
Mattoni Grès 


| — Per Torri di Glowe?r o~~ 
| | Specialità: dicm 


Matcriali inattaccabili WEEK 
A | in Grés per Fabbriche 
E US Em Prodotti ME Tin- 


jum tre —— 
an; Rappresentanza e Deposito 
: in ROMA 

| presso il Signor 
ne in Crès PROFILI AMRDRO 


via di Porta Salaria, 52 


per Resistenze Liquide . тејеҹопо N. 36-83 
| Gerra (1,15) à (24,8) 


| OFFICINE GALILEO | 


fSorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori 1 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira 


TUBI i GRÈS 


EUROPEAN WESTON BLECTRICAL INST. Co. 


persa IE TESO H 


Società anonima sedente in Firenze 


Studio elettrotecnico 


. e laboratorio per tarature scientifiche 


ed induatriali, 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI Di 
Strumenti Elettrici 


м 


Costruzione ed esportazione di apparecchi 


applicati all'arte della Guerra 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ordini 


Rappresentanza generale e deposito per mula 


DELLA 


(1,15) - (24,8) 


| Società Italiana di Elettricità : ы | 


`©1ЕМЕМ5-5@НП@КЕЕТ. 


—  — < GP «-«—————————————— 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 • ROMA Corso Umberto 1, 387 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 


riali d’installazione. 


Dinamo a corrente continua, alternata mono 6e polifaso - Motori Elettrici e materiali di condut- 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad ‘effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettrici di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-tole- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - тее di 
blocco e- segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. i 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 


UFFICI TECNICI : GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. | 
| NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) \ 


Ev 


pad — — —__—@41.——__  —  — — —F — ——— -- 


| 
pianti elettrochimici - Apparecchi een - Centrali telefoniche - Telegrafi - мае 
| 
| 
| 
| 
Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. | 


(1,15) - (34,8) ^ | 


— 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Schaelfer < Budenberg 


23 A. Monte Napoleone 7 MILAN O 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING , 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. | 


Indicatori per ‘prendere diagrammi. 

. Contatori di giri — l'achimetri 
Rubinetteria e Valvole Degni genere. 
Valvole sistema Jenkin. 


Compressori sistema Kryszat. 

Pompe a vapore brevetto Уой. — | 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima . qualità 
(Verbund- Roleascglas di Jena). 


ЖЮК» 


Valvole modello forte per vapore surriscaldato. 
Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
Valvole a saracinesca. — Lubrificatori 


ККЖ 


SK 


(415) - (8,8) 


 Iniettere “RE- STARTING, 


+ 


SchiffaC. | 


SCHWECHAT 
presso. Vienna 


GRAND PRIX 


Esposizione Harp ишы 
MILANO 1906 : 


— € —— ——— — C Ie PER 
* 


— — Guild pano ——————— ————— 


| | Fabbrica di aste cilin- 
driche di carbone e di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


Carboni per luce elettrica a vari colori. 


Elettrodi sino a 390"01 grossezza 
e 1600™ di lunghezza 


| 

| 

| 

| MINIMA COMBUSTIONE 
‘Placche e bacchette di carbone per 
x 

x 


| l’elettrochimica е ica e l’elettrometallurgia. 
| Rappresentante o Generale per "per l'Italia: 


GUSTAVO WEIL | 


— Via Monte N apoleone, 28 — 


(115) - (8,8) 


LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
.  JANDUS ` 
быы е 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie да 2а 5 Jump. su 2\0 a 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
(15-345 RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


| Corso Buenos Ayres 66 — MILANO - Corso Buenos Ayres 66 


Cataloghi, Pri козү à richiesta, Faoilitazioni nei ined 


G. ni CARRERA & C. 


- STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 


| x Via буй San Folios, 8- NAPOLI - Telefono interc. 10-6 
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| MOTORI] rz = W MII 
| IMPIANTI COMPLETI A ( AS POVERO 


LOCOMOBILI 


x FORZA MOTRICE LA PIU' ECONOMIGA 
— —— dub e a S 
Costo Cavallo-ora 1-2 Centosimi 


Oltre 60, 000 Cavalli in azione 
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Lista degli impianti fatti, a disposizione 
|o (608) - Gm 


ADOLFO RIGNON | 

Corso Siccardi 31 - TORINO = Corso Siooardi 31, | 
"aee ы | 

MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE BLETTROTEONIOHE | 


Vernici e nastri P & B 


- Ñ Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, 


Amianto 6006. ecc. 


Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
» ES 1963 Aere. » » 3,25 » 
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| CLARKE, CHAPMAN & C.” уло.) 
| 3 Gateshead-on-Tyne 
T CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


Tutti i tubi sono perfettamente dritti. 4 
- Non vi sono giunti esposti alle fiamme. $ 
- Tutte le parti sono libere di espandera- $ 
Tutti i tubi sono della stessa lunghezza. $ 
- Facile accesso in tutte le parti per li 4 
spezione, pulizia o riparazione. - Ampia % 
superficie di vaporizzazione. — Si costrui *& 
scono anche per grandi unità. - шак " 
poco spazio In superficie. | 
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E Pompe a vapore ad azione diet per tuti i servizi 6 tuto 18 psi | j 
{ Pompea vapore a e 


# CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
( © M 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LA SVIZZERA Е y EGITTO: 


{ Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


t GENOVA n NAPOLI | 
с Via Raggio, 5 ; Galleria Umberto, 27. : | 


TELEFONO 39.41 TELEFONO 504 


Ind. Teleg. CICLOPE 
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(TURBIN A. di 3000 cavalli — NIAGARA. 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n.17 — FILIALE DI ROMA - Via Mortaro n. 17 


Direttore : A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE: 
| METALLI . ` 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
| SPECIALITÀ ЭТ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — TELEFONO N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) ‘TeLeFoNo 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nueva, 101-103 TeLeFono N. 25-39 
— +e- 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 


lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 


ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rsi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 


vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 


la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia = Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale . 
per la costruzione di 
SEGHE E MACCHINE 
per la lavorazione del legno E 

secondo i tipi più moderni o 


SOCIETÀ ANONIMA OF FICINE MANFREDI - "7 


ING. A. RIVA & 6. - miano. 


(già Ing. A. Riva, Monneret'e C.). ` | 


TURBINE E REGOLATORI | 


di fama mondiale 


In 19 anni di esercizio 


e E 4 oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 


Progetti e Preventivi a richiesta 
| | | 


Manfredi, Mondovi. 


Bongiovanni, Fossano. 


-— F 


Referenze di primo ordine “Tag 
ESPORTAZIONE - 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ` 


ORIGONI & C.- MILANO 


COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE 


di città e campagna, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


Si assumono impianti ovunque oon squadre вреоіа- 


liste = Prezzi unitari od a forfait. 


TI e а а ы EA 


Fabbricazione di trasformatori | 


e Divisori per lampade ad arco e рег cinematografi. 


— ——- 


Installazioni elettriche di luce e 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. - 


Ing. BISO ROSSI & C. 


(1,18) - (24,8) 


1,15 - (94,8, 


(1,18) E (24,8) 


VERONA - VENEZIA - PADOVA 
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SOCIETÀ ITALIANA rr SIN ҮШ i 


SIRY, CHAMON & Co. 


Viale P. Lodovica, 21-28 = MILANO - Viale P. Lotion 21-29 


Agenti esclusivi per P Italia della 
C POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 : PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 d 
TORINO - Via Arsenale, 81 (F.lli NASI) TRIESTE - Via Caserma 1, Š 
— F | 


E THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed x 
intensità. 5 
E. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, e { 


per alte tensioni. 
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B. T. ed A. G. T. ad induzione, e per qua- | тет 


lunque distribuzióne a corrente alternata mono - e polifasica. 


E. uuu tipo A 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 
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©)” К per corrente continua da т а тоо Ат. 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in FIwxora.- 
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O'K speciali: pel controllo. delle batterie  d’accu» 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 
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Lettura diretta in Ampxora. 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 
анна А MILANO рег taratura, verifica e кагайып: 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan. - СЇ? Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO: DI PROVA - SCHEMA DI POSA BD ISTRUZIONI | 
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COMPAGNIA ANONIMA: CONTINENTALE 


a J. BRUNT & е. 


x VIA QUADRONNO 21-43 = MILANO - via QUADRONNO 41-48 | 
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Cat Loi 
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CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 
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per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase — E 
per earichi equilibrati e non ви - induttivi e non induttivi. 
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А Contatere per correnté alternata trifase. 
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Speciali per quadri 
di distribuzione < ж. 
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COPMOEHO 
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Massima sensibilità .. Contatore per corrente alternata monofase. 
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| x Robustezza ж ж 
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Contatore - | 
| per cerrente continua 
2 fili - 3 fili 
i 
{ 
| A | | 
| P | | 
| A, ; sat gr | ©,” ! 
2) 
( 


A 


Клава ore 


CACICACICICICICISICICO 


ЖЮК 


` 


` 
4.4.3. 


m TTE | 


^K 


OIGIOIGE 


NP Nr 


^ 


Tipo M. R. 1 


^^ 
` 


ER 


` Tipo R 5 


e 


СЕ? 
мм? 


к 


ORONOONOIOSONONOROMOOROONOE MOROOIOROIOKORONOIOROIO 


LABORATORIO 


PER 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,18) - (34,8) 
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BERGMANN- Elektricit&ts-Werke 


Abtheilung Ja 
Tubi BERGMANN originali. 


nonchè tutti i materiali occorrenti per 
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IMPIANTI ELETTRICI 


К Í "I TI ps 
fov. 
woo F 7a М 


) @, 


6.6 л 39 
аљ. 
жог € 


< 
эзы. o. 
RARA” 


in ualità senza concorrenz 


EC 
E. x, 
x: 19 
Ф. 


ed a prezzi convenientissimi. 


-—— sempre ко! in n Magazzino 


I wa š 


ew. .................. .. 


ЫЯ Е é 
> 4° ^ 


T TW WI 
M 
E 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS š 
“Ж È 
MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 |i 
PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.* 29-67 E I | 
m d uade Fan 
Isolatori brevettati DELTA EE р | 
per Alte tensioni Ej 
sino a oltre x ғ: 
(00.000 vor We MH 


di esercizio 


Specialità 
della Manifattura 
di Porcellana 


fondata nel 1853 H. ME & Sóhne A-G. 


(l, 15)- (24,8) 
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+ C*ICTDPAILIANA, 
. X , | | | " 


| | Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile a L. 1.000.000 
| 


*@ 
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2 Anonima con sede in Milano *. 


зак AEREE E ATTREZZI PER POMPIERI 
| GARRI-FURGONI — $, CARROZZERIE INDUSTRIALI 


COMUNI "- | DIS 
| á | CARRIDIMONTAGGIO 


= / yen y Y м з — 
‚ per Tramwvie Elettriche 


Bun 
Via Nino Bixio. 30 PONTI | AEREI MECCANICI | 


richiesta 


sì spediscono 


^. Telefono N.° 19-80 таш Шоу franco di porto 
Filtro “Rossi, ZZ CATALOGHI] 
sac . DISEGNIELISTINI | 
del Cav. G. Rossi 1906 | 
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De Fries & C. 
| Milano: 


PTT A 


. MACCRINE UTENSILI X 
APPARECCHI DI SO SOLLET AMENTO 


MACCHINE SPECIALI 


per grandi produzioni 


. di esecuzione sicura 
(1,15) - (15,7) 


[RIVISTA MARITTIMA 


| 
MENSILE ILLUSTRATA — — b 


жж MARINA MILITARE E MERCANTILE -. ASTRONOMIA E NAVI- 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICE 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUILOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO ‘ POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIEN IIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. .Xx X K X X X W XX XXX W É X X X ж 
= YF 
PREZZI D'ABBONAMENTO 


Regno d’Italia, Alessandria d'Egitto e ‘Tunisi L. 18 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . > 265 
Paesi non facenti parte dell’Unione postale, le spese di posta in più. 
Un fascicolo separato L. 5. 


Avvertenze з 


.  L'abbonamento è annuo e comincia dal 10 gennaio — І signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 0/, sia per gli abbonamenti in Italia sia per quelli all'i£stero. Per 
‘i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è &^cordato loro lo sconto del 25 Us 


‘Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


ET 'CARB( ONE 


Levallois Perret, pris Paris 


š L'Amministrazione non aooetta richieste d'abbonamento 
Spécialité de Balais ari айп È . $e non accompagnate dal rispettivo Importo 
„> 3 SDG. = Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 
Rappresentante еесібеіуо per l'Italia: ; Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
nia MARCO CAPPELLI gioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 


| rittima - Roma. (1,15) - (94,8) 


| Miano — Via Mórigi 12 — Milano 
— ISIS 
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Società Italiana Lahmeyer di Bettriità J 


Telegrammi : FORZALUOE — MILLAN © -— Lettere: Via Meravigii, n. 2. 
Rappresentanza ыле della , 


Felten &  Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s.IM. Mülheim à 


cee 


per qualsiasi scopo 


MOTORI £ 
TRASFORMATORI 


per tutti i generi di 


Filiali a: 
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Impianti | 
4 px s --D- К 
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Prezzi correnti, preventivi, prospet ti, GRATIS а richiesta. 
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Contatore “FERRANTI , SOCIETÀ 


PER CORRENTI ALTERNATE TR AZIONE ELETTRIC A | 
| | 
| 


— —À 
" 


ER Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato L 
POPUA yia Vignola, 6 MILANO Telefono 95. 24 
Preciso 


— 


Non soggetto a guasti o 
ad alterazioni nella sua 
taratura. 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE "DIRIGO, 
“OHIO BRASS C',, 


Uguale precisione «on 
'/ œ di carico fino al 50 VP 


di sopraccarico. 


T n qu 
Tm d 
f marca w 


LL “x ° 


— ы | i А 
FERRANTI 12. | ! Non contiene spazzole, | 
шш: i е! | collettori o contatti mobili. A FILO AEREO sensa 
кашын rotaie - П sistema più 
Ferranti Limited 
Hollinwood Ї pubblio! 
Lancashire ` 
(Inghilterra). ы. 


| 

| 

-— || 
AUTOMOBILI ELETTRICI | | 
| 


Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all 


pratico per і serviti 
x 
x 


ing. ENRICO PANDIANI di MILANO P tivi 
che ne tiene in deposito per varie capacità, ichi | 
tensioni e periodi e li fornisce anche in 4- Tienes 
TT | 


prova. BEEN 
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Grande Deposito 


VETRERIE T ME ELETTRICA 


dex 
Globi per Archi 


Protezione degli Impianti Elettrici 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 
PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche — Accessori 
CONSULENZA 


ING. 6. COLA Ru 


у 
Riflettori 
do 
Tazze in grande 
agsortimento 
dal tipo di gran luaso 
al più corrente. 
> 


(1,15) - (24,8) 


NILANO-G..E B. TANSIN 


| Via Mont-bello, 14 пох 


= 1 Т, 


RE SIE Киме. DELLO STATO be limi 


i LAVOR Hume i ACCIAIO FUSO E 
0000000000 0000000000000 


SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
= аа Breitfeld, Danek & C=- 


BOEMIA) -PRAGA — (BOE MIA) 


>» э э шз 


8 
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— а: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia) BLANSEO mnis. Ж e SOELAN (Boemia) 


SPECIALI Ti 
Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 
moderni sistemi. 


Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
| brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 


Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. (15-09 
++ | | 
St costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
— «9 9 ——————————— 


. Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi macchine sof- 
hanti a vapore per gli alti form e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 


мырдан ы = ено Ан ААЫА 
46040000000000000090-00090000000000000000 


+ 


z x O  . Avvisi di Pubblicità dell! ELETTRICISTA 


г Karispioa Клон INDUSTRIE Gesso È 
IN MERKELSGRUEN ве KARLSBAD $ 


í 1g — i Propnetaria della celebre Cava di Caolinu “ Excelsior „ a Zettlitz | 
u N === s= e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


T N p 
{; булу, > ⁄⁄ 
cq Z 
WW ГАО X У -= —— ^u s 
NNN р“ У NNNM & Tosi . А 
у Ж /, ^/ Ro NN ` -- -— - n 
^ Vp I ha N - 
NR л N x = 
ж < A “e ⁄ ` `w ө z 
A ISIN 7 Уу > 
OT VT NU ` __ › ЕЕЕ 
NV? Pe ` A - — — 
Ñ RH S = ILI = P————— 
Ху X N SAGA, TA EM —— — ——— A 
< у 1 £s — === =. 
DN ANAA ` ITFI ~." 1 4 — - = — 
a Y УЛУ ДШ ` * E - E n =~ — 
N N NA AI, '" eS z = = — — 
LU М =, - — - -- _ 
N N Ay M BU Ex — I — - _ = 
N S > 7, pa Š z = — =. anni 
РА € эман - = — 
š 2 Z è a _ - I — 
` ES hr =: = - = 
" LI к, == TT cc m 
» x ` _ — + — — — 
M 7 ` x e = — — - —— — — ч 
5 NS d. = al ры == = = > 
Z , А > 4 : — - ST TL ^ 
N — a LIT —— === = = — . 
9: a — -— — — — - - 
> PA 2l -- Е — — - _ — = x= 
— - A, LI 
Fd " 
y x Lc = 
4 Ta: 
$ 
v ` Ç ` s ES 
LI 
3 
' 


in porcellana durissima 
per condutture elettriche 


AN ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono | P 
Propria STAZIONE DI PROTA a 200. 000 volt 
Oltre 900 modelli d'Isolatori 
as Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su -disegno o modello 

8 c FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE: — 

` “È | = IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 , Volt. 
\ o E IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANT O del Cellina, Venesta-Pordanize Em, 88 — Tensione 32000. Volt, 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 
Soc. di Elettricità 


dell'interno e dell'estero AS dU | === IMPIANTO MOUTIERS-LYON Ri 185 — Tensione 56960 Volt. 
e D Pe e più altri impianti per ten E. 
| . 190 i. superiori” at 18000 Volt. 2 Rappr. Gen. per Fitalia: i 
ISOLATORE 881. B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOU TIERS | L AZ A 
| , Km. 185 alla tensione di. 56960 volt - MEE 


11 più importante in Europa | TREVISO mE 018). es 


COMPASSI RICE RICHTER DI PRECISIONE 
E. O. —— С Chemnitz (Sassonia) 


REGOLATORI AUTOMATICI “ml i 


di tensione, di intensità 


рег corrente continua ed alternata | 4. | GRAN DIPLOMA D'( D' ONORE all’ Esposizione di MILANO 1906 
per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso. — Utili per 


e per Forni Elettrici lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccanica. 
——Á—H— un Rappresentante con esteso catnpionario: 


Q. SCHIERA - Milano Via disi шы 1-3; Telefono 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le ‘grandi Esposizioni 


DIAMANTI TAG ded 


UTENSILI 
per tutte 
lavorazioni 
sul 
cristallo 


—— — —— _ „ж ч n —— — 


T DIAMANTI CARBONE per arruotare. .. 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di ай 
~: Rappresentan'e con esteso campionario : .. i» 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; 


Fumatori 

| la carta per fare 
Referenze di installazioni eseguite © tee E 

in tutti gli Stati d'Europa ed in America 


„а СЕ a EIB Esigere su ogni libretto 
O uS -7. la marca gl 


Ing. S. Belotti& C. | | 25. reram E, 


Ci Fabbricanti di tutte specialita in ripe, favacchiere, tutti articoli, fat 
MILANO - Cory Romana, 13 - MILANO A I DIDI f 
Telefono 73-03 .. Telegr. INGBELOTTI GIUSEPPE SCHIERA - Milano Via Meravigli 1-3; 908 68-31 d 


2 Regolatore per 
corrente alternativa 
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| } Anno XVII S. II Vol. VII, №. 8, Direttore: 707 ANGELO BAN TI | | 15 Aprile 1908, 


AXE EEG ^ 


AIA Tut Sus  — xF м. 


— — ere LAN — a —— A má “+ — ——. MMNÈ NI S A 


. Pubblicaziene Quindicinale 


e Giornale Annunzi di Pubblicità. КОМА Via Cavour, 224 


SNO NE n к 


ЕЕ = — GG 
[MISURE ELETTRICHE c moustas E i| APPARECCHI TELEFONICI-TELEGRAFICI | 
š A Apparecchi da quadro e registratori Richard ‘| les. | di sicurezza ed antinduttivi 
E per corrente continua ed alternata. ul s 4 
TAN 25, Rue Mélingne - PARIS Т © . per linee IA a quelle ad alta e altissima tensione, 
| Jg em сез б APPARECCHI SPECIALI 
А | = > LE per la simultanea "Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 
si Ampe rometri — Manometri TE. | SIRENA ELETTROMAGNETICA A AD ALTA FREQUENZA 
[ Yoltometri | ; с E. 8 
ч Cinemometri. о sv. Telefoni, qu uadr ed acesssori - ADI - Ap loazioni speciali dell' Elsettri- 
, | Wattometri I ы uo cità. raalatori, trasformato M ne lampade a consumo ridot- 
y | à | Termometri < a Ei саан per campanelli e [E Di chiamate telefoniche, per 
4 Ohmmetri | indes dina- Q. ч 3 . cauteri e per piccole potenze 
t assetto di con- Е ü ud < #5 CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


us E Dinamometri Pas a 


— — tenti 


o7 asses FT ARTURO Руни 0:9" egeris: | MILANO MILANO 
t Li iL Liezi 1905 i Rappr. sentata in Roma per di eia e Moroni = | 
| [Es r NM GRANDS PRIX -a- FUORI CONCORSO "° eimi] | G. Thurlow [ooo vie cas ROMA 
а — n  . 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRIC 


MIL ANO PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 
° .&l. cnc» VOLE — GRIFFE, ecc. ecc. OK Ж Ж Ж Ж ж 

PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 
бота, Gaon Genova, 30 CONDUTTORI. ж x ж ж WS xs 


MICROFONI - 
ANGELINI 


Y più fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 


` 0. Olivetti ac. 
MILANO - Via Broggi 4. 
|AMPEROMETRI- VOLTMETRI | 
- WAYTMETRI registratori 


Vedi avviso speciale interno 


_——r——rFr rrreoerrrre md} << 
Gebruder | Siemens & Co., Charlottenburg | 
| Inventori dei Carboni animati ` 

ЕРИ a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: i 
Carboni per applicazioni elettriche, Carboni speciali per сог- 
| rente alternata e continua. Carboni di effetto per luce] 
Sialla e rossa Marca speciale Superiore < Edelweiss ». Oar- 
{ boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Car- |l. 
boni per microfoni. Carboni per elettrolisi. Fabbrica di ap- 
» | darecchi di misura а spirito e per acqua di condensazione. (1,15) - (9,8) 


am er ы | 


FA MESSERLI — L MILANO 
Y CARTE 
| gp ero | 


UMBERTO ZEDA 


| MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 


| SUONERIE - TELEFONI -  PARAFULMINI 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


` Società anonima Capitale L. 13.187 500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento c Direzione Generale in PORTOVECEHIO DI PIOMBINO - 
TUBI DI GHISA PER ACQUA E GAS 


Accessori per Condotture - Saracinesche-Sifoni isolatori» Colonne Grossi Getti 
(1,18) - (34,7) PROGNTTI e COSTRUZIONE di ACQUEDOT 
La alla cicli Generale della Società in PORTOVEOCHIO DI PIOMBINO (Prov. di Pisa) 


|  vulcanizzata americana, — 
f ADOLFO PISANI - MILANO "RTI R GEM Speciali per ee 
| A MOTORI a vapore ed idraulici. 


Via B. A 4 
Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, eco. 


СЫТА, ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


" in incom 4 pagina 


E 


Ë 


I nd A Attilio Pozzo & o. — Lorenzo Tommasi Aliotti Capitale Sociale L. 800,000 interamente versato 
Ë | i А D SEDE IN MIL ANO-' Via Castelfidardo, N. 7 
n a | ` TR M diclo di^ 
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| Avvisi di анай delF'ELETTRIOISTA, m ua di TRATTA 
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SOCIETA IT ALIANA 


x | LANGEN È WOLF 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “ОТТО „ 


` (Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


TIPO VEELAL CALE 


WE ERRE EEE STA RT у sez 
Ve auc x vu үч vu AG уз ay Ve у, үө Pe e ove WA ve v s эз "^ 1 


da 20 a 800 Cavalli 
| funzionanti conforme al brevetto н“ Diesel, » Yol. 27, N. 32915 Ç 


` 


IMPIANTI Ly GAS POVERO AD ASPIRAZIONE — 


FORZA A ол CE LA ч Ü ZCON OAM CA 


(15 - (248; 


——— 


— ——— 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn [| "т: 


| 
| 
@_ TY K MILANO | gocce | | Isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi ecc. dal caldo e tréddo. i | 1984 
. PREMIATA FABBRICA DI | | | x Alberi, Verghe, Dadi lucidi di acciaio. — Getti in ghisa Pa ed acciaio. © SN 


CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI wei 


Iniettori. еее 
ndicatori Croohy. >». 
| 18 tutti i кош з genere. 


CARTE DA DISEGNO- CARTE E TELE TRASPARENTI 
. GRANDIOSO LABORATORIO 


_Concasseurs. Molazze.- 
è Carroll di ferro: — 


Per copiatura di disegni, Piante, Progetti v FOO: ыйлар ges manici ai carto. || 
, Ayr catori, : А 
Esecuzione pr | (1,15) - 88) (15) - La 8) Centrifuga ad ata pressione. | — — — E 


-— 


С SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI 


| 
| 
| 
CAPITALE SociaLE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 x 

FIR ENZE Via de'Pucoj, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, а SCAURI Provinoe a Caserta 
| 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie. MATTONI ordinari, prossati | ° mattoni vuoti.. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di terro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 
N. B. —8i spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richieste. Rimettendo il proprio biglietto da visita а FIREN ZE oas š 
SOAURI all'indirissé della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezs! dei due Stabilimenti. . E 
CORRISPONDENZA p per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze. Via de’ Puoci, 2 


Š 
» di Besuri — Scauri (Prov. di Caserta) | Telegrammt ; FORNARI] j “SORU š 


~ - я - — 


Via Padova, 15 - MILANO = Via Padova, 15 W 


á | || 
“MOTORI AD OLII PESANTI "m, i 
Consumo ollo da 180 a 200 cte a cavallo effettivo ога af 


xxx ЭБЕ em 6 4 


— c YaTsu н mm —M——— ——-—  — F — ———— ——ÁÀ:Ó<⁄<.A— Targa) " 


Ing. STEFANO FISCHER - мало) | 


Specialità tecniche in quee perfetto 0 moderne Kk ; 


Valvole riduttric'. à 

Regolatori. Molle. ~ |}. 
Imbianoatrico pneum. if 
Macch:ne per laterizi. |f- 


= — — — — — ш ч». чм шь = = VI 


A. E. G. - Thomson Houston 
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` SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ Sede in MILANO 


CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO ° 
—— — Ñ - s — C $ E —— 


- Direzione di MILANO: Piazza Castello, 55 Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 3 


— m — x BR H-————————————— 


TUR BODIN. AMO 


di чишен potenze 


N SES i A BE encontre E cree rins 


per la costruzione di Turbine a сазо о RoSonpiaio con generatori elettrici 


1°. 


 Turbodinamo A. E. G. -- T. H. funzionanti in Ialia 


— 
ЕЕЕ 


Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 


Intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 
Fabriano. Soc. Anon Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. | 
Borgosesla. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


In costruzione 


Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 


2°, — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 


ө; жоо эге: RO LIO 0 00 070 VV 40000000 LILLO VEICOLO EL ФО E E E E DVD 9719: 4:45:19: 91:9: 19:4: 1: 97:0: 01:197 
Uffici suooursaii con deposito di materiali e macchinario in 


Sonova; Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
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Roma, Via due Macelli, 133. 


Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


SARDEGNA: Ferrari ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1- SPEZIA. 25 (99) 
. LIVORNO: Attal Ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini | g. Andrea, Via XX Settembre 6 6 


RAPPRESENTANTI: x 
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JOHN BROWN & COMPANY, LIMITED 
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Utensile di acciaio rapido “ATLAS SELEF-HARD.,, che tornisce un albero d’acciaio forgiato 
alla velocità di 80 metri al minuto. Materiale asportato 8860 kg. in un'ora. 


L'“Atlas Self-Hard,, è il migliore acciaio per lavorazione rapida, perché è 
di facile manipolazione e difficile а guastarsi: non richiede tempera né trattamento | 
alcuno: ha massima rapidità e potenza di taglio, e può essere adoperato alle più alte 
velocità sopra materiale di qualunque genere e tempera. 


$-9-0—3ÓE2-4—0——€2£- 


Agente depositario per l'Italia 


JAMES W. BERNARD, 


raMILANO , DITTA ING. H. BOLLINGER ra MILANO . 


È 


| Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture in Holzeement per tetti piani 


Costruzioni industriali. 


Costruzioni in cemento armato - ~ 


Brevetto Baroni-Lüling 


| е {еїта727е. : | Ж - %щ)-(18) 
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VENTILATORI centiFUGHI ED ELicolDALI 


MARCA chi S I R 0 G G О 99 BREVETTATA 


ASPIRANTI E SOBBIANTL, PER QUALSIASI USO 


| ËB MASSIMA EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA 
T Serie garanzie-Primarie Referenze. 
DEPOSITO £ А. MI MITANO 


‘Alimentatori Automatici di carbone ГЕ COMPRESSORI D'ARIA 
Brevetto dd Reavell "Y 


| 
per caldaie d'ogni genere e dimensione. E 
| 
| 


“ UNDERFEED STOKERS ,. 


alimentando al disotto della griglia. 
DIVERSI MODELLI Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad azionamento elet- 
t 
Per caldaie Cornovaglia ad uno o due focolari. пе пеш. 


| 

| 

| 

| 

м caldaie moltitubolari con griglia sino а m. 3, 10 di lar- Per pressioni sino a 14 Atm. 
| 


ghezza, ` Tipi adatti per ogni uso. 
o polvere. 


Per carboni di qualsiasi qualità, in pezzatura media, minuta | Sì forniscono completi con motori elettrici, motori a gas, ecc. x 
i x 


Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 


| dai costruttori e rappresentanti | A 
WHITE, CHILD &BENEY- І {AD 
MILANO - 


27 - Via Principe Umberto = 27 


(1,15) - (8,8) 


fæ 


Seghe da metallo 
e s Filettatrio! Wagner 


— FORNITORE DELLA REAL CASA 


sollevatori C ARLO 


don pela e 

Via Alessandro Manzoni, 31 POS wz Maochine per legno 
Paranchi elettrici (i quet salici) , E Kieseli 
Ф ль xek 


| |, Macchine, Utensili e Accessori 
per la Meccanica di. Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 


per Montatore), per Gasigta, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


4 RISCALDAMENTO | {Moneta Giuseppe 


MODERNO 
js MILANO - Via S. Vincenzo, 20 e 22 - MILANO 
a termosifone (acqua calda) PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ce Medis rara . , ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO — 
[ Elettri G 
STUFE VENTILATRICI | | «clan 


im | i di sistema economico per 


k; т 


PREVENTIVI GRATIS 


f 


|. Serantoni 
& Pontiglione STABILIMENTO MOBILI DI FERRO Š 
бв). м) | > pm ei Grande Medaglia d'Oro — Arte Decorativa Milano 1908, 


e E tur "m 962 Š 
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n  CONRADTY, NORIMBERGA - 


"ima SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARCO] 


SI CO j NOR PER LA FORNITURA 
CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 


| B : | È per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volta. 
b 3 CARBONI A LUCE COLORATA 
CARBONE oon filo metallico MARCA '**EZGCOBLLO, 


==“ ы ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, resse, blance brillante e Мапсе perletta.: 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandus, ecc. 


Inoltre la casa produce: —— GALVANICI di ogni genere 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
+ ELETTRODI +4 


per l'industria del Carburo di Calcio e PElettrochimiea 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI a VAPORE 


e GAS 
. XXX 
MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di — a val- 
vole equilibrate: tipi normall e speciali a 
marcia accelerata per implanti elettrici — 
verticali a grande velocità. BE 
A4OIOIOIOR . S34 8 M BE — rs 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia | 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sevrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) - (34,9) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


REFERENZE Zu ` 


Spett. Napoletana per imprese elettriche, Napoli | 
Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna 
Spett. Ditta Buonomo e Utili, Illuminazione Elettrica, Lucera. 
On. Municipio di Vittoria in Vittoria (Sicilia). 
Spett. Società Elettrica in Sarezzo. 
ecc. ecc. 
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REFERENZE 
Sigg. Zanini e C*, Imprese Elettriche, Asiago e Thiene. 
Sigg. F.lli Santoro, Illuminazione Elettrica, Salerno. 
Spett. Officina Elettrica del Vaticano, Roma. 
Sigg. Alimonda Burgo e С°, Genova. 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
Sigg. Vonwiller e C°, Romagnano Sesia. 
| ecc. ecc. 
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A 


; m 3 ERLIKON 


— AR MILANO. Via Principe Umberto N*17 | S 


&. IMPIANTI ELETTRICI - + 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
| TRAMVIE-FERROVIE 


' а corrente contíaua, MONOFASE e trifase. 


i LÀ 


. 


(1.15) (24,8) 


+000000000000000000000000000000000000000000: 


Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
— CIO 


c» GRANDI OFFICINE SPECIALI 


a H 
per la Fabbricazione delle SCALE AREE Z 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 5 . 


@@ 
|NVENTORE.ED UNICO COSTRUTTORE "ы 


“Vere, © Scale“ Porta, " 


090909090909099090909090909090 


A 
AV T eo 4500 Scale aeree ‘vendute #96 
y/4V.. ^ — 
AE Casa Fondata nel 1860. 
———— M ————olloilic ——— —— ————— 
Scale Aeree eu carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale | 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipe 8.° Aeree a Coulisse. n Scale а rampene рег . Ton iss. — Sene a mang 
байы d'ogni forma. — Ponti meccanici per, Tramvie Elettriche. — Pont | ‚ 
(ау Aerel per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 
mele comoda epration fici, — Carri Naspi per pompieri — Carri di primo soccorso per pom- 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seccorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire ӨӨ mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 0-89 ` 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO - 


Capitale versato L. 8.000.000 


| PIU GRANDI ISOLATORI - 


in porcellana pura durissima 
—44p— R 


ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
| per alto 
potenziale 


t ° ж 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


———— <<«©>»>-_ 


ACCESSORI ISOLANTI 


л а а в n - м оа м т ае А 


impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volte. T 
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SOCIETÀ ITALIANA 
Conduttori Elettrici Isolati 


PRODOTTI AFFINI 
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С—С Trasporto di Forza 
. Luce -. Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
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000 


0000 


Lampadine ad incandescenza NOVITA Í 


a consumo ridotto 


con filamento metallizzato 


Watt 2 t/¿ per candela 


Risparmio 


del 


SO "/, 


NOVITÀ 


Risparmio 


del 
80 АЕ 
CNO 


Media durata d’accensione utile 
И ЗОО оге сігса 


N/ (6, 25, 32,50 e 100 candele 
/ 100-125 Volts 


{Қ ph 
wEAKkKk]k}k|}|KkZ|.\.\N / 
> . %1- ` VA 
ЕРМЕ - 


Vertaufsstalle ТШШ atene irta 


BERLIN WEB... ssaa 


оет „к 00060000 - SOIN 
30505050 506060606 06.060€ 9252225255325 252 552 S 


= SINDACATO - 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


— 0 Om +* @ › Qu 


d 


Rappresentanti : 
-Milano ~ ING. MENOTTI STABILINI 


Piazza Castello 11. 


Менини * ING, VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & С° -Corso Umberto I, 34. 
Lampade = xd Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissima Qualita 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 


Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 
res ATI TAGE IAS 
Forniture solamente ai rivenditori. (145) - (24,8) i 
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! Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


TOW ANNI HENSEMBERGE R-MONZA 


UFFICIO TECNICO A. MILANO - Via — 14 


Medaglie d'oro : Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — СА е Вгеѕсіа 1904 — # 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. dee 


"€ e: i meum acus s us d DLE 


Accumuiatori stazionari *Pianté,, per kataka a scarica rapida e lenta. 


Accumuiatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
4 benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti ai celluloide od ebanite per illumina» 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


21 Batterie trasportabili speciali рег J'illuminazione deile carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
IE 8:5 3 š Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo liluminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


| i Wn | ; . 
CH Las LS 5 Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni – Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 


Gratis dietro richiesta all’UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


brerorsrnrcrerssorererereror0ro А Söe e 


Tur 


"ТҮҮЛ" 
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TURBINE 
Ruote PELTON 


Е —— — —À ==, 


Rappresentanze е depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos Ayres 66 =- MILANO. 


ELETTROGENO 
Sale Generatore per -Pile 
VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,15) - (248) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARP 
9—— ————« BERLINO + C p 
Materiale per linee aeree di Tram vie 
e Ferrovie olettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA — Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non ¿gr oscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


. 1550 IMPIANTI ESEGUITI 
| per cavalli 103,000 


Diploma а’ Onore 
Esposizione di Torino 1898 


NENANA NA NAS AN 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


(1,15) - (24,9) 


а е preventivi a richiesta. 
(1,15) - Guo) 


TITIUS CT Tumani ur NIRO ERUIT UT FUE OTT CINTO TINA CLERO ai qanra 
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‘ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI 


TORINO - Via Lagrange, 29. юн VENEZIA - San Moisè, 2065. 


Vendita esclusiva per l’Italia dei Contsteri 


€ & T' P£ E. L L. E Et 99 de 


Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug - (Svizzera): 
| per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115-128) 


Ing. E. KIRCHNER & C. 


84, Via Principe Umberto MILANO = Via Principe Umberto: us 
Fabbriche a che a Lipsia (Germania) | 


FABBRICA MONDIALE- SPRCATLISTÀ 


SEGHE e MACCHINE E 
per la LAVORAZIONE del LEGNO + x 


— “w ECCANICHE 


Sccietà anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 


GENOVA 


EXE E as | | 
| 
| 
| 
| 


Ranpressatagii per la To- 


Rappresentante per la Lom- i. 
scana: Sigg. 


bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 
Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Successori LH OTE 


Firenze - 


Via Nazionale, 1. | 


| 
Rappresentanti per l'Italia | 


Rappresentanti per la Li- | 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. x 


guria, signori: 


GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE,BAL- 
Successori a DISSEROTTO &C. 
Napoli - | 


(Ing. E. CANZIANI & C. 
| Genova - 
Portici Vittorio Eman. II. 


— —— 


Corso Umberto I, n. 84-86 | 


(1,18) - (24,8) 


l" 


u 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA t 


Socletà “ « Edison . - 
PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE RD APPARECCHI RLRTTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 
Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO I M 38 


Contatori д’ energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta P gus 


Dinamo e motori elettrici 
i. a corrente continua ed al- 
# ternata. 


А — t 


Quadri .di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
- VITO d' n Trapanatrici elettriche - Re- 
golatori automatici - Apparecchi 

di шаша _ qu ad arco e ad incandescenza - A 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. Е 

Da 2 aa 

Impianti eom- 
pleti di illumi- 


nazione elettri- 
e trasporti 


ca 
di energia a di- 


|a Z — 


RO Diplomi d'onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 | 


per automobili 
© e segnalazioni per stabilimenti in- 
- s; d'ustriali, (15) x 0 


Sirene Molteni 1 


im 


A 


STUDIO RLETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
TORINO ¿m 


ie RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lanipadine imcandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


1° RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine рег la fabbricazione’ 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


11° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico; tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale * Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori oriente in ottone. 
Placche metalliche incise. | 


IV RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 

Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e.iaccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine а scri- 
vere * KANZLER ,, (1,15) - (6,8) 


UFFICI 
Via Montecuccoli 2 
(Corso Siccardi). 


ym J. HIMMELSBACH 


Casa fondata 
nel 1873 


FRIBURGO 


^ BADEN 
Selva Nera 


— Friedrichstr. N. 28 — 


Esposizione di 
MILANO 1906 


— PALI DI LEGNO. 


impregnati con bicioruro di mercurio 


Traverse per Ferrovie 


ini iettate con creosoto 


GRAN PREMIO ... 


per Impianti 
Elettrici 


. Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


HACKETHAL - -DRAHT-UND KABEL- -WERKE - 


= AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Germania) 


Convenienza Assoluta 


. Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici. 
Brevetto Italiano 59438571 

To o Importantissimo per (utte le linee elettriche, aeree, perl — 

E gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 

ll pretture, raffinerie ; per à luoghi esposti a pericoli d' esplo- | 

И stone, per teatri e luoghi pubblicie o o o оо o 


VANTAGGI PRINCIPALI | | 


1° Immenea resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. : | 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto. circuito. 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 = MILAN O = Via Vincenzo Monti, n. 4 x 


(,18)- (1,9) 


- dr th 


GOTTWALD & C. va san ona | BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 
. Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


еә eX9 do 


Truoks e Carrelli ОМ Assi montati — 

Carrelli a Mono-Asse ad s pid ERRBÚLINEUITI ` Une уерпісе | 
Locomotive ed ingranaggi IL PIÙ EFFICACE Per conservara Legnu- 

I naffiatrici elettriche Campane a pedale ‚ OTTONE KOCH È , MILANO — 


Olii popa 
nseline, Sa ape 1а "era ds dab 
PROD( TI 1 CHIMI сї — 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


+ 


Jsolazioni dogni genere. 


Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti : 


ES A.-IS0LAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 
Preventivi per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 


m t 3: 2: та E. ISOLAZIONI CONTRO tz PERDITE oi FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di · 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 


refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
Per Telegrammi: 


GT o үү TANNER & О: MIL ANO Via Principe Umberto N. Л 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon. 
GRUNZWEIG & HARTMANN Ludwigshafen s I 


(4,18) - (1,9) 


===“ M 


TY dee 4 үт = = чч» a TX w — 9 


SOCIETA SVIZZERA — 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


macchine A| STUBIASCO BELLINZONA INSTALLAZIONE | 
VAPORE CON 4,A MODERNA 


DISTRIBUZIONE 
A VATERS MATERIALI 
OTTIMI 


SEMPLICI. ROBUSTE оу". BI costruzione 
rconomiche {Ml 1! Ж eat EMI |'acconara | 

REGOLATORE PRECISO] EE I | esEcuZIONEÌ 
E SENSIBILE ope: “cr praga | PERFETTA 
Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M I L; A N O = Via Foro Bonaparte, 76 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


OFFICINE LOUIS DE NAEYER < (° 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUWY (Francia-Nord). 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar- 
nizioni. | 


— — ttt 0 GEpəÉz22O=Ə-ƏZ 0. 


CALDAIE 


di qualunque sistema 


K — 


RISCALDATORI 


per l’acqua di alimentazione 


de 
- t f E 
> B n TY ` "w ji . ГА a 
Пе 2 —— ld - — — Y х а 4 d = > m 
B -— = . fi поч: тг. £ Az 
e | m F —T EA 


w w d I eg 


x Í SURRISCALDATORÍ DI VAPORE 


Appiicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 


980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 
Rappresentanti Generali per Раа: 


ө ° ` liste a MILANO -F B BR 
Gr imaldi & C. "е ori si onaparte, I 


(1,15 - (18,9) 


Caldaie Moltitubolari 


GENOVA -Porici V. E. 26 Ing. Giovanni Bas (3 
il = Зббб — n 


/_——. — — 1!" ыб 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA - 


— mm g CASA FONDATA NEL 1852 ur 


'BELLISS : MORGOM Ltd. 


— BIRMIN GHAM 


2 Motrici € е 
e a Vapore 


a rapida rotazione 


fel 

e a lubrificazione automatica forzata. "E 
| Шш 

m 

w 


E 4 DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a misoela. 
| 


| Materiale BENESSERE 
» edi assolutas = x | 
зға" prima classe. {ш 


— —-4* Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. + __ 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (34,8) 


Uffioio di rappresentanza per l'Italia : : Piazza S. Carlo, 2 - е: Telefono 93-10. 
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FRANCOFORTE: S/M. 


Gre , D SSS ЩЧ X. Trasportatori 


elettriche ^m. Л uw ed Elevatori 


3-5-8-11-14-17 -22-80) 


Impianti completi pe per illuminazione e "aad di forza 


00006 2152-99 9€—992* ——— 


Rappresentanza Generale : 


i SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ -MILANO È 


a ite a ci 


Avvisi di pubblicità del'ELETTRICISTA. 


- 


LODOVICO HESS 


B J MILANO 


Telefono interprovinciale 29 - 67 


Telegrammi: Conduit - Milano 


15 - Via Fatebenefratelli - 15. 


———- — «^ 9 9 33XX3-*- 5 9-9 a — ———— ——————— 


LAMPADE ad INNANDESCEMA. ° 


| | della E | 


»  — BERGMANN 


$ 5 4 


` 


Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. L. 


` (1.48) - (4, 8) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


"SOCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO * 


CAVI SOTTERRANEI FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI | А 

à er ogni cazione dell'elettric CAV TELEFONI I 
Е SUBACQUEI Са E TELEGRAFICI 

рег impianti di energia elettrica | AEREI - SOTTERRANEI - 
sino а БО mila volt DUE GRAN PREMI ALL’ ESPOSIZIONE INT. DI MILANO 1906 SOTTOMARINI 
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cREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA — capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8/73.087.88 — SOCIETÀ ANONIMA 


© —— 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucoa, Milano, Modena, Menza, Napoli, Nevara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Тогіпе. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 47-49, Corse Vitt. Eman. 


AGENZIA A - 70, Platz | va 
? A - 10, Ра еи 374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


"ONES | I (19-72 | Uffici e Agenzie 
Indirizzo telegrafico “CREDIT, Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie (9 ТШ 9-23 | Direson (interprov.). 
rea (interprov.). 


Depositi Fruttiferi. £ Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse forti 


Conti correnti liberi 2 !/, °/.; con vincolo di un mese 2 !/, °%/,; con Ф 
vincolo di due mesi 2 */, */,; con vincolo di tre mesi 3 °/. 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 

preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi Anno 


piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. ro.— | L. 18.— 


Conti correnti mensili 3 '/, */,. | 
Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle Cassette-forti ео NP Ms = 3 m dr ут 
l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni || |, forti pe n с О желе Sa S 
Libretti di risparmio 2 */, °/,, con vincolo di 15 giorni. N. B.— Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Oassette-forti e Cases- 


Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno ferti lo Cedo sonduse e (Titoli отан енерги ноща, | 


di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- .. MX 
боп соп 10 giorni di preavviso. . Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
Libretti di piocolo risparmio 3 '/, */„ con vincolo di 15 giorni. SEE 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 


con o senza dichiarazione di valore. 


al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
N. В. — Tutti gl aaron sono netti d'im mae caplializzabili alla Anodi ogni chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
i in Home. — Bi fa gratuitamente Sea de Colo d s шо: sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza, volume del collo depositato. 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°/. — con scadenza I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesime per 
da 7 a 11 mesi 3 */, */,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 3 !/, ?/,. ogni 20 decimetri cubi ai giorne. | 
Conti correnti di corrispondenza orediter! e debitori a condizioni da convenirsi- ORARIO. 


= cerrenti In effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
ori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e Incasso di effetti sull’ Italia 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di O&ssette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9!/, alle ore16 !/, tutti i giorni in cui l’Istituto 
fa servizio di cassa. . 


SAS 


— 


e шге. — — di monete e valute estere. — Letters di credito I contratti di locazione e di deposito possono өзгөгө intestati anche в, їй persone. 
su qualunque piazza Italian tera. — i possono delegare una o piü persone per pon e rispettive 
4 et a ed Estera. — Assegal e versamenti telegrafici Cassetie-forti, Casse (ort e collf depositati in Camera-forte. | 


su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 


coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposite di valeri Ж „ац completamente corazzati in acciaio е costruiti secondo i più recenti 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. ж sistemi dí difesa contro l'incendio e il furto. , A-0368) 


x 


— — a—— оо — a. m Р" 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


LODOVICO HESS ` 


15 - Via Fatebenefratelli ~ 15 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 


BERGMANN 


Elektricitáts- Werke, A. G, Abth. z. 


9,55 - (45 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
RI OO OOOOOO OO OO OO OO O 


T MARIETTI & C. 


PREMIATA FABBICA. 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


Via S. Quintino, 19 | Telefono 21-8І 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
VISTIRORI V INIISTI Я 122949 ‘TALINGA9NA 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


БЫ 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 

‘ Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 

di cartone e di Carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’aria — Pasta 

per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 

Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
. Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi isolanti tipo BERGMANN 
Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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RAPPRESENTANTI B FILIALI 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, * Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e б. - 
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NOR 


CESTES 


CE EK 
ГОД ТААХА 


Via Annunciata, 4- Milano. à Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. Ф 
È Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- Ы Per l’Italia Meridionale : Ing. P. I. MARTORELLI + 
s RAGLI = Bolugna, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. + 
: Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. . das - 49) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


a Scaricafulmini 2 


Valvole di tensione 


| DR. PAUL WENER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per UT talia: 


тт li 


И! 


pes ' c^. 
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i э | Società Anonima Forniture Elettriche | Valvole di tensione B L R 
«Асы B Peon sprnimento GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LORENZO TOMMASI-ALIOTTI | | | 
rente continua, MILANO, Via Castelfidardo, 7. - — (93.8-8-15) 


m tM c^ 


Ing. A. C. PIVA 


it. — — za Castello, N. 9. 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


| Hartmann e Braun А.-С. -Francoforte sw. Apparecchi Klettrometrici 


V oigt e Haeffner A «С, - Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
| | Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


x 

x 

| 

| [KoertingeMathiesen A .-Gi.- reutzson Lampade ad arco d'ogni genere | 
L2. M. Eri 1Csson e G. - Stoccolma Telefoni ed affini. 

The Mica insulator Company = snenectaay America, | 

x 


Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


€ P rometheus ) = Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


(x. St3chanzembach e (i. Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 
nt ne ninni ааа е ек 64 


Società А uer а Berlino 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 
i Gebrü der А dt. А.-С.а Ensheim (Раш) 
Fabbrica di isolanti di composizione 


speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
PE Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 


Ф 9 9 cCatalosni se: e offerte SUL richiesta Ф ©. M К 


0001014 Anonima Forniture Elettriche 


già Arrio Pozzo Ф C. — Lorenzo Tommasi ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 interamente versato 


Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


SE NOVA FIRENZE T N 
FILIALI ia Consolazione, 7 В Via B Үїа Orivolo, 80. vus rid 6 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI SITO DI MATERIALE ELETTRICO 


Pince uen ^ LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
—— ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE — — 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI ———————————- 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
istrumenti di misura | Dr. PAUL MEYER A. G. Е BERLINO (1,15)-(24,9) 


Apparecchi per quadri 
Freni continui | KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berliny 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro 16 frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampada - Commutatori - SECURITAS 
~~ MERCE SEMPRE PRONTA ~e~ 
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| PIRELLI & ©. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 


Spezia - Villanueva y Geltrù 


Cavo per Tensione di Servizio | PARIGI 1900 
100000 S. LOUIS 1904 

рт чар MILANO 1906 Fuoni concorso 
BUCAREST 1906 cieLoma d'onore 


————— — —— p $94 -9- 04 -«e-——— — —  ———— —— 


CAVI ELETTRICI ' 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 
Lace, Trazione, | 
Telefonia. 


Provato a oltre 200,000 VOLT Cai Telegrafici Sottomarini Provato a oltre 0099 VOLT 


"a 


-- 


-r 


Ce me. 


—— с. 


Cavo posato nel Lago di Garda |1 
Tensione di servizio 


13,000 VOLT 


| GRAND-PRIX 


[Ww WE VENDU MEE rit n Mit ii iii 221 S om 


Пр жы з, 


Ф Caisiboati e Preventivi a richiesta Ф 
(1,15 - 34,8) 


IRE VALERIE C; C a 306) 00 E.. ыс. мысы. ы. aa еШ. CER E.. 306 3062-30695 


Società Anonima sedente in Brescia 
CapitaLE L. 2,000,000. 


"OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


- UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI m LAMIERA ACCIAIO CHIODATI - 


di qualunque diametro 
— C£? 


FORZATE 
40 IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 200.000 HP. 
Referenze di primo arcana 


Sistemi propri d’unione 
garantiti per pressioni 


SINO -400 - ATMOSFERE 


— — «38g» — —— 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(^0 (5-059 ` 


| 00 Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche Ф9% _ 


EEE 
Ж 


— — 
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E.S. HINDLEY «SONS r 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET 
LONDRA: mn, Queen Victoria Street, E. C. 


Leslie tele sun! 


Domandare il Catalogo N, 308 A. 


ж + CALDAIE ч Ж 


A tubo verticale o trasver- 


MACCHINE A VAPORE 


ЕНА ЕЛАН EER 
Orizzontali o verticali. ж ж 


A semplice o a doppio cilindro. 
X ж X Cono senza caldaie. 


sale, di sezione CORNISH, | 


LANOASHIRE, eoo. K X X 


Condensatora Tandem Compound | | 


MACCHINE À VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


: per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 


eee ——— 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE “а È 


п .!5) - (5,8) 


а " ИЙҮҮ 
E 
"unii 
HAURU HL 8 


-- 


—— EIL NN e 


№: 


m 


> ^ 1 К 


» ^ 


NIFRTTURA ITALIANA. CINGHIE 
ASSONI x. MORONI=MILANO 


, : 2 
М E | iu Pf. Ti A PET U 
= 
“i \ E 
à. | è 
[ Фс. 


— Q p i J e ттт  ”[ = 
n E — a... x on O A ie i RR e aero 4 n E 3 


Ж CALDI : 
_—'' 


tubo verticale ом. 
EEE 
ale, di sezione CORNS 
аааз 


ANCASHIRE, ex. 3 í; 


— 


[ 
| ° 
| Valvola interruttibile per bassa tensione. 
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il miglit Mastice 


] perla CEMENTAZIONE degli ISOLATORI 


Risultati spléndidi ж ж ж ж 


—__—_———__——_—_———€———€@——_—_—_——_—_—_—_—— 
ра 


| SPRECHER UND SCHUH 


| — d’apparecchi elettrici 
| © 
А 


Apparecchi elettrici per basse, 


Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’ 


DIPLOMA D’ONORE E MEDAGLIA D’ORO 


| | Ing. M. T. GENTILE — Milano Via Solferino 7 — Terer. 28-04 
| 


all'Esposizione Internazionale di MILANO 1906. 


OFFICINE p F ШЕ TORINESI- mano 


—— GIÀ —— 
LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 


RIPARTO I. RIPARTO II. 


Motori A GAS PovERO 


da la 2 -5 cent. 


per HP ora. 


TURBINE - TRASMISSIONI 


Macchine per laterizi 
Ventilatori —_ Pompe 
OFFICINA CALDERAI 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 


Ghise speciali 


Consegne brevi. 


+4 Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta ә+- 
Rivolgersi al Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO 
torino = Via Corte d’ Appello, 2 - Torino 


(1,15) - (24,8) 


x 


= [SOLIT 


Ж X K K K Ж Alte referenze н 


NENNEN 


AARAU (Svizzera) 


sime tensioni - Iaterruttori automatici di mas- 
sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria o 
nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostati—Interruttori automatici per 
motori — Parafulmini per linee aerec. 
SPECIALITA : Quadri completi di distribuzione. 


| LUZERN — 
per l'Italia: 


PERIN GIOVANNI 


Via-L. Palazzi, 9 — MILANO 


(15) - (94,8 


—————@€—&__________—___—_—__—_—_—_—__=—————— ——_——_————— -_t 


LAMPADA 
^D JRNCANDESCENZA 


Carboni Elettrici 


“HARD,, | | 
alte, ed altis- 800 ore GARANTITE Acoessori per impianti 
DI LUCE INALTERATA elettrioi 


RAEPRESENTAN ZA 


DEPOSITO | 
AUGUSTO HAAS 
MILANO 
VIA PIETRO VERMI 
N. 7 


Isolatori di porceliana 
Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo 
Braoci stradali, eoc. 


AUGUSTO HAAS 


MILANO 
Via Pietro Verri, 7 
: (15) - (24,8) 


(16)-9,9) 


DEPOSITO 


| — m sara 


T< SOCIETÀ ITALIANA 


LAMPADE ad ARCO 
e IMPIANTI ELETTRICI 


(Accomandita semplice) 


Ing. R. Colombo &C. 


SEDE ROMA. Via selle Mura 48 


Via err 37 - 
Tel. Tel 


. UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE A AD ARCO 


Lampade ad Arco: per correr per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad “effetto.,, 


Accessori: Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten- 
sione e resistenze induttive. 


Disposizioni speciali per serie. 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI DI ELETTROMECCANICA 


Impianti elettrici di qualunque importanza 
per illuminazione e trasporti di forza. 


Ы" | a5 · (4,8) Ç » 


Li 


M x 
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TRUB, FIERZ «C. Hombrecktikon ШЇЇ Grm \ш 


i dito di Strumenti Elettrici 


FONDATA NEL 1893 


I °. 


A-h S.A KR 2APRADAAAERSHƏOI E a a a aan uu l 


| | ў è N Amm) 404, 


"i a SN S VOL LT 


Marca di © Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 
| 


+4 Q445 LAI | jua: ana 


* per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


Алыев з Sereni 


Voltometro 
Strumento di precisione dinamometrico 


Rappresentante Generale per ITALIA: 
Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Eman. 24 


| Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala 2. `— Per il Piemonte e la Liguria. 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed i! Venete. 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Торсана, le Marche, е | Umbria. 


per corrente continua ed alternata in 
scatola di ottone, con smorzamento ape- 
riodico. 


(3-5-8-11-14-17-80) 


- ————— — -—— — — С ә o 


| CONTATORI D ACQUA per CALDAIE: | 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato | 


—— — A aa... ^^ e oon nan 444 455A552 Aa had i aa aad a NN a ah 


e 


a precisione 


e 

del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua | 

x 


000 


POMPE I 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI macchine А, SCHMID ZURICH. 


(1,18) - (24,8) 


GIUSEPPE VANOSSI & С. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici LI 
Tone > MILANO -Via S. Franoesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) тевд дн | 


N. 35-79 
A ESPOSIZIONE INTHENAZIONALH MILANO 1508: MEDAGLIA D'ORO 


Rappresentanze 6 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 
di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 


TORINO - Enrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc., 
— Via S. Quintino, 11 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità c ten- 
sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 


— Calata Trinità Maggiore, 8 — 
GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'AROESIA 


ROMA - G. THURLOW 
Via Cernaía, 23 е 5. Basilio, 14-15 — A richiesta disegni e preventivi (1.15)-.49) 
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MET; 


‘Pompe CENTRIFUG 


SULZE 


; Parigi 1900 
Grand pex Milano 1906 


Brevett. in ITALIA 


СИСТ ТИС ТТС ТТЕР 


КНИШ ино ЛИИ 


| Fornito più di 150, 000 HP. 


НОПО 


pem 


Impianti d'alimentazione idraulica in ogni genere 
Impianti di prosciugamento di miniere, ecc. 


ОНУ 


La Pompa a Miglior Mercato 
© la più economica 


| м 


specialmente per grandi volumi e grandi prevalenze 


ummmuunummamannmns 


mimm PP PTT 


ЕНИП "Шаны 


POMPE DA SCAVO SULZER 


Brevett. in ITALIA 


FRATELLI SULZER ` 


Winterthur (Svizzera) 


Studio Tecnico - MILANO - Foro Bonaparte, 35. ei 


| | ROMA m Piazza dell'Esquilino, 8 sm ROMA 


quippe 


exui DEDE ТИЛИНИ 


* P 


š ` — eee Eroe Se M крес MC m UII CM E 4 di ST aan Maran at SIE 
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Società Anonima per Istrumenti Hlettrioi 


GIÀ 


C. OLIVETTI & С... 


MILANO 


4 - Via Broggi - 4 


Strumento termico registratore 
a diagramma settimanale 


MASSIMA SOLIDITA 
facilità e comodità di controllo 


aperiodicità perfetta 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITÀ 


INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


INDICATORI - REGISTRATORI 


1581904 MASSIME ONORIFICENZE х i806 
Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionaii 
=_= AI SIZE ATTICI FER SLE ar i 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


(1.15) - (84,8) 


SOCIETÀ ITALIANA === 


ANZ 


di Elettricità — 


SEDE IN MILANO 
15, Via Solferino, 1B. 


Alternatori 

Motori e e 
Trasformatori 
e Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 


LAMPADE AD ARCO 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici, completi 
PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 
(1,15)-(15,8) 


Va 
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-MASCHINENFABRIK _ 


AUGSBURG-NURNBERG 


GRU 


Costruzioni speciali 
per acciaierie e ferriere 


| 
i 
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Apparecchi di trasporto e 
scaricatori d’ ogni genere 


Piattaforme girevoli 
carrelli trasbordadori 


З macchine a gas di Norimberga —{4500 cav. eff. cad. con generatori] cor- 
rente continua — 3 maochine soffianti di Norimberga 2500 cav. eff. cad.— 
Henschel & Sohn Henrichschiitte i. Hattingen a/R. 


) 


Oltre 


900,000 


Cavalli 


MOTORI 


a gas e a vapore 


TURBINE 


Ee A7 ' | 
-S T» - Sa ~ 
do ENTRATI, 
2 «e ‘e 74A 
PA VIL + 


SURE n "poss à SPY ya am s BEN 
Д Sn ж DAT ` 


`. M 
“š 


LW — S 


es mut. i “me j| 
r= _ ы 
p @ 
М еа MS È 


Tn 2 =ч. 


| costruzione 
Gru elettrica a portale girevole e scorrevole. FORMATS 4 Tonn. braccio 
12,5 m. — Impianto del Porto di Offenbach s./M 


MSS 


Rappresentanza generale per UItalía : 


Ing. Mariotti Montanari « C. - Milano 


Via Montebello 56 = Telefono 70O*»30 (18) - (6,9) 


u_u 
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PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 


WANNER & 2. = MILANO 


Telegrammi: BALATA - MILANO - оо 24-69 - VIA PRINCIPE UMBERTO, 27 


E" | 
| Г x COM ue LE x 
i ci. da ca È | | 
ç 111 ^ dud 1 | Ë ble TS "2: А 
zi | ad м. 1 i QT OK 7 E 4 
ai Cuoio —B 7 M È 
| | z | A TC | 
= -— ^ < „28 MES um _ кол i ^ 
| | Corteccia si — E ca = 
| = lla IN = 4 | б боло. | | ISS? LORA 
T Та - "E E а E UY 
К: | ! | 


! : Patata dici 


Referenze di primo ordine 
euIp.iIo ourpid rp ozuo.ojgo y 


"pcs | š I iE — (ву. (108 
=== Cinghie a prova senza impegno pel committente === 


TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA - DIK E CUOIO SONO PRONTE 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per l’Impianto di Cavi 


TELEFONICI E TELEGRAFICI 


| PER USO 
Sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


МААЙА ГЫЛА 


Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE petet lr 
NATIONAL TELEPHONE C.’ Ltd. «НУ 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA è aaa 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


f < 
AT Ж. 
LA reed d 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo Zifannoni 
Via Chiodo N. 6-SPEZIA. 


Sede Centrale: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 
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` È GY DI н SRIEORIORIDRIERIORID-LSV cato О exte» p caue- R gi eas dci 
3. il miglior Mastice Chemische Industrie A.-G. 
È perla CRMENTAZIONE degli ISOLATORI = zen =, 
n н f ade a nd per alla: - (23, 
i ея "cum R жож PERIN GIOVANNI | 
gi ^* Ж* Ж ж ж Alte referenze Via L. Palazzi, 9 — MILANO | 
lea cuoi aM cn c cbe tein o С о 3 > RR > VIS Roba DEN IAS cas» VS Ma RAS nia e 
‚ | f$ocietà Italiana Politecnica | | — ERNST PARST. | HN ST P / ABST. 
| | * Bellevue-Coepenick (Berlino) 
: Fratelli Kahn p^ Messi angues n 
—— ———« MILANO ». - ® ALBERTO VIGLIANO - Milano 
| = PREMIATA FABBRICA DI RE á | 
| CARTE PER UNS DI DISEGNI APPARATI TELEFONICI 
i — b ipt uso о а 5 сло 
i ppara efonici speciali per impian 
' CARTE DA DISEGNO CARTE E TELE TRASP ARENTI ad alta tensione e per luoghi imd, miniere 
GRANDIOSO LABORATORIO tunnels, cantine ecc. 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti | PILE A SECCO > A LIQUIDO 
Esecuzione Immediata OT NE Suonerie, accessori, quadri, ecc. 
7 —— Ó— AR с а аза 
9 


OFFICINE в FONDERIE TORINESI- mm 


— GIÀ — 
LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 


| п GAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = МЕЕ АМО - Telefono 3-86 


RAD — 


| | BR EVETTI Vol. Num. 
mano, | RIPARTO п. TAVOLO PER DISEGNO. EUREKA, str m m 
| | 
| Motori A Gas Ротко. | к 
^ S 8 š 
minimo consumo > 3 55 > 
NS + O 
g da 1-2-5 cent. Жш at 3 : RE S ` 
rÑ . < vw n n EN 
| Per MP ога. TURBINE - TRASMISSIONI v 28 4. 
ў Consegne brevi. Macchine per laterizi T? 3 ° А Р Š 
A U i 
А | Ventilatori —Pompe r3 я Hi š 
АҢ „=“ + e 
| Ec OFFICINA CALDERAI š š ° š 
? l'as Li? | Bl =———IIIIÑ о = 
| (E | pe SERBATOI n g S 
f | IRSA GAZOMETRI н 
1 ° 1 Ё ГУ. = = Ñ; Riscaldamenti (1,15) - (24,8) 
| =: a wasa ee Ghise speciali Altre Specialità di propria fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO 
+ — can : schiarimenti GRATIS a richiesta æ- ‚ Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
wolgersi at happresentante 
| - SQUADRE - COMPASSI 
j Ing. ITALO BERTOGLIO 9-а аш Шр тна с В 
f Torino = Via Corte d' Appello, 2 = "Forino __CATALOGHI E PREZZI ( GRATIS A RICHIESTA 
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eem The Ohio Brass Company 
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Specialità Mansfield Ohio 
per Materiale di linea .U. S. А. 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 


Ing. Meriggi & С. 


MILANO ` 
Piazza 5, Carlo, 2 ———————— Telefono 93-10 


_ GIUSEPPE YAWOSS! & C. 


si Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici | | 
S z N n.536 ro MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) wrERRUTYORE MILANO | 


(1,15) (16,8, 


_r————— 


i ESPOSIZIONE INTHRN AZIONA LH MILANO 1508: MEDAGLIA D'ORO 
Rappresentanze e depositi: 


GENOVA - irg. S. Cavallaro 


— Via XX Settambre, 16 — 
TORINI - Enrico Piumatti 
— Yia S. Quintino, 1! — 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
— Calata Trinità Maggiore, 8 — 


ROYA - 6. THURLOW 


Via Cernaia, 23 e S. Basilio, 14-15 


Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Presea derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 
di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque vo.tag- 
gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc, s | 

Impianto speciale рег la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 

GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
——À A. richiesta disegni e preventivi 


n——— ИНН —]n € — 


e0066096000000600900 
Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA LEGGEREZZA 
ECONOMIA DURATA 


pri 


(1.184 


r 


Н. WEIDMANN Әә 
RAPPERSWIL (SVIZZERA 


x 
| 
x 
FABBRICA | 
x 
x 
x 


Fondata nel 1877 
Specialità in tutti 


MATERIALI ISOLANTI 
ELETTRICI 


Di propria esclusiva fabbricazione. 
(D) n (38, 8) 


Office pour BREVETS D'INVENTION 


MARCA DEPOSITATA 


genza catrame od agfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di tegole, lamiere, asfalto. 


Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento 
armato, ecc. 


© 

e 

$ Ф 
Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri ° 

$ e 


vmidi, terrazzi, ecc. 
Per pavimenti e tappeti, ecc. 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 


- ` — А 


) 
"" xe Pone Mim L'ELETTRICISTA ROMA via cavour 224 
E. reo, S Gs s жй 80. — | 
9 » » . , š ; » 40.— 42. — 
Butea ц о: M Lem 58 Domande diAttestati di privative industriali 


e marchi di fabbrica in Italia ed all'Eetero 


Numerosissime applicazioni in Italia dal Geni) civile e militare, Uffici teonici, Ammini- 


Corrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Ber 
sui lino — Vienna — Pietroburgo — Madrid — Stocolma — 
richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a New-York. 


LAMBERGER & C, (1,18) - (6,9) 
Via Monte d! Dio, 54 = NAPOLI - Telefono 15-45 


Consulenza tecnica e legale 
00060060680 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Cessione di privativa industriale Ing. STEFANO FISCHER - MILA ANO | 


Il Signor CORSTIAAN de JONG a Amsterdam, titolare della privativa 


Industriale italiana N 68794 per: < Procédé el appareil pour steriliser te lait tà 
et autres liquides: » desidera entrare in relazione con industriali per la ces- Speciali teeniche in gonere, perfette e moderne 
sione della sua privativa o per accordare licenze di fabbricazione Pompe, Compressori e Vacuatori per ogni scopo e «conia dido: 
Per informaz'oni e а non ca mE Isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi eoo. dal caldo e freddo. 
„ A. Rossi e C. É ed i 
| Roma — Via Capo le Case N. 18 — Roma Alberi, Verghe, Dadi lucidi di acciaio. — Сені in ghisa malleabile ed acciaio. 
Urbcio internazionale di brevetti d'invenzione, - (20) ⁄ 


adicatori Crosby. 
Valvole riduttrici. 
Regolatori. Molle. 
Imbianoatrioe pneum. 
Масоћ ns per laterizi. 


vw 


SE FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE СС » 


Concasseure. Molazze. 


AL. Go? bos: 
ДЕ N È. Care. di ferro. 
y^ Fui SPIERER & C. | IT 
К А 7477." lubrificatori, ecc. 
ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROMA di Eki “Centrifuga ad alta pressione. — 


Manometri, Fischi. 
Miettori. Purgeurs. 


L 
— Y wP 
T — —— А |. ——. m  — чанинро - - s -— 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO . 


Pila a cervo ITALIA (remet) adafte per Gatteria portatile ger misme d'isolamroto con ¿À Pile tipo A 
Telefoni 
5 Telegrafi Р . Tem £ Q prs * - n 1 ` 


neges - ANONIMA CAPITALE L. 100.000 00 


рн ROMA — Via in Luoina, 4, 5 — ROMA : 
Ascensione di Telefono Interp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Roma 
Microlampade 0000 >= ° @ * c> ое ° ° 


. MICROFONO AD ALTA POTENZA 
| ANGELINI 


Grande potenzialità fonica = Audizione ohliarissima 
Él Gli unio per la corrisponienza a grandi distanze 
Pia a secco upo AUTOMOBILE "" Applicazione ар маше a qu lunque apparecchio 


Pra л di iude ik, I 
A richiesta e per quantità pre арр аттин more ah A S SIA ELI RT NS ВЕНИ 


š | convenienti si fabbri S PECIA LITA 


cano pile di qualunque 

tipo e dimensione. 

Е: ‘Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 

boccatura igienica in porcellana (Drevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegraf e Telefoni interni 


Apparecchi da tavolo di mi ed і economici = INTERRUTTORI 
Interruttori elettrici a tempo "per impianti d’ Illuminazione 


x GRANDE ECONOMIA 
>. IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 


Pila a secco tipo A 
de barı nh 


RAPPRESENTANTI | per Roma e Provincia - Cesaro De AREE а Р КОМА AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
hi e Аа А ундаа РИ C500 ° . CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 
: | per le Marche, Usabrsa, Adruzzie Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI i ACCUMULATORI 
A perl ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P Carmine, 3 - CAGLIARI PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


De | — Officina di Costruzione 


(ыз) - (94,5) | | na 


Carboni per Lampade ad Arco 
PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PL A NIA ,, I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 


Marca “ SILESIA ,, per lunga durata di accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


ELETTRODI per la produzione del carburo di < calcio di tutte le dimensioni 400x400 «1500. 
—— ee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO eex — 


Listini e Cumpioni gratis a richiesta. 


шшш мшш PLANIAWERK Е perla fabbricazione dei carboni 
OFFICIO : | BERLINO N. W. Z dp HB: RATIBOR O S 


Dorotheenstrasse, 45 иь. аә 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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STROMBERG - CARLSON TEL. MFG. CO. 


ROCHESTER, N. Y. CHICAGO, ILL 


z; 
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QUADRO COMMUTATORE 
A CHIAMATA MAGNETICA CON SPORTELLINI CHIUDENTISI AUTOMATICAMENTE 


Capacità unitaria: 150 Abbonati 


o#o D'segno semplice, e costruzione mas- 
siccia in legno ben stagionato di nostra 
scelta spcciale. 

ogo Diverse sezioni possono essere unite 
assieme quando la capacità massima di una 
singola sezione è raggiunta. 

olio Voi non correte il rischio di avere Qua- 
dri per commutatori fragili с leggeri, quando 
voi comperate i tipi “Stromberg - Car!son,, 
i soli Quadri la cui durata corrisponde 
alla bella apparenza estetica. 

ово Notevole è l’accurata ultimazione dei 
Quadri * Stromberg - Carlson ,, ed essen- 
zialmente economico è il Quadro “ Strom- 
berg - Carlson „ per Ја sua solidità e du- 
rabilità. 

oio Ogni perfezionamento “ Stromberg - 
Carlson ,, nel disegno dei nostri apparecchi, 
che elimini la vostra attenzione o cura, 
significa altrettanto minor costo richiesto 
per la manutenzione dei vostri equipaggia. 
menti telefonici. 


оо APPARECCHI DI QUALITÀ 


formano la base fondamentale di un ser- 
vizio economico ed efficiente. Vi compen- x 
serà sempre a considerare la Qualità prima derevoli studi e forti spese, ma con essi | 
d'ogni altra cosa. РЕ iS siamo in grado di affrontare fidenti il 
ойо Pel presente e futuro — Per una in- | vostro migliore giudizio circa il loro fun- | 
stallazione economica ed efficiente, dove GRANDE COMMUTATORE zionamento е la loto economica manu 
si richiede il servizio a chiamata Magne- N° A -5360 tenzione. 


tica — Noi raccomandiamo questa forma | 
speciale di Quadro Commutatore con tutti | 
gli accessori relativi. 
opo Un quadro comune acquistato da uno | 
stipettaio, puó essere attraente estetica 
mente, ma è soggetto a sfasciarsi allor- 
quando lo mettete in uso. 

oio Voieviterete questo rischio acquistando 
i Quadri Commutatori ‘Stromberg Carlson, 


APPARECCHI DI QUALITÀ 


“STROMBERG CARLONS., 


oec Oltre di avere fatto sforzi non comuni | 
per produrre un Avvisatore che fosse un | 
meccanismo perfetto di parti ben disegnate 
e qpstrutte, noi provvédemmo ad una ma- | 
nutenzione ecouomica. 

ойо Il nostro Avvisatore a chiusura auto- 
matica, non richiede aggiustamenti e su 
di esso si può fare assegnamento sotto 
ogni aspetto. 

озю L'avvisatore N. 8 ed il quadro Com- | 
mutatore A-5360 sono il frutto di consi- 
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ECCHI DI QUALITÀ 
BERG CARLON 


ere fatto sforzi 00 * 
in Avvisatore che i 


rfetto di part Loi i 
i provvedemm 7 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Ufficio Tecnico Industriale 


ING. CARLO BAUNERI dE 


Telegrammi: Ing. BAUMERT - Milano 


— - — — D © a. -—— 


ALTERNATORI fino a 5000 HP (listino N. 9). 

TRASFORMATORI nuovi гайтейсай ad aria. 

MOTORI a corrente alternata (listino N. +). 

MOTORI a corrente continua con poli commutabili regolabili 
su larga scala senza perdita di energia (listino N. 3). 


Telefono 92-70 


ч dei T A dl -— 


PREVENTIVI — SCHIARIMENTI — CATALOGHI GRATIS 
MOTORE A CORRENTE ALTERNATA 


PRSE Deposito di pià di 600 Macchine ad AQUISGRANA 


Il — ar industriale per Trasporto di Energia Elettrica a & " us Ne 


**«* 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


мй p Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator MFG. С. di Victor N.V. 


La prima fabbrica del mondo che ha già 50, 000 a 75.000 Volt 
funzionanti oltre 25 Impianti a tensione di 


— 000 >> ° Ө о 00» 


Ө GU i D O T O - U S S S 0- MIL ANO. a Via il Caroli 13-(già Via S. Gerolamo) 


hiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta (1,15) - (24,8) 


Ercole Marelli « C. 


% MILANO è. 


Ventilatori industriali per qualsiasi applica. 
P zione œ di aspirazioni ed essicamenti con Motore 
elettrico o per funzionamento a Cinghia 


| Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a quelli 
me ^s di qualsiasi altra costruzione. 


p | —  — .... my. s. 9. $4 _—____ 
Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 
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Filiali e ни della Casa 


lino - Erosle Marelli e Co. - Via S. Radegonda, то S. PaoLo - Barberis, Monesi e Ce - 

Torino - Ercole Marelli e Co. - Via S. Quintino, 11. Rio DE Janeiro - Paole Zsigmondy - Rua General Camara, 78. 
NaPoL: - Ercole Marelli e Ce. Calata ‘Trinità Maggiore, 8. Carro - Alfredo Del Mar - Alfonso XI. n° 2. 

Parigi - Ercole Marelli e Co. - Boulevard Voltaire, 56. MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375 

Genova - lag. 8. Cavallaro - Via XX Settembre, 16. BARCELLONA - Celli & Ballo - Pasaje de la Paz, 8. 

Lonpra - John Shirley Pandiani -.77, Finsbury Pavement. LisBoNA - E. Colombe - Rua dos Sapateiros, 219. 

Buenos Arres - Emilio Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. . TRIESTE - E. Tureok o Co. Via della Sanità. 


(1,18)- (4, 8) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


L W. T. HENLEY S TELEGRAPH WORKS: 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per lImpianto di Cavi 


TELEFON ICI E TELEGRAFICI | 


PER USO 


91324 
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Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 
NATIONAL TELEPHONE C^ Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 
STATO DEL SUD AFRICA 


STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


| ROM O 


Lnd! 
3-14 BLOMFIELD STREET -LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


jos CAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = IMIELLAMNO- Telefono. -86 


KE» 
BREVETTI | Vol. Num. 
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Altre Specialità di propria fabbricazione: 

CAVALLETTI PER DISEGNO — 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


| e altri articol per disegno in genere 


әм МА См AINEA NA АК SNA 


^ CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo Zannoni 
Via Chiodo N. 6- SPEZIA. 


(15)-18,8) 


La Società PARKER CLARK ELECTRIC Company, 


a New York (S. О. d'America), 


concessionaria del brevetto italiano Vol. 223 N. 188 Reg. 
Att. e N. 81112 Reg. Gen., per il trovato: 


* Lampe électrique à incan- 
descence ,, 


è disposta a cedere il brevetto od a concedere 
licenze di fabbricazione od applicazione del tro- 
vato a condizioni favorevoli; eventualmente an- | 
che a sfruttare il trovato medesimo іп quel | 


modo che risultasse più opportuno. - | 


i 
| 
_——_om—_----- | 


Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi alle 


Ufficio brevetti d'invenzione e marohe di fabbrica 
per l’Italia e per l'Estero della ditta 


x 
Ing. BARZANÒ & ZANARDO ° 


" Via Bagutta 24, - MILANO | 


© aP 
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Avvisi di Pubblicità dell’'ELETTRICISTA 


Cessione di Privativa industriale Società tramviaria | 
П Signor Marcus BIRKIGT а Barcellona (Spagna) titolare di una grande Città dell’ Italia meridionale, cerca persona 
della privativa industriale italiana п. 77018 per: “ Perfectionnements dans la tecnica, energica, con molta esperienza nel ‘campo della tra- 
fabrication des automobiles ,, desidera entrare in relazione con Industriali per zione elettri ca, per diri gere una Officina di ripara ОНООВ 


la cessione della sua privativa е per accordare licenze di fabbricazione. 
Per informazioni e trattative rivolgersi a 


C. A. ROSSI & O. - ROMA - Via di Capo le Case n 18 
Ufhcio Internazionale di Brevetti d’Invenzione. (8) 


circa 100 operai. 
Offerte colle pretese di stipendio, all’amministrazione 
del nostro giornale. (6-1-8) 


Cessione di privativa industriale 


La Ditta @. ROTH, a Vienna (Austria) titolare della Privativa industriale 
italiana N. 51380 per: “Arma da fuoco a canna scorrevole e funzio- 
namento automa'ico desidera entrare in relazione con Industriali per 
la cessione della sua privativa e per accordare licenze di fabbricazione. 

Per informazioni e trattative rivolgersi a 


O. A. Rossi e O. - ROMA - Via di Capo le Case 18. | 


"STR FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE && 


#° F.H SPIERER & C. US 


ROMA - Via Piemonte N. z — ROMA 


Ufficio Internazionale di brevetti d'invenzione. 


^ alii 
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| PILE A LIQUIDO ED A SECCO 

ы. ceo | SOCIETÀ DEI MICROFONI ANGELINI 
Telegrafi | | 
Usi scientifici if ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 | 
uibs d ROMA — Via in Luoina&, 4, 5 — ROMA 
Accensione di Telefone Interp. 9039 | Per Teleg. MICROFONI - Roma 


Microlampade ———-_ ` -.... жәе Oreto -.. 


MICROFONO AD ALTA POTENZA ` 
ANGELINI 


Grande potenzialità fonica - Audizione ohiarissima 
@ unici per la oorrisponiensa a grandi distanze 
Applicazione facilissima a qu .lunque apparecchio 
M i 


SPECIALITA 


“Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 


Apparecchi da tavolo di lusso ed economici - INTERRUTTORI 
Interruttori elettrici a tempo per impianti d’liluminazione 


GRANDE ECONOMIA 


IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
: AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 

ACCUMULATORI 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


ande Officina di Costruzione 


— 


A richiesta е per quantità 
H convenienti si fabbri 
cano pile di qualunque 

I tipo e dimensione. 


“n 


Pila a secco tipo A 
dei dorterse portatile 


| RAPPRESENTANTI | ^er Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del l.eoncino 16. КОМА 
> per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
Pavia) 


ed Agenti po la Lombardia e Pimonte Ing. Credazzi e Del Poggio. \OGHERA{ 
er le Marche, Umb ta, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI | 


yt per L'ITALIA » la Sardegna - Ing. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


hid 


(1,15) - (4,8) 


Carboni per Lampade ad Arco 
| PER GORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca * PLANIA ,, I* Qualità, luce tranquilla e brillante. 


Marca * SILESIA ,, per lunga durata di accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


— per la produzione del carburo di calcio di tutte le dimensioni 400 х 400 х 1500. 
ТЕСЕУ СЕУ A SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO €eex—— — — — — 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


società шш PL, A NI AW E R K E ne fabbricazione dei carboni 
UFFICIO : | BERLINO N. W. 7 x FABBRICA: RATIBOR O S 


Dorotheenstrasse, 45 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


STROMBERG-CARLISON TEL. MFG. CO. 


ROCHESTER, N. Y. CHICAGO, ILL 


No. 8 SELF-RESTORING GRAVITY DROP 


Avvisatore di Chiamata a chiusura automatica 


“о Ingegnosamente disegnato — sensibilissimo — di azione sicura e non soggetto a facili guasti — costrutto con 
scelto materiale di primissimo grado — consistente di poche parti permutabili — accuratamente ottenute con stampi 
ed utensili affatto nuovi. 

ogo Tutte le parti di questo Avvisatore sono poste in giusta relazione fra di loro, ай {рен Ө антан dal filo di mon- 
taggio — L'intero congegno può essere rimosso senza bisogno di scomporlo. 

ою Lo sportellino viene chiuso automaticamente quando si inserisce la spina nel Jack. Tale operazione spiegando 
una resistenza uniforme all’introduzione delle spine durante l’intiero intervallo della chiusura. 

oio Lo sportellino è costrutto in modo da presentare parecchie faccie, differentemente esposte, affinchè una o più 
di esse siano sempre pronunciatamente visibili da qualsiasi posizione in cui si trovi la telefonista. 


N. 8. 
Avvisatore di Chiamata a Chiu- 


Questo Avvisatore si forn'ace sura Automatica 


tanto isolato che, montato su «STROMBERG-CA RLSON.,, 
etriscie di 5 pezzi per Quadri | — | 
Commutatori a chiamata Ma- Veduto di fiance collo sportellino 
gnetica abbassato. 


Grandezza al | Naturale 


el. -—- . 


ово Un Segnale Indicatore a saliscendi, con combinazione ottica e fonica viene anche fornito per distinguere le chia- 
mate dopo che lo sportellino ha funzionato. 

ogo Sono caratteristiche principali di questo Avvisatore: Costruzione semplice — Azione positiva — Minimo numero 
di parti — Massima sensibilità — Contatto per suoneria d'allarme notturno indipendente dagli altri contatti — Nucleo 
ed avvolgimento rimovibile istantaneamente — Tutte le molle di contatto pure rimovibili — Non più stelo dell'in- 
dotto da essere sottoposto a riparazioni — Nessuna superficie lucida esposta — Occupazione minima di spazio — 
Tutti i punti di contatto di puro platino. 


Re Réppresento SOIN S e. бое тел ode ghe гил to. 
VILITORIO-MOYSE=1, MISCO Š tello (Angolo Ponte Vet 
Milano, 1: 


е Е 
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Е uscita LA TERZA EDIZIONE 


riveduta e aumentata, con 820 ш nel testo е 86 tabelle numeriche 


Lezioni [7 lementari 


: 
š 
{Elettricità Ind a 
i 
3 


L'opera, in due volumi, i, tien | conto d dei più recenti progressi e 
delle più recenti applicazioni. 


Volume II. 


| [Illuminazione elettrica — Officige o centrali elettriche — Distribuzione del- 
Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — |. l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 


` Volume I. 


Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettridi — Azioni magnetiche |. tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 
ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correnti alter- |: zione elettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro» 
nate — Misare elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — | chimiche — Telegrafia — Telefonia. 

Alternomotori — Trasformatori. š Appendice — Unità elettriche assolute. 


ee Prezzo di ciascun Volume L. 7, 50 — Opera completa L. 15 
Per acquisti inviare cartolina Vaglia alla CASA EDITRICE LIBRARIA L'Elettricista 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 
«*09090909090900 


Jng. 9. Gonti € T 


7 — FONDERIA MECCANICA — BRESCIA 
— — j е —— 


Numerosi impianti ‘idraulici eseguiti 


TURBINE Pelton e a Reazione 


‘ SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 
per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 


(15) - (A, 8) TRASMISSIONI perfezionate. 


ú x SPAZIO DISPONIBILE 


x 
| 
| 
| 


nin] =< UO X AC a aaro 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


FERROVIE è »uoSTATO 


Esercizio 1907-1908 
PRODOTTI APPROSSIMA TIVI DEL TRAFFICO 


e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali 


2S" De Decade - - dall’ 1* al 10 aprile 1908. 


— — -— — > 


— 


RETE STRETTO DI MESSINA 
APPROSSIMATIVI DEFINITIVI sii APPROSSIMATIVI DEFINITIVI . 
esercizio corrente | esercizio precedente Differenze esercizio corrente |eseroizie precedente | _ Differenze 
Chilometri in esercizio . . 13344 (') 13257 (*) + 87 23 23 — 
Meda ....... 13325 13238 + 87 23 23 — 


Viaggiatori . a 5.327.795 5.299.421 lag + 28.878 34 
Bagagli e canl. . 278.348 |00 271.870 |94 | + 6.477 |59 
Merci a 6. V e P. V. acc. 1.402.568 |00 1.220.559 [09 | + , 182.008 |91 
a P.V.. 5 07 6.908.712 |00 6.799.524 |98 | + ' 109187 07 6.912 |00 2068 47 
TOTALE 13.917.428 100 13.591.376 |62 | + 396.046 [88 20.927 00 17.860 3.666 |70 
PRODOTTI COMPLESSIVI dal r luglio 1907 al to aprile 1908 
Viaggiatori . 126.740 916 |00 119.264.428 |50 | + 7.486.487 |50 206.990 |00 184.021 |25 | + 99.968 |75 
Bagagli e cani. . . 6 267.987 |00 5.557.124 |87 | + 710.812 |13 7.804 |00 7.205 82 | + 598 |68 
Merci a G. V. e ! P. V. acc. 36.495.914 |00 33.379.208 |15 | + 3.116.711 |85 61.527 |00 51.9287] + 9.608 |83 
Merci а P. У. . . | 166.970.547 [00 154.542.918 |15 | + 12.427.627 |85 185.100 |00 115.000 |15 | + 20.099 [85 
TOTALE 836.476.814 |00 312.733.674 |67 | + 28.741.689 |38 411.421 |00 358.149 |89 | 4- 58.271 |11 
PRODOTTO PER CHILOMETRO. | T 
| . 
delia decade 1.042 lor | 1.025 22 | + 17 |75 909 ls 754 80 | + 155 |07 
riassuntivo . 25.231 А8 =. 23.623 i 6 1.627 |49 17.887 87 16.571 183 | + 2.816 |14 


—@mLpDpRmR----_P—& @‘i ie — 


Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modelli, ditte, compensazioni. 


UFFICIO 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Direttore: 


Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENGIONES 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 


Nuove invenzioni. — Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 
striali, richieste, concesse enegate. 


Disegni di tutte le marche richieste. o 
O 
51 RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSORIZIONE Nod 
sO 
o? 
Ronda dela Universidad N. 17 BARCELLONA ey 


TeLeFono 10 48 
TELEGRAMMI: BOLIBAR- BARCELLONA. 


(15) - (24,8) 


(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano-Nettuno Cerignola Stazione-Città ed il tratto Confine francese- Modane. 


| CERCANSI RAPPRESENTANTI п. 


Importante Fabbrica Materiale Elettrico è disposta a, 
nominare in ogni centro industriale o provinciale del 
Regno, attivi, energici 


Rappresentanti 


ben introdotti presso le Imprese Distribuzione Energia 
Elettrica ed importanti Stabilimenti Industriali. Scrivere 
| dettagliatamente con referenze a 
U. P. presso periodico L'ELETTRICISTA 
ROMA - Via Cavour, 224 - ROMA 


| 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


Ventilatori Isaria — 


M 


uam 


LO Um 


2 

Nello stesso tempo YE 5 
raccomandiamo A 

gli articoli fab- n 

bricati dal nostro d 

riparto L = ( š 

í 

CONTATORI tj 

ELETTRICI 


ISARIA-ZAHLER- WERKE coon. MONACO Baviera 


Corso Sempione, 14 - MILANO = Corso Sempione, 14 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Pere 


P va 


MY AU 


* „224 

=r ^" 
4 БА 
Qm 


n5 
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STABILIMENTO ELETTROTECNICO iu Cornigliano Ligure della Società Anonima (alaq | 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa o Industriale in Genova ` 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- ¿ 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie — ' 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici. ecc - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(8'8) -(81°1) 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittura visibile e senza nastro 


uaria N n = 27] Р ° <s, at E "T". | 
RTL m S TID REA Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia Е 
еъ d EANN | CI La “ WILLIAMS „ è oggi la preferita, perchè la migliore | 
° L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in E 
* macchine per SCFÌYere NE 
ot ce ш 


p^ Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agil Agenti Generali ed esclusivi per l'italia. | 


SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO | 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


AGENZIA 


> TI " | 
SELLR CASA GENERALE PER L ITALIA PRESSO LA 
Società Macchine per Scrivere. ed А ві 
MABIE T00D & BARD MILANO — via Dante, 7 
N -Y k ati — m 
| “uu x 5 pen Venezia - Genova - Bologna - koma- Torino - Napot - Bari - Palermo 


| 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ SIDERURGICA o SAVONA | 


NIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUT АВТО L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


'FABBRICA DI LATTA 


PRODOTTI | LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 


: Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni.. 
| Biliette, Masselli. È u u S AA 


| Barre quadre, tonde, mezzo tonde, .piatte e piatte аг: {1 "аі a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a Ë 
| otonaate mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. B 
| Larzhi piatti . I| Pezzi speciali relativi. 

* Verghe angolate a lati uguali e Аа Cuscinetti per ferrovie. 

| Verghe а T ad U a Z e Zorès. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modell: о J 
Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. disegno. : 
i Travi da mm. 80 a mm. 350. | Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 

Ë Barre di graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Sino, 6. 
0 ai seguenti rappresentanti : MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Victor Осо, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso OPORTO, 35. 


Per le piocole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA - 
OM : -—+ — — аен SR (1,15) -(24,8) J 


73 — 
Fr. Gebauer Е Berlino 
restato: 3 © FABBRICA DI MACCHINE dich 


SPECIALITA 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione. 
di caldaie. 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti dá prosciugamento, opere di fondazione. 
Pepe: di circolazione. 


(15) - (24,8) 


» y LT PIOTTA 
Мы dados T айд; ho AS M "we чә. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
PREMIATA FABBRICA 


pi PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a _ 8 liquido ed ed a а secco 


- GRANDE MEDAGLIA D'ORO - 


Esposizione Milano 1906 


Edoardo Weil 


| MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
>< ‘Telefono intercom. 2-85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI TELEFONICI 


CEBE. BAUMANN ~ Riti aum 


Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Italian 


š Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio 
prima qualità, temperate con metolo brevettato 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono 
una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo 
| tondo o quadro fino a mm. 50. 

| Resistenza fino a kg. 20,000. 


: PESI 'oBrruz Mm 
sH 


озиэблу.р V 1берәщ :968T ‘BIASUTE) OUOTZI 


Como 1899; Medaglia d'Oro di 1° grado. 


Esposizione Universale di Parigi: Medaglia d'Argento 
0J0.p eiSupay 


“TT SUONERIE ELETTRICHE @ 
| ed | 
ARTICOLI 
AFFINI 
d | S SSE ue mite Mapoanibile in UT 
_ ti- п 
cio | cità il rallentarei dei dadi dei bolloni. К 
| generale per l'Italia e Svizzera B ? Fornitore di Stabilimenti governa- Mss 
DELLA | CAS tivi, costruttori di vagoni ferroviari, 8 
| i | Ñ j tramviari, automobili, ecc. 5 ( 
TELEPHON FABRIK А, 6, | | S Campioni a richiesta. 
già J. Berliner 35-9) Esposizione Milano 1906 : MEDAGLIA D’ORO | 
Ww uU HANNOVER - VIENNA - BERLINO | dq — p | m CAV. GIOV. BUCHI GEIGER |^ 
27. ега саата appresertante Generale per l'Italia x 
Gran Premio Milano 1906 | | TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (19-08 || | 
i | 
000 | 
T | 
D O | А | 
| Sonde | 
j 
I 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


. Sede in GENOVA - TN ALPIGNANO Torino} e 


Accumulatori i Elettric 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж X Ж M W 
Bd Ж Ж Ж Ж Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж De m A UR JJ EE EM A HI ЖЖ D 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a ea . filamento di « di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori essori per Illuminazione 1 Elettrica 


TTT E -ZX Z2- X772 . CR 
D 


GRANDE OFFICIINA MECCANICA. É 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica (1,18) i 


«09090909090 


a; 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTTRICISTA 


PALI DI LEGNO 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 
di Energia elettrica 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 ta 


"N 


TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con oreosoto 


FRATELLI HIMMELSBACH 


FRIBURGO 
(Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


© +0  @° 


MILANO 1906  ,,., 
“GRAN PREMIO, 


SOCIETE ves LAMPES 


‚& incandescence de Zurich 


ZURIGO 


EB Stabilimento a 


BIRMENSDORF 


— 


2: 
= 


LAMPADE A 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


Fondata nel 1889 


LAMPADE 
comuni 


e di lusso 
per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 

ecc. 


Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - (18,8) 


G. A. PESTALOZZI &(- 


SOCIETÀ ANONIMA 
| Niederglatt 


(ZURIGO) 


Wi! | FABBRICA DI CARBONI dl i 
IM рег lampade ad arcoedielettrodi — : € 


- æ 


pri 


M 
4 
t 


LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA': 
— ТЕА LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di Lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


Iu PI NN С 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (24,8) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


j 
CONTATORI D'ACQUA È 
8 


E 

g 

= 

= 

i SISTEMA FALIER 

ug a Officina š 

i š NE di Milano „у= 

Р Е EE Corso Magenta N. 56 3° 
Ws sae M nt = — — s 

š RI per r l'Offioina e rappresentante per l’Italia: $ 


| inp V. ZACCHI (1,18) - (7,8) 
_——__—.....dLIÒO 


нишини 
Giuseppe e F'"Redaelli- Lecco 


Stabilimenti filiali 


GARDONE V, T. 


DERVIO 
(Prov di Brescia) 


(Lago di Como) 
+34 
Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
per condutlure telegrafiche e telefoniche. 
Fili di acclalo zincato ad aita resistenza meccanica 
e corde metalliche per sostegni di condutture 
elettriche. 
Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
Corde di rame per parafulmini. (1,15) (1,8) 


Specialità per applicazioni 
EIETPRICHE 


ош di na dell’ ca 


P THE OLIVER, TYPEWRITER CL." 


2 Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO U. S. А. 


Ж Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
pi Palagio dell Arte della Lana 

Д FIRENZE: 

— Eu ng 

J La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


& per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
# spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

3 ‘OLIVER,, giudieandola la migliore fra tutte. 
9 In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello: | 
3 Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 
Fs | IOO Macchine Oliver, 

a е Il 6 agosto una seconda — di Round 100 Macchine. 


SCRITTURA IMMEDIATAMEN TE VISIBILE 
Macchina Moderna = Durevole - Completa. 
зо mila macchine vendute in tre ami. Record Mondiale (4.555 d í 


lo. а оі; 


fla ооло o E G^ "lol." 
Сы Э е а Се di 


ОГ pae sia a dra fx re Der И pa P ag 
AE RIO у QURE FRU ERR QU asa узы C 


MACCHINA 
per rettificare i collettori delle dinamo · 


x x 
Siuseppe Sandiglio ' SISTEMA POE BREVETTATO | 
— — FIRENZE «e —- x S з _ 


Premiata Officina | 


Shi. = t ER 
Yia Lorenzo il Magnifico N. 3 | ARED , ` E 
allo — — — ET. 


Agenti esclusivi per la 
Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


| E. H. CADIOT & C 


ELETTRICISTI 
‚ 12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


BES ^^ (10-1 Š 


Fornitore delle Strade Ferrate | 
e di Amministrazioni 


Governative e Comunali 


(1,15) - (11,8) 
de ә | 


— ———____——_m—_—È—_—  _—_————————— — — LI. — T. р _———————— ү:т— — —- —ЕС— m ——— 
PO P E чи ИИ ч” MIN n Ñ. TM cL oUm mg T. 0 De 2 
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# Apparecchio 


Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA 


SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L. 300,000 


1 MILANO - ‘Via Vittoria Colonna, n. 9 - MILANO 


$ . FABBRICA DI TELE GRAFI e TELEF ONI 


* c cAPPARATI ELETTRICI 
1 Apparecchio 
da Muro 


Анны е » 


LM 1 n^ 


° "= 
x da Tavolo | 3 


Commutatore centrale 
x Le Piccole Centrali Telefoniche . 
A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole 
$ Centrali capaci da -alcune decine a qualche centinaio di linee. 
b Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
È senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
> - uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 
. Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all’ altezza dei per бао 
| servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 
€. I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 


T OFFICINA ELETTRICA pi ew. GEROSA | 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


x BREVETTATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 
Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 


Tipo Eiektron 
 (Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 Ү. 


Elektron 


Elektron con dispositivo 
ordinsri 


Designazione per attenuare la scintilla di distacco 


bae — 


Amperes да1а2 da 21/, 4 p da 4j 2a ЕЕ ane f, Ed 4 
Prezzo cad. || L. 12,— |L. 14.50 L. 16,— |L. 18,— IL. 20, — L. 22,— 


Prezzo doi _Limitatori Elektron da 125a a 200 V. V. 


| Elektron | 
Designazione ordinari 


Elektron con dispositivo — 
per attenuare Іа scintilla di distacco 


da 2 da 4 
^ аву, | ap, |99688 
Prezzo cad. "I L. 12,— L. 14.50 L. 16,— İL. !8, — 


Tipo exeelslor 


Questo tipo pià economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 


Fino а 125 Volts da 1/, в */, di Amperes 
Da 125 a 250 Volte da '/, а !/, 
Prezzo unico L O,70 


Tanto per l’Italia quanlo per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 
(1, 15) - (24,8) 


Amperes * | da ?/,& i !/, 


————_r __m_nem»m_rrrrr—————r—T=È—tnìc_ —___——_—_——_=1n1_m—__—_—_----_—__————_————_——————_———— 


| See. AN. A. BESOZZI | | 


Sooletà Anonima 


i MARCA d 


STERN-SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 000. 
Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 


` Case Conaorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris | 
NEW-YORK 2 | 


Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di | 
macchine. 


| 
Olii per Cilindri ‹ con vapore saturo e surriscaldato. | 
е e е е | . e . . | 
Grassi Consistenti ea altri grassi industriali. 
Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso posi | 
е Industriale. 


Он e Grassi per Automobili approvati T" 


Touring Club Italiano. 


| A GRAN PREMIO x 
Esposizione di Milano 1906. x 
| | 9.5) - 9.5) 


i 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE А L. 1.000.000 . | 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA -FIRENZE - NAPOLI 


PLU V e 
mn EEN — и — ———— Dent — et ЫШ Бе — iP bad m. н м" 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


1 t di arecchi di precisione, di Telefonia 
OFFICINE MODERNE DT Telegrafia 1 ллы л per Gentrale — 


` 


Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori | 
d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. | 
| 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI – FILI ~ CAVI ~ EGG. - ECG. 
PILE ad alta Intensità “INVICTA, brevettate- -Pile d'ogni genere 


DELLA V. E. I, F, A, 
(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 


APPARECCHI DI MISURA , 


| 
| 
RAPPRESENTANZA = DEPOSITO E | 
| 
| 


А. SCHWARZ - FRANKFURT 
LAMPADE AD ARCO, 


rete di анара 


E 
= ~a T 


VN M 7 


Avvisi di Pubblicità dell'ÉLETTRICISTA. — 


Spazio riservato 
«ge alla = x x х 


Forniture generali š 
Ж ж E per lElettnoità 


AGENZIE: Torino - Genova - Livorno» 
Firenze - Roma - Napoli - Palermo 


` w 
š л | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Е | SOCIETÀ NAZIONALE 
Officine di Savigliano 


(Via xx SETTEMBRE, 40). - 


siii — __ 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


— Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Somma Campagna, 15. 


Rappresentanza a ROMA 
». GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & С. 
л Via Caffaro, 17. 


99 
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Elevatore di munizioni. 


(8,17) 
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- Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


l'an s I np — Ó— a a 


39, Via rivo 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


(148) - (24,8) 


eci M o Rp qc Peer СИРА АОИ 
Clemens Riefler FITEGINRICH AIN, MANNHEIM 


i GEN SN 
M FIBBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- Ax T Più di 
| NESSELWANG & MONACO (Baviera) Amat у [ча 


SEMIFISSE 20,000 
J COMPASSI DI PRECISIONE | л. а 
SISTEMA ROTONDO saturo The 
| per Ingegneri, Architetti e Disegnatori we 
я did 5 —— ; surriscaldato Grand 
| GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Louis 1904 - Liegi 1905 Prix 
Cataloghi gratis a richiesta - Preezi di Fabbrica. i Con ВИ 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione è PSP 
A. DEIDIER a valvola MILANO 
«LENTZ» 1906 
Porreatten: /loneche Napoli = (italia) Corso Vitt. Eman. 15$$. ^ tant 
ta movi- COM ZJ h MPT ati 
È Xr I pons assi Rleller sono usati nelle scuole ө ТРЛН: ғ 115.948 
E ta egli i (1, 3°) 
z la marce, пев importanti uffici aeu rci MOS MEE. AN Ф . 
| ° am ашыш, Bod CURT RICHTER = Via Castelfidardo, 10 | 


| LABORATORIO ELETTROTECNICO ni 
[Ing. LUIGI MAGRINI & C. | 


Società in accomandita semplice 
OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE“ 
\ Via Ernesto Rossi- BERGAMO || Viale Monforte, 28 - MILANO 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


WE Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


di tensione e di corrente 


M rm rm Т 


Trasformatori - divisori - resistenze - 


a bassa ed alta tensione 
per sezionamento - valvole - derivazioni 


per archi Scaricatori . 
er basse ed alte tensioni 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI || P odiis 
per batterie di accumulatori © | ACCESSORI PER IMPIANTI 


Morsetti, Serrafili, 


Valvole a piombo ed argento. . Д ( Telefono 3-71 
Telegr. Elettrotecnica 
as LIMITATORI DI CORRENTE BERG M жы дА 
' REOSTATI A VENTAGLIO ED A'CORSOIO 


i | Telefono 28-77 
REOSTATI DI REGOLAZIONE | per luce e motori (Brevetto n. 70050) MII ANO 


er Telegr. Elettrotecnica 
per dinamo e motori. Costruzione e montaggio di quadri completi per á 
REOSTATI DI AVVIAMENTO Ф per Centrali - Stabilimenti - Motori (У a 


—— —— a 


REGOLATORI AUTOMATICI 


pel sistema di survoltaggio Magrini 


—aFPC 


5) - (7,8) 
TASTO, 


А — —— - — 
— p nH.  —— =; — — —— 


— A, 
—— ———— Ó—: 


P се, 
y 
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Т JULES ISRAEL & Ç. MILANO -va Pantano. 7:07 


nde Concessionari in Italia 


BE 
Е Marca depositata ñ : | | 
Ж | | Brevetto Italiano 75880 D : | 
ij pi 
"E^ RO 
d Í 
| = Бг per TE, ш» 


Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici 


| Manufacture Speciale. deCuirs & Courroies 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


FuorI Concorso - (Membro del Giurl) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1888 - Chicago 1803 - Panier 1900 | 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
Scelles-Renvideurs - Hidrofuge 


аы сы = as 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Agenti Generali per l’Italia | 


STABILIMENTO DI AIFINIZIONE È RATELLI TRUCCHI 


PARIGI — bi. Voltaire, N. 74 — PARIGI PRI SAMPIERDARENA 


(1,18) - (94,5) 


= = -—- - 1 + — ——+w_—_—_———— . —À =—-= o _—_——_—6T____ e —__— M — 
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h o 6 
RIVAROLO (LIGURE) Costruzioni a doe ed a Sew. 
E 3 MEIN А (LAGO MAGGIORE) per corrente continua ° alternata 

| M LLL — — Kk —  — 

102.11 e GRASSZ]|| m 

j 1 migliori lubrificanti per macchine —— 

i Esposizione Universale di Parigi 1900 SUP j | 

i Medaglia d'Oro 

| — | | CONTATORI I 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con indicazione di massimo а а. nm" ey d ^T 


nw per 
| ы ы «8 E Ms Фф ° ij 
GRAND PRIX Esposizione T RN | 


ed altri tipi speciali 
5 [5 


Milano 1906 Боа | Jnstallation 
F | dei principali Costruttori di macchine Chiedere listino Netz 
(Т 1] DI | a vapore - Imprese di elettricità - al Rappresentante Generale сай Коен trifasica 
ver l'Italia | 


n Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri 
; Opifioi industriali. 


1,15) - (84,8) 


R. EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 
(1,15) . (24,8) 


(2,28 е 8,8) 


mE Doa LIME 4^ DICK ,, | 


Lime d'ogni forma e dimensione per'tutte le applicazioni 
q dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
alta pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe ii — 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


ca ` e @ >= ° @ + Cx @e > 


F RIEDR. | DICK - Esslingen. a. N. 


co = pt DA Кыл 
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Р TUBI GRÈS- PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


. Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


— 


тт AM морі: || OFFICINE GALILEO 


Anonima- -Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile a L. 3.000.000 


| Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione ione elettrica - Trazione elettrica - Im- 


Rappresentanti ed Agenti nelle prinoipali Città d'Italia. | TT 
( з a 


Società anonima sedente in Firenzo 


STABILIMENTI | TT | Studio elettrotecnico 


qi torie 


Rappresentanza e Deposito 
п ROMA 


Rappresentanza generale e deposito per | Italia 


Mozzate (Nodi Milano) GENOVA Pi Mas. e laboratorio per tarature scientifiche 
BT TCUBI а СЕЗ ЁЗ ed industriali 
| : i ed accessori per fognature | "x< 
Sif N. 15. ed 
"М, LEE REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
£ Scaricatore | | a e а 
VA — Strumenti Elettrici 
Linea s E M . na TRECE ES 
T 6, attoni refra 1 | - | 
2 | 2 СТ Costruzione ed esportazione di apparecchi 
A | A M attoni” Gr es | applioati all'arte della Guerra 
` : ann o ower o~~ ————————————s 
Specialità: Фр | ET | 
Matcriali inattaccabili я | Proiettori da scoperta - Telemetri - 
-A Г in Grés per Fabbriche DIE š TO 
E uu ШИЙ Prodotti Chimici, Tin- | Segnalatori di ordini 


Sifone n Grès PROFILI INEDIO DELLA 
per Resistenze Liquide PATER 82 EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. Ó. 
= D 05 - 5) ` 


| Società Italiana di Elettricità ki 


SIEMENS=SCHUCKERT 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 e ROMA Corso Umberto 1, 937 


pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d'installazione. 


Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici 8 materiali di condut- 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad inoandescenza al Tantallo a consumo 
ridottissimo - Contatori elettriol di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 
blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 
GENOVA Via Sun Lorenzo, $. | 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


UFFICI ТЕШИ: 


- 
— — nH —P n rThH a I. 0 —cmuQpe©@us 1. rmPTtTÈ@_È———@—l@mt—@—@—@—@@@—@—@mt@——@—@—È——@—@—@—@—@—@—@——@—@—@—@—@———@——@—_——_—_—_—1—_——È—_—y—— 70 =; 
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Indicatori per prendere diagrammi. 


Valvole sistema Jenkin. 


SchiffaC 
CHU. 

SCHWECHAT 
presso Vienna 


GRAND PRIX 


Esposizione kter Mei 
MILANO 1906. 
| —— 
Fabbrica di aste cilin- 


riche di carbone e di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


Carboni per nce elettrica a var cri 


| Elettrodi sino a SDÜ" digrossezza 
e 1600" di lunghezza 


MINIMA COMBUSTIONE 


Placche e bacchette di carbone per 
|l'elettrochimica e l’elettrometallurgia. 
| "Rappresentante Generale per l’Italia: 


|. GUSTAVO WEIL 
MILAN 


— Via Monte N apoleone, 28 — 


| 
| 
| 3 


(1,15) - (8,8) 


— ———————— eo oe e 


| LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
orrente continua = Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa - In serie da 2a 5 jump. su ? 0 a b50 volt. 
a durata dei carboni (fino a 2co ore). Rendimento 


Minoso costante per tutta la durata del carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


= єз 


LZ 
мз, RAPPRESENTANZA GENERA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO ) NGC DLIANO 


Corso оо Buenos Ayres 66 = — Corso Buenos Ayres 66 


" (| |, Contatori di giri — Tachimetri 
w Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 


Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
š Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
‚ laiettere “RE- STARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori . 


E . Vernici e nastri P < B 


Min DES LAMPES А ARC JANDUS = PARIS È 


Schaeffer х Budenberg 


23 А. Monte Napoleone = MI LAN O 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


4 Compressori sistema Kryszat. 

Pompe а vapore brevetto Voit, 

Pompe per provare tubi e caldaie. 
Regolatori di diverso sistema. . 
Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


OIOIQIOIONOK 


` 


MOO 


^ 
` 


(1,15) - (8,8) 


+ 
s: ` 


| G.ni ni i CARRERA & & С. 


| STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE | | 


| Via Ca Меге San Felice, 8- NIAIPOLI - Telefono intere. 10-6 | 
| f i ` 


zza della Borsa) 


la X ж 
* speciali 


ARTICOLI wr E 
| TECNICI: ыл. кє ini AER 
a Benzina 


MOTORI |: En. 
| IMPIANTI COMPLETI Д ü AS POVERO 


LOCOMOBILI 


x FORZA MOTRICE LA PIU' ECONOMICA 
—— “bp as —— | 
Costo Cavallo-ora 1-2 Centesimi 


Oltre 00, 000 Cavalli in azione 


rE О LTL DI NI OÇ I O 500000 


a Gas 
a Petrolio 


se: NIN — | 


эө: S ЫЫЫ, ОС умна э LITI E DR NINNI жө: мө; 02920702020 


|| Cataloghi, Prezzi preventivi a richiesta, Facilitazioni nei tim 


| Lista degli impianti fatti, a disposizione 
бш) - (28) 


E Tra nia = va — —Hü—— — 


| ADOLFORIGNON | 
N Corso Siccardi 31 - TORINO < Corso Siccardi 31, | 


š oie——— . E | 


d MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE “! 


| Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, $ - 
: Amianto ecc. ecc. Ë 


"MEI ш 6 bianco, nero I. 9,80 al Kg. 
nero | > 8,25 


| = > —— —Q DI — —— p m m 


| Soonto al rivenditori od i acquirenti di 50 Kg. per volta 


Í RICHIEDERE NUOVO | CATALOGO LISTINO r eum. 1906 Ë 
| -69 Җ. 
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CUARKE, CHAPMAN & с. ү 


X. Gateshead-on-Tyne 


£ (Brevetto W'oodeson) 

M Л ROH- 

H Tutti i tubi sono perfettamente dritti. & 
S - Non vi sono giunti esposti-alle fiamme. $ 
P. - Tutte le parti sono libere di espandere.- 1 
3 Tutti i tubi sono della stessa lunghezza. # 
d - Facile accesso in tutte le parti peri 4 
È spezione, pulizia o riparazione. - Ampia * 
e superficie di vaporizzazione. — Si costrui $ 
È scono anche per grandi unità. – Occupano 4 
P poco spazio in superficie. | 
di 

3  Dompe a ШШ al azione diretta per tti j Servizi 6 tutte le pr БШШ. | 

t Pompe a vapore duplex 


D BE IU 


* GENOVA 

P. Via Raggio, 5 
| E. TELEFONO 39.41 

B, Ind. Teleg. CICLOPE 


|] CALDAIE A TUBI D'ACQUA / 


B CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


š . RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA, LA SVIZZERA E L'EGITTO: 


È Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


NAPOLI 


Galleria Umberto, 27. 
TELEFONO 504 


Ind. Teleg. TURBO 


il i i n — шь - 
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E ZA IRA ZO 


м. 


ING. А, RIVA & C. - milano. 


| 
(già Ing. !. Riva, Monnerel e C.). 


Bd TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


"S In 19 anni di esercizio 
E се те Em oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 


RA. Progetti e Preventivi a richiesta 


TURBINA di 4000 cavalli — NIAGA ТЕ 
= ——————Ó————————————— M EE gii LEN 


— ЧҮҮ ЮМ, NCCICINE MIAAMFDFERI soin | MILI ——— 
SOCIETA ANONIMA OFFICINE MANFREDI - 25" | rto e 
A . Sede in lemonte pitale L. 1,300. versato, 
Aw Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 
ME La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE 


per la lavorazione del legno М = 


` 
Ser 


e 


ESPORTAZIONE 


- -. - | € »- ААЛАМАТ =, ds a E. «ipe. 2: 
unm Inn CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA n 


) q000000000000000 006390200 HOREL 


e ORIGONI & C. MILANO | # COSTRIZIONE DI LINT PETTAI 


Direttore: A. CHIATTI di città e campagna, aeree e subacquee 
FERRO ZINCATO Ё BANDE STAGNATE La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
METALLI 


di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
| SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — TELEFONO N. 97-23 
. MAGAZZINO IN ROMA 


SÌ assumono impianti ovunque con squadre specia- 
liste = Prezzi unitari od a forfait, | 


t€ а MÀ n 


t À € 


Fabbricazione di trasformatori 


Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLEFoNo 15-34 | € Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI — А " sia ca А 
Via Appia Nuova, 101-103 Т.г ғомо N. 25-39 Installazioni elettriche di luce e 
—— e : | 

| Articoli а! — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- а 
anam e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini in ni - Я : i 
£híima smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
trime in ghisa smaltàta — Vasche da bagno in ghisa smaltata | specjalisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
ed ün lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — t fett 
Pomape di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — | camente perfette. 
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rm amenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stuffe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 


— Pompe per la peronospora ed accessori — Articol: div rsi FORNITORI 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- elettriehe — Municipi — Stabilimenti. 
Voreazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per | | 
жы raros del latte F Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
fi — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate er auto- | 
мораа е рег uso stagnaro — Olio lino puro cotto s crudo — Ing. BISO ROSSI & C. 


imcoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
е neri e zincati. 


| | aw- | & VERONA - VENEZIA - PADOVA 
GRATIS — 1 richiesta Cataloghi — GRAT ) | ea | | I 


(1,18) - (34,8 
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PAGON MORE e SOR AGO PACA. PAGO TE da Ro КОО ЕИ CONDA CORTA BACON FOIS (TOLLO AGO ONI LE CON 


C». A SONE DIGNE 


3 SOCIETÀ ITALIANA Т УАУ LIZARS & 0. 


E y, 4 ES x т x M, 
SD NI o NDA 


M^. 


Viale P. Lodovica, 21-28 - MILANO - Viale P. Lodovica, 21-23 ; 


CI 
> 


WAY 


Agenti esclusivi per l’Italia della | — 
б. POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES А GAZ ~ Parigi i 


wx 32 


z 

Cap’ 

^ OR 
Na 
"ba 


ROMA - ` Via Nazionale, ойт ^A PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 x 
TORINO - Via Arsenale, 81 | (FAI МАЗ) lli — uh TRIESTE + Via Caserma 1, 


| — A | per corrente cc 
CONTATORI do 
E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione edf 


intensità. А 
. 4 | cili per qua 
E. THOMSON speciali per m di distribuzione, е id distribuzione + 


per alte tensioni. 
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p ац 
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Nea i ky «тея Teo Åe - 
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Им g Ca т. ` M 
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CORI 


B. T. ed А. G. T. ad induzione, e per qua- f P 


lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


| ina sensibili 


E. THOMSON tipo A 


FPZ Ei SSE Say 
TOS TDI TON I 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 


`... ~X 
де Эд 


semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 


ZA 
с NC 


| ——— | 
O’ К per corrente continua da та тоо Am. 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora. 


АЧ - Ф e" we сз 
1% “чал S, 
с") СС n 73 arce ; 5 Жок 
fr CAN 2 ` ^ 4 (SES ` 2 - 2 (IS I e fn. 


+ : 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 


IEN 
E VA А ^. 
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0775 OK 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni 


STRUMENTI DI MISURA | 


sistema Meylan - d'Arsonval 


OGNI CONTATORE È MUNITO DI — DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI — 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


GIÀ J. BRUNT & Q. 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
ES == 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifaee - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 


CAN EFTE ELELE 


XOIOUOIOIOIOIONIOROROE 
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AG 
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ОКЕ; 


+ 


ЖЕЕ) 


Contatere per correnté alternata trifase. 


AIC 


Speciali per quadri 
di distribuzione = ж 


Massima sensibilità Contatore per corrente alternata menofase. 
«x. Minimo autocon- 


sumo x Semplicità 
x Robustezza x ж 


Lo: 
` 
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ОЮЮЮЮЮЮЮЮЮ КЕЕ 


E NC 6960908 9X tt 1411111 31 


Contatore > 

per cerrente continua | 2 
2 fil - 3 fili | 

A gi! š 

үт EXE FGR Ds 

2 9 

Š 


AGIO 


o6 


Tipo R 5 


x 


ж; 


LABORATORIO 


PER 


I ITILELILLLILETE? 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,15) - (34,8) 
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WAY EE RAE ANE T YON = Ia 


BERGMANN- Elektricitàts- Werke 
Abtheilung J. 


Tubi BERGMANN originali 


nonchè tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 


ed a prezzi convenientissimi. 


s ape cosa ".................... sas... ................. "ecce э э D qp otro 


| Merce sempre pronta i in n Magazzino 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


— LODOVICO HESS 


| MIL AN O - Via Futebenefratelit, 15 | 
PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO s Telefono intercomunale N.° "M k 


Isolatori brevettati DELTA | 
per Alte tensioni 


sino a oltre 


100.000 vox: 


di esercizio 


della Manifattura 
di Porcellana 


fondata nel 1853 H. Schomburg PETTO A.-G. 


(1,18) - 949) — 
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° ! € 

° “IL'ITTATLIANIA.. 

| Tine ma na | 

SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIER! | 

" vA 

| BN b. UARROZZERIE INDUSTRIALI V 

| . sai | Б 774 ZÍJ CARRIDIMONTAGGIO | 4 | 

| MILA NO : EE. E LE ns EM per Tramvie Elettriche А | 
| 7 Sg i | richiesta 

Via Nino Bixio, 30 N PONTI AERE ЛЕСАМИ Ф Prisco 

Telefono N.° 19-80 йй a: ^ RA franco di "ad 

T Filtro “ Rossi, VA CATALOGHI 

BREVETTO y DISEGNIELISTINI | 

del Kara gi Z 190 6 | 

e ; S QUT Е eue š. a (145) (11,8) I 


- 06 


De Fries&C. | | RV\STA MARITTIMA 


Milano MENSILE ILLUSTRATA 
— — НАН —— 
Quo MN ANNO 4r 


MACCHINE UTENSILI ED жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI- 


GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 


APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
— eee MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
MACCHINE SPECIALI - MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUI.OLTURA - STORIA E 
per grandi produzioni GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
: : : | PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 

di esecuzione sicura SCIEN ПЕІСНЕ - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
Mica DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. x X & X X X X X CX X N жож жож 
>12 к XX K X X X K X X W X X X X X ж 


PREZZI D'ABBONAMENTO 


Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e ‘l'unisi L 1% 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » 265 


eta RI — s... Fw qp чача т ол а ........ 


— —nO-O——— 


CARB О Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di postu in più. 
vÚ N E Un fascicolo separato L. 5. 
niil Perret, prés Paris Avvertenze: 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 19 gennaio — 1 signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 0/ sia per gli xubbonamenti in Italia sia per quelli ail’n stero. Per 
i tascicoli separati, gli indici e gli estratti è &^cordato loro lo sconto del 25 oh. 
Per abbonarsi rivolgersi — 

alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo importo 
Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 


| 
| Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa - 
Е zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 


ШИЙ Spécialité de Bus en Charbon 
m Kappresentabte esclusivo per D'Italia: 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morigi 12 — Milano 


k- 


(1,15) - (34,8) 


W... 


rittima - Roma. (1,15) = (84,8) | 
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ланда t A a Pu Pu Pu P P Pr Aahe — AAA AAA. ATA. ARIETE 


Società Italiana Lahmeyer di Elettrici 


Telegrammi: FO RZ AL UCE — MILANO - Lettere: Via Meravigli, n. 2. 
: Rappresentanza Generale della o 


F elten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s. M. Mülheim] 


k: 


| 


ma —s ər CITUEUEUEYUCLNEUESUHERUNGN T Tm T" 
9-7 == d CY Е 
=. è ES з | = | 
| i | | - м, 2 22 l i a 


per qualeiasi sco 


MOTORI є 
TRASFORMATORI Li 


per tutti i generi di 


Filiali a: 

ROMA 
NAPOLI 

= | 


Impianti 


re RATE 


g*— === | 9 
| ? SOCIETA 


Sao, | TRAZIONE ELETTRIG 


Via Principe Umberto, 30 Anonima por azioni Сар L. 1.000.000 — versato L. 


LEN yia Vignola, 6 MILANO ' Telefono 95-241 


Specialita : MACCHINE UTENSILI di precisione | 
Tru IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRIC 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIG 
y Um BRASS ( 


4R er 
Torni 
Fresatrici AUTOMOBILI BLA 
A FILO AER 
Trapani vitia om did 
A | Limatrici, ecc. pratioo per i ж 


pubblioi 


"n Cataloghi e 


Forme americane 
autocentranti i mo 
Punte vere americane . 
utensili, eco 


| n a richiesta 
— Calaloghi gralis a richiesta — 


nd 
hi n 

> Al at Va `. Ф А У " 
LI > LI à ч и š е { i 3 P 

ag “ m уй - 97 РАЙ "E 
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а | 
| (15) - (2,8) $ | | 
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\ Protezione degli Impianti Elettrici 

BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 
PARAFULMINI IN SERIE - 
Resistenze Ohmiche — Accessori 


CONSULENZA 
re 


ING. 0. GOLA TORINO ` 


| Grande Deposito 


VETRERIE PER ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


> 
Globi per Archi 
> — 
Riflettori 
уа 
Tazze in grande 
uf e agsortimento 
ME. ү del tipo di gran lu880 
al più corrente. 
>.< 


NN IL bello, 1 14. NA > | 


ы (24,8) 


(1,15) 


LEN igni 
"i Lg ү - < 
" { | |. 
A dd Туу Rei i 
P { А =. ) ; К 4 


| omen 
p v м A 
è. Ега 5 - 
> 
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0000000000000000 


"SOTA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
. aia Breitfeld, Danék & С" | 


BOHEMIA) PRAGA - BOEMIA) 


-s00 «4 * €x е + ————————————— 


succursali d. AUSSIG-SUR ELBE (Boemia) BLANSKO (Moravia) | ë  SOHLAN (Boemia) 


SPECI. ALI TÀ 


A Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite mundo i più 
9 | moderni sistemi. 
$1 Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema. 
E brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 
Pa Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. | B 
Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gui povero. ынаа 
M +6 
P^ 
Ф 
9 
Ф 
9 
* 
9 
Ф 


È costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. | 
Heec od app 

Pompe elettriche a stantuffo tuffante 0 rotativo. - Macchine d estrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
Cenere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 
Bantia vapore per gli alti forni 8 le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 


ile на 
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= =RARISBADER Кок mom Gessner È 
IN MERKELSGRUEN BEI KARLSBAD - 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “ Exeelsior „а Zettlitz . 
e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ | 


>. ISOLATORI 


in porcellana durissima 
рег condutture elettriche. 


др ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono. 
Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 m 
Oltre 900 modelli d'Isolatori 


& z^ 


L a БР >. 
> 


л FORNITRICE DEGLI 1501 АТОВІ PER ALTA TENSIONE: ` 
| | == IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Em. 106 — Tensione 20000 Volt. 
орт Stato “ | m IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
e delle principali Bee IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenoze Em. 88 — Tensione 32000 Volt. 
Soc. di Elettricità Д =: IMPIANTO SOC ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 
dell'interno e dell'estero E == — IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960: «Volt. 


е più: altri impianti per ten- 
i 0 sioni dt ei 15000 volt. Rappr. Gen. per l'Italia: 


ISOLA TORE 881 B impiegato sel trasporto ad alta tensione LYON-MOU TIERS L AZZ AR & M ARC ON 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt. | 


Tl più importante in Europa EE TREVISO . so 615) - em a 


- 


- Progresso della moderna costrazione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


- SICUREZZA LEGGEREZZA 
КШ < DURATA 


^ senza catrame od asfalto, resistente el calore Оша, 
al freddo, agli acidi, eco.. -invece di tegole, lamiere, asfalto. 


REGOLATORI AUTOMATICI ; Thury | ишу 


di tensione, di intensità. І | 
per corrente continua ed alternata | 
per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. u 


e per Forni Elettrici 


Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento e 
armato, ecc. ` 
Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri. 

umidi, terrazzi, ecc. m TEE 

Per pavimenti e tappeti, ecc. . — | | 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigorifer), . 
vagoni refrigeranti. | 


w 
. 
бе 
- 


Prezzi per rullo di 20 mq. (m. 22 xo. 915): 


ma - Palermo 
Regolatore per š Ы | | Napoli Bologna- Milano 
corrente alternativa Я fa sponsore o piega ' . $ us гас тн 
~ E » ». . 40, 42. — 
2 » ЕЕ < è Е D боз » 59, — 54. — E 
е E USER 
Referenze di instailezioni eseguite __ Shlodi speciali > . >» 179 180 
т tutti sh Stati d'Europa ed in America °° Numorosissime applioasioni in Italie dal Genio civile e militare, Uffici tecnici, Ammiai- 


vi 


 stramioni ferroviarie, Stabilimenti indestriali o privati con splendidi risultati attestati. - 
————— ny r e a 


= - ci — — — - 
n NT e -——- Lili arl 
— e — 2 < 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 
Ing. 9S. Belotti & C. dh richiesta. Per preventivi e iene rivolgersi a — ы | 


a haman | LAMBERGER & С. "Ü 
MILANO - Corso Romans, 13 - MILANO Via Monte d Dio, 54 = NAPOLI - Telefono 1545  . 
Telefono 73-03 . Telegr. INGBELOTTI - 


" g pans SP 
` 


Assumosi qualsiasi ‘altro lavoro speciale su disegno o modello - | È. 


LETTRICISTA 


nz 
Y 
là Anno XVII S. " Vol. VII, N. o. шее: тор AN GELO BAN TI | ‚Юю Maggio 1909. 
| po t Via Cavour 22 "A 
in e Giornale Annunzi di Pubblicità. ROMA Pi. ñ, 
i ÍMISURE ELETTRICHE = wusrmau| [= i| APPARECCHI TELEFONICI TELEGRARICI ` 
T "  .  Appareooh! da quadro e registratori Richard s. | di sicurezza ed antinduttivi 
corren VOI | [тсс соу сус шур кус шау ол у созы сүү Тэ Сү Жазу E a Б SÌ 
pes PARIS - 25, Rue міне Ri SAs per linee parallele a quelle ad alta e "orum tensione. 
i Ñ | с d APPARECCHI SPECIA 
MH ZE SÈ Я per la simultanea Telefonia e Telegrefia "sullo stesso filo 
in) | Amperometri i Manometri = SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA - 
B y atomer: CT Cinemometri e 48 sf Telefoni, quadri ed accessori - Applicazioni speciali dell' Elettri: 
| "n Wattometri Lul - o È cità. - Traelatori, trasformatori per lampade a consumo ridot- 
‚ Termometri e а &. - tissimo, per campanelli e ettrici, per chiamate telefoniche, per 
De Onmmetri Шу, Indicatori 4 ine a ч i . cauteri e per piccole ocole potenze. m 
"E е а оп. = (i Ma < š CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
n r = NPO. . Dinamometn. E ЕЕС 
HE. E eut ES ` : " : 
Што n с TM ARTURO PEREGO & 0. tos: | MILANO MILANO 
f p ^ = eco cc a ta] 
| gi 1889 - 1900 Liegi 1905 Rappresoniata In Roma per Fitalia син 6 ос. iu | 
| H rl. GRANDS PRIX FUORI CONCORSO MAE G. Thurlow | Sasso vie saam, | ROMA 
MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 
C PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 
e Lal. Buse rk virare VOLE — GRIFFE, ecc. ecc. K X K X Ж ж 
PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 
|. -—— Corso Genova, 30 CONDUTTORI. x x x w X x X X Xx 
iù prese 


Gebruder Siemens & Co., Charlottenburg 
Inventori dei Carboni animati 

| forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 

,« Carboni per applicazioni elettriche. Carboni speciali per cor- 
| rente alternata e continua. C'arboni di effetto per luce 
gialla e rossa Marca speciale Superiore < Edelweiss ». Oar- 
boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Oar- 
|| boni per microfoni. Carboni per elettrolisi. Fabbrica di ap- 
darecchi di misura a spirito e per acqua di condensazione. (1,15) - (9,8) 


M "e. Olivetti а C. 
. MILANO - Via Broggi 4 

E ANPEROMETRI- VOLTMETRI 
; WATTMETRI registratori 


Vedi avviso speciale interno . 


MICROFONI —— 
—— ANGELINI 


X pià fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 


| 


Ш A. MESSERLI — MILANO 
na CARTE 


MAGNOLIA : « « « 


"UMBERTO ZEDA 


i fich | | | 
| Ч ane t liografiche | MILANO- Vicolo Facchini, 2- TELEFONO 13-898 || * ® MAGNOLIA 
"i iae | KE палое шаар | і | MIFTTT. MAGNOLIA | 
= E BIET EE SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI — 


s EE ILLUMINAZIONE ELETTRICA || Voti pagine contro il tost 


e perit е. a richiesta. 


ALTI FORNI E FON DERIA DI PIOMBINO 


Società anonima Capitale L. 13.187.500. — Sede in FIRENZE; Stabilimento e Direzione Generale in PORTOVECCHIO ш PIOMBINO - 


| TUBI DI GHISA PER ACQUA E GAS E 
Accessori per Condotture - Saracinesche -Sifonli isolatori - еше -Grossi Gietti (È A: К “ ' 
_ (0,18) - (94,7) PROGETTI ө COSTRUZIONE! di ACQUEDOT 


Dier alla Direzione Generale della Società in PORTOVEOCHIO DI PIOMBINO (Prov. di Pisa) 


. BË F ADOLFO PISANI - MILANO adornata americana. - 
: H j Via B. Cavalieri, 4 ‘ CINGHIE speciali per dinamo. 

Е L ч ^ " " C Cartindastrla " MOTORI a vapore ed idraulici. 

> e 9 ° duum : E Metalli antifrizione, bronzo neum acciai, 606. 


SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


ata Attilio Pozzo & c. — Lorenzo Tommasi Aliotti Capitale Sociale L. 900,000 interamente versato 


SEDE IN MIL ANO Via Castelfidardo, N. 7 ` 


m | n —Á ИШ Vedi annunzio interno СО жы. 


ИТД ИТИЛ ue sq 


W | Le Centrali, le Ditte Elettroteoniche, gli istallatoti ed 1 Rivénditor mt apo 'ehiedercyii tini e preventivi al nostro ` 
= Ing. vITTOPY- “OI. к=. 
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sca MENO EU cogli pepate: eee au r a A E cp sapo | i ved а sd ж ыы = Jn " a a DACI NX WU MC 
w. fs i wi vi CÒ w COR UY Vis vir Na na x» E SET VENIRE TTI ved rvi au Wa ЖОК T ERO a» ab d : T d av s э Y TE 
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SOCIETÀ ITALIANA 


| LANGEN n WOLF] 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO, ~ BE | 


(Società Anonlma, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via Padova, 15 » MI L MILANO = Via Padova, 15 


‘250 24 anna” | | 
e m DU 
LI d'Onore line h 


RANE с “SED 
T uas 15 SEDE КЕГЕ. d: rou Ea c 
alta TRITATA S an TES JU 


| MOTORI “OTTO, CON GASOGENI AD ASPIRAZIONE — 


Consumo d'Antracite 300 a 550 grammi cioè 1 !/, a 3 centesimi per cavallo-ora. 


FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA. 


1800 тее ре: una forza complessiva di S0000 cavalli taata nan | 
ж in ITALIA nello spazio di & anni x ж ож (D (8,8) È 


MOTORI AD OLII PESANTI DA 85 A 400 CAVALLI 


NUT SS г MS i I par E $$ x A. Ne VUA ta EE 4%, SAM ^ m FO E "d ANS du gt gi gi nv Wv Ж LOI А 3 t. Ps DI ЖХ Д\_ КЫША 


TORINO - T Corso o Regina Marghera = TORINO 


г CARRI DA TRASPORTO Е LOCOMOTNE d 


Elettriche ad Accumulatori 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
. VETTURE - VETTURETTE - FURGONI . 


_ Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza — 
Andamento regolare e silenzioso - Ricupero della corrente nelle = £ 


epo I 
Д СО NEO ONE Элу б^ бөгө: 


SOCIETÀ ANONIMA FORNAG GIALLE: SIECI 


CaPrrALE SociaLE L. 800,000 — Versato L. 500 ,000 
FIRENZE Via de Puool, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola di Caserta 


EMBRICI ( TTT m e accessori di qualunque specie per tettote, MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti, 
| MATTONI D VOLTERRANE per impaloatore sopra travi di ferro di tutte le misure. 


| PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa $60 per mq. 


N. B. — Si spediscono campioni gratis a tatti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il pro o biglietto da visita a FIRENZE oa & A 
SOAURI all'indirizzo Po della Boci Società si ribevono a corso di posta i listini dei prezzi del due Stabilimenti. | | 


lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via іе’ Puoci, 2 FIRENZE 
CORRISPONDENZA |". “Sg EH DERBI туе, | Telegramml, FORNASIEGI E SCAURI 


| 
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A. B. G- FHOMNSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO Carrare SociaLe L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
Oe 


5 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 1906 


—M: 


TRAZIONE ELETTRICA 


| su Жекке a grande traffico 


a Corrente Monofase 


“UNA DELLE 51 VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANAEBLANKENESE-AMBURGO- - 


OHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE?DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 
IL GRAN PREMIO. ` 


— +00 
POTENZA DELL’EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CIRCA 350 HP (3 мотом W. E-s1 pA 115 HP)- TENSIONE DELLA LINEA DI 
CONTATTO 6.000 Мот. - FREQUENZA 25. 
i а) a 


»^ ы k; = arn "E dg ^ 
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: TRUB, FIERZ « C., Honbrechtikon: m Sri 


Fabbrica di ^ SR Elettrici 
| FONDATA NEL 1893 


€ e Uiib-e- 


Marca di © Fabbrica 
STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


Voltometro di precisione per corrente alternata, mono e polifasica 
Strumento aperiodico, normale, per cor- E а= 
rente continua, а rocchetto mobile con Rappresentante Generale per VITALIA : 
scala e specchio. | | I | | 
Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Eman. 244 
AES Н. ааа а аа C NIRE EM ENS 


Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia PE milia ed il Veneto. 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala 5. — Per il Piemonte e la Liguria. 
| Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e l Umbria. 


(B-6-9-19-15-18-91) 


p——————————— M n <amacanrasa ananassa aasan aaa 


| CONTATORI р ACQUA per \ per CALDAIE © 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato 


| e a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione - 
‘adoperato e temperatura dell’ Acqua 


0% 


РО МРЕ 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE A. SCHMID ZURICH. 


МАМО, з DITTA ING. H. BOLLINGER na MILANO ; 
Costruzioni industriali. | | Carloni cuoio asfaltici per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture in Holzeement per tetti piani 


"E = terrazze. 0,5) - (78) 


Costruzioni in eemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling 


|| Per caldaie Cornovaglia ad uno o due focolari. 
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VENTILATORI centRIFUGHI ED ELICOIDALI 


MARCA zz S I R 0 C C 0 59 BREVETTATA 


ASPIRANTI B SOFFIANMI, PER QUALSIASI USO 


È MASSIMA EFFICIENZA - MINIMO CONSUMO DI FORZA - 
° serie garanzie-Primarie Referenze. 
DEPOSITO A MILANO 


TTT r — — w... —————— 


Alimentatori Automatici di carbone | ‘COMPRESSORI D'ARIA 
О, 
| 


per caldaie d'ogni genere e dimensione. 


“ UNDERFEED STOKERS ,. 


alimentando al disotto della griglia. 
‘DIVERSI MODELLI 


Brevetto 44 Reavell 9? 


Tipi perfezionati, a quattro cilindri, ad azionamento «ist 
trico diretto. 


Per caldaie moltitubolari con griglia sino a m. 3,70 di lar- Per pressioni sino a 14 Atm. 


ghezza. Tipi adatti per ogni uso. 
ER i. 1 qualsiasi qualità, in pezzatura media, minuta |} gi forniscono completi con motori elettrici, motori a gas, ecc. 


Chiedere preventivi e listini N. 50 XM. 
dai costruttori e rappresentanti 


||.) WHITE, CHILD « BENEY-L" 
CN MILANO 


27 - Via Principe Umberto - 27 


(1,15) - (8,9) 


ç ` 1 


Apparecchi 


rica C ARLO 


Via Alessandro Manzoni, 31 DAGS 
P прн reae di Y TH 


Seghe da metallo 


N A E F e ‚ае. Wagner 


Macchine per legno 
Kieeeling 


FORNITORE DELLA REAL CASA 5 


>< 

Macchine, Utensili e Accessori | 
per la Metcanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gaaieta, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, = Segheria, ecc. 


а 
MODERNO | 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media ‚ pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


Moneta Giuseppe 


MILANO - Via 5. Vincenzo, 20 e 22 = MILANO 
‘ PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 
| RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


"IMI 


in 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO - Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = S. Simone 1. 


(4,15) - (04,9) 


STAB ILIMENTO MOBILI DI FERRO 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906, 


| аан 
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‚ Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
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n CONRADTY, NORIMBERGA 


FABBRICA SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARGO 


SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA 
CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 
рег la lampada a Бравво voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volta. 
CARBONI A LUCE COLORATA 
CARBONI con filo metallico MARCA ‘‘EXZCELLO,, 


ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, rosso, blanco brillante e bianco perletta. 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chit8so, sistema Jandue, ecc. 


Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANIGE di ogni genere | | 
1 
| 
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|... SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
>» ELETTRODI + 


per l'industria del Carburo di Calcio e lEiettrochimica | 
| | die a 
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k. 


FRANCO TOSI-L EGNANO 


INSTALLAZIONI а VAPORE 


e GAS 
4OIOROIOR 

MOTORI a vapore: 

orizzontali a cassetti — di precisione a val- 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per impianti elettrici — 

verticali a grande velocità. 
юк» 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sevrapposti — Multitubo- 
lari Inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemeili e tandem. 


— Tl X z wee NI m mI RU UR EI v BU 9. MEET o v ыы RR e 
wr e ne om I ——————— s. MN n 


e soffiati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, оо 00 CAVALLI 


(1.18) - (94,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A. Е. G. Thomson Houston, Roma. © 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. 
Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

ecc. ecc. 
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Fabbrica dicinghie 


$i 


J 


LUNI 
dI 


giare 
iL 
2 


ER A — 
АС 


. 


її Tf, ТЇЇ 


REFERENZE 


Spett. Società Esercizio Bacini, Genova. 

Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. | 

Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Spett. Società Elettrica di Sarezzo. ` 

Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
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/ | 


OERLIKON | ri 


MILANO. ha. Principe Umberto N* AAA 


ee 


£ IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica . 


GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMATORI 


RE cd dM e D, 


APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
СКО, ARGANI, MACGIINE D'ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE е trifase, 


In Da 


è00000000000000000000+0+00000: 
Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
«Юю 


> GRANDI OFFICINE SPECIALI +< 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI . 


@@@ 4500 Scale acree:vendute 909 
Casa Fondata nel 1860. 


Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale T 
Aeree a tronohi.— Seale Acree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Perta Tipe 8.° perso a Coulisse. pina a esee por pompier! - Scalo a p - 
Coulisse ‘ogni forma. — meocanic ү ramvie Elettriche. — Pen 
2 i Aerei per costruzioni. — Pent! Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo 1° 
molto comeda e pratica fici, — Carri Naspi per pompieri — Carri di prime secceree per pom- 

per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seccorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire ВО a Lire ӨӨ mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 


0909090909909090909090090900 866866665666066606066606066000 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 ; 


| PIO GRANDI ISOLATORI 
in porcellana pura durissima 
CIN s | 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


Же е ачай ы. Тоа 
pera e — = E А © 
= Le A. TUS ar 
e cm E r2 4 
HE» EE L. e ar 
Q: pren ss — —_ - 
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ACCESSORI ISOLANTI 
impianto prove ISOLATORI cen trasformatori fino a 200.000 Volte. | 


Conduttori Elettrici Isolati 


PRODOTTI AFFINI 


$ 
x 
Ui 

i 


0 6.06.05 


ES toast 
pu EIS 


= = à = o — 


LIVORNO 


Toscana 


i f Ë = J г mm $ = 3 E. жыша» 
DOC O09€2€2€2€02€02€2€2£9€26029 0202996 242€ 0€26 242426 2509. 202626 26 56 06 26 2604 26295, 25262626 26 25252626 265262525 25.2525 26 ERE | 


и! | 
Trasporto di Forza x 
e . | | 
j Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 3l 
v _ Q5 - 09,9) 3| 
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eoe - 


il Lampadine ad incandescenza „уута! 


a consumo ridotto 
con filamento metallizzato. 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 2 1/4 per candeia ш. 
| ЗО °/, | 
Risparmio o. [p 
del Pe i 
so‘, анон x | 
16, 25, 32, 506 100 candele | 
100-125 Мене 1 
wu E | 9 m Д: 
| AN | Iba 
| da È . II N 
NOVITÀ Verkurfst Vereinigte (illanmi | | 
° i санан NW.& | (5-648 My 
Qo VOTE Y = 
° 
SIN DACA 0 Ë 
delle Lampade ad Incandescenza È 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 x 
Hassan nn x 
Milano - ING. MENOTTI STABILINI E 
Piazza Castello 11 p? 
Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI | [= 
S. Moisè 2065. P 


Napoli - CANDIA & C°- Corso Umberto I, 34. | 
————————- _ -* * 9 9 EP s CX 49—————————————— Án 
Lampade ad Ineandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissima Qualita 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 
I IA 


Forniture solamente ai rivenditori. . (145) - sot? 


e 
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i Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI VENSENBER SERA] 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


— —— -- .— —ee mu» 9--GnE 00 


| Medaglie d'ero 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — i — 
| Macerata 1505 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix s Milano 1906. = 


E аА а л —— v =... > — O E ` МИМ tem улу t tmt 


Acoumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
u benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ognl genere in recipienti a1 celluloide od ebanite per illumina» 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterle del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 


Gratis dietro richiesta all’UFFICIO TECNICO DI MILANO. 
(1,15)-(94.8) 


09090909090909090909090090000 


т 


Rappresentanze e depositi 


MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI [A ALES CALI CALZONI ви 


ALBERTO VIGLIANO no 


MILANO - Corso Buenos Ayres 66 = MILANO | B IB | N E 
8 E | 


sale Generatore per Pile U | 
VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco : W O Y t El Y Q 
Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata : 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 1 


tità di. pom. che del solito Sale Ammoniaco. 
(4,15) - (24,8) 


Copa Ppalagnpu TROLL O шщ" LO MONTI т ии DW RATA RITI ETTI nos 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF 
€——————«4 BERLINO s———9 
Materiale per linee aeree di Tramvie 
® Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULO | || 4550 IMPIANTI ESEGUITI 
—— isolante, nero, lucido solidissimo - | | per cavalli 108,000 | 
PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA : Diploma а’ Onore 


Esposizione di Torino 1898 


— 


ALBERTO VIGLIANO - Milano u Cataloghi e preventivi a richiesta. 


Rappresentante Generale per l’Italia 


зз, RETTE 


Rappresen tante per la Lom- 


bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche : 
Signor : 


ing. GIOVANNI BAS, 
x MILANO - 

x Foro Bonaparte, ! 

| 


Rappresentanti per la Li- 
| guria, signori: 


| 

| GRIMALDI & C. 
x Successori a 
x 


Ing. B. CANZIANI & C. 
Genova- . 
| Portici Vittorio Eman. II. 


p———— —— 6 - — 


ге T 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 
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ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI 


TORINO - Via Lagrange, 29. «> VENEZIA - San Moisè, 2065. 
Vendita esclusiva per l’Italia dei Centatori 


‘TTEILER, 


Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug - (Svizzera) 
per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115-198) 


Ing. E. KIRCHNER & C. 


84, Via Principe Umberto 4MILANO = Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a che a Lipsia с nr 


FABBRICA MONDIALE - SPRCAILISTA 


SEGHE e MACCHINE ` 


per la LAVORAZIONE del LEGNO 


GENOVA 


vw 


Rappresentanti ‘per la To- | 
scana: Sigg. | 
| 


Successori LHOTE | 


Firenze - 
Via Nájsionale, 19. | 


| 


Rappresentanti per l'Italia 
Eee Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


Ing. ALHAIQUE, BAL | 
DISSBROTTO &C. 
Napoli - 
Corso Umberto I, n. 84-86 


(1,15) - (9,3) 


== ———а 


-— 
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4 „99 „69 „61° Д JQ 
к Società * Edison ,, 
2 Š PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 


"o 


JST 


C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
= —« — —— —— 


Contatori d'energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. | 


— 


Dinamo e motori elettrici 
намь а corrente continua ed al- 
ternata. 


М — —.— SR + 


| Í AV Quadri di distribuzione — 

SA EST EE M Scaricatori per alte ten- 

aen] МА, PA sioni - Ventilatori ed agitatori 

“С (@ NOMI d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 

— golatori automatici - Apparecchi 

di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. i 


—@9+- 
Impianti com- 
pleti di illumi- 
nazione elettri- 
ca e trasporti 
di energia a di- 

stanza. 

+ — 

Sfrene Molteni per automobili 
e segnalazioni per stabilimenti in- 
dusíriali. 9-45, 


— e 


QUATTRO Diplomi d'onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 . 


La FO RO FOR FO «о аў», FOFO I ROI IO PORO JO ә 16° Dà 
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— € 


Casa fondata 
nel 1873 


Š 
q 
ы 


DE QC QC AC QC X DC C C TITO EE TEO IO IO IO QC USI 


C OC ON 


eo "els eI "qa "QI "eje "Io "els "Pup di 


vere * KANZLER ,, 


STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
та Monteoaccoti 2 "TORINO 


(Corso Siccardi). 


Telef. 18-7 0O 
Teleg; ELECTRON. 
I° RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fiori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili “ Wedekind.,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


ll^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


‘Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio, 
— Gruppi elettrogeni.‘ Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari Ferrovie da campo.. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


111° RIPARTO METALLI. ` 
Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 
Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT „ ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 


(1,15) - (6,8) 


ym J. HIMMELSBACH 


FRIBURGO 


BADEN 
Selva Nera 


— Friedrichstr. N. 28 — 


Specialità 


ALI pi LEGNO 


per Impianti 
УП 


impregnati con bicloruro di mercurio . 


Traverse per Ferrovie 


j d ш ш 


| Esposizione di 
MILANO 1906 


-99 


“= “sz 


iniettate con creosoto 


GRAN PREMIO .. 


PA 
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HACKETHAL - DRAHT -UND KABEL- WERKE 
cipes AKTIENGESELLSCHAFT. 
HANN OVER (Germania) 


Convenienza Assoluta | 


Nuovo metodo d'isolamento per fil e cavi elettric Cl 
Brevetto Italiano 5948591 

җөш ————————— 

o e /mporitantissimo per tulte le linee elettriche, aeree, per; 

gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 

Qpretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d' esplo- 

f sione, per teatri e luoghi pubblcie о e o e o sf 

J 


VANTAGGI PRINCIPALI 


1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza allieolamento per altissime tensioni. | 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


-— 0460 2-6 О о-и 


Per cataloghi e schíarímenli rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN O — via Vincenzo ЕГИ 


GOTTWALD & C. via san ciorcio í BOLOGNA 


. RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


OC.) ex? do 
Trucks e Carrelli 000 Assi montati | Ed | 
E ' а Ingranaggi per motori FupTeLO Gi 
Carrelli a Моо Ае Щ + нн ени CARBOLINEUNTI SA VEPNICE 
Locemotive od Ingranaggi IL PIÙ EFFICACE ter conservare Legna 
I naffiatrici elettriche Campane a pedale - OTTONE mtu - MILANO — 
з КОЛОН Rap ев Priori rr 
Sega . сеэ неет ЖҮ e E AE 
4 APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO 


ui 5) 


" 
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— a HS - = d 
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r J solazi zioni uA genere. 


Fornitura di анай isolanti 1.* Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: | 
is - A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 


per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
trali, eoo. eco., 


B.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE и FREDDO 


| lí : | per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di ` 
a б. macchine da ghiaccio, nonchè рег Generatori, Celle 


Preventivi 


reirigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., өсе. 
Per Telegramm 
BALATA - MILANO 


Ре нра учи WANNER & C.: MILANO Ta Priapa Wirt L U 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon, 
GRUNZWEIG Sc HARTMANN Ludwigsha fen si 


(4,08) - (1,9) 


rrt fene 
DELLE MAGGHINE „КЕНТ. 


GIUBIASCO- ALLES 


MACCHINE A x INSTALLAZIONE | 
VAPORE CON. £ : MODERNA 


DISTRIBUZIONE II ni ITAN MATERIALI 
A VALVOLE NNN р $5 AA OTTIMI 


SEMPLICI.ROBUSTE 3 PRI 
Dn |: MicosTRUZIO 
ECONOMICHE ias" YI) ACCURATA” 


i^. Ls P : "n ‚ ç - y " ° 
y ч ste. sea Gite - еты а - 
a =" L ~ y^ "^s "d ? A P". $ ` i i 
" е e . "Ad m ateo. e) А uu wc. < 
— = A iro. ja PTT at м: аъ 
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Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M I L, A N O = Via Foro Bonaparte, 76 
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FETTE DAZA КОКОКО ОООО ОООО 


< t. — 


De TECNOMASIO ITALIANO 

ha 
> BROWN BOVERI 
Sede in Milano Via Pace 10. 


Dinamo - Motori - Trasformatori 


| + TR SE ER. ч | FERROVIE ELETTRICHE 


^ 
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TURBINE a VAPORE 
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sistema BROWN BOVERI- PARSONS (2 
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v 
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“er 
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per accoppiamento diretto con generatori elettrici, 


v127. vj 97 ХУС 
AE 


pompe, ecc. 


JGA 
DAD 


D 
Y 


"ACA vy DE 
. DAT a 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 


Filiale di Roma — Via del Tritone N. 53 


TESA 


n i. 


2e Per il Veneto - » » Т » Venezia = S. Moisè 2065. n. cs» È 


ОООО ОООО ОООО EROE EEE 


i” 
1.6 С, Stemmiiller Gummersbach 
LA PIÙ GRAN FABBRICA DI CALDAIE MOLTITUBOLARI IN GERMANIA 


Fondata nel 1874 


SSA 


I" 


CALDAIE moltitubolari inesplodibili 
&teinrauller 
produzione di vapore da kg. 20-25 pro m’. 
— X ЧИ ` con rendimento elevatissimo finora insuperato 

— E dg T da nessuna concorrenza 
Se n SURRISCALDATORI appropriati per 
Caldaie d’ogni sistema, brevetto Steinmül- 
ler. Costruzione solidissima; manutenzione $68 
plice. | | 
DEPURATORI D'ACQUA brevetto Steinmiiller. 
Т. Economizzatori sistema Green 
MT impianti completi di tubazioni 


=—è 
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EP #7 
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5. Per schiarimenti e preventivi rivolgersi alla ditta. 


ING. ROLAND REMY 


TORINO - Corso Oporto, 21 - TORINO 
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— ————————A4« CASA FONDATA NEL 1852 _ 


'BELLISS $ MORGOM Ltd. | 


BIRMINGHAM 


Motrici e s 
e a Vapore 


a rapida rotazione | 
e a lubrifloazione automatica forzata. 


MAS — IMPIANTI 
E 4 DI CONDENSAZIONE 


a superficle e a miscela. 


l 


ЕЕЕ атата агата тета ereere 


Materiale е = 
sedi assolutas s » 
2» prima classe. 


«— Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. &- ` — 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,6) 


ео La Е per l'Italia: E S. cid а : MILANO - - Telefono 93-10. 


[retten uilleaume: -Lalimeyerwerke A.-G. 


FERAN соон тті: за. 


e t = 


Trazione Locomotive 


^ elettrica elettriche 


WE — (8-6-0-12-16-18-21-24) Percorso verso Camerino. 


d FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


МММ —— ама а = OANE р < = e RS 


š x Rappresentanza Generale : 


SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO 


mud | ER с "eS ER e ХУ; 4M. ERA ) T 


 — а ——— e ut 


^ ef 


[T > - ` 
Lei уж Эсе i a a, P E M M S gA 
E MEM. TARE TORRI 


LODOVICO HESS ` 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29 - 67 Telegrammi: Conduit - Milano 


15 - Via F'atebenefratelli - 15 


EEE 0° 000 ——TTrTrrTrm_____ 


АЙИН, 


LAMPADE ad INCANDESCENZA 


della 


BERGMANN 


Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. L. 
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CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA — Capitale sociale L.75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,773.087.986 — SOCIETÀ ANONIMA 


ША —— à —À Tau tmu mum A — 2+ — 


Bari, Carrara, Chiavari, тшн, Firenze, Genova, Lucca, Milane, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampiordarena, » Spezia, Torino. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - - 149, Corse Vitt. Eman. 
AGENZIA A - "P Piazza delle Terme `  s74,Co Umberto I (P Gesso 


19-72 cie e 
Indirizzo telegrafico “CREDIT, @ Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Tilefni ‘38-23 | Dico (intern) 
[86-88 Borsa (interprov.). 
Depositi Fruttiferi. $£ Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse-forti 


Conti correnti liberi 2 :/, °/,; con vincolo di un mese 2 !/, */, ; con P 


and 
| 
| 
| 
x 
| 
vincolo di due mesi 2 */, */,; con vincolo di tre mesi 3 */,. 


per custodia di valori, documenti, carte, eco. 


Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sinó a L. 25.000 con 1 giorno di : : 

preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- Formato | Mese | 3 Мезі | 6Mesi | Anno 
gb orrori monili 3 1). è " ” piccolo | L. 3—-|L 6—|L10—]|L.18— 
DU o Cassette-forti .) medio | > 4.—| » 8.— | » r> | » 25.— 

ersamenti иони l'ultino giorno di rire as per prelevarle grande “Ж » 18 538 sio 
l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni' ||| o т J и m 
asse-forti. . .| unico э 18.— | » 32.— | » 50.— | » 8o.— 

versamento o rinnovazione. š š 

Libretti di risparmio 2 */, °/,, con vincolo di 15 giorni. N. Sa са e i Titoli es е опе шев Boma. оза 


Prelevamenti: sino а L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con І giorno 


di preavviso; sino а L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 


a con 10 pen di preavviso. | Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


retti di piocolo risparmio 3 '/, */, con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 10ро con o senza dichiarazione di valore. 
al giorno; somme maggiori con то giorni di preavviso. Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
N. H. — Tutti gli interessi sono netti d'im e capitalizzabili alla fine di ogn chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
persia Sie sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. volume del collo depositato. 
| Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°/. — con scadenza I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
| da7 a II mesi 5 !/, */,. — con scadenza a 12 pi e oltre 3 1/, ?/,. ogni 20 decimetri cubi al giorno. 
| Gonti cerrentidi corrispondenza orediter! e debitori a condizioni da convenirsi- ORARIO. 


- Conti correnti In effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
егі e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 

iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 

ri o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia sii iii, 
e sull'estero. — spente — e т сое — Lettore е солы I contratti di locazione e di deposito posso essere i intestati anche а iù p persone. 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafio a possono delegare una o più persone per ponibili e rispettive 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- Cassatie-forti, Casse- farti ө colli depositati in Camera-ferte. 


| 

} 
coltà di consegna о ritiro, a piacere del contraente. — Deposite di-valori Ж Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. ж sistemi difesa contro l'incendio e d | farto. (1, 15)- (24,8) 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9'/, alle ore16 */, tutti i giorni in cui l'Istituto 
fa servizio di cassa. 


1 I NUT ШИ 


SOCIETÀ SIDERURGICÁ» SAVONA | 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO L. 80.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia  . | 
FABBRICA DI LATTA  _ 

| PRODOTTI fj LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE È 
Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. PRO DOTTI IN GHISA e 


Billette, Masselll. 
Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte i ar- ll Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a Ë 


p Cr | 


' 
MS 
n5 


rotondate. . mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. | 

| Larghi piatti — Pezzi speciali relativi. i 

| Verghe angolate a lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. 7 
Verghe a T ad Ü a Z e Zorès. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello о 

Verghe angolate a bulbo е Т con bulbo. disegno. | 

Travi da mm. 80 a mm. 350. Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. E 

Barre di graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. | 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


| GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Sino, 6. JA 
0 ai seguenti rappresentanti : MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Uco, 4 | 3 
is =. TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Oporto, 35. È 


| Per le plooole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO -ROMA .— 8 
єс DAE Chiedere Cataloghi »— —p 5. 
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LODOVICO HESS ` 


MILANO Е 


Telefono interprovinciale 29-87 | | Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 


BERGMANN 


Elektricitäts-Werke, А. G, Abth. z. 
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* Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. Ф 
* Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — | 
i| Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati Ж 
Şİ di cartone е di Carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta [& 
: à ; : ap 
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&| Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta Ф 
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NUOVO INTERRUTTORE A LEVA 


A SCATTO RAPIDO 


MJ Interruttore a coltello con doppio contatto. - 550 volt 60..2BO amp. 
MJ, Con un attacco sul davanti ed uno sul dietro del quadro. 
MJR Con contatti sul dietro del del quadro. Pel rimanente eguale all NI. 


"DR. PAUL MEYER AL ©, hz 
Rappresentanza Generale per Vitalia: 
Società Anonima Forniture Elettriche 


già Attillo Pozzo e C. - Lorenzo Tommasi - Aliotti 
MILANO, Via Castelfidardo N. 7. (18-98-4-0-14) 


NANNINI — м SI — NN PEE" 


Ing. A. C. І PIVA. 


MILANO — Piazza Castollo, N. 9. 
+40 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


artmann e Braun А .-<. -Francoforte s/M. Apparecchi Elettrometrici 


| 

H 

x Vo oig t e Haeffner n Gr, ° Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KoertingeMathiesen A. «С. Loeutzsoh Lampade ad arco d'ogni genere. 
I.. NI. Ericsson e G. - = Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica insulator Company = snenectaay America 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


«Prometheus»: Francoforte sm | 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


(x. t3ohanzembaeh e Ci. Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 
— sara rr 


@jocCcieta A uer ai Berlino 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 


| Fabbrica di isolanti di composizione 
speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 


——— nT Rappresentante per l’Italia Settentrionale e Centrale 
Ф © © Cataloshi e offerte su richiesta Фф 9 Ф 15-19 


- 
Società Anonima Forniture Elettriche 


già Аттпло Pozzo 4 C. — Lomzmzo Tommasi ALIOTTI 


Capitale Sociale L. 800.000 interamente versato , 
Sede Sociale MILANO Ma Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


SENO) FIRENZE ES 
FILIALI ЧО бан; TR Via r. уш Ончо, 69. vie AM 6 bis. 


IMPORTAZIONE È DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


—  ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE — 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI ——————————— 


ПА E GENERALI PER L'ITALIA 
ena: per quadri, Dr. PAUL MEYER А. 6. - BERLINO asus 
Freni continui ` KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlinu 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 

VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro 1e fredi 


SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
~~ MERCE SEMPRE PRONTA. ~~ 
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PIRELLI & ©. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 


Spezia - Villanueva y Gettrù 


Cavo per Tensione di Servizio PARIGI 1900 

(Meme тошт S. LOUIS 1904 
ee = MILANO 1906 FUORI CONCORSO 

BUCAREST [906 „һ.ома ponore 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 
Luce, Trazione, 
Telefonia. 
Cavi Telegrafici Sottomarini 


GRAND-PRIX Cavo posato nel Lago di Garda 


Tensione di servizio 


Provato a eitre 200,000 VOLT 


HEG Cataloghi e Preventivi a richiesta ` 
: (1,15 - 24,8) 


WPP: CX 3489 C337 ale F> 397-30 ED" 0р CRESCE C38 


Società Anonima sedenté in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


_ TUBI InLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
— — et 


CONDOTTE 
FORZATE 


40 IMPIANTI ESEGUITI ^ 


per oltre 200.000 HP. 


Referenze di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


— SIN0-100 - ATMOSFERE 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (34,8) 


Cestruzioni Metalliche e Pali per Linee Elettriche 9009 


i ——— EEE EEE Lt GIL EED E DE EEEE DE DRE н E LITE У. B 
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E. S. HINDLEY < SONS E 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET 
LONDRA: п, Е. — Street, E. C. 


RIA Puff AWA 


Domandare il Catalogo N, 308 A. 


MACCHINE À VAPORE. 


Orizzontali o verticali. ж ж 


Жж E CALDAIE £ зё 


A tubo verticale o trasver- 


A semplice o a doppio cilindro. 


sale, di sezione CORNISH 


I e I - OX - : 
X ж X Соп o senza caldaie. uu cub a ' LANCASHIRE, eco. ж X ж 
————————————————— o - 4 `` im. e 5 = = CREA) 


Condensatora Tandem Compound 


MACCHINE A VAPORE A SRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 


—. \000- ——— 


= prete, -i =e = =. Г" p S= | == / ' 
сш Е MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 1. E ue 


! 1,15) e (5,5) 
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r^ Ca UV 
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reco, ITRLIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI- MILANO 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ ITALIANA 


=C (8 7 
Società Anonima per Istrumenti Hlettrici | @ G A N 


GIÀ 


C. OLIVETTI & С". ———T di Elettricità — 


MILANO 
4 - Via Broggi - 4 SEDE IN MILANO 


15, Via Solferino, 15. 


—sp ÜÁH  —— P  — — —— —— — n r nT ll". 


Strumento termico registratore 


e и Alternatori 
MASSIMA SOLIDITÀ Motori е e 
facilità e comodità di controllo Tras forma tori 


aperiodicità perfetta 


° Convertitori 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA Dinamo e Motori a corrente continua 


INDUSTRIALI E DI PRECISIONE —— 


INDICATORI - REGISTRATORI LAMPADE AD ÁRCO 


Crt arm ©" J FERROVIE Е TRAIME ELETTRICHE 


Impianti nazionaii 
NI ARIA 


Impianti Elettrici completi 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 
(1,15)-(15,8) 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


(1.15) - (24,8) 


Avvisi di PRODIGA dell'ELETTRICISTA 


Ufficio Tecnico Industriale: be - 
MILANO | 


, Ing Carlo Baumert wass. 


TELEGRAMMI : Ing. BAUMERT - MILANO TELEFONO: 92-70.3 


So v Co ——|—— 
ЖАШ FONDATA MOTORI TRIFASI E MONOFASI 
A È LISTINO COMPLETO TEDESCO N.8. x ж ж ж ж ж ж 
ж # ж ж ж ж ж LISTINO ITALIANO (ЕѕткАТТО) N. 4. 


Gratis — PREVENTIVI — SCHIARIMENTI — Gratis — 


. DEUTSCHE ELEETRIZITÀTS-WEREE 


ZU AACHEN 
В | dl: grinta zt Deposito di 600 | 
| idea A CORRENTE ALTERNATA AQUISGRANA MOTORI- TRASFORMATORI - ALTERNATORI 


Il primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica a & 52 Ж EE | 


я š € 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator MFG. C. di Victor N.Y. 


La prima fabbrica del mondo che ha già 50.000 a 75.000 Volt 


funzionanti oltre 25 Impianti a tensione di 


—++0 0-3 +0-- ее» –- —— ——— 


G U | Г) O T O L U S S O- MILANO - via Carducci, 13 - (già Via S. е E 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta 


——. —_—__—._____—————————_————_—___—_ 


Ercole Marelli&C. © 


4 MILANO Ф 


Ventilatori Industriali per qualsiasi applica. 
# zione =# di aspirazioni ed essicamenti con Motore 
elettrico в per funzionamento a Cinghia 


Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a quelli x 
з di qualsiasi altra costruzione. 


{ = m xr дый 3 — ns 
i 220 -— 28 Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 


* 
— c —— 6. — —r 


Filiali e — della Casa | 


S. PAoLo - Barboris, Mones! e Co - ui 

Rio De JANEIRO - Paole Zsigmondy - Rua General Camara, 78. 

Carro - Alfredo Del Mar - Alfonso XI. n° 2. 

MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375 

BARCELLONA - Colli & Ballo - Pasaje de la Paz, 8. 

LisBONA - Е. Celombe - Rua dos Sapateiros, 219. 

TRIESTE - E. Tureok с Co. Via della Sanità. | 
(14,08) - (4 9 


Mirawo - Ercelo Маге!!! e Co. - Via S. Radegonda, то 
Torino - Ercole Marelli e Ce. - Via S. Quintino, 11. 
NapoLi - Eroele Marelli e Co. Calata Trinità Maggiore, 8. 
Pani - Ercole Marelli e Ce. - Boulevard Voltaire, 56. 
Genova - Ing. S. Cavallare - Via XX Settembre, 16. 
Lonpra - John Shirley Pandiani - 77, Finsbury Pavement. 
Buenos Aims - Emilio Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELE'I'TRICISTA 


MASCHINENFABRIK 
AUGSBURG-NURNBERG 


uo 


э 


| MOTORI DIESEL M.A.N. 


4900 motori forniti e in corso di costruzione per крнын 110000 cavalli effettivi. 


— —À—— ————— — — — r — — А-5 РР n —  — Q n V — 
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—— —_ == = SS —P——.TrT_T-<-<__ ml LLL U LA 
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t 


» 


{ - порина Generale per l'Italia : 


Ing” Mariotti Montanari « C. -Milano 


* | Win Montebello, 26 = Telefono 70-3O. .( (1) - (8,9) 


Avvisi di pubblicità dell'ELE'TTRICISTA 


The Ohio Brass Company 
ue A er e^ Husa | Mansfield Ohio uc | 
‘Ing. l'leriggiaC. 


MILANO 
Piazza 8, Carlo, 2  ————————— Telefono 93-10 


e ——— 


(1,15) (16,8) —— 


=» H WEIDMANN Qu — ERNST PABST 


Bellevue - Copenick (Berlino) 


RAPPERSWII, (SVIZZERA) Suonerie elettriche 


FABBRICA d'ogni dimensione e per qualsiasi scopo “ә 
E on data nel 187 7 QUADRI INDICAT ORI „өй“, er x 
[| accessori y 8 ; 
Specialità in tutti — a Pea Apparati 
Telefonici 


per qualunque distanza | 


Per uso domestico, per servizio pubblico, 
per a:te tensioni, ecc. 


MATERIALI ISOLANTI | |“ soe 
ELETTRICI Ф, || Ve 


Di propria esclusiva fabbricazione. 
(1) - (88, 8) 


——— — ——————————  —"—_——__.— _ 


"Уу УЕ a am PALA LASA SL PD PAAP 


RAPPRESEN l'ANTE Generale per VITALIA - 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos Ayres, 66 


ditte: = — —— 


PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 


WANNER & ©. = MILANO 


Telegramani: BALATA - MILANO - — 24-69 - ` VIA S: UMBEwuTO, 27 
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Referenze di primo ordine 
eupp.io ола pp ozuoaJaojyogsq 


==. aos 
= dineko a prova senza impegno pel committente === 


TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA -DIK E CUOIO SONO PRONTE 


—— —_—m—— ————————_._—__m_——_ mm —rmwnF 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


_W. T. HENLEY'S TELEGRAPH WORKS 


FABBRICAZIONE E FORNITURE 
| per Impianti completi di 


CAVI ELETTRICI ISOLATI 


Con isolamento di carta impermeabile per impianti di 
ILLUMINAZIONE, TRAZIONE E TRASMISSIONE DI FORZA 


vc. 


— 


con isolamento d'aria e di caucciù per 


TELEFONIA 


Isolamento di Gomma elastica vulcanizzata e di carta per 


INSTALLAZIONI DOMESTICHE 


ECC. ECC. 
Sede Centrale: | RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA : 
13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. Italo Ziannoni 
INGHILTERRA | = Via ChiodoNG-SPEZIA. uo 
ү || п Sig Edward WESTON a 
| ALFREDO AV ESTRI | | Newark (New Jersey S. U. d'America). 
Via СОЕТ -86 concessionario dei brevetti italiani : 
— CORO —. 1° Vol. 95 N. 111 Reg. Att. e N. 17635 Reg. Gen. per: 


BR EVETTI 351 Num. 


TAVOLO PER — у ВОВКА, era 223 Е с Perfectionnements dans les instru- 


ments à mesurer l’éiectricité »; 
2° Vol. 95 №. 112 Reg. Att. e N. 47636 Reg. Gen. рег: 


с Perfectionnemenís dans les instru- 


Ф 
È Е 
| а < 9 ments servant à mesurer l'éleetri- 
ҹ 3 rd 
| š š 3° 2 cité »; 
5 © aS ow 3° Vol. 95 N. 113 Reg. Att. e N. 47637 Reg Gen. per: 
à 5, BE S « Perfectionnemenís dans les instru- 
v 28 578  menís destinés à mesurer l’électri- 
S si 85 š cite »; 
39. 5 
| S È e. З р, $ è disposto a cedere i brevetti stessi od a concedere 
^ d 4 y licenze di fabbricazione od applicazione dei relativi 
E E оа S | trovati a condizioni favorevoli; eventualmente anche 
Е EE a sfruttare i trovati stessi in quel modo che risul- 
A > =. tasse più opportuno. 
> к К Ө 
š iii (1,15) - (24,8) Per schiarimenti ed eventuali trattative, rivolgersi allo 
Altre Specialità « di gustan fabbricazione: Ufficio per Brevetti d'invenzione e marche di fabbrica, 
CAVALLETTI PER DISEGNO per l’Italia e per l'Estero, della Ditta 
' Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica | 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI Ing. BARZANÒ & ZANARDO 
e altri articoli Per per ccauo: md genere . Via p 24. - MILANO 


( 9) 


d "| 


CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA 


PERCHE il metallo = 
antifrizione 


— 


MAGNOLIA 


è preferito dai meccanici intelligenti ? 
— Sercfié è il MIGLIORE. 


(8, 9, 15, 21) 


_ ING. PIETRO MICHELI FIGLIO 
ONICO MATOSI EN: | Via Sottoripa. 1 - GENOVA. — 


_Milano 1906 : Grand Prix ^. 
MAGDERURG - BUCKAU (Germanis). 
Ing. H. VELTEN, Milano 


R. ) і () DI Via Principe Amedeo, 5 


«x £Locomofili e Semifisse 


Rappresentante: 


A VAPORE SURRISCALDATO E SATURO 
35 | da 103600 cavalli 
BU? LA PIÙ ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA 


Sorveglianza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa: 
Impiego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esercizio. 


In Centrali Elettriche sono in esercizio 1307 macchine Woolf. (0f) -(28,8 ^ 


Produzione totale quasi 600,000 cavalli _ 


r = 


^ A. ss ss: 


Cessione di privativa Industriale 


Il Signor Ricardo ZARAGOZA de GRAU a Ваговіюпа (Spagna) titolare 
della Privativa industriale italiana N 76808 per: ‘ Nouveau sistème d'ap- 
pareil pour le chauffage de l'eau d'alimentation ,, desidera entrare in relazione 


ING. STEFANO FISCHER 


MILANO -Via Solferino, 36. 


Specialità Tecniche per Motori e l’Industria, perfette e moderne. 


Feltroferro per basamento motori eoo. p. attutire le vibrazioni ed il rumore. 
Ventilatori per ogni scopo e comando. 
Spazzol» perdinamo-Pa;ta per collettori 
Dinamometri — Mo tap.li — Pinze. 
Orologi centrolle stazionari e portatili. 
Rubinetti amerio. ed altri-*aracinesche. 
Misur. tori d'acqua di alimentazione. 
Metalli antifrizione — Corde metalliche. 
Cuscin tti a sfere — Pul gg di legno. 
Taccometri fissi e portatili. 


Cont: giri — Estintori d'incendi. 
Fitr. d'acqua e di olio usati | 
Saliatori — Pasta da saldare 


Dinamometri - Polimetro. 


n 


Settiette per spelverare meteri o quadri elettrici. 


con Industriali per la cessione della sua privativa e per accordare licenze , 
di fabbricazione. Per informazioni e trattative rivolgersi a ' 


O. A. Rossi e C. - ROMA - Via di Capo le Case 18. 
Ufficio Internazionale di brevetti d’invenzione. @, 


l! 


(е 


I FIGLIO 
IVA. 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
| 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn 


€—— ——« MILANO *—-— e 
PREMIATA FABBRICA DI 
CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI 


in tutti i generi 


CARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE TRASPARENTI 


» 25 FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE SALE 
Д үү, © GRANDIOSO LABORATORIO 
F. Ii SPIERER & C. Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROMA | Esecuzione Immediata (1,15) - 8,9) 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila a secco ITALIA (Итин) adatte per Balterio portatile per ensure d'isolamento con 48 Pie tipo d 


Telefoni 


SOCIETÀ DEI MICROFONI ANGELINI 


Telegrafi | 

Accensione motori 23 i 

Usi scientifici d ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 

аа, ROMA — Via in Luoin&, 4, 5 — ROMA 
Aocensione di Telefone Interp. 9039 Per Toleg. MICROFONI - Roma 


Microlampade "————— P! 


MICROFONO AD ALTA POTENZA - 
ANGELINI 


| Grande potenzialità fonica - Audizione chiarissima 
— Gli unisi per la corrisponienza a grandi distanze 
SI ылды REN Applicazione facilissima a qu lunque apparecchio 


A richiesta € per quantità — KON- 


convenienti si fabbri 
SPECIALITA 


cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 
ч Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 


Apparecchi da tavolo di lusso ed economici = INTERRUTTORI 
Interruttori elettrici a tempo jan impianti d' Illuminazione 


GRANDE ECONOMIA 
IMPIANTI DI CENTRALI - 


Pila a secco Upo A 
de: Ballerro postar’ 


IN 


MULTIPLI 


16, ROMA 


RAPPRESENTANTI | Pe Roma ç Provi i Gere De мави, E VU Ud E AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
ed Agenti J Ma CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 
А per le Marche, Umbria. UD игі e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI ACCUMULATORI 
) per L м. pt la Sardegna - Ing. A. Mulas, P Carmine, 3- н PILE A SECCO _ RICEVITORI AD ALTA VOCE 
С ° ө e Y e 
ban | Grande Officina di Costruzione 
' air <=-——— — loco 


Carboni per Lampade ad Arco 


h | PËR CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
i Marca “ PLANIA ,, I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 
| Marca “ SILESIA , per lunga durata di accensione. 

| CARBONI PER ARCHI А FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


ELETTRODI per la produzione del carburo di calcio di tutte le dimensioni 400 х 400 х 1500. 
—— ee SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO eex —— — O 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


Società. Annina P L, A NI AW E RKE k fabbricazione dei carboni 
UFFICIO : | BERLINO N. W. GS FABBRICA: RATIBOR OIS 


Dorotheenstrasse y! 


1,15) - (7,9) 
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v 4 r 07 RO: CARLSON 


A $ d^ e. 
p АЕ, ui TE NE A 
— SEL | 


STROMBERG = -CARLSON TEL. MFG. CO. 


ROCHESTER, CHICAGO, ILL. 


No. 8 SELF-RESTORING GRAVITY DROP 


Avvisatore di Chiamata a chiusura automatica 


Ingegnosamente disegnato —  sensibil'ssimo — di azione sicura e non soggetto a facili guasti — costrutto con 
scelto materiale di primissimo grado — consistente di poche parti permutabili — accuratamente ottenute con stampi 
ed utensili affatto nuovi. 
ожо Tutte le parti di questo Avvisatore sono poste in giusta relazione fra di loro, indipendentemente dal filo di mon- 
taggio — L'intero congegno può essere rimosso senza bisogno di scomporlo. 
ою Lo sportellino viene chiuso automaticamente quando si inserisce la spina nel Jack. Tale не spiegando 
una resistenza uniforme all’introduzione delle spine durante l’intiero intervallo della chiusura. 
oio Lo sportellino è costrutto in modo da presentare parecchie faccie, differentemente esposte, affinchè una o più 
di esse siano sempre pronunciatamente visibili da qualsiasi posizione in cui si trovi la telefonista. 


N. 8. 
Avvisatore di Chiamata a Chie- 


Questo Avvisatore si forn'sce sura Automatica 


tanto isolato che montato su «STROMBERG-CARLSON,, 
striscie di 5 pezzi per Quadri 

Commutatori a chiamata Ma- Voduto di fiance colle spertelline 
gnetica abbassato. 


——À— — MÀ — А 


Grandezza al Naturale 


"— MN rm 


olio Un Segnale Indicatore a saliscendi, con combinazione ottica e fonica viene anche fornito per distinguere le chia- 
mate dopo che lo sportellino ha funzionato. 

ойо Sono caratteristiche principali di questo Avvisatore: Costruzione semplice — Azione positiva — Minimo numero 
di parti — Massima sensibilità — Contatto per suoneria d’allarme notturno indipendente dagli altri contatti — Nucleo 


ed avvolgimento rimovibile istantaneamente — Tutte le molle di contatto pure rimovibili — Non più stelo dell’in- 
dotto da essere sottoposto a riparazioni — Nessuna superficie lucida esposta — Occupazione minima di spazio — 
Tutti i punti di contatto di puro platino. ` (8,9) 


> ppresento Bote. iG RE ое Per DL I 


ORTO: MOYSE- Л, Vie Ces telo (Angolo 1 Ponte 


n.o qaum s 


Rappr. per l'ITALIA Merid.": ING, me PERNA - Corso Umberto I, 106-108 — 300 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


VENTILATORI ISARIA 


à 


MARCHIO 


DI FABBRICA 


| Nello stesso tempo 

raccomandiamo 

gli articoli fab. 

$ bricati dal nostro 

At o c riparto I. 
DUE As 


CONTATORI 
ELETTRICI 


~ 


ARIA-ZAHLER-WERKE ван MONACO BAVIERA 


Corso Sempione, 14 - MILANO = Corso Sempione, 14 


(1-4-7-10-18-16-19-99-1) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa o Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interainente versato 
Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 

ru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 

tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori, trapanatriei. ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


. (8'8) -(81*1) 


аа — LEI 


SES — MACCHINA PER SCRIVERE W 
=  UNICA MACCHINA DI PRIMOR 


a scrittura visibile e senza nastro 


- 


а. 
/ 


M 
- - db ea di 
D 


4 
- 

Й 

È, E 

te £i At 
Tages 

UM 


l ; E and TM A 
ie MS ту, dii Oltre 25000 in uso di cui cirea 2500 in Italia 
stà ООН БЫ La “ WILLIAMS, è oggi la preferita, perchè la migliore 
4 feed 5 L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 
"na macchine per scrivere 


x а SOCIETA’ MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
К: | ” già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA e la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


AGENZIA 


st È GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA P 
PY. Società Macchine per Scrivere ed Affi 
MABIE 7000 & BARD Y MILANO — via Dante,7 ` 


Londra e New-York n : > DIET CIO МЫС GET 5 ° А 
90 v (1,15) - (94,7) pe Venezia - Genova - Bologna - Roma- Torino - Napot - Багі - Palermo 


x zm Tot n к: "s "Жы k 7 
> А ct s ER idea : 
EP у . tal 
t id k. 
ea * ! ! 
(Жо < £ | 
* 


74 Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'italia. | 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


GADDA & C. 


SOCIETÀ per La COSTRUZIONE peLLe MACCHINE вр APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI Ep ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L: 6.000.000. — Emesso E VERSATO L. 6 000.000 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MI LA NO 


Я —— — — — > 

GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI 

IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 

VENTILATORI ELETTRICI mE 

TURBINE 4 VAPORE | š 
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Aiternatore da 2000 HP - accoppiato а turbina idraulica. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906 


4 Gran Premi. 
3 Diplomi d’Onore. 


(11-(19,8) 


SEDE DELLA DITTA: MILANO, Via CASTIGLIA: 21. 


Uffici tecnici-Commerciali a Torino - GENOVA - FIRENZE - VENEZIA - Roma. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


PREMIATA FABBRICA 


2 a ERRE | 
pi PILE GALVANOPHOR 5 |||, ,,,, x 
AD ALTA INTENSITÀ i: H 
“liquido sa a secco___.| | Ë n BAUMANN - e шй) i 
) e Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Italiane - 
- GRANDE MEDAGLIA D ЈА DORO sš —— sns E 
Esposizione Milano 1906 32 Fabbrica di MOLLE а SPIRALE di filo acciaio ¿E 
58 prima qualità, temperate con metodo brevettato E 
P per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni #2 
doar () еј 88 tramvlari e per tutti quei meccanismi che richiedono ti 
š una molla resistentissima e di lunga "durata. — Filo “š 

MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 Š tondo o quadro fino a mm. 50. 


> ‘Telefono intercom. 2-85 >=— 


APPARECCHI TELEFONICI 


Resistenza fino a kg. 20,000. 


ed 
ARTICOLI 
AFFINI ROSETTE SPACCATE PER DADI 
^de Rendono affatto impossibile in LE 
RAPPRESENTANTE E \ WA causa della loro permanente elasti- (sus 


WE cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. EM 
S Fornitore di Stabilimenti governa- { 
* tivi, costruttori di. vagoni тоны а | 
ttamviari, automobili, ecc. DA 


generale per l’italia e Svizzera 
DELLA | 


N N Campioni a richiesta. Vas SY 
TELEPHON FABRIK Ae Esposizione Milano 1906: MEDAGLIA | D'ORO 
SANN VEA MENNA z БЕЛОТО Ra T te Generale per l'Italia: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER 
I ШО ШШ ОШ : GAV. | 
Gran Premio Milano 1906 di TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (1,18) - (34 ,8 


— o ———- — -.— — 
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SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


—— r -———  —— —t_—_————————m__m_r___m____—_—__yÉ 


Accumulatori Е Llettriq | 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж Ж Ж Ж k: 


UD US Ж D DM Batterie z^ ux per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж # 3$ HW E DM DA E Ui D OUR 


— — a — 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE | 


a Tungsteno e a e a filan filamento nento di ‹ carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Hiluminazione Elettrica 


—— — — **0@ > @ о Си Goss .— — 


GRANDE OFFICINA MECCANICA ` 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica (1,15) NM 


+000000000000000000000000000000000000 
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Sede in GENOVA - Stabilimenti ALPIGNANO (Torir P | 


[ddl il mus JJ e 


ы е же | Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA ol 
| per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti cea SOCIETÀ ANONIMA 
| di Energia elettrica | | d Ni iederglat P | 
| . IMPREGNATI con sublimato corrosivo AM MMM m ill 
| — УРТЕ X^ JAUEN. FABBRICA DI CARBONI j TRA 
7 Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 ‘|, | dj) per lampade ad arco e di elettrodi | E 
ti | | | Bl d 
i TRAVERSE j CARBONI 
per Ferrovie e Tramvie LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 
` | er corrente continua ed altern 
INIETTATE oon oreosoto + | нн к — 
| SPECIALITA’: 
CARBONI PER LAMPADE AD. EFFETTO DI LUCE CO- 
г |Fumu Мини | [engu mist 
\ | , di lunga durata 
FRIBURGO CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 
^ .— || (Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 ii 
/ ! — | CHIEDERE PREZZO CORRENTE 
MILAN O 1906 (4,15) - GS) Agente Generale: (1,15 (24,8) 
| “GRAN PREMIO., F. BIETENHOLZ - Torino 
f 
. - 5 А С SPANNER Ф 
| SOCIETE ces LAMPES : M š 
| à incandescence de Zürich : CONTATORI D'ACQUA š 
| Fondata nel 1889 — : SISTEMA ШШ — š 
" Stabilimento a š x | HE 
È BIRMENSDORF o E. Officina sF 
| M Ж в di Milano >= 
A | = » Corso Magenta N. 56 i? 
| LAMPADA | |i а ~ : 
| INCANDESCENZA ca Direttore per l'Officina e rappresentante per l'Italia: E 
J 


di tutti i generi (1,15) - (7,8) 


Ing. V. ZACCHI 


x LAMPADE — z | 
| comuni - Giuseppe e F.” Redaelli- Lecco. 
| vendan GARDONE V Le ui DERVIO 
per decorazione (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
| per alte tensioni | | 
| | per tram ways NECK. fe аанынан, 
flamma, 1 z Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
E 3 RI per condullure telegrafiche e telefoniche. 
= = " Fili di acclalo zincato ad aita resistenza meccanica 
| ca e corde metalliche per sostegni di condutture 
Agente generale & Pa elettriche. 
F. BIETENHOLZ Š M | rui spinosi e reti metalliche di protezione. 
TORINO is 


Corde di rame ver parafulmini. (1,15) 1,9) 
(1,15) - (18,8) MN MM 


— 
Premiata — x 
Giuseppe Sandiglio| 


-——— FIRENZE =— — 


Via Lorenzo il Magnifico N. 3 


ss 
| BILANCIE DI 
PRECISIONE 


7 _ 


Fornitore delle Strade Ferrate 
e di Amministrazioni 
Governative e Comunali 


(1,35) - (11,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO U. $. A. 


Filiale : Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
| Palagio dell Arte della Lana 
FIREN Zh ES: | 


La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- JE 
spondesse alle eSigenze di un gravoso servizio ha concluso per la E 

5 (OLIVER ,, giudieandola la migliore fra tutte. no 
In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello & 


100 Macchine Oliver, 
e il 6 agosto una seconda ordinazione di altre #00 Macchine. 


—P—— фо 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
Macchina Moderna = Durevole - Completa 
150 mila macchine vendute in tr°@ anni. Record Mondiaie (45.355 
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MACCHINA 
| per rettificare i collettori delle dinamo | 


SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO 
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Agenti esclusivi per la ` 
Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


| E. H. CADIOT &C' 


ELETTRICISTI 
12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) | 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA ` 


{ OFFICINA ELETTRICA pir: Ew: GEROSA | 


ў SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L. 300,000 
ў MILA NO - Via Vittoria Colonna n. 9 - MILA NO 


b FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 
$ APPARATI ELETTRICI — 


а УС а 


Apparecchio 
da Muro 


Apparecchio 


da Tavolo 


D A 
5 4 


DA 
A 
фе 
Š 

Commutatore centrale v. 


+ 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole 
Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all'altezza dei perfezionati 
servizi d’ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 
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BREVET TATI 


LIMITATORI DI CORRENTE. 
| 
Ë 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 


Tipo Elektron 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


II Elektron 
ordinari 


Elektron con dispositivo 


Designazione per attenuare la scintilla di distacco 


a | da 21/, | da 417, | nu. da 6!/, dio] da 11 
Amperes | da la2 ә, 2 irt. ali "| al5 
Prezzo cad. | L 12,— sn eg ы "© L.22,— 


Prezzo dei  Limitatori Elektron da 126a эа 200 V. V. 


| El ektron g 
ordinari, 


Designazione Elektron con a dispositivo 


per attenuare la scintilla di distacco 


da2 | da4 
a 8!/, E1770 i 


SA persi s | да ?/,& 1'/, | 


Presso cad. | L 12— IL. 14.50 L. 16,— L. 18,— : 


Tipo excelsior 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 
Fino a 126 Volts da ?/, а */, di a ; 
Da 125 a 250 Volts da !/, a !/, 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


| 


Società Anonima 


— STERN- SONNEBORN | 


Capitale int. versato Lire 150 000. 


Sede: GENOVA — Stabllimento Rivarolo Ligure | 


| Case Coneorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris | | 


NEW- YORK 


Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
macchine. 


Grassi Consistenti ca altri grassi industriali. 


Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale | 
e Industriale. 


, Olii e Grassi per Automobili approvati ‹ dal | 


| Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato, | | 


ME XC 4 


NAME 


Touring Club Italiano. 


GRAN PREMIO 


Esposizione di Milano 1906. | 
| (15-65. 


Prezzo unico X. с» ЖУ 65 
Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 210 aus | 
). 


— 


| See. AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 1 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


Sossi. ames 
Wi 
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ANNI NEONATI Su МММ ee 
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FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI ' 
OFFICINE MODERNE m la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia | 


elegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori 
d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale | 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ÈLETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI - EU, — BO | 
PILE ad alta Intensità “INVICTA,, Drevettate-Pile d'ogni genere 


— — s 


жыз лаанаты л Б DEPOSITO 
DELLA v. E. І. F, A, ор. 
(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 
APPARECCHI DI MISURA | 
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A. SCHWARZ - FRANKFURT 
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Avvisi di e IRIS, 


È SOCIETÀ ANONIMA [i MATERIALE ELETTRICO 


Forniture Generali per l'Elettricità 


Via Solferino 29-31- ME L La A. INI O - Via Solferino 29-31 


KIE- 


Rappresentanza esclusiva per l’Italia della 


E. А. G. 


Elektricitàts Act. Ges 


Vorm. HERMANN PoGE 
CHEMNITZ 
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4 "ж. ia 
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Dinamo- Alternatori | 
Motori- Trasformatori È 


Impianti Elettrici 
completi 


2 Generatori trifasi a 400 HP., 1 Generatore trifase 800 HP., 5000 volt 
Impianto eseguito per la Centrale elettrica della 
A. G. Deutsche Haliwerke Bernterode Weermamay 


FORNITURE COMPLETE 


s | per impianti stradali e interni 
R | BRACCI STRADALI — LAMPADE 
n ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
D VALVOLE DI SICUREZZA 

INTERRUTTORI A LEVA 

STRUMENTI DI MISURA 

; | Ф «ACCESSORI PER IMPIANTI. 
4 È | | 


f 1 RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA 


tm e СА e 


STR n TM —— eT T ÁN pO —— c7 "MERE RUPEM LEAN DEUS US ES nari 


De eo DD — rn 


} Per preventivi macchinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale 9 ай 


Е XE .. UFFICIO TECNICO 


Telegramm!: SAME Milano 


Telefono : 91-60 — Ж 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA , 


SOCIETÀ NAZIONALE. 


Officine di Savigliano 


 ,O&pitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). 


— —— CÓ! JEN | 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 


Rappresentanza а ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO | 
| О Via Somma Campagna, 15. 


» GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
| Via Caffaro, 17. 


?9 
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Costruzioni M eccan icfie & Glettriche 


e" Centrale dell'Arsenale di Napoli (S. N. O. S.) 


L3 "t 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori a Gas | | | ó 
 CROSSLEY. | 


à 

: | 39, Via Orivolo 
: _ FIRENZE 
i 

= 


MIAO n =. 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


<= ШШШ Il 


(145) - (24,8) 


ETLEINRICE LA IN 26, MANNHEIM 


Clemens Riefler | "e AR 


iTi. DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- | Più di 
| NESSELWANG & MONACO | Bavi-ra 
— | SEMIFISSE 20,000 
COMPASSI DI PRECISIONE куар in uso! 
SISTEMA ROTONDO saturo ` — olito—-- 
er Ingegneri, Architetti ө Dise natori e 
| idis — c 9 surriscaldato MI LASS Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Lonis 19. Liegi 1905 | ñ: WU Lax a Va ss Prix 
Cataloghi gratis a richiesta - Preesi di Fabbrica. Con МУАУ) | ZA COM 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione dd em A P 
A. DEIDIER a valvoia . MILANO 
° «LENTZ» 1906 
Forresttóa/ oes chi Napoli = (ltalia) Corso Vitt. Eman. 155. 
rg =—— ——— на 


del - I compassi Rieller sono usati nelle scuole e 
т Casa porte- ^ negli importanti uffici tecnici del mondo 
intero (1.15) - (94.8. 


no la marca (1,15 - 24,8) 
, "C RIEPLER- 


LABORATORIO ELETTROTECNICO - i \ 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. | 


———b 9 Gae—_——_—_— 


Società in accomandita scmbplios 
s OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE 
| Via Ernesto Rossi- BERGAMO || Visle Monforte 28 - MILANO © 


— epe ———— — 
Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


^ interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa ed alta tensione (вв ГӨ n. 70051) 
di tensione e di oorrente a bassa ed alta tensione 


— per sezionamento - valvole - derivazioni 
Trasformatori - divisori - resistenze - 
per archi 


INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 
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| Scaricatori | 
per basse ed alte tensioni ` 


K 


per batterie di accumulatori 


REGOLATORI AUTOMATICI 


pel sistema di survoltaggio Magrin: 
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REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO 
REOSTATI DI REGOLAZIONE 

per dinamo e motori. 
REOSTATI DI AVVIAMENTO 


ACCESSORI PER IMPIANTI 
Morsetti, Serrafili, 


Valvole a piombo ed argento. 


LIMITATORI DI CORRENTE. 


Telefono 3-71 


BERGAMO ... т. retos 


OR 6 


per luce e motori (Brevetto n. 70050) MIL ANO | н г, 
Costruzione e montaggio di quadri compieti per Tener Кенес 
per Centrali - Stabilimenti - Motori (1,15) - (7,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


V JULES ISRAEL & ©. MILANO - via pantano, 7-0" 


Unici Concessionari in Italia 
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i Grande Deposito di Materiale | per sali Elettrici 4 


—n n n n 99 


| Manufacture : Speciale de Cuirs& C Courroies 


"9 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurl) BarceLLONA 1888 - ToLosa 1888 - Chicago 1893 - Parisi 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


| 
| 
| 
Marche Accreditate: | 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
Scellos-Renvideurs - Hidrofuge | 
| 
| 
| 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Agenti Generali pe l'Italia 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE FRATELLI TRUCCHI 
PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMP IERDARENA | 


(1 «15)- (М8) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


EM\LIO FOLTZER 


RIVAROLO (LIGURE) | | 
E ; MEINA I MAGGIORE) 


ER d 


OLII è | GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


w h PIE E AN SE — MÀ t 


Esposizione Шуга di Parigi 1900 
Medaglia d’Oro 
——_____ 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro 
GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 
dei prinolpaii Costruttori di macchine 
a vapore - imprese di elettrioità - 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed ‘altri 


| @ontatori “ ARON, 


i Costruzioni a motore ed a pendolo 


| per corrente continua o alternata 


— — KRH — — — 


CONTATORI 


portatili per controllo 


CONTATORI 
con indicazione di massimo А ^r s- J | 


ed aitri tipi speclali ` "Tir 


1483054 


Chiedere listino 
al Rappresentante Generale. 
per l'Italia 


Contatore 
a motore per corrente trifasica 


R. EINSTEIN - Via Palos Cavallotti, 11 = MILANO 


(1,15) - (24,8) 


FERRIERE DELLO STATO Bien 


Opificifindustriali. 


TU 


1,15) - (94,8) 


жь ` у ^ _ ——FÑ 
& ы cr RAPI . 
+ 2. 


iM ACC Аід 


e F: С) Pa Cs ! q TO 


LIME “DICK ,, 


Lime d'ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


..с—— . о сс о 6 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. Pa 


APPRESENTATO DA (1,15)-(18,8) 


SIMONIS e C.» Milano, Via S. Eufemia, 23 | 


V. | | 
P 
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TUBI GRÈS - PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE OFFIGINE GA L ILE 0 


Giá Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.000 - Elevabile а L. 3.000.000 i Società anonima sedente in Firenze | 

| 

| 


Sede in BERGAMO | 


Studio elettrotecnico | | 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA Иш Миа | e laboratorio per tarature scientifiche 


TUBI GRÈS Cf. Е 
ed accessori per fognature | | | 
per acquedotti 


j Sanita lora Impianti Elettrici 
⁄ e Telefonici ' 
| (s — -+@$@+- 


Mattoni refrattari 
Mattoni Grès 


— Per Torri di Glower o 


Speoialità ı 


Materiali inattaccabili Warsm 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
re l . Proiettori da scoperta - Telemetri- | `: 
in Grés per Fabbriche . ; 
| 


STABILIMENTI FILIALI 


Sifune N. 18. 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 


Strumenti Elettrici 


бше 
D 
РЕР г aT T й мм — 


Costruziono ed esportazione di indi 
applicati all'arto dalla Guerre 


Segnalatori di ordini 
EE torie | l 
Rappresentanza. 1 Deposito 


niin rimi e deposito per l'Italia | 
| 
| 


NS 7 in ROMA 
kia presso il Signor | 
Sifone m Grès Porn amo È di — g 
| Lili SEN i EUROPEAN WESTON ELECTRICAL IN su, lo. x 
Gerra | (1,15) - (24,8) (1,15) - (24,8) 


Società Italiana di Elettricità 


SIEMENS-SGHUOGKERT ||| 
MILANO Via Vittor Hugo, 2 + ROMA Corso Umberto I, 887 || | 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- | 
riali d'installazione. 

_———————_—_ nn | | 
i 


Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase -Motori Elettrici e materiali di condut- 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad ificandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo | 
ridottissimo - Contatori elettriol di precisione differenziali ed economioi - Apparecchi telegrafici-tele- | | 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - | x 

4 


Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 
blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel,n. 20. a 
UFFICI TRCNICI:| GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. | 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) | ED 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'italia. 


S 


(1,15) - (36,8) 


—— Suri iii Өү а 
——— — TT MTI.WXV— —————————— а  )O""á————————À—  — . ———_———— STI ZII] 
— —_———-— — F — ————— 


Ñ ` 


‘Avvisi di Pubblicità deIPELETTRICISTA 


Indicatori per prendere diagrammi. 


Valvole sistema Jenkin. 


SchifitC. 


SCHWECHAT 
presso V ienna 


GRAND PRIX — 
Esposizione Internazionale 
SES MILANO 1906 

== БАН — g 
| NS Fabbrica di aste cilin- 
idriche di carbone e di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


| i per luce elettrica a Vari colori. 


x 
| 
| 
x Elettrodi sino a 350""di grossezza 
| 
| 


e 1600" di lunghezza 
| . MINIMA COMBUSTIONE 


‘Placche e bacchette di carbone рег 
l’elettrochimica e l'elettrometallurgia. 


————>@ 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


| GUSTAVO WEIL 
MILAN 


0 — Via Monte Napoleone, 28 — 
(1,151 - (8,8) 


———e1___ ‘mi’. mu { E tc fn’ nz: 


LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
rrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da 2a5 lamp. su 200 a 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rondimento 


luminoso costante per tutta la durata del carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS - PARIS 
(46-345 RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


j Corso Buenos be 66 — MILA 


Schaeffer < Budenberg 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori dei vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


В Contatori di giri — Tachimetri 
"» Rubinetteria e Valvole d’gni genere. 


Valvole modello forte per vapore surriscaldato. 
Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
Valvole a saracinesca. — Lubrificatori и). в) 


NO — Corso Buenos Ayres 66 


23 A. Monte Napoleone ~” MI LANO 


Compressori sistema Kryszat. 

Pompe a vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


ФКНОКЖЖЮЮКНЖЖЖ 


G.ni CARRERA & C. | 


STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 
NAPOLI - Telefono interc. 10-6 


| Via = San Felice, 8- 


azza della Borsa: 


[^ Ime 
2oP К. 
А > 
(SERI EET -1 
>| Ux ” 
! | 
Ù 


, MOTORI | im : MII MII 
| ‘Locomositi. | А GAS POVERO 


FORZA MOTRICE LA PIU' ECONOMICA 


—— title —— — — 
Costo Cavallo-ora 1-2 Centesimi 


Oltre 00, 000 Cavalli in azione 


Cataloghi, Prezzi seit à richiesta, Faoilitasioni nei pommes 


Lista degli impianti fatti, a disposizione 
| (1,15) - ‘14 8) 


| ADOLFO RIGNON — 
W Corso Siccardi 31 - TORINO - Corso Siccardi 31. | 
| = | 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 


[ Vernici e nastri P&B =" | 


È Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, 


: Amianto ecc. ecc. 
j| Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. | 
|| » 153 nero » 3,25 9. | 


0 Sconto al rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta | 


I RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO I° MARZO 1906 Í 
| ку кыз (6,8) 
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y WILLS ELI a 


OFFICINE LOUIS DE MEYER < С: 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUWVY (Francia-Nord). 


Caldaie [loltitubolari. 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente iñ 
acciaio fucinato con chiu- 
eure autoclavi senza guar- 
nizioni. 
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š 6 T : Aus. 
EN] 7 ч di qualunque sistema | 


-R 


Kk —— —- | 


 RISGALDATORI 


per l’acqua di alimentazione | 


-— 


|> SURRISCALDATORI DI VAPORE 


n .. 


Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 


980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Kappresentanti Generali per lItalia: 


° ° lliale a MILANO -F B sl. 
Grimaldi « C. iN Mim Mica 
=] GENOVA Portici V. E. :6 Ing. Giovanni Bas 


- æ — аша. DÀ =. 


e I | 


с р 
X 


EN ea um n tue 
TURBINA di 4000 cavalli — NIAGARA. 
puc = RN 


on DD — 


I 
! 


e in MONDOVÍ (Piemonte).Capitale L. 1,800.000 versato. 
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ING. A. RIVA & C. - vinano. | 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


— — 9 ——— À—— _ 


In 19 anni di eeercizio 


uh я oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 


Progetti è Preventivi a richiesta 


(1,15 - (24,8) 
— ——————— i (4) | 


SOCIETÀ ANONIMA O F F ICIN E MAN F RE D | - riuniti | [nsns i Fossano. 


< 
9 | š 


ORIGONI & C.-MILAN0 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mertaro n. 17 — FILIALE DI ROMA - Via Mortaro n. 17 
. Direttore: A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
5 METALLI . | 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOM8 
. SPECIALITÀ 


. TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA. — ТЕ роо N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15-34 


MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLsFoNo N. 25-39 


Ld 


Articoli sanitari — Appareochi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini io 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vası e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 

in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera; di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rai 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metaili — Macch.ne speciali ed accessori per 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Oli e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi dí ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1,15) - (94,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE pt 
per la lavorazione del legno Ве er = > 
secondo i tipi più moderni perc 
Referenze di primo ordine 

TT _T°_Tr—*r———-£tz<-<——-<rrr——_!rr—r_n - 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA : 


€——————MM—ÓÓÓÓ— 


elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


(1,15) - (24,8) 


00060000900900006000900000000 


COSTRUZIONE DI LINER ELETTRICHE 


di città e campagna, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


Si assumono impianti ovunque con squadre specla- 
liste = Prezzi unitari od a forfait, | 


fM moe A a ar m m ——À a a 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 
——————— 


camente perfette. 


FORNITORI ^ i 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — .Centrali 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA : VENEZIA - PADOVA 
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1 . SOCIETÀ TTALIAMA GIÀ SIRY LIZARS& C. 
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Viale P. Lodovica, 21-23 = MILANO - Viale Р. Lodoviea, 21-23 


Agenti esclusivi per l'Italia della F 
(j POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES À GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO -. Via Principe Belmonte, 109 | 
| 


ES 


e) 


ha $^. š ` < e M «< Sessa ^. 
C eS oy e 


- 
de 


M ЈА 
c AE 


C eo 


TORINO - Via Arsenale, 81 (РЇП NASI) TRIESTE - Via Caserma 1, 5; 


CONTATORI — | 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed. Š 


intensità. 


E. THOMSON speciali per ndi я distribuzione, e Š 


per alte tensioni. 
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B. T. ed A. O. T. ad induzione, е per qua- Ж ` 
y lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. $ 
Ж Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
x semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 


E. THOMSON tipo A 


—94— 


O’ < рег corrente continua da 1a 100 Am- 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


O'K speciali pel controllo delle batterie  d’accu 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora. 


-9990- 


Chiedere listini, prezzi o garanzie 


oK 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - d’ AArsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI 


ST 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


| s GIÀ J. BRUNT & (3. 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
= EO 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA | 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase =. 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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Contatore per correnté alternata trifase. 
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Let Tel 
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Speciali per quadri 
di distribuzione ж ж 


Massima sensibilità Contatore per corrente altornata monofase. 
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* Minimo autocon- 
sumo x Semplicità 
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Contatore 
per corrente continua 
3 fili 


pry 


d A E ЧЕТ 


Tipo M. R. 1 
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rette! 


LABORATORIO 


PER 


CICENOIOICIONIOEXOROIO 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,18) - (мв) 
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Tipo D 
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BERGMANN-Elektricitàts-Werke ИЩ | 
Abtheilung J. 


k. 2 3090 608: | 
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Tubi BERGMANN originali 


nonchè tutti ì materiali occorrenti per | 


IMPIANTI ELETTRICI 
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in ualità senza concorrenza 


ed a prezzi convenientissimi. 
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Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 


PeR TELEGRAMMI: Conduit -. MILANO | Telefono intercomunale N.* 29-67 
-+жж+ 


Isolatori brevettati DELTA 
per Alte tensioni 
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Specialità 
della Manifattura 


di Porcellana ^ LESSE 
| fondata nel 1853 H. Schomburg 
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| Società Italiana Lahmeyer di Elettricità | 


Telegrammi: FORZAL'UCE — MELLA TINO — Lettere: Via Meravigli, п. 2. 
| Rappresentanza Generale della 


] Fetten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s.|M. Mülheim s. 
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| IMPIANTI 
COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


Я DINAMO 
MOTORI E 
TRASFORMATORI 


‘per tutti i generi di 


{ Funi a: 
ROMA 
NAPOLI 


(118) - (8,9) 


Impianti 


Prezzi correnti, poer prospetti, GRATIS a richiesta. 


annie = “ESTCOTT 
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SOCIETA 


PER LA 


TRAZIONE ELETTRICA 


Anonima per azioni Capitale L. 1.000.008 — versato L. 900.000 


Via Yignola, 6 MILANO Telefono 98.24 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
“OHIO BRASS C, 


+84 


AUTOMOBILI ELETTRICI 


Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte 
esercenti Stasioni Generatrici di energia elettrica a 
scopo di distribuzione di Ince e forza motrice, per de- 
terminare la massima richiesta dei singoli abbonati. 


Grazie all’ Indicatore Wright è possibile una 


ŘS 
tariffa razionale che, mentre favorisce l’Utente in 
misura sempre più forte quanto più alto è l’orario 
suo di utiiizzazione dell'energia, assicura ed accentua 
lo sviluppo della Stazione Generatrice procurandole 
un crescente beneficio, 
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| Opuscoli descrittivi e Preventivi a richiesta 
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COSTRUTTRICE 


Società Edison per la fabbricazione 
di macchine ed Apparecchi Elettrici 


C. GRIMOLDI è: C° 
MILANO- Via Broggi, 6 


= _ - nn — мм 


rotale - Il sistema più 
pratico per 1 servizi 
pubblici 


++ | 
Cataloghi e 
Preventivi 


a richiesta 
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Rappresentante : 


ig. Enrico Pandiani 
MILANO, Via Boccaccio, 23. 
X (p - (1,8) 


| | | . . (1,15) - (8,8) 
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Capitale Sociale EL. 300.000 Aumentabile а L. 1.000.000 ў 
4e Anonima. con sede in Milano ә 


SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIERM 
CARRI-FURGONI CARROZZERIE MONTH | | 
ЖО CARRIDIMONTAGGIO | 
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MILANO srt tte gu per Tramvie Elettriche 


Via Nino Bizio. 30 PONTI AEREI MECCANICI ç Z A3 
Telefono N.' 10.80 iplis nca £ Ӯ. franco di porto 
Filtro “Rossi,, 4 CATALOGHI| 


_ BREVETTO 
del Cav. G. Rossi 
O» 9 
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47 DISEGNIELISTINI | 
| 1906 | 


De Fries & С. RIVISTA Toi 


Milano MENSILE ILLUSTRATA 


— —  — с -+pa-—— | 
Ооа Бето | ANNO 4r | 
MACCHINE UTENSILI ED ж ж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA È NAVI. | 


GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - | 


APPARECCHI DI SOLLETAMENTO ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI | 


MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI | 


MACCHINE SPECIALI - MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E | 
per grandi produzioni GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
di esecuzione sicura PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE | 


SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- | 
STRAZIONI ECC. x K X X X X X X X X X X жж X W| 


PREZZI D'ABBONAMENTO 

Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. sa 

Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le К di dui în più. 
Un fascicolo separato L 


(1,15) - (15,8) 


V CARB ONE 


Avvertenze: 
L’abbonamento è annuo e comincia dal 1e I ri librai dedurranne | 
jo socato dal 10 5 sla per gl a abba ni i Italie sa pes att ы мака» 
i fascicoli separati, gli dici è gli estratti è a wardato loro lo secat del 50 , 


Charbons 


(31 Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d’abbonamente | 
se non accompagnate dal rispettivo importe - 
Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 


Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- W 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 


rittima - Roma. (1,15) - (84,8) 
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Spécialité de Balals en charbon | 


Rappresentante esclusivo per VItalia: 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morigi 12 — Milano 
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(1,15) - (24,8) 
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Grande Deposito 


rotezi i Impianti Elettrici 
Protezione degli Impianti Ele C VETRERIE È n ILLUMINAZIONE FLETTRICA 
E BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA — z 
T А da » Ryu P. es È вә, Globi per Archi 
EE ^ 4 PARAFULMINI IN SERIE F| di À " 
20 CIE s D ` 4. Rag ЫМ! M SUA Riflettori 
: xS i lo: Resistenze Ohmiche — Accessori Z SSS MG; m 
— Pc" ZAN "HIS Tazze in grande 
' CONSULENZA <A ‚од SIE assortimento 
| к X — meme, > | bo OM ge M dal tipo di gran lusso 
| SE — desea, 2 SONNO 72862 al più corrente. 
TORINO ONE 
ING. G. GOL 32 - Corso Francia z ji 
| 2 | . Via Montebello, 14 
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T SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
Pi ia Breitfeld, Danék & C^ ` 


| лаа — PRAGA — ‘( BOEMIA) | 


| — € 


E Succursali a: AUSSIG-SUR 3123 0 (Boemia), BLANSKO (Moravia) e SOELAN (Boemia) 
: | SPECIALITA 
2 Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i ia 
p . moderni sistemi. 
Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
. brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema ее Schwabe. 
' Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. | 
Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. . (0 (U-d» 
° ° Si costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
\ ° M 9€ — — — —— ——— 


1 Ф Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.— Macchine й astrazione, 
| € argani, compressori daria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamerito di ogni 

genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof-. 
fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter.. 
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= Калган Кош Тт Gesguscum 4 
te ' IN MERKELSGRUEN sei KARLSBAD - 


7, 4 sì Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior „а Zettlitz 
N == e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 


= —— “È , in porcellana durissima 
=s per condutture elettriche 
AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 


Oltre 900 modelli d’Isolatori 
Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE: ` 
IMPIANTO Ferrovio elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione-20000 Volt. 
: IMPIANTO S0C. ELETTRICITÀ A. 1., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
e delle principali : IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 
Sec. di Elettricità EMEN == IMPIANTO БОС. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 
dell'interno e dell'estero / E 4 = = IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten 
100 з: superiori ai 16000 Volt. Rappr. Gen. per l’Italia: 


ISOLATORE 881 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS L A {1 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt | 


X1 più importante in Europa TREVISO | (1,18) - e^. 


Fornitrice delle 
T Ferrovie dello Stato . 


000090 008608 
Progresso della moderna costruzione edilizia 


REGOLATORI AUTOMATICI Thuy] 


ài tensione, di intensità 
per corrente continua ed alternata · 

per alternatori, trasformatori, feeders, eco. 
e per Forni Elettrici 


< S... LEGGEREZZA 
RUBEROID 
-ECONOMIA 5 DURATA 


genza catrame od asfalto, resistente al calore жалгай, 
: al freddo, agli acidi, ecc.. ‘invece di tegole, lamiere, asfalto. : 


Рег copertura di tetti, vagoni, solai di cemento 
armato, ecc. i 0 
Per isolazioni di Laden ponti, tunnels, muri 
. «umidi, terrazzi, ecc: . D š 
Per pavimenti e tappeti, cce. - e 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 
| Me ids refrigeranti. 
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—— 


Napoli” hi 
spessore ò plage > , . à . 1.96. — 4. — 
» э . . , ° š | d 
з » >” . kr ж с > 40, — 49. — 
8 
1 


Regolatore per 
corrente alternativa 
B » . Ec w š » 58. — 
Ruberina . М al kg. І. 8. 10 
Chiodi speciali — = i » > 1.70 


cime 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti өн Stati Cruspa ed in America 


———— — — — — 


Ing. S. Belotti « C. 


MELANO - Corso Roms, 13 - MILANO 
Telefone 73-03 ~ Telegr. INGBELOTTI 


— — — — 


de ei A ZERI 


Какай «PDlianaloni in Italia dal Genio civile e militare, Uffici teonici, Ammizi- 
strasieni ferroviario, Stabilimenti indostriali o privati con splendidi risultati attestati. 
——_________Pyt—r—T@Po_______m___— YS r 


© CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS а semplice - 
richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 
LAMBERGER & С, “A 
Via Monte d! Dio, 54 - NAPOLI - Telefono 3646 
000000000 
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Propria STAZIONE DI PROVA а 200.000 volt R 


FELTRO IMPERMEABILE $ 
SICURBAZA | 
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A а 200000 vi 
Isolatori 

su disegno o moddiy 
A TENSIONE: 


96 — Tensione 20000 Vit 
'ensione 34000 Volt 


Tensione 32000 Val 
ersione 40000 Voll. › 
) Volt. | 


pr. Gen. per lb: 
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ux (L'ELETTRICISTA 


| Anno XVII S. II Vol. VII, N. 10. Direttore: Prof. ANGELO BAN TI 
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i5 Maggio 1908, 
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e Giornale Annunzi di Pubblicita. ROMA 


Via Cavour, 224 
Pubblicazione Quindicinale 
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Jmisune ELETTRICHE E ui E INDUSTRIALI 


k = Ф | 
Ë d APPARECCHI 1 TELEFONICI - TELEGRAFICI - 
М Apparecchi da quadro e recistratori Richard Eze | а sicurezza ed antinduttivi 
Ro SE orrente continua ed alternata, sé ; 
SE PARIS - 25 Rus а; PARIS m 9 per linee apri Jota it Pensiones 
, C я 
M 2 = 5 / perla simultanea Telefonia e Telegrafia sullo stesso filo - 
SEA n pero metri: Manometri = ЕЕ: SIRENA ELETTROMAGNETICA AB ALTA FREQUENZA 
ca 8 Ara ara a a a a a o) 
Bllvotonez Cinemometri e I Telefoni, quadri ed accessori - Applicazioni speciali dell' Elettri- 
pre [-Wattometr! ui xo © азан, trasformatori per lampade a consumo ridot- 
+ (a Termometri c 8 i; per campanelli e.ettrici, per chiamate telefoniche, per 
TA metri ` ж ss 3 cauteri e per piccole potenze. | 
| Indicatori dina- ac peru 
Е Cassetto di con- == E < £ CATALOGHI E PREVENTIVI A F A RICHIESTA 
a " $ О 2—3 = x 


ee me —— —-.- i inn MD RS 


WE Dinamometei. 


98 2 е di con - Direzione e Officina - Í 
+ trollo, 4, Via те te oue . 


— Ece. eco. 


T ape 


sur 


Arturo PEREGO & C. 


[сс екеу MN NES III) 
Rapprcsentata in Roma per Filiala Contrato i dii da 
Ufficio - Via Cernaia 28 | 
G. Thurlow | Deposito - Via S, Basilio 15 | 


| MILANO 


ROMA 


— plor n 
GRANDS | PRIX = FUORI CONCORSO 


Liegi 1905 
membro del Gluri 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


-MI L MILANO PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 
.&l. VOLE — GRIFFE, ecc. ecc. ж X x Ж Ж ж 
e PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 
Corso Genova, 30 CONDUTTORI. x x x x x x x cia 


| MICROFONI —— 
ANGELINI 


I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 


. C. Olivetti & C. 
ij MILANO - Via Broggi 4 
AMPEROMETRI- VOLTMETRI | 
EI WATTMETRI registratori 


Vedi avviso speciale interno 


Gebruder Siemens а Co., Charlottenburg 
Inventori dei Carboni animati 
forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 

Carboni per applicazioni elettriche. Varboni speciali per cor- 

rente alternata e continua. Uarboni di effetto per luce 
gialla e rossa Marca speciale Superiore < Edelweiss >. Oar- 
boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Oar- 
boni per microfoni. Oarboni per elettrolisi. Fabbrica di ap- 
 darecchi di misura a spirito e per acqua di condensazione. (1,18) - (9,8) 
) 


|. «i A. MESSERLI — 


— MILANO = — TZ 
CARTE . x xe 

| ciance UMBERTO ZEDA Lorn: 

3 B | Oia k MILANO - оо Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 R u be r 01 (d 


o e lucide, tele lucide 
pui 121 lior До) a molle, 
Sack, telai a luce elet- 


m S eri ue estera e nasionale. 


. SUONERIE - TELEFONI -  PARAFULMINI 
| == ILLUMINAZIONE ELETTRICA — 


"ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBIN O 


Soci tale 4.437.500. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
cioth nai pi Alti end ааа л Laminatel con speciale attrezzatura per forte produzione di Rotale e Materiala di Armamente 
Pirvewaro di qualunque profilo e dimensione. Officina «meccanica - Fonieria - Forni a cok:. Fabbr.ca d: Cemento Portlasd — .Ghiss da affinaggio e da 
Fonderia. — Lingotti, ETE Rataie x Ма:егіаіз di Armaminto Ferroviario di qualunque profilo e dimensione. - Йо a canale per Tramvis ed are. 
mamento der ds di jualunque profilo e dimensione. - Grosse travi e profilati di'ogn. p ee - и di bronzo, Acciaio e Ghisa di qualsiasi specie e 

‘dimensione fin a 980 To Tonnellate — Tub: di Ghisa per condotte di sogna e di ar - Pezzi speciali ed accessori per dette oondotte..- . arbone 

rei alla Direzione Generale 
Se.fato ° Ammonioo, Carona, Cemento Portiand. Rivoige Fer Telegrammi - 


—— cn 


jVedi fogli interni. 


della società in Portovecchio di Piombino (provincia di Pisa) 
Alti Forni - Portovecchio di Piomb bino. (1-15) 24 


Tett" FIBRA 


i | Fsm ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


on Attilio Pozzo &. O. ~ Lorenzo Tommasi Aliotti Capitale Sociale L. 800,000 interamente .versato 


SEDE IN MIL АМО va Castelfidardo, N. 7 


yeai annunzio interno 


“ADOLFO PISANI ` MILANO 
Via B. Cavalieri, 4 | 


"leno 24-15. Tolegrammi : Cartindostria 


vuloanizzata americana, 
CINGHIE speciali per dinamo. 


MOTORI a vapore ed idraulici. 
Metalli antiffizione, bronzo fosforoso, acciai, ecc. 


ОШ ШЙ ВЕТО CONTATORI ELETTRICI 


Le Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli istallatori ed i Rivenditori vogliano chiedere! listini ө / preventivi al nostro 
Ing. VITTORE. FINZI - MILANO = Via Manzoni, 31 
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SOCIETÀ ITALIANA. 


: LANGEN & VOLF | 


Ë FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO, _ Le 1 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 Interamente versato) 


: Via Padova, 15 - MIL ANO - Via Padova, 15 { 


aseo LM 
оаа ан үе У 


Š | hw 
"n УЕ =! VU 
БҮ 


AM: N UN 


— F 


NP PEN ei Jericho det) 
vac Vect Vivas và a aS a CAO Y Ra ETT 


Motori “OTTO,, con Gazogeno ad aspirazione | Motori funzionamento conforme DIESEL | | 

| Forza motrice la più economica | ~ olii pesanti al hrevetto - n. senis- | 
: 1800 impianti per una forza complessiva di 8000 |; con perfez ionamenti brevettati in Italia | | 
M cavalli installati in Italia in 5 anni. É da 20 ad 800 cavalli. il 
< DERE E ES LACER SE SCR SCICGICR IN UICE CRI e ДАЛ АЛЛАА КАЛ GUI UR GIGA RR UN UU UT en ene 7 | 


— БО e i E EECS - NS. EC RENE EAE IRE SOR u. 
s - Società Torinese A utomobili Elettrici 
: x TORINO - 46 Corso Regina Margherita . - TORINO | | 
; Elettriche ad Aecumulatori E ER 
, OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 

— VETTURE - VETTURETTE - FURGONI. 

i Massima pe - Sorveglianza facile - еса assoluta " 
CARGRINCALO regolare e Bonne 899, della corrente pice # 
* ) ` A. 
3 Жо o ЭЭУ testa: — кымы YS sp NR, MES Эр ЭР, ME TE AN ENA м ЭҢ? Аар Е, 


_ e т REE E I | 
- SOCIETÀ ANON ANONIMA. FORNAGI ALLE SIEG 
| 
CaPrrALE SoctALE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 | 
FIRENZE Via de'Puoci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso ю Firenze, a SCAURI Provinole di Caserta | 
озар | 

EMBRICI (tegole piane alla ese) ө accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari, prossati ° mattoni vuoti, 


MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI | 
rossi, neri e blanchi, durissimi senza eccezione: cirea ЗӨ per uq. | 


N. B. — Bi spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE os: &| E 
SOAURI all'indirizzo delle Società si ricevono a corso di posta i listini dei pressi dei due Stabilimenti. —— í 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Puoci, 2 | FIRENZE 
CORRISPONDENZA | P°° , ^" di Bonuri  Somuri (Prov. di Caserta) | T lsgrammi FORNASIBCI SCAURI 


'TURBODINAMO 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 


Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 


1°. 
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— 
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Officine della АГЕ. G.- BERLINO 


Thomson Houston. 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 3 


uquna at 


mA 


* : я Е 
Coco dide o t аге 


Р 
Фу - i M v e, t. ` T 
| di È i 
scatti Qasa n up ЖАШ анча bad 
I 


3 "subida aa NE 


Turbodinamo A. Е. G. -- T. Ш. funzionanti in Italia 


Genova. Officine elettriche Genovesi — ? Turbo alternatori da 1000 KW. 


Bologna. Società Bolognese di elettricità — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
— 1 Turbo alternatore da 300 KW. 


» » » » 
Intra. Cotonificio Mugglani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 


Fabriano. Soc. Anon Cartlere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 
Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 


R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


En costruzione 


. 
- — -.-— — — a eo 


— Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1..Turboalternatore da 1000 KW. 
2°. — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 
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Uffici sucoursali con deposito di materiali e macchinario in 
Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 


Roma, Via due Macelli, 133. 


Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


SARDEGNA : Ferrari ing. Antonio, C 


RAPPRESENTANTI; 


Prem Co dai 


AGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 
LIVORNO : Attal Ing. Alberto, Via Roma 4. — PALEnMO: Marini | g. Andrea, Via XX Settembre 66. 
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С CONTATORI D ACQUA per CALDAIE | 


Controllo mop Solo apparato registrato 


e a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell Acqua 


| 
` SE E RT ien ? 2 | 
І «09 | 
. "š | | 

P OMPE x 
azionate a cinghie a vapore, e con elettricità | | 
ad alta pressione fino a 500 atmosfere. | 

| 


FABBRICA DI maccHine A, SCHMID ZURICH. 


(1,18) - (24,8) 


— m — Kas T u sssi 


С TRÜB, FIERZ.C. ШШШ м 


| 3 Fabbrica di Strumenti Hlettrici 
EN FONDATA NEL 1893 


| ——— ——әФ- 


б . KS 
б NE Marca di [zw 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


Amperometro 


Strumento di precisione di misura a roc- 
chetto mobile in scatola di ottone. 


Rappresentante Generale per l’ITALIA: . 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI corso V° Eman. 244 


Ing. Elvezio Bosia e O. TORINO, Galleria Nazionale Scala b. — Per il Piemonto o la Liguria. 
‘Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l't milia ed i! Venete. 
(4-7-10-18-16-19-92) Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e Umbria. 


MILANO 


Princ. Umberto, 7 


MILANO , DITTA ING. H. BOLLINGER n 


Costruzioni industriali. * Cartoni cuoio asfaltiei per tettoie prov- 


visorie e stabili per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondaziorie. 


| Coperture in Holzeement per tetti piani 
AI А 


e terrazze. 


Costruzioni in cemento armato - 
Er 


Brevetto Baroni-Luling 
(1,18) - (7,8) 
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PO M P E Centrifughe a turbina ke So 


Costruzione 
accurata 


Efficienza 
massima 


Per qualsiasi 
applicazione 


Serie 
garanzie 


а 
Z AL 


66 7j AS | С $ : 
d [ 7 1 : 
VENTILATORI centrituzhi ed Elicoidali - «| GS 


66 I 
no SIROCCO,, Неон 


R. MARINA ITALIANA 
R. MARINA GERMANICA 


COMPRESSORI D'ARIA e Pompe a vuoto R. MARINA GIAPPONESE 


le principali 
ЁЁ RE AVELL Centrali Elettriche 
ed Imprese Pubbliche 
TIPO , | 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eoo. 


Chiedere listino ** WOB 101 ., Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l'Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L" 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto = 27 


x > H- Ne 
FORNITORE DEL 


wn C ARLO 


Paranchi elettrici Via Alessandro Manzoni, 31 
SEN (e case adiacenti) 


G a 


LA REAL CASA Seghe da metallo 


gle e Filettatrici Wagner 
jode N A E F > 

4 +? Macchine per legno 
"5" Milano Kieeoling 


Macchine, Utensili e Accessori 


per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


>< 


Юе» Е 
Macchine e Utensili 
americani 


Utensili Reíshauer 
Marca Granata, 


RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


Moneta Giusepp 


MILANO - Via S. Vincenzo, 20 e 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO = Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = 5. Simone 1. 


n. ti bis, 


n. 9. 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO а 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906, 


, 


(1,15) - (24,8) 
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| — C CONRADTY, NORIMBERGA 


vasi SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARGO | 


SI RACCOMANDA a LA FORNITURA 
CARBONI EL ETTRIOI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI | 
рег la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volte. 
CARBONI A LUCE COLORATA 
== CARBONI oon filo metallico MARCA ‘‘“EZCEILLO,, 


» È ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, resso, bianco brillante o bianco perletta. 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. 


Inoltre la casa produce: CARBONI GALVAN ІСІ di ogni genere 
Ф694 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
+ E L E TTR ODI + 


per l'industria del Carburo di Calcio e VElettrochimica 
| (119-049 
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FRANCO MELLSSNINÜ О 
INSTALLAZIONI a VAPORE 


e G A S 
кюк» 
MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a 
marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali a grande velocità. 
«ююкњ 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inespiodibili. 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta Ё Lu: {чож 78 T. gus 
e soffiati. — — TE | 
Turbine a vapore sistema Parsons. | 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.18) - (34,8) 
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REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società! A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. 


Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 


Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 
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REFERENZE 


Società Esercizio Bacini, Genova.. 

Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Società Anonima Westinghouse, Roma. 

Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Società Elettrica di Sarezzo. 

Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 
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SY. "SOCIETA. ITALIANA JT 


VO a 
O ERLINONÉ& 
g IMPIANTI ELETTRICI d 


MILANO. Via Principe | Umberto | N'17 9% 
per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 
GENERA TORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


qualunque potenza, per corrente na alterhata mono-e polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


(1.18) (эм) 
909900900009 ЧЮ @ @ @ @ © 


Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
——__00— 


c» GRANDI OFFICINE SPECIALI 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI . 


—@@@ V 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


"Vere, Scale “Porta, 27 


| 
AN 


зч) PA 
| si 


| 000 4500 Soale aeree: ‘vendute — 900€ 
Casa Fondata ata nel 1860. 


Scale Aeree sucarro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Рена Tips 8.° Aereo a Coulisse. т 5088 а е рег pompieri. 2 Scale a m 
Coulisse d'ogni forma. — ti mecoan er Tramvie ettriche. — Pon 
š | деге per costruzioni. — Penti Meccanici per гі riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 
meko comoda epratien fioj, — Carri I Naspi per pompieri — Carri di primo seccerse per pom- 
per plecole Imprese Elettriche ріегі. — Carri di seccerse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
моево di Scale in Italia da Lire OO a Lire OO mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 


©+00+00000005è 000404809000 
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SOCIETÀ ceramica RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 | 


—— 9 Ф 


I PIU GRANDI ISOLATORI 
in porcellana pura durissima 
appo M p E аии 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


«V ^^ оштон 
| A = brevettati o”. 
protetti dalla pioggia 


--— 5 


ACCESSORI ISOLANTI ` 
Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(15) - (:4.: 


Фат Ф 


SOCIETÀ ITALIANA. 


Conduttori Elettrici Isolati 


PRODOTTI AFFINI 


LIVORNO 


Toscana 


LIVORNO 


Toscana 


CAVI ELETTRICI 


| Trasporto di Forza 
Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
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° Lampadine ad incandescenza novità? 


a consumo ridotto. 
con. filamento metallizzato 


0% 


—— — — 


Consumo di energia Risparmigdg 
Watt 2 !/4 per candela ua 
| 830". 
Risparmio DO 
80”, Media — = utile 
— Wolts 
NOVITÀ Tm Vereinigter Gliblampen-Pabriken E - 
Косой VV. 8 (115) -G4) 
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PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


MEME Su dd mi n d 


bonne 


Milano = ING. MENOTTI STABILINI | 
Piazza Castello 11. 


Vonezia - |NG. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 
Napoli - CANDIA & С° -Corso Umberto I, 34. 
Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
PrimissimiaQqu]a;alità 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


wÇ 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,35) - (2,8) 
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| Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI VE ASEN BERGE R-MONZA 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


————- -— —— om. 


? — Medeglie d'oro : Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — [2999 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix : . Milano 1906. ga 


|. аа мәш. a un >. A... — uec Ñ Ñv. a a Pur — — -.- 


Acoumulatori stazionari **Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 

Accumulatori In recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
u benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti ai celluloide od ebanite per illumina» 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 
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S QU Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 


ratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 
(1,45 
00000000000 0é00 


M HIT FUTPAETUETI SO TOTO VAR LT TI CLTC Тт 


renati Er ЛИ | nm ALESS CALZONI BOLOGNA | 
ALBERTO VIGLIANO in 


„ые TU RBINE 
RUOTE PELT oN 


Gih IF pes 


ELETTROGENO 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 

Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 

= Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

(1,15) - (24,8) 


iUc mur uen: o Cau Tiru О 00. DTUTGüB О ТИПА, ТИП; 


. GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
@— BERLINO »———9 
Materiale per linee aeree di Tram vie 
e Ferrovie elettriche | 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


—  — —n IBI“ITN⁄ IO. — Im —-— . — — 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 108,000 


Diploma d’ Onore 
| Esposizione di Torino 1898 
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Rappresentante Generale per l’Italia 


A L В Е RTÒ V | G L IAN O- Milano | : Cataloghi e preventivi a richiesta. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI 


TORINO - Via Lagrange, 29. «« VENEZIA - San Moisè, 2065. 
Vendita esclusiva per l’Italia dei Contatori 


€ ‘‘(THEILER,, ә 


Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug - (Svizzora) 


per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti, (115-12,) 


Ing. E. KIRCHNER ЕС. | 


84, Via Principe Umberto «MILANO = Via Principe Umberto 34. | 
Fabbriche a che a Lipsia bach mnn | | 


FABBRICA MONDIALE - - SPECAILISTA 


SEGHE e MACCHINE _ 
per la LAVORAZIONE ae LEGNO .- = i TX BA | 
Esposizione Internazionale Milano 1906 “ “ Grand Prix ” ДТ биеш | 


OFFICINE ELETTRO-NIECCANICHE —— 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 


GENOVA 


Rappresentanti per la To- | 


Rappresentante per la Lom- ; 
scana :FSigg. 


jbardia, Piemonte, Veneto, E- 


milia e Marche: · A 
| Sigoor : Successori LHOTE 
Ing. GIOVANNI BAS, | 
| Firenze - 
MILANO - | | 
Via Nazionale, 19. 


Foro Bonaparte, т 


Rappresentanti per l'Italia | 


Rappresentanti per la Li- 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


guria, signori: 


| 

x GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE, ВА! | 

| Successori a DISSEROTTO & C. | 

| Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - | 
Genova = Corso Umberto I, n. 84-80 


Portici Vittorio Eman. II. | : (1,18) - (A48) 


= —D——————— < — — n P 'J .....Qq... 
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Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA 
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Società “Edison ,, 
PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 
Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
AY NEL 2 ei 
ET Contatori d'energia elet- 
trica. 


Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


datata te ata ч 


Dinamo e motori elettrici 
àa corrente continua ed al- 
7 ternata.. 


— 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d'aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
2 golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa e alta tensione. 


++ 
Š Impianti com- 
© pleti di illumi- 
nazione elettri- 
ca e trasporti "i 
di energia a di- зар 
-+694- = == 
i pe 


re Esposizione Internazionale di Milano 1906 


с SIC SCI IO DNO UR ORG KX K A DNO ON UND UN, PO SO IO RO GO RO PO RO ROOT 


QUATTRO Diplomi d 


- 


C OD ON ORO ORO ON OI SO ORO ORO Pt, Dà 


еэ“ sls" ele" ele" els" sts" els" ss" els els els" СУ 


ap el" 839 els els" sls elo" sys els" els els els" els" e 


Sirene Molte 
e segnalazioni per stabilimenti in- 
dustriali. (1,15) -(24,8) 
Dv асас аас осо W >) 


Via Montecuccoli 2- 


1 colari. 


vere * KANZLER ,, 


STUDIO ELETTROTECNICO CENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
TORINO 


l^ RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 


UFFICI Telef. 18-7O 


(Corso Siccardi). 


tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 


Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt-Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installaziore in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


1° RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


‘Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
errovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


| 1° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco, Nichelina ошаш. — Lavori ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. | 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 

Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT „ ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
(1,15) - (6,8) 


DITTA J. HIMMELSBACH 


.Casa fondata 
nel 1873 


FRIBURGO 


BA DEN 
selva Nera 


— Friedrichstr. N. 28 — ° 


Specialità 


ALI pi LEGNO 


. impregnati con bicloruro di mercurio 


23-+-©+x0v-______ 


per Impianti 
Blttrici 


— 


Traverse per Ferrovie 


iniettate con creosoto 


Esposizione di 
-MILANO 1906 
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AN PREMO ... 


Telg. ELECTRON. 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


— a . 


-— - ce ium q~ - — pa 


HACKE THAL - DRAHT- UND KABEL- WERKE 


SS AKTIENGESELLSCHAFT 
HAN NOVER (Germania) 


| Convenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e- cavi elettrici 
Brevetto Italiano 594835 91 
— anr 
e o /mporitantissimo per tulle le linee elettriche, aeree, per 
$ gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
E preltture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d' esplo- 
Д sione, per teatri e luoghi pubblici e e e e о e 


| 


VANTAGGI PRINCIPALI i | 


1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza allieolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


—+++060 289 


———_Ò& 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL ` | 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN © — Via Vincenzo Monti, n. 4 


4,5 а, 9) 


GOTTWALD & С. гил san = 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) ` 
atei ene REA TI ARR UL i e Vi rd rr A Int] 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


«Od pe гк DE ume 
Trucks e Carrelli | | ` Assi montati d а> T = 
Carrelli а Мою -Аве Є й Боер анна C'ARBÜUINELITI- щи vernice | 
Locomotive ed { 2 ingranaggi IL PIÙ EFFICACE re 
Inaffiatrici elettriche Campane a pedale _ ` — OTTONE KOCH . MILANO — — 
' За n ри га nti, £ d'ade- 
ego ag posa eline, Bapor triati, Cera Iucidina 


— PRODOTTI CHIMICI © 


4, APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO 
1,15) - (81,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


E Jsolazioni ‹ d ogni genere. 


"^ 
sli / 
Ty 7) 


Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
specialisti : 


A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pr CALORE 


per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
trali, ecc., ecc., 


В. - ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pr FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, өсс., ecc. 


BUR WANNER & C. MILANO "www 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon, 
| GRÜNZWEIGgS HARTMANN Ludwigshafen s" 


Schiarimenti 
Progetti 
e 
Preventivi 
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SOCIETA фугу 
peLLE MACCHINE "LEN 2. 


GIUBIASCO- BELLINZONA 


| MACCHINE A INSTALLAZIONE 
VAPORE CON У fv. | MODERNA 


i DISTRIBUZIONE BER ЛД ж; “ o 
A VALVOLE єз жащ NW E TAMA MATERIALI 


SOTTIMI 
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Utticio Vondia Der TG 
Via Foro Bonaparte, 76 - -M IL, A N O- Via Foro Bonaparte, 76 


VE 


(1,48) (A 


— 


wt 


SEDE 


€ aros 37 - 


Impianti eletirici di qualunque importanza 
per illuminazione e trasporti di forza. 


SPRECHER UND SCHUH 


Fabbrica d’apparecchi elettrici 


Valvola interruttibile per bassa tensione. 
Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’ 


all'Esposizicne Internazionale di MILANO 1906. (15)-19,9) 


SOCIETÀ ITALIANA 


LAMPADE ad ARCO — 
e IMPIANTI ELETTRICI 


(Accomandita semplice) 


Ing. R. Colomb 


ROMA. Via e puc. 48 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE AD ARCO 


Lampade ad Arco: per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad effetto. 


Accessori: Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten- 
sione e resistenze induttive. 


Disposizioni speciali per serie. 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI DI ELETTR.MECCANICA 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Numerosi impianti idraulici eseguiti 
TURBINE Pelton e a Reazione 
RUBINETTI di scarico equilibrati 


(15) - (9, 8) TRASMISSIONI perfezionate. 


—  — ы 


LAMPADA 
^D page DESCENZA 


"HARD,, 
800 ont aanaNTITE 
DI LUCE INALTERATA 
RAPPRESENTANZA 


DEPOSITO 
AUGUSTO HAAS 
MILANO 


VIA PIETRO VERRI 
N. 7 


AARAU (Svizzera) 


Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altis- |f 
sime tensioni - Iaterruttori automatici di mas- 
sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria o 
nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostati—Interruttori automatici per 
motori — Parafulmini per linee aeree. 


UFFICIO 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 


striali, richieste, concesse enegate. 
Disegni di tutte le marche richieste. 


TELEFONO 10 48 


(5) - (4,8) QUA 


Ing. S. Conti € e. 


BRESCIA _ ronDERIA MECCANICA — BRESCIA 
— »Aexe t —— — — — —— —— 


Ф. 


TELEGRAMMI: BOLIBAR BARCELLONA. 


SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 


DEPOSITO 


Carboni Elettrici 
Accessori per impianti 
elettrici | 
lsolatori di porcellana 
Conduttori elettriel 
Spazzole per diname 
Bracoi stradali, eot. 


SPECIALITA: Quadri completi di distribuzione. AUGUSTO HARS 
— Mil Via Solferino 7 — T 28-04 J MILANO 
Ing. M. T. GENTILE ano Via Solferino ELEF. | | 
DIPLOMA D'ONORE E MEDAGLIA D’ORO Via. Pietro Verri, 7 
05 - G9) 


| PER LA PROPRIETA INDUSTRIALE 
() КС Direttore: 


E А К 
OFFICINE (Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 


INDUSTRIA E INVENCIONES 


чей invenzioni. — Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 


$1 RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSORIZIONE 


Ronda dela Universidad N. 17 BARCELLONA 


(18) - GA 


Li Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, x 
modelli, ditte, compensazioni. 
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| 


чэ», ITE.: pa Afia ЭА ‘Ega Ais "Al * Vie Ei. а "Yl. эр. Узе ^B, B rara Li PIENE 


3 Fi 


5 2 i 
š E Trazione 


° g . elettrica 


va 


(8-6-9-12-15-18-21.94) 


Й SOCIETÀ ITALIANA 


«2 т.с. Ф... р... ә. -. 
ОЕ ESTE бү qu ЖИД за: 


A 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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Я Felten & Guilleaume: LalimeyerwerkeA, (I. 


FRAN COFORTE мы 


Percorso verso Camerino. 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


— м — — de uen 


Rappresentanza Generale : 
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АНМЕТЕВ DI ELETTRICITÀ - MILANO 


е Ф. ELEME „* „Шо | 
+ * 


É Motrici e з 
€ a Vapore: 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzata. 


IMPIANTI 


(Rc — con DO AEEEREEDEREED 


DI CONDENSAZIONE 


a superficie e ' misoela. 


* 


& LS 1 Materiale sss» 
| EB sssdi assoluta z = 
Wa s= è » prima classe. 


———-4€ Oltre 230 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. ә 
Freventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (94,8) 


= di тшген per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 


| - MILANO - Telefono 93-10. 
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Telegrammi: Conduit - Milano 


iale 29-67 


lO - Via F'atebenefratelli ~ 15 
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BERGMANN 


Elektricitàts- Werke, А. G. Abth. L. 
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SOCIETA ANONIMA 


ү. TEDESCHI & C. 
TORINO ——— 


FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 


per ogni applicazione dell’elettricità 


CAVI SOTTERRANEI, SUBACQUEI ` 
| per impianti di energia elettrica sino a 50 mila volt 


í: 
, 
| 
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CAVI TELEFONICI E TELEGRAFICI 
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CREDITO ITALIANO 


. AEREI - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


-— 


Cinque diplomi d'onore - Sei medaglie d'oro e due premi speciali 


Due Gran Premi 


all'Esposizione Internazionale di Milano 1906 


«et 


ESPORTAZIONE MONDIALE 


(15-24) (8) 


SOCIETÀ ANONIMA — Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,773.007.88 — SOCIETÀ ANONIMA 


ili ale УЫ 


tL nno 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Terine. 


— D — 


AGENZIA A - 70, Piazza delle Terme 


SEDE DI ROMA 
S74, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


AGENZIA B - 47-49, Corse Vitt. Eman. 


19-72 | Uffici е Agenzie 


indirizzo telegrafico CREDIT, @ Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ ТИН Direai^ne (interprov.). 


Depositi Fruttiferi. * 


Conti correnti liber! 2 '/, °/,; con vincolo di un mese2/,*/; соп Ф 
vincolo di due mesi 2 ?/, ?/,; con vincolo di tre mesi 3 */,. 
Prelevamenti: sino a L. 10:000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 

preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. 

Conti correnti mensili 5 '/, */,. 

Versamenti di somme l'ultino giorno di ciascun mese per prelevarle 
l’ultimo giorno del mese successivo, con $ giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2.*/, */„ con vincolo di 15 giorni. 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno 

di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- 
giori con. IO giorni di preavviso. 

Libretti di piccolo risparmio 3 !/, °/„ con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino а L. 1000 
al giorno; somme maggiori con то giorni di preavviso. 

N. R. — Tutti gli interessi sono netti d'imposta e capitalizzabili alla fine di ogni 
semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Titoli 
estratt: ibili in tuma. — Зі ta gratuit»mente ai correntisti il servizio di cassa 
е quello dd pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 

Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3*/. — con scadenza 

da 7 a rr mesi з !/, */,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 3 !/, °/o. 


Conti correnti di corrispondenza erediteri e debitori a condizioni da convenirsi. 
= Conti cerroati in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di credit! 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazio da е su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
Piazza per contanti o a termine. — Sconto o incasso di effetti sull’ Italia 
e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna. con fa- 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposite di valeri Ж 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. j 


— MM — — -— — -n -- n o S E int 


Borsa (interprov.). 
Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse forti 
per custodia di va:ori, documenti, carte, ecc. 


" | Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | Anno 


piccolo | L. 3.—| L. 6— | L. 1o. — | L. i8.— 
Cassette -forti medio » 4—|» 8.— | » 14.— | » 2$.— 
grande » 9.—| » 18.— | x 28.— | x 40.— 
Casse -forti. . | unico » 18.— | x 32.— | sx 50.— | » 8o.— 
N. B.— Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casee- 
ferti le Cedole scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorne. 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Oassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera- forte, dalle ore 9!/, alle ore16 !/, tutti i giorni in cui l’Istituto 
fa servizio di cassa. 

I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone. 


I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità d rispettive 
.  Cassetie-i0rtl, Casse-torti e colli depositati in Camera-ferte. 


Locali pene te oorazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
sistemi di difesa contro r'incendio e il furto. Na 1,18)-(24,8) 
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LODOVICO HESS 


15 - Via Fatebenefratelli -15 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 


BERGMANN 


Elektricitáts-W erke, A. G. Abth. z. 


(1,15) - (49) 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 
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Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di Carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
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È Cartone Pressspuhn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone— Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta |& 
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Tubi isolanti tipo BERGMANN 


š Fabbrieati eol medesimo sistema Н 
; e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN & 
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Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, + Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e 0. - 
Via Annunciata, 4 - Milano. ' Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA-. * Per l’Italia Meridionale: Ing. P.I. MARTORELLI 
RAGLI - Bolugna, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
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APPARECCHI DI MISURA 


DI OGNI SISTEMA 
per quadro di ШШ Dor montaggi e collaudi 


DR. PAUL MEYER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per UV Italia: 

mio Società Anonima Forniture Elettriche 
Apparecchio di сяр 


= ` ^ Siste } ү tico 
vulpes c di precip | GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LoRENzo TOMMASI-ALIOTTI ees T 
" MILANO, Via Castelfidardo, N. 7. 


(19 24 5 10-16) 


Ing. A. C. PIVA 


MILANGO — Piazza Castello, М. 9. 
KRKI — -c —— -— — I 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L' ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.-G. -Francoforte sm. Apparecchi Elettrometrici, 


WVoigt e Haeffner. 4 «С, "= Francoforte s/M. 


Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


@ 
5 Mathiesen а .-С.- Leutzsoh Lampade ad arco d'ogni genere 


x 
- 
—— d — A € A a —— Seem om m m 
—— 


IL NI. Eri се = оп € G. =- Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company = shenectady America, 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« Pr bici ) = Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. schanzembach e C.s Francoforte sM 
Armature impermeabili - Porcellane — Materiaie per installazioni elettriche. 
€t3ocieta А uer а Berlino 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 
Gebrüder А dt. А .-С.в pnsheim (Pfalz) 

Fabbrica di isolanti di compoeizione 
speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
Ф Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 


Ф Ф 9 Cataloghi e ofrerte su richiesta ç Ф Ф an 


nn nn ne —À — —— — e — E 


r_——————__y_yr————_—m—m—_ 


SIUE Anonima Forniture Elettriche 


già ATTILIO Pozzo Ф C. — Logkwzo Tommasi ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO A Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


ЗЕ E NOV FIRENZE 
FILIALI disci IR Via Е Ҹа Orivolo, 89. то Do 5 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


al 
- .— LAMPADE AD INCANDESCENZA - CON DOTT 
---— ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI ===> 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ ITALIA (нё 
istrumenti di misura | Dr, PAUL MEYER A. G. - BERLINO ‘©’ 
Freni continui | KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlina 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 

VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampad> - Commutatori - SECURIT AS 
~~ MERCE SEMPRE PRONTA e~ 
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poupe cwm ** ROTURBO.. BREVETTATE 


са 


AUTOREGOLATRICI a velocità fissa, per qualsiasi variazione di carico, di aspirazione e di volume, a ur costante. 
L'Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, perchè sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. | 


| Diagramma ауле le cere difiza nrbs ehh седой LA POMPA PREFERITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 
. = A MOTORE ELETTRICO 


eo 
Ф 


 ——————————————————— ed 
. 


Sì adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso | 
pompa d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca | 
rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- | 
cazioni fi ‘ora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga | 
o turbina. | 

| 
| 
! 
| 
| 


— —— — 


Carro 


Chiedere listino R 101 e preventivi dai Concessionari 
per l’Italia : 


x n x 
| Аа - WHITE, CHILD & BENEY Ltd. 


| А Pompe {уйле comune 21 - Via Principe Umberto, MILANO. 
Ф | B Pompa . f/foturóo" | (1-15) (8-9) 


Eee S 
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E | uscita J.A TERZA EDIZIONE 


riveduta e aumentata, con 820 figure nel testo e 86 tabelle numeriche 
| ` ‘ DELLE | 


Lezioni ólementari 


fEettricità Industriale 


|». L’opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi e 
delle più recenti applicazioni. 


Volume X. è untur aman A. 

‘| [lluminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 
l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 
tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 
zione elettrica — ceno elettrotermiche — Applicazioni elettro- 


. 
- 
и 


яз > 0 —— ria — > - - 


+0000000€ 


Intreduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — 
Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche 
ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Corre.ti alter- 


nate — Misare elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — chimiche — Telegrafia — Telefonia. 


! 
Y 
Alternomotori — T'asformatori. Е Appendice — Unità elettriche ass ‘lute. 
© Prezzo. di ciascun Volume L. 7,50 — Opera completa L. 15 000 


Per acquisti inviare cartolina Vaglia atta CASA EDITRICE LIBRARIA L’Elettricista 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 
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. | SPAZIO DISPONIBILE 


*4— 


` D 


La Pubblicità | 
DELLE CASE INDUSTRIALI | 
fatta nell’ Elettricista 


| È 

è la più efficace | 

PREZZO DELLE INSERZIONI : 
| \ 


і 
fear 000° I premi | 
Мате, о sono garantiti 
750,060 . dallo Stato 


pagina у, реб. ‘/ Pag. 1. pag. шры? 


Tre mesi |. . L. аас 180 70 BO so 
Sei mesi . .. , 400 8240 150 50 BSÍ 
Invito alla partecipazione alla probabilità di guadagni delle | 385 азо 190 өо 


grandi estrazioni di premi garantiti dallo Stato di Amburgo, 
nelle quali debbono forzatamente uscire 


Marchi 9 Milioni 841,476 


In queste estrazioni vantaggiose, le quali, secondo il 
prospetto, contengono solamente 100,000 biglietti, 1 premi se- 
guenti debbono forzatamente uscire in 7 estrazioni nello вра- 
sio di alcuni mesi, ё dire: la vincita massima è, пе! caso il 
più favorevole, di 

Marchi 600,000 o Lire 750,000 


Specialmente ai premi principali seguenti: 


Ipremio di 300,000 Marchi > | vincita di 40,000 Marchi 
| premio di 200,000 Marchi | | vincita di 30,000 Marchi 
| premio di 60,000 Marchi ' 7 vincite di 20,000 Marchi 


| premiodi 50,000 Marchi ! | vincita di 15,000 Marchi 
| premio di 45,000 Marchi ' {ү vincite di 10,000 Marchi 
| premio di 40,000 Marchi · 46 vincite di 5,000 Marchi 
| premio di 35,000 Marchi ; {0Svincite di 3,000 Marchi 
| prem odi 80,000 Marchi 163 vincite di 2,000 Marchi 
| vin: Ita di 100,000 Marchi 539 vincite di 1,000 Marchi 
| vincita di 60,000 Marchi 693 vincite di 900 Marchi 
| vincita di 50,000 Marchi 181 vincite di 200 Marchi 


La lotteria contiene una somma di 44406 vineite e 8 premi 
prinelpali sotto 100,000 biglietti di modo che quasi la metà di 
tutti 1 biglietti emessi debbono forzatamente guadagnare. I 
premi sono delle vincite addizionali, scadenti a! bigiletto ri- 
spettivo che sarà tirato ultimamente con un premio prinei- 
pale secondo 1l regolamento del prospetto. Il primo premio pos- 
sibile nella 1° classe è 50,000 Marchi, quello della 2° classe 
è 55,000 Marchi, 3° a60,000 Marchi, i* a 65,000 Marchi, 
5^ a 70,000 Marchi, 6° а 80,000 Marchi, e quello della 7% 

, сілеве finale 600,000 Marchi 

L'emissione dei bigliotti si fa in biglietti interi, mezzi e 
quarti. Il messo biglietto non dà diritto che alla metà ed un 
quarto di letto alla quarta parte della vincita relativa. 

Per la prima classe la di cui estrazione è fissata ufficialmente 


un lotto intero costa Lire 7. 50 
« mezze lotto » 3.76 
« quarto d'un lotte » 1.90 
I prezzi pei lotti delle seguenti classi come pure il Hatine 
delle estrazioni trovansi sul piano ufficiale munito delle 
stemma dello Stato e che dietro richiesta spedisco anticipata- 
mente gratis e franco. 
Ogni partecipante riceve immediatamente dopo l'estrazione 
la lista ufficiale delle vincite sensa farne la domanda. 


Il pagamento e l’invio dellé somme guadagnate 


si fanno da me direttamente o prontamente agli interessati 
e sotto la discrezione più assolata. 
| Ciascuna domanda si può fare con vaglia postale, ia pra der 
ti di banca , ег lettera raccomandata, anche con francobolli, 
| 8I pregano coloro che vogliono profittare di questa oe- 
casione, di dirigere fino 


Prof. A. BANTI 
via Cavour aga ROMA. via cavour аве 


— M — 


Domande per Attestati di Privativa | 
e Marchi di Fabbrica per l’Italia | 
e per l'Estero 


Corrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Ber- 
lino — Vienna — Pietroburgo — Madrid — Stocolma — | 
New-York. * 


al 30 Maggio а. с. 
ammende vicina l'epoca dell'estrazione 1а tatta fiducia ! lore 
a 


| Samuel Heckscher senr., 
BANCHIERE, AMBURGO (germania). (9-10) 


Consulenza tecnica e legale 
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ERE mc NE 3909-388 CE Эее 


| Con Stabilimenti Suc Succursali ] 
. Spezia = Villanueva y Geitrü 
Cavo fire iod Servizio PARIGI 1900 | GRAND-PRIX Cavo greens Garda si 
eme: |... S. LOUIS 1904 
R MILANO 1906 ruori concorso 


BUGANESI 1906 DIPLCMA D'ONORE 


<b> 8-999 twe - 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e Tm 
Per Energia, 


Luce, Trazione, 


| Telefonia. — | | 

Cavi Telegrafici Sottomarini ` Pres I ODO] i 

4€ Cataloghi e Preventivi a richiesta °%@ | 
d (115 - 94,8) | 
| == scese =a? 


e 


Società Anonima sedente in Brescia 
CapitaLE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
——— dt 


FORZATE 
40 IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 200.000 HP. 
Referenze di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


“SINO -400 - ATMOSFERE 


——— — «3g —— —— 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (24,8) 


06 Costruzioni Metalliche - Pal pez Linee Elettriche eqe 


` 
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E.S. HINDLEY & SONS 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET 
A 


ED / 
LONDRA: m, Queen Victoria Street, E. C. 


RFA RIPARA 


Domandare il Catalogo N, 308 A. 


waw wA w WA WA WAN 


MACCHINE A VAPORE ж CALDAIE a$ Ж 


Orizzontali o verticali. Ж ж xc A tubo verticale o trasver- 
A semplice o a doppio cilindro. à : sale, di sezione CORNISH, | 
ж ж ж. Ооп о senza caldaie. x= ~ > LANCASHIRE, ecc. X X X | 


Condensators Tandem Compound 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Divamo, Ventilatori, ecc. 


- — —— ca. e mei 


— 000 — 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


‘1,15) - (5,8) 
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MANIFATTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI=MILANO 


Lm 
Me 
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Società Anonima per Istrumenti Hlettrici 


СТА 


C. OLIVETTI & С. 


MILANO 
4 - Via Broggi - 4 


Strumento termico registratore 


a diagramma settimanale 


MASSIMA SOLIDITA 
facilità e comodità di controllo 
aperiodicità perfetta 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITÀ 


INDUSTRIALI E DI PRECIS'ONE , 


INDICATORI - REGISTRATORI 


= Gran Premi 
st Lowe 1904 MASSIME ONORIFICENZE iiano 1906 
Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali’ 
lea 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


. (1.15) - (24,8) 
WET IA EEA 


x 


— SOCIETÀ ITALIANA 
— di Elettricità ^ —— 


SEDE IN MILANO 
.1B, Via Solferino, 15. 


Alternatori 

Motori e e | 
Trasformatori 
e Convertitori 


Coca РЫР 


Dinamo e Motori a corrente continua 


LAMPADE AD ARCO 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici completi 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 


(1,15)-(15,8) 
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Ufficio Tecnico Industriale: 


Ing. Carlo Baumert wa, | 


TELEGRAMMI : Ing. BAUMERT - MILANO — TELEFONO: 92-70. | 


1-999 t. 


f, o MOTORI TRIFASI E MONOFASI 


| 
| 
1886 | 
LISTINO COMPLETO TEDESCO N.8. ж ж ox ж ж X ж | 
| ж ж жож ж X ж LISTINO ITALIANO ESTRATTO) N. 4. | 
DEUTSCHE ELEETRIZITÁTS- WEREE Pope nM UMANE | 
ZU AACHEN . Gratis — PREVENTIVI — SCH IARIMENTI — Gratis | 
GARBE, LAEMETER & C. D Lar | 
S0C. ANONIMA : eposito di | 
MOTORE A CORRENTE ALTERNATA AQUISGRANA - MOTORI- TRASFORMATORI - ALTERNATORI | 


(1)-(11,8) 


| Il primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica а ж ww | vw 


xE x x 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


x per la Stanislaus Electric Power Company di California 


‘The Locke Insulator MFG. C:di Victor NY. 
u | | in — oltre 25 Impianti a tensione di 
x 


a prima fabbrica del mondo che ha già 50.000 a 75.000 Моќ 
G U | D O + L U S S O- "MIL ANO. » Via Carducci, 13. (già Via S. Ge: ol. mà) 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta | ` (1,15) - (24,8) 


8 MILANO |е 


Ventilatori Industriali per qualsiasi applica- 
zione Ж di aspirazioni ed essicamenti con Motore | 
elettrico e per funzionamento a Cinghia Ë 

| 


Ercole Marelli & C. 


Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a queli 
> di qualsiasi altra costruzione. | x 


— — - -— ** @ @ I ° Ф ° COC өф оо ——— 


Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 


——— ——— M — —— —— ——À .Ə. 


——————— — A. — LLL _  1—_—_ M MÀ IM 
ar af Iu — ——— > umm um Lm A 2 — LAS SLA UP F8, ` 
— —_r—o—_1—r—_ym—_—y—_———m——_—_—_6____—mry—T——m———-__—2211_————— 


Ia iii iii III ii 2 Rr» ii ii = == x 
Filiali e Rappresentanze della Casa - x 
| 


MiLano - Éroele Marelli e Co. - Via S. Radegonda, то š S. PaoLO - Barberis, Monesi e Co - 

Torino - Ercole Marelli e Со. - Via S. Quintino, 11. ` Е Rio De JanEIRO - Paole Zsigmondy - Rua General Camara, 78. 

Napoli - Ercole Marelli e Co. Calata Trinità Maggiore, 8. Carro - Alfredo Del Mar - Alfonso XI. n° 2. x 

Parigi - Ercole Marelli e Ce. - Boulevard Voltaire, 56. MADRID - Bossi Podro - Reina Cristina, 375 | | 

G&Nova - Ing. S. Cavallaro - Via XX Settembre, 16. | BARCELLONA - Colli & Bailo - Pasaje de la Paz, 8. | 

Loxpra - John Shirley Pandiani - 77, Finsbu:y Pavement. Lissona - E. Co.cmbe - Rua dos Sapateiros, 219. ! 
| 


Buenos Aires - Emilio Lattes Fras - Calle S. Martin, 345. TRIESTE - E. Tureok e Co. Via della Sanità. 


Km 


А 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


MASCHINENFABRIK 
AUGSBURG-NuRNBERG 


| MOTORI DIESEL М.А. N. 


1900 motori forniti ó in corso di costruzione per complessivamente — cavalli effettivi, 


Rappresentanza Generale per l'Italia: | 


Ing- Mariotti Montanari « C. -Milano 


x | Viu Montebello, 26 = Telefono 70-30. 


— 


Avvisi di pubblicità del’ ELETTRICISTA 


The Ohio Brass Company 
WE r 
| AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA _ 
Ing. Meriggi С. 
MILANO 
Piazza В. Carlo, 2 Telefono 99-10 <. 


Milano 19C6 ° Grand Prix 


A O E MAGDEBURG - BUCK AU (Germania) 
Rappresentante : Ing. H. VELTEN, Milano 


Via Principe- Amedeo, 5 


Locomobili e Semifisse 


A PORZIO SUARRISCALDATO E SATURO 


da (0 3 600 cavalli 
LA PIÙ ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA 


Sorveglianza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa 
Impiego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esercizio. 


In Centrali Elettriche sono in esercizio 1307 macchine Woolf. (1)-(23,8 = 


Produziore totale quasi 500,000 cavalli 


< PRIMA FABBRICA DI C CINGHIE PER TRASMISSIONI ш 


WANNER С MILANO 


Telegrammi: BALATA - MILANO - lee int 24-69 - VIA КОРСЕ UMBERTO, 97 
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Referenze di primo ordine 


15) - 8 
=== Cinghie a prova senza meae pel committente === ES 


TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA - DIK E CUOIO SONO PRONTE 


— — — . ~ - - —  —— «ана Zita x P 
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VENTILATORI ELETTRICI 
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с GADDA & C. 


SOCIETÀ perra COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIAN i I eo ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L: 6.000.000. — Emesso E Versaro L. 6 000.000 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILA NO 


Bá hus 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI 
IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


TURBINE a VAPORE 


"oy 


- | d 
LR Wp Re... + € -ә 


` 
дене 


4 t. P” к; , 
a m wauu x23 


š ; 
"- -» <= - > Ы - 
- 
s ЕА ЕЕЕ АЖА САА 8.2.23 
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L] - Е 
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à 


A = à A E A ‘TI * pura - | 
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Aiternatore da 2000 HP - accoppiato a turbina idrauliéa. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO í 906 


4 Gran Premi. 
З Diplomi d'Onore. 


SEDE DELLA DITTA: MILANO, Via CASTIGLIA: 21. 


Uffici tecnici-Commerciali a Torino - GENOVA - FIRENZE - VENEZIA - Roma. 


eno 


x 


(11-(19,8) 
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FATICA LATTICO ALICE ОООО ОООО ci 

x TECNOMASIO ITALIANO E 
D p `. . > Y | ds 

u BROWN BOVERI i 
| | Sede in Milano Via Pace 10. | у 
| | | ! 

Dinamo - Motori - Trasformatori — 

— — = , : I } А 

g FERROVIE ELETTRICHE | 
\ | I y£: 

È per TURBINE a VAPORE . | Ç 

—< S v. sistema BROWN BOVERI - - PARSONS È 

Sd a ° C Sc 

35 e per accoppiamento diretto con generatori elettrici, e 
Me oc 

m | pompe, ecc. M 


+$ 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 


НЕБЕ 


DA | 
F Filiale di Roma — Via del Tritone N. 53 Ñ 
£ 09 
Е Per il Picmonte - Ing. Valabrega, Lichtenberger e Ori Torino - Via Lagrange 29. . x 
8 Per ll Veneto - Р 5, 2; „ Venezia = S. an 2065. (у. сва E 
MUR 


ЕЕ A A pA oA aS DE AIA AIA LIDIA LOCATE: SSO DS ОА DAA Aa ДО SD AAA 


| '' i 
Depuratori d'Acqua 
d'alimentazione, brevetto equa ues 
automatici, agenti senza sorveglianza alcuna 


Disoliatori del vapore 
2 NOVITÀ ASSOLUTA 


Filtri a sabbia 


PER USO INDUSTRIALE 


Analisi d’acqua nel nostro laboratorio gratis 


O 


Impianti — di tubazioni | 


L. & C. STEINMÜLLER 


FABBRICA DI CALDAIE E SURRISCAI DATORI | 
. Gummersbach, Germania. | 

| | 

| 


PER SCHIARIMENTI E PREVENTIVI RIVOLGERSI ALLA DITTA. 


| Ing. ROLAND REMY . Torino, Corso Oporto, n. 21 


ААА “АА ВАЕ „ьар а. ачаан ik 


(i) - (35,5) | 


— _ = RS — — — —u — — .— m 


*. 
- ; = 
`. 
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È p € S w; cw w s s ss = w 5 
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GEBR. BAUMANN - RÜN (ana) 


Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie: e кат! Italiane 


š Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio 
prima qualità, temperate con metoio brevettato 


per tessiture, filature, cartieré, motori elettrici, vagoni 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono 
una molla resistentissima e di lunga. durata. — Filo 
tondo o quadro fino a mm. 50. 

Resistenza fino a kg. 20,000. 


озор кн ‘9681 ‘021207 oeuo:gz:sodss 
0183Pay,p е 1берер : ocST "v1aeurr өпотатвойвя. 


Esposizione Universale di Parigi: Medaglia d'Argcnto 
сы 1899; Medaglia d'Oro di 10 9r ; ы 


Concessionari Generali 
PER TUTTA L'ILALIA 
MANIFATTURE 
MARTINY 
D'OR TN: O 
FILIALI: 
Milano, Genova, Napoli 


(1) - (8,8) 


Rendono affatto impossibile in 
causa della loro permanente elasti p% 
cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni À: _. 

Fornitore di Stabilimenti governa- fi 
tivi, costruttori di vagoni ferroviari, {ҮЗ 
tramviari, automobili, ecc. 


O ampioni a richiesta. 


^ Esposizione Milano 1906 : MEDAGLIA t D'ORO 


— — — 


Rappresentante Generale per T CAV. GIOV. BUCHI GEIGER - 


TORINO — 7 Fia Assarotti — TORINO ` 11.15 - (24,8) 


p W = creep v 
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"DORA, 


SOCIET À INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - €—— ALPIGNANO (Torino) 


Accumulatori Elettrici 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж Ж Ж Ж BS 
BA US © Ж Ж Batterie di trazione per Automobili e P 
Iluminazione di Veicoli X E RA È R И Ж 


y GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a e a filar filamento di « di carbone 


‘Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione Elettrica 


— 006 600 Zap ооо сс Оо» 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


 S€ eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica (10-69) 


0909090990909090909090609090090090 


КА, чы 
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TRÜB FIERZ & C., Hombrecttiton-1arig0 зеза 


| | 
Fabbrica di Strumenti Elettrici "NA 
FONDATA NEL 1893 


Marca di © Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


Stru mento di precisione di misura a roc- CONTATORI D I ENERGIA ELETTRICA 
luca per corrente alternata, mono e polifasica 


Amperometro 


Rappresentante Generale per l’ITALIA : : 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Eman. 244 | 


(4-7-10-'8-16-19-22) | | 


——2=22— sm us <<» md 


— —AÓ—À == = = —— -- —— 


. CONTATORI D’ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione ` Solo apparato registrato 
| а precisione 


|. e 
del Combustibile 
adoperato 


sotto qualsiasi pressione 


e temperatura dell' Acqua 
$ee 
POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità ЕС 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE A, SCHMID ZURICH. 


(1,18) - (84,8) 


GIUSEPPE VANOSSI & G. 


sa Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 
eiejono 


- e, u.a o MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) INTERRUTTURE. MILANO 
; 8 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 19060: MEDAGLIA D'ORO. 


Rappresentanze 6 depositi: 


Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
GENOVA - 1 S.C Il Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
0 rg. S. Cavallaro U | пуал Жер ша Ne eur = Термос 
— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 
TORINO - Enrico Plumatti di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 


gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc., 
— Via S. Quintino, 1; — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8 — | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 
' ROMA - С. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
Via Cernaia, 2: e S. Basilio, 14 18 A richiesta disegni e preventivi 


(1.15-(49) 


i 
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METALLO 


MAGNOLIA 


UNICO | bio PIETRO MICHELI FIGLIO 
DEPOSITO ' I, SOTTORIPA = GENOVA 


(1-7-18-19) 


*9*00000009090209090900900000000000090909009000€ 


W. T. HENLEY'S TELEGRAPH WORKS 


FABBRICAZIONE E FORNITURE 
per I mpianti completi di 


CAVI ELETTRICI ISOLATI 


Con isolamento di carta impermeabile per impianti di 
ILLUMINAZIONE, TRAZIONE E TRASMISSIONE DI FORZA 


` 
con isolamento d'aria e di caucciü per 


TELEFONIA 


| Isolamento di Gomma elastica vulcanizzata e di carta per | 


INSTALLAZIONI DOMESTICHE 
ECC. ECC. | 


RAPPRESENTANZA PER L'URALIA: 


Italo "”»>annoni 
Via Chiodo N. 6 - SPEZIA. (1)-‹19,8) 


Sede Centrale: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


5 
ANTIFRIZIONE 
° 
È 
e 
Ф. 
: 
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Н. WEIDMANN Qa 
RAPPERSWIL (SVIZZERA) 


FABBRICA 
Fondata nel 1977 


Specialità in tutti 


MATERIALI ISOLANTI | 
ELETTRICI 


Di propria esclusiva fabbricazione. 
I от ч 


uum ANNUNZIO | „ы 


Invito alla partecipazione alla probabilità di guadagni delle 
app esi epica ү на огей Тү : 

ax prem an о mburgo 

nelle quali debbono farsa tamento ? 


Marchi 9 Milioni 841 ,476 


In queste estrazioni vantaggi bene pop Р quail secondo il 
prospetto, contengono solamente 100 biglietti, 1 premi se- 
guenti debbono forzatamente uscire in 1 estrasioni nello spa- 
nio di alcuni mesi, è dire: la vincita massima è, пе! caso i] 
più favorevole, 
Marchi 600,000 o Lire 750,000 
Specialmente ai premi principali seguenti: 
i premio di 800,000 Marchi | vincita di 40,000 Marchi 
| premio di 200,000 Marchi Í vincita di 80,000 Marchi 
6 Marchi 7 vincite di 20, 000 March! 
I perito di 50,000 Marchi 1 vincita di 15,000 Marchi 
11 vincite di IO, ‘000 Marchi 
46 vincite di 5, 000 Marchi 
. | 108 vincite di 3,000 Marchi 
Marthi ' 163 vincite di 2,000 Marchi 


| prem o 41 30,00 


| vincita di 100, .000 Marchi 539 vincite di | ‘000 Marchi 
I vincita di 60. '000 Marchi | 693 vincite di — 900 Marchi 
| vineita di 50,000 Marchi 181 тее di 200 Marchi 


La lotteria contiene una somma di 45405 vincite e 8 premi 
principali sotto 100,000 biglietti di modo che quasi la metà di 
tutti 1 biglietti emessi debbono forzatamente guadagnare. I 
premi sono delle vincite addizionali, scadenti al biglietto гі. 
spettivo che sarà tirato ultimamentè con un premio prinei- 
pale secondo il regolamento del prospetto. I! primo premio pos- 
sibile nella 1° classe è 50, pel Marchi, quello della 2* classe 
6 55,000 Marchi, 9* a 60,000 Marehi, i* a 65,000 Marchi, 
58 д 70, 000 Marchi, 6° a 80, 000 Marchi, e quello della 7° 
classe finale 600,000 Marchi 
L'emissione де! biglietti si fa in biglietti interi, mezsi e 
апат! 11 meszo biglietto non dà diritto che alla metà ed un 
quarto ni biglietto alla quarta parte della vipei:a relativa. 
Per la prima clanse la di cui estrazione è fissata utticialniento 
un lotto intero costa Lire 7. 50 
« mezzo lotto » 3.75 
« quarto d'un lotto » 1.90 
I prezzi pet lotti delle seguenti classi come pure il Hstine 
delle cstrasioni! trovansi sul piano ufficiale munito dello 
stemma dello Stato e cLe dietro richiesta spedisco anticipata- 
mente gratis e franco. 


Ogni partecipante ricevo immediatamente dopo l'estrazione 
la lista ufficiale delle vincite senza farne la domanda. 


Il pagamento e l'invio delle somme guadagnate 


si fanno da me direttamente o prontamente agli interessati 
e sotto la discrezione più assoluta. 2 
Clascuna domanda ci può fare con vaglia ta Bigliet- А 
ti di banca ,er lettera raccomandata, anche con f'rancobolii. 
81 pregano coloro che vogliono profittare di questa oo- 
casione, di dirigere fino 


al ЗО Aprile а. c. 


essendo vicina Pepeen dell'estrazione ia tutta fidusia ! loro 
ordini a 


Samuel Heckscher senr., | 
š BANOHIERE, AMBURGO (Germania). (7) К 


ui. ‘——_tt__rr—__m_—6+—+-+#@." EE---.É-PÈ- iii 


Società tramviaria 


di una grande Città dell’Italia meridionale, cerca persona 
tecnica, energica, con molta esperienza nel campo della tra- 
zione elettrica, per dirigere una Officina di riparazione con 
circa 100 operai. 

Offerte colle pretese di stipendio, all'amministrazione 
del nostro giornale. @-1-8) 


| CERCANSI RAPPRESENTANTI 


Imporrante Fabbrica Materiale Elettrico é dispcsta a 
nominare iu ogni centro industriale o provincial, del 
Regno, attivi, energici. 


Rappresentanti 
ben introdotti presso le Imprese Distribuzione Energia 
Elettric ed importanti Stabilimenti Industriali. *crivere 
dettagliatamente con referenze a | 


U. P. presso periodico L'ELETTRICISTA 
ROMA - Via Cavour, 224 - ROMA 


| ALFREDO GAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = INI ILANO. s Telefono -86 


TAVOLO PER DISEGNO "EUREKA, Men UE 


posizione 


oseddur4uo9 e1uugtrpeu 
epnqesseqqe e ergqez[e e33e[oA V1, 


Qui LUILUOI охл 


Sempli cità e Solidità 


Tavoletta inclinabile in qualunque 


(1,15) - (24,8) 
Altre Specialità di propria fabbricazione: 


CAVALLETTI PER DISEGNO 


_ Apparecchi per riprodurre disegni a luce comuna e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri articoli per disegno in genere 


IRIS PER ТЕЕ 
. CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA . 


Hm OT - 


Avvisi di Pubblicità deIPELETTRICISTA i | 
мае 


Cessione di privativa industriale 

La Società The Meere Eleotrical Co, a New-York (S.U.A.) titolare della 
privativa Industriale italiana N. 54308 per: 
« Dispositif d'éclairage électrique »; desidera entrare in relazione con industriali 
per la cessione della loro privativa o per accordare licenze di fabbricarione. 

Per informazioni e trattative rivolgersi a 

C. A. Rossi e C. 

Roma — Via Capo le Case N. 18 — Roma 

Utficio internazionale di brevetti d'invenzione. — (1) 


— —— - —- 


— 


ANNUARIO DI T 


e delle industrie elettriche 


contenente gli indirizzi di tutti gli elettricisti, Stazioni centtali di elet- 
tricità e di tutti i fornitori dell'Industria elettrica de! mondo intero. 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE «2 (р 
4 E S€ 
| CAMILLE ROUSSET, 


ЕЛ SPIERER & C. 


ES i i — ROMA 
SEATS e NM PARIS = 114 Rue Lafayette = PARIS (5 6-7) 
PILE A LIQUIDO ED A SECCO А 


Accensione motori 
Usi scientifici ANONIMA CAP CAPITALE L. 100. 000.00 ^ 


Pita ә secco IT ALIA (brevettata) adatte per . Batteria portatile per аки C'isolameato con 4% Рие tipo 1 EE | 
| Telefoni | 
= Telegrafi | — — 27 | 

‚ж-ы F t T 2 | фй N ( ni [/ { | 


а. ROMA — Via in Lucina, 4, 5 — ROMA 
Accensione di Telefone Interp. 9029 | . Por Teleg. MICROFONI - Roma 


Microlampade 000 >° e ° C өө • • 


MICROFONO AD ALTA POTENZA — 
- ANGELINI 


Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
Gli unioi per la corristonienza a grandi distanze 


Pila a secco upo AUTOMOBILE * Pila a liquido tipo 1 Applicazione facilissima a qu.lunque apparecohio 
w A richiesta e per quantità pe: apglicaeioni armati E E.) a а 
И convenienti si fabbri 
| cano pile di qualunque Ly S p E C i A L d T A 


tipo € dimensione. 
=== Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 


| 
| 
| 
| 
| 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 
| Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 


Pila a secco tipo A 
pes bates portar 


Apparecchi da tavolo di lusso ed | economici = INTERRUTTORI 


interruttori elettrici a tempo per impianti d’ illuminazione 


GRANDE ECONOMIA 


Ò IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 

ACCUMULATORI 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


Grande Officina di di | Costruzione 


I n сен; nin 


APPRE NT NTI | per Roma e Provincia - Cesare De “Angell, Via del l.eoneimo 16, ROMA 
R SE A |^ r M Veneto - Emilia e Triste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
ed Agenti 


per la Lombardia e Pirnonte Ing. Credazzi е Del Poggío.NOGMERA (Pavin) 
| per de Marche, Umbitu. Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per L'ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P Carmine, 3 - CAGLIARI 


41,15) - (4,5). 


Carboni per Lampade ad Arco 
PER GORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PL A NIA ,, I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 


Marca “ SILESIA ,, per lunga durata di accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


ELETTRODI per la produzione del carburo di « calcio di tutte le dimensioni 400 х 400 x 1500. 
—— ee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO ee— —— —— U 


Listini e Cumpioni gratis a richiesta. 


- Società anima PL ,ANI AW E B K E m fabbricazione dei carboni 
ШШ: | BERLINO N. W. £ ә МВА: RATIBOR O S 


Dorotheenstrasse, 45 
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POSTO TELEFONICO PORTATILE a CHIAMATA MAGNETICA 


I Guarda-fili di ogni Centrale "Telefonica hanno bisogno di un completo 
apparecchio Telefonico a Magnete, portabile, efficiente, che dia affidamento 
di perfetto funzionamento e che sia di unà speciale costruzione da potersi 
usare all’aperto. | 
Il nostro Telefono, qui illustrato, è racchiuso.in una ben costrutta e soli- 
dissima cassetta di quercia Americana, cogli spigoli rinforzati e protetti da : 
massicci ‘angoli di ottone nichelato. Tutte le cerniere ed i fermagli furono 
espressamente disegnati per questo Istrumento. 
š La combinazione di un Microfono e di un Ricevitore, come da formare 
É un’unità separata ed indi- | 
54 struttibile è una notevole 
particolarità di tale Posto 
Telefonico. 
L’ apparecchio di `ве- 
gnalazione è disposto i in modo, che il magnete, quando è messo in- 
‚ movimento, taglia la suoneria locale fuori del circuito, così permet. 
tendo che l’intiero Voltaggio del Generatore passi per la linea, 
quando si fa la chiamata. | 
Tutte le sue parti sono perfettamente isolate e montate in am- 
pio spazio, per potere essere facilmente riparate in caso di bisogno, 
ed ognuna di esse può all’ occorrenza essere rimossa e sostituita 
indipendentemente dalle altre. 
Questi Telefoni portatili si fanno con Magnete a 3; 4 e 5 Branche, 


SCHIARIMENTI E CATALOGHI A RICHIESTA DELLE Società Telefoniche acate 


(8-4) 


Po Strombers-Carlson 
t Telephone Mfo. Có 


HOLES МЭ dw Ghicaso, 77} 
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R&ppresentiante! Gene olo Spei: Ter N 
"VLILORIO MOYSE-1}Via C o. stella; Angolo, Ponte Vete 
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- ISARIA-ZAHLER-WERKE вын MONACO BAVIERA 


Corso Sempione, 14 - MILANO = Corso Sempione, 14 
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| 
STABILIMENTO ELETTROTECNICO lu Cornigliano Ligure della Società Anonima taliana 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


x DEC E ' F. T ca 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 

Diuamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe, ventilatori, compres- 
sori, trapanatriei. ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(8'8) -(81°1) 


MACCHINA PER SCRIVERE “WILLIAMS, | 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittura visibile e senza nastro | 


Oltre 25000 in uso di cui ciroa 2500 іп. Italia 


А ` HR i 4 | іП AI k 4 | 
o si я K. | | |! i 2, / 
“> Z \ | ME t ` è 
é Te А > еу UM A 
24 


ELA 7% > L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 
“fa A, TA SN macchine per scrivere | 
р I epe с АКЫ | | de — | 
TU t: mE == 23 Chiedere catalogo, referenze е macchina in prova agli Agenti Generali ed esciusivi per l'italia. | 
hr dy SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
"^ ^ già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO | 


m scd. 
x L'ideale delle penne a serbatoio x 


x LA PIÜ ECONOMICA 
| PERCHË DELLA MASSIMA DURATA 
| LA PIÜ PERFEZIONATA 

| LAPIÙ ELEGANTE 
| LA PIÙ MODERNA 

| LA PIÙ SEMPLICE 
| LA PIÙ PRATICA 


| WS AGENZIA 
| | DELLA CASA ol. ila Es iei p є ч | 
Gr \.. Società Macchine per Scrivere е | 
НАШЕ 1000 4 BARD W tt 15.75 ° hine per Scrivere ed Af 
ondra e New- Tor pen Dan 


30 v (1,15) - (94,7) Venezia - Genova - Bologna - Rama Torino - Napoli - Bari - Palermo 


—m____@—ur———m_———————————__——__———_—T—__——— .—— —— 
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l'SOCIETÁ SIDERURGICA » SAVONA | 


NIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVON 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VE ‘RSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


"FABBRICA DI LATTA EEN 


| PRODOTTI Í LAMIERE Tm DA SCAFO, DÀ CALDAIA, STRIATE 
Lingotti di acciaio, conici cd ottagoni. i PRODOTTI IN GHISA 


Billette, Masselli. : 
Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar || й a biochiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a Di 


rotondate. mm. 1250 di diametro per condotte di кошы e gas. 
i Larghi piatti Pezzi speeiall relativi. 
| Verghe angolare a lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. : 
g Verghe a T ad U a Z o Zorés. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o | 
| Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. | disegno. —Ñ 
Travi da mm. 80 a mm. 350. Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
Barre ai graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
“Rivolgersi esclusivamente о alla Direzione Generale in Savona 


| GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. SIRO, 6. | 
0 al seguenti rappresentanti: 4 MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Victor Осо, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Conso Орокто, 35. 


Per le ош rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
O == — — Moore cei (4.15) - (%4,8) ДА 


Fr. Gebauer, E Berlino 
Fondato: 1833 - FABBRICA DI MACCHINE GEBAUERWERK 


Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genera di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione. 
di caldaie. 

Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
Pompe di circolazione. 


SPECIALITÀ | 


(15) - (24,8) 


m n 12 Eh: ИЕ А, 
— у 
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PREMIATA FABBRICA 


una molla resistentissima e di lunga © durata. — Filo < & 
tondo o qvadro fino a mm. 50. 
Resistenza fino a kg. 20,000. 


pi PILE GALVANOPHOR | |; ЛКК ЕТЕТ г 
AD ALTA INTENSITÀ š: T+ 
NM ЕСС $e m BAUMANN - Ш m (lind ) 3: 
| : | "GRANDE MEDAGLIA D ORO sì Fernitori di R. Arsenali, Ferrovie e_Tramvie Italiane 4^ | 
Ú. 5.  Eoposizione Milano 1999 ua ii Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di fio acciaio E | 
t: prima qualità, temperate con metojo brevettato Е | 
f Po per tessiture,” filature, cartiere, motori elettrici, vagoni 9. | 
Edoardo Well | £8 tramviari e per tutti quei meccanismi? che richiedene sì 


Esposizio 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
> ‘Telefono intercom. 2-85 >= 
APPARECCHI TELEFONICI 


SUONERIE ELETTRICHE Й 


ed 7 мын әү , 
poo ROSETTE SPACCATE PER DADI | 
RAPPRESENTANTE АТТЫ УЧР _.. 
generalo por Vitalia o Svizzera | || S Eu dei dadi dei ьоло. Б 
| DELLA ` e е A ferroviari, m I- - d 
TELEPHON FABRIK А, G, | Campioni a richiesta. Ne 
già J. Berliner (351.9) Esposizione Milano 1906 : MEDAGLIA D’ORO 


HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premin Esposizione internaz. Rappresentante Generale per l'Italia: CAV. GIOV. 
Gran Premio =z intera n Generale per l'Italia: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER 


TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (1,18) - (24,8 


—— — E FP 


0000000000000000000000000000000000000 000000000 


"DORA, 


SOCIETA INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - MM ALPIGNANO (Torino) . 


Accumulatori E Нес 


Grandi batterie per illuminazione e forza Bá Ж K Ж M Ж E. 
BS UM Ж Ж cs Batterie di trazione per Automobili e Battelli 4 | 
Illuminazione di Veicoli Ж Ж ЖЖ 5 S BS BS XE Ж Г 
———iaa let! 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE š 


a Tungsteno e a fil ea filamento di ‹ di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche ... 


e di Accessori per Hiluminazione | Eiettrica 


———— — ————— о -aa о еж 999*— - 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica — (1,18) - 62), 


000000000000000000000000000000000000000 
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PALI DI LEGNO |16 А. PESTALOZZI VG" 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti SOCIETÀ ANONIMA 
di Energia elettrica Ni iederglat * 


i (ZURIGO) E. Ñ 

IMPREGNATI con sublimato corrosivo il o —— ^Ш. 
— | JN | FABBRICA DI CARBONI ; UL AW 
| per lampade ad arco e di elettrodi — : ' 


' CARBONI ' 


PER 


LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


—ÑTT 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 171 


< s p 
TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto 


FRATELLI HIMMELSBACH 


FRIBURGO 


(Baden) Selva Nera  Rempartstrasse, n. 16 


ВЕСУ. = 
ке 
(T 


SPECIALITA’: 
OM M LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


A, gialla, rossa, bianca 


C'RBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


MILANO 1906  ,,., 
“GRAN PREMIO, 


Agente Generale: (1,15 (34,8) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


SOCIETE ves LAMPES = : 
à incandescence de Zürich s CONTATORI D'ACQUA “š 
z: | S 
Fondata nel 1889 ZURIGO E МАТЕМА ВАШЕ — 8 
Stabilimento a š | š š 
BIRMENSDORF sd ara а ""- ЖЕ 
s d = ‘Milano >= 
E : 5 Corso Magenta N. 56 i? 
LAMPADE A - H i = 
5 Direttore per l’Ofticina e rappresentante per l’Italia: 2 


—M————— 


INCANDESCENZA Ing. V. ZACCHI ,..., 
"Aj — пд. М. 2АССНІ ,. | 


LAMPADE 
Il 
comuni - Giuseppe e F'"Redaelli- Lecco 
: ; ` GARDONE V, T. DERVIO 
Di reina (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
per tramways — t 
fiamma РЧ | Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acclaio zincato 
smerigliate $ ii dutture : 
сс. È оэ per condutture telegrafiche e telefoniche. 
= г. a; Fill di acciaio zincato ad alta resistenza meccanica 
а + e corde metalliche per sostegni di condutture 
Agento generale E elettriche. 
F. BIETENHOLZ 3 M Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
TORINO i рӯ | Corde di rame per parafulmini. (1,15) (1,8) 


(1,15) - (18,8) 


Se di ци dell’ SPETTA 


"THE «OLIVER, TYPEWRITER C. LA 


PI Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO D S. A. 
Filiale 1 Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI | E 
Palagio dell Arte della Lana | 1 
FIRENZE: ч. 
———ÀÀÁ ее» 


La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENBRALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
ў per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio Ti- , 
А { зропдевве alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 
° “OLIVER , giudicandola la migliore fra tutte. 
a In seguito a ció la Direzione Generale delle Ferrovie dello: 


í Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: È 
100 Macchine Oliver, Е. 
e il 6 agosto una seconda — dae di = 100 Macchine. 


SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 


Macchina Moderna = Durevole - Completa 
150 mila macchine vendute in tre anni. Record Mondiale (1535 . 


p E 


per rettificare 4 collettori delle dinamo ! 


і 


SISTEMA PHILLIPS PS BREVETTATO | 


1 


: 


Premiata Officina 


Giuseppe d 


-L— FIRENZE = 


Via Lorenzo il Magnifico N. 3 


no 
BILANGCIE DI 
PRECISIONE 


iti ll 


—rn 


ANNA РОР Ñ a), s LI dlc M С 


— ЫШ au SUP 


Agenti esclusivi per la | 
Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


Е. Н. CADIOT & C | 


| ELETTRICISTI i 
. 12 Rue Saint-Georges PARIGI — | 


(1,38) - (11,9) 


Fornitore delle Strade Ferrate 
e di Amministrazioni 
Governative e Comunali 


| (145) - (11,8) 
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| T OFFICINA ELETTRICA pic: Ev. GEROSA 


| SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L: 300,000 
MILLA NO - Via Vittoria Colonna, n. 9 - MILA NO 


FABBRICA DI TELEGRAFI e TELEFONI 
APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Apparecchio 
da Muro 


Apparecchio 


da Tavolo 


Commutatore centrale 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole 
Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica ó privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all'altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 


(I, 15) Е (24,8) 


— 


| BREVETTATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 


Tipo Elektron 


I (Indicatissimo per Gruppi di Lampade) | 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 
| Elektron Elektron con dispositivo 
Designazione nol rdinari| per attenuare la scintilla di distacco 
i 3 HE д! das 41/, | da6'/, | da8'/, | da 11 
с Amperes dala? А? e^ | a8 | a Li ар 
Prezzo cad. | L 12,— L. 14.50 І, 16,— L. 18.— IL. 20, — IL. 22,— 


Prezzo dei Limitatori Elektron da à 126a 26 a 250 Y. ү. 


=_=" er === 


| Elektron . 
auk E inari | 


„Am peré, в | да ?/, а 1 „ | 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


da2 da 4 
a 8:/, LIJA da 6 a8 


Prezzo cad. а. | т, 12.— iL. (4.50 'L. 16,— iL. 18, — 


Tipo exeelsior 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 
Fino a 125 Volts 


—— ——— — 


da '/, a s, di с peres 


. Da 125 a 250 Volte da !/, а '/, 


Prezzo unico La Г» ЖГ» 
Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


. STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Своите. 


104 
1,18) - (24,8) 
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| SOC. AN. A. BESOZZI 


=_= n N nr 


Società Anonima Italiana per gli OBI | 


i MARCA pepo s 


STERN-SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 000. 
Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 


| Case Consorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
-NEW-YORK 


Oiii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
| maechine. 


Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
Grassi Consistenti ed altri grassi industriali. 


Vaseline ed Oiii di Vaselina ad uso Medicinale | 
e Industriale. | 


Olii e Grassi per Automobili approvati dal 
Touring Club Italiano. 


| 
GRAN PREMIO | 
Esposizione di Milano 1906. | 
0,18) - (0,8) | 


«Xx 


ы? 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


SM NE ST IT  — SANDI e Du e a NM С С СШ С СШ СЩ SN NS è -“ 


ls ii SE анаа. I i 


= sa — -- 


т — — ———  — —— 


‘FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE per la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
e Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti —Avvisatori 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI | 


d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


| Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI- ECC, — ECC. 


- - Ka 


i 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 


DELLA NV, E. I, F, A, 
(PLEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 
APPARECCHI DI MISURA , 


y v 


PILE ad alta Intensità *INVICTA,, prevettate: -Pile d'ogni genere 
| 


| DI 


A. SCHWARZ - FRANKFURT x 
_LAMPADE AD ARCO 


(185,5) 


m 
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SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO 


Forniture Generali per l’Elettricità. 
Via Solferino 29-31 JIMILAIN O - Via Solferino 29-31 
— 89 


Rappresentanza esclusiva per l'Italia della 


E. А. G. 


Elektrieitàts Act. Ges 


Vorm. HERMANN РЕ 
CHEMNITZ 


Dinamo- Alternatori ар 
Motori- Trasformatori Ë 


rile 


Impianti Elettrici š 


completí ` 


zee £) 


v 


PREVENTIVI E PROGETTI È 


Generatore & corrente continua 1350 HP. =A RICHIESTA ——— 8 N 
s < Impianto Elettrico Municipale C P » A 


—n — - — — 
e == 


FORNITURE COMPLETE 
per impianti stradali e interni 


LINATE NAS ANNATA la 


AUT TT UNE T ut E n s —— ДАРА» e PSR e Ru a un б  — a — uf) uu а арсар" ар 


CI 


BRACCI STRADALI — LAMPADE 
ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI PER IMPIANTI. 


RICCO CATAL CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA 


F. Per preventivi niavolilnario elettrico e consulenza (conica dirigersi al üo lO Єр speciale Š a 


Ee TECNICO 


Si f e oA < (@) Ф О ө з e : (e) C ° 5 Ca 
СМУЂ Sosa o aga Sic a pasaq uQ apasaq EUM АА СУ. 
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SOCIETÀ NAZIONALE x 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Calle Vallaresso, 1318. 
и A 
Rappresentanza a ROMA — ing. GIULIO CASTELNUOVO i 
Via Somma Campagna, 15. S | 
” » GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. | ED 


Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccaniche & Elettriche 


"P? 
11. 
й 

^' 
^f 
i 


| 


Li 
^ 


* Gru da trenta tonnellate con 2 argani pel sollevamento ,j „ow ° 
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Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. Fi 


— Ñ Ñ — N ug a t M nn a ne 
[uU srt n nani 


39, Via Orivolo 
FIRENZE 


10 


Motori Crossley con 7] U 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta ILERE 
ad Antracite od a Lignite | 


° EEEINKRICH L NZ, MANNHEIM 
| Clemens Riefler T а 
I FABBRICA DI STRUMENTI MATRMATICI | | LOCOMOBILI- Più di 
NESSELWANG & М MONACO (Bavicra) SEMIFISSE 20 000 
E m , 
COMPASSI DI PRECISIONE a vapore in uso! | 
^ SISTEMA ROTONDO: saturo Mc 
CAPE s DI 
| per Ingegneri, Architetti e Disegnatori um ТРИИ Grand 
GRAND PRII: Parigi 1900-31. Louis 1904- Liegi 1905 Prix 
Cataloghi gratis a richiesta - Preasi di Fabbrica. Con m TENE 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: — distribuzione EM MILANO 
| A. DEIDIBR a valvola nd 
«LENTZ = 1906 
| Porre atten. lone che Napoli ~ (italia) Corso Vitt. Eman. 155. 
) | Bije i compassi I compassi Rie:ler sono usati nelle scuole e Rappresentante: | k pc Pi | 
mo mand i negli importanti uffici tecnici de. p MIEL ANO (1,15 - 94,5) 
HB = uw | waww CUR T RICHTER «II 


-— 


© LABORATORIO ELETTROTECNICO c. M. 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. | 


Società in accomandita adi Samai s 


zx» OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE € 
k Via Ernesto Rossi - BERGAMO | Viale Monforte 28 - MILANO 


————_—&__- 
| Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


° Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
. distanza ad apertu;a nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA - 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori ài misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE GS 
di tensione e di corrente " a> \ — d 


^ 
» 
B - 


з 


a bassa ed alta tensione 
per sezionamento - valvole - derivazioni 


Trasformatori - - divisori. - resistenze - er 
| Scaricatori 
per basse ed alte tensioni | N) | 


per archi 

INSERITORI SEMPLICI E DOPPI | | N 
ACCESSORI PER IMPIANTI 

Morsetti, Serrafili, 


per batterie di accumulatori 
REGOLATORI AUTOMATICI Valvole a piombo ed argento. D RG Telefono 3-71 

- LIMITATORI DI CORRENTE ERGAMO >» т. — 

Telefono 28-77 - 

REOSTATI DI REGOLAZIONE per luce e motori (Brevetto n. 70050) MIL ANO per Telegr. Elettrotecaloa 


SK 


4 


Ae 


REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO 


pel sistema di survoltaggio Magrini 
. per dinamo e motori. Costruzione e montaggio di quadri completi 
REOSTATI DI AVVIAMENTO š per Centrali = Stabilimenti - Motori (1,15) - (7,9) 


usi 
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Unici Concessionari in Italia 


P LANOLIN I : 
0 р / / B : 
EI l 
d $ | rs Marca depositata È Ё 
$ E o) i { Brevetto Italiano 75390 р Ü 
È ri | а A » 
л A PA Ë 
BN к 3 
O \ 
Ç | Ae 
or SR N E usaq а ТЕДИ (ыз - mi 


° Grande Deposito di Materiale per к езй Elettrici К: 


Manufacture Speciale deCuirs& Courroies | 


40 Medaglie — 8 Diplomi d’ Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurl) BaARcBLLoNA 1888 - ToLosa 1888 - ChHicago 1893 - Parar 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli ` 


м 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
' Scellos-Renvideurs - Hidrefuge 


— — MÀ ài 


ADOM GRAND PRIX 
ie odo rad 


Boulevard Voltaire ' 7 2656 
PARIS « 


Esposizione INTERNAZIONALE Dl BRUXELLES 1897. 


Фа » 


Agenti Generali per 1'Itaita: : 


PRASIE n л ion | F RATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bi. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA 


19-49) 


$t 
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ril P ————»———————— ————w"—«——— aw A ri 
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“| EMANO FOLTZER | | Contatori “ARON,, 


RIVAROLO (LIGURE) | Costruzioni a motore ed a pendolo 
E : MEINA (LAGO MAGGIORE) È | por corrente continua o alternata 


MEL — ANNATE 


| | RM LA E 
| OLII e GRASSz|| wm 
H tatili per controli 
\! i migliori lubrificanti per macchine GbE si 
j Esposizione Universale le di Гай 1900 UD 
Medaglia d’Oro 
{! Эк o E CONTATORI. 
н 1901 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con indicazione di massimo 
d Medaglia d'Oro ed altri tipi speciali 
P GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 icc 
I | rnit | р р dei principali Costruttori di macchine Chiedere listino - 
a vapore - Imprese di elettricità - al Rappresentante Generale a metere per cerrente triîaaica 
| Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri етин 
Opifio? ‘industriali. | T R. EINSTEIN - Vis Pale Cavallotti, 1 = MILANO 
Е Е d (1,15) - (94,8) 
all an т ERE DELLO STATO UNGAERESE 


gi 190 

шай i 8 | delie 

№ ° LAVORI SEE FORGIATO 

pn P 

E id | 


LIME “ DICK ,, 


Lime d’ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


..о =... DALL 


FRIEDR. DICK - Esslingen a. N. 


APPRESENTATO DA (1,15)-(18,8) 


su e C.- Milano, via s. Eufemia, 23 | 


RR ICI AC Ту W 34. )A4 9“ 
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TUBI GRÈS- PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


И 
“wama ceca azione "| | OFFICINE GALILEO 
| | 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
. Segnalatori di ordini 


Materiali inattaccabili 
. in Grés per Fabbriche 
1 l'i Prodotti Chimici, Tin- 


Anonima- DEM L. "BER GAM o 3.000.000 | Sooietà anonima sedente in Firenze 
ede in | 
‚ STABILIMENTI FILIALI B Studio elettrotecnico | 
ы (Nord Milano) GENOVA. Pia Mira | e laboratorio per tarature ecientifiche | 
TUBIIGRE:SI | | ed industriali x 
ed accessori per fognature | x 
acquedotti | | | 
dE | REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
\ / Scaricalore | : 
VE di. | S trume e nti Elettrici 
Linea il M ° " Oo NEM UU ыыы ышы ms | 
em attoni refrattari | 
| ut і | | | I 
pd RE шист 
Specialità 1 Е | 


il | ү!!! torie 

| t h Fe- mur M -- Ы , Д — w. 

КОО GENTE p Rappresentanza в Deposito 
NS =: in ROMA 


жи generale e deposito per | TE 


presso il Signor 


рее ^. Crès — PROFILI ANRDRO | x m 
| per Resistente liquide — P Реа мша 52 | | EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. ч x 
с (1,15) - (94,8) | 9-9 | 


ITA, 


_ p———— == fi ie AN =. 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 e ROMA Corso Umberto |, 887 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d’installazione. 


Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici в materiali di condut- 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettriol di precisione differenziali ed economici - Apparecchi talegrafici-tolo- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco. - idcm di 
blocco 6 segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 
UFFICI TRONICI:| GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


Rappresentanti ed Agenti nello principali Città d’Italia. 


SIEMENS- .SGHUGKERT | 
| 


Ка 
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Schaeffer х Budent enberg | 
| 23 A. Monte Napoleone = MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 
Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 
ar OI 
Indicatori per prendere diagrammi. 

. Contatori di giri — Tachimetri 
EC Rubinetteria e Vaivole d'.. gni genere. 
Valvole sistema Jenkin. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
сіяв! Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
. lniettere “RE- ST ARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori (1,15) - (8,9) 


` —  — T. mussmÑ 1 


сій C. 


Compressori sistema Kryszat 

Fompe a vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


IRA AOE HSE 


SCHWECHAT | STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 
presso Vienna x | Via iz din 9 San Felice; 8- NAPOLI - Telefono intere. 10-6 


| GRAND PRIX 

| Esposizione Internazional | OLI x w x 
| MILANO 1 1906 x speciali 
| CREE eee | PER 

| NS Fabbrica di aste cilin- | MOTORI 
driche di di carbone e di carboni galvanici. A GAS 


cn i P ан di 


x | A SPECIALITÀ uns d | Gi | 
ni | | | n (TECNICI Los 
| йш ишип - MOTORI | SEL MI mm 


| 
x .. e 1600" di lunghezza | | WT 
MINIMA COMBUSTIONE T oni | A GAS POVERO 


‘Placche e bacchette di carbone per TRA NOTE LA Pb вонка 
jl'elettrochimica e l'elettrometallurgia. 


| 

I 
| 
Rappresentante Generale per Таһа: Oltre 00, 000) Cavalli in azione 
GUSTAVO WE | L Cataloghi, puo: "— à richiesta,  Fudilitarioni- ‘nei pensante 


— Via Monte Napoleone, 28 — «M | Lista degli impianti fatti, а disposizione 
(M - (8,8) | (1,15) - '14 8) 


LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
Corrente continua - Corrente alternata 


| In derivazione su 110 e во 220 volt circa — In serie da 245 lamp. su 200a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 2оо .оге). Rendimento 


/ 
"mmm Е 
š / 
i23 

' К ый 

È i ESE THE 

MM F 
| Just t: 

i i het 1 —=--— 


——-0-G—_ 
Costo Cavallo-ora 1-2 Centesimi 


1029770207. өе 10101 eres: Чөөгө өг 


| ADOLFO RIGN ON 
Corso Siccardi 31 - TORINO - Corso Siccardi 31. ` 
oo —— 
MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 
‘Vernici e nastri P < B 
Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, F ibra, 


| luminoso costante per tutta la durata dei carboni “Amianto 600. 600. 
MANUTENZIONE QUASI NULLA Nastri Manson 6 Мано, nero 1. 3,80 al Kg. 
» » 3 әй » 
| COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS T е 


| Sconto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta 


RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO Г: MARZO 4 | 


n 15 - 94,8) RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA : 


AREE e VIGLIANO 


Corso Buenos DRS 66 — M — Corso Buenos Ayres 66 


G.ni CARRERA & C. 
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7 OFFICINE LOUIS DE NAEYER < 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Franci a NOTA), 


Caldaie. Moltitubolari 
x 


costruite completamente in 


E |  accialo fucinato con chiu 
~| sure autoclavi senza guar. 
E NIZIONI. 
| om 
| E. di toad uas sistema 
| d : per l’acqua .di alimentazione 
i is | "o 
ai | SURRISCALDATORI DI VAPORE 
* pg —— AK — ——- 
Š і Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
x E. j 980.000 mq. di superficie 
x $ d di riscaldamento 
| sé | л а 
x | | Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Rappresentanti Generali per l’Italia: 


ә Ф Fili 08 MILANO:-F B rt ‚І. 
Gr imaldi & C. š а "€ s 
GENOVA -Portici V. Е. 26. Ing. Giovanni Bas г? 
| | i 


E 


И A RIVA & C - mano. 


E ^ 


fd 


TURBINA di OOO cavalli — MAGARA. 


Aw 
e 9 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mertaro в. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 


Direttore: A. CHIATTi 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI 


PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 


SPECIALITÀ: 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — TELEFONO N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA © 
Via del Mortare, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLEFono 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI . 
Via Appia Nueva, 101-103 Тегвғомо N. 25-39 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 

a e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iq 
ЕШ та smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
Vitae in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Ompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufa di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pom r la peronospora ed accessori — Articol: div. rsi 
Per witicultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
688 Comune e gas aceulene — Macchine ed utensili per la la- 
Vorazzione dei metalli — Macchine speciali ed accessori рег 
la law-orazione del latte — Cinghie cuoio < Scellos > ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobila e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leebile neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Sede in MONDOVI (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 vérsato. 


(ostrazioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale TY 
per la costruzione di | 


SEGHE E MACCHINE Ca UM 
per la lavorazione del legno SJ P 8 
secondo i tipi più moderni | 7 т у sssi — P o 
MReforenze di primo ordine _ 7 wv v ш 
ESPORTAZIONE © тк» = «88Р 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
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(già Ing. 4. Riva, Monneret e C.). 


— — Ae — — sas 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


In 19 anni di esercizio 


h Teac emo Е 4 oltre 1400 turbine per circa 100.000 cavalli 


Progetti e Preventivi a richiesta 


iaia a (1,16 - (34,8) | 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI - ^re" | arredo o 
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(1,15) - (34,8) 


COSTRIZIONE DI UNE ШТ È 


di città e campagna, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


81 assumono impianti ovunque oon squadre speola- 
liste = Prezzi unitari od a forfait, 


— > mut tm ме „мс м” — mm 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 


specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- : 
camente perfette. 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


PES VO E) 
CO NBN a 


К с 5 А 
Prad ED E 
AI. 


Lex DANS 
#1 сэ r «€ p LM 
CAS, load Vale fes 


w f. 
ED“ 
е 


М> М "Me y” - - xe 


k 
cS 


Pe 


w. 
€ 
T AR 


M ow 
rA 


> 


Mu at 
PONES 


var, 
эм 
Cs 


FE 
Ae 


wv. 
DP 
<í < 
AN 
ТОК 
E 
© 
wor 
LN 


SELE x 
LET <: 
Кома 


93 
"^ < 
N 
co 1b 
v 
AS 
V. 
TE 
Va) 
` - 
x 
2. 
ne 


DE MS AX YA Со P ACA 5 D RCD PO» 5 CN x Y AIR ЫС FOX RIE ji КОРАН AE "x X 


а Е o . ` БУД сак Ze SZ Nu NC um «6 am. `% UNS d Каси с uh x, ^ 1% aw Rs ue ж Si 2, > Ы NO `Z "S `% М: м БУ SERA 
M А Se NAI e 


` Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


eG» CX o 


e» vx 
RS DOM AEDA aE A G 
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SIRY, CHAMON & Co. | 


Viale P. Lodovica, 21-28 - MILANO - Viale Р. Lodovioa, 2128 E 
| 


AED SAO SS SOR PR 


Agenti esclusivi per l'Italia della | | “| 
0. POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ « Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 Ё 
TORINO - Via Arsenale, 81 a edunt d ili нав, unn TRIESTE - ' Vis Caserma 1 : Е 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed | 
intensità. | — | 
E. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, e BI — 
per alte tensioni. dia 


RETRO Y 
B. T. ed A. O. T. ad induzione, e per qua | — 
lunque distribuzione a corrente alternata mono - е polifasica. $ 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 


E. THOMSON tipo A 


— 


О” Ќ per corrente continua da та тоо Am. 
| péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora. 


e -- Фә 


Chiedere listini, prezzi e garanzie 
0° K 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - d’Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROYA - SCHEMA DI POSA ED БЫТА 


$” 
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BERGMANN-Elektricit&ts- Werke 
Abtheilung J. 


Tubi BERGMANN originali 


nonchè tutti i materiali occorrenti per 


IMPIANTI ELETTRICI 
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TACCO 


LODOVICO HESS 


MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 
PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO | Telefono intercomunale N.* 29-67 \ ti 


Isolatori brevettati DELTA | 
рег Alte tensioni 


<-> 
Dre 


^g" 


RNC RE waqa, T iI G ae CI la mino certi 


Є A. 
- с. „Жа. 


M CMS 
"^L 


2и "LI 
NEUE 
Wa YA E 


Cai 


"zv x 


EG 


sino а oltre 


| (00.000 Уон 


di esercizio 


тт 
N, 


ite 
sd 


| 
i i i | 
Ў | 
= 


so 


INC X. 


TETINE” 


CC ZY 


RAI LITE 
N 


NX 


E к = 
ce Aet t iu A 


ing" 
x. 
| 


x 
il 


e ~ - 
` 
. 
‹ N ~ 
— 


€ AANS ў T а AN » s à X. AU КЧ P AE 
IO Rata SERES AES 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. | 
XOKOFOIONONOROEONOHOMONONORONOFONORONORORONOHONOMORORONOIOKORONONORONOIONONORONORORONONOHORONOROMOIOKXOROIOFONORORONOOIOFOSORORONORONOFOROROROTOFOROIOSOIOIOR ON ÓNONON 


OK 


GK 


P 


+ 


^ 
`x 


Gk 


Ж 


AAA 


Ж: 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J. BRUNT & е. 


VIA QUADRONNO 41-45 = MILANO = via quADRONNO 41-43 
RE == x | 
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CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifaee - trifase — | | 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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Contatere per correntò alternata trifase. Í 
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34441 
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Speciali per quadri 
di distribuzione + + 


ACRI 


Massima sensibilità Contatero per corrente alternata menefase. 
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x Minimo autocon- 
sumo x Semplicità 
ж Robustezza + + 
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“Società Italiana Lahmeyer di Elettricità 


Telegrammi : FORZALUCE — MILA NMNO — Lettere: Via Meravigli, n. 2. 
Rappresentanza Generale delia 


Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s.|M. Mülheim s/Rh. 
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ADLER ‹ p | | TRAZIONE ELETTRICA 


Via Principe Umberto, 30 Anonima per azioni Рс баре оаа L. 1.000.000 — versato L. 300.000 


——————* 
yim Vignola, 6 MILANO ' Telefono 95-24 


Specialità : MEINEK UTENSILI di precisione ` | | 
E | | IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
"OHIO BRASS (у, 
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Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabilea L. ООО. ООО 
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MACCHINE UTENSILI ED 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 


MACCHINE SPECIALI 


per ror produzioni 
di esecuzione sicura 
(1,15) - (15,8) 
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Spécialité de Balais en charbon Wm 
Rappresentante esclusivo per L'Italia: 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morigi 12 — Milano; 
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RIVISTA MARITTIMA] 


MENSILE ILLUSTRATA 


-— —— a+ _T_ 

ANNO 4r. | 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVE 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI -:INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUILOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRING- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 


DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTB - WW- 
STRAZIONI ECC. x X X X X X X X X X X X X X X X 
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PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi Si x 
s f facenti parte | yp Unione Meri 7 
Paesi non facenti parte dell'Unione pos $ posta di 
Un fascicolo senarate. L. 3 №. 
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Avvertenze: 

L’abbonamento è o or dal 10 gennaio — I signori tibrai | 
lo sconto del 10 0/0 sia per gi n abbonamenti i= Italia sia PESO 
i tascicoli separati, gli indici e gli estratti è a^cordato lore lo esonto del 

Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista a Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d’abbonamente 
se поп accompagnate dal rispettivo importo 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientitche, inferina- 


zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Me-' 
rittima - Ro 0,35 - (48 
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Protezione degli Impianti Elettrici 


PARAFULMINI | 


Inc. 6. GOLA. * 


BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


N SERIE 


Resistenze Ohmiche = Accessori 
CONSULENZA 


(1,16) » (24,8) 


TORINO 


- Corso Francia 


Grande Deposito 


mn PO е КИИИН ELETTRICA 


Globi per Archi 


den 
Riflettori 
»е—< 
Tazze іп grande 
agsortimento 
del tipo di gran lusgo 
al più corrente. 
zex 


NILANO-G. B. TANSINI-MILANO 


Via Montebello, 14  (1,15)-(22,8) 
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SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 


aia Breitfeld, Danék & С" 
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Pompe elettriche a stantufto tuffante o rotativo. = Macchine d'estrazione, 

$ argani, compressori d'aria, presse Idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi cari icatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof 
Tant a р per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. - 


—- 


Succursali a: AUSSIG- SUR ELBE (Boemia) BLANSEO (Moravia) è SOHLAN (Boemia) 


| Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 
| moderni sistemi. 
Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
| ' brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Apri er qA | P 
Motori a Gaz di ali forni, a gaz di cok e a gaz povero. |. ema» 
- — 


‚ 47 costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
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AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


oa == Telegrafo e Telefono 
P ——— — Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt 

=== Oltre 900 modelli d’Isolatori 

Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 

FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Em. 108 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore Km. 98 — Tensione 32000 Volt. 


IMPIANTO S0C. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten- 
{00 sioni Е ai 16000 Volt. Rappr. Gen. per PItalta: 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt i 


`— — dé — — 


Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


| Il più importante in Europa | | TREVISO. ы 
REGOLATORI. AUTOMATICI Thury J puc: M ELE | 


— НЕ анана 
di tensione, di intensità Ёё... 

per corrente continua ed alternata 

per анаа trasformatori, feeders, ecc. 

e per Forni Elettrici : 


ag» Costruisce fin al 1842 * 
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Scambi di qualsiasi costruzione e ] Piattaforme di qualsiasi diametro 
| scartamento. locemotive e veicoli manovra 


da due uomini senza ar ni. 
Scambi a doppio scartamento, $boc- ga 
camento di binario a scartamento Piattaforme con fondamento in ferro 
ridotto nella fyrrovia normale. senza alcuna muratura. 


n И 
Scambi infossati per lastricato. il parti! pira ко 
; 5 
\ 


vapore, elettrico, od a mano. 
| Argani di manovra ө spilis di qual- 


Cuori con punta in acciaio forgiato. ж PAM аа | 
In e ot ti. & | | Appareochi di blocco, segnali e oas- 
. | Inoroci d'ogni costruzione. ' colli a bascula. 


MILANO - torar Romana, 13 - MILA vo Rappresentanti per l’Italia: Trog & Röhrig 
| ‘ Tolefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA (1-15 6) _ 
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Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,5) - (12,8) 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli. ап "e ed in анегса 


Scambi senza interruzioni del binario | 
principale. 
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MISURE ELETTRICHE E INDUSTRIALI < = 1 APPARECCHI TELEFONICI - TELEGRAFICI 
Apparecchi da quadro e registratori Richard . F s. | di sicurezza ed antinduttivi 
orrente ntinua ed alternata. & 4 
рөг PARIS. 25, Rue Mélingne - PARIS Ë ° per linee n. o. "à a tensione, 
T A 
©з | perla simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 
Manometri = 2 SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
Cinemometri e 45 j Telefoni, di ek ed accessori - Applicazioni epeciali dell' Elettri- 
| Wattometri . Ш c o È raslatori, trasformatori per lampads a consumo ridot- 
Termometri = g 5 n... per campanelli &.ettrici, per chiamate ta? efoniche, per 
[onmme tri » indizi dinu Q- . EH cauteri e per piocole potenze, I 
QE Cassette di con- = M на . — Inometroi < ES | CATALOGHI E PREVENTIVI A F A RICHIESTA. 
| к Ele E x:5— N^ - Dinamometri. === | 
1 NA hi ai ET E - Direzione e Officina - 
WE o hm ss) = 000. eoo. ARTURO PEREGO & C & Via Castel Morrone - Lul MILANO 


Rappresentata In Roma per l'italia Centrale : frabi da 


Ufficio - Via Cernaia 98 
G. Thurlow [His 8. Basilio 15 
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GRANDS P PRIX ce FUORI CONCORSO “°° "7" 


membro бе! Giuri 


| ROMA 


PORCELLANE — VETRERIE — L'AMPADINE - — 

‚ З 
Corso Genova О CONDUTTORI. x x жж ж x x x ж 
En 


MICROFONI — 
ANGELINI 


I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno. 


ROMA - Via in Lucina, 4 
оаа 


Е bi 
= s ә delirio Siemens a Co. КЕЕ 
: s 
А. 0. Olivetti a с. Ínventori dei Carboni animati rg 


Ë MILANO - Via Broggi 4 forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 


. Carboni per applicazioni elettriche. Oarboni speciali per cor- 
AMPEROMETRI VOLTMETRI rente alternata e continua. C'arboni di effetto per luce 
| pi WATTMETRI registratori 


sila e rose ти €: Superiore « rodea p. 2° 
vviso speciale interno ‚ boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. ar- 
d š i Ie - | boni per microfoni. O&r'bont per elettrolisi. Fabbrica di ap- 
T o | darecchi di misura a t spirito e per acqua di condensazione. .  (1,05)- - (9,8) 
H n '"MESSERLI — — MILANO == : 

t | 
ER. CARTE | | | 

| Cianografiche UMBERTO ZEDA 


Eliografiche MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 
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sepia da o lucide; tele lucide 


ы АСА | SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI 
== s= || ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


LTI FORNI E FON DE 


воста. An. Depia Boo. L. 14.437.500. — Sede in FIRENZE; 


Vedi pagine contro il testo - 


кА; 


condotte di acqua е di Gas - 
atr ame Commento Portland: Rivolgersi alla Diroalone каша per do delia Scoi vecchio 
- АШ Forni - sion © di Piombino. и x EDEN 


ADOLFO PISANI : MILANO vulcanizzata americana. 
£ Via B. Cavalieri, 4 . CINGHIE speciali per dinamo. · 
LI MOTORI a. vapore ed idraulici. 
I — "Telefono 24-15. Lade Cartindustria Metall antifrizion, bronzo fosforo, scii, eo. 


SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


SEDE. IN MILAN O — Via Castelfidardo, N, 7 Capitale Sociale L. 600,000 interamente versato 
— Vodl annunzio interno Æ 


[m ШШШ ВВ CONTATORI ELETTRICI 


Le Centrali, le Ditte Elettrotecniohe, gli istallatóri ed i Rivenditori vogliano chiedere lístini e preventivi al nostro 
Ing. VITTORE FINZI. MILANO = Via Manzoni, 31 
————.—————— _— y— Кыры ыла 


| | = Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 
D rtrt it etero uea PPS Е E Cr Ep E EN Eu x VALE wu Ж ЕНИН DEE nata CIRIE ыт, SERI PERNO uu 


SOCIETÀ ITALIANA 


TE I 
FABBRICA DI MOTORI A GAS OTTO, x 
| (Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) Z2 z 

Via Padova, 15.- MI L ANO = Via Padova, 15 BM 
| «| 
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“% _ "| 

| | 
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| | 


u ——— —— == E 
| MOTORI funzionamento conforme | “Dieser | | 


Motori “ OTTO , «con Gazogeno ad aspirazione 


Forza motrice la più economica : ad ойі pesanti — —— al brevetto ` ` . — m.82915 (I 

1800 impianti per una forza complessiva di 8000 | con perfezionamenti brevettati in Italia Г 

cavalli installati in Jtalia in 5 anni. М . da 20 ad 800 cavalli. ‚ғ > aws- BM 
"rn US Donec cerco 3 COT Ат. AS ASA 6. au AA AA AS ea d ES AX SAM A NC nuce "v y - ETRE ORE M: LASTRE p M ro 9 AX AMA bs NON toro "` Mt ак T * RESA RT or — ‘ 
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Società "l'orinese A utomobili Elettrici d 
TORINO - 46 Corso Regina Margherita ~ TORINO _ | 


. CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE 


— ad Accumulatori. 


| OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY. ° 
'.  VETTURE- VETTURETTE - FURGONI 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


Andamento regolare e silenzioso - Ricupero della corrente im Marii Ў 


| — SOCIETÀ ANONIMA i FORNACI ALLE "ALLE SIEĜI | 
mE CAPITALE SociaLe L. 800,000 — Versaro L. 500,000 A. 
FIRENZE Vis de Росо, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, а SCAURI Provincia di Caserta. 
———— ——— а ————— —— 
| EMBRICI (tegole tegole piane tlle marsigliege) e accessori di qualunque specie per tettoie. MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
| MATTONI D CTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


N. X3. — Bi spediscono cam tis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE 04 
SOAURI үү della Soci Società si risevono a corso di posta i listini dei pressi dei due Stabilimenti. 


pr lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via де’ Puoci, 2 | FIRENZE 
| — CORRISPONDENZA e deus нагу dai | Telogrammi FORNASIECI | SCAURI 
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| ARG-THONSON HOUSTON -— 


| SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 'SEDE IN MILANO Carirate Ѕосілі L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


| bali di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
= -= o — 9 &-«- 
3 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 1906 


мо о-о енк о ә 


M TRAZIONE ELETTRICA a | 


su FEF'errovie a grande traffico. | 


a Corrente Monofase 


— — — 


T n t | T. pa " 
ii МЫ НАЙ ОЛЫ. Spr 
3 „0% Су Mex 4 


) E "e 


UNA DELLE 5! VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANA BLANKENESE-AMBURGO- 
OHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 
IL GRAN PREMIO. 


_— nt —— ——T 


POTENZA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CIRCA 350 HP (3 morori W. E-51 pa rry HP)- TENSIONE DELLA LINEA DI 


CONTATTO 6.000 VoLT. - FREQUENZA 25. К w" 
| ) 
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-CONTATORI D ACQUA per CALDAIE 


€ ontrollo dell’evaporazione Solo apparato registrato 


e а precisione | 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


POMPE | 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE A. SCHMID Z URICH. | | 


(1,15) - (24,8) 1 | 


Hg = a 


TRÜB FIERZ4C. uwa кыа} | 


Fabbrica di Strumenti Elettrici | 
FONDATA NEL 1893 | E 


x QUA 
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Marca di f Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 


' per Quadri e Laboratori, Uffici di prova, e controllo { 


| CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifaeica 


w———rar 


. Voltometro ` 


Strumento di precisione dinamometrico Rappresentante Generale per 'ITALIA: | 
per cor.eite continua ed alternata in б | 
scatola di ottone, con smorzamento ape- Ing. Oscar Schneider, N APOLI Corso V° Eman. 244: 
VERE RIE IA EIZO OE 


riodico. 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonto e la Liguria. . | 
(8-5-8-11-14-17-90) | Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed li Huet i 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, е l'Umbria. 


„> j 


MILANO , DITTA ING. H. BOLLINGER MILANO. 


Costruzioni industriali. "Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 


Costruzioni in cemento armato - | ‘isolamento di muri in fondazione. 
x Coperture i in Holzeement per tetti piani | 
7i_—__—_—/— 


e terrazze. —— dica 


. Brevetto Baroni-Lüling 
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P Q M P E Centrifughe a turbina " | 
reo ROTURBO,, 


| | VENTILATORI centrifughi ed_Elicoiaali Sa 
Costruzione | 66 
accurata | Referenze: 
| TIPO I SIROCCO Г R. MARINA INGLESE 
Efficienza ————— | E NINE. ii | 


| ° COMPRESSORI D'ARIA • Ponp a тоо umaman 


Per qualsiasi le principali 


| applicazione 66 Centrali Elettriche 
| TIPO L ed Imprese Pubbliche 
| 99 


Serie 
| garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eoc. 


Chiedere listino * WCW 101 . Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD + BENEY- L" 
MILANO ` | 


27 - Via Principe Umberto - 27 


тыы e), С; 
CASA Seghe da metallo 


N A E F e тиси Wagner 


- 


Apparecchi 
sollevatori 


in 
| zi s idro Manzoni Macchine r legno 
Paranchi elettric урне adiacenti) ` Milano Kiessling 
>e 


‘Macchine, Utensili e Accessori 
per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gaaiata, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per ies (бре ecc. 

per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


(145) - (94,8) 


—-—-__—_— _—m 
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a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione. 


MILANO - Via 5. Vincenzo, 20 e 22 = MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI ` 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 
| RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, eec. 


| 


e 
EH 
; EP - 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piecoli appartamenti. 


+ 


PREVENTIVI GRATIS 
. Serantoni 
& Pontiglione 


E E MILANO - Viale Monforte, 5 
(1,15) - (94,8) RS BOLOGNA - S. Simone 1. 


n. 9. | n. 6 bis, à 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO $ 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906, 
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L. CONRADTY, NORIMBERGA 


CARBONI PER LAMPADE AD ARGO 


SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA 
DI 
CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 
CARBONI SPECIALI 
per la lampada a basso voltaggio, bruciando in eerie di tre sopra ПО Volts. 
CARBONI A LUCE COLORATA 
| CARBONE oon filo metallico MARCA ‘“‘“EXZCELLO,, 


ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, resso, blance brillante e bianco perletta. 


CARBONI NORIS VAOUUM 


А specialità per archi а globo chiuso, sistema Jandus, ecc. 


Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICI d: ogni genere 


emm a 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI: 
+ ELETTRODI + 


per l'industria del Carburo di Caleio e l'Elettrochimica 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI a VAPORE» 


e GAS 
юю 
MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a. 
marcia accelerata per impianti elettrici — . 
verticali a grande velocità. .— 
‚юю 
CALDAIE. Verticali Tubelari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e AH СИЕТИ 
Tubolari a Corpi Sevrapposti — Muititubo- ЕРАНИ 
lari inesplodibili. SMB СЕИ 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — | 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero moneeilin- - 


drici, gemelli e tandem. УУ AERE o 000 05. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta | Е ЕЛЕЕ у у 
e soffiati. е 


Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.18).- QUA). 
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REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A." Е. G. Thomson Houston, Roma. 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. | | 
Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

ecc. ecc. 
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рей. Società Esercizio Bacini, Genova. 
Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 
Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. | 
Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 
Spett. Società Elettrica di Sarezzo. . 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
° ecc. ecc. 


(4509 
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SOCIETA, ITALIANA „х 


^. = 


DERLINONÉ 


Cm E меры Umberto N° berto №17, 


& ————— ИО „2 


рег Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica - 


. GENERATORI, MOTORI, TRASF ORMA TORI 


di qualunque — per corrente continua, alterdata mono-e polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE ` 


a corrente continua, MONOFASE е trifase. 


—  —P———_—_—7—+———_—_—_—__—éèt(-ccouccgimes 
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(1.15) (34,8) 


= 
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Cav. PAOLO PORTA 7] 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
кж ——— —— 


oj GRANDI OFFICINE SPECIALI «< 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


*. DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE /Z7 


“Vere, , Scale “Porta, /} 


epo 4500 Soale aereo: “vendute & > 


Casa Fondata nel 1860. 

—_ойоофю – – — - 

Scale Aereo во сагго auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 

Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 

Scala Porta Tips 8.° Aeree a Ceulisse. p? Scale a fr ne por Pompiers — Scale a i mano 

lisse d'ogni forma. — Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pont | 

а рыш) Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 

molte comoda e pratica sci. — Carri Naspi per pompieri — Carri di primo seccorse per pom- 

per piccole Imprese Flettriche pieri. — Carri di seccorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire ӨӨ mensili. 


. CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 05-02. 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 
Capitale чаза 8.000.000 i 
I PIU GRANDI ISOLATORI 
n porcellana pura durissima 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


IsoLatoRi Ñ 
raid | = = =" 
protetti dalla pioggia ESS 


ACCESSORI ISOLANTI 
Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1,15) - (24,8) 


= —— 


Conduttori Elettrici Isolati 


PRODOTTI AFFINI 


LIVORNO | 


š È š E Ë xd ej `` ` EL. а E 
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3 Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
| Š - | (1,15) - (18,8) 


X 


оо PER A B 
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0999 


Š Lampadine ad incandescenza novità 


a consumo ridotto 
, oon filamento metallizzato 


Risparmio 
Watt 21/4 per candela del 
80 °, 
Risparmio | ж 
do RSS 
80°, \ Media durata d'aocensione utile 


100-125 Volts 


@9 


шл Verkaufsstelle Vereinigter Gliblampen-Fabriken 
ванн VV. 8 


1095 5505050550554 59509 95954 9545552 9.995: 090 3 44 30 4 0 909 9 9/9 4 s 9:0:0:0.0.9: SOURSIE RERE 0509590505099 9050509 X OCTO $:0:0:0:0:0:0:0:0:0:9 
0060000000 = PINI 2000242427 0002020022 220 0 006 22424 00000090645 10000006 ЭРЕЗЕ. 030300 "s 2242724229 de € XX X 96 Q LL 4000000600504 OX 00606060006 IA 9° ы ыо со, x 


(115-045 


SINDACATO 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 29 


— e 93D + 6— GIC 


| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 ЗОО ore circa | 
; 16, 25, 32, 50 e 100 candele | 
| 

| | 

| 

| 

I 
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Rappresentanti : 


Milano - ING. MENOTTI STABILINI - 
Piazza Caetello 11. 


| 
| 
Venezia = ING. VALABREGA VUE RISE & ORI | 
S. Moisè 2065. N 

| 


Napoli - CANDIA & C.°- Corso Umberto I, 34. 


Lampade ad Incandescenza 
| а basso ed alto voltaggio 
Primissima qualita 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (p - (945 


+ | Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI NENSEMBERGER-M0iZ4 


ш UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 
del -— 9 s. s. 
Medaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
0, Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix1 Milano 1906. 
dia ^  Acoumulatori stazionari “ Pianté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
s Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 
L. Accumulatori in recipienti trasparenti di celiuloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 
Accumulatori trasportabili d'ognl genere in recipienti ai celluloide od ebanite per illumina» 
"t zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per i'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


R 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 


Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 
(1,15)-(94,8) 


0000000000000000000000000000000000000628‹ e 


[DITTA A ALES CALZONI BOLOGNA 


E —— AK ЖУ —— mre фы 


TURBINE 
Ruote PELTON 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos Ayres 66 - MILANO. 


ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

(1,15) - (24,6) 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF — 


$— —« BERLINO 9 


| Materiale per linee aeree di Tramvie 
ell e Ferrovie elettriohe 


ш DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 1550 IMPIANTI ESEGUITI 


A Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
) рег cavalli 108,000 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE F FORMA | || | Diploma a' onore 


Rappresentante Generale per l'Italia Esposizione di Torino 1898 


~, 


"RN zione d 
ALBERTO VIGLIANO - Milano Cataloghi e preventivi a richiesta. 
A p NE (4,5) - (24,8) : ——À А (94,8) 


non igroscopico 


-rP a 
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ING. VALABREGA LICHTENBERGER E ORI 


TORINO - Via Lagrange, 29. «» VENEZIA - San Moisè, 2065. 


Vendita esclusiva per l’Italia dei Contatori 


g “sTHEILEÀR,, Ф 


Fabbricati dalla Casa Landis & Gyr di Zug - (Svizzera) 


per Correnti Monofasi, Тгіѓаѕі e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA | 


Рег schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115128) 


(1,15) - (8.9: 


Esposizione Internazionale > Milano | 1906. “ Grand Prix si a wr” 


—AV "Р. _v__r__®w-o——_T_T—r 


OFFICINE EuETTRO-NIEGCANICHE 


Ing. E. E. KIRCHNER & C. 


34, Via Principe Umberto 4MILANO m Via Principe Umberto 34. 
F'abbriche a che a Lipsia (Germania) 


FABBRICA MONDIALE - SPEOAILISTA 


SEGHE e MACCHINE 
per la LAVORAZIONE del LEGNO 


i — —— — - 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato | 


Rappresentante per la Lom 
nardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche : 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. 
Successori a 


Ing. E. CANZIANI & C. 
Genova- 
Portici Vittorio Eman. II. 


* 


pù 
mae”. * 
Sa № 
67 
re, 


"S AV 
ASA | 


GENOVA 


TUGO 


Rappresentanti per la To- 
scana : Sigg. | 
| 
| 


Successori LHOTE 


Firenze - 


| 
Via Nazionale, 19. 


aaa — 


Rappresentanti per l'Italia 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


Ing. ALHAIQUE,BAL- | 


DISSEROTTO &C. x 
Napoli - | 


Corso Umberto I, n. 84- 86 
Ф 


(1,18) - (84,9) 
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{Società «Edison, — : | STUDIO RLETTROTECNICO GENERALE 


| 


co (a 
|| ë с PAR LAFABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI ° I A. HESS & C 
ë e CI ng. u ü 
PG: k C. GRIMOLD I & C. e | UFFICI | lel. 18-7 
бе. ANO NR E MEE d | ‘ia TORINO Telel. 18-70 
a = Via Giuseppe Broggi, 2 - MIL - Via Spallanzani, Ur: се его і Ты ELEOTRON 
Jg Eie so Siccardi). š a ° š 
dim CS I° RIPARTO ELETTRICITA’. | 
} š = у ye d'energia elot- я Dinamo. Motori. Trasformatori. EN лсо, Maren Ven- 
| ; risi a tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Sa 1 gp inda Wright ima Pis e ‘Lampade Mignon. Lampade al quarzo. = Lampadine incandescenza fuori 
bia D = | sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Contin Ux Oi e Westinghouse, consumo 1 Watt per са da i vapori п vid 
Man i curio < Cooper-Hewitt-Westingouse > — Pile rigenerabili “ Wedekind. 
š E | раге тев о ч Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — pur di са Contatori. 
| ^ Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
= сш. III a menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
enti, 5: s = бока di disteibuxiona 6 galvanizzato e corazzato. — d d'installazione ha genere. с Fili 

Ф : sg e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 

[ ° Б Se рес ate tac Я fisica, elettroterapia, radioscopia. 
= ri 

N d'aria - Trapanatrici HO a Re- ° ll^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 

— 8 ASS golatori automatici - Apparecchi Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a | 
| & di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per í vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
ч installazioni elettriche a bassa c alta tensione. — Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore.. Pompe centrifughe ed a stan- Р 
C | tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed ü 
vi Š 9 industriali. Compressori ed utensili ad aria ойс Laccatura е verni- 

© ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- Я 
ET © Impianti com- | colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 

© pleti di illumi- 9 della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 

E nari | lli° RIPARTO METALLI. 

S paene elettri Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
^ а 2. ca e trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
4, a di i di brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 

3 t energia a di- n. 1T Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
| ¿= stanza. — = Ai aer s; | e Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
Ez с сы Ере Placche metalliche incise. 
di alle nina per automobili È еме 
> Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
© e segnalazioni Der stabilimenti in- eS toria ai per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
1,15) -(94 Š tori e laccatori "d aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
dustriali. C ы vere ^ KANZLER ,, (1,15) - (€) 
OO E II SC СЫС СЫС OC Ng e]o eYo eo ajo "eje Veja IO III E Ш 


| orm J. HIMMELSBACH 


Casa santa FRIBURGO (apps) 


— Friedrichstr. N. 28 — 


| i Specialità С p A LI D T | ID (T N () n 


21 impregnati con bicloruro di mercurio | 


.| Traverse per Ferrovie 
(| MENOR GRAN PREMIO | 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


- - Ae = 
~. 7 


ww.  - - n -“ < 2.000 o ур ж - m= 7 


| HICKETHIL-DRINT-UND KABEL- WERKE 
кын AKTIENGESELLSCHAFT Ë 


HANNOVER (Germania) Pies 


, Í tetro richiesta Í 


| Convenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento. per fil e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 59438591 


si 


экее — ied «Jura | 
o © Importantissimo per tuite le linee elettriche, aeree, per W Mac 24-69 
po | nici conces, 


| gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
I pretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
sione, per teatri e luoghi p pubbliie e e e e o è 


GRİ 


VANTAGGI PRINCIPALI 
1° Immensasa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. - 
| 2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
v * Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


D PO 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


| Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 = MILAN Q «= Via Vincenzo Monti, п. 4 


(1,16)- (1,9) 


GOTTWALD & C. via san cioc 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA | 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) | 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche x 


aas ax* Sie | | 
Trucks e Carrelli Assi montati | 1 IIE | 
. Casse difesa per = 
Leosmotive ed Ingranaggi IL PIÙ EFFICACE per conservare Lega 
i naffiatrici elettriche Campane a pedale OTTONE KOCH ~ MILANO — 
а: Olll е Gr UM T» з гава hde- 
Cogo toga че, Vi elin e, Sapo si gna CHI +; Г 5 Cera onm 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI-E DI RIMORCHIO (5.009 
1,15) - (21,9) 
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Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: 
lies A.-ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE pi CALORE 
Preventivi per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 


trali, ecc., eco. 


В. - ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE DI FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


dietro richiesta 


zi 


Per Telegramm 


Gi iuo үү АММЕВ & C.: MIL, ANO | Via Мин Umberto N. 27 


Unici concessionari d’Italia. della Soc. Anon. 
GRUNZWEIG 5S HARTMANN Ludwigshafen sR 


(4,58) - (1,9) 


2* 


ГА 


аг 


=== SF 


"SOCIETÀ MIS 
DELLE MACCHINE” ENTZ. 


MACCHINE A GIUBIASCO- BELLINZONA INSTALLAZIONE | 


VAPORE CON MT MODERNA. 
DISTRIBUZIONE КЕЧ "UN pa Ri oe 
A VALVOLE RISATA 


SEI! >) NN costrUZIONE 
ECONOMICHE у = sab WAY YI: ЯК ACCURATA 


; a y > GF A rw fe Фот. ЗАД 4 in " 
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Ta 7 L per set A PARE PAT A КЎ "a E. "e 
i à r rara 3 " VITO II r mo 
f 4 m > “= aa а 73 Dr i, ^» Ip" z ` «45 A s „ > 
M co: "s I š "СА, - JE m” L vz er 
pe і \ y a , ` , 4 P <. 
' + , . =. , rw J "a Е n" - , Е ~ 
, - Ë vw. i s- I ' м “ i 
ENSIBILE | TL M SA А ОЕ, A 2 Ta i ) ! ERI ET TA 


Ufficio Vendita per l'Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M [ L. A N O = Via Foro Bonaparte, 76. 
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VIETATA AAA AAT LIONE 


* TECNOMASIO ITALIANO ` U 
x BROWN BOVERI E 


Sede in Milano Via Pace 10. 


DA AGE 


FIATI 
| 


Dinamo - Motori - Trasformatori 


FERROVIE ELETTRICHE 


Aa — 


- * 
" — e Б -—Á 
722-2 m A Di uev ЖЕ Ж LACK LUC Lh к 


TURBINE a VAPORE 


КЖ 


sistema BROWN BOVERI - PARSONS 


v 
4 
t 


Бу 


per accoppiamento diretto con generatori elettrici, 


AES 


pompe, ecc. 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE : 


v 


SE 


D 


AN 


Filiale di Roma — Via del Tritone М. 53 


ASL 


Vai 


88 Per il Piemonte - Ing. Valabrega, Lichtenberger e Cri Torino - Via Lagrange 29. 

x Per il Veneto  - Й й i » Venezia - S. Moisè 2065. o.a È 
ОООО КОСОН 
Depuratori d'Acqua 
d'alimentazione, brevetto Steinmiiller 

| automatici, agenti senza sorveglianza alcuna | 
— 0 * 
_ FPF Disoliatori del vapore | 
soia = NOVITÀ ASSOLUTA 
E Filtri à sabbia 
PER USO INDUSTRIALE | 
| Analisi d’acqua nel nostro laboratorio gratis 
Impianti completi di tubazioni 
| FABBRICA DI CALDAIE E SURRISCALDATORI 


Gummersbach, Germania. 


PER SCHIARIMENTI E PREVENTIVI RIVOLGERSI ALLA DITTA. 


Ing. ROLAND REMY - Torino, Corso Oporto, nə o | 


ү " " | oe = ' А "+ Г S ç 
* . Н ' 1 o» ^ Р; 4 LA | ` à 
auc. {== È Л лы ы Тәр be 
; к CRIT l 5 a7: ; t - К 4 | I^ aec 
diii ` Р anr - Mu: ale Е - T ^ 
à ut ATI 


i Impianti completi per illuminazione e e trasporti di forza 
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— — — ————A4€« CASA FONDATA NEL 1852 


BELLISS ; MORGOM Ltd. 


BIRMIN MERE 


t 


æ a Vapore 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzata. [mul 


IMPIANTI 


i ne] 


DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


: m 
Materiale == == = [ш 
«di assolutas= = = 3 
# = е = prima classe. {й 

| 
| 


—— Oltre 210 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. se 
| Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) 


| оною di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MIFILAMNO - Telefono 93.10. | 
liic “е ЕЕ еее а ее €——— 


СЕМЫ MEAM A SY t Те без, тес SONO IVI RT DELTA 97259-2 Ra A 
Rb оа de СУ MAZZA суу у ее SERI A Y TC) TC): (RC) Oy TCI 


| Felten & Guilleaume- Lalmepernerke A (I. 


FRAN COFORTE S/M. 


* Grue Trasportatori ¥ 


elettriche ed Elevatori #& 


` 


k. a | TTE rue 3-5-8-11-14-17-99.90) 


° — -— - - **. De в» с-ф + 


>”. Rappresentanza Generale: | E 


I SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ -MILANO ` 


x ‘ 


LODOVICO HESS 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29 - 67 Telegrammi: Conduit - Milano 


15 ~ Vla Fatebenefratelli = 1855 
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AMPADE ad INCAND 


della 


BERGMAN 


Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. L. 


Conti correnti liberi 2 А cla; con vincolo di un mese2!/,*/,; con ig 
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CE.EDI'TO FA LGIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,772,007.89 — SOCIETÀ ANONIMA 


Le 2 `— — 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Terino. 


i SEDE DI ROMA AGENZIA B - 47-49, Corse Vitt. Eman. 
Ps 1 , t^ —— 
AGENZIA A - n asza delle Terme 374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


indirizzo telegrafico “CREDIT,, Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Titi ЕЕ d — — 


”.). 
Depositi Fruttiferi. __ $ Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casseforti 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


vincolo di due mesi 2 */, ?/,; con vincolo di tre mesi 3 */,. 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 


preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori соп 5 giorni di preavviso. 
Conti correnti mensili 3 !/, °/.. 

Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 
l'ultimo giorno del mese successivo, con $ giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2c Mes con vincolo di t$ giorni. 

Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con t giorno 
di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 10 giorni di preavviso. 

Libretti di piccolo risparmio 3 */, *4, con vincolo di 15 giorni. 

Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 


Сс | Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | Anno | 


| piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. ro.— | L. 18.— 
Cassette-forti .) medio > 4—|» 8— | x 14.— | x 25.— 


grande » 9— э» 18.— | » 28.— | x 40.— 
Casse-forti. . .| unico » 18&.—| » 32.— | » so.— | x 80.— 
N. B.— Si a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassetie-forti e Casse. 


ferti le Cedole kadiko e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


con o senza dichiarazione di valore. 


N 4+, — Tutti interessi sono netti d'imposta e capitalizsabili alla fine di i 
semestre. ned ng Fin 4 ДҮ 


Buoni fruttiferi con scadenza da 3 а 6 mesi 3 */,. — con scadenza 


Conti correnti di corrispondenza crediteri e debitcri a condizioni da convenirsi: 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del colo depositato. 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per ` 
ogni 20 decimetri cubi ai giorno. 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9'/, alle ore16 1/, tutti i giorni in cui l'Istituto 
fa servizio di cassa. | 


ү шу чу ЭИ ИИСИ ЖИР СИ —— е сла | 


al giorno; somme maggiori con то giorni di preavviso. . 
гісетопо come versamenti in valuta le Cedole scadute ei 


estratti esig bili in toma, — Ni ta gratuitamente ai correntisti ìl servisio di cassa - 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 


da 7 a її mesi з !/, °/,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 3 !/, */,. 


- Conti cerrenti in offettive a condizioni da convenirsi - Apertura di credit! 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 

e sull’estero. — Seat di Mente 8 € are — Lettere pel De I contratti di locazione e di ао Боаб cenere intestati anche ° più p persone, 
su qualunque piazza taliana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici |! possono delegare una o persone per poni pettive 
su (ilin ue piazza. — Compra e vendita di ambi & consegna, con fa- |! Cassetie-fortl, Casso-fert! e colli depositati іп Camera -forte. 


coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori x Locali completamente sorabsati in -acolsio e оош. aooido- i più 
diversi in semplice custcdia e in amministrazione. * temi di fazio 


recenti 
(1,15)- -= (24,8) 


difesa contro r’incendio e il " 


—— —- т —- s — — 


ONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVON 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


- | | 'FABBRICA DI LATTA 


PRODOTTI LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. раа MEE | | 


Billette, Masselli. PRODOTTI IN GHISA 


Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte аг |1 арй a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 
rotondate. , mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 


Larghi piatti Pezzi speciali relativi. 

Verghe angolate а lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. 

Verghe a T ad U a Z e Zorss. Colonne - Supporti - Pezzi speciali TE modello o 
Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. diSegno. 

Travi da mm. 80 a mm. 350. | Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
Barre di graticola. x Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


| | | DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE | 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale їп Savona 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Sino, 6. 
MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Uco, 4 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Орокто, 35. 


Per le plocole rotale da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
m ——T d — — \1—_orrnss@ 


- 
БИК ge e ТЕЛЕЕ e с 


UM THO ТИШЕ ШП НЕ MERIT SR Sia do 2 


o ai seguenti rappresentanti : 


x 
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LODOVICO HESS 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 | |. Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


“BERGMANN 


Elektricitáts- Werke, A. G, Abth. z. 


(485 - (49 
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Ing. MARIETTIsC. 


PREMIATA FABBICA 


P MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
| TORINO 


Via S. Quintino, 19 Telefono 21-Әї 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 


Зу 


3, 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità - 


| | Rappresentanti generali per l'Italia della casa ART IN & C. 


` 1 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
Мі cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’aria — Pasta 
per saldare Sound. — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
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ci H 
i Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta * 
M Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti би modello. + 
x + 
/ — a 
Tubi isolanti tipo BERGMANN E + 
Fabbricati eol medesimo sistema I Н 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN Н 
: Ж 
= * 
Ж | Í 
+ 
+. 
: = Unica Fabbrica in Italia Ж 
" = e 
È RAPPRESENTANTI E FILIALI Í 
Ж 
+| Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, + Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - |: 
: ‘ Via Annunciata, 4 - Milano. : Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. * 
| Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- Í Рег l'Italia Meridionale: Ing. P. L MARTORELLI | 
3 RAGLI - Bologna, Via Imperiale con: Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. ж 
š Per il Belgio : ALFANDARI ARTURO - Anversa. ИЕТ š 
) | . i e E 
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INTERRUTTORI. AUTOMATICI - 


per corrente continua ed Alternata 


DR. PAUL MENER А. ©. 
BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
| Rappresentanza Generale per > Italia: 
Società Anonima Forniture Elettriche 


già Attilio Pozzo e C. — Lorenzo Tommasi Aliotti 
| MI LANO, Via, Castelfidardo N. 7. u (20-1-6-11-18) 


n È 
Ену 


Per corrente alternata. 


- 
il SR A, ——— P 


Ing. A A. С. PIVA 


MILANGO — Piazza Castollo, N. 9. 
KKH- —— — 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA : 


— Dgr MM _... „. 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun А.-С. ‘Francoforte sjm. Apparecchi Elettrometrici 


V oigt e Haeffner A eG, Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per- impianti elettrici. 
. Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


Koertinge Mathiesen 1А «С. Leutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
LL. M. EBri ICsson e G. = Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - snenectaay America 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti ` 


— 


€ Prometheus p" Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. =schanzembach e C.» Francoforte sM . 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. ~ 


TOT зе эшл шщ Sa e MR . ч Oh a n 


“societa Auer di Berlino 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 


Gebr üder Adt. <А «С.т Ensheim (Pfalz) 
u Fabbrica di isolanti di composizione 
speciale per E elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
@ Rappresentante per 1 ‘Italia Settentrionale e Ventrale 


e p Cataloghi e offerte su richiesta $9 € @ unu Д 


| 
MEE | dd 
0001814 “Т Forniture Elettriche i 


— > ———M — — - A - 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato | 
Sede Sociale MILANO М Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. u% 


GENOV FIRENZE 
FILIALI NOVA LEI в Vis Orivolo, во - Vae MA, 5 b. 


IMPORTAZIONE Е DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO | 


; LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTOR! 
—— — ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE = 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI ———— —— — 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
Apparsochi per quadri | Dr. PAUL MEYER А. 6. - BERLINO 0,50% 


Apparecchi per quadri ER ВЕ АЕ 
Freni continui | KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlino — 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
| ~ | MERCE SEMPRE PRONTA \ (o 
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| | | SOCIETÀ ANONIM.. 


n° Ns COSTRUZIONI ELETTRICHE 


ge” | | (Svizzera) BIASCA (Svizzera) 
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Specialità esclusiva: 
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La Ditta SAUERSTOFF-UND STICKSTOFF-INDUSTRIE, HANSMANN e Co., 
a Vienna, proprietaria della privativa industriale italiana n° 39601: « Corpo 
refrigerante ad espansione », desidera entrare in relazione con In- 
dustriali per la cessione della sua privativa o per accordare licenze di fab- 
bricazione. Per infurmazioni e trattative rivolgersi all’ Ufficio internazionale 
per Brevetti d’invenzione. 2 


O. A. ROSSI & C. - Roma Via ai Capo le Case n. 18. (11) 


-— — — ———————_____——__———————————_——É—_——————————_—_—_——__—_———— ee a  ————t6t 


Primo premio ANNUNZIO ! premi 
Marehi, o D! sono garantiti 
750,000 


FORTUM A dallo Stato 


Prima Estrazione 24 Giugno, А 


Lire in oro 


finte Cena nina 12 vo waww 
ато alla partecipazione alla probabilità di guadagni delle 
grandi estrazioni di premi garantiti dallo Stato di Amburgo, 
melle quali debbono forzatamente nscire 


Marchi 9 Milioni 841,476 


In queste estrazioni vantaggiose, le quali, secondo fl 
prospetto, contengono solamente 101,000 biglietti, 1 premi se- 
guenti debbono forzata niente uscire in 7 estrazioni nello spa- 
sio di alcuni mesi, è dire: la vincita massima è, nel caso 1l 
più favorevole, di : 

Marchi 800,000 o Lire 750,000 
Bpecialmente ai premi principali seguenti: 
i premio di 300,000 Marchi | | vincita di 40,000 Marchi 
premio di 200,000 Marchi · | vincita di 30,000 Marchi 
premio di 60,000 Marcb! 1 vincite di 20, 00 Marchi 
premio di 50,000 Marchi | vincita di 15,000 Marchi — ES " 
premio di 45,000 Marchi ' fI vincite di 10,000 Marchi 07 Hum 
premio di 40,000 Marchi ; 46 vincite di 5,000 Marchi 
premio di 35,000 Marchi | 103 vincite di 3,000 Marchi 
prem o di 30,000 Marchi 163 vincite di 2,000 Marchi 
vincita di 100,000 Marchi ' 539vincite di 1,000 Marchi 


vincta di 60,000 Marchi 693 vincite di 300 Marchi | 
vincita di 50,000 March! 181 vincite di 200 Marchi 
La lotteria contieue una somma di 45406 vincite e 8 premi ' 

prinetpali sotto 100,000 biglietti di modo che quasi la metà di 
tutti 1 biglietti emessi debboao forzatamente guadagnare. I 
premi sono delle vincite addizionali, scadenti al biglietto ri- | | T 
spettivo che sarà tirato ultimamente con un premio prinel- 
pale secondo il regolamento del prospetto. I! primo premio pos- - 


7 @ 


sibile ne!la 1° classe è 50.000 Marchi, quello della 3* classe 
è 55,000 Marchi, 3° a 60,000 Marchi, is а 65,000 Marchi, 


5° а 70,000 Marchi, 6° а 80,000 Marchi, e quello della 7° | i = = __ в 

classe finale 600,000 Marchi í : per USI diversi 
L'emissione det biglietti si fa in biglietti Interi, mezzi e 

quarti. 11 meszo biglietto non dà diritto che alla metà ed un PEN 


quarto di biglietto alla quarta parte della vincita relativa. Бс" 1 са ае 
Per la prima classe la di cui estrazione è fissata ufticialmente 


al 24 Giugno. 
un lotto intero costa Lire 7. 50 
« mezzo lotto » 3.75 | : 
« quarto d'un lotto » 1.90 - " dl : | 
i lassi coine il Hs r 
delle Estrazioni rovanei sul piano afficialo munito dello Marcia silenziosa 


stemma dello Stato e che dietro richiesta spedisco anticipata- 
mente gratis e franco. | 
Ogni parieeipante riceve Immediatamente uopo l'estrazione 


la lista ufficiale delle вае senza farne la domanda. | Mass 1 mo rendimento 
Il pagamento e l'invio delle somme guadagnate | : 


sì fanno da me direttamente e prontamente agli interessati 
e sotto la discrezione più assoluta. 
Ciascuna domanda si può fare con vaglia postale, 1a Bigliet- 
ti di baacq , ег lettera raccomandata, anche con francobolli. 
81 prog ano coloro che vogliono profittare di questa oe- 
casione, di dirigere fino 


al 24 Giugno а. c. We ; | | | “a | 
essendo vicina l'epoca dell'estrazione 1а tatta fiducia ! lere — »pedizioni fra ПСО domicilio — 


Samuel Heckscher senr., 
BANOHIERE, AMBURGO (Germania). (11-19) 


Cercansì Rivenditori 
` (1,15) - ‘21 8) 


Ж 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


AGLI INDUSTRIALI mu | 


PRIVATIVE INDUSTRIALI 


у ер acciai cia аа gio 10 | | REGOLATORI AUTOMATICI Thury 


per: < Perfezionamenti relativi alla saldatura ele'irica di 
lame da turbina sx: 


er: « Perfezionamenti negli apparecchi usali nella fab- per corrente continua ed alter nata 


9) Reg. Att. Vol.212 N. 24 in data 3 Agosto 1905, di tensione, di intensità 
| azione di ruote, anelli o. cilindri са turbina sx: per у trasformatori. feeders, ecc. 


| del Sig. Sebastian Ziani de FERRANTI, a Londra (Inghilterra). 

Il titolare è disposto a vendere le due sopra citate privative | 
industriali, oppure a concedere licenze di fabbricazione a condi- | 
zioni favorevoli. 

Per schiarimenti e trattative rivolgersi agli Agenti per l’Italia 


Ing. BARZANÒ & ZANARDO 


Studio tecnico e legale per Brevetti d'invenszione e Marchi di fabbrica 
ROMA Via Due Macelli, 9 (11) 


e per Forni Elettrici 


OK 
t 


La Pubblicità 
DELLE CASE INDUSTRIALI 


Regolatore per 


l š 
Я | corrente alternativa = { 
| fatta nell’ Elettricista 2 
R di tallezi ite 
e la più efficace im tutti ‘gli Stati d'Europa ed in America M 
EE PREZZO DELLE INSERZIONI : "220 DI 
mM ae us QN VEG Ing. S. Belotti & C. 
Tre mesi... І B40 18580 7O BO зо PEER 
' Sei mesi . .. , 400 mao 150 ео 55 MILANO - Corso Romana, 13 = MELANO 
Un anno V gu TOO: ac. гаво =. S9 Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 
I 


ө ө+ө+өзөзөзөзөзөзө ө өөзөзөзөзөзөзөзөзөзөсөн 


Е uscita LA TERZA EDIZIONE : 


riveduta e aumentata, con 820 — nel testo e 88 tabelle numeriche 


Lezioni él lementari 


Elettricità Industriale 


delling. ATTILIO PARAZZOLI 
L’opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi e | 


-  —— xx -com———_——@"— 


delle più recenti applicazioni. 


* Volume IX. 
Volume I. 
: Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 
Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — |, l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 
Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche | tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 


ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correnti alter- 
nate — Misare elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — chimiche — Telegrafia — Telefonia. 


| zione elettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro- 
\ 
Alternomotori — Trasformatori. ü Appendice — Unità elettriche ass-lute. 


CA A, Prezzo di ciascun Volume L. 7,50 — Opera completa L. 15 000. | 


Per acquisti inviare cartolina Vaglia alla CASA EDITRICE LIBRARIA L'Elettricista 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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Too oto Sr ke E MER see 


` 


PIRELLI & e. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 
N 
\у 
Í, 


Spezia = Villanueva y Geltrù | 


C u Tensione di Servizio С: Ф LL di Garda Il 
manine: NM ЖЕ онен ОНО] 
ны S. LOUIS 1904 | 

Nr sita aem у, х 13,000 VOLT 


MILANO 1906 FUORI CONCORSO 
BUCAREST 1908 om DIPLOMA D'ONORE 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 
Luce, Trazione, 
Telefonia. 


Provato a eltre 200,000 VOLT ; А { | Provate a oftre 80,000 VOLT 
ste Б орайы | Cavi Telegrafici Sottomarini ° 


e Cataloghi e Preventivi a richiesta $ |! 
(1,15 - 94,8) [Ç 
o m4 A 


EC Mp3 03» C3379-- C390 D RIE SU ZE -30€ II enon C39E D C3BES ARES 3952-398 ES CHICO S REST 


— —— 


Società Anonima eedente in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per pressioni elevate 


TUBI nLAMIERA ACCIAIO СНІОРАТІ 


di qualunque diametro 
— bt 


FORZATE 
40 IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 200.000 HP. 
Referenze di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


— — o — — - 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,18) - (24,8) 


i ni Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche $9096 
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À _ E.S. HINDLEY «SONS His ` 
| / e Fabbriche a: BOURTON, DORSET ei ) as T sì 


LONDRA: п, Queen Victoria Street, E. C. 


RAA APA AAA 


Domandare il Catalogo N. 308 A. 


жь а CALDAIE oie + 


A tubo verticale o trasver- 


MACCHINE A VAPORE 


Orizzontali o verticali. Ж ж 
A semplice o a doppio cilindro. 
X ж X Con o senza caldaie. 


чы 


"f “DT ATA iis 


sale, di sezione CORNISH, 
LANCASHIRE, eoo. X Ж X 


Condensatore Tandem Compound 


—oliyo— 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 


— MACCHINE JELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


14,18) - 


нара — Е 
| e Ку, Z, АРС du 
"JO ae. (PANI dll A 
©, ; JS š PAM 3 î 
; "Mr рк AT e ДУЛ 
LP dat] ons frs к: б; 
є "Tu mob ^ 
w " ° = 
, Г T } 9 N 
ys yr» А . 
e . y 4 f > i 
iI 
€ 
i "vi ULT, 


- , 
н эл: 


| i Е 
RT DAL 


ü Р 
Frei CU 


MANIFATTURE ITALIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI-MILBNO 
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O O VITI TI O IO Fe I rte SUMUS | 


AD ALTA PRESSIONE 


Parigi 1900 
Grand: рий CE Milano 1906 


Brevett. in ITALIA 


| Fornito più di 150,000 HP. 


Impianti d'alimentazione idraulica in ogni genere 
Impianti di prosciugamento di miniere, ecc. - 


| La Pompa a Miglior Mercato 


e la più economica. 


specialmente per grandi volumi e grandi prevalenze 


SULZER 


POMPE DA SCAVO SULZER 


Brevett. in ITALIA 


Winterthur "me 


Studio Tecnico - МЇ LANO - - Foro Bonaparte, 35- 


ИЕ КЕЛКИ mS | |; alii sli NMT Vlil. ai Adoi a ИДИК ИНИННЕЛИ 


—— 


Г 


D. 


MEME 


~ 


|: 


FRATELLI SULZER 


(15) - (24,7) 


T Hail "Mi ad HIE ИКИ 


Jirmeminmensner 


SITE CE M c Чү r] | К 
- Mui nimm i 


| | Pompe CENTRIFUGHE 


=> 
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cGs 


Sjooieta Anonima per Istrumenti Hlettrici 


GIÀ 


C. OLIVETTI & С. 


MILANO 
4 - Via Broggi -4 


Strumento termico registratore 
a diagramma settimanale 


MASSIMA SOLIDITÀ 
facilità e comodità di controllo 


aperiodicità perfetta 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITÀ 


INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


INDICATORI - REGISTRATORI 


Premi 
st. Louie 1004 MASSIME ONORIFICENZE >= 1906 
Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


(1,15) - (4,8) 


SOCIETÀ ITALIANA — 


GANZ | 


— di Elettricità — | 


SEDE IN MILANO 


15, Via Solferino, 15. 


Alternatori 
Motori e e. 
Trasformatori | 
° Convertitori | | 


nd 


Dinamo e Motori a corretite continua 


LAMPADE AD ARCO 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici completi | | 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. Ё | 


(1,15)-(15,9) | Š 


. Avvisi di pubblicità del’ ELETTRICISTA 


Specialità Mansfield Ohio | —————— saa 
per Materiale di linea U. S. A. m 
AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA Е ma pic eg 
Ing. Meriggi&C. . 4 
Piazza S, Carl, 2 ——— Telefono оо ДЕ — 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per Impianto di Cavi 


‘TELEFONICI E TELEGRAFICI 


PER USO 
Sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


waww waww 


Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 

NATIONAL TELEPHONE С.° Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


Sede Centrale:  - | . RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


13-14 BLOMFIELD STREET -LONDON. E. C. Italo Ziannoni. 
|». INGHILTERRA Via Chiodo N. 6 - SPEZIA, 


(15)-(18,8) 


Н WEIDMANN || AGLI INDUSTRIALI — 


— KA ШЕТЕН 


RAPPERSWII, (SVIZZERA) | PRIVATIVE INDUSTRIALI 
FABBRIC ` Reg. Att. Vol. 211 N.118 in data 18 Luglio 1905, 
Fon A ta nel 1877 a tette а combustion interne » : dei Signori. Charles 
——— —9-6-9— ——— U 
Specialità in tutti | KNIGHT, e Lyman Bernard K'LB JURE, à Chicago ([llinvis) 


. 1 titolari .sono disposti a vendere la detta privativa, oppure 
И A T É RI A LI | S Ü L A N T | a concedere licenze di fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Per schiarimenti e trattative rivolgersi agli Agenti per l’Italia 
ELETTRICI . Ing. BARZANÒ & ZANARDO 
Di propria esclusiva fabbricazione. 


Studio tecnico e legale per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
(1) - (28,8) ROMA Via Due Macelli, 9 (8) 


РРА 
і 
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Ufficio Tecnico Industriale 


ANG. CARLO BAUMERT nano, 


ver iS 5 Е!" Telegrammi: Ing. BAUMERT - Milano . Telefono 92-70 
m ШЕ i a I, dU. EM | 
2 "i "E d 7 БЕ «lm ALTERNATORI fino а 5000 HP (listino N. 9). 
2 Ё E >, TRASFORMATORI nuovi raffreddati ad aria. 
` MOTORI a corrente alternata (listino N. 8). 
MOTORI a corrente continua con poli commutabili regolabili 
|. su larga scala senza perdita di energia (listino N. 3). . 


PREVENTIVI — SCHIARIMENTI — CATALOGHI GRATIS 
Deposito di più di 600 Macchine ad AQUISGRANA 


MOTORE A CORRENTE ALTERNATA 
(15)-(12,8) 


| 


Il primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica à' & Ж Ж Е | 


x жш # 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California 


» viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator MFG. C: di Victor N.Y. 


La prima fabbrica del mondo che ha già 50. 000 a 75.000 Volt 
funzionanti oltre 25 Impianti a tensione di 


—-- —— * 5 Ф@ 29-0 О о Са Өө ~ 


G U | D O T O L U S S ( O- MIL, ANO. » Via Via Carducci, 13 - (già Via S. frena 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta ` (1,15) - "RI | 


- —— è’ rm 


Ercole Marelli & C. 


4 MILANO jẹ 


Ventilatori Industriali per qualsiasi appilca: 
P zione # di aspirazioni ed essicamenti con Motore 
7 elettrico o per funzionamento a Cinghia 


—— 


у 


¿ 84 Ж | va di qualsiasi altra costruzione. 
| } S << < — шз | 


' m 1 ү ————————— — — «» 0-0 “ue @-* R Ф Ф 99 ———————————— 
Me E Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 


= -— SES -—- реа e — s  s>sxss,_a — O P.O —  — ————— а à ——M— Ó — -——————————————— —————————————— 


м: — 2. ——— SL mad NANI S e ue Ia 


"Filiali e "unma della Casa 


Mirano - Ercelo Marelli о Co. - Via S. Radegonda, 1o X S. PaoLo - Barberis, Monesi e Ce - 

Torino - Eroole Marelli e Co. - Via S. Quintino, 11. | о DE JanEiro - Paole Zsigmondy - Rua General Camara, 78. 
NapoLi - Ercole Marelli e Co. Calata Trinità Maggiore, $. Cairo - Alfredo Del Mar - Alfonso XI. n° 2. 

PaRIGI - Ercole Marelli о Co. - Boulevard Voltaire, 56. | MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375 


Genova - Ing. S. Cavallaro - Via XX Settembre, 16. 
Lonpra - John Shirley Pandiani - 77, Finsbury Pavement. LisBoNA - E. Coombe - Rua dos Sapateiros, 219. 
BuENOs Arres - Emilio Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. TRIESTE - E. Tureck e Co. Via della Sanità. 

p (1,08) = (49 .— 


BARCELLONA - Colli & Bailo - Pasaje de la Paz, 8. 


KAE ERO z 


Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a quelli | 


J 


i^ 


` ToS 
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= 


PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 


WANNER&Q.-MILANO 


————— 


Telegrammi: BALATA - MILANO - Telefono 24-69 - VIA PRINCIPE CIPE UMBERTO. 27 


= H 


Referenze di primo ordine 


ALFREDO GAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = INI ILANO = Telefono . -86 


BREVETTI | Vol. Num. 


TAVOLO PER DISBENO n “EUREKA, CAVESTRI| 8 8 


qualunque 


posizione 


оѕәййелиоэ ejueipow 
oenqesseggqe e erqezie 9339[0A*6 ], 


Semplicità e Solidità 
әриәриәатоә 0ZZIAT 


Tavoletta inclinabile in 


20 0485)- 48) 
Altre Specialità di pre fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comuna e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri articoli per disegno in genere 


CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA — 


è fos me 
~i | үре 


euIp.uo omad тр ozuoaojyosgp © 


—— —' Cinghie a prova senza impegno pel committente 


TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA - DIK E CUOIO SONO PRONTE 


(1,18) = (10,8) 


Il Sig. Charles Albert, GOULD 
a New-York (S. U. d'Am) 


proprietario del brevetto italiano G. G. MILNE Vol. 185 
N. 72 Reg. Att. e N. 71055 Reg. Gen., per il trovato: 


"Sistema perfezionato per regolare 
la corrente prodotta da una dinamo 


‘mossa a velocità variabile,, 


è disposto a cedere il brevetto od a concedere 
licenze di applicazione o fabbricazione del tro- 
vato relativo a condizioni favorevo li; eventual- 
mente anche a sfruttare il trovato stesso in quel 
modo che a piü opportuno. 


Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi aile 


‘Ufficio brevetti d’invenzione e marche di fabbrica 
per l'italia е per l'Estero della ditta 


Ing. BARZANÒ & ZANARDO 
Via Bagutta 24, - MILANO 


(8) 
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090900900000000000000000000000000000 
“DORA, 
99 
SOCIETÀ INDUSTRIALE, ITALIANA 
apitale L. 2.20 versato 
Sede in GENOVA - — ALPIGNANO (Torino) 


À 


ccumulatori Elettrici 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ei Ж W Ж Ж R 
% Ж BS Ж Batterie di trazione per Automobili e Battelli 


Illuminazione di Veicoli De EN Ж BS ЖОЖ Li E Ж DA BM 
GRANDE FABBRICA DI | LAMPADE ELETTRICHE 


| a Tungsteno e a e a filan filamento di . di carbone 
© 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione 1 Elettrica 


А D+ АА 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica (1,18) - (5,9) 


€0909090090060090900090000909000000000€ 


jo. p 


VA. GIUSEPPE VANOSSI & C. 


© Società in accomandita рег la costruzione di Apparati Elettrici 
Telefono 


N. 235-79 MILANO- Via S. Francesco d’Assisi, 8 (già Quadronno, 14- D.) тера ORE MILANO | 
a HSPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 15058: MEDAGLIA D'ORO 


Rappresentanze 6 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, ù 
GENOVA - irg. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Presea derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 4 
— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 4 


T 0. Enrico P . |di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 
ошто. Di Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc., 
— ° u no, E 


Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- | 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. E 


ROMA - G. THURLOW 


GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
Via Cernaia, 23 e S. Basilio, 14 15 


A richiesta disegni e preventivi 


(15-49, H 


di una grande Città dell’ Italia meridionale, cerca persona 
tecnica, energica, con molta esperienza. nel campo della tra- 
zione elettrica, per dirigere una Officina di riparazione con 
circa 100 operai. 

Offerte colle pretese di stipendio, all’amministrazione 
del nostro giornale. | (6-1-8) 


| Corso Siccardi 31 = TORINO = Corso Siocardi 91, 
ойо — 
| MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE — 4 
| Vernici e nastri P < B 

i Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, T 
š Amianto 660. 600. 


| Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Ke. | 
: 5 Я 153 пего » 8, | 
{ ! 


ADOLF O RIGN ON v | | | Bodoa tramviaria 
x 


2 


Soonto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta 


| RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO I° MARZO 1908 | 
quU 8 -(69 , 


тк ni _———————m— Eum 
Ф ut 24 Ф 
SE К EA irri mee Gia ———Po Мише» 
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"= INOLIT 


il miglior Mastice 


“porla CEMENTAZIONE degli ISOLATORI 


Risultati splendidi ж ж ж ж 
Ж Жж ж ж Ж Ж Alte referenze 


ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pita a secco ITALIA (Brevettata) 


n 48 Pile tipo A 


Batteria no «Ше per misure d'isolamento 


adatte per 


Telefoni 
Telegrafi 
‘Accensione motori 
. Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie ' 
Accensione di 
crolampade 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE + 
(Per ercomsione di mÉotyii 3 (oppi 


š Pil liquido tipo 1 
A richiesta e per quantità . pes apphcearto 
convenienti si fabbri f 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. “ 


d 


Pila a secco tipo A 
per bdalterre portatili 


RAPPRESENTANTI er il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
ed Agenti br r la Lombardia e Ри номе LE Credazzi e Del Poggio.\OGHERA (Pavia) 
r le Marche, Umbria. Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
be la Sardegna - Ing. A. Mulas, P_ Carmine, 3 - CAGLIARI. 


oper. L'ITALIA 


` P <= - 


(1,15) - (4,8) 


FABBRICA ITALIANA PILE en к 
FU SPIERER & С. “< 


2 Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16. ROMA — 


LUZERN == 
per l’Italia: (15) - (24,8) 


PERIN GIOVANNI 


Via L. Palazzi, 9 — с 


Chemische Indusfrie LY 4. ч 


ANNUARIO DI ELETTRICITÀ 


e delle industrie elettriche 


contenente gli indirizzi di tutti gli elettricisti, Stazioni centrali di elet- 


tricità e di tutti i fornitori dell'Industria elettrica del mondo intero. 


CAMILLE ROUSSET, 
0 PARIS - 114 Rue Lafayette = PARIS 


SOCIETÀ DE MICROFONI ANGELIN 


ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 


ROMA — Via in Luoina, 4, 5 — ROMA 
Telefono interp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Roma 


—— — -- **-4 0 9-0 0 0с өө о о 


— MICROFONO AD ALTA POTENZA 
ANGELINI 


Grande potenzialità fonica - Audizione chiarissima 
Gli unisi per la oorrisponienza a grandi distanze 
Applicazione facilissima a qu.lunque apparecchio 
— i 


SPECIALITA. 


Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 


Apparecchi da tavolo di lusso ed economici = INTERRUTTORI 
Interruttori elettrici a tempo per impianti d’ illuminazione 


GRANDE ECONOMIA 


. IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 

ACCUMULATORI 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


Grande Officina di Costruzione 
(1,16) 2,8) _ 


(5 6-7) 


_——————TTÈÉ€=— «НЫР 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER GORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PLANIA ,, I* Qualità, luce tranquilla e brillante. 
Marca “ SILESIA „ per lunga durata di accensione. . 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva. 


ELETTRODI per la produzione. del carburo di calcio di tutte le dimensioni 400x400 «1500. 
————— xee SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO eex—— L. 


Listini e Cumpioni gratis a richiesta. 


шй ami Р A NI A W ER K E n i fabbricazione dei carboni 


BERLINO N. W. 7 
Dorotheenetrasse, 45 


UFFICIO : 


FABBRICA: RATIBOR O S 
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MERO PI 


POSTO TELEFONICO PORTATILE л CHIAMATA MAGNETIG | 


| 


I Guarda-fili di ogni Centrale T'elefonica.hanno bisogno di un completo 
apparecchio Telefonico a Magnete, portabile, efficiente, che dia affidamento 
di perfetto funzionamento e che sia di una speciale costruzione da. potersi 
usare all'aperto. | | | 

П nostro Telefono, quì illustrato, è racchiuso in una ben costrutta e soli- | 
dissima cassetta di quercia Americana, cogli spigoli rinforzati e protetti da | 
massicci angoli di ottone nichelato. Tutte le cerniere ed i fermagli furono 
espressamente disegnati per questo Istrumento. 


un'unità separata ed indi- 
struttibile è una notevole 
particolarità di tale Posto  * 
Telefonico. 


| L’ apparecchio di se- 
gnalazione è disposto in modo, che il magnete, quando è messo in 
movimento, taglia la suoneria locale fuori del circuito, così permet- 
tendo che l’intiero Voltaggio del Generatore passi per la linea, 
quando si fa la chiamata. 

Tutte le sue parti sono perfettamente isolate e montate in am- 
pio spazio, per potere essere facilmente riparate in caso di bisogno, 
ed ognuna di esse può all’ occorrenza essere rimossa e sostituita z q. ` MEE 
indipendentemente dalle altre. Uer S. Ski v e a ME сс. А 

Questi Telefoni portatili si fanno con Magnete a 3; 4 e 5 Branche, | | 


SCHIARIMENTI E CATALOGHI A RICHIESTA DELLE Società Telefoniche interessate. 


(84) 


‘| “Central | wwromberg-Carlson 
Energy” Telephone Мі: Co. 


" MOCOS N Ya: CHICASO, /// 


? 


| "i 
Rappr. per L’ITALIA Merid.": INGFALBERTO PERNA - Corso ‘Umberto I, 106-108 - NAPOLI 


tl o»ppucesendcCtonte.Gerercele:*Per.L:'I:! 
VLL TORIO-.MOYSE-1;Vie-Co sStello (Angolo Ponte ` 


Milano. 


i 


La combinazione di un Microfono e di un Ricevitore, come da formare i 
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CONTATORI 


ISARIA 


Marca di. 


Fabbrica 


ISARIA-ZAHLER-WERKE 


. G@.m.b.H. MONACO -Baviera 
filiale: | 


vu ct ^ P 
ДЭУ. 


tipo ТЕ per corrente alternata. 


Corso Sempione, 44 = MILANO e Corso Sempione, 44 | 


1 Maroa!di 


Motori e Ventilatori elettrici ISARIA 


ISARIA-ZAHLER-WERKE, 6554. Monaco di Baviera 


ә” 


Rappresentante generale e Depositario per l'Italia Meridionale e la follia: 


Ferdinando Rosenber 


(11-14-17-20-98) 


NAPOLI 
2 Vico Primo Alabardieri, 32 
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STABILIMENTO ELETTROTECNICO i Cornigliano Ligure della Società Anonima Unam 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


с Ж 63915 "EA Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
ule | sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe, ventilatori, compres- 
sori. trapanatrici. ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali рег bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


MACCHINA PER SCRIVERE “WILLIAMS, | 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE x 


a scrittura visibile e senza nastro | 


x 71 | Pa L'ultimo modello à tutto ció che si puó desiderare in 
S l7 M | macchine per scrivere . | 


=== ш 
E 


x 


v X SOCIETA MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 

 »« . ^ già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 
I-————— EN {MANINE ———— 

L'ideale delle penne a serbatoio | 


LA PIÙ ECO NOMICA 
PERCHÉ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFE ZIONATA 
МАРІО ELEGAN TE 
LA PIU MODERNA 
LA PIU SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


1 Chiedere cataloge, referenze e macchina in prova agil Agenti Generali ed esciusivi per l'italia. | 
| 
| 


"qoos. ‚ AGENZIA 
DELLA CASA o | GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA | 
MABIE T00D & BARD —— sal.5° Società Macchine per Scrivere ed Affini 


pu aa L. 157 MILANO — via Dante, 7 
Londra e New-York . venne | ———__—_t | 
NO v (1,15) - (84,7) Venzzia - Genova - Bologna - Roma- Torino - Napoli - Bari - Palermo 
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GADDA & C. 


SOCIETÀ per La COSTRUZIONE peLLe MACCHINE кр APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI вр ESERCIZI | 


ACCOMANDITA ‘PER Azioni — САРІТАІЕ L: 6.000.000: — Emesso E VERSATO L. 6 000.000 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILA NO 
cre  ——— B 
GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI 
IMPIANTI p: TRAZIONE ELETTRICA 
VENTILATORI ELETTRICI 
TURBINE 4 VAPORE 
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Alternatoro da 2000 HP - accoppiato a turbina idraulica. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906 


4 Gran Premi. 
З Diplomi d'Onore. 


! 


i ' | (419,8) 
SEDE DELLA DiTTA: MILANO, Via CASTIGLIA: 21. 


Uffici tecnici-Commerciali a Torino - GEgNOvA - FIRENZE - VENEZIA - Roma. 


" | | БРИ d 
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PREMIATA FABBRICA 


` ° -. — 2 


p: PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a n - th ш) 


Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie e Tramvi }itatlane 


Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio -3 
prima qualità, temperate con metodo brevettato ` 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono $3 | 
una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo š 
tondo o quadro fino a mm. 50. 

Resistenza fino a kg. сона 


а ___£ liquido еа а зессо 


GRANDE MEDAGLIA D' ORO. 


Esposizione Milano 1906  — Milano 1906 


Edoardo | Weil _@ 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 Ë 
>< ‘Telefono intercom. 2-85 >= = 


APPARECCHI TELEFONICI | 
SUONERIE ELETTRICHE |. 


Como 1899: id то di 10 grado. 
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| ед 
ARTICOLI 
AFFINI 
ч У Bindon; affatto pra in < 
RAPPRESENTANTE TT AN causa della loro permanente elasti- Sasi 
i о V W cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. K ч 
generale per l'italia e Svizzera. ES \{ Fornitore di Stabilimenti governa- AN АНИ 
DELLA ША w. tivi costruttori di vagoni ferroviari, №. Зр 
dea F tramviari, automobili, ecc. э чашты, E 
TELEPHON FABRIK A, " VC Campioni a richiesta. Ge | | 
già J. Berliner (1,51. Esposizione Milano !906 : MEDAGLIA D'ORO 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO Junii Ru qi: Mir MED Ku MEE 
(iran Drain Esposizione Interuaz. г Rappresentante Generale per l'italia: 
Gran Premio Esposizione Internaz. » pe CAV. GIOV. BUCHI GEIGER 


Milano 1906 TORINO — 7 Иа Assarotti — TORINO (1.15) -(248 


0000060008000 900 


“DORA,, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - — рч айы ALPIGNANO | (Torino). 


Accumulatori E Некие 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ë Ж W E 8 Ë 
Ж US Ж Ж BA Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
. Illuminazione di Veicoli Ж Ж ER RR AS URBS DM BH pi Ж Ж 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE i 


a Tungsteno e a e a filamento nento di ‹ carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione > Elettrica 


- 0 £_skh ah: da @ @ = - - 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica (1,18) - 


a - — - — r... — o n -_— —-  — 


" 


PALI DI LEGNO 
. di Energia elettrica 
IMPREGNATI con subiimato corrosivo 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 172 


— к= 


TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE oon oreosoto 


- — eno ro nen 


ЕШ Hnwwesspaca 


FRIBURGO 
(Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


———— — — 99-99 74-2999 — 


MI LANO 1906 (1,18) (34,8) 
“GRAN PREMIO, 


EZE pes LAMPES 


E iicandescence de Zürich 


; Fondato: nel 1889. _ ` ZURIGO 

A "o Stabllimento a 
di BIRMENSDORF - 
$: LAMPADE A 
Md INCANDESCENZA | 
(OR di tutti i generi 

5 LAMPADE 
E E comuni - 
2 e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 

ecc. 


=. 
Agente generale 
F. BIETENHOLZ 
TORINO 
(159-088) 


РУ uu 
S ouo eM. 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 


onere Esposizione Milano 1906. 


Diploma d' н 
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SOCIETÀ ANONIMA 
lederglat a 


P. M (ZURIGO) 
IW)! FABBRICA DI CARBONI ў 
2m per lampade ad arco e di elettrodi — 


 PESTALOZZI & C 
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LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA’: 
— Ты LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE C0- 


A, gialla, rossa, bianca 


C'RBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di tunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (24,8) 


F. BIETENHOLZ . Torino 


CONTATORI D'ACQUA 
MSTEMA FALIER 


ANITA, а SN 


Direttore per l'Offioina e rappresentante per l'Italia: s 


. Ing. V. £RCCHI NF 


RIA 
Giuseppe е F. Redaelli - Lecco 


tabilimenti 
GARDONE V, T 


DERVIO 
(Prov di Brescia) 


(Lago di C omo) 


-+604 
Fill di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
per condutture lelegrafiche e telefoniche. 
Fili di acclalo zincato ad aita resistenza meccanica 


€ corde metalliche per sostegni di condutture 
elettriche. 


Fili spinosi е reti metalliche di protezione. 
Corde di rame ner parafulmini, (1,15) (1,9) - 


Specialità per applicaziesi 
| ELETTRICHE 


ersten o cine 


Dr FEST |a —-—— — ce ii | {mn 1 LO 


ibis: di анн dell’ A 


"TE OVER TPEWRTER C LN 


Uffici Principali e Fabbriche: (CHICAGO U. 5. A. 
Filiale 1 Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
Palagio dell’ Arte della Lana 
PIREN з 


— — ————#—+—+—.—————_—____—————_—__mt& 


La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE. DELLO STATO 


ü per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente. che meglio ri- 
f spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 
‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. 
3 In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie delle 
f Stato ha dato il r° febbraio 1906 una prima ordinazione di: . 
E 1OO Macchine Oliver, 

e il 6 agosto una seconda ordinazione di altre 100 Macchine. 


— — pp ___ 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
Macchina Moderna = Durevole - Completa 
150 mila macchine vendute in tre anni. Record Mondiale ladini | 


Premiata Officina | | 


š | per retti ificare è collettori delle dinamo ; 
иѕерре Sandiglio | _ SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO 
‘FIRENZE >- -- 


Via ме н 3 
| В\ЪАМСЛЕ DI 
PREGISIONE 
x 


r” «1 


BEES rca 
| Agenti esclusivi per la i 
Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


‘ E. H. CADIOT & G 
f ELETTRICISTI 
| 12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia): 


j 
| 
| 
(1,15) - ALA | 
A ——— A анды 


E 


Fornitore delle Strade Ferrate 
e di Amministrazioni 
Governative e Comunali 


| (1,15) - (11,8) | 
de 4; 


Ке 


| 
x 
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FFICINA ELETTRICA ir GEROSA 


SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI = Capitale versato L. 300,000 


A | 0 5^ MILANO 


Yia Vittoria Colonna, n. 9 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI Y 
cAPPARATI ELETTRICI 2 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


«7,74. 
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eve 
«count t 
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Commutatore centrale 


—— — --——. 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le —u 
Centrali. capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all’ altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 


DC з” 2 
+ 


v 


UOCE CN 


4: 


< С 


2 
PAD., 
" z r) 


(4,15) ^ (24,8) 


eT) Cw ЗС”? 
S WU CV 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


BREVET TATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni: Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in TM 


ЕХЕ 
Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRA TICI | 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 


Socletà Anonima 


Tipo El ektr on | Capitale int. versato Lire 160 000. 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) | Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. | | x 
Designazione о. Elektron i dis : itivo i Case Consorelle: f | | E 
tte tille di distacco 
| a dida азр BERT ue. TE — AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris |. | | 
LOMA loads | 26^ | a^ ап" аһ NEW-YORK - 
Prezzo cad. | L. 12,— 11. 14.50 L. 16,— IL. 18,— iL. 20, \1.22,— ||. [| 
Prezzo dei _Limitatori Elektron da 125 a 250 V. | Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di | 
Elektron ' Elektron con n dispositivo | macchine. | 
Designaaione d i tte ill | | 
i ii Calia шо. Olii per Cilindri con vapore saturo е ӨКН 
Amperes da */, & 1 1/, 1 { d 6 8 e e | - Hs I 
IE в а аси | ы 1 || || Grassi Consistenti ed altri grassi industriali. | 
Presso cad L. 12,— L. 14.50 L. 16,— L. 18, — | 
Tipo excelsior Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale | 
Questo tipo più economico è indicatiasimo per le seguenti inten- e Industriale. | 
ità di corrente: | 


Da 125 а 250 Volts da :/, a '/, 
T Club Italiano. 
Prezzo unico La 5,75 aud pas 
l'anto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo GRAN P REMIO 
STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Cen Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 
(1, 5) - (24,8) 


see. AN. A. BESOZZI | | 
| 
| 


“в 


Fino a 125 Volts “da '/, a */, di Amperes Olii e Grassi per Automobili approvati sl 
| 
! 
| 
| 


Esposizione di Milano 1906. 
| 610) - 99 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 
TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


н — 7€ — de t ENNIO MSI Ñ... 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


| 
| 
| 
OFFICINE MODERNE m la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
e Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti – А vvisatori 
d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI — CAVI ЕСС, - BU 
PILE ad alta intensità “INVICTA, brevettate- Pile d'ogni g'erlere 


RAPPRESENTANZA = DEPOSITO 


R 


DELLA V, E. I, J A. d . 
(ELERTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) |; А. SCHWARZ - FRANKFURT 
APPARECCHI DI MISURA | LAMPADE AD ARCO 


(18689) iA 
4 
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Р SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO | 
€ y B Forniture Generali per PElettricità 
Via Solferino 29-31- ДМ. LL AA. IN O – via Solferino 29-31 
— —— a — 


Í——— wai per l’Italia della 


E. A. G. 


| Elektrieitáts Act. Ges. ` 


Vorm. HERMANN PocE 
CHEMNITZ 


Dinamo- Alternatori { 
Motori- Trasformatori È 


Impianti Elettrici è 
completi 4 
| у) 


VA 
> 


2 Generatori s = a, 400 vod 1 signe nei 800 IPS 5000 volt | PREVENTIVI E PRO GETTI 2 
Impianto ese er la Cent ttri — — WR 
A. G. Deutsche Haliwerke Beornicrode (Germazia) с x | À RICHIESTA === c. 
( pectore oo iL шш ыша = шша ЕШ Ыкка — —rrrrrrrL._—————— 0555 


| FORNITURE COMPLETE 
s, per impianti stradali e interni 


ag, Bracci STRADALI — LAMPADE 
n ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
| VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 


ACCESSORI PER IMPIANTI. 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA 


ar Tr NANA, SI ua Sun uma TR uu T a a r S aa I, Tt e T Tu T NT 


М МАА Sa СУАР Ut Iu Taf I ee T IA ITA NET N Uu ST AL ma „ш. ANS NANA 


| Per preventivi macchinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto — | 


£ "=" UFFICIO TECNICO 


EN а . ; B 
E. Telegrammi: ЗАМЕ Milano Telefono : 91-60 | 
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SOCIETÀ NAZIONALE | | 


ficine di Savigliano 


| 
| 
| 
| 
4 
Oapitale versato L. 11000:0099; | 
: 
š 
z 
x 


< = —ÀÁ ea йы ra 


DIREZIONE in TORINO | 
(Via xx Serina 40). . | | O f 
| A Ge | 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 


Via Somma Campagna, 15. 


„ GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


ботен! M aat & Glettriche | 


her m oe oi 

Dee Id Y 03779 py den ies 6$ 
РХ А Ы «1 

: aot EST PX. 
mb C к nat AES A | ! E К 


— aa O I coat 


“Gru a cavalletto a mano, portata 18 tonnellate, >. ¿um 
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Società Italiana Motori a Gas 
| CROSSLEY. 


T | 89. Via Orivol 
C ` . FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


` (148) - D 
——————————————— 
° dl . 6EIEHEINRKRICHK I, dt MANNHEIM 
ШШ Clemens Riefler 
RENE FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- Più di 
COMPASSI DI PRECISIONE a vapore in uso! 
SISTEMA ROTONDO | sdturo — olo — — 
| per Ingegneri, Architetti e Disegnatori sito Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900-8t. Louis 1901- Liegi 1905 Prix 
; с, ян Соп A 
Cataloghi gratis a rich:esta - Pressi di Fabbrica. «=. Esposizi 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione > Esposizione 
A DEIDIER a valvola — * MILANO 
| Napoli | | «LENTZ» | 1906 
attenzione ароц = (114114) Corso Vitt. Eman, 155. | 
"im uia t I i ana sti nell i l Rappresentante: i "TES == SS ==. (s — pee cun | 
| тү ME пө P importanti uffici teonioi del mondo = (1,15 - 24,5) 
a F . 


1 ИННИ CURT RICHTER - uano, 


: - 


v — LABORATORIO ELETTROTECNICO — 88 
| b Q Z. LUIGI MAGRINI & С. | 


| OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE E 
Е = Pie Ernesto Rossi - BERGAMO |‘. Viale Monforte, 28 - MILANO 


B Apparecchi elettrici per basse tensioni 
| ' -Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni - 


- Imterrüttori automatici di massima e minima corrente — In 


те minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
‚ distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


© e . MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


b . per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) | 
A P — matori di misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE 
TG. tenélor a bassa ed alta tensione 


per sezionamento - valvole - derivazioni 


Scaricatori 
per basse ed alte tensioni 


ACCESSORI PER IMPIANTI 
Morsetti, Serrafili, 


Valvole a piombo ed | | Telefono 3-71 
LIMITATORI DI Tos BE RGAMO per Telegr. Elettrotecnica 


per luce e motori (Brevetto n. 70050) MILANO .  Telefen 28-77 | 
6 2 per Centrali - Stabilimenti - Моюн =. an eme] 


terruttori automatici di massima 


Е е тч sp іе А ассо 


оо ктт! АЧТОМАТЮ! 
pel s ‘sistema’ di sürvoltaggio Magrin 


CE; VENTAGLIO EDA CORSOIO 
1 tiens DI REGOLAZIONE 


- pe diamo e motori. 
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JULES ISRAEL & C. MILANO - Vin Pantano, 7-9 | 


| 
Unici Concessionari in Italia | 


t 
: 
* T EB 
a @ 0 | 
0 В Marca depositata | Š : | 
à ‚9 Q Brevetto Italiano 79990 D : 7 | 
: 0 Q B N | 
qui ү; Š 
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i : 
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Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici 


€ 
ec 


cei cl dc СЕНЕ eolici — v — P npe a еб ee E E 4 


| Manufacture Speciale de Cuirs & Courroies | 


40 Medaglie — 8 Diplomi d" Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurl) BarcELLOna 1888 - ToLosA 1888 - Cuicaco 1893 - PARIGI 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli : 


Marche Accreditate: 
Soellos - Dynamo - Extraforte 
Scellos-Renvideurs - Hidrofuge 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 ` 


PENES 


x fe: 5 Fi \ Y A Xs i hc 
5% ТРЕЕ SSS 
iL А | 
i ED di Fi 
Anata a a S a КЕ ШЕТ "TN 
Lid: 


an 5 s а Agenti Generali per 1 Italia : ~ 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE F RATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA. 
(1,45- (06,5) 


à e. ——— 
—M m  — - - pr ы e SES ELI ARI MI 
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EMILIO FOLTZER 


RIVAROLO (ШИЕ) 
e MEINA (1460 MAGGIORE) 


— — n N ———— M TT тасис аа RA RN P. 


OLII e GRASSI 


1 migliori lubrificanti per Der macchine 


Esposizione Diels. di di Parigi 1900 
Medaglia d’Oro. 
— oys —— 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d’Oro 
GRAND PRIX Esposizione Internazionale 


Milano 1906 | | 
dei principali Costruttori di macchine 


For l] | Ü [ I a vapore - Imprese di elettricità - 


Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri 


Oplfioi; industr iall. 1,15) - (4,8) 


| Contatori “ARON, 


LIME “ DICK ,, 


Lime d’ogni forma e palato, E itutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


SIMONIS e G.= Milano, 


Costruzioni a motore sd a pendolo 


per corrente continua o alternata 


CONTATORI 


portatili per controllo 
«Әр 


CONTATORI 
con indicazione di massimo 


ed altri tipi speclali 


188054 . 
Chiedere listino | 
te Generale | не 
al Rappresentan a motore per cerrente trifasica 
per l'Italia 


R. EINSTEIN - Via Foliose Cavallotti, 11 = MILANO 


(1,15) - (94,8) 


ПБХ 


UTENSILI “ DICK ,, 


seo = к +C @ e <= 


FRIEDR. DICK . Esslingen a. "t 


(1,15)-(18,8) 
S. Eufemia, 23 | 


APPRESENTATO DA 


» . - i 
‘ Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


vie. — — CSM—— —— V  — — — ——— —T————&& 


| TUBI GRÈS - PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


x | 
INDUSTRIA ЕМ wonte | | OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente în Fired Finedie 


| .Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Zlevabile a L. 3.000.000 
Sede in BERGAMO А UA 
| Er 5 
STABILIMENTI ТАТ | ‘Studio elettrotecnico: 


Sorisole (Ber ) MILANO- Via Ra; 
Mozzate (Nord Milano) 4 GENOV Vedere e laboratorio per tarature scientifiche 


TUBI GRES ed industriali | | 


ed accessori per fognature 


per acquedotti 


Impianti Elettrici x | REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI Di 


/ Scaricalore 


0M G | Strumenti Elettrici 
Linea | i š . Í iii УКЕ КОЧУУ | 
| Г ж ttoni retra Costruzione ed esportazione di apparecchi 
— Per Torri di Giower e~ | 
Specialità: # лл | — 
Materiali inattaccabili «Ұр | ‘ Proiettori da scoperta - Telemetri š 


A in Grés per Fabbriche 
iW Prodotti -Chimici, Tin- 
^| torie 


| | Segnalatori di ordini — . |, 


Rappresentanza e Deposito Ё 


Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 


in ROMA 


| ^ — 
| L L | Mattoni Grès | applicati all'arte della Gum T 
| 
| 
x 


s presso il Signor DELLA 
Коло in G res PROFILI AMBDRO È SE | 
per Resistenze Liquide оона [E UB EUROPEAN WESTON аашаа INST. б. |! 
бет. (1,15) - (24,8) (5) - (248) 


pr CUN 
SIEMENS=S@HU@GKERT 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 + ROMA Corso Umberto I, 887 


Trasporti e distribuzione di energia - lidminasióne de elettrica - Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Аррагессь elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d’installazione. 


| Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut. 

tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 

ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 

| ridottissimo - Contatori elettriol di precisione differenziali ed economioi - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonicì - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 

| Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 

| š 


blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. 


| TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 
| . UFFICI TRONI: GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d’Italia. 
(1,15) - (96,8) 


per 


ЛЇЇ 


— V] 


de f; 
tudio elettrotecnini 


10 per tarature Kire: 


ed industriali 
40-00-9000 


PECIALE PER ЇР! 


nti Eletti 


ale dg e 
ELLA 
LI I 
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Indicatori per prendere diagrammi. 
|, Contatori di giri 


Valvole sistema Jenkin. 


Elevatori di liquidi — Pulsometri. 


lsiettere *RE-STARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori 


» Schio 


SCHWECHAT 


Р 


S 


CERTE 
=== 
p — Tui 


GRAND PRIX 


osizione Internazionale 
E: MILANO 19 


—— 
| e: Fabbrica di aste cilin- 
driche di carbone e di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


| Carboni per luce elettrica a vari i 


i Elettrodi sino a 350" di grossezza 
| e 1600™ di lunghezza 


MINIMA COMBUSTIONE 


f Placche e bacchette di carbone per 
| l’elettrochimica e l'elettrometallurgia. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


GUSTAVO WEIL 


— Via Monte Napoleone, 28 — 
К (1,15) - (8,8) 


LAMPADA ad ARCU a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 


Corrente continua - Corrente alternata 
In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da 2a 5 lamp. su 300 a 550 volt. 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA ‘ 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
| (1,16 - 949 RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: 


ALBERTO VIGLIANO 


Corso Buenos Ayres 66 — MILAN NO — Corso Buenos Ayres 66 | 


etri 
Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 


Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 


Schaeffer « Bud enberg 


23 A. Monte Napoleone ^ MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


£ Compressori sistema Kryssat. 

Pompe a vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. | 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
oda aad di Jens). 


OEXROIEOIOIORDICK 


ЖЖ 


` 


(1,15) - (8,9) 


| G.ni CARRERA & & С. 


STUDIO D’INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 


Via бидете San лаа ERPOIS: Telefono intere. 10-6 


OLI X Ж ж 
Ec 


| 
| 
K 
E 
к MOTORI 
| 


| ARTICOLI 
TECNICI 
a Benzina 


| MOTORI] Eze 
| nnm COMPLETI | A CAS POVERO 


a Gaz 
a Petrolio 


SEDIT 


LOCOMOBILI 
FORZA MOTRICE LA PIU' ECONOMICA | 
ct | | 

Coste Cavallo-ora 1-2 Centesimi ` | 

| 

| 


Oltre 00, 000 Cavalli in azione 


1920229202 929202021020; PALI PI SI Mee rele; 20292 NOLO TI TOTTI әсересе: У 


баш, Premi inihi a richiesta, Facilitasioni nei pagamenti | | 


| Lista degli impianti fatti, a disposizione  ' 
| Kx x 


ADOLFO — mn 
Corso Siocardi 31 - TORINO - Corso Slocardi 31, 
— 
MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHR 


Vernici e nastri P & B 


Amianto 600. 666. 


Í Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, B 


ш Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 


> 158 mero  » 8,25 


_ {| Soonto ai rivenditori od acquirenti. di 50 к. per volta 


-Nme nnmn ————— 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


-$ 


L 
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E1 OFFICINE LOUIS DE NAEYER < (° © 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUWY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


' _ _ costruite completamente in 


- 7. O acciaio fucinato con chiu- 


PLC ME sure autoclavi senza guar- 
nizioni. | 


———rrr M9 m  . 


ALDAE | 


di qualunque sistema 


кжж 


RISCALDATORI 


——. ———— — 


per l’acqua di alimentazione 
1 


С SURRISCALDATORI DI VAPORE | 


+ 


Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 


980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


“© Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Grimaldi & C Flies MILANO - Foro Bonaparte, 1. 


| GERENTE: (115-189 
г] GENOVA -Porici V. E. 26. Ing. Giovanni Bas 


Rappresentanti Generali per l’Italia: | 
x 


NN ^ 
dia øu 


ir 
sd 


TE 
кла 


Ta a 


_ Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


ING. A. RIVA TEO 


(già i Ing. d. è - Rica, O e C.). 


a TURBINE E E REGOLATORI 


di fama mondiale 


In 19 anni di eeercizio | 


‘oltre 1400 turbine per circa 100. 000 cavalli | 
— Progetti e Preventivi a richiesta 


^ T d 


[runem A di 3000 cavalli — NIAGARA. (1,16 - (94,5) | 


SOCIETÀ ANONIMA Е FICINE MANFREDI - 51 aset YS... 


Dee in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE 
per la lavorazione del legno . 
secondo i tipi più moderni з 


— NE EE LI 


Referenze di primo ordine 


Sy Me A ol dae s pa E : no = Dm тер" : 
ESPORTAZIONE "E ww a 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RIC A RICHIESTA | (I, DIS Gum 


Í | guessossssessasesssessosea seesep 


|. ORIGONI& MILANO | È orm DI UNT DAT 1 


Direttore: A. CHIATTI di città e campagaa, aeree e subacquee 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 


À La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
METALLI di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
PREMIATA FABBRICA T TUB BI DI PIOMBO Mestre, per: trasporti energia Cellina ed Adige. 
SPECIALITÀ ` | | 
Sì assumono impianti ovunque oon squadre specia- 
TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO. Ф Uste- Prozzi unitari od a forfalt. 
Via Anime Sante 25-27 — ROMA. — TELEFONO N. 97-23 —— 
| MAGAZZINO IN ROMA... l Fabbricazione di trasformatoni 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15- -34 < e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN ĠIOVANNI = T qp 
Via Appia Nuova, 101-103 TzLerono N. 25-39 Installazioni elettriche di iuce e 
dr NE ^| forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 
«Articoli n: — x Лан еч inodori - i di parcer | ——= == 2—-шщш. —- 
terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, vandini iu 
ү pae n 0 o aoe E Materiale di prima fabbricazione e monteurs & 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — camente perfette. 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — e 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — AE | 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti FORNITORI 
:: — Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div.rsi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per 1а Іа- elettriche. — Municipi - — Stabilimenti. 


vorazione dei metalli — Macchiné speciali ed accessori per’ 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed agces- 
sori — ОШ e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lmo puro cotto e crudo — 
articoli ГА gomma per peronospora — Kaccordi di ghisa mal- 
leablie neri e zincati. (1,15) - (24,9) 


#--:---—-GRATIS-— A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 
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SOCIETÀ ITALIANA: GIÀ MRY ШЛАМ go 


SIRY, CHAMON & Co.! 


Viale P. Lodovica, 21-23 = MILANO - Viale P. Lodovica, 21-23 


Agenti esclusivi per l'Italia della . š 
C.e POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS- ET MATERIEL D'USINES À GAZ - Parigi e 


` ROMA - Via Nazionale, 201  - PALERMO - Via Principe Belmonte, 109: 
TORINO - Via KA, 81 (F.lli PUE. dm TRIESTE > Via Caserma 1, | 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed: 


intensità. 


E. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, ej 


per alte tensioni. 


FRS PRE: RRT SP CT r INNI Lal 
Cd ч j ea e x 2 ч a g NI 8 vy 
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DX 


Ta 
3S 27403 су 


СНИ COMME E ' "a 
В. T. ed A. O. T. ad induzione, e per qua- Ë — 
29: 21 3 | 6 


lunque distribuzione a corrente alternata топо - e polifasica. 


E. THOMSON tipo A 


Ра Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 
_—P——— fb 


О” К per corrente continua da та roo Ат: 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


O'K speciali pel controllo delle batterie ^ d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora. 


—_ — —— —  -1000x>e@eex 99 
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G 


ИНЕ ЕСЕК 


Chiedere listini, prezzi e garanzie 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan -d’Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED di A» 
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BERGMANN-Elektricitàts- Werke 
Lu Abtheilung J. 


Tubi BERGMANN originali 


nonchè tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 


eda prezzi convenientissimi. 
| Merce sempre pronta in Magazzino 
Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


MIL ANO - Via Fatebenefratelli, 15 


PeR TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.* 29-67 


Isolatori brevettati DELTA 
per Alte tensioni 


sino a oltre 


100.000 vor 


di esercizio 


Specialità 

della Manifattura 
di Porcellana 

| fondata nel 1853 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


| GIÀ J. BRUNT & 


VIA QUADRONNO 41-48 = MILANO = via QUADRONNO 41-43. : 
| NE I | | n 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA - 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. Я 
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Contatere per oorrenté alternata trifase. 
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Speciali per quadri 
di distribuzione = = 


Ld 


Massima sensibilità . Contatere per corrente altornata monofase. 
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+ Minimo autocon- 
sumo ж Semplicità 
ж Robustezza + + 


. Contatore 
per corrente continua 
2 fili- 3 fili 
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A MOTORIE 
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У TRASFORMATORI 
à i per tutti i generi di 
| Impianti 
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| "m DI MASSIMA: RICHIESTA 
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Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte 
esercenti Stazioni Generatrici di energia elettrica a 
scopo di distribuzione di luce e forza motrice, per de- 
terminare Ia massima richiesta dei singoli abbonati, 


Grazie air Indicatore Wright è possibiteuna 


tariffa razionale che, mentre favorisce l'Utente in 
misura sempre più forte quanto più alto è l'orario 
suo di utilizzazione dell'energia, assicura ed accentua 
lo sviluppo della Stesione Generatrice procurandole 
un crescente beneficio. 


| Opuscoli descrittivi e Preventivi a richiesta 


М7 a a r T 


COSTRUTTRICE 


Società Edison per la fabbricazione 
di macchine ed Apparecchi Elettrici 


C. GRIMOLDI „ C 


MILANO- Via Broggi, 6 


Rappresentante : 


ig}. Enrico Pandiani 
MILANO, Via Boccaccio, 23. 
x (D - (1,8) 1 
ынаа sa 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità 


Ne Generale della 
$ i] Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s.|M. Mulheim s. Bh. 


" — = - -— — re — = 
7 i 

- + | 

| 


Prezzi correnti, preventivi, prospetti, GRATIS а richiesta. 
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SOCIETA 


PER LA 


TRAZIONE ELETTRICA 


Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato L. 300.800 


Via Vignola, 6 MILANO Telefono 95-24 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
“OHIO BRASS (", | 


188 ér 


AUTOMOBILI ELETTRICI 
A FILO AEREO senza 
rotale - Il sistema più 
pratico per i servizi 
pubblioi 
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x Š Cataloghi e , 
Preventivi 


a richiesta 


(1,15) - (2,9) | | 
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: “L'ITALIANA. 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile a EL. 1000.000 
4e Anonima con sede in Milano = 


SCALE AEREE E ibra PER POMPIERI! 
CARRETTO , i р CARROZZERIE INDUSTRIALI 
A CARRI DIMONTAGGIO 


— fo 
per Tramvie Elettriche 


MILANO 
Via Nino Bixio, 30 RT AERE MECCANICI он 


ж 


Telefono N.° 19-80 — Kt franco di porto 
Filtro “Rossi, CATALOGH 
BREVETTO DISEGNI ELISTIN 
del Cav. G. Rossi 
Ao 


RIVISTA MARITTIMA | 


MENSILE ILLUSTRATA 


cm 


De Fries & C. 
Milano 


RICK —— 


MACCHINE UTENSILI ED 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 


MACCHINE SPECIALI 
per grandi produzioni 
di esecuzione sicura 
(1,15) - (15,8) 


ANNO 4r 

: ж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA-E NANI 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITMM 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFIGI 
| MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGG 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA Ë! 
| GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCE 
| PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
| SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE È 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 


STRAZIONI ECC. x K K X X X X X X X X X ж DICI 


` 


АУУ МУУ МААУУН ТД — = <. —n 
í ~a — - — —a | PREZZI D'ABBONAMENTO 
⁄ + Regno d’Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. IS 
i | Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » 25 


Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più. 
Un fascicolo separato L. 5. 


1 V St ONE | 


Avvertenze B^ 
L'abbonamento è annuo e comincia dal 19 gennaio — I signori librai dedurranno 


pm | їй | lo sconto del 10 0/0 sin per gli Abbonamenti in Italia sia per quelli all'wstero Per 
3; NES Сһагропѕ Charbons M ill | I| | i fascicoli separati, gli indici e gli sotrasti è e toordāto loro lo sconto del 25 % | 
y pour pour | ай Per abbonarsi rivolgersi 
Micron! ll ML | ala Direzione della Rivista Marittima - ROMA | 
] Microphones Apparedlage il iI А | da ; | 
а | L'Amministrazione non accetta richieste d’abbonamento 
Spécialité de Balals en charbon ë se non accompagnate dal rispettivo importo 
i po; Sr EN е HM m NE... GDG = | n разон. созаи е Rivista Marittima | informa- | 
| er pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche е s 
MARCO CAPPELLI ioni e reclami dirigersi ala Direzione della Rivista 
Milano — Via Peano eos RISO, 12 — Milan O | | rittima - Roma. (1,15) - (84,8) 
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Grande Deposito 


T "i ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


»e 
Globi per Archi 
`. >< 
‘Riflettori 
š me ; 
Tazze in grande 
SAGOCUIRBBIO 


| Protezione degli Impianti Elettrici 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche — Accessori 


CONSULENZA 
— 2c — 


ING. tj GOLA bio 


(1,15) - (24,8) 


al più corrente. 
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SPECIALI i^ ACCIAIO FUSÒ È FORGIATO 
00000000000000 | 


$ SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
- аа Breitfeld, Danék & C^ ` 


BOEMIA) — PRAGA = BOEMIA) 


-44% 


| uen va RI 


Á — — —___T 


Succursali a: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia) BLANSEO — @ SOHLAN (Boemia) 


SPECIALITA 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite > secondo i più 
moderni sistemi. 
Macchine à vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema odiis Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. - 


Motor: a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. — TORTE 
>64- 
„Si costruiscono inoltre tutte le Sonde necessarie per miniere e acciaierie. 
Ai 


Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, 
argani, compressori daria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 
fanti а асе per E alti forni e le installazioni Bessemer — Yalyole Forter. , 


te la migliore. ; 

Esigere su ogni libretto Scambi senza interruzioni del binario | vapore, elettrico, od a mano. 

Aysa principale. Argani di manovra e spills di qoal- 
| siasi costruzione. = 


| 
| la carta per fare 
| 
| 
| 
| 


E 
"X di. Pubblicità dell alia . | 
K ARLSBADER KAOLIN INDUSTRIE GESELISCHAPI 
y e” ` їн MERKELSGRUEN ве KARLSBAD — 
f УЛ proprietaria della celebre Cava di Caolinu “ Excelsior „a Zetltz 
SI” Се = | e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ — 
| 8 — œ in porcellana durissima Е 
; s ` | per condutture elettriche 
адд = CAD ALTO E BASSO POTENZIALE 0 


= ===. =, 


Telegrafo e Telefono 

Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 volt 
Oltre 900 modelli d’Isolatori 

Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 

FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 

IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Em. 106 — Tensione 20000 Volt. 

IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 

IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 


IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten. Panni a l 
“sioni superiori ai IBOOO Yalt. Rappr. Gen. per PItalia: 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS | L AZZ AR & M ARCON 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt | — I o 


Il più importante in Europa | TREVISO | — «15-69 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 
Sec. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


JOSEPH VOGEL 


2 2, 4 —__ __— ч : 2 
Tr т 9 
4- a 
GRAN DIPLOMA D'ONORE all Esposizione di MILANO 1906 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campionario : 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3: Telefono 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni 
DIAMANTI TAGLIAVETRO 


Pale tpm ms 
UT a. M 


T CERA ; v 
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Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante’ con esteso campionario : | 


6. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 
Fumatori 


Scambi di qualsiasi costruzione e | Piattaforme di qualsiasi diametro pt! 
scartamento. 4 locomotive e veicoli ma li 
da due uomini senza argani. 


camento di binario a scartamento |) Piattaforme con fondamento in ferro 
ridotto nella ferrovia normale. senza alcuna muratura. š 


‘| Carrelli. trasbordatori per locomo» 
i azionamento. 2 |' 


Scambi infossati per lastricato. H А 
| tive e vagoni con 


Scambi a doppio scartamento, sboc- | 
H 
t 


gigarette è veramen- 


Satin Bois Cuori con punta in acciaio forgiato. x: 
Apparecchi di blocco, segnali e 047° 


Incroci d'ogni costruzione. . celli a bascula. ` 
Rappresentanti per l'Italia: Trog Ac Röhrig 
ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA (39 | 


Frères Lyon 
Fabbricanti di tutte specialita in Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori 


Rappresentante con esteso campionario 


GIUSEPPE SCHIERA ИЙ vie менн» ns тешме tm 7 
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Via Cavour, 224 


e Giornale Annunzi d di | Pubblicità - ROMA Mirari d ene d 


Lm mm d 


AENA 


e MASAS — X. m. ул m m э de ать IS Hu u^ чар 


"3 amm Š i 4 | 
à MISURE ELETTRICHE є invustRIALI | [Е = | APPARECCHI TELEFONICI - TELEGRAFICI 
Apparecchi da quadro e registratori Richard is di вісигэтга ed antinduttivi 
ocorren cont. ed alternata s 
PARIS, 25, Rue Жде - PARIS i i Ф per linee parallele a quelle ad alta е altissima tensione. 
| с 5 d APPARECCHI SPECIALI 
š - 2 $4 per la simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 
| Manometri < > E SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
) Cinemometri e d5 i] Telefoni, "qua dri ed accessori - Applicazioni speciali dell' Elettri- 
d Wattometri | ul с e 3 cità. aslatori, trasformatori per lampade a consumo ridot- 
Termometri < a 1 x Exo per yore EE per chiamate telefoniche, per 
| Озше EA е. Indicatori dina- а. 7 3 ARA ыр — us 
[Cassette ai сол, == „Жү л! с mometzici | [fe ЕЯ — "CATALOGHI E PREVENTIVI A P A RICHIESTA 
| = E Prassi Dinamometri —— — 
^ hidi E н ске манеш Р - Direzione e Officina - Í 
K = — ce ARTURO PEREGO & 0, +e ceca: | MILANO 


E <= 


renna 
-— 


Rappresentata in Rona per l'italia Central e pissed da 
Ufficio - Via Cernaia 98 . 
G. Thurlow | Deposito - Via S. Basilio 15 | КОМА 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


> °, à | M ^ | PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- | 

Y s Y e Lal. Buseck «uxo IL NO VOLE — GRIFFE, ECC. ECC. Ж Ж жож жож 

- PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 

: 3 Corso Genova, 30 CONDUTTORI. KOKOK ROKOK KOK OKOK 
MICROFONI 


I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno 
ROMA - Via in Lucina, 4 
r_——1t11TW UIL...» 


Liegi 1905 
membro del Giuri 


GRANDS | PRIX озо FUORI CONCORSO 
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y C. Olivetti & C. 
è MILANO - Via Broggi 4 
1 AMPEROMETRI- VOLTMETRI 
WATTMETRI registratori 


k: Vedi avviso specialo interno 
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А, MESSERLI — — MILANO OFFICE POUR 


i REO. || UMBERTO ZEDA |  BREVEIS D'INVENTION 
| "Ú Eliografi che MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 Е Prof. СА, Вап f í 


Gebruder Siemens & Co., Charlottenburg | 
| Inventori dei Carboni animati 
forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 

Carboni per applicazioni elettriche. Oarboni speciali per cor- 

rente alternata e continua. Carboni di effetto per luce 
gialla e rossa Marca specialo Superiore < Edelweiss ». Oar- 
boni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Oar- 
boni per microfoni. Carboni per elettrolisi. Fabbrica di ap- 
parecchi di misura a a spirito e per acqua di condensazione. (1,15) - (9,8) 


«pente A $ Ф Toto tata Jele mos j | 
BET | SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI | roma 
ki ILLUMINAZIONE ELETTRICA — || .4. Va Cavour - aa 


тений correnti a richiesta. 


ALTI FORNI E FON DERIA DI PIOMBINO 


| Booietà An. Capitale Soc. L. 14.437.000. E, in FIRENZE; Direzione Generule e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
s impianto di alti forni, acciaieria Marin. Laminatol con speciale attrezzatura per forte prodizione di Rotaie e Materiale di Armamento Ferre- 


qualua ue pronto e dimensione. Offisina meccan.ca - Fenferia - Ferni a coke. Fabbrica di Cemento Portland — Ghis; da &ffinaggio e da Fonderia. — Lingotti, Bilette, 

pd b^ el Armamento Ferroviarie di qualunque prodlo e dimensione. - Rotai; а canale per Tranvia ed armaminto ralacivo di qualanque profilo e dimensione. - 

travi e o preti di ogm ganere - Getti di ошо, Acciaio e Ghisa di qualsiasi specie e dimensione fino а 80 Tonnellate — fagi di Ghisa per don ists di acqua e di Gas - 

рео.а!! ed accessori E т deco sondorto. - carbon; Coke, Solfato Ammonico, catrame, Cemento Portland. Rivolgersi alla Direzione Genera delia Società in Portovecchio 
eechio g4- 


be Piombino (шош di Pisa, — Per Telegrammi - Atti Forni - Portov di Piombino. (1-15) 94-8) ` 


| О > э —_———————— а 
[ ADOLFO PISANI ` MILANO vuloanizzata americana, 
Via B. Cavalieri, 4 | CINGHIE speciali per dinamo. 
Telefono 24- 15. T le Carti Cartindustrls la MOTORI a vapore ed idraulici. 
SE чыш шшш  Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, 60, 


[Г SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


SEDĘ IN MILANO "- Via Castelfidardo, N. 7 i Capitale Sociale L. 600,000 interamente versato 


pene БИШ el CONTATORI ELETTRICI 


Le Oentrali, le Ditte Elettrotecniohe, gli istallatori ed i Rivenditori vogliano chiedere listini e preventivi al nostro 
———-—- Mng. VITTORE FINZI- MILANO s Via Manzoni, 31 
rr rr cA s=Iaawsssa Tv A Wami 
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SOCIETÀ. ITALIANA 


LANGEN È WOLF 


FABBRICA DI MOTORI A GAS "ОТТО, 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via Padova, 15 = MIL ANO = Via Padova, 15 
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| Motori “OTTO „ соп Gazoge eno ad aspirazione | I MOTORI pa DIESEL: 
$ | 
| 


: Forza motrice la рі! economica | ad ойі pesanti | al hrevetto n. 32915 

Ы 1800 impianti per una forza complessiva di 8000 |. con perfezionamenti brevettati in Italia 

#| cavalli installati in italia in 5 anni. ES da 20 ad 800 cavalli. TTE 
x А м-на 
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© Società Finita A ittomobili Elettrici 
TORINO - 48 ( Corso Regina Мага} Margherita - TORINO 


CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE 


Elettriche ad Accumulatori 


n ` +, p 9 DON X DX 7 ‘2920 X E 212°, MX XJ DJ 74, ` `... “° "e! "efe" ` 5 e 
VESTI TQ ES SIAE э 980 ЧЫ 989. ОЧ Эр EOM Xe Mo МАМ М 
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OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
| VETTURE - VETTURETTE - FURGONI 


Massima economia - dd pcs facile - Sicurezza assoluta | 


“SOCIETÀ ANONIMA FORNAG ALLE SIECI 


| CaPrTALE ЅОСІАІЕ L. 800,000 — Versaro L. 500,000 
FIRENZE Via de'Puool, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola a Caserta 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


IN. B. — Si spediscono campion к a tutti quelli che ne fanno richiesta. Bimettendo il proprio biglietto da visita a cl 
SOAURI all'indirizzo della Società si ricevano a corso di posta i listini dei pressi dei due Stabilimenti. 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Puoci, 2 ( FIR 
CORRISPONDENZA | P". , e Ваш! — Somuri (Prov. di Caserta) | Telogrammi TORNASIEOI! БІР 'ENZE 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Be: ———. - 


AE A. E. G. - Thomson Houston — — 


SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITA Sede in MILANO x 


CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 
Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 8 
— — — —» 99 -«e —————————— 


TURBODINAMO 


di quac potenza 
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Officine della A. E. G.- BERLINO 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 


Turbedinamo А. E. Є. — Т. Ш. funzionanti in Italia {| ` 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 

2. — Bologna: Società Bologases di etc. — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
3°. — » — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
4°. — Intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 

5°. — Fabriano. Soc. Anon Cartlere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 

6°. — Borgosesia. Manifat'ura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

T. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


' En costruzione 


| 1°. — Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 
e 2e, — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 
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Uffici succursali con deposito di materiali e macchinario in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
Roma, Via due Macelli, 133. 

Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


RAPPRESENTANTI: 
| -` SARDEGNA :-Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1- SPEZIA. 1969 
.. VIVORNO: Attal Ing. Alberto, Via Roma 4.— PALEnMO: Marini | g. Andrea, Via XX Settembre 66. 
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CONTATORI D'ACQUA per CALDAIE | 


Controllo mp Solo apparato registrato x | x 


— 


e a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione | 
“adoperato | e temperatura dell’ Acqua | 


e | 
POMPE È B 


azionate a cinghie a vapore, e eon elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. | | 


FABBRICA DI MACCHINE A, SCHMID ZÜRICH. 


(1,16) - (94,8) . 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
FONDATA NEL 1893 


mh; FIERZ С. ШШ. [ЇЇ шл | 
b d 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


“=ч. Sg per corrente alternata, mono e polifasica 


— Mara di © nia | “| 
|. 


Rappresentante Generale per VWITALIA : 
Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V* Eman. 24 


Ing. Elvezio Bosia e O. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e la 
Heinrich Jüngermann, MILANO; Via Melchiorre Gioia 1. — Per іа Lombardia ГЕ milia i Vonis. 


x (8-6-9-19-15-18-91) Ferruocio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscasa, le Marche, е ! 
a MILANO , DITTA ING. Н. BOLLINGER e. 
Costruzioni industriali. -# Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov. | 


e —  __ o et1 __.w 
visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture in Ilolzeement per tetti piani 


Lan cu 


Costruzioni in cemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling 


e terrazze. | Ere 


Ф x 
PME PE 


— _ | Avvisi di dese — 
ALD I | P O M P E Centrifughe a turbina | | 
| | T^ | 
DR — НИ no ВОТЈАВО , 
l'eCisione Е J VENTILATORI centrifughi ed Elicoidali - | 


siasi pression a | | | TIPO di SIROCCO ñ" j : ке 


E. MARINA ITALIANA 


Га dell' щй BUDE | 2 - L MARINA GERMANICA 
» x | COMPRESSORI D'ARIA e Pompe a vuto — , M 
| "Im | 46 | | Central Elettriche 
| TIPO . E ed Imprese Pubbliche 
Serie | | 99 | 
garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a ‘vapore, a benzina, turbine, 000. 


Chiedere listino * WOB 101 ,, Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l'Italia: 


RICH. 


—— "WHITE, CHILD + BENEY-L" 
NBA MILANO 
lettrici 27 - Via Principe Um erto „ 27 


1 4 E : ° `. : È К c: ш х - ic 

E Y. 5 ' р © x ^ 4 - 
ISUM е s. Apparecchi Seghe da metallo 
or Fu sollevatori C A RLO zs : ‘e Filettatrici Wagner 


| Via Alessandro Manzoni, 31 EAP "PA . Macchine per legno 
re, Macchine, Utensili e Accessori 
11148108 per la Meccanica di Precisione е di Costruzione, per Elettricista (Specialità 


per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


i " é | 
:RISCALDAMENT Moneta Giuse ppe 
MODERNO ; ; I | £ c 
a tevmosifone (acqua calda) MILANO - Via S. Vincenzo, 20 в 22 = MILANO 
А GRAN ape deine. A PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI | 
vapore alta media pressione. š ARTICOL CASALINGHI IN FERRO SMALTATO | 
| | - Gas I 
STUFE VENTILATRICI | | tee aaa 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


PREVENTIVI GRATIS | a | ! » 

Serantoni | n. 8. а.в his, J 

Gus & Pontiglione | STABILIMENTO MOBILI DI FERRO & 
“og (O = Viale Monforte, 5 , | ; ыа 
LITRO ra s deficit | Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906, 


wo 
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FABBRICA SPECIALE 


CARBONI PER R LAMPADE AD ARGO 


SI Sonn AM КЕН LA FORNITURA 
CARBONI ELETTRICI 


| 
di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata . : 
CARBONI SPECIALI | 

| 

| 


per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra LIO Volta. 


3 CARBONI A LUCE COLORATA 
' CARBONE oon filo metallico MARCA ‘“EXOCELLO,, | 


8 ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, rosso, blance brillante e blanco perletta. 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. 


Inoltre la caga produce: CARBONI GALVANICE di ogni genere 
— de 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
+ J; X, EG "'I' r" E+¿ O D X + 


per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimica | 
| | a-a | 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI а VAPORE ; 


e GAS 
жюк» 

MOTORI a vapore : 

orizzontali a cassetti — di precisione a val- 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per impianti elettrici — 

verticali a grande velocità. 
жк» 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e sofflati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) ~ (24,8) 
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FORNITURA 
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ua ed alternata 

ALI 

di tre sopra ШО Vote 
LORATA 

CA "EXCZLM, 
тен, blanco brillante t канра 


UUM 


J&ndr8, е0. 


N IOI i oez: ger: 


IOTOR 
Ф 


((rechimie — 
6% 
MIDA 


` 
| 


SIS di cinghie 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. 

Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 

Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 


ecc. ecc. А 


WERE C* MIL 44. 
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Dis | È ui 5 pi cia? gali om 


i Í р, Pri JE aG m 


mulus: Ua! 


REFERENZE 


. Società Esercizio Bacini, Genova. 

. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 
. Società Anonima Westinghouse, Roma. 

. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 
. Società Elettrica di Sarezzo. 


. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


DERLIKON 


РУ _MILANO. ). Via Principe Umberto №17 ре Umberto iN IE 


IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMA TORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterdata mono-e polifase. 


. APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
GRÙ, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


(1,15) (94,5) 


> 3 i 


Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
4OIOIOE——— —— 


-> GRANDI OFFICINE SPECIALI «4 үл 


MI la Fabbricazione dele SCALE AEREN 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


SC TT DE o 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE Jä 


ji « / Pi 74 
“Vere, Scale “Porta, /# 
АРА 


ФФФ 4500 Soale neree:vendute %% 0 


Casa Fondata nel 1860. 


Scale Aeree su carro auto mobile. — già Aeree girevoli. — Soale | 

Aeree a tronchi.— Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 

Scala Perta Tipe 8.° Aeree кше е Soale а гароне рег Борас. = все а = | 
ni forma.— Ponti meccanici per Iramvie ettriche. — Ров 

od ed per costruzioni. — Penti Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 

molto comeda e pratica acj, — Carri Naspi per pompieri — Carri di primo soccorse per pom- 

per piccole Imprese Flettriche ріегі. — Carri di seccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 

Noleggio di Scale in Italla da Lire ВО a Lire 90 mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. | (1,35) - (8.9) | 


<a 665 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILAN 


Capitale versato L. 8.000.000 


| PIÙ GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 


VOTA E 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 

per alto 
potenziale 


P papas 
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V з= mi 


a оштон. 4 
brevettati re 
protetti dalla pioggia EES 


QM ACCESSORI ISOLANTI —— 
impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. о, 


Conduttori Elettrici Isolati 


PRODOTTI AFFINI 
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Trasporto di Forza | | | 
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Luce - Tramwaye - Ferrovie - T elegrafi - Telefoni etc | 
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еее 8e 


Lampadine ad incandescenza 


a consumo ridotto 
oon filamento metallizzato 


Consumo di energia 


Watt 2!/ per candela 


del NS 
SS 
sS AO Media durata d’accensione utile 
o NS NN - А 
\ NA 500 ore circa 
vVvx:\-N x 
ў S AA x 16, 25, 32,50 e 100 candele 
I NS š NS N SS N NN / 
È“ v4 100-125 Volts 
-—NvFF\\ ; 
SS VA 
ON ЫЫ 
N O M | | À ү ! m n | 
fr ine ай зс ые сч ST VIE ei i] ° 
III ELM Ыса EI EEE IE 
mem V V. SS (119-09 
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SINDACATO 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


€————— x 


Toomes 


Milano = ING. MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello 11. 


Venezia = ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C. - Согго Umberto I, 34. 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissimia Qualità 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) - (9,5) 6 


0000 99% S 
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š Accumulatori Elettrici i 
GIOVANNI HENSEMBERGER-MONZA 


- UFFICIO TECNICO А MILANO - Via Senato, 14 


——-.—-.--— ‘omo 


Medaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
взен 1505 — Montecatini 1906 — Вагі 1907. — Grand Prix: Milano 1906. 


€— —— - t9 ne с о +— 


Accumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, . 
battelli, ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ognl genere in recipienti a1 celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterle del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all’UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


d1010101010101010001000000000000000000 00000 e 


DITTA ALES CALZONI "-— 


RIO — - — 


TURBINE 
Ruote PELTON 


Rappresentanze e depoaiti 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos Ayres 66 - MILANO 


ELETTROGENO 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

| (1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 


2e- — BERLINO + ə 


Materiale per linee aeree di Tram vie 
e Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


LIZA ict ы — m .—- 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
рег cavalli 108,000 


Diploma d'Onore 
Esposizione di Torino 1898 


— 


- —— anon ^ 


Rappresentante Generale per l'Italia 


| ALBERTO VIGLIANO - Milano 


(1,15) - (24,8) 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
. (1,15) - (0,8) 
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a ING. VALABREGA LICHTENBERGER E OR 


TORINO - Via Lagrange, 29. <o WENEZIA - San Moisè, 2065. 
Vendita esclusiva per l’Italia dei Contetori 


GTILEILER,, 


каа dalla Casa Landis & Gyr di Zug-(Svizzera) 


- per Correnti Monofasi, Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti. (115-1258) 


Ing. E. KIRCHN ER & C. 


84, Via Principe. Umberto “MILANO = Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a che a Lipsia delie 


FABBRICA MONDIALE - - SPECAILISTA 


SEGHE e MACCHINE m 
per la LAVORAZIONE del LEGNO — —— 79 Ue 
Esposizione Internazionale Milano EN “ Grand. Prix, » Maxima Ойд. 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 


GENOVA 


юк ——___ x 
| 


OFFICINE ELETTRO-MEGGANICHE | 


Rappresentanti per la To- | 


Rappresentante per la Lom 
scana : Sigg. 


bardia, Piemonte, ею E- 
milia e Marche : 
Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Successori LHOTE 


| 


Firenze - | 


Via Nazionale, 19. 


Rappresentanti per l'Italia 


Rappresentanti per la Li- 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


guria, signori: 


GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE,BAL- | 
Successori a DISSEROTTO &C. | 

Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - x 

| Genova- | Corso Umberto I, n. 84-80 | 
1 Portici Vittorio Eman. II. TNT | 


—— ÓÓ— I (À — 
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š 

Š Società “ Edison ,, 

о PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 
i C. GRIMOLDI & C. 

e = Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
T p= 

š = конен d’ energia elet- 
МЕ | indica tori di Ма sia ri- 
: Е chiesta Wright 


Dinamo e motori elettrici 
(Шү a corrente continua ed al- 
E В: D ternata. 


— sti ММА ——— —À— —— —À 


Quadri di digtribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d’ da Trapanatrici elettriche - Re- 
| · ”  golatori automatici - Apparecchi 
B; B di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 


ШШ installazioni elettriche a bassa с alta tensione. 


-+$9+- 


S pleti di illumi- 
NE nazione elettri- 


Б. ca © trasporti 
è“ dienergia a die 
stanza. . | 
++ 
: Sirene Molteni per automobili 
e segnalazioni per stabilimenti in- 
dustriali. i. (1,15) (968) 
LILILILIVILILOI 


— 


Casa fondata 
nel 1873 


Specialità 


'd 


Esposizione di 
MILANO 1906 


Ë 


; 
| 
1 
; 
; 
| 
E 


=————#@— ir CESSI does a 


STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE - 


Ing. A. HESS & C. 
Telef. 18-7 O 
Via Montec li 2 
ie Montano TORINO 7 os 


on I° RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 


UFFICI 


tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine e OSM!N >x della 


Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt-Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind. , 
Pile a secco z Ferabin > Accumulatori: — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro RS A 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d' installazione in genere. Cavi. Fili 

e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
sica, elettroterapia, radioscopia. 


ll^ RIPARTO: IMPIANTI INDUSTRIALI. | 
Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olic. 
— Gruppi elettrogeni. ‘Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali — Impianti di umidificazione domestici ed 
. industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per. la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 2 


ОН? RIPARTO METALLI. 
Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fiii, tubi, lastre e- 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro расста e Thomas. ` 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. 


| IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. | 
Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere “ KANZLER , (1,15) - (6,8) 


отта J. HIMMELSBACH- 


FRIBURGO 


— Friedrichstr. N.28 — 


ALI pi LEGNO 


impregnati con bicloruro dı mercurio 


ve seeen е», 2 — x 


Traverse per Ferrovie | 


BADEN 
Selva Nera 


Der Inpianti 
 Mttrici 


t Ра 
, 


iniettate con creosoto 


GRAN PREMIO .. | 


A s597 = {| 


LAS ! 


p^ 
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| HACKETHAL - DRAHT - UND_KABEL - WERKE 
S% AKTIENGESELLSCHAFT. 


HANNOVER (Germania) _ 
M 


Convenienza. Assoluta È 


Nuovo metodo d'isolamento per fil e cavi elettri e 
Brevetto Italiano 59485/91 J n 

e © /mportantissimo per (ийе le linee elettriche, aeree, per 

gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 

pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d' esplo- 

sione, per teatri e luoghi pubblicie e e o o ө e$ 


' 
. 
. 
` 
* 
LJ 


VANTAGGI PRINCIPALI | 
1° Immenea resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
| 2° Resistenza allieolamento per altissime tensioni. 

3^ Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


. Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 — MILAN O — Via Vincenzo Monti, n. 4; 


qae- аз) 


GOTTWALD & Ü. via san giorgio 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


sia < š 
gn 8 : 
"5. e ^ р 
- a ` 7 
M v ` £ № "WE? 


«бә eX? кә BE 
Trucks o Carrelli : Assi montati 8 j 
СУ, H3. Ingranaggi per motori m Nin uannina | 
Locomotive ed Ingranaggi IL PIÙ EFFICACE "m qoe Legna» 
I nafflatrici elettriche Campane a pedale - OTTONE коси. - | MILANO — 
] са: € e, А e 6 au; CORE š ET 
ego Cae era dir 


OTTI ‹ CHI IM о; 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE МОТВІСІЇЕ DI RIMORCHIO 
15) - (1,9) 


(LYRA 


| 


a 2 А lO 
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iii" WANNER & C. MILANO 
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Jsolazioni ш genere. 


Д J ` у ia 
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Fornitura di yao texiáli isolanti 1.' Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
specialisti: 


A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE Di CALORE 


tE iili 
Hi 


Schiarimenti 
Progetti 
e 


Preventivi 


D Urali, 0e0, 800. 
dietro richiesta [у 
T5 7/3 


per-Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 


refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


7 а | „ао. 


т Telegram 


Via Principe: Umberto N. 27 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon. 


 GRÜNZWEIG & HARTMANN Ludwigshafen sjit ут 
(4,18) - (1,9) 


—— 


n — n uw Sm ==" m. _ E — À —— tt. — MÀ 


SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO- dii dala 


MACCHINE A | INSTALLAZIONE È 

VAPORE CON Z, “MODERNA 

pé à AN MATERIALI 
OTTIMI 


SEMPLICI. ROBUSTE ae RI COSTRUZIONE 
ECONOMICHE sm 10171 | ACCURATA 


me [gt] 
Р «> a £ ' n - A: nim. “үл, j 
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Ufficio Vendita per l'Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M 1 L, A N O = Via Foro Bonaparte, 76 


per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 


a Sd E) B.-ISOLAZION CONTRO u PERDITE n FREDDO 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Ing. $. Conti& €. + 
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| Ps RITI. 
Ep BRESCIA _ FONDERIA MECCANICA — usn! 
2 ES | 2 wer Numerosi impianti idraulici eseguiti 
Yi - - is У | š | 
| UE t ы] р FRA TURBINE Pelton e a Reazione | 
) tt E ^t ME 


SÉRVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori | 


|. RUBINETTI di scarico equilibrati 
ж 2 | per Tubazioni idrauliche ad alta pressione | 
w (15) - (8, 8) 


TRASMISSIONI perfezionate. . , | 


wiwa e c it Y RB 


SPRECHER UND SCHUH 


Fabbrica d’apparecchi elettrici 


DEPOSITO 


Carboni Elettrici 


LAMPADA 
| AO оре ENEA 


n AARAU (Svizzera) | "HARD,, s 
Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altis- 800 ore aarantite È А006880гі per impiant 
sime tensioni - laterruttori automatici di mas- DI LUCE INALTERATA f ` elettrici — ,: 
sima e minima per alte ed altissime tensioni, RAPPRESENTANZA Isolatori di poro elia 


‘ immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria о DEPOSITO 
nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostati— Interruttori automatici per 


motori — Parafulmini per linee aeree. 


Conduttori elettrici 
Spazzole рег dinamo 


à VIA PIETRO VERRI Bracci stradali, 800. 


N. 7 


DEIN interruttibile per bassa tensione. SPECIALILA : Quadri completi di distribuzione. | AUGUSTO HAAS 
Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’ 
Ing. M. T. GENTILE — Milano Vi Solferino 7 — Tese. 28-04 MILANO 
DIPLOMA D'ONORE E MEDAGLIA D’ORO Via Рио Verri, 1 
| all'Esposizicne Internazionale di MILANO 1906. (15)42,9) a» - @9 
n —— ss 
TR SOCIETÀ ITALIANA Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 


LAMPADE ad ARCO modelli, - compensazioni. | 
e IMPIANTI ELETTRICI UFFICIO 


AT Yo d PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE | 
Ing, R. Colombo &C. || ^ ^ "AREE TER 
| 


| Geronimo Bolibar 
“i Mercede, 37 - ROMA: Via “ille Mur, 48 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
| LAMPADE AD ARCO 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENGCIONES 


Lampade ad Arco: per corrente continua e alternata; dif- RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTBATA 


ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 


Led ca 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad *'effetto.,, Nuove invenzioni.— Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 


disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 
striali, richieste, concesse enegate. 
| Disegni di tutte le marche richieste. | 


Accessori? Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten- 
sione e resistenze indutiive. 


Disposizioni speciali per serie. 


Apparecchi per la sospensione delle Lampade, 
01 RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSORIZIONE | 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI DI ELETTRUMECCANICA 


Ronda de la Universidad N. 17 BARCELLONA 
Impianti eletirici di qualunque nigi 


per illuminazione e trasporti di forza. TELEFONO 10 48 
ac su Taimonani: BOLIBAR- BARCELLONA 


mM 


DI 
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_—__ gg CASA FONDATA NEL 1852 


[BELLISS & MORCOM Ltd. 


i 
fl 
———— Сеи n Ó 


Motrici e s 
€ a Vapore! 


a rapida rotazione fal 
e a lubrificazione automatica forzata. E 


IMPIANTI 


DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


Materiale s m m 
a = edi assolutas == 
ssas prima classe. 


- 6 Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. s----. 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (94,8) 


Ufficio di dit рег l’Italia : Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. 
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E Trazione Locomotive 
elettrica elettriche & 
PEN — (5-6-9-19-15-18-21-24) | Percorso verso Camerino. 


UU ° FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 
: Rappresentanza Generale : 


| SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO 
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LODOVICO HESS. 


MILANO 


Telegrammi: Conduit - Milano 


Telefono interprovinciale 29 - 67 


15 ~ Via F'atebenefratelli ~ 15 | 


9-9 


LAMPADE ad INCANDESCENZ 


della 


BERGMANN 


Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. L. 
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CREDITO ITALIANO S S3  Á 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,773.067.86 — SOCIETÀ ANONIMA 


alal altra ut rmm — atm SL aet um cen 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Medena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, » Spezia, Torino. 


| SEDE DI ROMA AGENZIA B - 47-49, Corse Vitt. Eman. 
AGENZIA A N, Piazza delle Terme aca be I (P SIS) COSTA 
Uffici ensi 
Indirizzo telegrafico “CREDIT, Ө Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Tilefni ЕЕ! эсе 4 E. 
interprov.). 
Conti ti liber! : Y ^g j ды di SA $ Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse forti 
nti corren 2 ; con vinco mese 2 !/, */ ; con VIRA CoA 
vincolo di due mesi 2 ТА DAE con vincolo: di ne mesi 3 Ti j Ñ per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di rca ccgne ca a 
piva; sino a Li 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- Formato | Mese | 5 Mesi | 6 Mesi | Anno 
ori con orni di preavviso. Ё x | 
Conti н mensili ; TARI j piccolo | L. 3.— | L. 6.— | L. ro.— | L.18.— 
Versamenti di somme шо giorno di ciascun mese per prelevarle Cassette-forti . песо » 4— | » o » T » 25.— . 
l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giornisdi preavviso per ogni grande » 9.— з I$,— | > 20.— | » 40.— . 


Versamento-o Fipnovizione. n. E unico » 18,—| x 32.— | $0.— : 80.— 
Libretti di risparmio 2 */, */,, con vincolo di 15 giorni. | . B.— 8i pagano one ai Titolari di Cassette-forti e Casse. 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5 pen con 1 giorno , Mi Cedo sesdute e 1 Titoli estratti ee qiie in Roms, 
di preavviso; sino a L. 10,000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- | : І ў 
ori con то giorni di preavviso. Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
Librete di piccolo risparmio 3 1/4 °le con vincolo di 15 giorni. — 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 Con o ORA ZA CHORIASOXIOUS Ot valors, 
al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
N. H, — Tutti gli interessi sono netti ‘d'imposta e capitalizsabili alla fine di ogni. chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purché debitamente chiuso e 
оте ru ziveyono come, versamenti in valute lo Cedole soadute ei Titoli sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
e quello Mo dd pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. volume del collo depositato. 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°/. — con scadenza I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
da 7 a II mesi 3 !/, */,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 3 !/, */,. ogni 20 decimetri oahi al gierne. . 
Conti correnti di corrispondenza crediteri e debitori a condizioni da convenirsi. | ORARIO. РИ 


- Conti cerrenti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque nu 2: restano ш a паров пове dei biz y Ris addu ti e 
iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- asse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colti depositati in 
Ж o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque Camera- forte, dalle ore 9!/, alle ore16 */, tutti i giorni in cui l’Istituto 
piazza per contanti o a termine. — Sconto o incasso di effetti sull Italia а so lie ni 

e sull'estero. — sare] di — te é чачта одай — чен i ar | I contratti di loeasi е di deposito possono essere і intestati anche a più reone. , 

su qualunque piazza Italiana e Estera. — Assegni e versamenti te egra possono тешеге una o persone per ponin e rispettive 
| su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- Cassatia-iorti, Cesso-ferti e coll! depositati in Camera-ierts. 


coltà di consegna О ritiro, a piacere del contraente. — Depesito dí valeri ж Locali Gomplelauiatié оен in-acdiaic; è сак suecnda a più recen 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. » mi di di difesa conti contro l'incendio | e > il furto. | (1,15)- Ve) 


I FSOGIETÀ 1 "An SAVONA 1 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 + EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18. 000.000 


| Acciaieria, Laminatoi, Fonderia | 
È | FABBRICA DI LATTA _ : 

PRODOTTI LAMIERE LISCE, DA , DA SCAFO, DA DA CALDAIA, STRIATE 4 
a di acciaio, conici e ed ottagoni. PRODOTTI IN GHISA È 
i Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatto e piatte ar- i| Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 


rotondate. mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 
i Larghi piatti Pezzi speciali relativi, LN 
# Verghe angolate a lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. | | M 
| Verghe a T ad U à Z e Zorës. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 
| Verghe angolate à bulbo e T con bulbo. | | A disegno. 
| Travi da mm. 80 a mm. 350. Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. Е 
Barre di graticola. - Cuscinetti per ponti, in acciaio. 2 ei 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivoleersi esclusivamente o alla Direzione Generale: in Savona 


GENOVA Sig. Ө. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6 х) 
о аі seguenti rappresentanti : MILANO Sig. Fortunato Fierentino — Via Victor Осо, 4. z 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso OPORTO, 35. 


Per le piccole rotale da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
g— Ñ — Cataloghi, | *— e (1.15) - 845) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


4 


LODOVICO HESS | 


MILANO 
| 


Telefono interprovinciale 29-67 | | Telegrammi: Conduit - Milano | 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 


BERGMANN 


Elektricitáts- Werke, A. G. Abth. z. 


34,34,44 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


Ing. MARIETTIaC. 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
Via S. Quintino, 19 TORINO 


Telefono Al-SI 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
ТШЕН V INISI 1 (22949 ТАШЛЫ 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


| Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & С. 


* 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco -— Tubi sagomati 
di cartone e di carta-Mica - Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - 
Via Annunciata, 4 - Milano. Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ‘Per l’Italia Meridionale: Ing. P.I. MARTORELLI 


: È BAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
1 Pet il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. ETE 
‚|а | | 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


, Inseritori di Elementi 


| in forma rotonda ed allungata, 
con e senza apparechio per lo spegnimento dell'arco 


DR. PAUL MEYER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. ` 
Rappresentanza Generale per V Italia: 
Società Anonima Forniture Elettriche 
GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LORENZO TOMMASI-ALIOTTI 
MILANO, Via Castelfidardo, N. 7. 


Ing. A. С. PI 


MILANO — Piazza Castello, N. 9. 
——Et -——————--——— 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA | 


DELLE CASE 
Hartmann e Braun А.-С. -Francoforte sm. Apparecchi Elettrometrici, 


V oigt e Haeffner A «С, - Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 


Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 
Koertinge Mathiesen А .-С.. reutzeoh Lampade ad arco d'ogni genere 
L. M. Ericsson е C.- stoccoima Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company -= shenectaay America 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


a Prometheus p" Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. Schanzembach e Ci. Francoforte ам 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 


Societa A uer ai perlino „ 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 


Gebrüder Adt. A.-G.s Ensheim (Ры) 
Fabbrica di isolanti di composizione 
speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
$ Rappresentante per l’Italia Settentrionale e Centrale 


€ ico Cataloghi e offerte su richiesta 9 9 9 uns A 
reo ee = —_—P—_—_—___po o ao КҮ o » »r»” ” _»_n»nÒnpbòq8_kbnpÀpì jZa»aéY " @__m 
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а а аы 


г 0001614 Anonima Forniture Elettriche 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO ha Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 11% 


GENOV FIRENZE 
FILIALI оо оне IRB Via M. ма Онтоо; 89. : ve ed 6 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


= шшш —— - : LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
——— ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E i POTENZIALE — - 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI —— —===-=- 


—— ——— - a x - 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
istramenti di misure |} Dr. PAUL MEYER А. 6. - BERLINO 0,5-44 


Apparecchi per qua 


Ereni continui \ PS KUNTINENTALE BREMSEN GES. - Berlinu = 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA per tatta L'ITALIA dsl materiale brevettato contro lu їн! 
SECURITAS - Lampade - Portalampad» - Commutatori - SECURITAS 
~o MERCE SEMPRE PRONTA» ~~ 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


PIRELLI & e. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali d 


Spezia - Villanueva y Geltrà О 


Cavo per Tensione di Servizio PARIGI 1900 
| Passi S. LOUIS 1904 
P” Q MILANO 1906 ruori concorso | 
BUCAREST 1906 DIPLOMA D'ONORE 


—kss k — — ——. 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI To ° ` 9p 

Per Energia, W PAN ETN S 

Luce, Trazione, | 

| Telefonia. 
| ever e REA Cavi Telegrafici Sottomarini 


Cavo posato nel Lago di Garda |f 


Tensione di servizio 


13,000 VOLT 


| GRAND-PPRIX 


Provato a oltre 80,000 VOLT 


| Ф Cataloghi e Preventivi a richiesta, Ф, 
(1,15 - %4 s 
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Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


. SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Implanti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
. per pressioni elevate 


TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
ae 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


-— e- - 


* 40 IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 200.000 HP. 
Referenze di primo ordine 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15)- (%4,8) , 


Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche ade 


ч 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


E.S. HINDLEY є SONS & 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET 


LONDRA: i, Queen Victoria Street, E. C. 


Domandare íl Catalogo EN 308 A. 


ate 4 CALDAIR Ф + 


A tubo verticale o trasver- 


MACCHINE A VAPORE 


Orizzontali o verticali. ж ж 


| A semplice o a doppio cilindro. 
X X X Cono senza caldaie. 


sale, di sezione CORNISH, 
LANCASHIRE, eco. X X X 


Condensatore Tandem Compound 


—ogo— 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITA 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 


- *ee - — 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


{1,181 - (5,8) 
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(A MANIERTTURA ITALIANA CINGHIE 
QA) ` MASSUNI & MORONI- MILANO 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
A 


` 


SOCIETÀ ITALIANA == 


B / : 
Società Anonima per Istrumenti Hlettrioi | G | A N 


GÀ . 


C. OLIVETTI & C. 


— di Elettricità ———— 


MILANO 
4 - Via Broggi - 4 SEDE IN MILANO 


.15, Via Solferino, 1B. 


Strumento termico registratore х= esilio pedali ii 


a diagramma и i Al terna tori 

MASSIMA SOLIDITÀ Motori ө o 
facilità e comodità di controllo | e 
t | aperiodicità perfetta Tr asfor mator l 


e Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA 


INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


LAMPADE AD ARCO 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


, 


INDICATORI - REGISTRATORI 


і G 
st. Louis 1904 MASSIME ONORIFICENZE теле os 
Adottati nei più grandiosi 


СОСОТ Impianti Elettrici completi 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 
(1,15)-(15,8) 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


(1.15) > (24,8) 


ce — — —_—-- 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA | 
a Ufficio Tecnico Industriale: n mE 

. Ing Carlo Baume Via Principe Umberto, 4 | 

| TELEGRAMMI : Ing. BAUMERT - T - MILANO TELEFONO: 92-70. | 


1886 
LISTINO COMPLETO TEDESCO N.8. X Ж ЖОЖ OW ox 
K K X > K w w LISTINO ITALIANO (EsrTRATTO) N. 4. 


DEUTSCHE — E 


| zr aam — Gratis — PREVENTIVI — SCHIARIMENTI — Gratis 
7 EMEYER & C. 5 
MOTORE A COR urs poni i Deposito di ВОО 
ORRENTE ALTERNATA AQUISGRANA MOTORI - TRASFORMATORI - ALTERNATORI 


(1) (11,8) 


Il primo — industriale per Trasporto di Energia Elettrica a. 8 a Ж ® | 


x & # * 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per " Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator MFG. C. di Victor NY. 


La prima fabbrica del mondo che ha già : i 
funzionanti oltre 25 Impianti a tensione di 50.000 a 45 000 Voit 


———« $9 9-2€-D-9 © 0 €x 099**——— — 


G U | D O T O L U S S O- MILA NO a Via Carducci, 13 - (già Via S. Gerolamo) 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta ию 3 


| Ercole RESO & C. || 


\ Ventilatori sita per qualsiasi applica- 
EF zione 4 di aspirazioni ed essicamenti con Motore 
elettrico в per funzionamento a Cinghia | 


Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a quelli 


Si + 


E eh di qualsiasi altra costruzione. 


— = e 7 АКСА" 9 ШЕШСЕ Е-Е cx O š 
m D» Progetti. e preventivi dettagliati gratis a richiesta x 


———MM MÀ — À—À—Ó— 
Iu ur I А. О m Aa uu A SE Шы  a 
p——— EE 


Filiali e Rappresentanze della Casa 


Mirano - Ercele Marelli e Co. - Via S. Radegonda, то S. Paoro - Barberis, Monesi e Ce - i : 
Torino - Ercole Marelli e Ce. - Via S. Quintino, 11. Rio DE JANEIRO - Paolo Zelgmondy - Rua General Camara, 78. 

NAPoLI - Ercole Marelli e Co. Calata Trinità Maggiore, 8. Carro - Alfredo Del Mar - Alfonso XI. n° 2. 

Pam: - Ercole Marelli e Co. - Boulevard Voltaire, 56. MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375 | 
Genova - Ing. S. Cavallare - Via XX Settembre, 16. BARCELLONA - Colli & Ballo - Pasaje de la Paz, 8. 
Lonpra - John Shirley Pandiani - 77, Finsbury Pavement. Lissona - E.Coiombe - Rua dos Sapateiros, 219. 
Buenos Arres - Emillo Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. TRIESTE - E. Tureck e Co. Via della Sanità. 


Ж Ж. inps mme «Шй € gon-fenncpo -«»m-«cHiümne- 


(1,18)- (6 9 


Avvisi di pubblicità del'ELETTRICISTA 


‘FABBRICAZIONE E FORNITURE 


per I mpianti completi di 


CAVI ELETTRICI ISOLATI 


Con isolamento di carta impermeabile per impianti di 
ILLUMINAZIONE, TRAZIONE Е TRASMISSIONE DI FORZA 


‘ con isolamento d'aria e di caucciù per 


TELEFONIA 


Isolamento di Gomma elastica vulcanizzata e di carta per 


INSTALLAZIONI DOMESTICHE 
ECC. ECC. 


Sede Centrale: Е i RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON, E. C. Italo Ziannoni 
INGHILTERRA a Nia Chiodo N. 6 - SPEZIA. 


` (0-(19,9) 


= | | PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 


| WANNER €. -MILANO . 


' | x Telegrammi: BALATA - MILANO - Telefono 24-69 - VIA PRINCIPE UMBERTO, 27 
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Referenze di primo ordine 
Əwurp-zo отла rp ozuo.rogo y 


(1,15) T (10,8) 


=== Cinghie a prova senza impegno pel committente === 


TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA - DIK E CUOIO SONO PRONTE 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


ОООО ZAPADA АДАА Ас АДАА Ая АА АДАА АА OA Sn 
.. TECNOMASIO ITALIANO - О, 


BROWN BOVERI 


Sede in Milano Via Pace 10. 


Dinamo - Motori - Trasformatori 


J —s к " T " 


оа | FERROVIE ELETTRICHE 


5 


XE 


agro Ya We TACE, 


БЕРКЕ 


ATI 


V, SY CL NX GZ Cy L NY CC ND CANT Cy G CY Cy SOY ND y У СУ ЧУ ol 2 
еМ ENO AA aE Ti r DN К E E Kn NOS 


ra NG э. т" 
» c AAT. Tri 


TURBINE a VAPORE” 


r, 


SIETE 


` 
WE Nm x — 


. sistema BROWN BOVERI- PARSONS 


DE 


SAU 


Te 


per accoppiamento diretto con | goneratori elettrici, È 


hi E 
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Ix: 
DAT 


AT 


pompe, ecc. E | 
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PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 


* 


» 
L 


F v 
DA 


Filiale di Roma — Via del Tritone N. 53 


Per il Piemonte - Ing. ға ача e Ori Torino - Via Lagrange 29. 
la Per il Veneto  - ss » Venezia - S. Dee 2065. o. w», 


DA DADA AS CIRIE ARRAS CITTA ITACA EDEN 
4 


0° 


. & C. Steinmüller Gummershadi 
LÀ PIÙ. GRAN FABBRICA DI CALDAIE MOLTITUBOLARI IN GERMANIA 


Fondata nel 1874 


CALDAIE moltitubolari Tnesplodibili 
Steinmuller 
produzione di vapore da kg. 20-25 pro m°. 
con rendimento elevatissimo finora insuperato 
da nessuna concorrenza 
SURRISCALDATORI appropriati per 
Caldaie d'ogni sistema, brevetto Steinmil- 
ler. Costruzione solidissima; manutenzione $01. 
plice. | 
DEPURATORI D'ACQUA brevetto Steinmüller. 
ot КОЗ Economizzatori sistema Green 
s ea im ex Impianti completi di tubazioni. 


- Per schiarimenti e preventivi rivolgersi alla ditta. 


ING. ROLAND REMY || 
| 


TORINO - Corso оо 21 - TORINO 


(1)-(21,9) i 
Al 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


` F ERROVIE és DELLO STATO 


Esercizio 1907-1908 
PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO 


e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali 


id Decade - - ' dall 11 al 20 febbraio 1908. 


STRETTO. DI MESSINA 


. APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 
esercizio corrente | esercizio precedente ` 


APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 


esercizio corrente | esercizio precedente Differenze 


Chilometri in esercizio . 13344 (') 13257 (') + 87 
Media ...... 13321 13234 + 87 


8.430.613 loo 


| | 
Viaggiatori. . . . . . 3.127.257 61| + 8308.355 |39 6.186 |00 5.107 17 | + 1.028 |83 
Bagagli e canl. . . . . 185.822 (00 | ` 164.556 41 | + 21.965 '59 345 |00 30189 | + 40 [11 
ji Merci a G. V. e DE V. acc 1.197.518 |00 1.059.869 28 | + 138.148 72 3.687 |00 8.070 |24 | + 616 |76 
i Merci a Р. У. . . ... 5 509.478 |00 | 4.795.914 168 + 713 563 32 4.871 [00 3,381 06 + . 1489 |94 
TOTALE 10 323.431 E 9 147-097 э? | + 1.176.383 Е 15.039 uL 11.863 |36 | + 8.175 |64 

PRODOTTI COMPLESSIVI dal r luglio 1907 al 20 febbraio 1908 ` 
Viaggiatori . 105.483 686 0) 98.721.273 |72 | + 6762.412 !98 169.284 loo ` - 158147 |54 | + 16.086 |46 
Bagagli e cani. . . . . 5 136.540 (C0 4.486.721 |12 | + 649.818 |88 | - 6.028 100 5 629 1569 | + ` 898 |41 
Merci а G.V -6 Р. V. acc. 80.137.949 [00 27.695.517 11 | + 2442431 |89 | - 46.418 00 39.981 |17 | + 6 486 |83 
Merci a P. V.. . 136.749.049 |00 125.897.240.|71 | + 10.851.808 |29 106.838 |00 | · 94054 168 | + 18.783 [82 
TOTALE | . 277.507.224 |00 256.800.752 |66 | + 20.706 471 |84 828.618 |00 . 292812 |98 | + 835.705 |02 

PRODOTTO PER CHILOMETRO. 

della decade . . . . . 778 |64 | 689 ов È ‘83 |66 653 |87 515 188 |07 
riassuntive . . ..... 20.838 |31 19.404 s + 1.427 |69 . ^ 14.283 |39 12.731 00 1.552 |39 


(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma. Viterbo, Roma-Albano-Nettuno e Cerignola Stazione-C cia 


_ Milano19C6: Grand Prix — 19C6: Grand Prix 


MAGDEBURG - BUCKAU (Germania). | 
A \ O LE Rappresentante: Ing. H. VELTEN, Milano 


Via Principe Amedeo, 5 


. Pocomobili e Semifisse - 


A VAPORE SURRISCALDATO E SATURO 
а 10 2600 cavalli 


LA PIÙ ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA 


BE. , Sorveglianza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa: 
è Impiego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esereizio- 


In Centrali Elettriche sono in esercizio 1307 macchine Wolf. | (1)-(28,8) 


— —N n ———MM—— ——————— M ———— 


Produzione totale e *20,0 00 cavalli 


—— M MÀ MÀ —— M ——— M € Ó t 
— M M —À A M MÀ a = 


Si richiama l'attenzione di uns possono avervi in- 


COMUNICATO 


La SOCIETÀ ITALIANA LUX 
per illuminazione e riscaldamento a petrolio 


Anonima Capitale sociale L. 500.000 


Foro BONAPARTE, І — MILANO — Foro BONAPARTE, I 


Informa che la vendita degli apparecchi: 


* Perfectiennements dans les appareils de Chauffage ou d'é- 
clalrage brulant le petrole ou autre liquide combustible 
vaporisé ,, 
brevettati al Ministero di A giusta, Industria e Commercio al Re- 

gistro Gen. Vol. 34, N. 47261, Registro Certificati Vol. 97, Num. 15 che è 


| stata esercitata. per molti anni dal Sig. Giovanni Bas, è ‘ora esercitata 
) dalla suddetta SOOIETA' ANO IMA, Foro Bonaparte, 1. (5, 


teresse sul trovato : 


* Appareil rotatif pour la manoeuvre et le lan- 
cement des torpilles à bord d’un bateau 
sous-marin submersible ou analogue,, 


oggetto della privativa industriale del 28 giugno 1906 Volu- 
me 228, num. 59. 


e ciò allo scopo di provocare eventuali trattative per 
la cessione della privativa stessa. 


Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazionale per Brevetti 
d'invenzione e marchi di fabbrica di 


SECONDO TORTA 6 


Torino — Via Carlo Alberto, 35, — Torino 


———————— 


" | ` Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


© qual è il metallo antifrizione che meglio 
di qualsiasi altro impedisce i riscaldamenti, 


non altera nè intacca i colli degli assi? 


il metallo | Е | | u m i 
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ING, PIETRO MICHELI FIGLIO . 
Сее DEPOSITO: Via — 1 - GENOVA. 


tricità e di tutti i fornitori dell'Industria elettrica del mondo intero. ¿| 


А REDO T AVESTRY || asus | ү 


Via Cssare Cantù 2 = INI ILANO - Telefono -86 — | CAMILLE ROUSSET, 


PARIS - Rue Lafayette = PARIS | | 
BREVETTI | Yol. Num. Mu pins ee) | Ñ 


TAVOLO PER DISEGNO o BUR, zs ms 


F abbrica produttiva di materiali per installazioni elettriche a Vienna 
cerca rappresentanti 


solventi di primo ordine e ben introdotti nel ramo. 
Pregasi indirizzare le offerte con indicazione di referenze sotto cifra: | 


“Elektra 1663,, à Rudolf Mosse, Vienna I. Ssilerstrasse 2. | 
Wà 5043) 


Я EDS ui 
 JUPPERSWIL rizzo) 


FABBRICA 
Fondata nel 1877: 


Specialità in tutti 


MATERIALI ISOLANTI } | 
ELETTRICI 


Di propria esclusiva fabbricazione. 
(0 - (28,8). 


osedde17zuo9 o3u'erpou i 
enqesswqq% e erqez[e 933e[oA'e gp, ` 


IQUILUIAIUOI 0ZZIAT 


Semplicità e Solidità | 
Tavoletta inolinabilé in qualunque 
posizione 


(1,15) - (24,8) 
Altre Specialità е di берйн fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO — 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri ar ticoli per bibe cid in n gonere 


“CATALOGHI E PREZZI GRATIS: A RICHIESTA 


~d 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


The Ohio Brass Company 


gi i 
18caldann Specialità “Mansfield Ohio 
per Materiale di linea U.S.A. 
gl TI AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA — | d 
Ing. Meriggi & C. H T 
MILANO 27 (d 
Piazza S.Carlo, 2 — Telefono 99-07 44 use 


КОККЕ NOROREOEOEORCEOEOROE EORECIOIORK ACEA A AAC THOR y Š 


"FABBRICA Iranana PILE ELETTRICHE 
F.lli SPIERER & C. 


xe; 
Kao 


SOCIETA DEI MICROFONI ANGELINI 


ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 


ROMA — Via in Luoina, 4, 5 ROMA 
Telefone Interp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Roma 


SAS 


nega: 
m 


v 

eh. 

ГА 
^^ 
M 


ЖОЕ 


^ 
` 


0.20102, 


1 É R Оо MA — Via Piemonte, 7 -ROMA | + — =>... 
T N de MICROFONO AD ALTA POTENZA 
Ж a secco tipo [E | 
É LEN ANGELINI 
* f f e NS x | Grande potenzialità fonica - Audizione chiarissima 
I FIGLIO ж f (I li а M S mv Ж 1 È Gli unici per la corrispondenza a grandi distanze 
L Ж II | ын t uc c B % Applicazione facilissima a quilunque apparecohio 
NOVA, : Le migliori ө le più economiche | $ DA ec CEDERE GENER: 
_— Ë Adatte per: | > Тр M è Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
7, mu x | L МАШЫ э] | snodato con Microfono Angelini munito di im- 
DI ; si TELEPONI-TELEGRAFI-SUONERIE — Dice | | boccatura igienica in porcellana (brevettato) 
š eun" — Е ELETTROTERAPIA je + Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 
ria elettr Ri Ems E cn 
“0USSET x ACCENSIONE DI MOTORI ECC, + Apparecchi da tavolo di lusso ed economici - INTERRUTTORI 
NR > | : Interruttori elettrici a tempo per impianti d’ illuminazione ` 
— Ë Tipo normale: 3 GRANDE ECONOMIA 
VIT LEM u Н IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
stazioni e Е Capacità circa 40 amperora £ ‚ AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
serian x Peso Kg. 1 È CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 
prodotti nel? m > PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 
П | E " (1,15) - (5, 8) + | 
zione di resa 33 E | 
sona set ЖАМ ИТТЕ PER PICCOLE LAMPADINE B PRR USI SCIENTIFICI s Grande Officina di Costruzione 
(Wi 96 d È IA ATE) LA AAC MOORE 2 eto ear ce (1,15) (28) _ 


"Carboni per Lampade ad Aroo 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca * PLA NIA , Ë Qualità, luce tranquilla e brillante. 


NEL u Marca “ SILESIA ,, per lunga durata di accensione. . 
LUE CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 
tí ELETTRODI per la produzione del oarburo di ‹ calcio di tutte le dimensioni 400 400 «1500. 


xeo SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO eex 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


Società Anonima PLA NI АМЕРИКЕ pel fabbricazione dei carboni 
UFFICIO : | BERLINO N. W. Go FABBRICA: RATIBOR OIS 


Dorotheenstrasse, £ ав). GA 


- 
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usare all'aperto. 


4 un'unità separata ed indi- 

struttibile è una notevole 

| particolarità di tale Posto 
- e mt ee Telefoirico. 

L'apparecchio di se- 
gnalazione é disposto | in modo, che il magnete, quando é messo in 
movimento, taglia la suoneria locale fuori del circuito, cosi permet- 
tendo che l’intiero Voltaggio del Generatore passi per la linea, 
quando si fa la chiamata. | 

Tutte le sue parti sono perfettamente isolate e montate in am- 
pio spazio, per potere essere facilmente riparate in caso di bisogno, 


ed ognuna di esse può all’ occorrenza essere rimossa e sostituita 


indipendentemente dalle altre. 
Questi Telefoni portatili si fanno con Magnete a 3; 4 e 5 Branche, 


- ERU 


E ERAS A 


Posto TELEFONICO PORTATILE 4 CHIAMATA MAGNETIG 


i 


I Guarda-fili di ogni Centrale Telefonica hanno bisogno di un completo 
apparecchio Telefonico a Magnete, portabile, efficiente, che dia affidamento 
di perfetto funzionamento e che sia di una speciale costruzione da potersi | 


Il nostro Telefono, qui illustrato, è racchiuso in una ben costrutta е soli- 
dissima cassetta di quercia Americana, cogli spigoli rinforzati e protetti " 
massicci angoli di ottone nichelato. Tutte le cerniere ed i fermagli furono | 

| "pire disegnati per questo Istrumento. 
La combinazione di un Microfono e di un Ricevitore, come da formare | 


17° 


SCOHIARIMENTI E CATALOGHI A RICHIESTA DELLE Società Telefoniche interessate. | 


“Central 
Anon 6 y ü 


LENS 


Q.m.b.H. MONACO. Baviera 


Ferdinando Rosenberg,  ,, "^rou 
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| CONTATORI mm ISARIA 


ee e e e e] eZ e en ————=———-c— — = 


_ISARIA- 
ZAHLER- 
WERKE 


M ° MAGO (Baviera) 


Ri parto I: 


FILIALE: 


MILANO 


Corso Sempione, 14 


Marca di Fabbrica I 


ISARIA- MOTORINI E VENTILATORI 


| УЫТ 7 
| n NI 


"c LA LAS À A 
4 -— | PY "n 

А ба } N 220% 
^ JT өз. = de 


[saria-Zàhler- Werke 
Riparto III: 


Rappresentante generale o Depositario per l'Italia Meridionale o la Sicilia 


Vico Primo Alabardieri, 82 


12-16-18-21-3M 


0 - x 
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WI EP Е A as d UA Fu w 
| STABILIMENTO ELETTROTECNICO in Cornigliano Ligure della Società Anonima taam - 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa o Industriale in Genova | 

Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato | 

Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromecéaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici. ecc - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali pertbordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(88) cero) 


22. MACCHINA PER SCRIVERE WILLIAMS, 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


E a scrittura visibile e senza nastro 
SZ Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia 
id E La *WILLIAMS,, è oggi la preferita, perchè la migliore |' 
4 TA L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare IN 


EA _ uu UM и 


peo. macchine per scrivere. (d 
* 4 MS ER LA | 
ET Lis 1 Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'Italia. | , 


- SOCIETA' MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI - | 


già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO | ' 


L'ideale delle penne a serbatolo 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


ET s aF Laion, PER е Арг. ni 
ks ocie acchine per Scrivere ed ; 
MABIE T00D & BARD MILANO. vU NE 


Venezia - Genova - Bologna - Roma - Torina- Napoli - Bart - Palermo 


Londra e New-York 
90 v (1,15) - (24,7) 


: i - 


AP 
— „^ч ee... € x 
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y 
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Avvisifdi Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. | | | 


Il Sig. Ing. Arthur James POSTANS a Londra, con- 
cessionario del brevetto italiano 16 giugno 1904 Vol. 190 
n.48 per un trovato avente per titolo : Perfectionnements 
dans lés appareils d’allumage élecirique pour moteurs à 
combustion inierne » desidera entrare in trattative con 
qualche industriale italiano per la totale cessione o per 
la concessione di licenze di esercizio di detto brevetto. 


SOCIETÀ ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE 
—— wass 


Rivolgersi per schiarimenti all' Ufficio internazionale per 
Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica di 


Torino - SECONDO TORTA - Torino 
Via Carlo Alberto 35. . (19) 


——————M €: 


Specialità esclusiva: P 


"eo —-.—.ilietme_ - -—u—i/pe_t_ti:r<@--———1Z_1_ лы алыр 


kuku @«». = 


Primo premio ANNUNZIO 5 


sono garantiti 


DI 
Lue ew | FORTUNA | х 80 


Prima Estrazione 24 Giugno. 


Lmvito alla partecipazione alla probabilità di guadagni delle 
grandi estrazioni di promi garantiti dalio Stato di Amburgo, 
melle quali devubono forzatamente uscire 


Marchi 9 Milioni 841,476 


In queste estrazioni vantaggiose, le quali, secondo il 
prospetto, contengono solamente 100,000 biglietti, 1 premi se- 
guenti debbono forzatamente uscire in 7 estrazioni nello spa- 
nie di alcuni mesi, è dire: la vincita massima è, ne! caso il 
più favorevole, di 

Marchi 900,000 o Lire 750,000 
Specialmente ai premi principali seguenti: 
| premio di 300,000 Marchi | vincita di 40,000 Marchi 


{ premiedi 200,000 Marchi | | vincita di 30,000 Marchi 
| premiodi 60,000 Marchi | 7 vincite di 20,000 Marchi 
| premiedi 50,000 Marchi Í vincita di 15,000 Marchi 
1 premio di 45,000 Marchi 11 vineite di 10,000 Marchi 


I 

| prem о di 30,000 Marchi 163 vincite di 2,000 Marchi 
| vincita di 100,000 Marchi | 530 vincite di 1,000 Marchi 
Ë 
I 


vineita di 80.000 Marchi | 693 vincite di 300 Marchi i 
vincita di 50,000 Marehi 181 vincite di. 200 Marchi 
La lotteria contiene una somma di 45406 vineite e 8 premi Р 

principali sotte 100,000 biglietti di modo che quasi la meta di ' 9 
tutti 1 biglietti emessi debbono fersatamente guadagnare. J 1 
premi sono delle vincite addizionali, scadenti ai biglictto ri- 
spettive che sarà tirato ultimamente con un premio prinei- R . 
pale secondo il regolamento dei prospetto. Il primo premio pos- 2 


sibile nella 1° classe è 50,000 Marchi, quello della 2° classe 


è, 55,000 E a 60,000 Магаш, 4% а 65,000 Marchi, | 
a (9, Marchi, а бо, Marchi, e que * | " I 
elasse finale 600,000 Marohi 

L'emissione dei biglietti si fa in biglietti interi, messi e B er usi d iversi 
quarti. 11 messo biglietto non dà diritto che alla metà ed un * 


quarto di biglietto alla quarta parte della vincita relativa. — = 
Per la prima classe la di cui estrazione è fissata utticialmente 
al 24 Giugno. 
, un lotte intere cesta Lire 7. 50 
« mezzo lette » 3. 75 | 
« quarto d'un letto » 1.90 | | , А 
I prezzi pei lotti delle u classi il Hetino e : 
ads enis Layana Pil plase сере sie asla -= Marcia silenziosa 


stemma dello Stato e che dietre richiesta spedisco anticipata- 


le lat» ufficini delle vincite conta farne la domanda. | M ° dise 
Il pagamento e l'invio delle somme guadagnate Massimo rendimento 


si fanno da me direttamente o prontamente agli interessati | Sui 


escala vicina pesa dell'estrazione 1а tutta айа 1 loro ——— Spedizioni franco domicilio == 
Samuel Heckscher senr., 
BANOHIERE, AMBURGO (Germania). (11-19) Cercansi Rivenditori 


(4,18) zs (21,8) 
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PREMIATA FABBRICA 


pi PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco, 


GRANDE MEDAGLIA D'ORO — 


Esposizione Milano 1906 


Edoardo Weil „@. 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
» Telefono intercom. 2-85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI 


Ш DD - H ora Y 


Forniteri diJR. Arsenali, Ferrovie e Tramvle Italiane 


Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di flo acciaio , 
prima qualità, temperate con metodo brevettato 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richi 
una molla resistentissima e E lunga durata. — Filo š: | 
tondo o quadro fino a mm. 

Resistenza fino a <A 20,000. 


—: sa ai 


Como 1809; Medaglia d'Oro di to агаш. 


Esposizione Universale di Parigi: Medaglia d'Argento 


SUONERIE ELETTRICHE Wi; d 
po ed "i "a Hi 
ARTICOLI 
AFFINI li 
ba e Bondone алено: poses in "uu 
RAPPR ES \ WÀ causa della loro permanente elasti- „Онар 
erale E i N^ \ WB cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. ДС sum р 
деп per l'Italia e Svizzera Bi | € Fornitore di Stabilimenti governa- BS Ur | 
DELLA EM w tivi, costruttori di vagoni КАП — Ө ae "E | 
cdi di tramviari, automobili, ecc. Ox Ca 07 
TELEPHON FABRIK A. 6. СЙ Campioni a richieste. ҸӘ 
Esposizione Milano 1906: MEDAGLIA D’ORO 


già J. Berliner (1,15)-(1,9) 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premio Esposizione Internaz. Rappresentante Generale per Piti: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER | |. 


TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO @, 18) - (94,9) | | 


0909090909090900900000900909000909000€ 


“DORA,, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - €— ALPIGNANO (Torino) < 


Accumulatori E есегі 


Grandi batterie per illuminazione e forza Bi Ж Ж Ж ЖЫ Ж 
Ж UM Ж BS Ж Batterie di * x per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж D ° Ж Ж ROA RE BS 2 GS UM 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE # 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione Elettrica 


20 99 E 545 0 Сәс Фә —— —- — ———— 


GRANDE OFFICINA MECCANICA i 


Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica 


e n 


0909 


"а d PE 
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PALI Di LEGNO 
per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 


di Energia elettrica 
IMPREGNATI con sublimato corrosivo 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 is 


— + 


TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto 


FRATELLI RIMMELSBAGA, 


FRIBURGO 
(Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


-—— — —99 xm е e. e. 


MIL ANO 1906 (1,18) - (94,9) 
“GRAN PREMIO, 


SOCIETE ves LAMPES 


à incandescence de Zürich 
ZURIGO 

| Stabllimento 

BIRMENSDORF 
Ea 


Fondata nel 1889 


LAMPADE A 


с comuni - . 
e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 

ecc. 


= 
Agante generale 
F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - (18,8) 
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а SOCIETÀ ANONIMA 
Wc iw el i 


| (ZURIGO) ` 


6. А. PESTALOZZI AC 


* CARBONI 


PER 
LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA’: 
AI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


ORATA, gialla, rossa, bianca 


C^RBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (24,8) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


| 


\ A. C. SPANNER 


CONTATORI D'ACQUA 
SISTEMA FALIER 


iem di Milano 


040,p ецберәш. uo9 ojueJd ugJ9 


x EAM wo Vit 


Diploma d'onore Esposizione Milano 1906. 


‘1061 v*ibnjeg 90012180083 


Direttore per Oficina e rappresentante per l’Italia: 


К V. ZACCHI 


(1,15) - (7,8) 


Giuseppe e F'"Redaelli- Lecco | 


GARDONE V, T. 
(Prov di Brescia) 


DERVIO 
(Lago di Como) 


—— — 
Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acclalo zincato 
per condutture telegrafiche e telefoniche. 
Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
e corde metalliche per sostegni di condutture 
elettriche. 
.Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
Corde di rame per parafulmini. (1,18) (1,9) 


T: 
E 
SH 
ip 
* мМ 
i 


Avvisi di icone dell' ELETTRIOISTA | 


р С 


THE“ ‘OLIVER TYPEWRITER C. L 


Uffici Principali e ‘Fabbriche: CHICAGO D S. À 


, Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
Palagio dell Arte della Lana 
Е ЕГ x 


La Commis one Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO | 


W per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
# spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

о ‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. 
i In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello | 
# Stato ha dato il r° febbraio 1906 una prima ordinazione di: | 

fo 1OO Macchine Oliver, 

Ч e il 6 agosto una seconda ordinazione di altre 100 Macchine. 


E O S 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 


P Macchina Moderna - Durevole - Completa 


— M  — —— MÀ 


150 mila macchine vendute in tT'@ anni. Record Mondi ale (48-088) 2 
PE | I À i uc ' Ot: p. i UD : xc 


~ — IIa PR L8 


С MACCHINA — 


per rettificare i collettori delle dinamo 


SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO 


Premiata — 
Siuseppe Sandiglio 
BE 


x 
x 
x 
FIRENZE» -~ | 


mex 3 | x 
B\ILANGIE ТФ | x 
OO o PRECISIONE |; 


S m dA AES 
s 2 DE 


= saio Арне: | 
| x | 
| | m esclusivi per la 1 
' Fornitore delle Strade Ferrate || X Francie, Italia, Belgio e Spagna: ' 
| 


: : ELETTRIGISTI 
Governative e Comunali 


12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) | 
Pa (145) - 1,8) x | | À 


e di Amministrazioni I | Е. H. CADIOT &С | 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


OFFICINA ELETTRICA DIR: EM? GEROSA 


SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


MILA NO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


GRIN: n Kigi 104 . "T m 
э r N -: 


lepra zm na m TE TA » | | sE | 
‘ez FABSRICA di TELEGRAFI e TELEFONI 
E o APPARATI ELETTRICI 


f tatar 1 I T th: 4 А. Á 4 


e + "il ñ н R Е: + А: o 
4 pa x — ss a 


Š nox dos e ¿ 
La | g ^ * 


Commutatore centrale 


—— — x... — 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole 
È Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. | 
Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od aenda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 

uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 
T | Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all’ altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi., 


p | I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 52 


è 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
BREVETTATI | 
LIMITATORI DI CORRENTE 


| continua ed alternata 
(0gni Apparecchio à accompagnato da istruzione per ia messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
—i più ESATTI — i più SENSIBILI 


^ Tipo Elektron - 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


Elektron Elektron con dispositivo 


Italiana per gli ОШ x 


STERN-SONNEBORN - 


| Capitale int. versato Lire 150 000. 
| Sede: GENOVA — Stabilimento Riva: olo mer | 
| 
E 
| 
| 


4 


Case Consòrelle: 


басс | 
di tte ] tilla di di ‚ 
ig o AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
dala2 da ERA DM Зав. | dels da 11 
| pati аш NEW-YORK 


ALA 


L 12,— [1.14.80 L. 16,— L 18- L.20,— 1,22,— 
, Prezzo del Limitatori Elektron 1 da 125 a 280 Y. 


Elektron | — 1 Elektron con dispositivo 
ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


| 
Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di | 
macchine. 


Figini | 


‚О per Cilindri con vapore saturo е surriscaldato. | 


— 


RE T4 Кя E sa 

L. 12.— L. 14.50 L. 16,— L. 18, — : |: 

Tipo excelsior | 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 

sità di corrente: 


Fino a 125 Volts da '/, a */, di Amperes 
De 125 a 250 Volte da '/, а !/, 


Prezzo unico r. 5,7 £3 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Tieino), Via ea > 104 


| Grassi Consistenti ed altri grassi industriali. 


| 
Vaseline ed Olii di Vaselina аа uso Medicinal | 
e Industriale. | | 


Olii e Grassi per Automobili approvati dal 
Touring Club Italiano. 


GRAN PREMIO 
| Esposizione di Milano 1906. | 
^0. 0-05 


1 
I + 
і | 
i 
i 
' 
x 


"eo | 


— 


500. AN. А, BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI | | 
| 


К. Caiya R ———. UL ML ta Mp Pp tm — = T 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE per la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia | x 
e Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
. Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti— Avvisatori | 
d’incendio — Limitatori di corrente — Accessori. ' | 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIB PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI — EGG, — ECG 
PILE ad alta intensità «INVICTA,, brevettate- Pile d'ogni genere 


I: a -Oq—s—v — 2 T 


SA GF s SSS TAN л = DEPOSITO 
DELLA V, E. LF. A, | | aT 
(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE - FRANKFURT) | А. SCHWARZ - FRANKFURT 
| APPARECCHI DI MISURA, LAMPADE AD ARCO,,, , 


кы di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


S Tert fief Tr Cl at Cm O Cm Ros OTTONE ае кж R o кел АИ. соь CE 
| e 2 C O (9) (9) (9) O © O e da be X, x 
Forniture Generali per PElettricità 
Via Solferino 29-31 MILAN O- Via Solferino 29-31 
cc. em | 
Robbie esclusiva per l’Italia della 
її | Ç 5 
E. А. G. 63 
Р Flektricitàts Act. бев. E 
- Vorm. Herwann Poe $ 
н CHEMNITZ | 
Dinamo- Alternatori y z 
: Motori- Trasformatori 4 
x I 
= Impianti Elettrici — 
= completi 


PREVENTIVI E PROGETTI È A 
——A RICHIESTA =F 


ташла COMPLETE 
- 4X per impianti stradali e interni 


Ja Bracci STRADALI — LAMPADE 
| ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE DI SICUREZZA 
4 INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 
© ACCESSORI PER IMPIANTI. 


E. Per preventivi sentiri macehinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale $ 


! E .. UFFICIO TECNICO 


BL LS 
S 
v 2. x 
E Telogrammi : PIE Milano Telefono : 91-00 | : 
x - 
A. о-о ө 
МУХ è (€ ` SE а Nc Е Deb a í эг qe ЭС н "S mtt Ra Эс" m2 XC y © CU ad ў “у xo. m Ww C Va A 3y' " X a e й ` š И а i | M a ) D g^ 
` | x x PUR VN ` x wv Te x, Т * ne T A vi - "T" ww 


“Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE È 


fficine di Savigliano 


Vapitale versáto L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). | | 


—- ha ^» "eiit. 


Кеа meje 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA — ing. GIULIO CASTELNUOVO 
| | | Via Somma Campagna, 15. 


n „ GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
| Via Caffaro, 17. 


— Costruzioni Meccaniche & Elettriche È 


7-38 


TT. o i EI: — d 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori a Gas. 
CROSSLEY. 


И л М nm a t PT IONI II nm — ——À— — — — > uUo 


39, Via aasan 


rina 


—_mnP r arun sr -— 
— eu SEM SNA m uw WP MA DS SANS Ñ. A EE Corre „ — —  .... SSN, LI 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


| Clemens Riefler 


FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI 
NESSELWANG a N MONACO (Bavicra) 


"IT comPASSI DI PRECISIONE | 


| SISTEMA ROTONDO 
| per Ingegneri, Arohitetti e Disegnatori 
| GRAND PRIX: Parigi 1900-St. Lonis 1904- Liegi 1905 


ME Cataloghi gratis a richiesta - Presei di Fabbrica. 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: 
A. DEIDIER 
Napoli - - (Lada) Corso Vitt. Етап. r$ $. 


* I Da negl! im  Riefler. sono usati nelle sonole e 
mo la marca арнаны uffici tecnici del mondo 
«RIEFLER • (1.45) - (24,8) 


БИЧ у м —— 


LOCOMOBILI- 
SEMIFISSE 


a vapore 
saturo 
e 
surriscaldato ` 


Coa | 

distribuzione - 
a valvola 
«LENTZ» 


Rappresentante: 


= CURT aM! и 


un rr 9 rr. o_o o oo e __ - 
ELETI rg Ez ICH т. A INI 225, MANNHEIM 


EU ANO, | 


Via Costelfidardo, 10 


(145) - (24,9) 


Più di 


20,000 - 


in uso! 


Prix 


Esposizione 


| MILANO 
1906 


(1,16 - 24,5) 


- LABORATORIO ELETTROTECNICO id 3 


Ing. LUIGI MAGRINI & C. i 


J Società in ascomandita semplice 
' DEPOSITO cenERALE 
Via Erxesto Rossi - BERGAMO | Viale Monforte. 28 - MILANO 


OFFICINE E FONDERIA 


pede 
Apparecchi 


MANOVRA 


- Trasformatori di misura 


RL SLI 


ESSA 


per archi 


ТОЁ INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


per batterie di accumula di accumulatori 


REOSTATI DI. REGOLAZIONE 
per dinamo e motori. 
REOSTATI DI AVVIAMENTO 


di tensione e di corrente 


Trasformatori - divisori - resistenze - 


| REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO 


я 
| 
$ 
È orsetti, Serra 
Î REGOLATORI ATORI AUTOMATICI 1 Valvole a "piombo ed seno. 


elettrici per basse tensioni 


Apparecchi elettrici per alte ed altissimo tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell’aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


APPARECCHI PER RETI AEREE 


a bassa ed alta tensione - 
.per sezionamento - valvole - derivazioni 


Scaricatori. 
per basse ed alte tensioni 


MESE (cct. PER T md 


pel sistema di survoltaggio Magrin: 


LIMITATORI DI CORRENTE 


per luce e motori (Brevetto n. 70050) 


Costruzione o montaggio di quadri completi 
per Centrali - Stabilimenti - Motori. 


BERGAMO „ ttt 


MILANO 


Telefono 28-77 
per Telegr. Elettroteonica 


(1,15) - (7,9) 


JULES ISRAEL & C. MILANO то 


Unici Concessionari in Italia | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


? 


hee Ë 


h^ | 
: SEU 
o È 0 | 
2 д È a 10 
d : | Marca depositata à E | 
$ 9 Q Brevetto Italiano 79390 0 
q AD 0 H9 
3 2 : Ф T 
No 2 
š 2 
z р. 
H 


Grande Deposito di Materiale per . Impianti Elettrici 4 


ee 


Manufacture ire Speciale deCuirs & Courroies | 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurì) BarceLLONA 1888 - ToLosa 1888 - Chicago 1893 - Parier 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli . | 


[56104 
ADOMANCEUT 


Boulevard "Voltaire К 4 p ru 
PARIS E 
> AA 


Marche Accreditate: 
Soellos - Dynamo. - Extraforte | 
Scellos-Renvideurs .- Hidrofuge 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 š 


Agenti FORSRRE per 1° Italia . 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE FRATELLI = 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA 


(1,15)- 069 


Mi ME 


is | d 


« 


e 


Avvisi di Pubblicità — 


"EMILIO FOLTZER Contatori “ARON, 


RIVAROLO (LIGURE) | Costruzioni a motore ed a pendolo 
E : MEINA (LAGO MAGGIORE) per corrente continua o alternata 


— ММ А - .— e E 


— — R —— — 


оц © | GRAS 51 CONTATORI 


\ portatili рег controllo 
i migliori lubrificanti per per macchine | 

| 

| 


Esposizione Universale di Parigi 1900 _ FAY 


lia d'O | 
Medaglia d'Oro CONTATORI 


1901 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con indicazione di massimo 


| ed altri tipi speclali 
GRAND PRIX Esposizione Internazionale 


Milano 1906 | UEM 
dei principali Costruttori di macchine | 109 
р | I ] ] | [| I P Chiedere listino eara 
a vapore Š Imprese di elettricità x al Rappresentante Generale 


' a motore per corrente trifasica 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri dian 


Opificigindustriali. TAI L R. EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 1 = MILANO 


__ (м5). (94,8) 


LIME ' DICK ,, | 
Lime d'ogni forma e аана" Le tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
darmi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 


nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI “DICK ,, 


seo = о + — ҮҮ 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. Pa 


APPRESENTATO DA (1,15)-(18,8) 


SIMONIS e C.- = Milano, via s. Eufemia, 23 | 


Avvisi di Pubblicità del" ELETTRICISTA 


OFFICINE GALILEO | 


Società anonima sedente in Firenze 


TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


| INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 
| 
x 


Già Dott. PIERO PICOINELLI & C. 
Anonima-Capitale Sociale L. 1.2OO.COO - Zlsvabile a L. 3.000.000 


Sede in BERGAMO 


STABILIMENTI FILIALI | 


Sorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori ill ' 
Mozzate (Nord > (Nord Milano) GENOVA- Via Mira 


TUBI d GRES 


ed accessori per fognature 
per acquedotti 


e laboratorio per tarature scientifiche 
ed industriali 


fs Impianti Elettrici REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
/ Scaricalore 


"c be Strumenti Elettrici 
та — Mattoni refrattari HMM VEMM 


Costruzione ed esportasione di indi 


Mattoni Grés applioati all'arte della Guerra all'arte della Guerra 


— Per Torri di Glowrer m~~ 


Specialità: @ 
Materiali inattaccabili @ ME 
| 
| 


Studio elettrotecnico 
| 
| 
| 
| 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ordini 


_ A. in Grés per Fabbriche >a 
И Prodotti Chimici, Tin- È 
l| torie 


Rappresentanza 6 Deposito 


in ROMA 


Rappresentanza generale e deposito per l'Italia ' x 


Š F G гёѕ PROFILE iNEDRO y 1 did | 

per Resistenze Liquide "ST ro i wa PO EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST, Q. x 
L... (1,15) - G4,) (ыз) - 048) 

F Società Italiana di Elettricità k | 


MILANO Via Vittor Hugo, 9 + ROMA Corso Umberto I, 337 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d'installazione. 


Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut- 
| tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
| ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
| ridottissimo - Contatori elettrioi di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-tele- 
| fonicì - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
x Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 
x | 
| 
| 


SIEMENS-SCHUCKERT 


blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 
UFFICI TECNICI : ; GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. - 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d’Italia. 
(1,05) - (мв) 


— — — — nT-T—d.-  . SET 


Io 


-a E LES 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


Sch aeifer & Budenberg 
23 A. Monte Hei = MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 
Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


^. 
` 


Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
Elevatori di liquidi — Pulsometri.  * 
Valvole a saracinesca. — Lubrificatori в. вә) 


Termometri — Pirometri. 
Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


Ж; 


^^ 
` 


4 


СІС. | | G.ni CARRERA & C. 
SCHWECHAT | STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE & RAPPRESENTANZE 


presso Vienna | Via Gaglielme San Felice, 8- NAPOLI - Telefono intere. 10-6 


GRAND PRIX lolita 


Esposizione Internazionale 


x MILANO 1906 | x speciali 

| CES Fabbrica di aste cilin- x MOTORI 

| driche di carbone e di carboni galvanici КОО RI е 

E SPECIALITÀ! | | mem А Саа Гаа y EU d 
| Carboni per luce elettrica a vari colori, || нө = 
| Elettrodi sino a 380™di grossezza — i MOTO Bl: CM SU] ШШ 
8 1600" di lunghezza | | |н COMPLETI K {| 

„ичн COMBUSTIONE || mu А GAS POVERO 
i Placche ө bacchette di carbone per 

l’elettrochimica e l'elettrometallurgia. Coste Cavallo-ora 1-2 Centesimi 


Oltre 00,000 Cavalli in azione 


— oe 
Rappresentante Generale per l'Italia: 
LEI 0202: э 0 е х LITRI SD муч о а 50 КЫ ЫР О ЫМ XS EER E XX SEK CS A a 720292720202: сеге; 


x 
x MILAN GU STAVO WEIL С Prezzi preventivi a richiesta, Facilitazioni nei pagamenti 


— Via Monte Napoleone, 28 — Lista degli impianti fatti, a disposizione 


E | au-(8 Í (ы) - (14,8) 


- LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 


Corrente continua - Corrento alternata 
In derivazione su 110 e su 390 volt circa — In serie da За б lamp. su 200 а 550 volt. 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata del carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
(,15- 34 RAPPRESENTANZA GENERA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


] Corso Buenos йе 66 — LANO — Corso Buenos ny 66 | 


Vernici e nastri P &< B 


Amianto 860. 666. 


Nastri кино 6 bianco, nero L. 8,80 al Kg. 
153 nero » 3. 25 > 


| ХЧ Р — g P apr SN ea e 


Indicatori per prendere diagrammi. £ Compressori sistema Kryszat. 
Contatori di giri — Tachimetri : Pompe a vapore brevetto Voit. | 
Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. Ф Pompe per provare tubi e caldaie. 

Valvole sistema Jenkin. È Š Regolatori di diverso sistema. 


— ———ns F. — 


a 


ADOLFO ee Í 
Corso Siccardi 31 - TORINO -= Corso Siccardi 31, | 
с | 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 


{ Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, È 


3 | Sconto al rivenditori od | acquirenti di 90 E per volta I 
| | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


) OFFICINE LOUIS DE MEYER < C^ È 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUWVY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar- 
nizioni. 


di qualunque sistema 


+ 


_ RISCALDATORI - 


per l’acqua di alimentazione 
| жи 


SURRISCALDATORI DI VAPORE 


ая 


| A ALIA re lil | 
$ Borm RN se 
КОНДЫ ЕВА C ATE 

aiu ETT S 7 


CAUDAE 


Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 ` 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Rappresentanti Generali per UItalía: 


Grimaldi & C | Filiale a MILANO - Foro Bonaparte, I. 


GERENTE: NIS 


] GENOVA-rorici v. E. є Ing. Giovanni Bas 


id 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


TURBINA di 4000 cavalli — NIAGARA. 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI - ^" 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE на — Г y 
per la lavorazione del legno О: 
secondo i tipi più moderni per 
Referenze di prime ordine 
ESPORTAZIONE 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Aw 


ORIGONI & C.- MILANO 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortare n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 


Direttore 1 A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 

SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI Е FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — Teterono N. 97-23 . 
MAGAZZINO IN ROMA 


Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLeFrono 15-34 


MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI - 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLEFono, N. 25-39 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglin — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini іа 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vas: e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe рег la peronospora ed accessori — Articoli div. rsi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acctilene. — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio < Scellos > ed acces- 
sori — Oli e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Ulio lino puro cotto e crudo — 
articoli di gomma per peronospora — Кассогӣі di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Е | 
к oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 


ING. A. RIVA & C - mano. | 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


In 19 anni di esercizio 


Progetti e Preventivi a richiesta si 


Manfredi, Mondovi. 
Bongiovanni, Fossano. 


š COSTRUZIONE DI LINDE ELETTRICHE 


di città e campagna, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 


ө 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. ` 
Si assumono impianti ovunque con squadre вресіа- 
@ 
° 


liste = Prezzi unitari od a forfait. 


— a m art m P MMS т ре А. ш mmm >” 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


= m | e p = 
Installazioni elettriche di luce e 
forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 
Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. | 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


SIRY, CHAMON & Co. 


Viale P. Lodovica, 21-23 = MILANO - Viale P. Lodoviea, 21-23 


Agenti esclusivi per l'Italia della 
Oj POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 
TORINO - Via Arsenale, 31 | (F.M NASI lli sic RN “TRIESTE = Via Caserma 1, 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed 


intensità. 


per alte tensioni. 


—— — MR 


B. T. ed A. G. T. ad induzione, e per qua- Ë — 


lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


E. THOMSON tipo A 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 


— . t- 


O’ К per corrente continua da та тоо Am. 

| péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in FIwxora. 
O'K speciali pel controllo delle batterie  d'aecu- mE 

mulatori, per vetture elettriche ed automobili. FE 


Lettura diretta in Ampxora. 


—————-  _—t1nt 0° жэ 0-6 


Chiedere listini, prezzi e garanzie 


di 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - d’Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI | 


v. NL A as d W) `2 x SAI 


EI VAIO Ax. n Xt EDT A ^N Koc дч, MP Xd CDA ED SOKON NED, E DIA v€, Dr CR NS. єз NR M COME Are 


PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 | 


E. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, e E 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA | | 
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BERGMANN-Elektricitàts-Werke Išfà 
Abtheiiung J. ` 
Tubi BERGMANN originali 
nonchè tutti i materiali occorrenti per 
| IMPIANTI ELETTRICI 
alità senza concorrenza 


in u 


ed a prezzi convenientissimi. 


Merce sempre pronta in Magazzino 
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Rappresentanza &'Deposito per l'Itala: . | 
Е x MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 
PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.° 29-67 
Isolatori brevettati 
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“di esercizio 


Specialità 

. della Manifattura i | 
di Porcellana | ; = 
fondata nel 1853 OOD——— rea 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
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GIÀ J. BRUNT & E. 


VIA QUADRONNO 41-48 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = | ci W 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. š 6 
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Contatore per correnté alternata trifase. Ч 
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Speciali per quadri 
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di distribuzione + + 


Massima sensibilità i Contatere per corrente alternata monofase. 
* ‘Minimo autocon- 


sumo * Semplicità 
ж Robustezza * = 


Contatore 
per corrente continua 
2 nli - за "= 
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Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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Società Italiana pue di Elettricità 
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x ( Prezzi сокон, PERTOT T prospetti, GRATIS a richiesta. | 
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peg t: | SOCIETÀ 
UP ERST AIL | | TRAZIONE ELETTRICA 


Via P indios Umberto, 30 Anonima per azioni e CAA i L. 1.090.000 — versato L. 300.000 


| 4% 4 | 

spectaziea : MACCHINE UTENSILI а precision „Yia Vignola, 6 MILANO Telefono — 
[qudd Ту ЧА IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA - 

DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 


(0 9. aea С i sus 1^" Set ` i uti 


“OHIO BRASS C*,, 
4e- 
Torni 
Fresatrici | AUTOMOBILI ELETTRICI 
I | А FILO AEREO songa 
— rotalo - Il sistema più 


E Limatrici, ecc. pratico per i servisi 


pubblici 


Forme americane 


«кк» 
autocentranti | | { 
Punte vere americane Catatogh e 
Р utensili, eco Preventivi. 


a richiesta 


О Cataloghi gralis a richiesta — 
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Via Nino Bixio, 30 


Avvisi di Pubblicita dell' ELETTRICISTA. 


gp 1 ITALIANA. 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile а L. 1.000.000 {р 
+» Anonima соп sede in Milano e- 


SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIEI R 
CARRI-FURGONI p Шиш nomiue 
= CARRIDI MONTAGGIO | 


— fo 
per Tramvie Elettriche 


MILANO M A 
PONTI AEREI MECCANICI 42 = 


Жжжж — 


Filtro “Rossi, 


BREVETTO - 
del Cav. G. Rossi 
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Telefono N.° 19-80 
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Ç De Fries & C. RIVISTA NAR\TTIM | 


Milano |. MENSILE ILLUSTRATA ` 


| VEST ern 
Mn X ecd ANNO 4r 
MACCHINE UTENSILI ED жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA x 3 


GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTR 
APP ARECCHI DI SOLLEVAMENTO ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRI AE 


Tor AA T TW. MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - V 
- MACCHINE SPECIALI - MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - SC 
per grandi produzioni GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE È 
di esecuzione sicura PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA = NO? 
db A SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PE 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVIS 
STRAZIONI ECC. ж ж < X X X X X XX X жа 


4 355," : Sane EX - — z — “ | zd R EZZI D' A BBONA MENT ENTO ` лє ti 
7 \ Regno d’Italia, Alessandria d'Egitto e T T 
Paesi facenti parte dell” Unione postale . 


А C ARB О À Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le s 
% ` E P Un fascicolo separato L. 


^ Levallois Perret. prés Paris ¿ ' Avvertenze: >. 
; Ч + L'abbonamento è comincia dal 19 gennaio — 
A Ch p | lo sconto del 10 0/0 sia per gli ti da Talia se per 8 
ANNE. Charbons 
pour Per &bbonarsi rivolgersi 
— alla Direzione della Rivista Rivista Marittima - R 


L'Amministrazione non accetta richieste € 
se non accompagnate dal dal rispettivo ir mpor 0! 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 

Per pubblicazione di articoli, ci кем cientifici 
zioni e reclami dirigersi alla X» rione tiv 
rittima - хере; 


eno a a —n  !-- — 


(1,15) - (24,8) 


EN spiciali de Balais en charbon 


Rappresentante esclusivo per Italia: 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morigi 12 — Milano 


abbonamen 
l'itecical separati, et diet e li estratti è x wardato laro 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Grande Deposito 


r rotezione degli Impianti Elettrici VETRENIE PER ILLUMINAZIONE FLETTRICA 


BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


CE, uo PARAFULMINI IN SERIE - pou ia 


dex 
Tazze in grande 
assortimento 
dal tipo di gran lu8go 
al più corrente. 
ec 


Resistenze | Ohmiche — Accessori 
CONSULENZA 


ING. 6. GOL a 


= (24,8) 


(1,15) 


NILAN-G. E B. . TANSINI-NILANO 


Via Montebello, 14  (115)-(22,8) 


LE Lavor SPECIALI | m ACCIAIO FUSÒ E  FORGIATÀ 


— [] 


000000000000000 600000000000000000. 


SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
аа Breitfeld, Danek & C^ — 


(BOEMIA) — PRAGA- — (BOEMIA) 


— ** @ @ >-* 


_ Succursali а: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia), BLANSKO (Moravia) e SCOHLAN (Boemia) 


SPECIALITA 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i i più 
moderni sistemi. 


| Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
i 
Ф 


ка АХ TEA 


brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. š 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. | | . 
Motori a Gaz d: ali forni, a gaz di cok e a gaz povero. (0 (8-09 š 

: +$@“OG—  — 
$ 


Si costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per njniere e acciaierie. 
“eee ————— — 

Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, . 

rgani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 

genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 

anti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 


Avvisi di Pubblicità dell! ELETTRICISTA 


_ Karussaper Kaotm INDUSTRIE (БЕШИ | 
in MERKELSGRUEN sei KARLSBAD $ | 
| | 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior „ a Zettlitz Ë 
e di Miniere di earbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 
in porcellana durissima È 

per condutture elettriche { 
AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono Ж 


— — Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt $ 


ч Oltre 900 modelli d’Isolatori Ж 
И = === Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 1 E 
ye FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : š 
нч = IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Ёш. 108 — Tensione 20000 Vol. Mil 
Ferrevie dello Stato === == IMPIANTO S0C. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 1 % 


e delle principali 
Sec. di Elettricità 
dell'interno е dell'estero 


== IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. * 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. i 


e pià altri impianti per ten- Rappr. Gen. per l'Italia: J ! 


0 gioni superiori ai 18000 Yalt. 


ISOLATORE 881 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS 
Il più importante in Europa TREVISO. (1,15) - e^ . ZEE 
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Km. 185 alla tensione di 56960 volt 


JOSEPH VÓGELE 1 


MANNHEIM 
X Costruisce fin dal 1842 4 


7 x TARA CRAL Ы ЖУ. A PISIS 
NE RENE ч wo sibi x Z ES ea qi 
Pi = 4 < MARCI 
$ s и К: 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE - 
E. O. RICHTER & C. Chemnitz (Sassonia) 


. GRAN DIPLOMA D'ONORE ап Esposizione di MILANO 1906 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d' pagognoria = Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campionario: 


Q. SCHIERA - Milano Pic Meravigli, 1-5; Telefone 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Oneriticenze a tutte le grandi Esposizioni 


ee 


DIAMANTI TAGLIAVETRO 
UTENSILI 
per tutte 
lavorazioni 
sul 
cristallo 
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Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 


Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
esentante con esteso campionario : 


G. SCHIERA" Milano Via Méravigli, 1-3; 


* 
es 
522 ' 


——— — — — - —-F a „ч 


Telefono 68-31 


Scambi di qualsiasi costruzione e X Piattaforme di MES diametro | 


Fumatori 
la carta per fare 
| sigarette è yeramen- 
te la migliore. 


Esigere su ogni libretto 


la marca 


Satin Bois 
Frères Lyon 


Fabbrisasti di tutto specialis ia Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori 3, 


GIUSEPPE SCHIERA - Milano Via Meravigh 1-3; 


(IO 


scartamento. 


Scambi a deppio scartamento, sboc- 
camento di. binario a scartamento 
ridotto nella ferrovia normale. 


Scambi infossati per lastricato. 

Stambi senza interruzioni del binario 
principale. 

Cuori con punta in acciaio forgiato 

Inoroci d'ogni costruzione. 


"SA 


locomotive e veicoli manovrabili 
da due uomini senza argani. 

Piattaforme con fondamento in ferro 
senza alcuna muratura. 

Carrelli trasbordatori per locomo- 
tive e vagoni con azionamento & 
vapore elettrico, od a mano. 
Argani dii e spille di qual- 


siasi M d Mic: 


blo e oai- 
celli a еа. user 


Rappresentanti per l'Italia: Trog & Röhrig 
ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA 01-0) @) 
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LETTRICISTA 


.Anno XVII S. П Vol. VII, N. 13. | Direttore: Prof. AN ind амын BANTI . . P Luglio 1908, 


= eg A a ne E = | ——— м — — жырды чу LT Agr va © -y o c-—-——- ENI чле —_ — — _ „ 


e Giornale Annunzi di Pubblicità -| ROMA Мааа, 


E ps = F) 
8 
[MISURE ELETTRICHE c INDUSTRIALI < il ‘APPARECCHI TELEFONICI- TELEGRAFICI 
| .Apparecohi da quadro e rezistratori Richard — Li. di sicurezza ed antinduttivi 
i d PARIS - 25, Rue Mélingne - PARIS ram © per linee parallele a quelle ad alta e ria tensione. 
А c Puri APPARECCHI SPECIAL 
U . 4 | perla-simultanea Telefonia e Telegrafia sullo stesso filo 
T ,Amperomstri Manometri =s 8 | | . SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
n. Voltometri ; . Cinemometri e $54 Mp we о ai pd ii ei ep: dell a: 
; : -Tr r orma E г - 
Y Wattometri . , Termometri ' | ce a Е. tissimo, рег campanelli е ettrici, per chiamate tetefoniehs, per 
Й Ohmmetri | indicatoni dina a” H cauteri e per piccole potenze. 
B | - | 1 o: il E BDEUERNTUI ETE 
Bun С n < i CATALOGHI E PREVENTIVI А RICHIESTA 
] — MM . Dinamormetri.. ` ya r 
iU Ayparecchidicon: , AS eco, 200, A P H - Direzione e Officina - 
AES € trollo, ecc. IS == =s dd — RTURO EREGO à 4, Via Сей моо - | MILANO 
M Parigi 1889-1900 —  . —— d as E | l'italia Ce [^ 
‘8. Louis 1904 | | Liegi 1905 Rappresentata In Roma per l'italia Centrale i i ‚да 
Milano 1906 ойо | | Ufficio - Via Cernaia 98 ) 
| " E РЕА FUORI CONCORSO membro dai Glüri | О. Thurlow | Deposito - Via S. Basilio 15 | ROMA 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 
PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL- 

al. Buse | К mirano VOLE — GRIFFE, ecc. ec. ж ж ж ж W ж 
PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — 
Corso Genova, 30 CONDUTTORI. WE RM x Sa 


MICROFONI —— 
ANGELINI 


I piu fonici e chiari 
Vedi avviso interno à 


ROMA - Via in Lucina, 4 


|Gebruder Siemens а Co., Charlottenburg 
Inventori dei Carboni animati 
forniscono a prezzi bassi nelle primarie qualità conosciute in Aste: 
Carboni per applicazioni elettriche. Carboni speciali per cor- 
rente alternata e continua. Carboni di effetto per luce 
gialla e rossa Marca speciale Superiore < Edelweiss ». Oar- 
1 Doni per collettori ad alta conduttività e sicuro funzionamento. Car- 
boni per microfoni. Carboni per elettrolisi. Fabbrica di ap- 
parecchi di misura a spirito e per acqua di condensazione. (1,15) - (9,8) 


©. Olivetti а С. 

ов Broggi 4 - 
ROMETRI- VOLTMETRI 

* WATTMETRI registratori 


Vedi avviso speciale interno ` 


»- 
e 


f 
.. tet wei o 


Ж A. MESSERLI — MILANO 


i| Cianografiche | UMBERTO ZEDA 


Eliografiche MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 


= a MAGNOLIA : » 
<a = = MAGNOLIA 


e lucide, tele lucide 


mi tcliografici a molle, : | | ' | 
ЖА ешш) SUONERIE - TELEFONI - PARAFOLMINI 
Eur ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


Li ° ФУ 
- da ‚ы 


Me = е pfegzi correnti a richiesta. 


. ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


E { sn Società An. Capitale Soc. L. 14.437.500. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECOHIO DI PIOMBINO ` 3 


ЗЕ mua 


Vedi pagine contro il testo | 


, Grande impianto di alti forni, acciaieria Marin. Laminatoi con speciale attrezzatura per forte prodizione di Rotais e Materiale di Armamento Ferro- 


rio di шат profilo e dimensione. Officina meccanica - Fonderia - Forni a coks. Fabbrica di Camento Portland — Ghis» da озсо e da Fonderia. — Lingotti, Billette» 
Я зија e Materials di Armamento Ferroviarie di qualunque profilo e dimensione. - #0141: a canale раг Tranvis ed armamanto relativo di qualunque profilo e dimensione. - 

$36 travi e profilati di ogni ganera - Gatti di bronzo, Acciaio e Ghisa di qualsiasi specie e na fino а 89 Toanellate — Tubi di Ghisa par condotte di acqua e di Gas - 
P speciali ed accessori por dette condotte. - Carhons Coke, Solfato Ammanico, Catrame, Cemento Portland. Rivolgersi sua Direzione Generale delia Società in Portovecchio 
Ai | Piombino (proyincia di Pige) — Pér Telegrammi - Alti Forni - Portovecohio di Piombino. (1-15) 24-8) 


ADOLFO PISANI - MILANO vulcanizzata americana. 
" | Via B. Cavalieri, 4 CINGHIE speciali "s presen 
b Telefono 24- 45. Telegramni : Cartindostria - | MOTORI bs a sa au e 


Metalli — bronzo fosforoso, acciai, 006. - 
^ SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE — — | 


, SEDE IN MIT ANO — Via Castelfidardo, N. 7 | | - Capitale Sociale L. 600,000 interamente versato 


E" | | | Vedi annunzio interno "us 


chaft- Berling- CONTATORI, ELETTRICI 


per ogni genere di corrente e per-ogni eistema di tariffa 
— NN NN SSL SN N NI 


UD ТН Dull 


` Le Centrali, le Ditte Elettroteoniohe, gli istallatori ed 1 Rivenditori vogliano chiedere listini e preventivi al nostro 
Ing. VITTORE FINZI -MILANO s= Via Manzoni, 31 
"Ее # Ж Ж. + ч _oTom_r O [mE 


Avvisi di nne dell' — | - PEE | Eu 
k pe ded di e p dXX 03373: 3 ууд š, E dd ra td 3 tu УС haa de Ta Ev E di è "M EE 40, ә." iur (ay аз ga s aas M EE m Li | m | 


SOCIETA ITALIANA. 


LANGEN & WOLF | 


. . FABBRICA DI MOTORI A GAS “Отто, $ 


‘(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via a Padova, 15 = MI L ANO. - Via Padova, 15 


IERI PEA PODERE CILENTO 011 нечо IRE EP 2 00 NERONE су 
Эч аз aa as ече WU AT: DUE LM EYE X Cr EE TE 1 vit w Vo ni vi ү we v уч г " n'e 


i Motori “ OTTO. e. GON «uet: ad aspirazione MOTOR n funzionamento conforme | DIESEL: | 
Д Forza motrice la рій econpmica ad olii pesanti а brevetto ` i п. 32915 Ж 
1800 impianti per una forza complessiva di 8000 | сот perfezionamenti brevettati in Italia ji J 
cavalli installati in italia in 5 anni. | 1. | "da 20 ad 800 cavalli. ~ ( B-A ` 
TW CAN ACROSS US r —n Y ss s каа О ЕЛИ E TT TOA LU 


| Società Torinese A utomobili Elettrici 
' TORINO = 46 Corso Regina Margherita - TORINO 


зоо — M - 


< CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIE 


Elettriche ad Accumulatori 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI EA TROLLEY 
| VETTURE - : VETTURETTE - FURGONI 


__T——— ө 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta — | 
SB regolare e allenziono - теве della corfente nelle discese 


SOCIETA ANONIMA FORNACI ALLE ENE 


CAPITALE SociaLe L. 809,000 — Versaro L. 500,000 
FIRENZE Via de’ Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Presso Firenze, a SCAURI Provincia di Caserta 


Е | 


Tx o 


EMBRICI (tego e alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie. MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. | 
MATTONI N DA V VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


N. — Si spediscono campioni gratis а tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE 0 € Š i 
SOAURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. - 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Pucci, 2 
CORRISPONDENZA |". 


FIRENZE 
» di Scauri — Scauri (Prov. di Caserta) | Telogr ammi FORNASIEOI | SCAURI 


- i 


S 9-1 


PASTA 


—— 0. —— —— 
19 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


АЕ G.- THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO CAPITALE SociaLE L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
929-4 — — 


3 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 4906 


TRAZIONE ELETTRICA 


su Ferrovie a grande traffico 


а. Corrente Monofase 


в ани ТРИМА ЧРИ a © ^ . , е е pos ax KIRIS 
r Ë w mi E id» di m. aC r XS ^ RR aci 


- - b... TT RA тт dii Жо ЫК» т. 
ERACE ONERE казыш дасийщх мб ши 0 


UNA DELLE 5| VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANA BLANKENESE-AMBURGO- 
OHLSDORF (Germania) CHE TROVANASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 
IL GRAN PREMIO. | 


—— ta zz 


POTENZA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CIRCA 350 HP (3 morori W. E-sr pa 115 HP)- TENSIONE DELLA LINEA DI 


CONTATTO 6. . ° : 
TTO 6.000 VoLT. - FREQUENZA 25 0 (1,9) 


А с a — — 
— — 
— — — — — —F - — 
— —— —— — — -— -— ——MMMMMÓMÓÓM— — 
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Avvisi di SEE ied ins dell'ELETTRICISTA. 


- CONTATORI 07 AURA per CALDAIE 


Controllo dell’evaporazione Solo apparato registrato 


e a precisione x 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione | - 
adoperato a 


е лр dell’ Acqua 


| azionate a cinghie a vapore, e con elettricità E 
B ad aita pressione fino a 300 atmosfere. . E EI 


FABBRICA DI MACCHINE A, AS С CH MID ZURIC " ||! 


| а B) - - (24,8) e i Î 


кт F IERZ x C,, Бшш. "— imi 


аалам di Strumenti Elettrici 


FONDATA NEL 1898. 


<a KT nin ПОУМ 
MU k | |! ШУ 
Y T 


STRUMENTI DI MISURA 


BE | per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo # | 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA. B | 


per corrente alternata, mono e polifaeica | | | 


Rappresentante Generale per l'ITALIA : 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso v-Eman. 248 


Ing. Elvezio Bosia e O. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e'la a Vest 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Рег la Lombardia PE milia ed il Veneto. | 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Тезоаёа, le Marche, е | Umbria.. 


| MANO,» DITTA ING. H. BOLLINGER MANO. 


| Costruzioni industriali. | | | Cartoni cuoio asfaltiel per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. - 


x 
| x Coperture in Holzeement per tetti piani 
$ 


e teziazze. 


(8-6-9-19-15-18-21) 


Costruzioni in cemento armato - 


‘ Brevetto Baroni-Lüling 


— e 


aa- 00) 


| Ri Sot 


Avvisi di Pubblicità delPELETTRICISTA. 


PO M P E Contrifughe a turbina т 
ro " ROTURBO ,, 


VENTILATORI centrifughi ed Elicoidali , 


n а T | ! | 66 S | R 0 CC ( | Referenze: 
| | TIPO - LL u NARINA ITALIANI 

Efficienza EP | I. MABINA GERMANICA 

mame COMPRESSORI D'ARIA e rompe a moo тшт 


Per qualsiasi le principali 


ао | 66 | 2 QCent:aM Elettriche 
applicazione TIPO RE AVELL . ed ‘Imprese Pubbliche 
| 99 le | | 


` Serie | 
garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eco. 


Chiedere listino * WWCB101,, Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L^ 
| . MILANO 


27 - Via Princi pe Umberto - 27 


(1,15) - (6,9) 


Apparecchi | FORNITORE DELLA rtEAI, CASA | 


e Fllettatrici Wagner 
A NAEF = 
Paranchi elettrici Via Alessandre Manzoni, 31 557 


Macchine per legno 
uo: (е case adiacenti) Ж Milano SE 
di Macchine, Utensili e Accessori | 
per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità ` 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
per каапашена, C 'arpenteria, Segheria, eco. 


RISCALDAMENTO 


Moneta Giuseppe 


MODERNO е 
a termosifone (acqua calda) — I Е 2 reir e 
a vapore bassa pressione, a 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


vapore alta media pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


È MILANO - Viale Monforte, 5 
(3,35) - (24,8) BOLOGNA = 5. Simone 1. 


n. 9. | n, 6 bis. | d 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO £ 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906, 


Avvisi di Pubblicità dell’ . 
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C CONRADTI, "NORIMBERGA 


FABBRICA SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARCO È 


SI dadini РЕН PER LA FORNITURA 


DI 


| CARBONI ELETTRICI | E 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata | 


CARBONI SPECIALI 


per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra LIO Volte. 


| CARBONI A LUCE COLORATA 
CARBONI oon filo metallico MARCA “ЕЖСЕІТО,, 


= ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, rosso, blanco brillante e bianco perletta. . 


CARBONI NORIS VACUUM I 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. 


Inoltre la casa produce: — GALVAN EQ E di ogni genere 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
Ф ELETTRODI + 


per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimica | 
| cum. | 
RRS ua: n RIEN RAISAT 


9.9.9. 0605 XS -© Ф. 0000000606060 e... 
r———1t————_____t.@) m ct s —— 


— — = —— 


FRANCO TOSI- LEGNANO 
INSTALLAZIONI a VAPORE ; 


e GAS 


* ° 
Ф 


ОК ЖА 
ee 


ооо °° 
000005706 


:0:9:0:0:070:0:0:0:0:€00 0:9:9/0:0:0:0:0:0:0:0:0:€:0:6:06 09.0.09. 0 049/90/.9.0:€9 90:009 400.09606049. 90.099000 0.099000€9090090900009090090€000 0 
2 
e o 0 C06 06 060€ 0606,06 06060606 05,0606 06069506 060€ 060606060606 060€ 06 060606 0606060606 0€ 0€ 06 9 «0€ . 06 96 9€ 060606 06,0606 06060696 0606 06 0006 0€ 0606 0€ 06 9€ 9C 06 0 06 0€ 96 0€ 9 
Ф 
і 
tu È 
d! 
š SI 
d 
-—- —.-—.- —— a = Tt LE 
ws 


o? 


°. 
Se to 


Ф 
* 


n 


| «жк» 
MOTORI a vapore : 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- — C W Т | 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a P` Ме dre i E 
marcia accelerata per impianti elettrici — P / een 

verticali a grande velocità. а An ali 


- M re "m am ь log сагаа tarta - 


AMOR 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia PUDE а Hs P. 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e ft EID s ^ “4. 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- P ЖШ y EM 


lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) ~ (š 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


- REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. 
Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Società Elettrica Ossolana,. Villadossola. 

E EE" ecc. ecc. 
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Spett. Società Esercizio Васіпі, Genova. 

Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. 

Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Spett. Società Elettrica di Sarezzo. С 

Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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IEEMEON 


Iu Via Princi da Umberto №17 


& IMPIANTI ELETTRICI D- 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterata mono-e polttase. 
APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRÙ, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 
TURBINE A VAPORE, TURBO-GEN ERATORI 


TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


(1.15) (94,9) 
sp «D ep «e» =» GP GP G> єз €» (D (D GP CD Э ep єр e ep (D єр 69 GP 
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Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
клк 


>» GRANDI OFFICINE SPECIALI {= //7 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI / FS 
Da / £7 


INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE | / 


“ “ Ё / ^g 
Vere, Scale “Porta, 77 

@  “@% 4500 500 Scale sorse aeree ‘vendute 909 A * 1 
Casa Fondata nel 1860. 


0000000000 


—— 


Soale Aeree eu carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — 
Soala Perta Tipo 8.° pube „ше È Soale a rampan per pompieri. — Scale a үем 
Coulisse ‘ogni forma.— Penti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pont 
» j Aerel per costruzioni, — Pent! Meccanici pe riparazioni di edi- | Scala "VERA PORTA, Tipo Y' 
molte comoda e pration ясі, — Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo soccorse per pom- 
per piecele Imprese Elettriche pieri. — Carri di seocorse con Scala Aerea. — Equipaggiameati completi per - pompieri. 
Noleggio di fscale in Italia da Lire 60 a Lire 00 mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (135) - 09) 


0909090909090990909 
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SOCIETA ceramica RICHARD-GINORI-MILAN 


Capitale versato L. 8.000.000 


I PIU GRANDI ISOLATORI ` 
ån porcellana pura durissima 
NR ' 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati uc — 
protetti dalla pioggia > => 


| ACCESSORI ISOLANTI | 
Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. | 


1,15) - (24,8) 
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| Trasporto di Forza EE 
Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 


e 


Ф 


Ф 


Ф 


— 


Ф 


, 


ELETTRICI 


(1.15) - (19,8) 
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Lampadine ad incandescenza vovitA 


a consumo ridotto 
р | ë$ 


j 


con filamento metallizzato 


| Consumo di energia 


" Risparmio 


Watt 21/4 per candela = 
ЗО МЫ 
Risparmio go 
del 
E " Media durata d'accensione utile 
30 lo БОО ore cicca 
16, 25, 32, 50 e 100 candele 
100-125 Volte 
RA 


NOVITA с ТКА Yereimigter Glühlampen-Fabrikan 


9.0.0 €0000€0909€000€002 000 0 6 i 
PIAR, 
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| | | S | N D CA | 0 
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PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
` BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


— e 0m0 


em E 


Rappresentanti : 


Milano - ING. MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello ll. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
. S. Moisè 2065. ~ 


Napoli - CANDIA -& С.° -Corso Umberto I, 34. 


n n м "D 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissimea Qualità 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. qu. 99 $ 


. Avyisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Medaglie d'oro s Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — Ё Sa 
, Macerata 1505 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. x 


battelli, ecc. 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos Ayres 66 = MILANO 


ELETTROGENO 


sale Generatore per -Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

(1,18) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
я —— ———« BERLŻżINO +— <- ` 
Tere torlale per lince aeree di Tramvie 
e Ferrovie. elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA ' GOULD | 


EESURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - - 


non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


чамани 


Rappresentante Generale per l’Italia 


ALBERTO TN Milano 


(1,15) - GAS) — 


00000 


 Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI HENSE NBER GE R-MONZA 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


| — ——— Ü——— e ——— —— > —À—— — altalena — — — Ó— с. з 


Acoumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 


Accumulatori In recipienti trasparenti di cellulolde per accensione motori 
u benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d’ogni genere in recipienti a1 celluloide od ¿anita per illumina» - 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. . 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi., 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


90909090909090909090909009090 


| TRI ДПА OUTLET ETE Le LETTI OECD ПИ УШЕШ! TEE ЇЇ ПШПШ" TRECE PONZA TOT TITTI LO VIETRI UTERINE UE лг уш! 


irm ALES: CALZONI oues. 


coro. le MM = с = 


TURBINE 
| RUOTE "хато 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 108,000 


Diploma dd onore 
Esposizione di Torino 1898 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(05-89 
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Rem "sie LT 


š Stabilimenti filiali 
> GARDONE V, T. DERVIO 
E CONTATORI D'AQUA í (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
Š 8 m 
z SISTEMA PALIER Şa а Fill di bronzo fosforoso, di ferro е di acclalo zincato 
i O i: E e per condutlure telegrafiche e telefoniche. 
: à fficinà Ë š оз Fill di accialo zincato ad alta resistenza meccanica 
š š = di Milano 7 s P e corde metalliche per sostegni di condutture 
1 | PME Corso Magenta N. 56 z. E P4 elettriche. 
i а arti ud © vlr | s š 
$ Direttore | per ‚ l'Officina e rappresentante per l'Italia: | & | | $ +9 йш EET j 
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Giuseppe e F-°’Redaelli- Lecco 


Ing. E. KIRCHNER & €.. 


34, Via Principe Umberto -MILANO =й Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a che a Lipsia (pon) 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA 


; Rappresentante per la Lom 
Ibardia, Piemonte, Veneto, E- 
‘milia e Marche : 

Signor: | 


Ing. GIOVANNI BAS, 


| MILANO - 
| Foro Bonaparte, 1 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. 
Successori a 


, Ing. E. CANZIANI & C. 
| Genova - 
Portici Vittorio Eman. Il. 


SEGHE e MACCHINE 
per la LAVORAZIONE del LEGNO 


| Esposizione Internazionale Milano 1906 “ Grand Prix, [ 


OFFICINE Батаа 


Società anonima — CapitaleL. 2.000000 Interamente versato | 


GENOVA 


-— 


9 


CHIPS 
` n H 


iO m | 
iRappresentanti per la To- | 
scana: Sigg. 


Successori LHOTE 


Firenze - 


Via Nazionale, 19. 


Rappresentanti per l'Italia | 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. | 


Ing. ALHAIQUE, BAL» | 
DISSEROTTO&C. | 
Napolì - | 

Corso Umberto 1, n. 84-86 


(g 45 03) 
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STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
Vis Мониз TORINO © "3979 


(Corso Siccardi). Teleg. ELECTR ON 
le RIPARTO ELETTR'CITA'. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — ‘Lampadine a OSMIN x della 
Westinghouse, consumo т Watt,per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


1° RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali — Impianti di umidificazione domestici ed 


è 
b 
i 
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Società “ Edison ,, 
PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI RLETTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
A Ы om 


Contatori d’ energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


SL di emm 
Фэ „69.6% „сї ORO OR ROGO | 


QUATTRO Diplomi d'onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


uf m Ñ 


Dinamo e motori elettrici 
Em a corrente continua ed al- 
ternata. 


NN m aga gs 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
deo - Trapanatrici elettriche - Re- 
olatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e id incandescenza - Леон рег 
installazioni elettriche а bassa c alta tensione. 


-+@Ф+- industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
Impianti ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
p VI colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
pleti di illumi- della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 
lil° RIPARTO METALLI. 
nazione elettri Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
ca e trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo < WIELAND » 
di rei di brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
energia a di- ; Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
stanza. == =: Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
==“ š Placche metalliche incise. | 
нен te” ss IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 


Sirene Molteni per automobili 
e seznalazioni per stabilimenti in- 


 dustriali. (1,18) - (34,8) 
© 9“ AI QO QO OC QO QO QC A O OD OC OC OCOCOCOOCOOCOOC OX x 


отта J. HIMMELSBACH 


сео 1878. FRIBURGO (seiva Nera) 


— Friedrichstr. N. 28 — 


= PALI pi LEGNO wa 


Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a ca nnocchiale) — Estin 
tori a mano per incendi * ANTIGNIT „ ad aria com pressa. — Spruzza. 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere * KANZLER ,, : (1,15) - (6,5) 


7 H H 
PRO deu OO 


QC QUO IO OC QC OC QO ОСОО: м: C: OEC OO OC OC OO OO OE моо OE? Ca OC CCS OX 


Traverse per Ferrovie 


iniettate con creosoto 


miLanoios GRAN PREMIO ... 


Carrelli a Mono -Asso 


—- ч AKTIENGESELLSCHAFT $ | 
HANNOVER (Germania) 


06 


Convenienza Assoluta: 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettri ci ! 
Brevetto Italiano 59485/31 . 


_ te 

[е е /mportantissimo per tutte. le linee elettriche, aeree, pe 
gi gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d esplà 
sione, per leatri e luoghi pubblici оо оо ө 0 ( 


VANTAGGI PRINCIPALI 
1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc.  . i 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 
| 
| 
| 


Рег cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


. Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. 4 — MILAN O — Via Vincenzo Monti, n. Yi 


GOTTWALD & M vin san concio 1 BOLOGNA 


` RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA | 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


ex do 


Tc t M X Ass! montati 
^ E 24 M: ED ingranaggi per motori 
: E Casse difesa per 

ingranaggi 
Campane a pedale 


og» 


CARBDLINELITI Dlio vernice | 

IL PIÙ EFFICACE кү er dome | 
OTTONE коон » MILANO -- 
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Locomotive ed : 
I naffiatrici elettriche 
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(1,15) - € 
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Fornitura di materiali isolanti 1." Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: 
Progetti 


È A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 


Preventivi р — — T a per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
| = A— A-— trali, ecc., ecc., 


В. - ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pr FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 

refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
BALATA - MILANO . 


Telefono 24-69 WANNER & C.: MILANO Via Мин UJ 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon, 
(М) - (1,9) | š 
| Ф 


GRÜNZWEIG & HARTMANN Ludwigshafen sR 


e tolte 
DELLE MAGGHINE "LEN 


GIUBIASCO- BELLINZONA 


Per Telegrammi: 
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MACCHINE A INSTALLAZIONE 
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VAPORE CON Ж, MODERNA 
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Ufficio Vendita per l'Italia 
Viar Foro Bonaparte, 76 - M I L, AN O = Via Foro Bonaparte, 76 
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БС Ае ASARAK ЭД ӨЛ. Ж ОООО КОКОКО КОКОКО S 
TECNOMASIO ITALIANO š 


| 

- — Í| 

| | | ' | 

BROWN BOVERI BEEN I 
| 


DE DAR d 


Sede in Milano Via Pace 10. ; | 
: ‚ ЖИШШ) + Motori - Trasformatori Т 
Ç T CES FERROVIE ELETTRICHE _ | 
PNE TURBINE a VAPORE. | 1 |; 
NS > sistema BROWN BOVERI - PARSONS E | 
а G Eo per accoppiamento diretto con generatori elettrici, M& | 
: b- pompe, ecc. | 
\ E 
E ` PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE | i | 
T H | | 
È Filiale di Roma — Via del Tritone N. з BM  ! 
‘Per 1 Piemonte - Ing. TN — e Ori Torino - Via Lagrange 29. Е 
Per il Veneto - " > Venezia - S. Moisè 2065. o.o» B 
mL 
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[„ & C. Steinmiiller Gummersbach 
LA PIÙ GRAN FABBRICA DI CALDAIE MOLTITUBOLARI IN GERMANIA | 


Fondata nel 1874 


Gas s Jorge , 
a CALDAIE moltitubolari inesplodibili | 
н 


в: Steinm'uller 

5 w produzione di vapore da kg. 20-25 pro m*. 
— pen con rendimento elevatissimo finora insuperato 

| da nessuna concorrenza 
SURRISCALDATORRI appropriati per 
Caidaie d’ogni sistema, brevetto sieinmil- 
ler. Costruzione solidissima; manutenzione $68. 
 рісе. | 
‚ DEPURATORI 0' ACQUA ` brevetto Steinmüller. 
Economizzatori sistema Green 
impianti completi di tubazioni. 


* ~ 


quaa БУ!" ти 


MESE. Per schiarimenti e preventivi rivolgersi alla ditta. 


ING. ROLAND REMY 


TORINO - Corso Oporto, 21 - TORINO 


—— 3 


S. | | Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


— uak CASA FONDATA NEL 1852 фр 


IBELLISS : MO RGOM Lid. 


лена 


732 Motrici e si 
а == = a Vapore ! 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzata. 


IMPIANTI 
DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


S 


кй 


генни ® ж юш 8 59 S | 
» edi мри = 8 
«= prima classe. 


———-4 Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. ¿ ` — 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (94,8) | 


Ufficio di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. 
«е oaeaeei еа? 


-Lahmeyerwerke А.б. 


‘FRANCOFORTE SM. 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE 
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE 
E TRASPORTI DI ENERGIA 


SE š кысы (4-7-10-18-16-19-28-1 
) 


Rappresentanza Generale: 


_SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO 


- 


Avvisi di pubblicità del'ELETTRICISTA. 


LODOVICO HESS 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29 - 67 Telegrammi: Conduit - Milano 
| 15 - Via F'atebenefratelli - 15 
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LAMPADE ad INCANDESCENZA - 


della 


BERGMANN 


Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. L. 


048) - (4,9) 
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Avvisi di | Pupblicità dell'ELETTRIOISTA. 


CREDITO ITALIAN © 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. $,773.087.88 — SOCIETÀ ANONIMA 


— — ri te `——— — --- л To tn 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, a, Lucca, Milano, Mod: na, M: nza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, » Spezia, Torino. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 47-49, Corse Vitt. Eman- 
AGENZIA A - 70, Piazza delle Terms S74, Corso Umberto T° (P ronds) 


x 
Indirizzo telegrafico “CREDIT, (B Operazioni e servizi diversi della Sete di Roma e delle sue А; ronzio @ Tiii ES d Pires'ne i (interprov.). 
| ( 


terprov.). 
“i - — Hit : | š Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse forti 
nti correnti ri 2 '/, */,; con vincolo di un mese2'/4,*/; con ж | ————— — 
vincolo di due mesi 2 /, */,; con vincolo di tre mesi 3 %⁄ © per custodia di va:ori, documenti, carte, eco. 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di CET a 
| preat iio; sino a I 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Меѕі | Anno 
| оп соп orni di preavviso, : 
| Conti ыш menaili 3, ` piccolo | L. 3.— | L. 6.— | L. 16.— | L. 18.— 
| Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle Cassette-forti . осо » 4—| > = » 3 » 25.— 
| Pultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni c -forti. grande » = » 1б.— | » 26.— | > = 
versamento o rinnovazione. авзве-їог . iis unico » 18.—| x 32.— К $0.— | > бо.— 
Libretti di risparmio 2 */ 7 ‚ con vincolo di 15 giorni. N. B.— 8i pagan vvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casse- 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. As con І giorno feet io Osdole sosduto e 1 Titoli оаа esigibili in Roma, ` 
| di preavviso; sino а L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- DE i 
|" cio con i giorni di preavviso. | Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 
| bretti di. piccolo risparmio 3 '/, */„, con vincolo di 15 giorni. n S ui 


| Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 | 
al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, ua pac- 


| N. H. — Tutti gli interessi sono netti d'imposta e capitalizsabili alla fine di ogni chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 


| жое Шалы Re о 5 FE sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
! e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. volume del collo depositato. 
I Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3%» — con scadenza I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
| da 7 a II mesi ;.!/,,°/„. — con scadenza a 12 na e oltre 3 !/, */. ogni 20 decimetri cubi al gierne. 
|. Canti correnti di corrispondenza creditor! e debitori a condizioni da convenirsi. ORARIO. 
~ Conti correnti ia effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di orediti I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 


| liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 

| pizza Tnliana ed Estera. - Anboipzion sovvenzioni ө rieti contro va. || Casse forth nonché per la consegna є pel ritiro dei colli depositati in 
— s 

| lori o certificati di тегс. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque dio dina ° 

| 


piazza per contanti о a termine. — Soonte e Incaeso di effetti sull’ Italia CRCR ROTTI 
e sull'estero. — Cambie di monete e valute estere. — Lettere rd credito | I contratti di locazione e опаа possono өзгө intestati a anche s più persone. 
su qualunque piazza ltaliana ed Estera. — Assegri e versamenti telegrafici possono deleg: persone per la dispo e rispettive 
su qualunque piazza. — Compra e vondita di cambi a consegna. con fa- Cusectis- tori, Caste ier o colli depositati Ih Camera forte. 


coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valeri ж Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
> 
(1,15)-(24,8) 


diese contro incendio" e il furto. 


sistemi 


diversi in semplice custodia e in amministrazione. 


CR T en ШЕ 


NIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVON 


: CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 | 1 
| Accialeria Laminatoi, Fonderia i 
. FABBRICA DI LATTA | 
: | PRODOTTI — - LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE È 
В ILingotti ài acciaio, conici ed ottagoni. NE О TI IN 
| ебе, Masselli. PR DOTTI I GHISA | 
ШБагге quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar || "Wubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a Ñ 
rotondate. | mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. | 
K Larghi piatti Pezzi speclali relativi. d 
È Werghe angolate a lati uguali e disupa Cuscinetti per ferrovie. f 
f Werzhea T ad U а Z e Zorés. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 
н Wergzhe angolate a bulbo e T con bulbo. disegno. 
i Travi da mm. 80 а mm. 350. Cilindri per laminatoi in ea ‘ed in acciaio. ° 
Barre di graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. | 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO ` 


DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 


Rivolgersi - esclusivamente o alla Direzione Generale in savona | 


| GENOVA Sig. @. Libero Tubino — Piazza S. Sino, 6 

-E | . 0 ai seguenti rappresentanti: 4 MILANO Sig. Fortum.to Fiorentino — Via Vicror Ово, 4. x > 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Oporto, 35. 

‘Per le piocoie rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 


В. + л — ж —————————-& (105): GA) 


TEE і m : 4 


a 1 | i І par CA Sr i! 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


LODOVICO HESS 


MILANO 
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Telefono interprovinciale 29-67 | | Telegrammi: Conduit - Miilano 


della 


BERGMANN 


Elektricitats-Werke, A. G. Abth. Z. 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA — | 
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Conduit - Milan 
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Per Milano е Lombardia: : Ing. LEVI CARLO, 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ' 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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| PREMIATA FABBICIA 
MATERIALI 


ISOLANTI PER. ELETTROTECNICA 
TORINO 


DI 


Via S. Quintino, 18 Telefono 21-81 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
VISHHIDI V INTISTI 1 122949 ТАШЧЫ 


SA Y72252 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartons. indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’aria — Pasta 
per saldare. Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspihn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — ( arta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


— Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


Peg Roma e Lazio: Filiale Ing. MABIETTI e C. - 
Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


: Per l’Italia Meridionale: P. b MARTORELLI 
BAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. M . - Napoli, Via S. Maria la Navar 8. 


Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


Via Annunciata, 4- Milano. L 
|* 


(4,15) . (2,9) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


р Scaricafulmini „ p 


. Valvole di tensione | 


К PAUL MENER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per Р Italia: 


Чиа Società Anonima Forniture Elettriche — tensione PL 
`. ` magnetioo 5 GIÀ ATTILIO Pozzo & С. - LoRENZo TOMMASI-ALIOTTI 
ISDEM MILANO, Via Castelfidardo, d. (33-8-8-18) 


Conti 


< 


AKK — —— 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun А .«С. -Francoforte s/M. Apparecchi Elettrometriai 


Voigt e Haeffner A.-G.- Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


NE Mathiesen A.-G-- reutzecn Lampade ad arco d'ogni genere 
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L. M. Ericsson e C.- stoccorma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company = shenectaay America 
~ Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


a « Prometheus D" Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. schanzemba eh e Ci.» Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale рег installazioni elettriche. 


Sssocietà A uer ai Berlino 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 
| | Gebrü der Adt. A.-G.s Ensheim (Pil) 
Fabbrica di isolanti di composizione | 


РЕП рег installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 

© Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 

* Ф * Cataloghi e offerte su richiesta e 9 9 uam aum /. 
|_-—’r@P—T—6———@omoqeG@GuLGig@’’——@I ERR LECCE IN ME zc E E EME LIU Im MU EHE < | 


Società Anonima Forniture ШШ 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1161 


ОЕ NOVA FIRENZE 
FILIALI ia Consolazione, 7 R Via ia 89. o aided), 5 bie. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


=. - == .-.: LAMPADE AD INCANDESCENZA -CONDUTTORI 
—  ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE — 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI ———————— 


— i cui - 4 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
{struineuti di misura i Or. PAUL MEYER A. G.- BERLINO (1,150! 


A pparecchi per quadri | Ren е 
Freni continui | KONTINENTALE BREMSEN GES. - Bebe — 
nd aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Miwaukee. 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato centro )e tredi 
SECURITAS - Lampade - Portalampad - озо SECURITÀ 3 
—e MERCE SEMPRE PRONTA - 
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PIRELLI & @. MILANO 


Cavo per Tensione di Servizio 
. 100,000 VOLT 


Provato a eltre 200,000 VOLT 


Ф Cataloghi e Preventivi a richiesta. 


Spezia = Villanueva y Сей" 


AEREI, SOTTERRANEI e A 
Per Energia, 


40 IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 200.000 HP. 
— di primo ordine 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


DC v 


Con Stabilimenti Succursali 


Oavo posato nel Lago di Garda il 


PARIGI 1900) 
S. LOUIS 1904 | 
MILANO (906 FUORI CONCORSO 

BUCAREST [906 diecon soam 


CAVI ELETTRICI | 


GRAND-PRIX 


Tensione di servizio 


13,000 VOLT 


Luce, Trazione, 
Telefonia. 
Cavi Telegrafici Sottomarini 


(1,15 - 94,8) 


Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000. 


 QFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI wLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
н 


Sistemi propri d’unione 
garantiti per pressioni 


-SINO - 100 - ATMOSFERE 


—— — oo 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,18) - (24,8) 


00 Ceotruzieni Metalliche - Pali per Linee Elettriche 90006 


TO] SEYS ai e ' 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


na a: BOURTON, DORSET 


LONDRA: i, Queen Victoria Street, E. C. 


RANA DIA fuu iR 


Domandare il Catalogo N, 308 A. 


ж A CALDAIE + 


MACCHINE A VAPORE - 


Orizzontali o verticali. ж ж 
A semplice o a doppio cilindro. 


A tubo verticale o trasver- 


X ж X Ооп o senza caldaie. 


| 
| 
sale, di sezione CORNISH, 
LANCASHIRE, eoo. K X X 


Condensatore Tandem Compound 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITÀ 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, ` 
SEMPLICI O MISTE, 
per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, есе. 


-- e -— 


MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 
‘1,181 - (5,8) 


Ta rivoluzione nelle Cin hie di (1 


La cinghia di 


CUOIO RAZIONALE | 


(BREVETTATA) 


da esperimenti eseguiti presso il Laboratorio Sperimentale del R. Pallone di 
Milano ha dimostrato una resistenza alla rottura di x 


Kg. 593 — per centimetro quadrato di sezione 
« risultato mai ottenuto dai migliori tipi di Cinghie di Cuoio » — | 


Non più cinghie di cuoio doppio 


Ogni stabilimento industriale deve adottare le Cinghie di Cuoio Razionaie a preferenza dei | 
tipi congeneri conciati mediante i sistemi conosciuti sin qui. авш | 


Stabilimento а (GANTELLO (COMO) | 


Avvisi di Pubblicità ira 


The Ohio Brass Company 
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per Materiale dé linea 
AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 
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l ` Specialità Mansfield Ohio 
5 U.S.A. 
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Ing. Meriggi & C. 
MILANO. 
Piazza 8. Carlo, 2 —— Telefono .93-10 


(1,15) (16,8 


77 \ 
Ф 


P d 


| Il primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica a ж Ж KE 
| x € š 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California. 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator MFG.C:di Victor MY. 


La prima fabbrica del mondo che ha già 50.000 a 75.000 Volt 
funzioaanti oltre 25 Impianti a tensione di 


—- -——- —906-X»*9*€x @ ° se DI 


G U | D O T O L U S S SO: MILANO = Via Carducci, 13-(già Via S. Ge, olamo) 


hiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a,richiesta с (1,15) - (24,8) 


E le Marelli & C 
x 21 COILC аге & V. 
| 8 MILANO |p 
| | 
| ENIM Ventilatori Industriali per пов appilca. 
ү 24) L š 
XP zione # di aspirazioni ed essicamenti con Motore 
| elettrico 6 per funzionamento a Cinghia 
Á Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a quelli 
са й > di qualsiasi altra costruzione. 
m — — ‚ Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 
| | Filiali e Rappresentanze d della Casa 
| | Mirano - Ercole Marelli e Co. - Via S. Radegonda, то | S. PaoLo - Barberis, Monesi e Co - 
Torino - Ercole Marelli e Ce. - Via S. Quintino, r1. Rio DE Janeiro - Paole Zsigmondy - Rua General Camara, 78. 
^ Маро - Ercole Marelli e Co. Calata Trinità Maggiore, 8. . Camo - Alfrede Dei Mar - Alfonso XI. n° 2. | 
j PaRiGI - Ercole Marelli e Ce. - Boulevard Voltaire, 56. | MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375 
Genova - Ing. S. Cavallaro - Via XX Settembre, 16. | BarcELLONA - Colli & Bailo - Pasaje de la Paz, 8. 
| LowpRA - John Shirley Pandiani - 77, Finsbury Pavement. | LisBoNA - E. Coombe - Rua dos Sapateiros, 219. 
| Вувмоѕ Aires - Emilio Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. p 


; TRIESTE - E. Tureck e Co. Via della Sanità. 
( | (1,18)- (4,9 — 


— 
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cls 


Società Anonima. per Istrumenti Elettrici | 


СТА 


C. OLIVETTI & С. 


MILANO 


4'- Via Broggi - 4 


Strumento termico registratore 
a diagramma settimanale 


сә — 


MASSIMA SOLIDITA 
facilità e comodità di controllo 


aperiodicità perfetta 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITÀ. 


INDUSTRIALI E DI PRECIS'ONE 


INDICATORI - REGISTRATORI - 

n Pre Gren Premi 

st. Louss 1904 MASSIME ONORIFICENZE та Premio 
Adottati nei più grandiosi 


impianti nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


N . (1.15) E (94,8) 


x 
i 
4 wS... aaa 


SOCIETÀ ITALIANA — 


GANZ 


| 
| 
— di Elettricità — 


SEDE IN. MILANO 


15, Via Solferino, 1B. 


| Alternatori — . 


o Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 


LAMPADE AD ARCO 


Motori e e | 
. Trasformatori 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici completi | 


‘PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 
(1,18)-(189) 


— da tt int a der tane 


7 


CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA — 
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E 8 

| il miglior Mastice Chemische Industrie A.-G |] 

{ perla CEMENTAZIONE degli ISOLATORI | N Бор | | 1 t — Ñ 
Risultati splendidi K ж ж ж PERIN GIOVANNI { 


1 K K K X Жж Ж Alte referenze — Via L. Palazzi, 9 — MILANO 
er coppe cte 6 cate RS 9 cate Dese 
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TMT] (E TIT ае 
JANDUS RAPPERSWIL (SVIZZERA) 


| la più conveniente per qualsiasi applicazione FABBRICA 
Corrente continua - Corrente alternata | Fondata nel 1877 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie да 2a 5 jump. su 200 а 550 volt. 
Specialità in tu tutti | | 


Lunga durata dei carboni (fino a 2co ore). Rendimento 
MATERIALI ISOLANTI 


Repsol 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
(,16- 48 RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA : ELETTRICI 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 
COMPAGNIE DES LAMPES А ARC JANDUS = PARIS 

ALBERTO VIGLIANO Di propria esclusiva fabbricazione. 
Corso Buenos Ayres 66 — MILANO — Corso Buenos Ayres 66 | | | (1) - (25,8) 


. MUNICIPIO DI TERRANOVA DI SICILIA 
ALFREDO C AV ESTRI | Si cercano uu abile capo elettricista cd un capo pac 


uico patentati, che abbiano prestato almeno cinque anni di 


Via Cesare Cantù 2 = MILANO S Telefono -86 ` servizio presso qualche officina elettrica, ai quali si possa at- 

кж fidare la direzione della centrale elettrica di questo Comune. 

т “EUREK A BREVETTI Yo. Num. - Il Municipio corrisponderà al capo elettricista la re- 

| tribuzione annua di L. 2200,00, ed al capo meccanico 

AVOLO PER DISEGNO ni 2c e ‘quella di L. 1500,00, al lordo della tassa di R. M. e pa- 
Р gabili a rate mensili posticipate. 

I La nomina avrà la durata di un biennio, con decor- 

S = renza dal giorno dell'immissione in servizio. | 
® 8 q "S Presso la Segreteria del Comune è ostensibile il ca- 
ҹә э > < pitolato di servizio nel quale sono stabiliti i diritti ed i 
Š 3 Be NI doveri inerenti ai due posti messi à concorso. 

S Sp È Terranova 1° febbraio 1908 ` , IL SINDACO 

HET £ 

Sii T x I 
| 8% >с Š | 
L š> Š | ADOLFO RIGNON. x 

a $ 3 dM Corso Siocardi 91- FORINO = Corso Biocardi 91, || 

m hus 
Pi E ames | 
È È z - MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE — 
A | Vernici e nastri P& B | | 


(1,15) - (24,8) 
Altre Specialità di propria fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO ` 
Apparecchi per riprodurre disegni a. luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri articoli per disegno in genere 


1 Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, 
$ Amianto ecc. ecc. 


 Nastri Manson 6 bianco, nero L. 9,80 al Kg. 
>° > 153 nero > 3,25 Е 


li Sconto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta 


| RICHIEDERE NUOVO САТАСОСО LISTINO f° "E ed 
| ( | i ) ` 
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00 9*0«0000000000000000000000000000000 0000000008 


uscita LA TERZA EDIZIONE. 


riveduta e aumentata, con 820 figure nel testo e 36 SELLE numeriche. 


Lezioni 


Élementari обе 
Flettricità Industrialei 


L’opera, in due volumi, tier tien | conto dei più recenti progressi e 
delle più recenti applicazioni. 


х Volume XY. 
1 š ; ; . 
volame | Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 

Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — у l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 

Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche | tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — — Tre @ 

ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correnti alter- | zione elettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro- à 

rate — Misare elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — | chimiche — Telegrafia — Telefonia. 

Alternomotori — Trasformatori. i . Appendice — Unità elettriche assolute. 

000 Prezzo di ciascun Volume L. 7,50 — Opera completa L*915 000 
pati id С 


Per acquisti inviare cartolina Vaglia alta CASA EDITRICE LIBRARIA L'Elettricista ) 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47. 


|——— 


“о ы, еЈ 


È 


АЯ d 4 *, A 
PRODR 
"7. ) a 


i. 


АУРЕ 


А," 


н nia " 


xdi 


J d 
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— —— MEME TRASMISSIONI perfezionate. 


Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modelli, ditte, compensazioni. 


UFFICIO I 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Direttore : 


Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 
арааран ENDE AGED аы аы с ка NEUT RC HEDS GE —_ 


| Pubblicazioni dell’Ufficio: 
INDUSTRIA E INVENCIONES 


Nuove invenzioni. — Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 
striali, richieste, concesse enegate. | 

Disegni di tutte le marche richieste. 


‘SI RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSCRIZIONE 


Ronda de la Universidad N. 17 BARCELLONA 


"P 
TELEFONO 10 48 


TELEGRAMMI: BOLIBAR-BARCELLONA. 
( 15) - (24,8) 


- 


Ing. G. Conti € €. 


— MM —À——— 


BRESCIA _ FONDERIA MECCANICA — BRESCIA 


Numerosi impianti idraulici eseguiti 


AP М | TURBINE Pelton e a Reazione 


SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 


per Tubazioni idrauliche ad alta pressione | 


эв n  mTxr .— Ë -— 


ERNST PABST 


Bellevue-Coepenick (Berlino) 
RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos Ayres 66 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, comunale e intercomunale 

Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 
tunnels, cantine ecc. 


_PILE A SECCO « A LIQUIDO 


uonerie, accessori, quadri, ecc. 


Avvisi di pubblicità del’ ELETTRICISTA 


W. T. RENLEY'S TELEGRAPH WORKS: ] 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per l'Impianto di Cavi 


TELEFONICI E TELEGRAFICI 


| PER USO 
<= Sotterraneo Subacqueo Aereo 


< oa Ra N 


‹ SR 
ta LI < Абду ыу 
$25 


F лг e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 

NATIONAL TELEPHONE C Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA . 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


Sede Centrale: 


(3-44 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo Ziannoni 
Via Chiodo N. 6- SPEZIA, учи 


PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 


WANNER С - MILANO 


Telegrammi: BALATA - MILANO - sine dui 24-09 - VIA PRINCIPE UMBELTO, 27 
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= = "Cinghie a prova senza impegno pel committente — 


TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA - DIK E CUOIO SONO PRONTE 
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Ufficio Tecnico Industriale: 


M ng. Carlo Baumert телле 
э 4, ЕЕ Via Principe Umberto, 4 
NI IS. м0] Ing. BAUMERT - MILANO — TELEFONO: $270. 


— DINAMO E MOTORI 
PER TUTTI | GENERI DI IMPIANTI - 


Prospetti gratis a richiesta (15)-(19,8) 


DEPOSITO A MILANO DI TUTTE LE DINAMO E MOTORI DI TIPO CORRENTE 


SOCIETÀ 08 MICROFONI ANGELINI 


ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 


ROMA — Via in Lucina, <, 5 — ROMA | 
Telefone Interp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Roma 


—— £ 0 5-0 (оси 0000 ________—1—"—— 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
ANGELINI | 


Grande potenzialità fonica = Audizione ohlarissimo 


Gli uniol per la corrisponienza a grandi distanze 
Applicazione facilissima a qu.lunque apparecchio 
— s 


SPECIALITA 


| Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
|| boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Macch. Corrente Continua Modello A. 


po ЖЖЖЖ Кя A EEEE E ЕЖ т ЕЧ CIOKCIOORIIOKAGEA ея у pe 


ч FABBRICA Iranana PILE- ELETTRICHE è È 
F.lli SPIERER &C. 


ROMA — Via Piemonte, 7 —ROMA 


dd 


і. 


PILE a secco tipo £ 2% Ñ 


“Italia,, 


Le migliori e le più economiche 


Adatte per: 
TELEFONI - TELEGRAFI- SUONERIE 


ELETTROTERAPIA : Li m 3 x < Impianti e manatonzione di Telegra o Telefoni interni | 
jin Apparecchi da tavolo di lusso lusso e el è economici = INTERRUTTORI 


г ACCENSIONE DI MOTORI ECC. 


Interruttori elettrici a temp a tempo per impianti d’ illuminazione 


GRANDE ECONOMI A 
IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 


e oa ЕТТ 


Tipo nor.nale: 


t 


had 
(OS 


SN 
ж Capacità circa 40 amperora AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
ү Peso Kg. i CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 
x | ACCUMULATORI 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


Ur 


sò 


— qu-59 È 
BATTERIE PER PICCOLE LAMPADINE B PER USI SCIRNTIFICI У; E Grande Officina. di Costruzione 


P 


` < < P 
M cd (1,15) (2,8) 


——c@e —e-=r_—e--mTi-_ gi-——r_rre- —— GAIA AMTATNTYATIDUT 
ç RIACE ЕЧЕИ AGE ЖЕКЕ EK HE EDD 
A 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca * PLANIA „ I° Qualità, luce tranquilla e brillante.‘ 
Marca “ SILESIA , per lunga durata di. accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


ELETTRODI per la produzione del carburo. di ‹ calcio di tutte le dimensioni 400 x 400 x 1500. 
— xee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO eex—— — —— — — 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


Sacietà Annina PL, A NI AW E RK EF m fabbricazione dei carboni 
UFFICIO : | BERLINO N. W. 7 @ ИВС: RATIBOR O! S 


Dorotheenstrasse, 4 
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POSTO TELEFONICO PORTATILE a CHIAMATA MAGNETI 


usare all'aperto. 


un'unità separata ed indi- 
struttibile è una notevole 
particolarità di tale Posto 
Telefonico. 

L'apparecchio di se- 
gualazione è disposto in modo, che il magnete, quando è messo in 
movimento, taglia la suoneria locale tuori del circuito, così permet- 
tendo che l’intiero Voltaggio del Generatore passi per la linea, 
quando si fa la chiamata. 

Tutte le sue parti sono perfettamente isolate e montate in am- 
pio spazio, per potere essere facilmente riparate in caso di bisogno, 
ed ognuna di esse può all’ occorrenza essere rimossa e sostituita 
indipendentemente dalle altre. 

Questi Telefoni portatili si fanno con Magnete a 3; 4 e 5 Branche. 


Central 
леге" D те! di C cp! il 0 


"P Vini D 
4 SIMS La Pr у: 


„^ 


N 


apparecchio Telefonico a Magnete, 


Le 
SITO TUNER 4 


SCHIARIMENTI E CATALOGHI A RICHIESTA DELLE Società Telefoniche i 


ы 


IAE 


I Guarda-fili di ogni Centrale Telefonica hanno bisogno di un completo 
portabile, efficiente, che dia affidamento 
. di perfetto funzionamento e che sia di una speciale costruzione da potersi 


Il nostro Telefono, qui illustrato, è racchiuso in una Len costrutta e soli- 
dissima cassetta di quercia Americana, cogli spigoli rinforzati e protetti da 
massicci angoli di ottone nichelato. Tutte le cerniere ed i 
espressamente disegnati per questo Istrumento. 

La combinazione di un Microfono e di un Ricevitore, 


fermagli furono 


come da formare 


(6-40) 


š P em. 3 k “Q 5 
mnd. mm ; r e: 1 
+ . 
Y ex E á 


| Rappr. per l'ITALIA Merid.*: ING. ALBERTO PERNA - Corso"Umberto 1,106-108-NAPÙL 
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VENTILATORI & MOTORINI Furia 
90 ISARIA ® 


`. 
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di Fabbrica 


P такег- 


Monacon 


di Fabbrica 


 [saria- 
Werke... 


Filiale a: 


Corse Sempione, 14 - MILANO e Corso Sempione, 14 


(10-15-10-19-28) 
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TO ELETTROTECNICO iu Cornigliano Ligue della Società Anonima hu > 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


STABILIMEN 


Dinamo aiternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeceaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori. trapanatrici. ecc - Impianti elettrici completi su navi da 
Kuerra e mereantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per'bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


^" - 


MACCHINA PER SCRIVERE “WIL 


IZ | UT 
e UNICA MACCHINA DI PRIMORDUM 
x wm, 4 a scrittura visibile e senza i mn 

DSS a Oltre 25000 in uso di ош circa 2500 in Italia | 
UUINA Р) = La “WILLIAMS „ è oggi la preferita, perchè la migliore 
| / 2) L'ultimo modello à tutto ciò che si può desiderare in 
=... : macchine por scrivere 


— 


> FE 928 = + 8 i i A Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esolusivi por litala. 
e au SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI | 

© "' giàIng. G. PONTREMOLI e C. - MILANO) | ` 
L'ideale delle penne a serbatoio 


| LA PIÙ ECONOMICA è la 

| PERCHÉ DELLA MASSIMA DURATA pe 
| LA PIU PERFEZIONATA 
| LAPIÜ ELEGANTE 


© 
LA PIÙ MODERNA ° 
LA PIÜ SEMPLICE 
LA PIÜ PRATICA 
VA x AGENZIA | 
| „жЕ GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA | 
| DELLA CASA 00 
x M al Società Macchine per Serivere ed Aff 
| — MABIE TQOD & BARD gas 15,15 mez m 
| Londra e New-York penne | — ——— sns ThE 
I v (1,15) - (24,7) Venzzia - Genova - Bologna - Roma - Torino - Napoli - Bari - Pale 
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—á——ám——————áÀ—————MM 
G.” Giordano a E." Primicerio | | | 
S. Barlolomeo, 13 = MAPOLI = Telefono N. 15-71 | SOCIETA ANONIMA 


Importazione diretta di Accessori e Vetrerie per rIllu- 
minazione Elettrica ed a Gas. | 


"men PER suonene emo | |OOSTRUZIONI ELETTRICHE 
E — —— (svizzera) BIASCA (Svizzera) 


oS , 
Specialità esclusiva: 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE 


F.lli SPIERER & C. 


ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 
Pila a secco ITALIA e um per Baerts portatile pes = d'isolamento coo 48 Рие tipo à 
Telegrafi 


Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia | - М, e 
Sonerie Msn là | 
Accensione di ; 
Microlampade 


Б 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE + / 
(Pro ascrusione 4: molor: e scoppio) ` Pila a liquido tipo 1 


A richiesta € per quantità ‚Аг, apphrariomi warmah 
convenienti si fabbri 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 

^ 


Pila a secco tipo A 
ре, bartero po: terih 


per Roma e l’Italia Centrale - Cesare De-Angeli - Via del ! 
"n sire Emili & o Trieste - Ing. F. anioni e ( 
š eneto, Emilia e Trieste - „ F. Павіові e С, - 
Rappresentanti | P°"* Treviso. ui 
per Genova e ia Liguria - Ditta Santo Baliani - Vico Fie. | 
ed A enti no 1, Genova. ° | 
g 4 per Napoli e l’Italia Meridionale - Ing. i ontalii- Foria 
2)», Napoli i 


po : 
per |? Italia: per la Sicha Ing. Prof. Maddem - Piazza Stesicoro 68, | | А 
| - Ing. A. - Pi . Oa- 5 7 
per „е Ing. A. Mulas - Piazza Carmine 8. Ca | | per usi diversi 
1 83) -(24,9) . 
_———————— ————_—————————@ 
E Marcia si i 
| arcia silenziosa 
Massimo rendimento 
—— sr Е | 
~ Cessione di privativa industriale | | . 4 
1 Signor Harry Wilson ELLIOTT titolare della privativa Industriale italiana ° | 
N Tolo per: a Systéme de lubrification pour réduire au minimun le frotle- |l. DE q di i : : 
ment des roues de vébicles lorsqu'ils passent une courbe de voie ferrée x, desidera — TA 
entrare in relazione con industziali рег la cessione della sua privativa o per || p SQIZIONI fra neo domici 110 


‘ accordare licenze di fabbricazione. Per informazioni e trattative rivolgersi а 
I C. A. Rossi e C. ; 
Roma — Via Capo le Case N. 18 — Roma | Cereansi Rivenditori 


Utficio internazionale di brevetti d'invenzionc. (18) 


nnd 


(1,15) - (91.8, 


Ce wp; 
Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA - 
PREMIATA FABBRICA 
Di PILE GALVANOPHOR 


TTT n BATMAN - Rit. 2" 


А ' liquido ed a secco | [ à | 
| г GRANDE MED ACLI A р DORO — Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie е Tramvie Italiane 


Esposizione M Milano 1906  — 1906 


a liquido ed a secco č č 


Parigi: M lia d'Argento 
d oco ае 


Como 1803: Medaglia 


š Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio > 
° prima qualità, temperate con metodo brevettato | | 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono | 
una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo - 

tondo o quadro fino a mm. 50. | 
Resistenza fino a kg. 20,000. | 


Edoardo Neil а. 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
- Telefono intercom. 2-85 >= 


APPARECCHI TELEFONICI 


Esposizione Universale di 


| LA (БИЕ 
BI e: 
M ' 1 


SUONERIE ELETTRICHE D | 


ed 
ARTICOLI 
: AFFINI 
n 99 Rendono affatto” mos in | 
RAPPRESENTANTE causa della loro permanente e 


fe А Y cità il rallentarsi dei dadi dei койо. x E 
21 -W Fornitore di Stabilimenti governa- 12258 
» tivi, costruttori di vagoni ferroviari, 
We. 17. tramviari, automobili, ecc. 
Campioni a richiesta. 


"Esposizione Milano 1906: “MEDAGLIA D'ORO 


generale per l’Italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON FABRIK A. G, 


già, J. Berliner (1,15)-(1,9) 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO | tanto Conor Hl CAV GIOV BUCHI CEICER 
Gran Premio Milano 1906 - TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO — 05-08]. 


p—s - = ——FFx — 


| $+0+0000000100000+01010000+0200000+00 


š D O RA,, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - — ALPIGNANO (Tort єє 


Accumulatori Flettrá 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж # Ж Bá Ж B | і 
Ж = Ж Ж Batterie di trazione per Automobili e Battelli ` 
Illuminazione di Veicoli Ж EN Ж ЖЖ GR AS OBS Ж A Ж DM GS 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICO 


a Tungsteno e a ea . filamento di « di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Hluminazione зе Elettrica | 


z GC Е" 


GRANDE OFFICINA MECCA МІС 


Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica 


0000 


ы: же —— e PEA m————— — — 


diiit чазаа 


000 


PALI DI LEGNO 


per Telegrafo, T'elefono, Tramvie e Trasporti 
di Energia elettrica 


Bn 


serve e Tre | IMPREGNATI con sublimato corrosivo 
SPIRALE iha Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17, 
te com porto = : 


TRAVERSE 
per P'errovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto 


- ———n  — sx ——treiee rs eresie e son 


FRATELLI HWELSBAGA, 


FRIBURGO | 
(Baden) Selva Nera | anta n. 16 


—---——9 9-9 @ JED @- + Z= @@ e - 


MILANO 1906 


CCATE PER Dl) 


з imoossibile à 


(1,15) (94,9) 


SOCIETE pes LAMPES 


= inenandeseenee de Zurich 


Fondata nel 1889 , ZURIGO 


Stabilimento a 


BIRMENSDORF 


— ax" 


— 
-—7 


LAMPADE À 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


VAI 


LAMPADE 
| Й comuni - 
È e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
батта 
smerigliate 

ecc. 


Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - 118,8) 
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“FRAN PREMIO, 


| & A. PESTALOZZI &C' | 


SOCIETÀ ANONIMA 


Niederglatt 


(ZURIGO) ; 


rene —FA — Ñ — 


| | FABBRICA DI CARBONI ! 


per lampade ad arco e di elettrodi 


"CARBONI 


L I | 
| PER 
| LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


| per corrente continùa ed alternata 


ALAIN N мл NE М MÀ 


SPECIALITA’: 
i CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE C0- 
| LORATA, 


gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


ET e МАК К DIA 


CHI EDERE PREZZO CORRENTE 
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Agente Generale : (1,15 (4,8) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


La società proprietaria delle seguenti privative indu- 


striali italiane, è disposta ad entrare in trattative per la 
loro vendita. 


1°. Privativa Vol. 233 n. 100 per: | 
« Regulatiur de sub.nersion pour bateaux sous marins, sub- 
mersiblas et analogues >, rilasciata. 1 18 ottobre 1906. 
2. Privativa Vol.288 n. 99 per: 
< Dispositif de connexion pour reservoirs de lest de bateaux 
sous-mari.18, Subinersibles et analogues », rilasciata il 
. 18 ottobre 1906. 
. 3°. Privativa Vol. 233 n. 106 рег: | 
« Dispositif d'obturation pour tubes lance-torpilles » rilasciata 
| il 18 ottobre 1906; x 
E Privativa Vol.233 n. 107 per: 


« Procédé et disposit.f pour assurer et conserver l'assiette- 
longitudinale d'u. bateau sous-marin ou sub;nersible pen- 
daat ia plonge x, rilasciata il 18 ottobre 1906. 


5°, Privativa Vol. 233 n. 108 per: 


< Dispositif de lancement pour torpilles de bateaux sos-ma- 
rins > rilasciata il 18 ottobre 1906. 


Per. schiarimeuti rivolgersi all'Ufficio internazionale per 
Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica di 


Torino - SECONDO TORTA - Torino 


via Carlo Alberto 35. | аз) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


THE «QLIVER,TYPEWRITER pi 


Uffici Principeli e Fabbriche: CHICAGO D Š А. 


Filiale: Dittà A. GIANNOLA-PUCCINI 
Palagio dell Arte della Lana 
EIRENE: ` 
MM «EE — mmm 
La Commies onè Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


ї per esaminare e scegliere il tipo dı macchina scrivente che meglio ri- j 
г spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la f 
| “OLIVER ,„ giudicandola la migliore fra tutte. 
л In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello] 
' Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: | | 
E 1OO Macchine Oliver, 

e il 6 agosto una seconda — а di altre 100 Macchine. 


SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
Macchina Moderna = огото - Completa. i: 


w ———— € LÀ e e 
» e €T — —. ue SD NI — > > > — => — => — Ано Suae, P7 a9 ` 


MACCHINA 


per rettificare i collettbri delle dinamo ' 


SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO | 


чөе - 


|. Fonderia Meccanica di Brescia 


ING. G. CONTI 2 C. 


Ес BRESCIA * —— o g 


и — I > J"... í. — `w I 


| TURBINE Ni: ; a ci di alto rendimento 


Numerosi Impianti già eseguiti Agenti ceclusivi per la 


Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


E. H. CADIOT & C 


ELETTRICISTI 
12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) | | 
(1,15) - (1,8 
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SERVOMOTORI e Regolatori 
RUBINETTI DI SCARICO equilibrati di facile 


manovra, pressioni altissime. 


TRASMISSIONI perfezionate 
| (1) - (6,8) € 
> RE U к= — o 
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С Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA: 


. OFFICINA ELETTRICA 
DIR" EM? GEROSA 


| SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


MILANO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI-APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Сот mutatore centrale 


--_—ee 


-.-9—————— —— - ———— 


, Le Piccole Centrali Telefoniche 


À complemento delle grandi Centrali per servizio delle ` città servono le piccole 
Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all'altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 


(1,18).- (24,8) 


BREVETTATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Appareochie è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 


Tipo Elektron 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 


Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA 


Booletà Anonima 


N de 
TU v P d 
I-A 

MARCA реро 


STERN-SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 000. 


sede : GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 


Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 
Desigaasion | a i 
Amperes | Amperes | 


Case Consorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONORA, PANTIN Paris 
NEW-YORK 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


| da 27, | desk dati E dl | da 1 Í. | 
a dii - = al 55 
| Prezzo cad. | L 12,— {L.14.50 L. 16,— L 18.— L.20,— L. 22, — 
; Prezzo del Limitatori Elektron da 125a 280 V. 


| Elektron - 
Radiant 


dala? 


Olii Minerali per lubrificazione interna ed esternadi 
macchine. 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


| da 2 da4 
EJA |a a 5'/, ` 


decas] 
Presso cad. L 12.— Т, 1450 L. 16,— L 18, — | 


m \ 
B k. 5 
x Tipo execlslor x 
| 
| 


Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato, 
Grassi Consistenti са altri grassi industriali. | 


. Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso мело 
= c Industriale. 


' Olii e Grassi per Automobili approvati dal 
Touring Club Italiano. 


GRAN PREMIO 
Esposizione di Milano 1906. 
4,5 - 99 


persa laa sj da Mea i UA 


Questo tipo pià economico à indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: | 


Fino a 125 Volts da '/, a */, di Amperes 
Da 125 a 250 Volte da '/, а '/, 


| Prezzo unico X. 53,75 


| Tanto per l'Italia quanlo per la Svizzera, rivolgersi allo 


| STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., im. 


ns | 


——M Ts 


a — 


— 


SOC. AN. A. BESOZZI | 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


Брезе ` ` —— —— a au a ag UT ааыа 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI | 


OF F ICINE MODERNE P la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia || 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — A vvisatori || 
d’incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI = CAVI — EGC. - ECG. 
PILE ad alta intensità “INVICTA,, brevettate-Pile d'ogni genere 
&—— —— н 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO | | 

осил М, KE. I Е. A, о . А | | 
(BLEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) | ^. SCHWARZ - FRANKFURT 
APPARECCHI DI MISURA | .LAMPADE AD ARCO, 


— = ` -= — — — 


Avvisi di DROP gak ELETTRICISTA. 
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SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO. T 


Forniture Generali per PElettricità 


Via жш 2551- MILLA IN O- Via Solferino 29-31 


Le -19998+- 


Rappresentanza esclusiva per l'Italia della ` 


E. A. G. 


Elektricitàts Act. Ges 
Vorm. HERMANN PoGE 
CHEMITZ 


—— e —— —À— 


1 


 Dinamo- A Iternatori 
Motori- Trasformatori 


Impianti Elettrici 
completi 


———— Y aa 
——  "———— € -@ ммм 


, š gu. 
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2 Generator! seed a 400 ИР, 1 D ае чоо Hp, 5000 volt PREV ARI oi s= „б 
Impianto eseguit » рег la Centrale el*ttrica della = 
A.. G. Deutsche Kalivwerke 1 Bernterode TARSIA) Е 


————— -—— . per acr idR — dini dn. Grm “sem ila 
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| FORNITURE COMPLETE 
& per impianti stradali e intorni 


-TA 
A | 
” 


BRACCI STRADALI - LAMPADE 
lSOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA ` {LD 
STRUMENTI DI MISURA 7 WY 
‘ ACCESSORI PER IMPIANTI. | i) 


& RO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA — . 

p Per preventi vi macchinario elettrico e consulenza. tecnica dirigersi al nostro reparto speciale $ 3 
E. | Telegrazimi : SAME Milano “° ` n Telefono 91-60 9 
te a | с-а OS 
LANTIS Калаа акы ыал ааыр LIL ТЕ ы аа ы бы ыраа быка tania AS. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato L. la dii 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). 


€ ——— 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa 5. Giovanni Novo N° 4439. 


| Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CAST ELNUOVO 
Via Somma Campagna, 15. 


ñ » GENOVA — 5100. A. M. PATTONO & C. ` 
| -= Via Caffaro, 17. 


| Costruzioni Meccaniche & 6letfricfie 


“ Gru „ elettrica a cavalletto, portata бо tonnellate ` — 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


99, Via Orivolo 


b 


FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI 
NESSELWANG an MONACO 20 (Bavicra) 


"a i COMPASSI DI PRECISIONE 
SISTEMA ROTONDO 
per Ingegneri, Architetti e Disegnatori 


GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Louis 1904- Liegi 1905 


Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi di Fabbrica. 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: 


i A. DEIDIER 
Porreatten ioneche Napoli ~ (talia) Corso Vitt. Eman. 155. 


sulla testa movi- 


ха аы wa І сотравві Riefler sono usati nelle scuole e 


no la marca negli importanti uffici tecnici del mondo 
«RIEFLER» intero. (1,15) - (24,8) 
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Via Ernesto Rossi - BERGAMO 


Pe 


— SSN SSA SLI 


per archi 


per dinamo e motori. 


° Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


KITE ea rg ANANAS PP t p s P m LUN NT N T NN DN . 


FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


Clemens Riefler 


LABORATORIO ELETTROTECNICO — 3) 


Società in accomandita semplice 


OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE € 
| ( Fiale Monforte, 28 - MILANO. 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell’aria - nell’olio - immediati - a tempo. 


. MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori di misura 
di tensione e di corrente 


Trasformatori - divisori - resistenze - 


| INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


per batterie di accumulatori 


REGOLATORI AUTOMATICI 


LE pel sistema di survoltaggio Magrin 


REOSTATI A. VENTAGLIO ED А CORSOIO 
— ' ^ RREOSTATI DI REGOLAZIONE 


REOSTATI DI AVVIAMENTO 


04) - (84,5) 


LOCOMOBILI- Più di 
SEMIFISSE (0200 20,000 
а уароге Р. ANS x = | т ( Г n. JA in uso! 
saturo | VI gi t. vi di i ‚эйе 
e | E , 
surriscaldato Grand 
Con Prix 
distribuzione sg Esposizione 
a valvola — = MILANO 
«LENTZ » 1906 
Rappresentante: 
(1,15 - 24,8) 


MILANO | 


Via Castelfidardo, 10 | 


~~ CURT RICHTER - 


$ APPARECCHI PER RETI AEREE 


| a bassa ed alta tensione - 

| per sezionamento - valvole - derivazioni 
| : 
| 
| 


Scaricatori 
per basse ed alte alte tensioni 


ACCESSORI PER Il IMPIANTI, 
Morsetti, Serrafili, 


SANA 


жж 


Valvole a piombo ed argento. RG Telefono 3-71 
| LIMITATORI DI CORRENTE BR AMO per Telegr. Elettrotecnica 
| per luce e motori (Brevetto n. 70050) MILANO at Telefono 28-77 
| Costruzione e. montaggio di quadri comoleti ratur Eat 
š per Centrali + Stabilimenti - Motori 


045 - Sio 


o 


- — m =. 
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‘Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA | 


lucca 


* JULES ISRAEL & ©. MILANO - via pantano, 7-0 
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І 
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| 
Unici Concessionari in Italia 


LINOLITE < 


Marca depositata 


Brevetto Italiano 795990 


fsiplendente 
compatta 
OZR 


Luce Bianca 
 QITOTLAMOSOo GS 


— 


0,18.- 89) 


Grande Deposito di Materiale per - Impianti Elettrici 


а ——— аааанааь 


| Manufacture Speciale deCuirs & Conrroies 


40 Medaglie — 3 кирп d? Onore 


Fuori Concorso ~ (Membro del Giurì) BARcELLoNA 1888 - TOLOSA 1888 - CHICAGO 1898 - PARIG1 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 
‘ Marche Accreditate: 


Soellos - Dynamo - Extraforte 
Soellos-Renvideurs - Нёгер 


| 
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СЕРЕН ii DI BRUXELLES m 
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Agenti Generali per > Italia `` *i 


srasionenero st acrcrziona FRATELLI TRUCCHI | 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI . SAMP IERDARENA "T 
А Т, ж | ph 
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RIVAROLO (uGURE) 
E MEINA (LAGO MAGGIORE) 


M 


OLII o GRASSI 


_ | imigliori lubrificanti per macchine 


| Esposizione Universale di Parigi 1900 
Medaglia d'Oro 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 x 


: dei principali Costruttori di macchine 

F Ij ni Ij I a vapore - Imprese di elettricità - 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed aliri 
Opifioi industriali. 


1,15) - (94,8) 


` ` 
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tM FOLTZER 


REGIE FERRIERE petto 


Contatori “ARON, | 


Costruzioni a motore ed a pendolo 


per corrente continua o alternata 


CONTATORI 


portatili per controllo 


CONTATORI 
con indicazione di massimo 


ed altri tipi speciali 


EROH- 
К -— Nel 
Chiedere listino iod 
Rap te Generale dig 
а! presentan & motore per corrente trifasica 
° per l'italia 


R. BINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


(1,15) (24,8) 
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LIME * DICK | 
77 | 
Lime d'ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 


dell'industria — Raspe brevettate, rifloi^'s, lime ad ago, | 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabtriche x 


d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Sezhe circolari 
per legno e per metalii. 


UTENSILI “ DICK,, 


“Өр = ... °... 


'FRIEDR. DICK - Esslingen a. N. 


RAPPRESENTATO DA (1,15)-088) 


SIMONIS e C.- Milano, Via S. Eufemia, 23 


: aS EE. 4) h AP 
a ` ' 
A 
й: | š | 
LSI ] m 
ji " 25 
` $ || LJ $ LI 
i „ШИ. ЕЕЕ Ш\Л и) | : i TM 
: FE EF E z 
3 i T ОИ. f : È : 
| L137 RE ES Li 
a è г 5 ГЕ [ 
| f y | Г ГА | i " Y 
"il і | \ | | | 
4 4 1 1 Y . LI 
È " 1 “ Pi 
, ы v 
Í | | ) | 
Pie ^ Ai ir Dodd ЛИРИ ЫЕ ih ; 


| 
| 
| 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


OFFICINE GALILEO 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.000 - Flevabile a L, 3.000.000 


STAB:LIMENTI FILIALI 


Sorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori 1| 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira | 


"ed accessori per fognature 
per acquedotti 
Impianti Elettrici 
e Telefonici 
+004 


Sifuno N. 15. 


Scaricalore 


(Siemens) | 
Mattoni refrattari | 
Mattoni Grés 


Specialità s 


——  — 


Materiali inattaccabili 
: in Grés per Fabbriche 
gy Prodotti Chimici, Tin- 
Nei torie 


Rappresentanza e Deposito 

"mE in ROMA 

| Ж — presso il Signor 
Sifone m Grès PROFILI AMEDEO 

I . via di Porta Salaria, 52 

per Resistenze Liquid: Telefono N. 96% 


беп | (1,15) - (94,8) 


TUBI GRÉS -PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


Società anonima sedente in Firenze 


Studio elettrotecnico 
e laboratorio per tarature scientifiche 
ed industriali 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
Strumenti Elettrici 


Ммм + 


‚|| Costruzione ed esportazione di ани 


applicati all'arte della бит 


Proiettori da scoperta - Telemetri -. 
Segnalatori di ordini. . 


Rappresentanza generale e deposito рег 1 Etalia 


DELLA 


EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. G 


05) - 048) 


—— =n D xn U 


| а | M a ` | п - ë | 
| Società Italiana di Elettricità | 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 € ROMA Corso Umberto 1, 337 


— A — mec 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 


riali d'installazione. 


SIEMENS-SGHUGKERT 


Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di болди 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente oontinsa 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettrici di precisione differenziali ed economici - Apparecchi telegrafici-tele- 

| fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
| Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fili - Carboni per аша ad arco - Apparecchi di 


| bloeco e segnalazione per ferrovie - installazioni di bordo. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 
UFFICI TRONICI:( GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. —. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


— = —..-— — — VP m 


Rappresentanti ed Agenti пее principali Città d'Italia. hn 


Í A (1,05 - (968) 


—- ú Um mee тә TE 


Avvisi di Pubblicità dell! ELETTRICISTA 


' Schaeffer < Bud enb erq 


23 A. Monte Napoleone = = MILAN O 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri. ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


Indicatori per prendere diagrammi. £ Compressori sistema Kryszat. 
# Contatori di giri — Tachimetri ` x Pompe a vapore brevetto Voit. 
5° Rubinetteria e Valvole 1" gni genere. 5 Pompe per provare tubi e caldaie. 


Valvole sistema Jenkin. # Regolatori di diverso sistema. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 

E | Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
laiettere «RE- -RE-STARTING Valvole a saracinesca. — - Lubrificatori 4159-69 | 


пв ЕС. LC. | ШИШЕ FONDERIE TORINESI. mw 


—— € GIÀ = 
SCHWECHAT LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 
presso WVienna | 


GRAND PRIX 


^ 


Termometri — Pirometri. 
Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleasoglas di Jena). 
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Eapoizione ктай | | RIPARTO I. EIC zu. 
— et — Motori A GAS POVERO 
Fabbrica di aste cilin- —————— 


driche di carbone e di carboni galvanici. minimo consumo 


SPECIALITÀ 


da 12-0 cent. 


Carboni per luce elettrica a vari colori | | "т, | nmaw-muswssuw 
Elettrodi sino a SBO'*di grossezza | И Macchine per laterizi 
- 8 1600" di lunghezza Yentilatori—Pompe 


OFFICINA CALDERAI 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 
Ghise speciali 


A Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta a- 
Rivolgersi al Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO "5-2 
Torino = Via Corte d’ Appello, 2 « Torino 


MINIMA CO! COMBUSTION E 


Placche e bacchette. di carbone .per| 
l’elettrochimica e p | 
Rappresentante Generale per l'Italia: 


“GUSTAVO WEIL ` 


— Via Monte A 28 — 


. (LU) -(88) 


CO «5 


) LAMPADA ad ARCU а GLOBO TT 0 | | ADOLFORIGNON > Í 
J ANDUS | 1 Corso Siccardi 31 - — = Corso Siocardi 51. | 


la più conveni nte n 16188] lì 


| Lunga durata dei carboni (fino a 200 si Rendimento D É altri, Tele, Cartoni, Car t6, Mica, Micanite, F "m { 

‘uminaso costante per tutta la durata dei carboni | Amianto 966. 90 È 

m RL АЦО ыш Мапвоп оо, nero L. 3,80 al Kg. E 

COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS. I ` i nero > $95 > 8 

Jh. pissnEISNTANZA GENERALE PER Urin: Î Sconto al rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta | 

p? ALBERTO  NGGLIAN O Í RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO r MARZO 1906 j 
Р Corso Buenos Ayres 66 — MI NO — Corso Buenos Ayres 66 2. —— n | o в D- -6,9 
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1 OFFICINE LOUIS DE MEYER & C. © 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). | 


| Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
вите autoclavi senza guar. 
nizioni. 


ә | 


CALDAVE 


di qualunque sistema 


Kad 


RISCALDATORI - 


per l'acqua di alimentazione 
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| SURRISALDATORI DI VAPORE 


Lusi | MK — 
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Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Kappresentanti Generali per UItalía: 


e ° a MILANO - Foro Bo —" 
x Gr imaldi & Ç. ти | ена i (ыз- aM 
-] GENOVA -Portici V. È. 26. Ing. Giovanni Das p 
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ING. Å. RIVA @ C. - Milano. 


(già Ing. A. Riva, Monneret e С). _ 
TURBINE E REGOLATORI 
di fama mondiale 
In 19 anni di esercizio 


— € | Progetti e Preventivi a richiesta "T 
SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI - e" еа, Monon: 


TURBINA di 5000 сау 


[4 


Sede in MONDOVI (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferniera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE 
per la lavorazione del legno TRAE + 
secondo i tipi più moderni | TOI c9 
JAeferenze di primo ordine 7 
ESPORTAZIONE 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Direttore: A. CHIATTI di città e campagna, aeree e subacquee 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 


METALLI 


di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 


PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 


Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


+ 


SPECIALITÀ ‚ 


- TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILL DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA. — TELEFONO N. 97-23. 


: 
$ 
o 
o 
: 
MAGAZZINO IN ROMA | Fabbricazione di trasformatori 
: 


8B assumono impianti ovunque con squadre spoola- 
'liste- Prezzi unitari od a forfait, | 


—— — —. — 


баа A ы 
.- 


Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLeFono 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLEFono N. 25-39 
— — m —— — ——— 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Articoli sanitari — Appareochi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini in 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore— 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi por idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articol: div. rsi 


camente perfette. 


FORNITORI 


per viticultori e per canuna — Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
gas comune e gas acculene — Macchine ed utensili per la la- elettriche — Municipi — Stabilimenti. 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per | 


la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Sceilos » ed acces- 
sori — ОШ e grassi luprificanti — Benzine ratfinate per auto- 
mobili e per uso siagnaro — Ulio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Kaccordì di ghisa mal- 
leabiie neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Caialoghi — GRATIS 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 
(1,15) - (24,8) p )02990609520 


Жуз 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 
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CONTATORI. 


E. THOMSON per qualunque india tensione ed | 


intensità. 


E. THOMSON speciali per quadri di denbuione e 1 
per alte tensioni. | | 
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Lettura diretta in Ampxòra. 
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STRUMENTI DI MISURA 
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BERGMANN-Elektricitáts- Werke 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


GIÀ J. BRUNT & @. 


VIA QUADRONNO 41-45 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
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CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA. 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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.Contatere per corrente alternata trifase. 
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Speciali per quadri 
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Massima sensibilità Contatore per corrente alternata monofase. 
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LABORATORIO 


PER | ; 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione ..ì 


MILANO У 
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Via Vignola, 6 MILANO Telefono 95 24 . 
Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte 


esercenti Stazioni Generatrici di energia elettrica a 
E scopo di distribuzione di luce e forza motrice, per de” IMPIANTI DI TRAZIONE LIONE ELETTR! CA 


terminare la massima richiesta dei singoli abbonati, 


Grazie al Indicatore Wright possibileuna 
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un crescente beneficio, 
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Opuscoli descrittivi e Preventivi a richiesta 


y" | | COSTRUTTRICE À FILO AEREO senza 
| | Società Edison per la fabbricazione rotale - Il sistema più 
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“IL'ITALIANA.. 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile a L. 1.000.000 
‘++ Anonima con sede in Milano e- 
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DePrieseC. ` ысы MARITTIMI 


1 
Milano MENSILE ILLUSTRATA È 

| | -ARH —————-—— — W { 

РО И МИ с ` АММО 41° | 

` MACCHINE UTENSILI ED жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA b NAW% H 


GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITAM | 
APPARECCHI DI SOLLETAMENTO ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFF 
pia d | MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
MACCHINE SPECIALI - MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUI OLTURA - STORE zl 
per grandi produzioni GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRIMERA 
di esecuzione sicura PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NO : 
SCIENTIFICHE.- BIBLIOGRAFIA = NOTIZIE DEL PERSO | 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ШО 
STRAZIONI ECC. X X X X X X X X X X X X x NY 


PREZZI D'ABBONAMENTO 

Regno d’Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L М 

Paesi facenti parte dell'Unione postale . » 25 

Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le а" di LS in più. 
Un fascicolo separato L 
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Levallois Perret , pes Paris $ 


Avvertenze: 
L’abbonamen annuo e comincia dal 1° gennaio — rr 
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Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Rivista Marittime - ROMA 


L'Amministrazione non acoetta richieste d'abbonameni 
se non accompagnate dal rispettive Importe 
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Spécialité de Balais en charbon 


8? 5656 „ 8.02.6. 
Rappresentante esclusivo per l'Italia: Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 


Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e Legione vee 


MARCO CAPPELLI ioni e reclami dirigersi alla Direzione della Riviste 
MIlano — Via Mvrigi 12 — Milano rittima - Roma. a 
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Grande Deposito 


E rotezione degli Impianti Elettrici VETRENE PER ILLMINAZIONE FLETTRICA 
x BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche — Accessori 
CONSULENZA 


—> k= 


Ing. б. GOLA .. 55... 


de 
Globi per Archi 
> 
Riflettori 
рес 
Tazze in grande 
ш assortimento 
È Же, dal tipo di gran 10880 
al più corrente. 
St, 


(1,15) - (24,8) 


MILANO-G. B. 


Via Montebello, 14 (1,15) эй 
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e LAVORI SPECIALI IN ACCIAIO Fu Sa E FORGIATO 


[= SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 


s caq Danék & С" 
E a: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia), BLANSKO (Moravia) e SOELAN Comte) 


SPECIALI TA 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo. 1 più 
moderni sistemi. 

Macchine a vapore surriscaldato 4i sistema proprio e del sistema 
brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 

Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 


Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. — TET 
MP 
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: c costruiscono inodire tutte le forniture necessarie ps miniere e acciaierie. 
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Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine @ astrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 
fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 
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— Kansa Клоун [ТИЕ GESELLSCHAFT 
in MERKELSGRUEN sei KARLSBAD — 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior „а Zettlitz. 
. edi Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 


in n durissima . 
· per condutture elettriche. 


E ALTO £ BASSO POTENZIALE - 


Telegrafo e Telefono 
Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt ` 
Oltre 900 modelli d’Isolatori ` 
Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 
IMPIANTO Ferrovia elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tenon 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone Km. 88 - — Tensione 32000 Volt. 


= IMPIANTO $0C. ELETTRICA BRESCIANA Km. 5: — Tensione 40000 Volt. 
= IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


0 e piü altri impianti per ten- R | ; | 
appr. Gen. per l'Italia 


sioni superiori ai 15000 Volt: 


SOLATORE в р ороо ed ны ето LAZZAR & MARGON 


Km. 18b alla tepsione di 56860 volt 
Il più importante in Europa TREVISO, 045-69 — 


Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


——D—  ÇçÇ Q crV. MM 
K COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE 


| E. О унеш & С. Chemnitz (Sassonla) 
| 
' GRAN DIPLOMA D’ ONORE « all Esposizione di MILANO 1906 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso. — Utili per 
lavori accurati d' Ingegneria ~ Architettura - Meccanica. 
appresentante соп" esteso campionario: 


ө. SCHIERA - Milano ra Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 
| ERNST WINTER & SONA - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Oserificenze a tutte le grandi Esposizioni 
DIAMANTI TAG LIAVETRO 


NEA \ UTENSILI ‘| 


per tutte 
: lavorazioni 
: sul 
) sh: cristallo 


Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante con esteso campionario : 


G. SCHIERA - Milano Va Meravigh, 1-3; 


Fumatori 
la carta per fare 
gigarette è veramen- 
te la migliore. 
Esigere su ogni libretto 
| la marca 
| 
| 


x Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 


Telefono 68-31 


Satin Bois 
Frères Lyon | J j 
Febbrisanti di tutte specialità in Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori gj 


Rappresentante con esteso campionario 


| GIUSEPPE SCHIERA - Milano Via Mn r Tenia 68:31 


JOSEPH VÖGELE | 


MANNHEIM 
» Costruisce fin dal 1842 Ae _ 


“АКАУ, 


- —— —.. 


Scambi di qualsiasi costruzione e ^ Piattaforme di qualsiasi diametro ed | 
scartamento. (| locomotive e- ‘Veicoli manovra» 
Scambi a doppio scartamento, sboc- |. i А da due do got 
camento di binario a scartamento |$ — con mer | 
ridotto nella ferrovia normale. (ll Senza alcuna mu 
| Carrelli trasbordatori pet "99 
tive e vagoni con aziona meme * | 
vapore, elettrico, od a mano, | 
Argani di manovra e 
li siasi costruzione. 5 
uori con punta in blocco 
Cuori con pun acciaio forgiato. ` x: Apparecchi di —— T | 
Incroci d'ogni costruzione. y celli a. bascula. ` “x v 


Rappresentanti per l'Italia: Trog Sç Róhrig 
ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ox ss | 


Scambi infossati per lastricato. i 


Scambi senza interruzioni del binario R 
principale. 
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Da =- UMBERTO ZEDA - 


Д: - EC Pete d aniio ci & molle, | 
ЖЕ ЫТЫЫ | SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI 


| - ADOLFO PISANI : * MILANO | | vulcanizzata americana, 
El | Via В: Cavalieri, 4° CINGHIE speciali per dinamo. 
H v MOTORI a vapore ed idraulici. 
| к M- 1b. Tolegrammi : : OP Motalli antifrisione, bronzo fosf prgn 


Anno э XVII S. II Vol. VII, N. 14. | Direttore: Prof ANGELO BANTI E ENT Luglio 1908, 


e ° Giornale Annunzi di Pubblicità - ROMA Via Cavour, 224 


Pubblicazione Quindicinale - 


CAS NANA 


— Ф 
| | d APPARECCHI TE TELEFONICI- -TELBGRAFICI | 
Apparecchi da quadro e registratori Richard AF di sicurezza ed anti nduttivi 

; corrente continua ed alternata | | 
n nn PARIS - 25, Rue irem - PARIS i: $ | per linee re tea n р TERN tensione, 

I | | | CELA | 

u =< : SEH er la simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 

a — du ре 

A Manometri т he Н ' SIRENA ELETTROMAGNETICA AD RO ATA FREQUENZA 

1 i | e 

È жа Cinemometri e Ë j] Telefoni, quadri ed accessori - Applicazioni speciali dell Eletti 

. [| Wattometri NS ul с -8 cità, - Traslatori, trasformatori per lampade c consumo 
P 2 Termometri = g 8: tissimo, per campanelli e e:ettrioi, per o > mm 5 De” 
1 В Shmmetri | EEA rt LO Indicatori dina- а. С i | RATA SES E 1 

| Cassette ai con- CAM Doi PI ti + — mometzici < . CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 

= E jet иа енә _ — Dinamometri. — c 


Д Apparecchidaicon. ` = A 


7 ecc. eco. 
trollo, ecc. ms 


ARTURO PEREGO & 0, ese otoia - | MILANO 


— tit — | | resontata in Roma per l'italia Centrale А perg da 
* GRANDS г PRIX. se FUORI CONCORSO paei 7^0. Thurlow | Deos Vie S banaa] ROMA. 


membro del Giuri 


Corso Cons Gühcirs- i 30 


T(Y PORTALAMPADE — INTERRUTTORI — VAL. 
ial. Buseck MILANO теля NON va 
_————— 


CONDUTTORI. X E X N X M M жж > 


MICROFONI —— 
ANGELINI 


più fonici e chiari 
‘Vedi avviso interno 


ROMA = Via in Lucina, 4 


G.” Giordano a E." Primicerio 
S. Barlolomeo, 13 = ali = Telefono N. г 3-71. 
же л ә 


Importazione diretta di Accessori e Vetrerie per l’Illu- 
minazione Elettrica ed a Gas. | 


ARTICOLI PER SUONERIE ELETTRICHE 


MILANO.- Via Broggi 4 


; |] AMPEROME TI VOLTMETRI 
. WATTMETRI registratori. 


Vedi avviso speciale interno 


ә 


| ` Rappresentanze - Depositi ` (1,15) -(10,9) | 
3) A, MESSERLI — MILANO == | "| OFFICE POUR ` 
~- CARTE | 


- BREVETS D'INVENTION 
Prof. Al Banti х 
ROMA 


‘224 - Via Cavour - 224 


Eliografiche 2 MILANO - - Vicolo на 2- TELEFONO 13-89 


e lucido, tele lucide 


KE ed Istrumenti di Geodesia 
| С pe nt e o pressi. ‘correnti a richiesta, 


ILLUMINAZIONE ELETTRICA 
FORNI E FON DERIA DI PIO 


| Società An. бара Зоо. L. 14.437.500. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale в DI P in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO | 
. Grande impianto di alti forni, acciaieria Marin. Laminatol con speciale attrezzatura pec forte produzione di Rotaie o Materiale di Armamento Ferre- 
).di- qualuaque profilo è dimensione. Officina meccanica - Fonderia - Forni a € Fabbrica di Ca nanto Portlasd — Ghis) da affiniggio e da Fonderia, — Чадо, Billette, 
ala di Armameato Ferrovi di qualunque profilo e dimensione. - Rotal: a canale per Tranvis ed arnaminto relativo di qualuafdue fi ы 
t += lai e protiati di oga: ganera - Getti i bronze, Acciaio e Ghisa di Leger пеше e dimensione fino a 8) Tonnetlase — Tast di Ghisa 130 „Рсобіо ө dimensione, 
Кү | giali ed accessor 


dotbe di * 
psa i per dette condotte. - Carbon» Coke, Solfato Ammenios, Cat тө M FIERO Portiand. ношен alla Direzione Gener Me della 50614490098 6 di Gas 
M tg ‘Piombino ош di Pisa) — Per Telegrammi - Alti Forni - Portovecchio di (1-15) 34-8) 


„уча ыо. "n 
2 


- SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


; x SEDE IN MILANO- Via Castelfidardo, N. 7 СС | Capitale Sociale L. 600,000 interamente versato. 
jh annunzio егис 


 983— 


p m Ektintis ВК ВЮ coxTA Ton: ELETTRICI 


e Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli istallatori ed i Rivenditori vogla chiedere listini e preventivi al nostro 
Ing. VITTORE FIN ZI = MILA.NO » Via Manzoni. 31 


MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


PORCELLANE — VETRERIE — LAMPADINE — | 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA — EE | 
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SOCIETÀ. ITALIANA ` 
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= = FABBRICA DI MOTORI А GAS. KOTTO, CÈ 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 Interamente versato) | | Ei 


| Via Padova, 15 - MI LANO - via Padova, 15 È 
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s Motori “OTTO . GON Gazogeno ad aspirazione | MOTORI - funzionamento conforme DIESEL | 
š | . Forza motrice la più economica | | ad olii pesanti © ^ — al brevetto |. * — n. 32915 
E . 4800 impianti per una forza complessiva di S000 2 con perfezionamenti brevettati in Italia | 

B cavalli installati in italia in 5 anni. "IE М |. да 20 ad 800 cavalli. — (445)-(24,9) 


RITIRO IERI CN CN CAN CIC ЕК AAA CAT PTY I AC E AGAR I ICA SIRIA GR I Ie P oaa  I9Ç<I@€IŠSGLCC-cC I H Iə ə  OÉ=CI GIIII£I€ITITGV!IYSGI 
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T well: ta sa | Società Torinese y utomobili Elettrici 

i CB "d 7 | TORINO ` - 46 Corso Regina RT = TORINO - ; 
Ç i Elettriche ad Accumulatori 
б 

5 OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 

š VETTURE - VETTURETTE - FURGONI | 

| " Massima economia- Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta | 
, EU ia Andamento regolare e silenzioso - Ricupero della corrente nelle discese ' 
A . ———— a | M | 0-09 È 
Co ‚Жр. ele ele) Cel Cafe Эф ОЭ О cele) C IS C loc p СЄ, C ess ЭЙ Ie Т ei а. Че i Mel isu NIMES E ер) жод MTS: eet e Nec pP. Оэ = IRON: UM. 


SOCIETÀ АМО ANONIMA FORNACI ALLE SIECI | 


CaprraLe SociaLE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 _ 
FIRENZE Via de' Puoi, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provincia di Caseria | 
sa 


meet — ———— —— —— U —— i 
EMBRICI (tegol se) e accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari, jene e mattoni vuoti. 


marsiglie 
MATTONI ONI DA VOLTE VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 


rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq.- | 
IN. B. — 8i spediscono campioni gratis a tutti uelli che ne fanno richiesta *Rimettendo il lietto da RENZE o a dl 
SOAURI all'indirizzo della Società si inno a corso di posta i listini dei ceder dus ‘Stabilimenti Simia aic T | 

ñ 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Puooií, 2 E 
SEON ENEA | » » © di Sosuri — Scauri (Prov. di Caserta) | ologrammi PORNASIECI SCAURI | 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


LL ———__m@m———mhk_#_--mns-_m(@ @'e@{o{(, t'—_—————.\lVv.’r.’’ 


A. E. G. - Thomson Houston 


- SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITA. Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 3 


TURBODINAMO 


| di —— p 


= fue еа мес 


nain: della А. E. G. - BERLIN N o 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 
e>&c+eg__—__————€—___ 


Turbodinamo A. E. G. -- T. Ш. funzionanti in Italia 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 

2. — ере eM netogasse di шон — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
3°, — — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
4. — intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 

5°. — Fabriano. Soc. Anon Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 

6°. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

7°. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


En costruzione 


1°. — Milano — Soc. рег lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 
2°, — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 


ww nn Ia e жж III DITO өл гө: TACITI e eie Hin ө. ж ө өгө © өгөө ж л ж өл жс гө ж ж деге N CACERES 


Uffici sucoursali con deposito di materiali e macchinario in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
_ Roma, Via due Macelli, 133. 
Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


RAPPRESENTANTI: 
SARDEGNA : Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1- SPEZIA. 15909 
LIVORNO : Attal ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini Ing. Andrea, Via XX Settembre 66. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


CONTATORI D ACQU А per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato 


| e a precisione Ë 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell' Acqua 


azionate a cinghie a vapore, e бөй elettricità 
. ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI maccHine А. SCHMID ZURICH. 


(1,15) - (94,8) 


TRÜB, FIERZ С. Honbrecitikon-Tarj0 or 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
| FONDATA NEL 1893 


| 
r: Sy Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 


I 
per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo j 
l 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


Rappresentante Generale per l’ITALIA : 
Ing. Oscar Schneider, NAPOLI corso V: Emas. 24 


Ing. Elvezio Bosia e O. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Plemonte € la 


| . Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed И Можи. 
(8-6-9-19-16-18-21) Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e ТӘМЕ 


— 


» MIL ANO, DITTA ING. H. BOLLINGER MANO, 


Costruzioni industriali. * Cartoni cuoio asfaltiei per tettoie prov. 


"| 
\ 


| visorie e stabili, per sottotegole e per 


Costruzioni ID cemento armato - | isolamento di muri in fondazione. 
x Coperture in Holzcement per tetti piani 


e terrazze. 


Brevetto Baroni-Lùling 


0,18) - G5 


к Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
P O M P E. Centrifughe a turbina 
| Т: 


VENTILATORI Centrifughi ed Elicoidali 


| Costruzione 66 | | 
/ = - ° 
— wo SIROCCO Ur MERE. 
р В. MARINA INGLESE 
| ” Е 


. ` E. MARINA ITALIANA — 
k Efficienza .. " L MABINA GERMANIOA 


memi COMPRESSORI D'ARIA e Pompe a moo ee 


Per qualsiasi le principali 


applicazione 66 «|. Centrali Elettriche 
| | ТЇР 0 R F AV Е L L . | ed Imprese Pubbliche 
99 | | | 


Serie | 
‚ garanzie 


` Macchine direttamente accoppiato a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eco. 


Chiedere listino * WEB 101 ,, Preventivi e progetti gratis. 
~ š dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD & BENEY- L= 
. MILANO 


227 - Via Principe Umberto = 27 


ә 


(1,15) - @,9) 


FORNITORE DELLA rtE2A L CASA pom da metallo 


Apparecchi 


sollevatori ARI O e Filettatrici Wagner 
eni C ам, >e 
Via Aleesandre Manzoni, 31 0269 Macchine per legno 
РЕК (© case adiacenti) ' LS ее 


Macchine, Utenti e Accessori 


. per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità. 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segherie, ecc. 


(RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


Moneta Giuseppe 


MILANO - Via $. Vincenzo, 20 e 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI | 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


PREVENTIVI GRATIS . 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO - Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = S. Simone 1. 


n, 9. n. 6 bis. 


-' STABILIMENTO MOBILI DI FERRO ` 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Deoorativa Milano 1906, 


(1,15) Ы (24,8) 


(1,15) - (34,8) 
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INSTALLAZIONI a ТШ. 


e GAS 
KIOK» 
MOTORI a vapore : 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 


vole equilibrate: tipi normali e speciali a. 


marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali a grande velocità. 
KACEED 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti  — Multitubo- 
lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVAL 


tts +. 5557, "NS dt Ыыы» vo 9 "e ‚55555, өө” е -Ф $t >. < 


SS OOC sele 
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с CONRADTY. NORIMBERGA 


F a AAR SPECIALE 


CARBONI PER LAMPADE AD ARGO 


SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA 
CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 

per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra 110 Volts. 
CARBONI A LUCE COLORATA 
CARBONI con filo metallico MARCA “‘“EXCELLO,, 


"A l'ambadue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, rosso, bianco brillante e bianco{ 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandus, ecc. E 


inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICEI ai ogni genere 3 


SPAZZO 


+ ELETTRODI + 


per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimica ` 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. | 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. | 
Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

EE ecc. ecc. 


ANERE CEM, 
SS brica di cing o 


Эу 
v 


ID Gina j 4 ! 
Ca 27 | 


| її 
(j 


ii 2 i 


| I 
$ mi Im nt 


| ЇЇ Tim ШЇ 


. REFERENZE 


Spett. Società Esercizio Bacini, Genova. 
‘ Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. 

Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 
Spett. Società Elettrica di Sarezzo. 

Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 

ecc. ecc. 
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) MILANO. Ма Principe Umberto N° 
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& IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI : 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterbata mono-e polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


) 
LL 


(1,15) (24,8) 


| 


Cav. PAOLO PORTA — jj 
cp GRANDI OFFICINA SPECIALI «o H 
per la Fabbricazione dele SCALE AEREE Z 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI K fE 


/ 1 
y 


INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE /Z 


Y 


"Vere, Scale“Porta,, /77 


ФФФ 4500 Scale aeree;vendute $909 


Casa Fondata nel 1860. - __ Е ERICE 
DN NEP EE Йй 6 a 2m Wh i a duct b AM U 
Scale Aeree Su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Soale “¿S AN CNY | 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — 
Soala Porta Tips 8.° Aeree a Coulisse. pr Scale a rampen per pompier e scalo a наке 
Oouliase d'ogni forma.— ti тессавісі рег Tramvie Elettriche. — Pon 
E ! Aerei per costruzioni. — Penti Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo !' 
melto comoda оргаша fici, — Carri Мавр per pompieri. — Carri di primo seccorse рег pom- 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seocorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire ӨӨ mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (198) - 89) ; 
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"n SOCIETA crnanica RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8. 909 000 


— n 


I PIÙ GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 


-aa — À — — — 


ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATOR | 
brevettati 
protetti dalla pioggia 


—---- XE — 


ACCESSORI ISOLANTI 


di Ши — uL 
Conduttori Elettrici Isolati 1 
PRODOTTI AFFINI 0 -| 


DARK 


CAVI E L E TIT RIQ: 


ашы di Forza 
Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 


leg 
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M a AD rx CCC 
AIA La 701° 


(1,15) - (19,8) 
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Lampadine ad incandescenza NOVITA È 


a consumo ridotto 
con filamento metallizzato 


Consumo di energia 


Watt 21/4 per candela 


Risparmio 


del 
e 


ЗО °;., 


У. V. G. 


ө оо о 009.09 90000090 9.6 09$, X J о (о $6505 S65 ое €:.9:.0:.0 0 0. 0.0.9.0. X A Ф Ф Ф А u SA 0000000 
OLOTITO RRAC RTRC ROCOCO 006060 , 0606060, 
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80, | 


Media durata d’accensione utile 
БОО оге circa 


16, 25, 32, 50 e 100 candele . . 
100-125 Volts 


QD 


Твае Voreinigtor Giühlampon-Fabriton , 


pr VV. 8 


-SINDACATO 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


— + 0m eo 0— C-O 


Варона: 


Milano = ING. MENOTTI STABILINI | 
Piazza Castello ll. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. | 


Napoli - CANDIA & C. - Corso Umberto I, 34. 


Ф— 


— -—- —T 


Lampade ad Incandescenza 


a basso ed alto voltaggio Í 

| Priraissiraa Qualita x 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 

Listini e Cataloghi illustrati a richiesta | | 

dus - 045) p | 


e | 


Forniture solamente ai rivenditori. 


~ | | Avvisi. di Pubblicità del'ELETTRICISTA : 
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Accumulatori Elettrici š 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI NENSEMBER GER-MONZA 


Medaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — È; ala TS 
30' Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. ig GR 


— — EET I 


Acoumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori In recipienti trasparenti di. celluloide per accensione motori 
a-benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti a1 celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


. Batterie trasportabili speciali per l'iiluminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle : 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - : Sepralueghi. 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


€*4090909090909090909090909000 
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TURBINE 
RUOTE PELTON 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO - Corso Buenos Ayres 66 - MILANO 


ишип mimrinmm 


ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

(1,15) - (94,8). 


АТИНА HET LR TU ERE алво DIU pae D" n 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNDEDARF 
B- — « BERLINO + -_® 


Materiale per linee aeree di Tramvie 
® Ferrovie elettrioho | 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURIMA - Materiale isolante, ne о, lucido solidissimo - 
` non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


— BP tI) NN 


1550. IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 108. 000^ 


Diploma c onore 
Esposizione di Torino 1898 


Rappresentante Génerale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO- Milano 


(1,15) - (94,8) 
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Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (94,8) 
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Avvisi di кири dell’ ELETTRICISTA. 


Giuseppe e F ""Redaelli- Lecco 


| š : Stabilimenti filiali 
э GARDONE V, Т. DERVIO 
E CONTATORI р ACQU A È (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
e Т —— —- +— — ——— | 
i SISTEMA FALIER 4 1 z Fill di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio ziaeato 
e per condutture telegrafiche e telefoniche. 
3 | 
s rm Officina i: FINI di acciaio zincato ad alta resistenza meccanica 
È s E: dé Milano 75 JT e corde metalliche per sostegni di condutture 
i | da Di š š P4 | Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
Е раса в | i s. ‘Corde di rame per parafulmini. (1,18) (1,9) 


_ OB-05 _ 


| 


Ing. E. KIRCHNER e C. | 


34, Via Principe Umberto «MILANO = Via Principe Umberto 34. 
F'abbriche a Lipsia (Germania) 


FABBRICA MONDIALE -SPECIALISTA „= Ете 


SEGHE e MACCHINE = 


рег la LAVORAZIONE del LEGNO —— 7799 
Esposizione Internazionale Milano 1906_“ Grand Prix, ET p^ 


| . 


- OFFICINE Euemtro-Wiece AN\CHE 


| Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamen*e versato 


GENOVA 


Rappresentante per la Lom 
lbardia, Piemonte, Veneto, E- 
'milia e Marche : 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
x MILANO - 
| Foro Bonaparte, 1 


Rappresentanti per la To- 
scana: Sigg. 


` Successori LH OTE 


Firenze - 


Via Nazionale, 1°. 


Rappresentanti рег l пайз 


Rappresentanti per la Li- 
Meridionale e la Sicilia: Sigt 


guria, signori: 


GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE,BAL-| 
Successori a DISSEROTTO &C. 
Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - 
Genova - Corso Umberto I, n. 84-90 


| Portici Vittorio Eman. II. ) (1,00 (848) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


- P | STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE | 


Ing. A. HESS & C. 
Via i 2 ` TO R | МО Tele. 19-70 


(Corso Siccardi). Telg. ELEOTR ON 
І RIPARTO ELETTRICITA. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio « Cooper-Hewitt-Westingouse » — Pile rigenerabili “ Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


li» RIPARTO iMPiANTI INDUSTRIALI. 

Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 


PX { 


= Società “Edison ,, 
PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI RLRTTRICI 


C. GRIMOLDI & C. - 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
—— > 


оеп d’ energia elet- 
r ; 


Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


Ji 


T 


Dinamo e motori elettrici 
зь 5 corrente continua ed al- 


gusan di distribuzione — 
caricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
ч golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. 


Bares industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
Impianti ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
pianti oom- colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
pleti di illumi- della gomma, per cartiere, aisi e tessiture. 
nazi ttri ille RIPARTO METALLI. 
one ele i Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
ca e trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
di energia a di- mne 1]. Acciaio speciale “ Rapid ,, ра frese е trapani. — Piombo. Manganese. 
stanza. ie jm" Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
e ———— Ts Placche metalliche incise. | 
0 (——— HQ IV° RIPARTO SPECIALITA' TECNICHE. 
r automohlil 


Sirene Molteni 
e seznalazioni per stabilimenti in- 


dustriali (1,15) 968) 
WP «v ' 


Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a ca nnocchiale) — Estin 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT „ ad апа com pressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere ч KANZLER ,, (1,15) - (68) 


QUATTRO Diplomi d'onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 — 
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xm J. HIMMELSBACH 


cus FRIBURGO (SAPEN 


| u = Friedrichstr. K. 28 — | 
al ` per Impianti 
"т p ALI DI LE L N ( ) Elettrici 


impregnati con bicloruro di mercurio 


Traverse per Ferrovie. 


iniettate con creosoto 


Mirano1s06 GRAN PREMIO .... 
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HACKETHAL - DRAHT: -UND KABEL- WERKE 
SZS AKTIENGESELLSCHAFT 


— ÓÀÀ 


HANNOVER (Germania) —— I 


+803 


Convenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici ËB! 
| Brevetto Italiano 3948531 | 


| ee]; —— — — . `. _____- "PI 
Me e Importantissimo per tulte le linee elettriche, aeree, per 
E gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
ui pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
| Stone, per teatri e luoghi pubblicie e o e e e d 


VANTAGGI PRINCIPALI 
1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


H Sig. EDOARDO WEIL | 
ú Ml Via Vincenzo Monti, n 4 — MEILLA IN O — via Vincenzo Monti, n. d 


| 


! 


MEET s 


| RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) 
(ce ’’<—’—’——mr@@ TP —ceceessc@’ ‘ecc sie eo ie seo 1 cc soi ` 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


ele exə дә 
Trucks e Carrelli A А ы! montati | ^ 
Carrelli a Mono-Asse Á | gi eee lii CARBOLINEURT X. vernice: 
Locomotive ed Ingranaggi |  ' ILPIU EFFICACE rr опена Tome 
I naffiatrici elettriche Campane a podale | | =. OTTONE KOCH . MILANO — 
i35 . luas as el lubrificanti, Gr 


U UR MT namain i e 
APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO , | | 


ati Mo» "e 
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Telefono 24- Telefono 24-69 
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Jsolazioni dogni genere. 


Fornitura di materiali isolanti 1.° Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
specialisti: 


A. - ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 


per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
trali, ecc. ecc., 


В. - ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pr FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


"WANNER & C.: MIL ANO Na PIERDE LUNES 


Unici concessionari d'Italia. della. Soc. Anon,  . 
GRUNZWEIG & HARTMANN T— s Is 


Schiarimenti 
Progetti 
e 


Preventivi 
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"Ufficio Vendita per 1” Italia 
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Ing. S. Conti € 7 


BRESCIA _ FONDERIA MECCANICA — BRESCIA | 


SIS TANE 


e RE Tt e». 


(15) - (2, 8) 


SPRECHER UND SCHUH 


Fabbrica d’apparecchi elettrici 


Valvola interruttibile per bassa tensione. 


AARAU (Svizzera) 
Apparecchi elettrici per basse, alte. ed altis- 
sime tensioni - Taterruttori' automatici di mas- 
sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ud apertura nell'aria o 
nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostatí— Interruttori automatici per 
motori — Parafulmini per linee aeree. 
SPECIALITA: Quadri completi di dietribuzione. 


— — 


— e -@“«e 


Numeros impianti idraulici eseguiti 


TURBINE Pelton e a Reazione | 


.SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 
per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 


. TRASMISSIONI perfezionate. 


DEPOSITO 


Carboni Elettrici 
Accessori per impianti 
elettrioi 
Isolatori di porcellana 
Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo 
Braoci stradali, eoc. ` 


AUGUSTO HAAS 


LAMPADA 
Y ^O ACA DESCENEA 
000 ORE GARANTITE 
DI LUCE INALTERATA 
ЧАРРНЕЗЕН ТАНДА 
` OEPOSITO 
AUGUSTO HAAS 
MILANO 
VIA PIETRO VERRI 
N.7 


s в ИЩ Й 
‘Ia sam RD 


Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all' 


Ing. M. T. GENTILE — Milano Via Solferino 7 — Tee. 28- 04 


DIPLOMA D'ONORE E MEDAGLIA D’ ORO 


all'Esposizione internazionale di MILANO 1906. 


SOCIETÀ ITALIANA EP. 


LAMPADE ad ARCO 
e IMPIANTI ELETTRICI | 


(Accomandita eemplice) 


Ing. R. Colombo &C. | 


S. | 


Via ion 37 = ROMA. Via чеде Mar 48 
Tel. pne 1. 32-93 
UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE A AD ARCO 


Lampade ad Arco: per correr per corrente continua e ditéma: dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
‘ carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad “effetto.,, 


Accessori: Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten-. 
sione e resistenze induttive. 

Disposizioni spec'ali per serie. 

Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI 01 ELETTRUMECCANICA 


impianti elettrici di qualunque importanza 
per illuminazione e trasporti di forza.’ 


q. (18) - (4,8) 


MILANO 
Via Pietro Verri, 7 
(8) - (4,5) 


(15)-2,9) 


Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modelli, ditte, compensazioni. 


. UFFICIO 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Direttore: : 


% Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 
—_ s 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENCIONES 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 


Nuove invenzioni. — Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 

' — Striali, richieste, concesse enegate. 

Disegni di tutte le marche richieste. 


SI RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSCRIZIONE — 


Ronda de la Universidad N. 17 BARC ELLONA 


TELEFONO 10-48 


TELEGRAMMI: BOLIBAR- BARCELLONA. 


9-9). | 
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‚ MORÓOM Ltd. 


BIRMIN GHAM 
Í Motrici e з 
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AM . Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - 194,8) | 
= E Ufficio di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. | 
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Grue Trasportatori 


elettriche ed Elevatori 


2-0-8-11-14-17-22.BJ) 


Impianti completi. per ‘illuminazione e e trasporti di forza 
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RS | | | Rappresentanza Gerierále: 
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LODOVICO HESS 


Telefono interprovinciale 29 - 67 Telegrammi: Conduit - Milano 
15 - Via F'atebenefratelli - 15 
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7! LAMPADE ad INCANDESCENZA 


della 


BERGMANN 
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CREDITO ITALIANO 


t SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,779.067.88 — SOCIETÀ ANONIMA 


' T eee м. o 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, , Modena, Mcnza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, » Spezia, Torine. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 47-49, Corso Viti. Eman. 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) ` 


' AGENZIA A - 10,? аша delle Terme 


; Indirizzo telegrafico “CREDIT,, o Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Telefoni LE 23 | Direi (got 


Borsa (interprov 3: 


Depositi. Fruttiferi. £ — Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse forti 


* 
Conti correnti liberi 2 !/, */,; con vincolo di un mese2!/,?/,; con & 
› vincolo di due mesi 2 */, °/„; con vincolo di tre mesi 3 °/,. рег custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


( 
, 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di i z =" 
0 | preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- | Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Мезі | Anno 


i giori con 5 giorni di preavviso. piccolo | L. 3— | L. &— | L. ro.— | L. 18.— 


' Conti correnti mensili 3 */, °/,. 
| Versamenti di somme Mlino’ giorno di ciascun mese per prelevarle Cassette-forti весе e de ж » ia die S pp 
t l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni ||| o P Bran dI Ero Edict Di 
! versamento o rinnovazione. "ra St e ea — | » 32.— a — | » 80.— 
Libretti di risparmio 2 */, °/, con vincolo di 15 giorni. — Si pagano a vista e rovvigione ai Titolari di Cassette-fcrti e Casse. 
l. Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 2 хе con 1 giorno forti lo Cedole scaduto e i Titoli estratti esigibili da Roma. 

di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- T ua | 
! gioni con Io giorni di preavviso. Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


Libretti di piccolo risparmio 3 Ya °/o con vincolo di 15 giorni. 


Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 CORO penza CORI FAZIONonal чарк» 


I 
$ 
Y N s<. — Tutti gli interesei sono netti d'im posta capitalizsabili alla fine di ogni chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purché debitamente chiuso e 
4 


al giorno; somme maggiori con то giorni di preavviso. — ' Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
semestre. — Dil is iaia — Bi Ta gratuita menta i correa isti Li oer visio di cessa sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. volume del collo depositato. 
ү Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°. — соп scadenza I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesime per 
ү da 7 а II mesi з !/, */,. — con scadenza a 12 mesi e oltre 3 !/, */. ` ogni 20 decimetri cubi al giorno. 
' : 
Conil correnti di corrispondenza crediter! e debitori a condizioni da convenirsi. ORARIO. 


1 = Conti correnti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
si liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro dei colli depositati. in 


i - i | | 
; ori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque Camera-forte, dalle ore 9!/, alle ore16 |, tutti i giorni in cui l'Istituto 
L piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull'Italia a DAD CHRON CHEN UN 
"à e sull'estero. — Cambio di "— e valute estere. — Lettere uS credito 1 contratti di locazione e di deposito possono essere шиа! пао а, iù | persone, 
s di qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici tolari possono delegare una o più persone per la disponibi elle rispettive 
К ualunque piazza. ОК Compra o vendita di cambi a consegna, con fa- , Cassetie- forti, Casse-forti e colli depositati in атган. 

colt di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valer! > Locali completamente corazzati in acciaio e nidi | più 


‚| recenti 
" diversi in semplice custodia e in amministrazione. sistemi di difesa contro i'incendio e il furto. (1,15) (24,8) 


н 
Y 


| P ll Ri Op БЫ ТЕК о crac I ем a ПАШ ШШ Dicet at o aac ЛИТЕ K иң. нр син: con т 
; ‹ 
| SOCIETÀ, SIDER URGICA D (SAVONA 
; ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVON 
Я A CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 
; Í | Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 
; | "FABBRICA DI LATTA UE. 
š È PRODOTTI | LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
ї | Lingotti di acciaio, .conici conici ed ottagoni. 
‘ [ Billette, Masselli. | PRODO'TTIIN GHISA 
| - Warre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar | Tubi a bicchiere a cordone ей а briglie da mm. 20 a 
a. rotondate. . mm. 1250 di diametro per condotte. di acqua e gas. 
; А Aarghi piatti | Pezzi speciali relativi. 
| Д Werghe angolate a lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. 
Ë Werghe a T ad U a Z е Zorès. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 
. “черге һе angolate a bulbo е T con bulbo. disegno. 
\ X "Travi da mm. 80 a mm. 350. Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
\ А ШВагге di graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. 
NY ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
; JJ DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
F Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 
° / GENOVA Sig. 6. Libero Tubino — Piazza 5. Siro, 6. 


о аі seguenti rappresentanti : MILANO Sig. Fortunsto Fiorentino — Via Vicror Uco, 4 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Oporto, 35. 


Per lo Plooole rotale da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
a ————— — —— » 
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| LODOVICO HESS 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 NE | Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


е 


. della 


BERGMANN 


Elektricitàts-Werke, А. G, Abth. z. 


Avvisi di Pubblicità -dell’ELETTRICISTA 
WERKER IOK: AAAA STEITSTTELTELTETTCELLELELTETCI LE RITI TTI TLEE OR КЕККЕ 


ine МАРІЕТТІ «С. 


PREMIATA FABBICA. 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


Via, S. Quintino, 19 ‘Telefono £1-8I 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 


BI TAI LAI 
CRAS 
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ASK 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 
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Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amlanto indurito е di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di oarta-Mioa — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
| per saldare Seund — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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2»! Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESEN TANTI E FILIALI 


ЖЕЕ 
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Ba Milano e Lombardia : : Ing. LEVI CARLO, + Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - Š 
Via Annunciata, 4- Milano. Н Via Leoncino, 16- Вота, con Deposito. e 

ег l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- Т Per l’Italia Meridionale: Ing. P.I MARTORELLI È 
GAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. Y - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. Š 
Per il Belgio : : ALFANDARI ARTURO - Anversa. (ш) - (3,9) 
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| power. (ЕТЕНЕ “+ ROVURBO.. BREVETTA 


AUTOREGOLATRICI a velocità fissa, per quais variazione di carico, di aspirazione e di тшне, a forza costante. 
L'Unioa vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, perché sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


agramma comparslivo delle curve di forza assorbila a velocila cosferla LA POMPA P REFERITA PER DIRETTO AGCOP PIAMENTO 


A ER DS O DES ШЕ ИШ ПЕ ШЕ ШЕ ЖЕ ШЕ DR ND 70 . A MOTORE ELETTRICO 


ЕЕЕ Е TL 117) 
diego H- Ar Si adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
НЕ КЕ dI PC | pompa d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca- 
бан вше BE LATERI rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
? E TT PPS E з cazioni finora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
Š Š о turbina. | | 
BEEN | ї BEKED | | | 
El сав B š era Chiedere listino R 101 e preventivi dai Concessionari 
Hr Е per l'Italia : | 2 
TEENE Tr 
| Ll WHITE, CHILD & BENEY, Ltd. 
A Pompa lerbina comune 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
& Pompa - Molurbo | 2-15) (8-0) à 


| 


| 


Fondato: 1933 FABBRICA DI MACCHINE е; 
mE SPECIALITAÀ | | 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. · 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie. Е 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
‘Pompe di circolazione. 


ú Fr. Gebauer, Berlino 


(1) - (988,5, 


N | Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


- pt posae p "a y Er w u=, а рей torum, pA — р w O T. wr am ve, 
а-аа >>> >>> >» «C30 Re" dg ES vee > <> >_> C MED Mene aen dU nea en Caen E A 
I SI ee ii a d à fü ip LEI I a ar a dE a I à dM o à i B a B w 30е е Беде Зб le a o die a 2 


PIRELLI & ©. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali È 


| Spezia = Villanueva y Geltrü | | 
se | Cavo pasas s на Servizio | PARIGI 1900 | GR м D-PRIX J. Oa vo еш —— he Garda | 
, | S LOUIS 1904 ensione di servizio B 
p vmm EE N ! 13,000 VOLT v 
In 4 DON MILANO 1906 Fuori concorso M i 
a SS 4 
METIN ы 906 DIPLOMA D'ONORE ARIA А 
à N мү h| 
N Ө | 
| CAVI ELETTRICI ($ (C)+ | 
1: : ; d. T | i 
ML —n0ə<. Issa 7: = È | 39 Т 
AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI — mV 
Per Energia, SE | | 
Luce, Trazione, | 
Telefonia. | 
Lu dida | Cavi Telegrafici Sottomarini FEPNA IOA тете: 90 000: VOLE 
T Ф NERI e Preventivi a richiesta, $2 | 
т ) ITE ER ILE LL = — | 
Gust. Mechtersheimer a. m.b.H. 
А32 
pfi MAXIMILIANSAU A. HH. 
г з Cantisri di Iniezione 


> | PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 


Bum ERSE GREOSOTATE PER FERROVIE 


Rappresentanti Generali per l Italia г ; 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono intere. 16-59 Via Luccoli 14-2 


- (13,9) 
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E.S. HINDLEY «SONS r 


Fabbriche a: BOURTON, DORSET 
LONDRA: п, Queen vod Street, E. C. 


Domandare il Catalogo N, 308 A. 


MACCHINE A VAPORE 


Orizzontali n verticali. W ж 


ate fe CALDAIE Ж Ж 


A tubo verticale o trasver- 


A semplice o a doppio cilindro. 
X X X Соп о senza caldaie. 


sale, di sezione CORNISH, 


LANCASHIRE, eoo. X X X 


Condensatore Tandem Compound 


—odo— 


MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITA 


DI TIPO' APERTO' O CHIUSO, 
SEMPLICI O MISTE, 
per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ece. 


Е: 5. аа == 


ZZZ — aACCHNE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE 


1,15) - (5,8) 


La rivoluzione nelle Cinghie di Cuoio! 


. La cinghia di | 


GUOIO RAZIONALE 


BREVETTA TA) 


| 
da esperimenti eseguiti presso il Laboratorio Sperimentale del R. Politecnico di 
Milano ha dimostrato una resistenza alla rottura di 

| 

x 


Kg. 593 — per centimetro quadrato di sezione 
« risultato mai ottenuto dai migliori tipi di Cinghie di Cuoio » 


Non più cinghie di cuoio doppio 


Ogni stabilimento industriale deve adottare ie Cinghie di Cuoio Razionaie a preferenza dei 
tipi congeneri conciati mediante i sistomi conosciuti sin qui. | (18,14) 


Stabilimento à CANTELLO (COMO) 


Avvisi di Pubblicità del’ELETTRICISTA 


SOCIETÀ ITALIANA 


Società Anonima per Istrumenti Elettrici G А \ 


C. OLIVETTI & C' 


e * 


—— di Elettricità — 
MILANO m 


4 - Via Broggi - 4 SEDE IN MILANO 


15, Via Solferino, 15. 


_ 
і | | 
| Strumento termico registratore ———— == 
a diagramma settimanale A | t | ° 
iov ernatori 
Š | ! e 
MASSIMA SOLIDITÀ Motori е е E 
facilità e comodità di controllo T f . t e 
aperiodicità perfetta | | r as or ma or I 
7 | | | e E 
e Convertitori 
^ STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITA Dinamo e Motori a corrente continua 
В | | INDICATORI - REGISTRATORI LAMPADE AD ARCO 


Seco MASSIME ONORIFICENZE 2,2 | | E 
j - abbat uu ui l S р FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 
ЕРА ИИК | Impianti Elettrici completi 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 


(1.15) - (24,8) 
(1,15)-(15,8) 
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Ufficio Tecnico Industriale + МП ANO Via Prinolpe | Umberto, 4 


ING. CARLO BAUMERT 


Rappresentanza Generale della 


DEUTSCHE ELEKTRIZITÀTS-WERKE Macchine = пани 


zu Aachen . continua ed alternata | 
Garbe Lahmeyer & C.-Aktiengesellschaft - di ogni entità e tensione | 
. AQUISGRANA Telefono 92-70 
SESS EDEN Telegrammi: Ing. BAUMERT 
PROSPETTI prati A RICHIESTA Milano 


Масоћ. Corr. continua Mod. V. Funzionano più di 20,000 MACCHINE D. E. W. in tutte le parti del mondo ca 


Il ni gig p industriale per Trasporto di Energia Elettrica а жож E B | 


:*5* 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California | 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator МЕО. C; di Victor NY. 


La prima fabbriea del mondo che ha già š I 
funzionanti oltre 25 impianti a tensione di 50.000 a 75.000 Volt 


—— * O-IX:-+ @- s 099 


e U | D O T O L U S S О- MILANO = Via Carducci, 13-(già Via S. Gerolamo) 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta (1,15) - (84,9) 


— — rr mau mr — n  .. ...... —_ C “6 U U J U U «__1121naqa e ————2—1—_—————————————_——_ .—— 


Ercole Marelli & C. 


4 MILANO è 


Ventilatori Industriali per qualsiasi applica. 
zione # dl aspirazioni ed essicamenti con Motore 
elettrico o per funzionamento a Cinghia 


1000-4 


Si danno formali garanzie per rendimenti superiori а quelli 
di qualsiasi анга costruzione. 


———---. -—Ф®ә >... e°. 


PU сай Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 


О — — 


ka Е ———(—O—————————— - 
ЕСА `. СЗ S ~A .Ñ — peque; `— "N NN. s. a a T w Чун 
——— n-—c —H-— — s... жь T — — — —- — — — tia 


"Filiali e Rappresentanze della Casa | 


S. PaoLO - Barberis, Monesi e Co - 

Rio DE JANEIRO - Paolo Zsigmondy - Rua General Camara, 78. 
Cairo - Alfrede Del Mar - Alfonso XI. n° 2. 

MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375. 

BARCELLONA - Colii & Ballo - Pasaje de la Paz, 8. 

LisBoNA - E.Coiombe - Rua dos Sapateiros, 219. 

TRiEsTE - E. Tureck e Co. Via della Sanità. 


Mirano - Erceie Marelli o Co. - Via S. Radegonda, то 
Torino - Ercole Marelli e Co. - Via S. Quintino, 11. 
NapoLI - Ercole Marelli e Со. Calata Trinità Maggiore, 8. 
Parigi - Ercole Marelli e Co. - Boulevard Voltaire, 56. 
Genova - Ing. S. Cavallaro - Via XX Settembre, 16. 
Lonpra - John Shirley Pandiani - 77, Finsbury Pavement. 
Вџовмоѕ Aires - Emilio Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. 


(1,18. - (4, 9 | 


` Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 


y | f FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
| Per l’Impianto di Cavi | 


-[ TELEFONICI E TELEGRAFICI 


PER USO 
sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


| Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE - 

NATIONAL TELEPHONE C.’ Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


Sede Centrale: RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo Ziannoni 
| Via Chiodo N. 6- SPEZIA, (1,15)-(19,8) 


` 13-44 BLOMFIELD STREET-LONDON: E. C. 
INGHILTERRA ` ` 


as 


— | | 
— La Ditta Pirelli & €, di Milano cerca un 
ingegnere;elettricista, preferibilmente già.avviato 


ALFREDO GAVESTRI 


| Via (sam Cantù 2 - MIL АМО -Telefono 3-86 


|| nella pratica degli affari e nell'esercizio di Sta- он E 


BREVETTI | Vol Num. 


TAVOLO PER DISEGNO o BUREKA, ccm - -- 


' | bilimenti industriali, per la carica di Direttore 


e di Zlettricista dello Stabilimento @uccursale 


che essa possiede in Villanueva y Geltrù (Spa- 


gna-al Sud .di Barcellona) per la produzione 


qualunque 


ott di conduttori e cavi elettrici. 


| 
$ 

< 4 

+ 4 


/ . 
L'occupazione della carica sarà preceduta da 


posizione 


un periodo istruttivo allo Stabilimento princi- 


i" || pale di Milano, più o meno lungo a^ seconda 


`овәййелупоэ өўтеүрәш 
enqesseqqe e enqez[e 933e[0A9 T 


IJUIPUIAUOI оз 


dei precedenti della persona prescelta e delle 


Semplicità e Solidità 


= Tavoletta inclinabile in 


je box attitudini, sui quali precedenti sarà pure. 
regolato il suo trattamento iniziale. “as 
Altre Specialità di mei fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri articoli per disegno in genere 


CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA - 


d 
a 


. Oltre le prove degli uftici già occupati, sono 


richieste buone referenze. 


EU Ла бш dla Sud PIRELLI & C. 


5 Е (1) 


S v 
LN i^ —— ÁÁÀ — -. — 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 
PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 
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| TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA -DIK E CUOIO SONO PRONTE | 
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SOCIETÀ ITALIANA 


Conduttori Elettrici Isolati 


PRODOTTI AFFINI 


x 


, 


ө 
CISTITE 


LIVORNO 


Toscana A 


\ | 
` 
k- 
EA 
r 


CAVI ELETTRICI 


I 


| Trasporto di Forza i | | 
Luce - Tramways - Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 


- 2200 Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 
N | Milanol9C6: Grand Prix 


nia І 
RERUM 321 


— — r += = — -——— жь s —— s w 


MAGDEBURG - BUCKAU (eui) 
Rappresentante: Ing. H. VELTEN , Milano 


Locomobili e Semifisse 


.  A-VAPORE SURRISCALDATO E SATURO 


LA PIÙ ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA 


Mis: Sorveghanza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa: 
T Iuiplego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esercizio. 


In Centrali Elettriche sono in esercizio 1307 macchine Wolf. 
килсе tolse E OOOO заш. 


Via Principe Amedeo, B 


da 102600. cavalli 


(1)-(28,8) 


- 


H. WEIDMANN — 
RAPPERSWIL (SVIZZERA) 


FABBRICA 
Fondata nel 18977 


È. j NW Specialità in tutti 
Ee. MATERIALI ISGORMNTI 
í. ELETTRICI 


«Di propria esclusiva fabbricazione. 


NT - (D “ (98, 8) 
a 
1 й 
SN 
di città e campagna, aeree e subacquee 
| ‘eat 
| La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
p? Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


SÌ assumono impianti ovunque con squadre specla- 
liste - Prezzi unitari od а forfait. 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
(I š forza in Paese, Stabilimenti, Hotels, Ville. 
Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
. camente perfette. 


Й 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


. (4,15) - 


 Taocometri fissi e portatili. 


— ——————M 
| ING. STEFANO FISCHER 


. MILANO -Via Solferino, 86. | 
Specialità Tecniche per Motori e l'Industris, perfette e moderne 


Feltroforre per basamento motori, eco. 
p. attutire le vibrazioni ed il rumore. 


Ventilatori per ogni scopo e comando, ` 
Spazzole per dinamo -Pasta per collettori 
Linamometri — Mo tapali — Pinze. 

Orologi controllo stazionari ‘e portatili. 
Rubinetti amerio. ed altri- Saracinesche. 
Misur.tori d'acqua di alimentazione. 
Metalli antifriziene — Corde metalliche. 
Cuscin.tt! a sfere — Pul:gg: di legno. 


Cent: giri — Estintori d’incendi. 
Filtri d'acqua e di olio usati. | 
Saldatori — Pasta da saldare. 
Din&mometri — Polimetro. 

(1) - (28,8) 


"| 


Seffiette-spelvesizzatere per moteri, quadri, eoo. 


Il Sig. Chaimsonovitz Pro- 
sper ELIESON, Ingegnere a 
arigi, — | ; 


concessionario del brevetto italiano Vol. 48 N. 70852 Reg. 
Gen. e Vol. 184 N. 50.Keg. Att, per: 


"Plaque pour accumulateur élec- 
trique,, 


è disposto a cedere il brevetto stesso od a con- 


cedere licenze di applicazione o fabbricazione г 


del trovato a condizioni vantaggiose; eventual- 
mente anche a sfruttare il trovato stesso in quel 
modo che risultasse “più opportuno. | 


~ 


Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi alle 


Ufficlo brevetti d’ invenzione e marche di fabbrica 
per l’Italia e per l'Estero della ditta 


Ing. BARZANÒ & ZANARDO” 
| . Via Bagutta 24, - MILANO 


| 
| 
P 


0 ' 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


ANTIFRIZIONE 


MAGNOLIA 


UNICO | ING. ii MICHELI FIGLIO 
DEPOSITO: | | |." 1 SOTTORIPA - GENOVA 


- 9 (13-08,8) 


€040000000«0000000000000000000000000040€ 


D m md 


Società Italiana Politec nica 


F t l li k h Eiettricità — Importantissima casa d’espor- 

гасе а П EE tazione articolo per impianti elettrici cerca 

il к MILANO » C e , rappresentante capacissimo per Milanoe 
PREMIATA FABBRICA DI dint: rni. Condizi indi i bil ; . 

CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI au MR RR, 

in tutti i generi e vedere clientela personalmente. Preferenza 

CARTE DA DISEGNO - CARTE Е: TELE TRASPARENTI | a personalità avente relazioni intime con 


stabilimenti elettrici. 


GRANDIOSO LABORATORIO 


Per copiatura di disegni, Piante, Progetti Scrivere all’ Elettricista ROM ASVR. 
Esecuzione Immediata (ыб) - 89) eren | i ылык ш 


The Ohio Brass Company | 


. Specialità | nn ее 
| per Materiale di linca U. S. A - 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 


Ing. Meriggi&C. 


MILANO 
Piazza B. Carlo, 2 ——————— Telefono 93-10 


(1,15) (16,8) 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA 


The Ohio Brass o Company 


Specialità — Ohio 
per Materiale di linea Us Deh 


AGENZIA GENERALE PER L’ITALIA E SVIZZERA 


Ing. Meriggi & С. 
MILANO 
Piazza S. Carlo, 2 ` Telefono 93-10 


к (16,8 


АСЕ КНЕ TES 
Ke 
^ 


^ auti Iranana PILE ELETTRICHE 
F.lli SPIERER & C. 


ROM A — via Piemonte, 7 —R OMA 


A 


SOCIETÀ DEI MICROFONI ANGELINI 


ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 


ROMA — Via in Luoina&, 4, 5 — ROMA 
Telefono Interp. 3059. Per Teleg. MICROFONI - Roma 


TCI TIT 6000. 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
ANGELINI 


^ 


xis 


` 
Ж; 


жж 


DG 


Ak 


++ 
DIA 


CEOXCHOHCE HOEOR + ВЕ ЖЕ: 


. pr 
š PILE а secco tipo = “ ` 


“Italia, 


Le migliori e le più economiche 


Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
Gli unici per la corrisponienza a grandi distanze 
Applicazione facilissima a qualunque apparecchio 
— Es -—— 


-—— 


SPECIALITA 


! 
4 
` 
29. 


M ; 
È Adatte per: Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
5 B zoa snodato con Microfono Angelini munito di im- 
sie RA TELEFONI - TELEGRAFI- SUONERIE boccatura igienica in porcellana (brevettato) 
" 3 BLETTROTERAPIA Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 
i ; ACCENSIONE DI MOTORI ECC. B^ Apparecchi da tavolo di lusso el 1 economici = INTERRUTTORI 
" 3 ni interruttori elettrici : a tempo per per impianti d' illuminazione 
= Ë Tipo normale: f ; : GRANDE ECONOMIA 

: Capacità circa 4o amperora ita AVVISATORI ELETTRICI. PER | LADRI ED ‘INCENDI 

M Peso Kg. 1 Ç È CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 
. Ë È ACCUMULATORI 
H @лу-(ьв È PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 

є | 

P EM BATTERIE PRR PICCOLE LAMPADINE É PER USI SCIBNTIFICI ез Grande 0 fficina di Costruzione 
P Gi ALLEELE FELLATE TETALII OE EE S Ё, cià 15 


| Carboni per Lampade ad Arco 


PER GORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PLANIA ,, I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 
Marca “ SILESIA ,, per lunga durata di accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


ELETTRODi per ia preduzione del carbure di « calcio di tutte le dimensioni 400 x 400 x 1500. 
——Fee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO eex === === 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


Società Anonima PLANIAWERKE nl T dei carboni 
ПСО: | BERLINO N. Мт FABBRICA: ВАТІВОВ О.5 


- 2х5 A + 
ҸҸ” s. che 
1 - Toe. = 
` È & 


Avvisi di Lisi tl dell'ELETTRICISTA 


prora E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per l’Impianto di Cavi 


‘TELEFONICI E TELEGRAFICI È 


PER USO 
Sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


Rc. < A 
X a STRIS no. 
“2 209 >> 97595 y 


39907 X алу 


fiera 
LANE ЕЗУ; 
ола ed Ээх 


Fabbricanti е Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 

NATIONAL TELEPHONE C.* Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


Sede Centrale: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo “Ziannoni 
Via Chiodo N. 6- SPEZIA. (1,198 


PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 


WANNER & е. ' MILANO 


gg deo BALATA - MILANO - ie 24-69 - VIA PRINCIPE UMBERTO, 27 й 


la е 
lu МА 


ym ZA CA 


; Vee T 
МАЙ. DA “=: ; 


Kteferenze di primo ordine 
eugpauo ouxyxd yp ozuosoj;o у 


| RIE - ^ Ы - (08) 
= Cinghie a prova senza impegno pel committente zz | LID - ( | 


TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA - DIK E CUOIO SONO PRONTE 
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CONTATORI 


| Ё 
di energia elettrica Pte 
LUE Z 4⁄2 x | dE "3 

I . . fe | {е : A wy ч Y: . | : | 

| «565 VE WE RANA 

| i . ме k RAG. I š sa LN a X 
s | ^ ч i. j < N "es | 
Ya “ 
| | | TREE VS è 4 
À | | | " de: e Ж / Š 
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Marca di 


Fabbrica - 


ISARIA-ZAHLER-WERKE 


G.m.b.H. MONACO -Baviera 


filiale: tipo TE per corrente alternata. 


Corso Sempione, 44 = MILAN Q Corso Sempione, 44 


Rappresentante: CANDIA & C^, NAPOLI, Corso Umberto, 34. 


5 3 un 2 | 
Maroa di i4 Fabbrioa 


Motori e Ventilatori elettrici ISARIA 


— — G.m.b.H. Monaco di Baviera 


Rappresentanti : 


CANDIA & С", NAPOLI, Corso Umberto, 34. 


OSKAR HILBE, MILANO, Viale Magenta, 12. 
\ ос. Anonima sà EGINEGRGIA.,, — Torino 


(11-14- 11-90-99) 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


СТАВШИЕ 
Gio. Ansaldo Armstrong & С. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


ү, та Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
| sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie — ` 

, Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 

tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe, ventilatori, compres- 

sori, trapanatrici, eee. - Impianti elettrici completi su navi da 

guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per'bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(9%) -(81°0 


27 MACCRINA PER SCRIVERE “WILLIAMS, 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittura visibile e senza nastro 


Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia | 
La * WILLIAMS ,, è oggi la preferita, perchè la migliore] 


L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 


macchine per scrivere ry 
2 07А Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per Phala 


SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI | 
già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILI 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE š 
LA PIÙ PRATICA 


5) Do 
DELLA CASA 
V. 599 Società Macchine per Scrivere ed 
MABIE T00D & BARD z MILANO З 
Londra e New-York — Y АЁ 
#0 v (1,15) - (24,7) Venzzia - Genova - Bologna - Roma - Tori; 9* Nan 


—r mr — Fr - 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


NUOVO INTERRUTTORE A VEN 


A SCATTO RAPIDO 


MJ Interruttore a coltello con doppio contatto. - B50 volt 60: 280 amp. 

MJ/, Con un attacco sul davanti ed uno sul dietro del quadro. ` 

MJR Con contatti sul dietro del | del quadro. Pel rin rimanente eguale all! MJ. 
Berlino N 39 


"DR. PAUL MEYER AL G, 2722 


Rappresentanza Generate per Vitalia: 
Società Anonima Forniture Elettriche. 


già Attilio Pozzo e Gi; - Lorenzo Tommasi - Aliotti 
MILANO, Via Castelfidardo N. 7. (18-98-4-0- 14: 


Ing. A. C. PIVA 


—— Óró M Castello, N. 9. 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.-G. "Francoforte в/м. Apparecchi Elettrometrici, 


WVoig t e Haeffner A «С, - Francoforte s/M. 


© Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
t Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


|KoertingeMathiesen AG. Leutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
L2 М. Eri 10ss0on e. C. = Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company = snenectaay America 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« P rometheus ) = Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. #schanzembach е (1.9 Francoforte sM 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 
Societa А uer а pertino 


Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 


Gebr üder Adt. A А „Сі, HJnsheim (Pfalz) 
Fabbrica di isolanti di composizione 
‘epeciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
| Rappresentante per l’Italia Settentrionale e Centrale 


© © © Cataloghi e offerte su richiesta e Ф 9 um-as 
5 Ts |] 


Società Anonima Forniture Elettriche 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO М. 1164 ` 


| сЕ NOVA FIRENZE TORIN 
FILIALI ia Consolazione, 7 B Via БВ Yia Orivolo, 89. via о 6 bin, 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


=== LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
=== ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE ——- 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - O - CARBONI PER ARCH] = 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
istrumenti di misura | Dr. PAUL MEYER A. G. - BERLINO с-а 


Apparecchi per quadri 
Freni continui y KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlinu 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. | | 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro 16 frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SEGURITAS ` 
че MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


4 ~ оф 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
PREMIATA FABBRICA 


“pi PILE GALVANOPHOR 
^ AD ALTA INTENSITÀ 


a a ed a secco 


————mm’————@—6—@—t@u licec mucosa n cri 


- евлмов MEDAGLIA D'ORO 


Esposizione Milano 1906 


Edoardo Weil < Weil 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
> Telefono intercom. 2 85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI 


rodez 


'Oro di (o gradi: 


fn MM - ЇЇ a dan) 


Fornitori ОВ. Arsenali, Ferrevie e Tramvie Italiane 


š Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di flo acciaio | 
prima qualità, temperate con metodo brevettato 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni ° 
š tramviari e per tutti” quei meccanismi che richiedono H 
una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo 
tondo o quadro fino a mm. 50. 

Resistenza fino a kg. 20,000. 


arigi: Medaglia d'Argento 
: 9681 ei euo(3150ds5[ 


өт "озлестр) euopr 


1809: Medaglia 


e 


Universale di P 


Е 
| 
d 


ed 
` ARTICOLI 
AFFINI 
T 3 pagg art poso impose in 
i АЎ causa della loro permanente elasti- ma 
| RAPPRESENTANTE. | C cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. SIN 
generale per l’Italia e Svizzera | p Fornitore di Stabilimenti governa- š 
; DELLA А w. tivi, costruttori di queo: ferroviari, WWE 
| | e | tramviari, automobili. ecc. f bs Бевара 
'| TELEPHON FABRIK A, 6 c2 Campioni a richiesta. ‘I 
| сна. J Mariner pere | Esposizione Milano 1906: MEDAGLIA®D'ORO 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO | S 5 E i... 
Gran Premio ria Internaz. СЕТ Generale рег l'Italla: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER | 
cl OLIO TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (010-0640 | 


09090000090900000000000000009000400 


] P “DORA, 


SOCIET À INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - Stabilimenti ALPIGNANO (Torino) 


Accumulatori Elettrici: 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж Ж Ж BW R 
Ж US 4 BS Ж Batterie di trazione per кте e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж RN BS BS OBS Ж AS BW BED DO BR B N Ж Ж 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE $ 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


. e di Accessori per Illuminazione 1 Elettrica 


e 060 zu» О о CKC 099 о 


š GRANDE OFFICINA MECCANICA 
E 
e 


Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica СЕ 


[тк FINMELSBAGA, 


» 
—K o oƏ a i s a r =... - —P—r——r ——r” Qam w a... _ asme m. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


PALI DI LEGNO 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 
di Energia elettrica 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 


СЕЕ 


TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto 


FRIBURGO 
i (Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


«€-—- 


MILANO 1906  ,,., 
‘FRAN PREMIO, 


Società Anonima sedente in Brescia 


VG А PESTALOZZI 40; 


p SOCIETÀ ANONIMA p 
Ia Niederglat ыў SITR 


(ZURIGO) 


IM. 9j FABBRICA DI CARBONI j il A 
| | por lampade ad arco o di elettrodi ` | 


UV carBonI T 


LAMPADE AD ARCO | DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


= 


SPECIALIT A: 
CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


gialla, rossa, bia 


CARBONI PER LAMPADE A viso O CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: ` (1,15 (45. 


F. BIETENHOLZ - Torino 


CAPITALE L. 2,000,000 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 


FORZATE j 
40 IMPIANTI, ESEGUITI | 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


. UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati - 


per pressioni elevate 


TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI | 


di qualunque diametro 
— +60 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (94,8) 


sm di рч dell ARTI | 


" THE «OLIVER „TYPEWRITER С: L: 


Í Uffici Principali e "Fabbriche: CHICAGO. U. 5. А. 
Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI | 
B Palagio dell'Arte della Lana 

| FIRENZE: 


—AS SD E | 
La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


@ per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri À 
Й spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha ‘concluso per la | 
“OLIVER , giudicandola la migliore fra tutte. 

In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello | 


# Stato ha dato il r° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 
° ЛОО Macchine oliver, 
т е il 6 agosto una seconda ordinazione di altre IOO Macchine. 


——————— Eee — —— 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 

Macchina Moderna - Durevole - Completa 

15o mila macchine Tondu in tre anni. Record Mondiale п.» f 


SOCIÉTÉ ves LAMPES 


à incandescence de Zürich ` 


О MACCHINA 


| 

MIT ‘i x n qui e 
| 

| 

| 


Stabilimento a 
BIRMENSDORF 


LAMPADE A _ 
INCANDESCENZA 


) 
) 
di tutti i generi h 


LAMPADE 
comuni - 
e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 


fiamma 
smernpliate Agenti esclusivi per la T 
2 Francia, Italia, Belgio e MM | 
Agente generale ОЕ. кү " C 
. BI 
i нчи ; 12 Rue Sgint-Georges PARIGI (Francia) : | 


(1,15) - .188) - (2, vs quA 


A — 


( 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


` OFFICINA ELETTRICA 
DIR" EM? GEROSA 


‚\ SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


H |» MILANO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


- 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI--APPARATI ELETTRICI 


ай 


APPARECCHI TELEFONICI А BATTERIA CENTRALE 


einer ib CUL 


E а 
— 


чер ; TS ЕГЕ u^ à. 7 " | 


Commutatore centrale 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle ` città servono le piccole 
Centrali capaci da alcune decine a qualche centinaio di linee. | 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permetta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all’ altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 


I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. | 
: | (1,18) - (34,8) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


BREVETTA TI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(бею Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 


Tipo Elektron 
| (Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


| ба Еа | LUE dala » | da i TE d 
L 12,— L. 14.50 І, 16,— L. 18.— L.20,— L.22,— 
Prezzo del  Limitatori ‘i Elektron da 125 a 250 V. 
| Elektron Il 


pas i ordinari 


Elektron 
ordinari 


dala2 


| Elektron con dispositivo 


Ami persa [anta i БУ COL 
Prezzo cad. | L 12,—  L.1450 1,16, L. 18,— | 


Tipo excelsior 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 
Fino a 125 Volts да !/, a’, di perno 
Da 125 a 250 Volts da !/, a '/,. 
Prezzo unico La, 5,7 


Tanto per l’Italia quanto per la Sviszera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


per attenuare la scintilla di distacco 


Società Anonima 


STERN SONNEBORK 


Capitale int. versato Lire 150 000. 


Sede : 


—— ————— 


Case Consorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
NEW-YORK ` 


Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
macchine. 


Olii per Cilindri con Чир, do e surriscaldato. 
Grassi Consistenti cà altri grassi industriali. 
Vaseline ed Olii di Vaselina aa uso Medicinale 
e Industriale. 


Olii e Grassi per Automobili approvati à 
Touring Club Italiano. | 


GRAN PREMIO 


GENOVA — Stabilimento Rivarolo - | 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall.. и Ез pOSILIOMe di Milano 1906, 


SOC. AN. 


A. BESOZZI | 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


т и n TN л ч. ме ме. 


КАВВ RICA DI MATERIALE PER 1 IMPIAN TI ELETTRICI 
OFFICINE MODERNE pe la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia | | 
lelegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — | 


Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori | 
d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale | 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI- EGG, - EGG ` 
PILE ad alta Intensità “INVICTA, brevettate- Pile d'ogni genere 

- —— — 


жиыны S Жыш | 
ptm iuvat gos E DEPOSITO ; | 
| ora М, Ez. I Е. А, aT | 


A. SCHWARZ- FRANKFURT | 
LAMPADE AD ARCO,, . 


apa M 


L — O n = Áá—ÀÀ t! 
LA : 
eci. s r/r K n rsKT pq W -. 


(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE - FRANKFURT) 
APPARECCHI DI MISURA , 


+. 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


ur 


Forniture Generali per PElettricità 


Via Solferino 29-31- МІС, А IN O- via Solferino 2931 |  & 


—HGDE- 


© 
сае C: a. Dax 
CASS SUE 
. 


>”, 


| | SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO ; 


TM esclusiva per l'Italia della | | 08 
Elektricitāts Act, Ges. *f 
pu Hermann Po É 
CHEMNITZ 3i 


Dinamo- Alternatori y. 
Motori- Trasformatori 


Impianti Elettrici 
completi | 


| = PREVENTIVIE PROGETTI 3 
en RIOT m Aae TA RICHIESTA == Ë 


--. le] RE PISA EUN 
— А2 Le Z4 AT o ——— чеш RIST -—— 


А 
| I Е UN 
p i ANW 


-— ——- > cena —_-.- -—_—yT—— ^ ass 


* FORNITURE COMPLETE 
“4 per impianti stradali ө interni 


“Ë. BRACCI STRADALI - LAMPADE 
Ë [SOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
* VALVOLE Di SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA š 
3 STRUMENTI DI MISURA È 
[ ACCESSORI PER IMPIANTI. # 


p Per preventivi macchinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale q 


(v 
| UFFICIO TECNICO | 
fe" | | u . . È 
E. Telegrammi: SAME Milano Telefono : 91-60 уф 
| Ra (Pisi (1)- 17,8) 5 » 
2 GS ° = C ° о $ (e) ° Odi О - ( ө e» — ca. "t at C 17 е z aU AS. x 
pe i ^ x v EA ^C a P NO Cf CinS QD "АЭС" БОС У | ERO Y тА о DO ЕЕ x p i Сте Hr te | | 2 
- i x n T s „жс: Sv. 6 5 3 2 Е > | - 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). 


sigle 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO È 
| Via Summa Campagna, 15. i 
„ 4 GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
| Via Caffaro, 17. 
e CAR" 9; | š f ú ë " £ 
ostruzioni Meccaniche & Glettriche 


Argano da miniera. | as 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 
Società Italiana Motori a (las M IM 
CROSSLEY. 


NN a rtm um 1 АК аа и T eT cA tul a Au t С СШ ы шел ИКЕ эе 
Раанана Аай ucc ditio ыа быы Айыр) 


39, Via Orivolo 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


(145) - MS) 
° ELEGI ГЫ RICHE LANZ, MANNHEIM 
Clemens Riefler AR | 
FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICE | | LOCOMOBILI- Più di 
NESSELWANG & Mo MONACO. (Bavicra) SEMI FISSE 20.000 
= 5 5 , 
COMPASSI DI PRECISIONE È vende in uso! 
SISTEMA ROTONDO saturo —ofo — 
per Ingegneri, Arohitetti e Disegnatori е là Grand 
оз SSE x a tO 
GRAND PRIX: Parigi 1900-31. 1008 1904- Liegi 1905 | | TUT Dis 
Cataloghi gratis a richiesta - Pressi di Fabbrica. di oi Jj TEE YTOR 
RIVOLGRASI AL RAPPRESENTANTE: istr Sag MII NA 
A. DEIDIER «LENTZ» 1906 
Porre atten ione che Napoli = (talia) Corso Vitt. Eman. 155. 
М | compass —— Rappresentante: MU AC | © ш | 
si pere I sl Importanti eia ош del mondi т ae 
ai —— чыш CURT RICHTER - NM | 


| - LABORATORIO ELETTROTECNICO 
| |Ing. LUIGI MAGRINI & C. Í 


Società in accomandita semplice 


OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE Qu 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO | Viale Monforte, 28 - MILANO 


ek 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alie ed altissime tensioni 


. Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell’aria - nell’olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


n — 


me _ 


ra : -s ç 
adis " =e 5 - - s 
нан C... 1 tini Loti RON 
" — — PUÓ— , niiin ; 


di tensione e di corrente | a bassa ed alta tensione 
pM ee per sezionamento - valvole - derivazioni 
Trasformatori - divisori - resistenze - 
per archi Scaricatori 


per basse ed alte tensioni 


ACCESSORI PER IMPIANTI 
| Morsetti, Serratili, 


m ieri AUTOMATICI | Valvolé a piombo ed argento. = Tolefono 3-71 
PA Е pel sistema di survoltaggio Magrini Lai a — 
| LIMITATORI DI CORRENTE BERGAMO, per Telegr. n 


INSERITORI SEMPLICI E DOPPI | 


per batterie di accumulatori 


ЖЖ 


| /REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO l : Telefeno 28-77 
'REOSTATI DI REGOLAZIONE” SS L TDI) MILANO per Telegr. Elettrotecnica 
| U per dinamo e motori. Costruzione e montaggio di quadri completi | 


REOSTATI DI AVVIAMENTO : š per Centrali - Stabilimenti - Motori | (1/5) - (1,9) 


— r TES EE = asa fossa sli 


4, а M * 


DARI ш... 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


(| 
" Е 
JULES ISRAEL & C. MILANO - via Pantano, 7.0 


Unici Concessionari in Italia 


4 di TT 
Z“ “T. ^ 8ы 
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Marca depositata 


Brevetto Italiano 75880 


compatta 


splendente 


SLI Ondog 


TU È e. 
„Aa : E Ar 4 
f: 
ANM ENT ISIN кы P 
pe °° mm — um. (ыз - 8,9) 


e Grande Deposito di Materiale per r Impianti Elettrici 
@@ — — — — ——————————————————————4 


gem 


Manufacture SpecialedeCuirs & Courroies| 


40 Medaglie — 3 i Pa а?” Onore 


Luce Bianca 


<“. 


чау 
e Т 


Fuori Concorso - (Membro del Giurl) BARcELLoNA 1888 - | Toosa 1888 - Сніслоо 1893 - РАвтө 1900 


Tre | Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
Scellos-Renvideurs - Hidrefugt 


v+ w 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


eno ng — 


poene Voltaire $ 
m A = ! 5 = t - X З ⁄ ' Y 
| ES duum ra = —À Agenti Generali pe l'Italia 


Eos DI RIFINIZIONE FRATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 - PARIGI SAMPIERDARENA UT 


l4 


ETT 


Ávvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


"EMILIO FOLIZER | [Contatori ^ ARON, 


RIVAROLO (LIGURE) 
E MEINA (LAGO MAGGIORE) 


OLII о GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


a Ara ra a a See NANA AN LI 


Esposizione (HCM di Parigi 1900 
Medaglia d’Oro 


- stai 


19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d’Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 


. dei principali Costruttori di macchine 

F | [ 111 | [ б a vapore - Imprese di elettricità - 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri 
Opifici industriali. 


1,15) - (24,8) 


3% 
ELT 


—— - 


LAVORI _ 


Ar a 


REGIE l ERRIERE DELLO STATO UNGHERESE 


i Costruzioni a motore ed a pendolo 
| 


per corrente continua o alternata 


CONTATORI 


portatili per controllo 
AGO 


= CONTATORI 
con indicazione di massimo 
, ed altri tipi speciali 


—+86983— 


Chiedere listino 
al Rappresentante Generale 
ver l'Italia 


Contatore 
a motore per corrente trifasica 


| R. FINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


L Di ip 


LIME “DICK, — п 


Lime d'ogni forma e dimensione per itutte le applicazioni 


SIMONIS e C.- Milano 


dell'industria — Raspe brevettate, rifloi's, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge 
nere, macchine per seghe e lame relative. Sezhe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK, 


seo =5 mec So. 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. N. 


APP RESENTATO DA (1,15)-18,8) | 
ia S. Eufemia, 23: 


Digit tized Dy є JJA JAS : 
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TUBI GRÈS -PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima- «Capitale Sociale L. 1.200.COO - Elevabile a L, 3.000.000 


STABILIMENTI 
fsorisole (Bergamo) 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira 


TUBI i GRES 
ed aocessori per fcgnature 

per acquedotti 

Impianti Elettrici 


e Telefonici 
-+ý 


( = Mattoni refrattari 
Mattoni Grès 


| | ~~~ Per Torri di Glower o~~ 

Specialità 1 22 

Materiali inattaccabili 

in Grés per Fabbriche 

W Prodotti Chimici, Tin- 
i1 4 torie 


FILIALI 


tane N. 15. 


/ Scaricalore 


К) 


Linea 


MILANO- Via Rasori 1l] - 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA | 


OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente in Firenze 


Studio elettrotecnico 
e laboratorio per tarature scientifiche | : 
ed industriali” 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 


Strumenti Elettrici | 


Costruzione ed esportazione di apparecchi | x 
I applioati all'arte della Guam | 


MENTE s 


Proiettori da scoperta - Telemetri - | 


Segnalatori di ordini 


Mem: | 
|. ЖИЕ | — na 
W i) ROMA" ‘Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 
Б ЕЕЕ кено ПЕР: e DELLA . 
| Sifone m Gres PROFILI AMEDEO ` 
| per Resistenze Lii, “ты нме 52 EUROPEAN VVESTON ELECTRICAL INST. @. 
CON (1,15) - (%4,9) | 5-09 | , 
Società Italiana di Elettricità k 


SIEMENS-S@HUQKERT 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 + ROMA Corso Umberto І, 337 


——— r — — 


Trasporti e distribuzione di energia - Illamiaazionë ale elettrica - Trazione elettrica - Im- 


pianti elettrochimici - 
riali d'installazione. 


Dinamo a corrente continua, alternata mono Ë polifase - Motori Elettrici e materiali di condut 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente oontinga 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettrici di precisione differenziali ed economici - 


tonici - Microfoni - 
Apparecchi radiografici - 


| TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 
GENOVA Via Sun Lorenzo, 8. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


L Rappresentanti ed Agenti nello principali Città d'Italia. 


UFFICI ТАСМО : 


Apparecchi elettrici - 


Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Telegrafia senza fili - Carboni per е ad arco - Apparecchi di 
blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. 


Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 


MSM TM ur e ah e 


Apparecchi telegra fici-tale- 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


- Schaeffer к Budenberg | 


23 A. Monte Napoleone = MI LANO | 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon: 


Indicatori per prendere diagrammi. Compressori sistema Kryszat ` 
Contatori di giri — Tachimetri Pompe a vapore brevetto Voit. ` 
Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. Pompe per provare tubi e caldaie. 
Valvole sistema Jenkin. Regolatori di diverso sistema. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. Termometri — Pirometri. 

um Elevaton di liquidi — Pulsometri. Tubi di cristallo, primissima ciali 
шенге “RE- "RE-8T ARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori ^ (ЫБ) - (8,9) (Verbund-Roleascglas di Jena). 


Schi C. | ШШЕ ШЕЕ ORIS. ws 


| ——— GIÀ —əT. 
 SCHWECHAT LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 
presso Vienna | 


ЖЕККЕН 


~ 


^^ 
Ж; 


«юю 


GRAND PRIX mranroi. | RIPARTO u. 
MILANO 906 т" | | qe | 
x = Fabbrica di aste cilin- Moroni A Gas Povero 
driche di carbone e di carboni galvanick . minimo consumo ii 
SPECIALITÀ da 1»2-5 canna | АХ =; "all 
carbon por uoa elettrica a vari colori, | е | roneme-masmssion 
Elettrodi sino a 3B0"*di grossezza | | Comsegne brevi. | Macchine per laterizi 
8 1600" di lunghezza | |. ^ | a Ventilatori — Pompe 


OFFICINA CALDERAI 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


MINIMA COMBUSTIONE 


Placche e bacchette ‘di carbone per Riscaldamenti 
l'elettrochimiea e l'elettrometallurgia. da nt | 


Rappresentante Generale per l'Italia: | | = Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta ə+ 


GUSTAVO WEIL | Rirolgersi al Rappresentante 
MILANO 


ing. ITALO BERTOGLIO ` (145) - G8) 


— Via иш Napoleone, 28 — met Torino = Via Corte d’ Appello, 2 „ Torino 


——- — —— 


p ——— Cc _———————___—___m—&6_È_@——__—____P___y@—_—_——___————__——_——_—_—_————_——_————+—____—_€mm6€&6 


TAMPADA ad ARDA GLOBO HIS) | ee 
JAN DUS | x u ботво Siccardi 31 - TORINO - 0orgo Siccardi 31, y 


j Y go — 
la piü conveniente per qualsiasi applicaxione | ТЕА ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 
Corrente continua - Corrente alternata | | Vernici e nastri P&B- 
Lunga durata del carboni (fino a гоо ore). Rendimento | y Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, 
luminoso costante per tutta la durata del carboni. | ` Amianto 600. 600. 
MATERIE QUASI NULLA | nud Manson 6. bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
COMPAGNIE DES LAMPES A АВС JANDUS- PARIS | | ° 168 mero › 3⁄6 


i Sconto ni rivenditori od acquirenti di 50 к. per volta 


-- — — Cere — er —À 


„I5 - 24,8) RAPPRESENTANZA A GENERALE PER L'ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


Corsa Buenos Ayres 66 —. . NC — Corso Buenos ana 66 


(119) - -(65 E 
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WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar- 
nizioni. 


—— - — — em. 
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RISCALDATORI 


per l’acqua di alimentazione 
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980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


| Preventivi e Cataloghi a richiesta 
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Kappresentanti Generali рет Italia: 
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di qualunque sistema. 


SURRISOALDAT ORI DI VAPORE 


‘| Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1908 


Ф ® | Filiale a MILANO e Foro Bona arte, I. 
Grimaldi « C. | | GERENTE: i T 


TI GENOVA-Poui V. E. 26. Ing. Giovanni Bas [r 
L 


k 


TURBINA di 8000 cavalli — NIAGARA. 


ORIGONI &:C.- MILANO 


—. Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 


Direttore: A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
| SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO - 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — Teterono N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLEFONO 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLeFono N. 25-39 
афф A 


4A. rticoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana е terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed іка lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pom goe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Tne menti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufa di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rsi 
per witicultori e per canuna — Apparecchi a luce elettrica, 
gas <omune e gas acculene — Macchine cd utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori рег 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio < Scellos > ed acces- 
sori — Ohi e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobi i e per uso Stagnaro — Ulio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — kaccordi di ghisa mal- 
leabiue neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Sede in MONDOVI (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


- Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE ME 
per la lavorazione del legno Z P 
secondo i tipi più moderni T Ig 25 
Referenze di prime ordine 
ESPOR'TAZIONE. 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


“SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDÌ di on a 


00000000000000000000000000000000000 
"i 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). ` ; 


TURBINE E REGOLATORI 


. di fama mondiale 
In 19 anni di esercizio 


oltre 1400 turbine per circa 100.000 cavalli 


Progetti e Preventivi a richiesta 


(1,15 - (848) 


(1,15) - (24,8) 


0000000000000000000000000000 


COSTRUZIONE ШЙ ELETTRICHE 


di città e campagna, aeree e subacquee 


. 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
i Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
estre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


= =: 


Si assumono impianti ovunque oon squadre spooia- 
liste = Prezzi unitari od a forfait. 


MM M E P a a a SON t a A P > — A 


abbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
forza in paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


— — MM e — € 


specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. . 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


24,8) 
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SOCIETÀ ITALIANA T! SIRY LIZARS RC 


. SIRY, CHAMON & Co. 


Viale P. Lodovica, 21-23 - MILANO - Viale P. Lodovica, 21-23 dì, 


Agenti esclusivi per l'Italia della 
C." POUR LA FABRIOATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES А GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 ° PALERMO - Via Principe Belmonte, |i 
TORINO - via Arsenale, $1 | (FM NASD Ш ань РВ TRIESTE = Ма Caserma 1, 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed] 


intensità. 


E. THOMSON speciali per quadri di derisione. e 


per alte tensioni. - 
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E. THOMSON tipo A 


B. T. ed A. O. T. ad induzione, e per qua- 2 
| ) | 

lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. $ 

Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 


semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 
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О” К per corrente continua da та 100 Am- 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


` 1. fo Cas n AT VA ala CA 
2 aM MANCA 
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O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed ‘automobili. 


Lettura diretta in Ampxora. 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 
PS 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - d'Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED — 
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BERGMANN-Elektricitàts- Werke 
Abtheilung J. Ху 
Tubi BERGMANN originali 
nonchè tutti i materiali occorrenti per 


IMPIANTI ELETTRICI 


in ualità senza concorrenza 


ed.a prezzi eonvenientissimi. 
Merce sempre pronta in Magazzino 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 


Telefono intercomunale N.° 29-67 


PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 


— — ORO - 


Isolatori brevettati DELTA 
per Alte tensioni 


sino a oltre 


- 400.000 von 


di esercizio 


Specialità 
della Manifattura 
di Porcellana 


fondata nel 1853 
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TOT 


Avvisi dı Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


IRRITANTI COR CIÓNONONONORORORORORGROR AONO ИИ 
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š COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 
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ЖЕЕ 


GIÀ J. BRUNT & Ç. 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILANO - via qUADRONKO 41-43 
ELEC 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternata = — á - bifase - trifase — 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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Contatore per corrente alternata trifase. - 


Speciali per quadri 
di distribuzione + ж 


^ 
` 


* 


MED Cc mm EE a D s QUUM M ne DS 


NS 


Massima sensibilità Contatore per corrente alternata menofase. 
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x Minimo autocon- 
sumo + Semplicità 
x Robustezza + + 


"t 
* 
+ od 
& 
sd e 
Æ 
н Contatore 
Ф рег cerrente continua 
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LABORATORIO 


PER 
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Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Tipo D | Chiedere Listini e Prezzi. (1,18) - QUO 
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Società Italiana Lahmeyer di Elettricità 


Telegrammi: FORZALUCE — MILANO — Lettere: via Meravigli, n. 2. 
Rappresentanza Generale della | 


š Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s. М. Mulheim 8. Bh. 
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| COMPLETI 
MOTORI E 


TRASFORMATORI 
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Filal a 
per tutti i generi di n 0 ü A 
| — =° 
— #2 
+ | (1,18) - (8,9) 
Prezzi corren, preventivi, prospetti, GRATIS a richiesta. 
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ADLER є FISENSCHITZ | TRAZIONE ELETTRICI 


ш Р Tincipe Umberto, 30 Anonima per azioni а шы TN L. 1.000.000 — versato L. 300.000 
++ 


specie MACCHINE UTENSILI а precisione | | "° eme. 5 MILANO Telefono 0524 
IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 
DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 


“OHIO BRASS 0, 
Torni | на 
Fresatrici AUTOMOBILI BLETTRICI 
Trapani A FILO AEREO senza - 
fi. Limatrici, ecc. .. rotalo - Il sistema più 


pratico per i servizi 
pubblici | 


Forme americane 


юк 
autooontranti M 
Punte vere americane Catalog E 
utensili eco. Preventivi 


— c 


‘a richiesta 
— Cataloghi gratis a richiesta — 


(4,18) - (2,9) 
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M “L'ITALIANA. 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile a L. 1.000.000 
++ Anonima con sede in Milano = 


SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIERI 
A ems INDUSTRIALI 
> CARRIDI MONTAGGIO 


CARRI-FURGONI 


COMUNI 
ү 


MILANO 
Via Nino Bixio, 30 , 


Telefono N.° 19-80 


PS A1 


we ——-— om 
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RES MX Bác GA x v E 
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De Fries & C. 
Milano 


- ЖЖЖЖ 


MACCHINE UTENSILI ED 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 


MACCHINE SPECIALI 
per grandi produzioni 
di esecuzione sicura 
(1,15) - (15,8) 


UE CARB ONE 


Levallois Perret, prés Paris 


Charbons 
[| 
pour 


Microphones 


sa r3 x 
Appareallage | li | "m 


Spécialité de Dalais en charbon 
| p ^en sentante esclusivo per 1° кане: Ч 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morigi 12 — Milano 


(1,15) - (24,8) 


“PONTI AEREI MECCANICI 


per lavori edilizi 


Filtro “ Rossi ,, 


del Cav. G. Rossi 


RIVISTA MAR\TT\MA| 


rittima - 


per Tramvie Elettriche 


7 si spediscono 


— — K 


BREVETTO 


Qe ^ 


MENSILE ILLUSTRATA 
: -— -+92%98+— 

ANNO 4r 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVE 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 


MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI | 


- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA Ë 


GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI f 


RR II TTI ON AN i ВЕН „ы 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 


SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE È 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - IL" 


STRAZIONI ECC. x W X X X W X X X X x x x X X X 


L——À 
PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. 1% 
Paesi facenti parte dell'Unione postale. . » BE . 
Paesi non facenti parte dell’Unione postale, le rari di posta in più 
Un fascicolo separato L, 


Avvertenze s 


капар onice са 10 gennaio — I signori tibrai (9f р 
sconto del 10 */; sia u tS talla aia uelli atl’ eteto, 
jo sconto del 10 90 sis par gli engeren асака жей азан to do] 9 '* 


Per &bbonarsi rivolgersi 


all Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non aooetta richieste d'abbong mai 
se non accompagnate dal rispettivo importe 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 
Per nz 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Riviste» 
Roma. (1,15) - 
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franco di porta | 
CATALOGHER 


ione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, hor 
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Protezione degli Impianti Elettrici VETRENIE PER ILLUMINAZIONE ELETTRICA — 


BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


de 
Globi per Arch 
| PARAFULMINI IN SERIE € 
| ibi vi A sb Riflettori 
| Resistenze Ohmiche — Accessori Mes 
ersten Selen M `; Tazze in grande | 
CONSULENZA & T assortimento 
—— Él p— — A ve e daltipo di gran lusso 


al più corrente. 
>< 


T INO 
ING. b. GOL 32 PORNO. 
Esposizione Internazionale MILANO 1906 DIPLOMA D'ONORE | Via Montebello, 14 (1,18)- pee 
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i сарда SPECIALI in ACCIGIÒ FUSO E FORGIATO o 


$0000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 1 


; SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE š 
gia Breitfeld, Danék & C^ 


BOEMIA) — PRAGA — BOEMIA) 


succursali а: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia) BLANSEO (Moravia) SCELAN Boemia). 


SPECIA LI TA 


e 
Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite ‘secondo i più : 
moderni. sistemi. | a 
Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e ‘del sistema 1 Е 
brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. è 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. — | ИС 
Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero, 0007 0. (5-09 
604 т 
5% costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. E 
— | 
| Pompe elettriche a ‘stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, Ф 
arcani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni Ф 
genere, apparecchi caricatori, motrici da lamir.atoi, treni да laminatoi, macchine sof- $ 
fianti a Vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Porter. $ Forter. 
0009090090000000000000000900009000000000009000000000000000 
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Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior , a Zettiltà 
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in porcellana durissima 
per condutture elettriche 


B — AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


— d" 


Telegrafo e Telefono 
Propria STAZIONK DI PROVA a. 200.000 Jo 
Oltre 9OO modelli d'Isolatori 
Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : ` 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. sí — Tensione 40000 Volt. 


== IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten- š 
100 š z: superiori ai 18000 vor. Rappr. Gen. per l’Italia: 


ISOLA TORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS- L AZZ AR & M. | RCON 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt | VIT 


| Il più importante in Europa | TREVISO (1,15) - (6,8) 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 
Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE 


E. 0. RICHTER & C.  Chemnitz[(ssssonia) JOS EPH уба ELE 
profit =_= = | MANNHEIM . 
+ Costruisce fin dal 1842 Je 


| ; | . 
GRAN DIPLOMA D'ONORE ап Esposizione di MILANO 1906 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
| lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Мессапіса. 
Rappresentante con esteso campionario: 


| Ө. SCHIERA - Milano via Meravizli, 1-3; Telefono 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onoriticenze a tutte le grandi Esposizioni 


DIAMANTI TAGLIAVETRO. 


UTENSILI ~. 
per tutte 
lavorazioni ` 
sul 
cristallo 


| 
| 


- o — - = -— —— - — - 


Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante con esteso campionario : 


r G. SCHIERA - Milano vw — 1-3; Telefono 68-31 


= 


Scambi di qualsiasi costrazione 5 еж Piattafornse di qualsiasi diametro 
scartamento. e locomotive e veicoli ma ii 


Scambi a doppio scartamento, sboc- t da due uomini senza argani. 
camento di binario a scartamento | Piattaforme con fondamento in ferro 


ridotto nella ferrovia normale. i senza alcuna. muratura, 
с Carrelli trasbordateri per locome 


| Fumatori 
| la carta per fare 
| 


gigerette è veramens 


siasi uu ra 


Cuori con punta in accidío forgiato. | к Apparecohi di blooce, segnali 6 088- 


i te la migliore. | Scambi infossati per lastricato. (| tive e vagoni con azionamento 1 
| Esi orni libretto Scambi senza interruzioni del binario (| vapore, elettrico, od a i a 
la m е pra | principale. i | rgani di manevra o spills di q 


| Satin Bois 


— m — —  —- = a — — — == - era Ert i дье 


|  Fréree Lyon | ё Incroci d'ogni costruzione. e celli a bascula. 
Fabbricanti di tutte speciali. in cipe, LV auauume. е, Lutti artivuli fumatori T^ | А | | 
Rappresentante con esteso campionario é Rappresentanti per l'Italia: Trog & — : 
= А - ` " A c 
| GIUSEPPE SCHIERA - Milano Via Meravigli 1-3; Telefone 68-31 ROM Via, ons campana, uid ROM udi 


ao) КШ 


) e Telefone 


| PROVA в 200005 


lelli d'Isolatori 

О speziale va бз шй 
PER ALTA TENSIONE: 
423 En. 10 - Tensione ха 
2. 253 — Tensione 24000 Vt 
zm. 89 — Tensione pin 


р. {1 — lens gooo і. 


«ле $5.00 Volt. 


Bappr. Gea. per ll - 


| YE 


EVSÓ  " 
LLL 


ICISTA| 


Anno хуп S. П Vol. VII, N. 15. Direttore: Prof ANGELO BANTI BE Agosto 1908, 


suwa av айыы ай v < e — m em —— oe met e —. n mM mmm - 


е Giornale Annunzi di Pubblicità - ROMA Pubblicazione Quintil 


===. === in acre АА 
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Il 
-li 


f Maraspi Pu 
Ë MISURE ELETTRICHE E INDUSTRIALI cdi: . APPARECCHI TELEFONICI -TELEGRAFICI - 
BE — Apparecchi da quadro ө registratori Richard С. Cza | di sicurezza ed antinduttivi 
per corrente continua ed alternata ul < š 
PARIS - 25, Rue pi - PARIS | ui š per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione, 
> CC. d APPARECCHI! SPECIALI 
}; | Б š per la simultanea Telefonia e Telagrafia sullo stesso filo. 
E | Amperonietri Manometri т^ SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
dá l'roltometri i Cinemometri ° | Єз E ° , 
| ш 5, = ваеш та a - Ro, н dell Елен. 
È | - r m 
P | Wattometri Termometri " < dá EE ' tissimo, per campanelli e et: rich “per chiamate telefoniche, per 
lonmmetri | Š тайга ton a ina- а. "з ЕН cauteri e per piccole poter ze. _ 
K gl Mometrio < ФЯ] CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA — 
" su 7^  Dinamometri. cea 
Apparecohi dicon- = 3 | А - Direzione e Officina - | 
EE kana ARTURO PEREGO & 0, ¿emsa опе. MILANO 


F ни 1889 - 1008 — = | Rappresentata in Roma per "Кайа Central» e nia da 
dr ХЕ" GRANDS PRIX oso FUORI CONCORSO _, i | i G. Thurlow TAI Sano! ROMA 


[LIMITATORE n & J BUSECK ESS 


Corso Genova, 30 


СУҢ 


- AU z Š - 
+ wv Z x ‚ағ = É H 
Р Д s= ur A d Pre $ 
Ам E - = А 


x 


хх 


м. - -—; 
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MODELLO 1908 | Chiedere — "Obledore catalogo del mati del materiale per er impianti « elettrici. 
Г o. Olivetti & C. G.” Giordano а Е Primicerio MICROFON 
MILANO - Via Broggi 4 |. S, Barlolomeo, 13 = NAPOLI = Telefono N. 13-71 ANGELINI 
E. — — Aaa qum. aa 
xi AMPEROME TRI - VOLTMETRI | Importazione diretta di Accessori o Vetrerie per l’ Illu- || x più fonici e chiari 


WATTMETRI registratori || minazione Elettrica ed a Gas. ` | Vedi avviso interno 
с asia . ARTICOLI PER SUONERIE ELETTRICHE ROMA - Via in Lucina, 4 


Rappresentanze - Depositi — (5. 10,9). 


i]. A. MESSERLI — MILANO 


MAGNOLIA <= = ç е 


T CARTE a | чи 
s| Cianografiche ` | UMBERTO ZEDA x | 
>. Eliografiche | MILANO- Vicolo Fadchini, 2 - TELEFONO 13-898 ||9* 8 MAGNOLIA 


si ашы: za = = MAGNOLIA 
cech int | SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI ||” — —— — 
Dian е aries e| | ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


ut e ‘pressi correnti a richiesta. Vedi pagino contro il testo 


ALTI TEE. E FONDERIA DI PIOMBINO. 


Società An. Capitale Soc. L. 14.437 300. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO ` 


- Grands npani di alti forni, acciaieria Marin. Laminatol con speciale attrézzatura per forte produzione di Rotaís e Materiale. di Armamento Ferre- 


viario di « ual ungue profilo e dimensione. Officina meccanica - Fonderia - Forni a coke. Fabbrica di Cemento Pertiand — Ghisa da atfinaggio e da Fonderia. — Lingotti, Billette, 
è le di Armamento Ferroviario di qualanque profilo e dimensione. - Rotal: a canale ger Tranvis ed armamanto relativo di qualunque profilo e dimensione, - 
{ I terr rur travi i Left di ogni ganera - Getti di В 'onzo Mig e Ghisa is qualsiasi specie e dimensioae fino a 30 Toanellate – Гыл! di Ghisa er condotte di acqua e di Gas - 
m3 зрео ali ed acbesgeri per dette condotte. * Carbsà; Coke, Sgifato A.nmonico, сү, Qomsnto POSTARE: Rivolgersi alla Direzione Generals della Scoietà in Portovecchio 
Š Res mbino , (provinela Ec — Per Telegrammi - y "Forni - Portoveochio di Piombino. (1-15) 24-9) ` 


ADOLFO PISANI - MILANO 
. Via B. Cavalieri, 4 


Telefono 24-15 Tolegrammi : Cartindustria н | 


 vulcanizzata americana. 
CINGHIE speciali per dinamo. 
MOTORI a vapore ed. idraulici. 
-~ :Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, eog. 


SIETA ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


ii . SEDE IN “ MILAN O — Via Castelfidardo, N. 7 .— — | abitate Sociale L. 600,000 interamente versato 


B JENA A E. annunzio interno ss 
ШЙ. TYT lis ВИШ CONTATORI ELETTRICI 
GHIVILO L. per ogni ganera di corrente e per ogni sistema di tariffa 

Le Centrali, le Ditte Elettrotecniché, ‘gli istallatori ed i` Riveriditori vogliano chiederà listini e preventivi al nostro 
Ang. YVITRTORIE} FINZI - MILANO = Via Manzoni. 31 


Avvisi di Pubblicità nici 


——— o0 È 
m < IT 


- 77 “ЗЧ — ——  —. — - —— m — m pa OEN ETET TTI 
` 058 ,* ад ni eA t9 et ts a ts t 20 o oG эз 9 оз аз „д P 3 `. э» E Vu. PR «e m AT У de в aa `. n `. ^ L 
m `. Ы ` $ Ы "e + “e 


SOCIETÀ ITALIANA 


LANGEN & WOLF | 


= FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO, · 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via Pol 15 = MIL ANO - Via t adong 15 . 


Motori “ОТТО ,, con Gazogeno ad aspirazione 


} 
| M. себ rr da я б 
+ H * — g. = => ке . 1: 
: . г me. IE 
Я . b 
MOTORI - funzionamento. conforme DIESEL |е 
f l: 
k 


Forza inotrice ‘la più. economica | | | ad olii pesanti. al hrevetto ` "d n. 32915 
4800 impianti per una forza complessiva di 8000 | con  perfesionamenti brevettati in ltalia 
cavalli installati in italia in 5 anni. О y | da 20 аа 800 cavalli. (148, -(24,9) 


VANS RR OR WA w. sv WA Pv SA KA LN Y ANLASS AR US i r, XA PA QY Ñ, X. SA PA AÇ Peer erogene erat 


t we. ne: Sa M NU AS Sa d "o T um. -. EAM ry, CAS. AM Sta n NUM. Sa SII Pt: ^ (Mt t RS EAS < 


Ss E TRE AE SACRE x RESINE 


А A 2e К е. u Ме La ч. „у Koo 149. SMS o^ 


Società orinese А utomobili Elettrici 
TORINO;- 46 Corgo Regina Margher ‘ta - TORINO 


“CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE: 


Elettriche ad Aceumulatori | i 


» OMNIBUS AD. ACCUMULATORI E A TROLLEY 
| VETTURE - VETTURETTE - FURGONI 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


Andamento regolare]e silenzioso - Ricupero della corrente nelie XN 
BEL 


ec ME Чё A О Эд М. Ж UNS UN ЭМ IERI DICE ¿QU X. S 


“SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ЕЗ SIECI | 


. CAPITALE SociaLE L. 800,000 — Versato L. 500,000 
FIRENZE Via de'Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI. Provinola di Caserta 
— TK 


7 yl. “МЇ, E 


| 
| 
| 
| 
: 


5 ҖМ, 


5 
4 


ce 70567 v v X 


|  EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari pressati e mattoni vuoti. 
| MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRÀ СОТТА a forma di ESAGONI | 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa $60 per mq. 


N. ЕЗ. — Si spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne tano richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da ius a FIRENZE ов 
SOAURI all'indirizzo della Società ві ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Btabilimen 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Pucci, 2 ! FIRENZE 
CORRISPONDENZA , ent" di Beauri — Scauri (Prov. di Савол, | Telegrammi РОБМАВІЖОЈ | FIRENZI 


€9,18) - CT XP 


— —— 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


!| AE G-THONSON HOUSTON 


| SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO Caerratg Sociate L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


Ali Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA ; Piazza Borghese, 3 
x ka A 


3 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 4906 


TRAZIONE ELETTRICA 


su F'errovie a grande traffico 
a Corrente Monofase 


l'a cR" 
> 
„Т messi Wo ENTM 
тет = ME > " 
=e ax 07 EE SERE: - 


, 2 
T 
A MÀ 
S 


UNA DELLE 5! VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANA{BLANKENESE-AM BURGO- 
OHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 


IL GRAN PREMIO. 


KE- 


POTENZA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CIRCA 350 HP (3 morori W. E-s1 pa 115 HP)- TENSIONE DELLA LINEA DI 
CONTATTO 6.000 VoLT. - FREQUENZA 25. 
I (1) (1,9) 


pm . 


PEN E y | 
Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA. - | 
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CONTATORI D' ACQUA per CALDAIE ` 


Controllo dell'evaporazione | Solo apparato registrato 
e 
del Combustibile 


adoperato 


m ЕЕ 


а precisione 


sotto qualsiasi pressione x 
e temperatura dell’ Acqua 
e, _ 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI maccHine А, SCHMID ZURICH. | 


(1,15) - (24,8) 


Fabbrica di Strumenti kESlettrici 
FONDATA NEL -1898 


— ceo me e. ате —— ———— 


T ji | b. FIERZ a C., Hombrechtikon - ZUTLO Grimm 


Marca di T Fabbrica 


\\\STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


ERR E о 2 ес Фе _—__ 


Rappresentante Generale per l’ITALIA : 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI corso V: Em. 24 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e la 
s Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1, — Per la Lombardia ГЕ milia ed il Venete 
(1-15) (29-9) Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e l'Umbria. 


„MILANO, , DITTA ING. H. BOLLINGER „но, 
Costruzioni industriali. * Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov. | ' 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. ^ 


Costruzioni in cemento armato - | 
——  — | Coperture in Holzcement per tetti piani 


Brevetto Baroni-Lüling T e fernasve 


| 
x 
x 


(0,15) Ж (18) 


. Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
P ^O! IM P E Centrifughe a turbina 
1 
reo ^ ROTURBO , 


VENTILATORI Centrifughi ed Elicoidali 


: SL ` z / j. 
ruzi T | | 
"е саста а . Referenze: 
TIPO 99 B. MABINA INGLESE 


| R. MABINA ITALIANA ` 
i || Efficienza I. MABINA GERMANICA  . 


massima COMPRESSORI D' ARI A А Pome a vuoto . L MARINA GIAPPONESE ` 


l li 
Per qualsiasi e principali 


applicazione “ | Centrali Elettriche | 
TIPO _ ed Imprese Pubbliche 
| 99 | | "I 


Serie | 
garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, ‘turbine, 600. 


Chiedere listino * WEB 101 ,, Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l'Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L? 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto = 27 


(145) - 8,9) 


Seghe da metallo 


N A E F e Tu Wagner 


Macchine per legno 
Kiéesling 


Apparecchi FORNITURE DELLA stHAL CASA 


a C ARLO 


‘Paranchi elettrici Via Alessandre Manzoni, 3! È (+; P 
N (e case adiacenti) ` 


>o 


Macoconine, oven e Accessori 

Per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettriciata (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 

per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


RISCALDAMENTO 
. MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione. 


-STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
|. piccoli appartamenti. 


Moneta Giusepp 


MILANO - Via 5. Vincenzo, 20 o 22 = MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, eec. 


` «PREVENTIVI GRATIS 
[. Serantoni 
| & Pontiglione 


MILANO - Viale Monforte, 5 
BOLOGNA - S. Simone 1. 


n. 6 bis, 


STAB ILIMENTO MOBILI DI FERRO © 
Grande Medaglia:d’Oro Esposizione Arte Decorative Milano 1906, 


` . 
— 


AI i 
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C. CONRADTY. NORIMBERGA 


—: SPECIALE 


[CARBONI PER LAMPADE AD ARGO 


AGERE — —— — — 
SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA 


CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 
per la lampada a basso voltaggio, bruciando in eerie di tre sopra ПО Volte. 
CARBONI A LUCE COLORATA 
CARBONI cen filo metallico MARCA ‘“EZCELLO,, 


ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, resse, bianco brillante e bianeo perletta. 
CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandus, ecc. 


Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICE tu ogni genere 


Led 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 
è» ELETTRODI + 


per industria del Carburo di Calcio e VElettrochimica 
(1,15) - (24,8) 


ооф Ф 
06,060 9 066 0260€ 
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FRANCO TOSI- LEGNANO] 
INSTALLAZIONI a VAPORE 


e GAS 
4OIOIOOR 
MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a 
marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali a grande velocità. 
4100010 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(.-QA ” __ 


AM 


(1,15)-(10,9) 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. 

Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 

. Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

| ecc. ecc. 


Fabbrica di Mee, 
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REFERENZE 


Spett. Società Esercizio Bacini, Genova. 
Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 
| Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. 
Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 
Spett. Società Elettrica di Sarezzo. 
Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 


, 
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S SOCIETA. ITALIANA „9 


Mor RLIKO Nis 


У MILRNO. Via Principe Umberto N° №17, | 


ё; 


L IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chitnica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


lille Š x! 
. APPLICAZIONI. ELETTRO- MECCANICHE | Pi 
GRU, ARGANI, MACGIINE D'ESTRAZIONE | 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


AC 
EI 


(1.15) (94,8) 


ITACA 
Cav. PAOLO PO КТА 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
— Cik ; 


0000 


oj» GRANDI OFFICINE SPECIALI y 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE I, 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


“Vere, Scale "Porta, / 


000 4500 0 Soale:aeree vendute ‘00 


Casa | Fondata nel 1860. 


Scale Aeree зо carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Soale 
Soala Porta Tipe 8.° тры а н = Soalo a rampone per pompieri. я Scalo а =“ 

Coulisse d'o orma.— meccanici per Tramvie Elettriche. — 
» І Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici per ri riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo 1° 
melto comoda e pratica сі, — Carri Naspi per pompieri — Carri di prime seccorse per pom- 
per piccole imprese Elettriche pieri. — Carri di seocorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire OO mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 
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EL CERAMICA RICHARD-GINORI- -MILANO 


SAMI versato L. 8.000.000 


| PIÙ GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
————— + mp 


- ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


siete = — 


J. ACCESSORI ISOLANTI 
impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1,15) - (94,8) 
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SOCIETÀ ITALIANA 


PER 


Conduttori Elettrici Isolati 


E —— AFFINI | 
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LIVORNO 


Toscana 


LIVORNO 


Toscana 


Vu 1894 
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CAVI, ELETTRICI | 
| PER 

| Trasporto di Forza - Luce - — ‚ Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. ; 
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* Lampadine ad incandescenza NOVITA ` 


a consumo ridotto 
oon filamento metallizzato 


— 9000 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 21/4 per candela cel 
GO °/ 
Risparmio x O 
del L NS 
80”, | \ А 7 ( Media a Ta kopse utilo 
y) у / 16, 25, 32,50 e 100 candele 
Xii zá 100-125 Volte 
NOVITA — ТШШ Veri ШШШ. Fabriken 
BERLIN W.8 «ww 
GERIT OQ 6 36062696696 0952690494 6669696009 Z ARIA 


[VY — SINDACATI 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
· BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


-— 06-25 + ©- 


— 


Шапо = ING, MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello 11. 


Venezia - ING. VALABREGA CHIN GEN & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & С° - Corso Umberto I, 34. 


——_——————T —À— M— С — — 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
PrimissimiaqQqualità 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (135) < (94, š 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


0000000000000 0000000000000 


Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI NENSEMBER GE R-MONZA 


UFFICIO TECNICO E MILAN О - Via Senato, 14 


— — ee mue 


 Medag lie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — | 
Macerata 1505 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix š Milano 1906. 


P SI —- > 7. > Á — LR а а 


Accumulatori stazionari * Planté ,, per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori In recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d’ogni genere in recipienti ai celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli Е Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiésta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 
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Rappresentanze e depoeiti 


MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI | [DITTA ALESS: CALZ Т! BOLOGNA | 


ALBERTO VIGLIANO AR 


"mmo, || TURBINE 
Ruote PELTON 


Sale Generatore per Pile 
‘VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,18) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
€9—— —— ——« BERLINO »—————8& 


Materiale per linee aereo di Tram vie 
e Nerrevie elettriche 


"GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


Gugger eu ag aai NS 


zr ций Ма ые ША ОПАО ЕГО 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 108,000 


Diploma <U Onore 
Esposizione di Torino 1898 


LESETT TOTI ENZO 
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Rappresentante Generale per l'Italia 


| ALBERTO VIGLIANO - Milano 


(145) - (24,8) 


e eq do emn 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (94,8) 


Avvisi di Puisi; dell’ ELETTRICISTA. 


Giuseppe e F°Redaelli- Lecco 


š ч Stabilimenti filiali | 
g 
š CONT ATORI р А000 A š pa medie | ез ii 
— — 
E | SISTEMA МШШ z: = а Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acclalo zincati 
Н Z7 git | g Яз per condutture telegrafiche e telefoniche. 
PB б Tala: < ‚ Officina $2| | 3 =: | Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meceania 
ў T TI di Milano >= 3 4 ` e corde metalliche per sostegni di condutture 
o € ^ га er 4 Corso Magenta N. 56 š * Ы P elettriche. 
| } оаа "oT" d е = м | Fili spiriosi е reti metalliche di protezione. 
8 de pes l'Officina e rappresentante per l'Italia: © š E Corde di rame per parafulmini. ола? 


E V. ZACCHI sas 


— —— —€— — 


Ing. E. KIRCHNER & С. 


84, Via Principe Umberto „МІ АМО - Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a Lipsia (Germania) 


—————— — — auum ———— — —— ———————— / 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA 


SEGHE e MACCHINE | 


"i ~ per la LAVORAZIONE del LEGNO — —  — 
| Esposizione Internazionale Milano 1906 ** Grand Prix ,, ТТТ Dari | 


OFFICINE EuETTRO-NECGANICHE | 


GENOVA . ` | 


— x= — Чы 


Rappresentanti per la To- 


Rappresentante per la Lom 
scana: Sigg. 


bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche : 
Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - , 


Successori LHOTE 


Firenze - 


Via Nazionale, 19. 
Foro Bonaparte, 1 | 


. Rappresentanti per l'Italia 


Rappresentanti per la Li- 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


guria, signori: 


GRIMALDI & C. ‚ Ing. ALHAIQUE,BAL- 
Successori a *  DISSEROTTO &C. 
Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - 
Genova - Corso Umberto I, n. 84-86 
| Portici Vittorio Eman. II. | (l.i dE) 


- 


| orm J. HIMMELSBACH. 


posizione internazionale di Milano 1906 


w PALI pr LEGNO = 


РАВ LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE RD APPARECCHI BLBTTRICI 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA, 
PRA 


“Edison, | STUDIO ELETTROTECN( GENERALE 


) 


C. GRIMOLDI &C. | Luo 


. 3 . Tele. 18-70 
Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 Via Montecuccoli 2 TOR | МО 

«р (Corso Siccardi). Teleg; ELECTRON 
| I° RIPARTO ELETTRICITA’. | 
чор нн d’ energia elot- Dinamo. Motori. Iso mat ori. риге. Raddrizzatori. Тараа: Ven- 
ad tilatorii — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
ori di бачаша ri- Lampade Mignon: Lampade al quarzo. — Lampading incandescenza fuori 
iti gui. sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 


Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio « Cooper-Hewitt-Westingouse » — Pile rigenerabili “ Wedekind.,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 


Dinamo e motori elettrici 
- a corrente continua ed al- 
E LD ternata. 


Dae / 277 eO galvanizzato e corazzato. — Materiale d’installazione în genere. Cavi. Fili 
S A | [үт Ç Quadri dl distribuzione — e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
Sea (al nori per. irn о fisica, elettroterapia, radioscopia. | x 
U l Wm - a ori | 
$ С (е ^o ` d'aria - Trapanatrici ci Re II° RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 
= - golatori automatici - Apparecchi Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
ut installazioni elettriche a bassa c alta tensione. — Gruppi elettrogeni. Turbinè a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
Ф A+ | industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni» 
= Impianti ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
K p com- colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
©. pleti di illumi- della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 
€ nazi ttri 11° RIPARTO METALLI. 
Š one elettri. Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
= ca ө trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
r= di di — brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
energia a di- É du ttt ES ы Acciaio speciale “ Rapid ,, ра frese е trapani. — Piombo. Manganese. 
= stanza. | = mm — d. d I Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
es _—ccrensne == Placche metalliche incise. 
- eM n IV? RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE 
3 Sirene Molteni per automobili Scale pneumatiche a ip ye исе. (а саш ае кш 
tori a mano per incendi “ AN » ad aria compressa. — Spruzza- 
e seznalazioni per stabilimenti in- tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
dustriali. . ua vere ч KANZLER ,, S ^— (M05) - (69) 
K — n 


ce" FRIBURGO (¿PRE 


— Friedrichstr. N. 28 — 


impregnati con bicloruro di mercurio 


Traverse per Ferrovie 


iniettate con creosoto 


viranc1900 GRAN PREMIO ... 
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 HACKETHAL - - DRAHT- UND KABEL- - WERKE 


“4 AKTIENGESELLSCHAFT 
HANN OVER (Germania) 


@onvenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 59432 91 

i e © /mporlanlissimo per (ийе le linee elettriche, aeree, per 

| gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 

E pretture, raffinerie; per š luoghi esposti a pericoli d' esplo- 

sione, per leatri e luoghi pubblicie о e o e ө e 
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VANTAGGI PRIN CIPALI | 


]° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, eco. 
| 2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


nn - — — — ‘00-00 Tp. 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL | | 
Via Vienn Monti, n. 4 == MILAN O = уш Vincenzo Monti, n. 4, | 


qu 


GOTTWALD & C. via san соксо 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLÀ DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) 
(iene i RE A N TA TT na ri] 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


ОС) ex? do 
Trucks e Carrelli m. Assi montati | 4—— 
Carrelli a Мово - Asse g m 2; Ingranaggi per moteri | CAREDLINEURT Dlio ver vernice 
! , È «a E Casse difesa per | wau r Is 
Locomotive ed | Ingranaggi | IL. PIÙ. EFFICACE ini. T T» E^ vda ка co 
| ане elettriche Campane a pedale | — OTTONE KOCH - MILANO — . 
FA rata ри e бг dele eid тасар ti. Gravel d'ade- 
Co ey» e ga | | sione, Vaseliuo, Raponi in ali. Cera lu Lo 
ii e a Жы Шы „л а лы i m 


_ "PRODOTTI CHIMICI 


` APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI MS | | i 
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Avvisi "di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Jsolazioi dogni genero. 
Are a 


. Schiarimenti specialisti: 


- Progetti 


e 
per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
trali, ecc., ecc., 


" - ISQLAZIONI CONTRO LE PERDITE pi FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni .di 
macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


Preventivi T i 
dietro richiesta a Es є; 


VII 


r Telegramm 


BALATA - MILANO үү ANNER & C. MILANO nin mmen 


Telefono 24-69 
Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon, 


GRÜNZWEIG & HARTMANN Ludwigshafen sR оа 
"M | ( - (1,9) 


P wu Ew — 2 E — — "a. — 9" 4 


MINA cetra ta 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


MACCHINE A GIUBIASCOTUELLINLORA INSTALLAZIONE 


VAPORE CON £ S MODERNA 
"A VALVOLE. | И ЧЧ ° А are 
— VS SRE PUYA WI OTTIMI 


SEMPLICI ROBUSTE E uS RI COSTRUZIONE 
ECONOMICHE wu ^N VOTES ACCURATA 


REGOLATORE PRECISO E—— MT esecuzione 
Е SENSIBILE Д ЕО A PERFETTA 
Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M I L A N O = Via Foro Bonaparte, 76 


Fornitura di materiali isolanti 1.' Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori. 
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SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO Í 


Forniture Generali per l’Elettricità 
Via Solferino 29-31- MT L L..,. A. INI O - Via Solferino 29-31 


Rappresentanza esclusiva per l'Italia della 
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Elektricitàts Act. Ges. 


Vorm. HERMANN Pte 
елее ` PREVENTIVI E PROGETTI 


CHEBSINITZ 

Dinamo- Alternatori T 

Motori-Trasformatori 4 

Impianti Elettrici $ 

2 Generatori trifasi a 400 HP., 1 Generatore trifase 800 HP. 5000 volt 

| 
| 
" 


X01 


completi 
mpianto eseguito рег la Centrale elsttrica dell = — 
А. ©. Deuteche 1 eris Bernterode (Germania) À RICHIESTA 


n IR PP 


: TORNITURE COMPLETE 
& per impianti stradali e interni 


— —— À———— а cr—r— 


SEA 
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BRACCI STRADALI — LAMPADE 
ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI PER IMPIANTI. 


UFFICIO TECNICO JEN i | 


Telegrammi : SAWE Milano Telefono : 91-60 
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46 CASA FONDATA NEL 1852 uu; 


; [BELLISS & MORCOM ы. 


ЕЕК 


e а Vapore 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica оган, 


IMPIANT 
DI CONDENSA ZIONE 


a superficie e a misoela.; 


А! Materiale REBEES 
1 1,9 è f bete: edi assoluta»: ғ 8 | 
С BONES SX Сме". prima classe. 


— Oltre 270 Centrali già —— o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. &- — — 
Preventivi e studi di Progetti completi. | (1,15) - (24,8) 


È seni di rappresentanza per | Ani Piazza S. Carlo, Lil MILANO - Telefono 93-10. 
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[Felten Guilcanme. Lahmeyerwerke A: 4. 


Ее А.Т COFORTE: S/M. 


I Trazione 


Locomotive 
elettrica elettriche 
` (8-6-9-19-15-18-21-24) | Percorso verso Camerino. 


й | = FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 
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Rappresentanza Generale : 


Í SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ -MILANO È 


; $ ES a A rion as a 


$: $- E `> E . + . = 
š s . ` 
"E Q9, =. “`. EE eto = a . R... P... - - Ф. 

ы е E . А H IRE TE SC, ENT 


*.,-.9,-.,-..-. 
pae è. HL. G 1 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


LODOVICO HESS 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29 - 67 | Telegrammi: Conduit - Milano 


15 - Via F'atebene fratelli - 15 


————--_— +00 009-6 9 0-06 + 
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Elektricitàts- Werke, А. G. Abth. L. 
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CREDITO ITAĜCIANO 


SOCIETÀ ANONIMA — Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,773.087.88 — SOCIETÀ ANONIMA 


Р чу —— rn 


- n чре MÀ — 


ме MÀ À 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Nevara, Parma, Roma, Sampierdarena, » Spezia, Torino. 


AGENZIA A - 16, P - - 10, Piazza delle Terme 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti liberi 2 '/, */,; con vincolo di un mese2'/,*/,; con Ж 


vincolo di due mesi 2 */, */,; con vincolo di tre mesi 3 */,. 

Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 a 1 giorno di 
preavviso; sino а L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con $ giorni di preavviso. 

Conti correnti mensili ej. 

Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 
l’ultimo giorno del mese successivo, con $ giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2 */, */,, con vincolo di 15 giorni. 

Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno 
di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- 

giori con 1o giorni di preavviso. 

Libretti di piocolo risparmio 3 '/, */,, con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 
| ‚2! giorno; somme maggiori con то o gorai di preavviso. 

— Tutti “ш interessi sono netti d’im e capitalizzabili alla fine di 
sa ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Ti ni 
estratti: saig bili in tuma. — Si ta gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 

e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi 3°. — con scadenza 
da 7 a 11 mesi 3 !/, °/,. — con scadenza а 12 Du: e oltre 3 !/, */,. 


N. 


Conti cerrenti di corrispondenza crediteri e debitori a condizioni da convenirsi. 
- Conti corronti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 

iazza Italiana ed Estera. - Antolpazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
ri o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sooato e incasso di effetti sull'Italia 
e sull'estero. — Cambie di menete e valute estere. — Lettere di credito 
7 qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 

ко lunque piazza. — Compra o vendita di cambi a consegna. con fa- 
coltà di consegna О ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori 


diversi in semplice custodia e in amministrazione. 


SEDE DI ROMA 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


indirizzo telegrafico “CREDIT, @ Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Tilefni 


È 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 


Str = 
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AGENZIA B- - 41-9, Corso Vitt. Eman. 


© SS 


53-35 | Uffici е Agenzie 
n Direzione (interprov. 
Nos INA IST). )- 


Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casseforti 


per custodia di valori, documenti, carte, eco. . 


== | Formato | Mese | 3 Mesi | 6Mesi | Anno 


piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. 16. — | L. 8.— 
Cassette-forti 4 medio » 4„—| n 8.— | x 14.— | x 25.— 
grande » 9.— э 18.— | n 28.— | x 40.— 
Casse -forti. . | unico | » 1&.— | » 32.— | э so.— | > 8o.— 
N. B.— Si a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Cases- 


forti le Cedole оде ei ^ Tit 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorne. 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonché per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera-forte, dalle ore 9*/, alle ore16 1], tutti i giorni in cui l'Istituto 
fa servizio di cassa. 


ti esigibili in Boma. 


ur Iu aur 7 


I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone. 
I titolari puasono delegar persone per la disponibilità delle rispettive 


e una o pa 
Cass: tie-iorti, Casse ierti e coll depositati in Camera-torte. 


—-[ 


etamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
difesa contro incendio e il furto. (1, 15)-(24,8) 


CA SAVONA | 


Locali eom 
sistemi 


CAPITALE "STATUT ARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


FABBRICA DI LATTA 


T PRODOTTI 


Lingotti ai acciaio, conici ed ottagoni. 

Billette, Masselli. 

Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar 
rotondate. 

Larghi piatti 

Werghe angolate a lati uguali e disuguali. 

Verghe a T ad U а Z e Zores. 

Werghe angolate a bulbo e T con bulbo. 

Travi da mm: 80 a mm. 350. 

Barre ai graticola. 
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LAMIERE ШСБ, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
PRODOTTI IN GHISA 


Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 
mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 


Pezzi speciali relativi. 

Cuscinetti per ferrovie. 

Colonne - Supporti - Pezzi speciali Secondo modello o 
disegno. 

Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 

Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 


Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. @. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 


о ai seguenti rappresentanti : 


MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Uco, 4 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Conso Oporto, 35. 


Per le piooole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
« Chiedere —! ——— 
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Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA. i 


LODOVICO HESS ` 


MILANO EE 


Telefono interprovinciale 29-67 Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 


BERGMANN 


Elektricitáts- Werke, A. G, Abth. z. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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Ing. MARIETTI «С. 


PREMIATA FABBICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 
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: : deposito di MICA d'ogni qualità | 
š Importazione con deposito di ogni qualità н 
* Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. Н 
; x 
+ +, 
£ ; ; E 
£ Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello — Lavorazione della MICA — |} 
Ж ° Ц Ц . . . е a e ° - - e ә - : ым 
‘El Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito е di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati |: 
Ж ° " a в s - N ° ° i ca 
+| di cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta |£ 
Ж рег saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di дотта — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — Н 
5 Cartone -Pressspuhn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta | 
2 ° è А š А "E š | + 
| Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. È 
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Tubi isolanti tipo BERGMANN 
Ж B i ә э 
Š Fabbricati col medesimo sistema 
È e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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RAPPRESENTANTI E FILIALI 
ME Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, * Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. - 
la Annunciata, 4 – Milano. Í Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per i Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ^| Per l’Italia Meridionale: Ing. P.I. MARTORELLI 
I- Bologna, Via Imperiale con Deposito. ° - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 


Per il ‘Belgio : ALFANDARI ARTURO - Anversa. (NIB) - (2,9) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 
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Ë POMPE CENTRIFUGHE `° “ROTURBO,, so BREVETTATE 


AUTOREGOLATRICI a velocità fissa, per qu variazione di carico, di aspirazione e di volume, a forza costante. 
L'Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, perché sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


эру? comparativo celle curve A, forza assorbila а velocil costante LA P OMPA P REFE RITA PER DIRETTO ACCOPP TAMENTO 
A MOTORE ELETTRICO 


Si adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
pompa d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca- 
rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 


FE ee E E 
x EHI 


з cazioni fluora ritenute i EE per una pompa centrifuga 
È o turbina. 


Chiedere listino R 101 e preventivi dai Concessionari 
per l'Italia : 


WHITE, CHILD & BENEY, Ltd. 


А Pompa (wüne comune 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
8 Pompa . /Zoluróo* (1-15) 9-9 è 


b— 
| 


Fr. Fr. Gebauer, Berlino — Berlino 


Fondato: 1833 FABBRICA DI MACCHINE 
SPECIALITÀ 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- | 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione | 
di caldaie. | 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Telegrammi: 


GEBAUERWERK 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
Pompe di ibis 
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Manuracrore De Lampes À INCANDESCENCE METALLIOURS 
EINDHOVEN PHILIPS (OLANDA) 


(SOC. AN.) 
Lampade a filamento metallico, funzionanti in qualunque posizione 
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50-70 Volt - /6 candele 
50-130 Volt - 25 candele — 720-130 Volt - 22 candele 
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> OFFICINA ELETTRICA 
SIT DIR” EM? GEROSA - 
| SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 
MILANO 
Via Vittoria Colonna, n. 9 
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FABBRICA dí TELEGRAFI e TELEFONI-APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


@ g 


Commutatore centrale 


9 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


À complemento delle grandi Centrali per servizio delle città servono le piccole 
Centrali capaci da aleune decine a qualche centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento od azienda che non ri- 
senta il bisogno di un buon servizio telefonico che permétta la comunicazione dei varii 
uffici fra loro, di ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico all' altezza dei perfezionati 
servizi d'ogni altro ramo della tecnica è il compito che ci siamo prefissi. 


I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 
| (1,15) - (в) 
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Spezia - Villanueva у Geltrù Í 
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Cavo per Tensione di Servizio PA RIGI | 900 GRAND-PRIX Cavo dams nel 909 di Garda, 
S. LOUIS [90 "^ Tensione di servizio ^ ? 
MILANO [906 FUOR! CONCORSO creo i M 
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AEREI, SOTTERRANEI е SUBACQUEI 
Per Energia, 


Luce, Trazione, 
Telefonia. ; { 
Cavi Telegrafici Sottomarini Provato a oltre 80,000 VOLT | TE 
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Cataloghi e Preventivi a richiesta AM, z > 
(1,15 - 24,8) Rigate _ = 
ЖИИ | - 
| Сиз. Mechtersheimer G.m.b.H.f Bf 
MAXIMILIANSAU A. Вн. СО | È 
Sa р, ataman а e Ж КИЕ 
Cantieri di Iniezione TET ИИ | | 
| PALI INIETTATI PER CONDUTTURER ° 
elettriche, telefoniche e telegrafiche | А. «th Dl 
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1 I TRAVERSE CREOSOTATE PER FERROVIE fl (N! 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono intere. 16-59 Via Luccoli 14-2 
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E.S. HINDLEY «SONS 872° _ 
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Fabbriche a: BOURTON, DORSET 


LONDRA: п, Queen Victoria Street, E. C. 


Domandare il Catalogo N 308 A. 


ж 4 CALDAIR Ф 


A tubo verticale о trasver- 


Orizzontali o verticali. ж ж 
A semplice o a doppio cilindro. 
X X X Cono senza caldaie. 


sale, di sezione CORNISH, 


LANCASHIRE, eco. Ж X X 
— .. Oondensatore Tandem Compound 


 .MACCHINE A VAPORE A GRANDE VELOCITA 


DI TIPO APERTO O CHIUSO, 
«SEMPLICI O MISTE, 


per accoppiamento diretto con Dinamo, Ventilatori, ecc. 
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MACCHINE ELEVATRICI E SEGHE MECCANICHE `.. : " H Р p 
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MANIFATTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI- MILANO 
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The Ohio Brass Company 


-AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 
^4 Ing. !MeriggisC. 


214 MILANO 
= | Piazzas.carlo,2 —————— Telefono 93-10 
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(1,15) (16,8, 


E | Il primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica a Së x x E 


| * * * = 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 
Di per la Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli isolatori della 


| The Locke Insulator MEG. С.й Victor N.Y. 
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ERG La prima fabbrica del mondo che ha già Ë А 
Yd funzionanti oltre 25 Impianti a tensione di 50.000 a 75.( 000 a 75 00 0 Volt 


_—tteo=—23+@+x6v.. 


E | | i GU | D O T O L U S ED II, ATNO gm 13 - (già Via S. Gerolamo) 


— —— - = am n “= 
о ре ри О н р 
- 
Б te —— n 


— © + 
- 


Chiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta (1,15) - (24,8) 
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| Ercole Marelli & Ç. 
EB g 9 MILANO jẹ 


Ventilatori Industriali per qualsiasi applica- 
zione # di aspirazioni ed essicamenti con Motore 
.elettrico е per funzionamento а Cinghia 
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Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a quelli 
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Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 
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Bobbi и NANASI NASAS SS SSL LL 


NE | . Filiali e Rappresentanze della Casa 


Mirano - Ercole Marelli e Co. - Via S. Radegonda, 10 
Torino - Ercole Marelli e Co. - Via S. Quintino, 11. 
NAPOLI - Ercole Marelli e Co. Calata Trinità Maggiore, 8. 
ParIGI - Ercole Marelli e Co. - Boulevard Voltaire, 56. 
Genova - Ing. S. Cavallaro - Via XX Settembre, 16. 
Lonpra - John Shirley Pandiani - 77, Finsbury Pavement. 

| BUENOS Ares - Emilio Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. 


`" Apto eran a 5 чир nw 
. è - , ô + = è +. 
- » - 2 


5. PaoLo - Barberis, Monesi e Co - 
Rio DE JANEIRO - Paolo Zsigmondy - Rua General Camara, 78. 
Carro - Alfredo Del Mar - Alfonso XI. n° 2. 
MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375. 
BARCELLONA - Colli & Bailo - Pasaje de la Paz, 8. : 
LisBoNA - E. Coiombo - Rua dos Sapateiros, 219. 
TRIESTE - E. Tureck e Co. Via della Sanità. 


(1,18) - (4, 8) | 
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Società Anonima per Istrumenti Hlettrioi 


C. OLIVETTI & С. 


MILANO 


4 - Via Broggi - 4 


Strumento termico registratore 
a "diagramma settimanale 


Nap ag ag: 


MASSIMA SOLIDITA 
facilità e comodità di controllo ` 


aperiodicità perfetta 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRIOITÀ 


INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


INDICATORI - REGISTRATORI 


G Premi 
st-Loue 1904 MASSIME ONORIFICENZE inano 1906 


Adottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA 


(1.15) - (24,8) 


SOCIETÀ ITALIANA — 


NZ | 


—— di Elettricità —  —— 


f 


à 


» ү! 


SEDE IN MILANO 
15, Via Solferino, 15. 


Alternatori 

Motori e e 
Trasformatori 
e Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 


| LXMPADE XD. RACO 
FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE | 


Impianti Elettrici completi 
PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 
(05-085 — 


— E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per Impianto di Cavi 


TELEFONICI E TELEGRAFICI 


PER USO 
Sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 

NATIONAL TELEPHONE C. Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


Sede Centrale: pense sen PER L'ITALIA : 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. | Italo Ziannoni 
INGHILTERRA | | Via Chiodo N. 6 - SPEZIA. (1,15)-(19,8) 


PRIMA FABBRICA DI CINGHIE PER TRASMISSIONI 


WANNER: C. - MILANO 


Telegrammi: BALATA - MILANO - Sion 24=69 - VIA PRINCIPE UMBERTO, 27 


Kteferenze di primo ordine 
ourpAao ооцла үр ozuor1oJo XY 


(1,15) - (10,8) 


| == Cinghie a prova senza impegno pel committente 


| TUTTE LE LUNGHEZZE E FORZE IN BALATA - DIK E CUOIO SONO PRONTE | 
ОВАН doses oci ero lupo dra cai andes de ug pt ss Т — = 
2 й | | | | 
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È uscita LA TERZA EDIZIONE 


riveduta e aumentata, con 620 еше nel testo e 86 tabelle numeriche 


Lezioni [7 lementari 


Elettricità Industriale 


| 

dell'Ing. ATT ATTILI O PARAZZOLI | 
L'opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi иш 
4 


delle piü recenti applicazioni. 


Volume II. 


Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 
l'energia. elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori 
tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di Sicurezza — Tra- 
zione elettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro- 
chimiche == Telegrafia — Telefonia. 

Appendice — Unità elettriche assolute. 


Volume I. 


Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — 
Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche 
ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correoti alter- 
vate — Misare elettriche — Dinamo — Elettromotori .— Alternatori — 
Alternomotori = Trasformatori. 


AK — 
- . Ӯ 


"= чи = rale A E n ma. 


eee Prezzo di ciascun Volume L. 7,50 — Opera completa L. 15 ‘000 
Per acquisti inviare cartolina Vaglia alta CASA EDITRICE LIBRARIA L’'Elettricista 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 
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Img. STEFANO FISCHER - MILANO | ° ej a 
.. Spedalità tecniche in genere, perfetto в moderne o La P ubblicità 
tit, parat, aras as al io cito: anon, Veg Шыга жаш». | | DELLE CASE INDUSTRIALI 
— Getti in ghisa malleabile ed acciaio. Manometri, Fischi. Iniettori. Purgeurs. indicatori Te | 
E fatta nell’ Elettricista 

e la più efficace 
PREZZO DELLE INSERZIONI : 


Crooby. Valvole ridut- 
trici. Regolatori. Molle 

pagina !/, pag.  !/,pag. ’/ pag. -T/s pag. 
Tre mesi . . . Li eo 130 7O BE зо 
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Imbiancatrice pneum. 
Macchine per laterizi. 
Concasseurs. Molazze. 
Carraili di ferro. Ma: 
nici di carta. Lubrifi- 
· catori, ecc. 

—  —» 6$: —— 

(15) - (94,8) 
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Centrifuga ad alta pressione. 
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UFFICIO BREVETTI 
DI INVENZIONE 


EU 4 
- Prof. A. BANTI 


Via Cavour 224 ROMA via Cavour 224 i 
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ERNST PABST - 
Bellevue-Coepenick (nertino) 
RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA 


ALBERTO VIGLIANO - Milano ` 


Corso Buenos Ayres 66 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, comunale e intercomunale 

Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 
tunnels, cantine ecc. 


PILE A SECCO = A LIQUIDO 


Suonerie, accessori, quadri, ecc. 


Domande per Attestati di Privativa 
e Marchi di Fabbrica per l’Italia 
‘e per l'Estero. 


- 


d 


Corrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Ber- 
lino — Vienna — Pietroburgo — Madrid — Stocolma — 
New-York. 


— 


. Consulenza tecnica e legale 
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concessionario dei brevetti italiani: 

1°) Vol. 15I N. I44 Reg. Att. e N. rali Reg. Gen. per: ranza 

. « Compteur à courant alternatif d'après le BREVETTI |. Yol. Num. 
systéme FERRARIS > TAVOLO PER DISEGNO EUREKA, ост 8 3 


2°) Vol. 221 N. 68 Reg. Att. e N. 80575 Reg. Gen. per: 


« Dispositif pour compenser l'influence des 
variations de tension ou de fréquence sur la 
constante des compteurs électriques établis 
d'aprés le principe FERRARIS » e 


3°) Vol. 224 N. 152 Reg. Att. e N. 81371 Reg. Gen. per: 


« Compteur à courant alternatif d'aprés le 
systéme FERRARIS avec piéces mobiles sur 
les champs magnétiques >, 


qualunque 


* ` 


‘ posizione 


è disposto a cedere i brevetti stessi "T a Conce- 
dere licenze di fabbricazione od applicazione dei 
relativi trovati a condizioni favorevoli; even- 
tualmente anche a sfruttare i trovati medesi- 
mi in quel modo che risultasse più conveniente: 
+-—— 
Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi allo 
Ufficio brevetti d'invenzione e marche di fabbrica 
per l'italia e per l’estero della Ditta - 


Ing. BARZANÒ & ZANARDO 
MILANO - Via Bagutta, 24. 


овеййелупоэ өўчеүрөш 
 epqesseqqe ө әпдетүе ®ўўәүоле, 


Semplicità e Solidità 


Tavoletta inclinabile in 


22u91u24M00 OZZIAT 


(1,15) - (24,8) 


Avvisi di Pubblicità Co BLETTRICISTA: 
Altre Specialità di propria fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


| Il Sig, Otto Titus BLATHY, ALFREDO GAVESTRI 


a Budapest, 
Via Cesare Cantù 2 = MILANO = Telefono -86 
dita eat x 
CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA 


Ufficio Tecnico Industriale: . i | 


— An qa—Á—— — napp-9 99 9- 


DINAMO E MOTORI! 
PER TUTTI | GENERI DI IMPIANTI | 


EN = Scr RE ni EST o E rospetti gratis a richiesta ina 
. Masc Corrente Continua Miet a. DEPOSITO A MIANO DI TUTTE LE DINAMO E MOTORI DI TIPO CORRENTE | 


= ragni SPRECHER UND SCHUH 


Fabbrica d'apparecchi elettrici 
AARAU (Svizzera) 


DEPOSITO 


Carboni Elettrici 


LAMPADA 
AD NCANDESGENZA 


. Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altissime 800 HARD, — Accessori per impianti 
tensioni — I aterruttori automatici di massima е mi- DI LUCE INALTERATA elettrioi 

nima pet alte ed altissime tensioni, immediati, ed a RAPPRESENTANZA Ns 

tempo, ad apertura nell'aria o nell'olio — Interruttori E Isolatori di porcellana 


DEPOSITO ` 
AUGUSTO HAAS 
MILANO 
VIA PIETRO VERRI 
MN. f 


di sezione per linee aeree — Ingeritori a mano ed 

automatici — Commutatori — Reostati —Interruttori 

automatici per motori — Parafulmini per linee aeree. 
SPECIALITÀ : Quadri completi di distribuzione. 

Per schiarim enti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’ 


Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo. 
Bracci stradali, eoc. 


Apparecchio di sicurezza Ing. M. Т GENTILE — Milano AUGUSTO HAAS 
FORZA OLE . Via Solferino 7 — Teter. 28-04 MILANO 
per Roma, l'Italia merid. e la Toscana : Ing. Carlo Medina — Piazza di Pietra 43-44 — ROMA Via Pietro Verri, 7 
DIPLOMA D'ONORE E MEDAGLIA D’ORO | I 
all’Esposizione Internazionale di MILANO 1906. (15)-2,8) (IB) - (24,9) 


Ing. Carlo Baumert mano | 


TELEGRAMMI : Ing. BAUMERT - MILANO TELEFONO: 92-70. | 


Cai 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


il miglior Mastice Chemische Industrie A.-G. 
| IS ISOLIT | | | per la CEMENTAZIONE degli ISOLATORI " тне кыы T 
Risultati splendidi ж X X X PERIN GIOVANNI 


| dade d aca i Ee HAR ST SETTI BZ SAN RIS YO SOR SM NO SPIRALE 


“Comunicato 


La Società Telefoni, italia Centrale ha assunto la vendita ed il - com- 
mercio degli apparecchi « Sistema elettrico per sincronismo di movimenti » 
TIPO PIERINI brevettati al Ministero di Agricoltura Industria e Com- 
mercio ai numeri Reg. Att. Vol. 238 n° 68 - Reg. Gen Vol. 59 n° 84912. 
Per acquisto e licenze di fabbricazione rivolgersi all’ Ufficio Brevetti 


ROMA — Prof. A. BANTI — ROMA (%1,3 


- 


M A CECTEETICC TINTO CCT ENTE CIT RI TS CISCITON x | Recens е G casas 
айа Tramana PILE ELETTRICHE Ñ ШЫ DEI MICROFONI AN Шш, | 
F.lli SPIERER & C. È ROMA — Via in Luotna, 4, 5 — ROMA 


Telefono Interp. 9039 | Per Teleg. MICROFONI - Roma 


—— -+000 mec 0-С Фе e e-- — 


MICROFONO AD ALTA POTENZA — 
ANGELINI 


ROM A — Via Piemonte, 7 - ROMA 


PILE a secco tipo 


h t k b kpt E oh 113 221, 7 7.2.1 ET | 


ғ" SPIE ER ni 
Le migliori e le più economiche 


{1 | Ф c — Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
| fa { i (I 4 Nai | Gli unio! per la corrisponienza a grandi distanze 
еу Ў, | | Applicazione а a | a qualunque appareochlo 


SPECIALITA 


Apparecchi Telefonie] da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


 Adatte per: x 
TELEPONI- TELEGRAFI-SUONERIB | c 


TECTITI E ESE E TETTE RI CRESTA ЕЕЕ 


BLETTROTERAPIA - Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 
ACCENSIONE DI MOTORI ECC. Apparecchi da tavolo di lusso usso ed eoo economici = INTERRUTTORI 


Interruttori elettrici a tempo per impianti d'illuminazione 


" GRANDE ECONOMIA 


4 Ч SRONIGURRREREEFREREERER) 


Tipo normale: 
da x IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
Capacità circa 40 amperora x AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
Peso Kg. 1 n CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 
x ACCUMULATORI 
ai». {5 PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 
Y 
y BATTERIR PER PICCOLE LAMPADINE В PRR Ut вовки | Grande Officina di Costruzione 
E. ERETTA T SR 15 


| Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PLANIA ,, I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 
Marca “ SILESIA , per lunga durata і accensione. © 
CARBONI PER ARCHI А FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


ELETTRODI per la produzione del carburo di calcie di tutte le dimensioni 400 х 400 x 1500. 
E — eee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO e€ex————————— 


Listini e Campioni gratis a richiesta. 


Società umm PLANIAWERKE nel fabbricazione dei carboni 
(Т: | BERLINO N. W. Т. FABBRICA: RATIBOR O'S 


е Dorotheenstrasse 
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EA RL sz: ETRE А АА. 
APPARECCHIO “ STROMBERG=CARLSON,, 
PER LA TRASMISSIONE TELEFONICA DI DISPACCI LUNGO IL PERCORSO 
DELLE LINEE FERROVIARIE A TRAZIONE ELETTRICA ED A VAPORE 


Da usarsi "ш Treno 


EE MEN | ‚фа usarsi sul Treno 
Telefono “DESPATCHING,, STROMBERG - CARLSON a Magnete — Specialmente 


adatto tanto per lunghe linee Ferroviarie, che per Ferrovie Interurbane. 
Ugni apparecchio provvede alla propria energia. 
Un potente generatore per la segnalazione, e due pile a secco pel microfono. 
Astrazione fatta dalla sua grande convenienza,: tale sistema di dispacciare i 
treni, risparmierà tempo nell'impartire istruzioni ed ordini a conduttori e 


macchinisti. 
Nessun: sbaglio può occorrere — Nessun lavoro effettuato a base di congetture 
Tolefono — Nessuna lettura erronea di comunicati — La corretta interpretazione Telefono 
* DESPATCHING ,, di un ordine é constatata non appena esso viene trasmesso. « DESPATCHING ,, 
Semi-portablle —Uniformità ed affidamento di servizio su ogni punto della ferrovia. Semi-portabile 


Il personale viaggiante può ad ogni istante trasmettere comunicazioni verbalmente ed ottenerne risposta immediata. 
Per assicurare perfetta efficienza di servizio — Per salvare la vita di chi viaggia — Per proteggere le vostre proprietà — 
Per effettuare soccorsi d'urgenza — Siate in comunicazione con ogni uomo, su ogni treno, in ogni istante. 

I telefoni “DESPATCHING,, Stromberg-Carlson, sono usati su tutte le principali linee ferroviarie degli STATI UNITI — 
Costruiti colla massima cura e solidissimi per servizio in qualsiasi condizione. | 
Questi Telefoni vengono ordinariamente connessi in derivazione sul circuito metallico parallelo alla ferrovia, sia me- 

diante JACKS situati in determinati punti lungo la linea, oppure col mezzo di una canna a telescopio, munita ad 


un’estremità di uncinetti per accroccare i fili conduttori. 
(1-2) 
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“С; z| Stromberé: -Carlson 
entra | Telephone, Мг. Co. 
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Monaco (Baviera) Pe e ea 


GmbH. MON ACO Baviera 


 CANDIA & С", NAPOLI, Corso Umberto, 34. 


` Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
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Jt ‘Riparto I: й | | : 
ISA RIA- x FILIALE: i V 


MILANO | ` 
WE RK H Corso Ww |4 | | | 
| m Dn di vendita per la Sidi: | 


CATANIA 


M arca di 


Fabbrica 


—— — ee ———— dirà ela Оши а-ы T ‚шкы Le —€———— ima LR e e 


| Rappresentante : CANDIA & C", NAPOLI Corso Umberto, - | 
ISARIA- MOTORINI E VENTILATORI | 


` I 
рне 2 Ei t ; | 
Isaria-Zabler- Werke j iparto III 


S Licio di vendita pera Sii 
_ 7  САТАМІА 


RAPPRESENTANTI: 


| OSKAR HILBE, MILANO, Viale Magenta, 12. 
SOCIETÀ ANONIMA “ENEHKRGIA ,, — TORINO 


12-15-18-21-94 
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STABILIMENTO BLETTROTECNICO iu Corigliano lime della Зс Аша tulum 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa o Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - ' 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- | 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- ° 
sori. trapanatrici. ece. - Impianti elettrici completi su navi da | 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali perfbordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


19‘) -(gi*n 
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2 MACCHINA “WIL 


« ! š 
Ts // 2 TE 22 | 

Z= "UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 
s; te > 7" | 


a scrittura visibile e senza nastro 
Oltre 25000 in uso di cul clroa 2500 in Italia 
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4 “i La “ WILLIAMS ,, è oggi la preferita, perchè la migliore | 


mo L'ultimo modello à tutto ciò che si può desiderare In 
| macchine per scrivere | 
M KEY | 
‘1 Chiedere catalogo, referenze o macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'italia. x 
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SOGIETA' MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 


z $7.2 dou e zd 
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L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE š 
LA PIÙ PRATICA 


o» AGENZIA 
DELLA CASA 5 GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA | 
MABIE 1000 & BARD eis" Società Macchine per Scrivere ed Affini 


MILANO — Via Dante, 7 
Londra e New-York : 


90 v (1,15) - (84,8) Venezia - Genova - Bologna - Roma - Torino - Napbk - Bari - Palermo | 


| 
| 


-j * *' già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


SOCIETÀ rer La COSTRUZIONE риле MACCHINE вр APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ep ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L: 6.000.000. — Emesso в VERsATO L. 6.000.000 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILA NO 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI 


IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


VENTILATORI ELETTRICI 


TURBINE 4 VAPORE 
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Alternatore da 2000 HP - accoppiato a turbina idraulica. 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO | 906 
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MILANO, Via Caste: 21. 
Uffici tecnici-Commerciali a Токмо - GENOVA - FIRENZE - VENEZIA - Roma. 


SEDE DELLA DITTA 


ni 


AI 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ ANONIMA 


Hartmanns Braun =. 


E'rancoforte sul Meno 


STRUMENTI E ELETTROMETRICI 


senere 


Strumenti di Laboratorio 
per Uffici di prova e controllo, per Università 
e Istituti Scientifici 


Strumenti Semplificati | 
per la Dimostrazione della legge di Ohm in iscuole 


Apprezzatissime collezioni di strumenti dimostrativi 
per lezioni 


pre — ———— 


Llista speciale a disposizione 


Rappresentante Generale per l’Italia: 


ING. A. C. PIVA 


Galvanome*ro scolastico са bussola delle Targenti MILANO — Piazza Castello, 9 — MILANO 
semplificato. | 


(15) 


La nuova Lampada “© ° RA M T 


70", economia 


Consumo í Watt per candela 
(ig e Lera = тае Алын" inn ari 


80 Valt 18-50 candele È da 100-130 Volt 35-100 candele _ | 
da 100-160 Volt 35-180 candele фа da 200-250 Volt 40-100 candele | 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra loro, vengono fornite solo | 
per sospensione verticale. | 


Ulteriori schiarimenti e prospetti a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT - -BERLINO x 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia | 


Ing. А. C. PIVA- . MILANO 


(1,15) - (8.9) 
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W V 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


APPARECCHI DI MISURA 


DI OGNI SISTEMA 
per quadro di distribuzione, per montaggi e collaudi 


J. BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per P Italia: 


a Società Anonima Forniture Elettriche ссем 
ере Ager predios GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LORENZO TOMMASI-ALIOTTI Ча soatole di ottone. 
MILANO, Via Castelfidardo, 7. РТТ 


— 


IN SSN SM a ut, SEM MR MS SOLI 


Ing. A.C. PIVA 


ý MILANO : — Piazza Castello, N. 9. 
KK 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


| DELLE CASE 
Hartmann e Braun A.-G. -Francoforte sm. Apparecchi Klettrometrici 


. Voigt e Haeffner A «С, - Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 


Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte ‘tensioni. 


KoertingeMathiesen A.G." Leutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
LL. M. Ericsson e C.- = Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - shenectaay America. 
Accessori per tram elettrici e materie ieolanti 


« Prometheus D. Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


(x. €ichanzembaeh e Ci.» Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 


societa Auer di Berlino 
^ Lampadine a filamento metallico ‘ OSRAM, 


Gebr uder A dt. A А OG. m Ensheim (Pfalz) 


Fabbrica di isolanti di composizione 


speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 


© ’oataloshi e offerte su richiesta e 9 9 (10-04) Z 


Società Anonima Forniture Elettriche 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO n Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


GENOV FIRENZE TORIN 
FILIALI aa 7B Via B Via Orivolo, 89. vie Alan, b bis, 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


= LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
== ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE === 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI === 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 
Iptrumenti di misure, | Dr. PAUL MEYER A. 6. - BERLINO (au 
VENDITA ESCLUSIVA PER L’ITALIA 
del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
=ч» MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


PREMIATA FABBRICA 


vi PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Esposizione Milano 1906 


Zug 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
>< Telefono intercom. 2-85 > | 


APPARECCHI TELEFONICI 


ed 


RAPPRESENTANTE 
generale per l’italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON FABRIK A. G, 


già J. Berliner (1,15)-(1,9) 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


|. Gran Premio Bist een sag 


0090000090009000909009000000000000 000000 


Parigi: 


e Universale di 
Como 1899: Medaglia‘ 'Oro di 


cranoe MEDAGLIA D'ORO 


rgento 


Medaglia E A 


T) ШИ - Rif ama 


Forniteri dijR. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Italiane 


š Fabbrica di MOLLE а SPIRALE di flo acciaio 
prima qualità, temperate con metolo brevettato 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni $ 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono $ 
una moila resistentissima e di „lunga (durata. — Filo 
tondo o quadro fino a mm. 50." "SE ; 

Resistenza fino a ко. 20,000. 


p t — 9uo 


on 
09.0 
0602 


Esposisi 


— 


4 Rendono affatto impossibile їп. 
£ $N WÑ causa della loro permanente elasti- adt 
F7] Y W cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. Ка 
Pa UE Fornitore di Stabilimenti governa- ass 
Mm tivi, costruttori di vagoni ferroviari, VE 
C4 tramviari, automobili, ecc. AN 
> Campioni a richiesta. ' 


Esposizione Milano 1906 : MEDAGLIA 


Rappresentante Generale per l'italia: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER 


TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (1,15) - (24,8) 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - — ALPIGNANO (Torino) 


| “DORA, 


Accumulatori Elettrici 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж ЫШ E EN N- 


i UM Ж Ж Bs Batterie di s per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж Ж Ж. ES D BR DW R BS E D D UH dI d 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione Elettrica 


Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica 


- ——909 90060 €x€- 000. 


$ GRANDE OFFICINA MECCANICA 


è0000000000000000000000000000000000000000000000 


(I, 18) - - (6,9) e 
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` CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


* SOCIETÀ AN. ING. T. TEDESCHI & C.- TORINO 


Fabbrica di conduttori isolati 
e cavi elettrici per ogni applicazione dell elettricità 


— - 299 Вр @-o GnG-@ ee -- - ----—- — 


— ^ 


energia elettrica per tensioni sino a 60 mila Volt. 


CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


AEREI - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


Accessori Relativi 


-9 o Den i 


| | Massime ONORIFICENZE А TUTTE LE —] 


Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000 


| OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA | 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


,, UNICA FABBRICA ITALIANA 


Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per pressioni elevate . 


TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 


—— ÉD — —_———r__66 


шоты Sistemi propri d'unione 
40 IMPIANTI ESEGUITI garantiti per pressioni 
per oltre 200.000 
песо di MÁS ordine SINO -100 - ATMOSE BRE 


Paratoie - Valvole 


‘ Grue a Ponte 
(1,18) - (24,8) 


< | m Metalliche - Pali per Linee Elettriche 909 
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Avvisi di Pubblicità dell’ RESISTE, | vo" 


THE «OLIVER, TYPEWRITER C. 1 


Uffici Principali e Fabbriche: (HICAQ0 U. S A. 


Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
Palagio dell Arte della Lana 
FIRENZE: 


| sn --—- — 
La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


ў per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
| “spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 


: ‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. 4 
š In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello š 
# Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: š 

B loo Macchine Oliver, 


ш e il 6 agosto una seconda ordinazione di altre (00 Macchine. 


e e — 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
Macchina Moderna = Durevole - Completa. 


— —á——— m - —— —F — + — ci pama 


u ———————— зарание ачина ‘III°’ hi 
150 mila macchine vendute in tre amni. Record — (45-189 6. 


e 
MACCHINA 
per rettificure i collettori delle dinama 


SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO 


SOCIETE ves LAMPES 


à incandescence de Zurich 


ZURIGO 


Stabilimento a 
BIRMENSDORF 


же - 
— ас 


LAMPADE À 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


Fondata nel 1889 


LAMPADE 
comuni 
e di lusso 
per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 


| 

| 

| 

| 
fiamma 


smerigliate Agenti esclusivi per la | 
| 
| 


MEN Francia, Italia, Bélgio e Spagnasi] 
Agente generale | E. i G IOT & C | 
ELETTRICISTI | 

| 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - 118,8) 


12 Rue Saint-Georges PARIGI (Franeia) 


| 
E А; 
T 


LASATA | 


m, 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


SOCIETA ANONIMA 


| - [COSTRUZIONI ELETTRICHE 
| 
| 


REGOLATORI AUTOMATICI Thu [V 


di tensione, di intensità 
per corrgnte continua ed alternata 
mE | per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 
(svizzera) BIASCA (Svizzera) e per Forni Elettrici 


E 


Specialità esclusiva: 


"ы 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12,9) 


Referenze di installazioni eseguite © 
in tutti gli Stati стисева ей in America 


i - —  — T n P —H —Á——— ~ 


Ing. S. Belotti « C. 


MILANO - Corso o Romana, 13 - MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


000000080 60000d 
Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO A 


° SICUREZZA» LEGGEREZZA 
ECONOMIA DURATA 


МАКСА DEPOSITATA 


genza catrame od asfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidl, écc.. invece di tegole, larniere, asfalto. 


VENI 


а usi diversi | Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento | 


armato, ecc. | | о 
Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri ° 


umidi, terrazzi, ecc. 

Per pavimenti e tappeti, ecc. 

Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferl, 
vagoni refrigeranti. 


© 
$e 
| 
° 
@ Prezzi per rullo di 20 mq. . (m. 22 X 0.915) 
i 


[Marcia silenziosa | 
м u ————————————— 


. * Roma- Palermo 
| u Napoli ^ ^ Bologna - Milano 
з spessoro o piega . e š : L.99. — 94. — ` 

> Li wi ada ^ 4@— 

» . -. . à » 52. — bi. —, 

. . al kg. L. 8.70 8.80 

Chiodi ina ciali” à 4 » » 1.1 1.80 


Massimo rendimento 


Numerosissime applicazioni in Italia dal Genio civile e militare, Uffici tecnici, Ammini- 
strasieni ferroviarie, Stabilimenti industriali o privati con splendidi risultati ‘attestati. 


AN 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 


richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 


LAMBERGER & C, (15) - (6,9) 
Via Monte d! Dio, 54 - NAPOLI - Telefono 15-46 - 


== Spedizioni franco domicilio == 


| | ^. QCercünsi Rivenditori — 
: ` (1,15) - (91.8, 


` d 


Avvivsi di рибен dell’ ELETTRICISTA 


BREVETTATI mm mm 


LIMITATORI DI, CORRENTE | | «e TS 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa In opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI— i più SENSIBILI 


Tipo Elektron Capitale int. versato Lire 150 000. | 
(Indicatlesimo per Gruppi di Lampade) Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 

Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. CO NI M" 
Designazione | or imari] por STE | ы ы 
== 3 V. DET ү TAER ы, TRN AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris | 
Amperes | denas |" "net eet | eni | asi ‘NEW-YORK - 

| Prezzo cad. | L.12,— L.1450 L. 16,— |L. 18,— IL. 20, — L.22 — 

і 

| 


Prezzo dei Limitatori Elektron ( da 126 а 250 V. Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di | 


Designazione 


- ——— — — - 


macchine. | 
per attenuare la scintilla di distacco - | | 
ызы — —— Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. | 


1 t da 6 &8 ° e т . ` 
&9', | абБ'/, x A Grassi Consistenti ed altri grassi industriali. 


Elektron 
ordinari 


Amperes | da ?/,& 1 !/, 
e 


Prezzo cad. | L. r2— IL. 14.50 L. 16,— iL. 18,— 


Tipo excelsior Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinal | 
ud uesto ‘tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- e Industriale. | 
t 
ri Ort fino а 125 Volts da уау, di Amperes Olii e Grassi per Automobili approvati dal | 
sia ad Touring Club Italiano. | 
Prezzo unico La, 9,70 | | 
Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo GRAN PREMIO 

STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE БЕНИ" ees x 

Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Cireonvall., 104 Esposizione di Milano 1906. | 

(1, t5) - (49 | (4,15) - (9,8) | 

Б hls MM ME NEM UCM E =x<x#=" = = = *=*=*t-*==*=*@=="=="#="==OUs*T [| ==" 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE А L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


SOC. AN. A. BESOZZI | 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE PE la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — ||| 
Tavoli telegrafici Morse—Telegrafi stampanti—Avvisatori ||| 
` d’incendio — Limitatori di corrente — Accessori. x 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 


VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI — ECC, – ECC, | 
PILE ad alta intensità “INVICTA,, brevettate- ‘Pile d'ogni genere 
ФФ 


RAPPRESENTANZA Е DEPOSITO E 
pera V, E. I Е. А. | ü DI 
(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 
APPARECCHI DI MISURA 


E ————————————————————————————————————É—É— 


| A. SCHWARZ - FRANKFURT 
LAMPADE AD ARCO 


| 
| 
, -TtiTT" eo si d 


i di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


MNT DC TIE 
| TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in Milano Via Pace 10. 


Dinamo - Motori - Trasformatori 


— — — ——- 7 


1 FERROVIE ELETTRICHE 


__- TURBINE a VAPORE. 


sistema BROWN BOVERI - PARSONS 


per accoppiamento diretto con generatori elettrici, 


pompe, ecc. 


Кой ад Ас Ас DIAL 


—— ptt m 


PER L'ITALIA CENTRALE E MRRIDIONALE 


"n `4 
š d ^ 
* > 3 | 

» 


RENE MM Ae Ii ul Filiale di Roma - Via del Tritone N. 53 


Per il Piemonte - Ing. — — as e Ori Torino - Via Lagrange 29. 
Per П Veneto - ` A » Venezia - S. Moisè 2065. n. œs 


ЕЕ I ALICI TIRA 


Depuratori d'Acqua 


d'alimentazione, brevetto SsSteinmiiller 
automatici, agenti senza sorveglianza alcuna 


Disoliatori del vapore 
NOVITÀ ASSOLUTA © 


AL 


~'e ! 


Filtri a sabbia 


PER USO INDUSTRIALE 


Analisi d’acqua nel nostro laboratorio gratis 


— 


Impianti completi ous PA OD | 


—— —- -———rM- 


L. & С. STEINMÜLLER | 


FA BBRIGA DI CALDAIE E SURRISCAI DATORI : 
Gummersbach, Germania. | 


PER SCHIARIMENTI E PREVENTIVI RIVOLGERSI ALLA DITTA. 


| 
| 
Ing. ROLAND REMY - Torino, Corso Oporto, n. 2I „.„» | 


1^ 4 a Rb + Casd ЖАЫ 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


= 


DIREZIONE in TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


sti pl 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


ж. 


Rappresentanza a ROMA — ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Somma Campagna, 15. 


— 


» . „ GENOVA — Sigg. А. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


"y 4 


Costruzioni Meccaniche & Glettricfie 


M 3 Wi 
d. = жы ` R: 


нә 


Impianto di Trazione Elettrica. T 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori a Gas 
CRO JSSLEY. 


I SI i Ше Р е ШИ EE —[ .. — RN е a T ur T a e аа atm —— a mu oem Cina Ñ... 


39, Via 1908 
.». FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


(1,18) - (24,8) 


HEINRICH LANZ, MANNHEIM 


Clemens Riefler 


` (0... Ta EÈ N . 
FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- фс (NN һа 
| кранын RN MONACO (Ba (Bavi.ra) MEZ enm R 
8 V —— SEMIFISSE -20,000 
j COMPASSI DI PRECISIONE a vapore in uso! 
| ` SISTEMA ROTONDO | saturo 

' per Ingegneri, Architetti e Disegnatori e 
| — | surriscaldato , 
! GRAND PRIX: Parig11900-St. Louis 1904 - Liegi 1905 | Prix 
| | RP сакы ! Con 

Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi di Fabbrica. ` > de 

RIVOLGRASI AL RAPPRESRNTANTE: pe үзе A 
a valvola È | 
кү pr та. «LZNTZ» - 1906 
Керин OM = (lalla) Corso Vitt. Етап. 155. 
p s, iii —— Rappresentanti 7 zm "EL 
della Casa porta- 1 ©OMPassi  Rletler sono usati nelle souole e жуш E i (1,15 - 24,8) 
у SERES eco oo en MILANO | 
Li E] ( | 
| a i — с CURT RICHTER - Via Castelfdardo, 10 | 


- LABORATORIO ELETTROTECNICO 
Jing LUIGI MAGRINI & C. l 


— 


РЕ | Società án accomandita semplice ak 
gy OFFICINE E FONDERIA || DEPOSITO GENERALE € Co GEA ) 
E^ Via Ernesto Rossi - BERGAMO | | 


I a pnt 


U Viale Monforte, 28 - MILANO 


" LI 
RM re — ——— -de€ ——— UNDA TUNE MEL RO 
[ 
í 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tension 


E Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


| a (o MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


SRG Не per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051). 


AT eer di misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE 
а tensione e di corrente a bassa ed alta tensione 


MPO per sezionamento - valvole -'derivazioni . 
айоо - divisori - resistenze - FT 
\ per archi 


| 


“ @ 


Au S ла ‚м N MONA, -F 


Scaricatori ` 
per basse ed alte tensioni 


* 7 


-INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


— 


B 
| 


per Centrali - Stabilimenti - Motori.. - | = 005) - (©), | | 


per batterie di ‘accumulatori È ACCESSORI PER IMPIANTI 
"R 3E AP Coder C NIE CAT M I Morsetti, Serrafili, 
vas PROSATOR RAFIO | Valvole a piombo ed argento. “BERGAMO Telefono 3-71 
pel sistema di survoltaggio Magrini | L ATORI DI CORRENTE per Telegr. Elettrotecnica 
‘’REOSTATI A.VENTAGLIO ED A CORSOIO | per luce e motori (Brevetto n. 700 ca | Telefono 28-77 
REOSTATI DI REGOLAZIONE И MILANO per Telegr. Elettrotecmiga 
per dinamo e motori. M Costruzione e e montaggio di quadri completi 
REOSTATI DI AVVIAMENTO š 
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JULES ISRAEL & С. MILANO - via Pantano. 7-0 


Unici Concessionari in Italia 
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| Manufacture Speciale de »Cuirs & Co Ñ Courroies 


40 Medaglie — 8 Diplomi a? Onore | 


FuoRI Concorso - (Membro del Giurì) BAgcRLLoNA 1888 - ToLosa 1888 - Cui 1893 - PARIGI TUN 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
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Scelios-Renvideurs - Hidrefuge 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


E VALI 
PARIS, | М ANS eat” 25 АЕ 
"UT SS (DESSIN Agenti Generali per l'Italia 


e. DI RIFINIZIONE F RATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI | SAMPIERDARENA 


è | wm $ 
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NH-c | A a MIT 


Avvisi di _ Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


eA | EMUO FOLTZER ][Gontatori “ARON, 


RIVAROLO (LIGURE) Costruzioni a motore ed a pendolo 
E MEINA (LAGO MAGGIORE) per corrente continua o ia 


©з: © > GRASSI 


1 migliori lubrificanti per macchine 


| 


- 
—  —-.—Hi1689&3— —————— 


CONTATORI 


portatili per controllo . | 
Esposizione Universale di Parigi 1900 SUO 
‘ Medaglia d'Oro 


—— 


eRPIKT(KTOTCKOOLCEC 


' — CONTATORI 


con indicazione di massimo - 


w Cras I—ERN:- а 


19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro | 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 


ТИП < "аена ннде а mi 


TH EE Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed faltri: 


rici | Oplfioi industriali — 159-856, 
t 1 


ed altri tipi speciali 


HOHH 


Чы ai 


Chiedere listino 
al Rappresentante Generale 
ver l'Italia 


1c R EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


(1,15) - (& (24 ce 


(Contatore 
& motore per corrente trifasica 


a - —ampas с 


aa LTT == E. i 4 
А IH | AccÓAla — om 


FORGIA 


LIME “ DICK ,, | 


Lime d'ogni forma e конар, co tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
, nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari | 
per legno e per metalli. | 
T 
? | 


UTENSILI * DICK , 


АРАД ХЕ @ e < + 


FRIEDR. DICK - Esslingen a. w 


FU RAPPRESENTATO DA (1,15)-(153, g) 


Šimonis e С.= Milano, Via S. Eufemia, 23 | 
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OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente In Firenze 


| TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE - 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
| Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.COO - Elevabile a І. 3.000.000 


Studio elettrotecnico 


STABILIMENTI FILIALI 
fsorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori 1 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira 


TUBI i GREGGS 
ed accessori per fognature. 
per acquedotti 


ed industriali 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
Strumenti Elettrici 


Costruzione ed esportazione di apparecchi 


v scan i Impianti Elettrici | 
` / k ds e Telefonici 
v (Siemens) +00 


Mattoni refrattari | 
Mattoni Grés 


~~n Per Torri di Glowrer ar 
И —— чч 


| Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ordini 


M . ° ° ego Us Wu | i | ; " 
PE wv Д Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 
5 Ш ЇЙ Prodotti Chimici, Tin- [FB DELLA 


ИП! . 
all torie 


E 
EC 
DUET 
| EUR 
i 

{ 


Rappresentanza 6 Deposito ИШ 
in ROMA . EË 


— = = . E DELLA 
Sifone n бг PROFILI INEDIO, DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE 
| per Resistenze Liquide геоло N: 5839 | B E RLIN E 


(1,15) - (84,8) 


Società Italiana di Elettricità 


| SIEMENS-SHUCKERT 


MILANO Via Vittor Hugo, 2 € ROMA Corso Umberto І, 337 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 
| pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d'installazione. da 
Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut- 
tura - Cavi.- Lampade ad arco - Lampade ad arco normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettriol di precisione differenziali ed economioi - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - : 
Apparecchi radiografici - Telegrafa senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 
blocco e segnalazione poer ferrovie - Installazioni di bordo. 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Revel, n. 20. 


UFFICI avi; | GENOVA Via Sun Lorenzo, $. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


< -- =-- 


- —— — —À—— I n 


Р Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'italia. — | Fs 
(1,15) - (96,8) 


— - —- — a cin А — ——— 


e laboratorio per tarature scientifiche 


applioati all'arte della Guerre 


EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. G. 
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(^ SchaeffersBudenberg 


. a3 A. Monte Napoleone ” MILAN O 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


ns 


Í 2 Indicatori per prendere diagrammi. 
(GE Oontatori di giri — Tachimetri 
T» Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 
Valvole sistema Jenkin. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
1 í Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
кенеге «RE-STARTIN, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori цв. в) 


++ 


x 


Pompe a vapore brevetto Voit. 


ЯСЕ; 


` 


Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


ЖАНЕ 


Compressori sistema Kryszat 


XS 


Schiff C. | mnm tuns sun 


ji 


NO I SCHWECHAT LUIGI CABRERA i e C. 
y | presso Vienna | | 
| GRAND PRIX | RIPARTO I. RIPARTO II. 
{ - Esposizione internazionale | 
Bur MILANO 1906 
| eo Motori A GAS Ротко 
| L Fabbricadi carbonielet- | | — — — — 
| trici per possi ad arco di carboni galvanici. minimo consumo in ud 
E SPECIALITÀ | | da 1-2-5 севе = i | 
| tri Irina imi || ттт | mem ususu 
Ilettrodi sino a 350**di grossezza "T E usco ss 
an entilatori— Pompe 
F | MINIMA XCONBUSTIONE — —À mrt 
à ino ЖЕ SERBATOI. 
' $ Placche e bacchette di carbone per Bosnia 


m= | Ghise speciali 
Rappresentante Generale per l'Italia: | +6 Listini, — e schiarimenti GRATIS a richiesta ə- 


" | Rivolgersi al Rappresentante 
i ене; Мый AKO Ing. ITALO BERTOGLIO — '»-» 
4 — Via Monte Napoleone, 28 — app Torino = Via Corte d' Appello, 2 = Torino 


| l'elet&rochimiea e l'elettrometallurgia. 
/ 


ADOLFO RIGNON 
Corso Siccardi 31 - TORINO = Corso Siccardi 31, 
— oo —— 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 


Vernioi e nastri P& B 


LAMPADA ad ARCO а GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione. 


nte continua - Corrente alternata 
| In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da 22 5 lamp. su 200 а 550 volt. 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento. 


| liminoso costante per tutta la durata dei carboni 
| MANUTENZIONE QUASI NULLA 
— A 4 —i— —— 


| COMPAGNIE DES LAMPES А ARC JANDUS = PARIS. 
i (4-969) RAPPRESENTANZA GENERALE. PER L’ITALIA : 


red VENE VIGLIANO 


[| „Схзо Buenos в Ayres 66 — MILA — Corso Buenos Ayres 66 


“Amianto 860. 806, 


sr Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
» 183 nero » 3,25 


| Sconto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta | 
| RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO 1 MARZO fac вов f 
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E OFFICINE LOUIS DE NAEYER & С: Ë 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar: 
nizioni. 


CALDAVE 


di qualunque sistema 
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per l'acqua di alimentazione 
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RISCALDATORI 
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SURRISCALDATORI DI VAPORE 
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Applicazioni — al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento | 


a a Ad UN MEA a EL ch fh TOU KE i | —— | 
IRE Hs n yn wieso C Preventivi e Cataloghi a richiesta 
Rappresentanti Generali per l'Italia: 
| G E Idi C | Filiale a MILANO - Foro Bonaparte, I. | 
x rimaidi & v. || GERENTE: — TEON 


GENOVA -Роча V. E 2 Ing. Giovanni Bas 


Ww--- 4 
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Filiali ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 


Direttore : A. CHIATTI 


| 
i 


| . FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
| | METALLI | 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
| |. SPECIALITÀ 


o TRAFILA PIONBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


I 


| Via Amime Sante 25-27 — ROMA — TELEFONO N. 97-23 


| MAGAZZINO IN ROMA 
| Майа Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15-34 ` 


| MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
| Via Appia Nuova, (01-103 TeLeFono N. 25-39 ` 


| Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
{| lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
| ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
| trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
| ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
| Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 

| — Pompe per la Peronospora ed accessori — Articol: div-rsi 
| per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilone — Macchine ed utensili per la la- 
jvorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
[^ lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
fsori — Oli e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
| nobili e per uso Stagnaro — Olio lino püro cotto e crudo — 
| Articoli di gomma per peronospora — Kaccordi di ghisa mal- 
| babile neri e Zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fox 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE x» 
per la lavorazione del legno `." Те tr: — < 
secondo i tipi più moderni °° Ego —9" = j> 
Referenze di prime ordine Ес mef 
ESPORTAZIONE wu ow = 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA . 


deria - Ferriera 


ING. A. RIVA & C - miano. 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


$ TURBINE E REGOLATORI 


fama mondiale 
In 19 anni di esercizio 


| үз | MT E oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 


Progetti e Preventivi a richiesta 


mr OOO cavalli — NIAGARA. T 
| ава, 
SOCIETA ANONIMA -OFFICINE MANFREDI - 557" оа зен 


(1,15) - (94,8) 


9900000000000000000000000000000 


Ho 


di città e campagna, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 
——-T | 
Si assumono impianti ovunque oon squadre specia- 


liste = Prezzi unitari od a forfait. 


tm — —.. D 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 
Pro ee 


Installazioni elettriche di luce o 
forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


-——  —— . _ 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. ` 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 
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5, Viale P. Lodovica, 21-28 - MILANO - Viale P. Lodovica, 21-23 


x | Agenti esclusivi per l'Italia della У 
S C+ POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ЁТ MATERIEL D'USINES A GAZ- Parigi S 


X РОМА - Via Nazionale, 201 | PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 Ë 
| TORINO - Via Arsenale, 31 | (ЕШ NASI) li na RR TRIESTE - Via Caserma 1, . 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed MI 
intensità. a 
E. THOMSON cia per quadri di distribuzione, е Ё 
per alte tensioni. | i 
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| We» | 
B. T. ed A. C. E. ad induzione, e per qua- W 
lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. | 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 


E. THOMSON tipo A 
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O’ K per corrente continua da та тоо Am- 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 
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O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu. 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 
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Lettura diretta in Атрхога. 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 


ACORD RIE 


X LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e iparada. 
3 STRUMENTI DI MISURA 

3 sistema Meylan -d’Arsonval 

OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROYA - SCHEMA DI POSA BD — 
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| BE 7 BERGMANN-Elektricitàts-Werke 
03 MESSSSNNWN ү (O) Abtheilung J. 


57 E ANL г nonchè tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 
x » E: =s (eo le N. ; i se in qualità senza concorrenza 
| m “n de — iki «e _ 
| ed a prezzi eonvenientissimi. 
© Merce sempre pronta in Magazzino © 


Rappresentanza х Deposito per 1 аја: 


LODOVICO HESS, 


ИЙ PER TELEGRAMMI: Conduit = MILANO 
-LE 


Isolatori brevettati DELTA. | 
per Alte tensioni 


| sino a oltre 


(00.000 vor 


di esercizio 


RE SONE 
Specialità 
della Manifattura 


di Porcellana 
fondata nel 1853 | Sonne. A.-G. | 


(1,15) - (24,8) 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


GIÀ J. BRUNT & (о. 


VIA QUADRONNO 41-4$ = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
EMO 


- CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternatà :- monofase - bifase - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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i "M š Contatere per correnté alternata trifase. 
Speciali per quadri 
di distribuzione ж ж 


Massima sensibilità Contatore per corrente alternata menofase. 


x Minimo autocon- 
sumo x Semplicità 
x Robustezza ж x 
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' per corrente continua. ` 
© 2 fli- 3 fili 
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Costruzione, taratura, verifica e riparazione {i 


MILANO EM 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,18) - (24,8) 
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Ld 


cità Italiana Lahmeyer s m" 


Rappresentanza Generale della )» 
Felten & —— A.-G. Francoforte s.|M. Mülheim s|Rh. 


LTL 

DINAMO 

MOTORI є 
TRASFORMATORI 


per tutti i generi di 


IMPIANTI 
COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


AP, I 
V e VU 


<. `a. a, UP. 
We U. Ú. V 


F'iliali a: 
ROMA 
NAPOLI 
din ode 


"A 


Impianti 


КЕКЕ 


"n" 


"A, мө мә, 
Arm NT 


: ros (1,15) е (8,9) 
Prezzi correnti, preventivi, prospetti, GRATIS a richiesta. | 


"MG. А "Au. “ӘУ, 
очоуоур 


а — — — SATRIANI =1@——@@#@@t@+I- hr l-peoiii—— 
> < PP DEC s UE N N. I-II. SI w. P... ba sf "UA" dC, "Vd, “ы, 
“э € V o hh q об ge V wA ENNAN YV Yodo SESAN SANN NNNNA Y Y w 1 


UN DI MASSIMA T 


‘WRIGHIT,, 


— 4ORIGCIOIOF 


SOCIETÀ 


PER LA 


TRAZIONE ELETTRICA 


Anonima per azioni саре». аныл L. 1.000.000 — versato L. 300.800 


Via Vignola, 6 MILANO ' MILANO Telefono 95-24 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
"OHIO BRASS C", 


483 H- 


AUTOMOBILI ELETTRICI 
A FILO AEREO senza 


Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte 
esercenti Stazioni Generatrici di energia elettrica a 
вооро di distribuzione di luce e forza motrice, per de” 
terminare ia massima richiesta dei singoli abbonati. 


Grazie all’ Indicator 6 Wr ight è possibile una 


tariffa rasionale che, mentre favorisce l'Utente in 
misura sempre più forte quanto più alto è l’orario 
suo di uti.iszazione dell'energia, assicura ed accencua 
lo sviluppo della Stazione Generatrice procurandole 
un crescente beneficio. 


| Opuscoli descrittivi e Preventivi a richiesta 


ч SAL N 


MILANO- Via Broggi, 6 оюк» 


| COSTRUTTRICE 

Società Edison per la fabbricazione rotaie - Il sistema più 
i di macchine ed Apparecchi Elettrici pratioo per | servizi 
| C. GRIMOLDI è C^ pubbli 

æ 


Cataloghi e 
Preventivi 


a richiesta 


Rappresentante : 


р. Enrico Pandiani 


MILANO, Via Boccaccio, 28. 
X (p - (1,8) 


(4,15) - (2,9) 


INN 
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M “L'ITALIANA. 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile a L. 1.000.000 
= Anonima con aede in Milano e- 


SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIERY 
CA Ramun? ONI CARROZZERIE INDUSTRIALI — $^. 
ES nA CARRIDIMONTAGGIO j 


= V, 
mei s: per Tramvie Elettriche Z 
} | 


MILANO £= 
Via Nino Bixio, 30 PONTI AEREI MECCANICI 4 Z7 richiese 


si spedisconi 


H per lavori edilizi 27 
Telefono N.° 19-80 n HI» i franco di po 
i 66 i Ха | 
Filtro “Rossi,, 7 CATALOGH 


DISEGNI £ LISTI 


BREVETTO 
del Cav. G. Rossi 


pane yapa 1 — 


iis MES. 


dec айн LPS Ma сн (1,15) (103 


C DeFriesac RIVISTA MARITTIMI 


Milano | MENSILE ILLUSTRATA 


| PETRO i MS 
Е ЭР И | ANNO 4r 
MACCHINE UTENSILI ED жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E N/ 


GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICIT 

APPARECCHI DI SOLLETAMENTO ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAF 
| RR MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIA 
MACCHINE SPECIALI - MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUI.OLTURA - STORI 
per grandi produzioni GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRI 
di esecuzione sicura PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NO 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSON 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - 
STRAZIONI ECC. x X K X X X X X X X ж XX X X 


PREZZI D'ABBONAMENTO 

Regno d'ltalla, Alessandria d'Egitto e Tunisi L 18 

Paesi facenti parte dell’Unione postale . . » 265 

Paesi non facenti parte dell’Unione postale, le spese di posta in più.! 
Un fascicolo separato L. 5. 


(1,15) - (15,8) 


epr : 


L'abbonamen Sanna) e cominci — I signori librai деда 
lo sconto del 10 olo кате г ЕН ске кылы t Ttalla alla sia per quelli all’ t ste 
i fasoicoli separati, gli in estratti è a scordato loro lo sconto del 35 


Per &bbonarsi rivolgersi — 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non acoetta richieste d'abbonam 

se non accompagnate dal rispettivo Importo 

Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 

) Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, infe 
viasta I 


| zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Ri 
rittima - Roma. 


A Charbons 


pour 


(1,15) - (24,8) 


Spécialité de Balais en charbon 


ip prep ntantegesclusivo per Italia: 


MAROO CAPPELLI 
MIlano — Via Morigi 12 — Milano 


жолы fa 


Grande Deposito 


"mas "n reati ELETTRICA 


e 
Globi per Archi 

> 

Riflettori 

ye 

Tazze in grande 
үз agsortimento 

4. adel tipo di gran lusso 
д al più corrente. 
>= 


MILAN-G. B. TANSINI-MILANO 


Via | Montebello, 14 Me SEA 


& AR Protezione degli Impianti Elettrici 
| BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


PARAFULMINI IN SERIE 
Resistenze Ohmiche - Accessori 


CONSULENZA š 


= — AR p а 
^ 


ING. б. GOLA Lo S... 


| È D ыы Internazionale MILANO 1906 DIPLOMA D'ONORE 


mA s... - . 
- nd 


E a 2 REGIE FERRI ERE DELLO o STATO UNGHERESE ¿ 


d 8 c Г 2 | «атои 
à P ще а. лја JAY | E 
А r y . ү ч б, à ; 


| 


0000090000000000000000000000000000000000000000000000008000000‹ 


SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
gi Breitfeld, Danék & C / . 


BOEMIA) — PRAGA - BOEMIA 
Ë succursali 8: AUSS IG-SUR FIL B E —— BLANSEO (Moravia) e: STOHLIAIN (Banta) "i 


S PECIA LI TA 


d Stazioni. motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 
2 m" moderni sistemi. 

| Macchine а vapore surriscaldato di sistema e. ‘e del sistema 
5 brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema revettato Schwabe. | 
ü ! Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. - SE PRE EE 

PE. Motori a Gaz di i forni, a gaz di cok еа gu povero. ^o (5-09) 
al +604- | 


- —+899832— 
| Pompe olettriche a ‘stantuffo tuffante o rotativo. – Macchine d estrazione, 
argani compressor daria, presse. idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici да laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- | 
fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer – Valvole Forter. 
EE | 


йә. 7.75 ` ` 


5% costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere € acciaierie. | 
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Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 
800. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


IMPIANTO 


IMPIANTO 
me 


ISOLA TORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS 


Km. 185 alla tensione di 56960 volt 


Il più importante in Europa 


а Q 


COME ASSI RICHTER DI PRECISIONE 


IMPIANT 


E.O еч & С. Chemnitz dn 


KARLSBADER KAOLIN INDUSTRIE — 


IN MERKELSGRUEN sei KARLSBAD 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior, E Hm 


e di Miniere di earbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 


= in porcellana durissima 
per condutture elettriche 


AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 


Propria STAZIONE DI PROYA a 200.000 volt. 
Oltre 900 modelli а Isolatori 

Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o. modello 

FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 


IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 Volt. 


SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 


O del Cellina, Venezia-Pordenore Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 
SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 
MNOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


0 e più altri impianti per ten- ‘Rappr. Gen. per D'Italia: 


sioni Superiori ai 15000 Valt. 


LAZZAR & MARCON 


(1,15)- (5,8) 


TREVISO 


JOSEPH VÒGELE | 


MANNHEIM 
4 Costruisce fin dal 1842 + 


| Satin Bois 


GRAN DIPLOMA D' ONORE all Eepoaizione di MILANO 1906 


| 

\ 

| Si trovano in vendita presso gli Ottici е Cartolai di lusso, — Utili per 

| lavori accurati d' DUUM = Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campionario: „| 
| 

| 


Q. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-4; Tetetone 68-31 
ENT WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni 


CA. 


* ny 
A 
z: 


DIAMANTI TAGLIAVETRO MUS 
UTENSILI : 
per tutte 
lavorazioni 
| sul 
| cristallo 


Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentan'e con esteso campionario : 


' G. SCHIER rel Milano v: с ари 1-3; 


Fumatori 
i la carta per fare 
x sigarette è veramen- ` 


Telefono 68-31 


te la migliore. 
Esigere su ogni libretto 
la marca | 


Frères Lyon 
Fabbricanti di tutte specialita in Pipe, Тавассмеге, tutti articoli fumatori r 


Rappresentante con esteso campionario 


GIUSEPPE SCHIERA - Mi via sao 1-3; 


ee —————————_———rr_— -— — — —— — — — _— — — 


_ Telefone 68-31 1 


scartamento. 


Scamhi a doppio scartamento, sboc- 
camento di binario à scartamento 
ridotto nella ferrovia normale. 


| | Scambi infossati per lastricato. 


Scambi senza interruzioni del binario 
principale. 


Scambi di qualsiasi costruzione е: 5 Piattaforme di qualsiasi diamet metro p i 


Ж. locomotive e- veicoli mi 
(| da due uomini senza argani | 


| . senza alcuna muratura. 


( 

) 

j vapore, elettrico, od а mano. ` 
$ 


Ji siasi costruzione; > 


| JI 


Cuori con punta in acciaio forgiato. j + Apparecchi di blocco, segnali D =. 
Incroci d'ogni costruzione. š celli a bascula. 


Rappresentanti per l'Italia: Trog & оьз 
ROMA - Via Sommacampagna, 15 = ROMA vh 


Ñ Piattaforme con fondamento- in ferro, 
| Carrelli trasbordatori per бю) 


tive е vagoni con azionamento à. ) 


Argani di manovra e spills di qual- 


рн 


TRICISTA 


x n (n o XVII S. II Vol. УП, М. 16. ее о AN GELO BANTI 15 Agosto 1005, 


А2 < мт ме — ib. + < - 


` - - << — ——- Y Сан ue A... 


е Giornale Annunzi di Pubblicita. ROMA Via Cavour, азд 


creano „ы зз ды = n E „ым NANA 


Маре m anm mm I n > 


e@ 
e s 
; IISURE ELET I RICHE E INDUSTRIALI “< 31 APPARECCHI TELEFONICI- TELEGRAFICI 
i; Appareoohl da quadro e reglstratori Richard ж Ен # sicurezza ed antinduttivi 
^P ARIS - . 2b, Rue Nélingne - P ARIS La ran eli per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione, 
| i e... я. APPARECCHI SPECIALI 
5 9, 
È Ф x. perla simultanea Telefonia e Telegrafia sullo stesso filo 
Lin perometri _ Manometri = "RC SIRENA ELETTROMAGNETICA AD AD ALTA FREQUENZA 
Toltometri | Cinemometri eo 15, Telefoni, quadri {4 aocessori - Ap licazioni Speciali. dell’ Elettri 
с rasla tor agiorma m 
P Vattometri Termometri . cc E Š: ë tissimo, per campanelli e: ҮРҮЛ i telefoniche, per 
Dhmmetri misi dins: < = š š . eauterf e per piccole potenze. . 
а. 
р < +š CATALOGHI E PREVENTIVI A A RICHIESTA ' 
: Dinamometri. wi 


Mar Te dicon- > 
trollo, eco. "A È 


cs È | ARTURO PEREGO & 0. crisis oes: {MILANO 


e ee EE] 
. Rappresentata іп Roma per l'italia Centrale А ME. da 
Ufficio - Via Oernaia 98 
G. Thurlow i Deposito - Via 8. Basilio 15 | ROMA | 


1889 - 
4. E Louis ыл, 


` GRANDS PRIX «e: FUORI CONCORSO Ue" 


ATORE Mc 


L MODELLO 1908 


Valvola automatica a limitazione di corrente. Brevetto Lenner. - Vendita esclusiva: | 


M.J. Buseck zi 


Corso Genova, 30 


,  Ohiedere catalogo del materiale per i Impianti e elettrici. 


MICROFONI = 
ANGELINI 


I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 


o. > Olivetti &c. G.° Giordano & E." Primicerio 
E |^ MILANO-Via Broggi 4 ` . S. Barlolameo, 13 = NAPOLI - Telefono N. 13-71 


] AMPEROME TRI - VOLTMETRI || Importazione diretta di Accessori e Vetrerie per l’ Illu- 
1: WATTMETRI registratori minazione Elettrica ed a Gas. 


Дню sese intorno — (|| ARTICOLI PER SUONERIE ELETTRICHE 


Rappresentanze - Depositi (1,15) - 10,9) 


291. A, MESSERLI — MILANO | ——— 


. , CARTE mE — EE 
Cianografiche | | UMBERTO ZEDA ` | Spazio 
Eliografiche ` MILANO- Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 


pia da disegno e lucide, tele lucide 


dicic ЫЛЕ SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI || Disponibile 
pr — ed Istrumenti di Geodesia | ILLUMIN AZIONE ELETTRIC À 


ут mpioni e prezzi correnti a richiesta. 


ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


Società An. Capitale Soo. Lr. 14.437.500. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 


S. К "Grande impianto di alti forni, acciaieria Marin. Laminatoi con speciale attrezzatura per forte produzione di Rotais e Materiale di Armamento Ferro- 


“i L ualunque profilo è dimensione. Omioina meccanica - Fonderia - Forni а coks. Fabbrica di Camento Portland — Ghisa da affinaggio e da Fonderia. — Lingott!, Billette, 
EE Ча!э di Armamento Ferroviario di qualunque profilo e dimensione. - Rotal» a canale par Tramvi» ed armamento relativo di qualunque profilo e dimensione. - 
36 


travi e profilati di ogni ganera - Getti di bronzo, Acciaio e Ghisa di qualsiasi specie e dimensione fino a 30 Tonuellate — Tubi di Ghisa per condotte di acqua e di Gas - 
speolali ed aocessari per dette condotte. - Carbons Coke, Solfato Ammonico, Catrame, Cemanto Portland. Rivolgersi alla Direzione Generale della Società in Portovecchio 
= Piombino (provincia di Pisa) Per Telegrammi - Alti Forni - Portoveochio di Piombino. | (1-15) 24-8) 


" ADOLFO PISANI - MILANO vulcanizzata americana, 
CINGHIE speciali per dinamo. 
IR R t TORI. a vapore ed idraulici. 
i Ah antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, ect. 


Via B. Cavalieri, 4 | 
Telefon 24-15. Telegrammi : : Cartindustria - 
SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 
| SEDE IN MILAN О — via castafdardo, NI | 
| Vedi annunzio interno DE 


a ТТЕ 


- . Le Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli istallatori ed i Rivenditori vogliano chiedere listinl-e preventivi al-nostro 
Lo ОУ Е lino YITVrO ЕР ES FIN ZII = MILA NO x= Via Manzoni, 31 
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Capitale Sociale L. GOO4,0O00 interamente versato 


Il CONTATORI ELETTRICI 


per ogni ganere di corrente e par ogni sistema di tariffa 
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А. SOCIETÀ ITALIANA gg ERE 


| LAN GEN à SOLE x 


: . FABBRICA DI MOTORI A GAS “ОТТО, 


«i (Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


| 

; Via Padova, 15 - MI L ANO = Via Padova, 45 . | 
| 
| Se | 


Ll 
d 


DIESEL 


funzionamento conforme - 
al brevetto | ` m. 32915 


Motori “ OTTO.. con nen ad aspirazione 
Forza motric: la рін economica 


x MOTORI - 
I 
( 


1 ad olii pesanti 


con perfezionamenti br evettati in Italia 
da 20 ad 800 cavalli. (1,15) - (24,8) 


k: 
| 


1500 impianti per una forza complessiva di 8000 | 
cavalli installati in talia in 5 anni. 


CERERE EEE ERRE P P S E ESI E RENEE SE ДЫ, 


] m = - Società. Torinese ; utomobili Elettrici i 
А TORINO - 46 Cc Corso тво Regina Marg) Margherita - TORINO i 
| CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE 
ё Elettriche ad Accumulatori . i 
; OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 

: VETTURE - VETTURETTE - FURGONI 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta : 
Andamento regolare e silenzioso - Ricupero della corrente nelle discese ^ 
| ) = 7 


i 
‹ è era» 
UE P 2. 
“bo fi 3 , 
| i ЧА, 7 
+ Я oa ee c^ 


а л IR e, D SEX AGITATA ROBERTA CON SOA CATA RUE A RERO IEEE NER TETTI CE i. T 
е. еб. lele (A967, 2:009... 2900, (906 at. ESSO EIER OC EUR 009 ? SD „909, 290000. е9, Ve e ox o4 GEM uto. 
— IILI L TT LT T. ЛЕ ЕЛЬ аЬ 2 RR paco 


SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI 


CaPITALE SociaLE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 | 
FIRENZE Via de’ Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provincia di Caserta 


EMBRICI (tegole piane alla — gliese) e accessori di qualunque iu per tettoie, MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 890 per mq. 
N. ІЗ. — Si spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE о 8 
SCAURI all'indirizzo della Società ві ricevono a corso di posta i listini dei prezzi " due Stabilimenti. 


Be lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via dè’ Pucot, 2 | "ele grammi TORNASIEGI | FIRENZE 


CORRISPONDENZA » di Scauri — Scauri (Prov. di Caserta) ( SCAURI 
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AAE G - Thomson Houston 


SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITA Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO | 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 8 
| 


| TURBODINAMO 
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Officine della A. E. G.- BERLINO 


| per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 
e a ———————— 


Turbodinamo A. E. G. -- T. HI. funzionanti in Шайа 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. | 

2°. — Bologna. Società Bolognese di elettricità — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. ... 
. — » o» » » — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

4°. — Intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 

5°. — Fabriano. Soc. Anon. Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 

6°. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

T. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


In costruzione 
1°. — Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 
2°. — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 
— :Ф: Ж: 9.9: 3:9: 9/19/19. LOCO COREL GOA GL LVL DVD %Ф, Ф.Ф; %. %; Ф: :0, 0 0:10:90: :9::0::0:0:10:10:0::0: DU DDD VIVO SSL 000 VON 3023060302 0: 


Uffici succursali con deposito di materiali e macchinario in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
| | Roma, Via due Macelli, 133. zn | 
Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


RAPPRESENTANTI: | | 
SARDEGNA : Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1 - SPEZIA. пуа» 
` LIVORNO: Attal Ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini l-g. Andrea, Via XX Settembre 66. 
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Costruzioni. industriali * Cartoni cuoio asfaltiei per tettoie prov. 
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И CONTATORI D ACQUA per CALDAIE — 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato 


x a precisione 
del Combustibile Sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE A, SCHMID ZÜRICH. 


(1,15) - (94,8) 


T RU B F | ERZ.: C. Hombrechtikon - dun rin 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
FONDATA NEL 1893 


| f С) Fabbrica 


200 ^ 
NV i, 50 È 
T 


fel STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


Rappresentante Generale per l’ITALIA: 
Ing. Oscar Schneider, NAPOLI corso vn. 24 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Plemonte e ia Liguria. | 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed il Veneti 
(1-15) (28-9) ; Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, е l'Umbria 


„MILANO, г DITTA ING. H. BOLLINGER via Fi ат 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture і in Holzeement per tetti piani 


| 
UU е terrazze. . 048)- (5) 


Costruzioni in cemento armato - 


Brevetto Baroni-Lùling 
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P O M P E Centrifughe a turbina | 
| | | 766 | | 
> m “ROTURBO, (5 
\ | | | ; Š ¿ A 
| | ‘ VENTILATORI centrifughi ва Elicoidali ма 
| Costruzione | | 66 ! | 
| | ia - S | R Ü CC 0 Referenze: 
| | B. MARINA INGLESE 
a | | masna c EMT M rat, 
| — —. COMPRESSORI D'ARIA ° Pompe a vuoto ne 
| Per qualsiasi Ea 


applicazione ёв ' | Centrali Elettriche 
TIPO | | ed Imprese Pubbliche 
99 


| Serie 
| garanzie 


| Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eoc. 


Chiedere listino * WEB 101 ., Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L^- 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto - 27 (1,15) - 8,5) 


Apparecchi FORNITORE DELL, 


= CARLO 


Seghe da metallo . 
e Filettatrici Wagner 


dex 
Via Alessandre Manzoni, 8! Macchine per legno 
Бре аи Гө окп adiaconin , Kiessling 
e M&oohnine, Utensili e AGcessori дй 


Per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricieta (Specialità 
per Montatore), per Gasigta, Idraulico, Fabbro, Lattoniere, per Fonderia, ecc. 
| per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. | 


RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressiune, a 
vapore alta media pressione. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


Moneta Giuseppe 


MILANO - Vis S. Vincenzo 20 è 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, eee. 


dU [ < a ғ. 
КУ 


La”, 


` 
\ ш 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO = Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = S. Simone 1. 


n. 6 bia, 


n. 9. 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO $ 
Grande Medaglia d'oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906, 
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INSTALLAZIONI а VAPORE 


e GASS 
40101080 
MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a 
marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali a grande velocità. 
| «юккњ 
.CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Muititubo- 
lari inesplodibili. 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 
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n CONRADTY, NORIMBERGA 
CARBONI PER R LAMPADE AD ARGO | 


per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volte. 


CARBONI oon filo metallico MARCA “EXCOZELLO,, 


d ! ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, resso, blance brillante e blance perietta. 


Inoltre la casa produce: арудан GALVANICE di ogni genere 


Ҥ» X, Es "Is K" EZ O TD X + 


per l'industria del Carburo di Calcio е lElettrochimica 


Sl CONCISA 9.0 9 09.9.09 ооо 9 0 9.0 9 9 е 0000026006040, 
ое у ө ө өбө tet. о, ne 2141156553650 4 0565652 115202505454 *2525 5345455545474 54 70 254505674705474:0 3070507074 0 9 0 4509 
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ene SPECIALE 


SI n E PER LA FORNITURA 
CARBONI ELETTRICI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI 


CARBONI A LUCE COLORATA 


CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi -a globo chiuso, sistema Jandus, ecc. 


SPAZZOLE PER DINAMO E E MOTORI 


(1,15) - (24,8) 
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CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,0 00 CAVALLI 


(4.15) - (34,8) 


(1,15)-(10,8) 


NS Fabbrica di cinghie 
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Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


REFERENZE 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Società Italiana Oerlikon, Milano. 
Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

ecc. ecc. 


WERE C* MIL 7P 
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^ о A CS 
C. i BETA 
сс! | J. m it 
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| (i 7 il i 
mag 


di jl ati Qum ШЇ] Tu. m 


REFERENZE 


Società Esercizio Bacini, Genova. 

Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Società Anonima Westinghouse, Roma. ` 

Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 
Società Elettrica di Sarezzo. | 

Societa Italiana di Elettrochimica, Bussi. 


«Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 


ECC. ecc. 


0840480L0E0090232 0000900068486 
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DA SOCIETA, ITALIANA JN. 


ОЕ РМО [М 4 


w MILANO. Via Principe Umberto МІ 


у ) 


£ IMPIANTI ELETTRICI 2 


per illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


. GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono-e polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGINE D'ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


(1.15) (24,8) 


ee 


Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
— — 400 


cp GRANDI OFFICINE SPECIALI <€ , 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE Z 7- 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


INVENTORE ED/UNICO COSTRUTTORE DELLE 


66 66 d ; : / 
@ % 4500 баана ‘aeree vendute 999 f A Ld 
Casa , Fondata nel 1860. 


„м. 
P 5 


а — ———— 1 
Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipo 8.° Aeree a Coulisse. — Scale a rampone per pori piari, i sen a ru 
d'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramvie ettriche. — Pon E 
Couli 8 p П 1 
sak Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo 


molto comoda e pratiea fici. — Carri Naspi per pompieri — Carri di primo soccorso per pom- 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di soccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire ӨӨ mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. | (1,15) - (8,9) 


ү, 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 


I PIO GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 


alri ie 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati == 
protetti dalla pioggia RR 
| ACCESSORI ISOLANTI ` 
impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1,15) - (24,8) 


P d 


3606 20€ 065626 26 2636 0096963969606 2656503639096 90 € 


SOCIETÀ ITALIANA 


Conduttori Elettrici Isolati 


TI T ИКӘНЕ 5А 


LI 
` 
154; 40269625262$5262525454525253$25252525 2024 2525252525252$25 X 26252525 2505 252526 250425065595 5252696 
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LIVORNO 


Toscana 


| LIVORNO 


Toscana 


| ARRR RRRRRRRBRRERZBRZBBBZGZZZRG GZRRRZZARRR QQRRSRERSSSERSSSRSSRRSRRSIS 


| Q (1-15) (19-8) 


be — 


e | 
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gqeope — — — ——————— o — ————— — — — —-— — ss. 


Lampadine ad incandescenza NOVITA 


. à consumo ridotto 
oon filamento metallizzato 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 2 !/; per candela zx 
80 "/, 
Risparmio EO 
820°, Y Media —X utile 
| x 2 Pe sig: — Volts 
NOVITA Verkanisstelle Vereinigten Bm irte 
| — ES, VV. 8 ^— DAA ! 


0;0:0:0:0:0:0.0/0.0.0:0.0:0.0.0.0.0.0 0,0 RR 9:09:00: 0:0: ESSESI 0X 9090 9900 4 0) 0 90 0 99€ "uS 
00000 2455556565656. CCITT RE VINI OR a 3600060696060 а е е а е е а QI es" 


i SINDACATO 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Ineandeseenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasso, 23 


e xe eq 


Rappresentanti : 


Milano - ING. MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello 11. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C. -Corso Umberto I, 34. 


——————— -4440 9*9* 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
 _Primissima Qualita 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 
x Listini e Cataloghi illustrati a. richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (145) ~ (94,8) ë 


Me -—— — — ———— eoet 


battelli, ecc. 


——— — zm 
X ———nx Y —— — —— — - — É— RAN I RE€IwEçIAI€IOII£IIIII nt 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO - Corso Buenos Ayrea 66 - MILANO 


ELETTROGENO 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 

Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 

| Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
| tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

. (1,15) - (94,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENDAHNBRDARF 
€—— ————« BER.LGINO- 3% 


Materiale per linee aeree di Tramvie 
e Ferrovio elottriche ` 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidíssimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 
TOTZTTTYYYYYYYY®YY Yz — ia: 


r 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO. Milano 


045-049 — 


| Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


3 GIOVANNI HENSEMNBERGE R-MONZA 


UFFICIO TECN ICO E MILANO - Via Senato, 14 


C cce m ые  ____ 


p Medaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — RB 
k Macerata 1405 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Peix š Milano 1906. 


Accumulatori .stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumuiatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 


Accumulatori In recipienti trasparenti. di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti ai celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione deile carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


pci ti @ 
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ШЕШШ ШИШИП ОТИ ЦАГ NE 


ит ALES (ALI ОМ; BOLOGNA 


TURBINE 
RUOTE PELTON 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


Diploma а’ Onore 
Esposizione di Torino 1898 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (94,8) 


PO giu tm rumin | SS. 


агг" 


- 3  UZLILUHUIUDIEBHUID D udis u ашыт n 


ITE... SAI 


_ 1 


Diploma d'onore Esposizione Milano 1906. 


(1,15) - (B.9) 


Direttore per l'Officina e rappreaentante per l’Italia: 


Ing. V. ZACCHI „as 
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Giuseppe e F.^Redaelli- Lecco 


5 Stabilimenti filiali 
P GARDONE V, T. DERVIO 
CONT ATORI р А000 A š (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
NT + 
SISTEMA PALIER pi = РА | Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
Ка 2 = Ñ " per condutture telegrafiche e telefoniche. 
ut Officina S = 2 ҥн | Fili di acciaio zincato ad alta resistenza meccanica 
= di Milano >= al * e corde metalliche per sostegni di condutture 
^ Corso enm N. 56 i? Е P4 elettriche. 
рде da = = P7 | Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
= Ë + Corde di rame per parafulmini. (1,15) (1,9) 


| 


Ing. E. KIRCHNER eC. 


84, Via Principe Umberto MILANO = Via Principe Umberto 34. 


Fabbriche a che a Lipsia 5559 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA 


SEGHE e MACCHINE _ 


per la LAVORAZIONE del LEGNO - 2 zd 
Esposizione Internazionale Milano 1906 ' Grand Prix » "Raso Oui 


OFFICINE ELETTRO- MECCANICHE 


Societàîanonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 


Rappresentante рег la Lo n 
bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche : 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. 
Successori a 


Ing. E. CANZIANI & C. 
Genova - 
Portici Vittorio Eman. II. 


GENOVA 


Rappresentanti per Іа’ To=] 
scana: Sigg. 


Successori LHOTE 


Firenze - 


Via Nazionale, 19. | 


Rappresentanti per l'Italia | 
Meridionale e la Sicilia: Sigg: 


Ing. ALHAIQUE,BAL- 


DISSEROTTO &C. 
Napoli - 
Corso Umberto I, n. 84-86 


(1,15) - (94,8) 


—— ——— 


Fb pleti di illumi- 


= 
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Società “Edison, 
PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE RD APPARBCCHI RURTTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Vía Spallanzani, 38 
— > | 


‘STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE | 


Ing. A. HESS & C. 
vs a " TO R | М О Tele. 15-70 


(Corso Siccardi). Telg. ELECTRON 
ie RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind.,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
‘menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d’installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. : 


il^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali — Impianti di umidificazione domestici ed 


7 


È 
е 
p 


Contatori d'energia elet- 
trica. | 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


Dinamo e motori elettrici 
a corrente continua ed al- 
d ternata. 


FO MN 


Esposizione MÀ 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d'aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco o ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. | 


Pa +64 industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
€ Impianti eom- ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
P 'colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la .fabbricazione 


della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


11° RIPARTO METALLI. 


n ehe 
è Е nazione elettri Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
š ca e trasporti verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
3 di ini di- c | brevettato. — Tubi ferro omogeneo, terri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
- è energia a di- E d Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Dos | _ = Alluminio. Zinco. Nichelina Сошашаш. — Lavori ornamentali in ‘ottone. 


Placche metalliche incise. 


IV? RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 


Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere ^ KANZLER ,, ! (1,15) - (69) 


-+h Ri 
š . Sirene Molteni per automobili 
e segnalazioni per stabilimenti in- 


ustriai (10-48 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


| HACKETHAL- -DRAHT-UND KABEL - WERKE 
е АКТІЕМСЕЅЕЦ ЅСНАЕТ 


HANNOVER (Germania) 


dic «кеи уе 


Í Convenienza Assoluta 


Росно metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
| Brevetto Italiano 594835, 31 | 
BOE 


ә © Importantissimo per tulte le linee elettriche, aeree, per 


gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli Ф esplo- 
sione, per teatri e luoghi pubblicie e o e e e ° 


“> Z — ай 


VANTAGGI PRINCIPALI 


1° Immenea resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza allieolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


——__@—‘\.cosm+- 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Faspnesenlanie 


Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n 4 == MILANO = Via Vincenzo Monti, n. 


o; we M 


- RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & С. = REMSCHEID (Prussia Renana) ` 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Еле; 


| 
| е? Жә 
gm Trucks e Carrelli ^ Asi Assi montati . cou 
| Carrelli а Mono-Asse filo eat US бран азн | ‘CARBOLINEUM нач Vernice | 
|  Lecemotive ed MEG ingranaggi | | IL PIÙ EFFICACE Pr улт Legno 
' || Inaffiatrici elettriche Campano a pedale | — OTTONE KOCH - MILANO — 
| | Fabbrica: ОН! e Gra азе! lubrificanti, €srassi d'ade- 
| ega "ega | i Fer e 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI BM 


| 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


cda dogni genere. 


Fornitura di materiali isolanti 1." Qualità 


— 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
Schiarimenti specialisti : 
Progetti 
e 
Preventivi per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
trali, ecc., ecc., 
| dietro richiesta 
ni DU. la Diatomit”. : per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
n M. k = num, f. macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 
DAs refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
Per Telegramm 
78е WANNER & C- MILANO v 
m Telefono Telefono 24-69 69 | 
| Unici concessionari d'Italia della Soc. Anon, | 
| GRUNZWEIG с HARTMANN Ludwigshafen sR 


jo à. | (1,18) - (1,9) 


— —— Z 


SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


MACCHINE A GIUBIASCO - sb ALL INSTALLAZIONE 


VAPORE CON y, SIA MODERNA 
DISTRIBUZIONE 


LLLI LEA MATERIALI 
A VALVOLE RARO 3- MÀ OTTIMI 


SEMPLICI.ROBUSTE is An COSTRUZIONE 
ECONOMICHE | 8 m ULM ACCURATA 
[REGOLATORE PRECISO] аш | ESECUZIONE 
E SENSIBNE | C | PERFETTA 


Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M I L A N O - Via Foro Bonaparte, 4; 
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| Avvisi di bubhMeita dell ELET TRICIA 


TRI 


ІВ SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO Í | 
š mn š Forniture Generali per l’Elettricità z 


Via Solferino 29-81- MILAN O - Via Solferino 29-31 


KIH- 


Rappresentanza esclusiva per l’Italia della | 4 — 


Шт реди D 


MEET Y^ 


e P Elektricitäts Act. Ges. 
\е ohm. La к Sl 
E . ` g , - A PU d 


Vorm. HERMANN Póck 
CHEMNITZ 


bí d 
^ 
is 


pid. | 


d 
È | 
4 1 
st Dinamo- Alternatori 
" : Motori- Trasformatori , 
| i | ,. , 9» ^? E 
di Impianti Elettrici | 
i | completí ' 
š | { 
2 PREVENTIVIE PROGETTI § ~ 
iE š « жЕ ЫН ipe » —— А RICHIESTA = 1 
nnl ; FORNITURE abuse 


/ и! © BRACCI STRADALI — LAMPADE VAS b \ 

d Š ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE , bs 
Br P VALVOLE DI SICUREZZA È 

$ | INTERRUTTORI A LEVA TIA | p | 

| ' STRUMENTI DI MISURA y 

" E ACCESSORI PER IMPIANTI. 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS À RICHIESTA 


LANA 


@ Per preventivi macchinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale 4 


UFFICIO TECNICO 


' Telegrammi: SAME Milano Telefono : 91-60 


(15)- 168) © 
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Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA, 
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CASA FONDATA NEL 1852 er — — — — E 
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BIRMINGHAM 3i 
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ADM | el 
pra Zi "€ a VaporeB 


a rapida rotazione — [ril 
e a lubrifioazione automatica forzata. MUI 


IMPIANTI 
4 DI CONDENSAZIONE 


TI. di : a superficie e a miscela. 
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NEL P assolutas s e. 
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— —-4 Oltre 270 Centrali si equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. ə- 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) | 


Ufficio di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93- 10. 
Bremse еее erre rere 1 
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FRANCOFORTE: S/M. 
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CONVERTITORI VERTICALI 


MOTORI VERTICALI 


22 = | | per accoppiamento diretto con ` centrifughe, ecc. 


АА Ээ» с @ @ > ° - = 


(16-20-24) 


Rappresentanza Generale per l’Italia : 


[SOCIETA ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO 
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Conduit - Milano 
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Telegramm 


A. G. Abth. L. 
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della 


BBRGMANN | 


Elektricitàts- Werke, 
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LODOVICO HESS 
MILANO 


15 - Via F'atebenefratelli ~ 


Telefono interprovinciale 29 - 67 
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CELEDI'I'O ITALIANO o 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,773.067.88 — SOCIETÀ ANONIMA - 


Den RMS NM ОЕ БУ LTT tl  — 


Вагі, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Terine. 


AGENZIA A - 70, Piazza delle Terme 


ANANAS NL 


indirizzo telegrafico ^CREDJT,, « Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie o ү ДЕ 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti liberi 2 !/, */,; con vincolo di un mese2 y °/,; con 
vincolo di due mesi 2 */, ?/,; con vincolo di tre mesi 3 ° 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con I giorno di 

preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
gioi con 5 giorni di preavviso. 

Conti correnti mensili 3 !/, ? 

Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese рег prelevarle 
l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 


Libretti di risparmio 2 */ °le con vincolo di 15 giorni. 


Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno: 


di preavviso; ‘sino a L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 
iori con 10 giorni di preavviso. 

Libretti di piccolo risparmio 3 !/, */,, con vincolo di 15 giorni. 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 
al giorno; somme maggiori con Io giorni di preavviso. 

N. H. — Tutti gli interessi sono netti d'imposta е capitalizzabili alla fine di ogni 


semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Titoli 
estratti bili in Бота. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 


Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 6 mesi $ °/. — con scadenza 
da 7 a r1 mesi 3 1/ °|, — con scadenza а 12 mesi e oltre 3 ч as 


Centi correnti di corrispondenza crediter! e debitori a condizioni da convenirsi. 
= Conti correnti in offettive a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 

iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 
ori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 
e sull’estero. — Cambio 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra o vendita di cambi a consegna, con fa- 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. - 


adii on eue ИШЕТ ht" TH juna. mq uit]; 


PRODOTTI 


Liúgotti di acciaio, conici sonici ed ottagoni. 


Billette, Masselii. 


rotondate. 


Larghi piatti 


T Verghe angolate a lati uguali e disuguali. 
| Verghe a T ad U à Ze Zorss. 
 Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. 


Travi aa mm. 80 a mm. 350. 


& Barre ai graticola. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in savona 


| GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 
MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror UGO, 4 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso OPORTO, 35. 


Per le piccole rotale da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
< CUENTE OMNE * 


0 ai seguenti rappresentanti : 


l ns UFU. e wa ERE fe Quer opns dins D EM "o 


ES 


Bu + 


di monete e valute estere. — Lettere di credito 


SEDE DI ROMA 
874, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


FSOCIETÀ. SIDERURGICA D SAVONA 


NIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


"FABBRICA DI LATTA 


š Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- | "Nub a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 


AGENZIA B - 47-49, Corso Vitt. Eman. 


RNIN ——— 


na | Uffici e Agenzie 


36-23 Direzione (in TOV. 
96-38 Borsa ar ei ). 2 


Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse-forti 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | Anno 
| piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. 10.— | L. i8.— 
Cassette-forti .) medio > 4—|» 8.— | » 14.— | » 2$.— 
grande » 9— | » 18.— | x 28.— | x 40.— 
. Casse-forti. . | unico > 18.— | » 32.— | » 50.— | x 80.— 
B.— 8i ista Titolari di € - Cases- 
forti le Cedole ‘scadute e i Titoli w estra ын in Roma. аи 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purchè debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi ai giorno. f 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Oassette-forti e 
Casse-forti, поп. per la consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera.-forte, dalle ore 9!/, alle ore16 !/, tutti i giorni in cui l’Istituto 
fa servizio di cassa. 


tin „ч „ч 


ММ. 


I contratti di iosazione e di deposito possono. essere intestati anche a più 
I titolari possono delegare una o più p e per la disponibilità d 
Cassetie-forti, Casse-forti e colli depositati in Camsera-fert:. 
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Locali com 
sistemi 


letamento corazzati in acciaio e шин secondo i più recenti 
difesa contro incendio e il furto 


iC epis i eas iex "TU 


кел зын!" Е "и, 


ta <tr 


LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA-CALDAIA, STRIATE 
PRODOTTI IN GHISA 


mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 
Pezzi speciali relativi. ` 
Cuscinetti per ferrovie. 
Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 

disegno. 

Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


@ (1,15) - i 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


mento 


LODOVICO HESS 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 . Telegrammi: Conduit - Milano 
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CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA © 
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della 


BERGMANN 


Elektricitáts- Werke, A. G, Abth. z. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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$ Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l’Italia della casa ARTIN & C. 
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Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
Bi di cartone e di oarta-Mica — Vernici Iseianti tipo americano con -asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele ‘isolanti verniciate нан — Carta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


: _ Tubi-isolanti tipo BERGMANN 
i " Fabbricati col medesimo sistema 
"Aa | = e nei medesimiftipife varietà della Casa BERGMANN 
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RAPPRESENTANTI Е FILIALI 


Рег Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - 
Via Annunciata, 4- Milano. | Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 

Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- Per l’Italia Meridionale : Ing. P.I MARTORELLI 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. | 


Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. (мб) - (9,9) 
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| AUTOREGOLATRICI a velocità ча per qualsiasi variazione di carico, di aspirazione e di "onde. & forza xd 
L'Unica vera Pompa Turbina 
| 


. " "m ° 
— nt = Lager dee de s а ti «= 
Q- —** e - a T - ? 
а OA К ло » 


Efficienza elevata mantenuta, perchè sono esclusi-logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. | | x 


Deroma ашуг lt ane dl fa ese a voli onto. LA POMPA PREFERITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 


ы LS è ~ ro А Р *ү*- — ——— d — — 
— [VS iari - 


emma ги © А MOTORE ELETTRICO 
HE +] Sì adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
| zu — pompa d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri è рег sca- 
| + - rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
| s ^|» cazioni fiuora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
YH -- Hé o turbina. | | 
"ü = Chiedere listino B 101 e preventivi dai Concessionari 
pe E ea gi 
| ав J per РПайа: | 
si | WHITE, CHILD < BENEY, Ltd. 
A Pompa lubina comune A |. - .97 - Via Principe Umberto, MILANO. 
& Pompa . folubo | | | | (1-15) (8-9) 
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. Fr. Gebauer, Berlino 
r»a::5 FABBRICA DI MACCHINE | Ew | 


SPECIALITÀ x 


Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 


x 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
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di caldaie. mE | 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso, 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
Pompe di circolazione. 


(15) - (24,8) 
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Manoracrore Dg Lampes А Incanpescence MeTALLIQUES 
EINDHOVEN PHILIPS (OLANDA) 


(SOC. AN.) 
Lampade a filamento metallico, funzionanti in qualunque posizione 


| Economia 70°, 


= Luce bi blancs e brillante. 


— LS 


| ___200-250 VOLT - 50 CANDELE 
A | 


. | 
x MANUFACTURE DE LPS A INCANDESCENCE METIS 
PRILIPS EINDHOVEN 


(15-16-17-18 


soc. AN) . (OLANDA) PICCOLO 
LAMPADE a filamento metallic pes 


Le Lampade 
PHILIPS funzionano 
in tutte le posizioni. 


\ \ 
MA 


50-70 Volt - /6 candele 
50-130 Volt - 25 candele — 70-130 Volt - 22 candele 


__ (16-16-17 18)  / 


ECONOMIA 
10% 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


ERN -OFFICINA ELETTRICA 
sinto Der DIR! EM° GEROSA 


SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


MILANO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


$9999 ew 


FABBRICA dí TELEGRAFI e TELEF ONI- - APPARA TI ELE TTRICI 
АЕ 


APPARECCHI TELEFONICI А BATTERIA CENTRALE 


T 


f fini 


| 


c» - 


Commutatore centrale 


= 99-9 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali. per servizio delle città 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a qualche 
centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
l' altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica é 
il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto 

(1,15) - (24,8) 
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: PIRELLI & e. MILANO | 
ca e i a a da oc vanti U 
Con Stabilimenti Succursali | 
| x - u | " И > КӨ; Y 
| | A Spezia - Villanueva y Geltrù | 
f O T di Servizio Go 0) a Cav 1 L di Garda, 
pe rese РАНІ oog | aranppex Pm e | 
| * ут”, 6 LOUIS 1904 | 
| : E MILANO 1906 «uon: concorso x 
| Li 1906 cipLoma D'ONORE | 
| 
| 


© CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERBANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 
Luce, Trazione, 
Telefonia. 


Provato a oltre 200,000 VOLT P vato a oltre 80, VOLT 
. Gavi Telegrafici Sottomarini а ко 


Sasa 


Soa sa c3 


— — 


—— — 


le Cataloghi e Preventivi a richiesta e$ 


l. (1,15 - 24,8) 


=> 3 


<= 


98 


4^ 


Gust. Mechtersheimer a.n.».H. 
MAXIMILIANSAU A. HH. 


Cantieri di Iniezione 


PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 


TRAVERSE GREOSOTATE PER FERROVIE 
| Rappresentanti Generali per l'Italia : | 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono interc. 16-59 | | Via Luccoii 14-2 


БИ “и 


иа ЯА Е A INCANDESCENZA A FILAMENTO METALLICO 
EP FILI L ІР & 

| 

| 


Società Anonima (m ! BINDHOVEN (OLANDA) 


LAMPADE LE LAMPADE 
a filamento metallico | PHILIPS 


CONSUMO: ENTI = possono funzionare 
| Un Wat per candela 35 А in qualunque posizione. 
i Economia 70°, PA sE 


———— 6-gan__ 


Sé costruiscono: 
da 200 - 250 Volt 
40, 50 e 100 candele 


5% costruiscono : 
da 70-160 Volt 
32, 50 e 100 candele 


on CATALOGHI E PROSPETTI J GRATIS А RICHIESTA 


(1-15) (14-9) 
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MANIFATTURA ІТАШАМА CINGHIE | 
MASSONI 5 MORONI=MILANO 


cGs 


Società Anonima per Istrumenti Hlettrici 


GIÀ 
. C. OLIVETTI & C. 


MILANO 


4 - Via Broggi - 4 


V Rd dra mec. IT BEER Гл э Cd ha xx; 


Strumento termico registratore 


a diagramma settimanale 


MASSIMA SOLIDITA 
facilità e comodità di controllo 


aperiodicità perfetta 


STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICITÀ. 


- INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 
INDICATORI - REGISTRATORI 


gua rente MASSINE ONORIFICENZE Siano 1806 
Adiottati nei più grandiosi 


Impianti nazionali 


7 


la 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA .. 


(1.15) - (94,8) 
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SOCIETÀ ITALIANA 


GANZ 


mE di Elettricità — 


SEDE IN MILANO 


15, Via Solferino, 1B. ` 


Alternatori 

Motori е ° ` 
Trasformatori 
© Convertitori 


Dinamo e Motori a € à corrente —— 


LAMPADE A AD ARCO 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


Impianti Elettrici completi | 


PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA. 
(1,15)-(15,8) 
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— Ercole Marelli è & n | 


Ў | Ventilatori Industriali per qualsiasi applica. 
T P zione ж di aspirazioni ed essicamenti con Motore 
elettrico e per funzionamento a Cinghia 


Si danno formali garanzie per rendimenti superiori a quelli 
з di qualsiasi altra costruzione. 


те Е «- €-9-€mc-e-9—- 


m EN би | Progetti e preventivi dettagliati gratis a richiesta 


—  — = .—— s 
— n... `. NANDO 


"мч DA LS SANT TAAA Y AANE 
P—PÀÀ_—_.__—_ __..1111—T___t_ e r чАРНШР:; иө чаша; Аз 


Filiali e Rappresentanze della Casa 


——————— 


Mirano - Ercole Marelli e Co. - Via S. Radegonda, то * ' S. PAoLo - Barberis, Monesi e Co - 

ToRrINO - Ercole Marelli e Co. - Via S. Quintino, 11. Rio DE Janeiro - Paolo Zsigmondy - Rua General Cama ra | 
NapoLi - Eroeele Marelli e Co. Calata Trinità Maggiore, 8. I CAIRO - Alfrede Del Mar - Alfonso XI. n° 2. | 
PARic: - Ercole Marelli e Ce. - Boulevard Voltaire, 56. i MADRID - Bossi Pedro - Reina Cristina, 375. | 
Genova - Ing. S. Cavallaro - Via XX Settembre, 16. | BARCELLONA - Colli & Ballo - Pasaje de la Paz, 8. | 

. Lonpra - John Shirley Pandiani - 77, Finsbury Pavement. |. LisBoNA - E. Coombe - Rua dos Sapateiros, 219. ` 
Buenos Aires - Emillo Lattes Frias - Calle S. Martin, 345. d TRIESTE - E. Turock e Go. Via della Sanità. | | 
(1,18, - (4, 8) 


090909090909090909090900909009090 
[| primo Impianto Industriale per Trasporto di Energia тҮ | 


100,000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la 


STANISLAUS ELECTRIC POWER COMPANY DI CALIFORNIA 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator МЕ. Сй Victor NY. | 


La prima fabbrica del mondo che ha gà funzionanti Е 
oltre 25 Impianti a tensione di 


$ — 500004 75.000 vort j 
$ GUIDO TOLUSSO- miano: 7 тата 


--——0%0 30609-0 Ө <s 


š 


@%@%0%0%0% @0%@% 


Chiedere Cataloghi e schiarim enti gratis a richiesta. КЕ 


)0000+000+00200+640 
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W DIO TELEFONICO PORTATILE 4 CHIAMATA MAGNETICA 


n 


- 


I Guarda-fili di ogni Centrale. Telefonica hanno bisogno di un completo 
apparecchio Telefonico a Magnete, portabile, efficiente, che dia affidamento 
di perfetto funzionamento e che sia di una speciale costruzione da potersi 
usare all’aperto. 


-— ——È€_— —_@prusi-———6—mm___———_———_—@ 


ү! 
| 

| 

| 

| 

| 

\ 


Il nostro Telefono, quì illustrato, è racchiuso in una ben costrutta е soli- 
| dissima cassetta di quercia Americana, cogli spigoli rinforzati e protetti da 
—_——asciins- g^ massieci angoli di ottone nichelato. Tutte le cerniere ed i fermagli furono 
| espressamente dis^gnati per questo Istrumento. 

La combinazione di un Microfono e di un Ricevitore, come da formare 
| un'unità separata ed indi- 
struttibile è una notevole 


PI. чы”, 


È particolarità di tale Posto 
» Telefonico. 

L’ apparecchio di se- 
(gnalazione è disposto in modo che il magnete, quando è messo in 
| le rimento, taglia la suoneria locale fuori del circuito, cosi permet- 
endo che l’intiero Voltaggio del Generatore *passi per la linea, 
quando si fa la chiamata. 

— Tutte le sue parti sono perfettamente isolate e montate in am- 
pic › Spazio, per potere essere facilmente riparate in caso di bisogno, 
ei l ognuna di esse può а’ occorrenza essere rimossa e sostituita 
indipendentemente dalle altre. 

— Questi Telefoni portatili si fanno con Magnete а 3; 4 e 5 Branche, 


- SOHIARIMENTI E CATALOGHI A RICHIESTA DELLE Società Telefoniche 


€ ; Сел 7 73 / 
FK: ў 2) — ^ è e 
АОС 
=. 


— ———= ——— _ 


"per ITALIA Merid.": Inc. ALBERTO PERNA ~ Corso Umberto I, 106-108- -NAPOLI | 
ере Б. 

LO (Angolo Ponte Vetero) 
Milano, Italy 


— | r 
Digitized by (5009 le 
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Avvisi di Pübblieità dell’ELETTRICISTA. 


TRUB, FIERZ aC., Houbrecktikon-Tarigo sma, 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasic 
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Cercansi SOTTORAPPRESENTANTI 
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"i 1° | RS | | 


ar 
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‘Rappresentante Generale per ITALIA: 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI co 


 Modello-1907 


(1,15) - (22,8) 


rso V° Eman. 244 


Milano 19C6 : Grand Prix 


| MAGDEBURG - BUCK AU (Germanio). | 
O LF Rappresentante: Ing. H. VELTEN, Milano 


Locomobili e Semifisse 
A VAPORE SURRISCALDATO E SATURO 


| da 10 2600 cavalli + 
LA PIÙ ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA ` 


SS... Sorveglianza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa: 
Impiego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esercizio. ` 


In Centrali Elettriche sono in esercizio 1307 macchine Wolf.. (0)-(28,8) 
Produzione totale 5:20,000 cavalli =  . 


.ORIGONI & CO MILANO. = COSTRIZIONE DI NEE ELETTRICHE 


Via Mortaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 
, Direttore: A. CHIATTI Е di città e campagna, aeree e subacquee 


FERRO TINCATO E BANDE STAGNATE La nostra Ditta ha ET impianti cittadini 


e 

e 
METALLI | t | di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO ll. Mestre, per trasporti energia Cellina èd Adige. 
/ CRETESE i z i 


SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI B FILI DI PIOMBO. 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — Teterono N. 97-23 
MAGAZZINO IN ROMA ` 


Via del Mortaro, 17 (Presso Piazzà Colonna) TeLeFono 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
via Appia Nuova, 101-103 TeLEFono N. 25-39 
——__@4- 


Si assumono impianti ovunque oon squadre speola- 
liste = Prezzi unitari od a forfalt. 


| —¿+, a — NOLO SR NM O t 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
forza in paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini ia 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


O чаль 


FORNITOR Рр 


— Pompe рег la peronospora ed accessori — Asticoli diversi | 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce. elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali . 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- elettriche: — Municipi — Stabilimenti. 

vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 


la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubríficanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1;15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS g 


Ing. BISO ‘ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


( 1,15) - (24,8) 
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FSOCIETÀ SIDERURGICA; D i SAVONA” 


— SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVO 
CAPITALE STATUTARIO P “зо, 000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000. 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


F ABBRICA DI LATTA 


| | LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
I Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. ` | PRODOTTI IN GHISA 
| 


E 


| PRODOTTI 


| Billette, Masselli. 


, Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar 
rotondate. 


i Larghi piatti 


"Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a & 
mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. È 
Pezzi speciali relativi. 


É Verghe angolate a lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. I 
| | Verghe a T ad U a Ze Zorés. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o | 
| Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. ` disegno. 
; Travi da mm. 80 а mm. 350. Cillndri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
| Barre di graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona : 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 
MILANO Sig. Fortunsto Fiorentino — Via Vicror Uco, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Conso OPORTO, 35. 


Vorrei 4 — qu ———À9À9 


o du dero dee OR UU n n pud ten m t des trennt nato": Ko tno E aid pier ТТЕ ТАЕ JO aM d ШИ ibn tlla Oen tn TRE rarae ЕТ ШШ TITI TINTE e АУТ ШШ ИШИ TEE SIA, 
"OPEN pass еза H t’, = а. — ai — ——D — — M —— —À — ен. — - ier Da PREEN . h 
4 


A y k: = гуа 


o ai seguenti rappresentanti : 


| Fr. Gebauer —  — Berlino 
|| === FABBRICA DI MACCHINE - 


SPECIALITA 
CANET Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazi oni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione » 
Pompe dé circolazione 


Telegrammi: 


 GEBAUERWERK 
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(1) -(1,9) | 


| 


| rca p" Lil Pitali: LUIGI BOSELLI & C. MILANO us | 


PERCHE i metallo = 
———— antifrizione — 


MAGNOLIA 


è preferito dai meccanici intelligenti? — 
Sercfé è il MIGLIORE. 


: (1) т (28,8) 


E zo. ING. PIETRO MICHELI FIGLIO 
C ANICO DEPOSITO, Via Sottoripa. 1 - GENOVA. ` 


‚ MUNICIPIÒ DI TERRANOVA DI SICILIA | 


| Sì cercano un abile capo elettricista ed un capo mecca- 
nico patentati, che abbiano prestato almeno cinque anni di | 
servizio presso qualche officina elettrica, ai quali si possa af- | 
fidare la direzione della centrale elettrica di questo Comune. | 
Il Municipio corrisponderà al capo elettricista la re- | 
tribuzione annua di L. 2200,00, ed а1 capo meccanico | 
quella di L. 1500,00, ‘al lordo della tassa di R. M. e pa- | 
gabili a rate mensili posticipate. | 
La nomina avrà la durata di un biennio, con decor: | 


ALFREDO GAVESTRI 


Via Cesare Cantù 2 = МЕЕ ДАМО - Telefono -86 


— —+K T Т 
L BREVETTI ( Vol. Num. 
TAYOLO PER DISEGNO EUREKA , слєѕта #8 Ж 


Momm i 3, 
k nu U n 
| к PRO dud m v B 
vm uad n 
M es RT 


| 8 / ' 7! > renza dal giorno dell'immissione in servizio. x 
з 8 3 ch 4 ^S | Presso la Segreteria del Comune è ostensibile il ca: | 
хә 2 65° Ҹ pitolato di servizio nel quale sono stabiliti i diritti ed í| 
| 3 4 Ф £ S doveri inerenti ai due posti messi a concorso. | 
| š B 3 Š | “a Terranova 1° febbraio 1908 IL SINDACO x 
DN ë | vil 
БЕ ig 
° = | E a gs cele т 
sti Ef pr eee 
| $3 žo Š ADOLFO RIGNON 
| P ЕН 3 Оогво Siccardi 31 = TORINO - Corso Siocardi, 31. 
I š: ER ШШ — 
, ° = MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE BLETTROTECNICHE 
mE | 


| Vernici e nastri P< B ° | 

E Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, 

$ Amianto ecc. 606. | 

Nastri Manson 6 bianco, nero L..3,80 al Kg. 
^» » 153 nero > 8,95 » 


vem Tm dim | (1,15) - (94,8) 
Altre Specialità di propria fabbricazione: 
CAVALLETTI PER DISEGNO _ 
Apparecchi per riprodurre disegni a luce comune e elettrica 
RIGHE - SQUADRE - COMPASSI 


e altri articoli per disegno in genere 
"CATALOGHI E PREZZI GRATIS A RICHIESTA > 


2 


- & Sconto ai rivenditori od acquirenti di 90 Kg. per volta E 
| RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO 1° MARZO 1906 
| «10-69 M 
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Ufficio "mn Industriale ` ' MILANO vi Шш Umberto, 4 


ING. CARLO BAUMERT 


. Rappresentanza Generale della - 


DEUTSCHE ELEKTRIZITATS-WERKE - Macchine per corrente 
zu Aachen continua ed alternata 
Garbe Lahmeyer&C.-Aktiengesellschaft — di ogni entità e tensione 
AQUISGRANA Telefono 92-70 


| Telegrammi: Ing. BAUMERT 
PROSPETTI GRATIS A RICHIESTA Milano 


Macoh. Corr. continua Mod. V. Funzionano più di 20,000 MACCHINE D. E. W. in tutte ie parti del mondo aars |} 


"УЙ ЇЇ ИШИ MR 


| ROMA — Via in Lucina, 4,5 — ROMA 
Telefono Interp. 9039 | Per Teleg. MICROFONI - Roma 


—-- -——**906 жые @-e-Gur Фе — -— — — 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
| ANGELINI 


: Grande potenzialità fonica = Audizione chiarissima 
@ unio! per la oorrisponienza a grandi distanze 
Applicazione facilissima а quilunque appareochio 

— n — EE 


SPECIALITA 


—_———@—.- + @—t——+—+&& 


Uli 40046 TEXGRCOEROOEROR] ЖЕЕ e ECCE GOOEXGCORKG i 2 


"Pagni Iranana PILE E BLETTRIORÉ | 
F.lli SPIERER &C. 


ROM A — Via Piemonte,7 ROMA 
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PILE a secco tipo 


“Italia,, 


Le migliori e lo più economiche 
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i Adatte per: £ Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
| | snodato con Microfono Angelini munito di im- 
TELEFONI - TELEGRAFI- SUONERIE *| | boeeatura igienica in porcellana (brevettato) 
ELETTROTERAPIA š Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 
x ACCENSIONE DI MOTORI ECC, | : Apparecchi da tavolo di | lusso è ed е мі economici = INTERRUTTORI 
` + Interruttori elettrici a tempo per ) per impianti d'illuminazione 
|| T'ipo Ba tata : GRANDE ZTO MONAR 
i ] Capacità circa 40 amperora M AVVISATORI ELETTRICI. PER LADRI ED ‘INCENDI | 
IM Peso Kg. т ы CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI x 
i | ACCUMULATORI | 
: a10-6,9, | | PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 
ae BATTERIE РЕВ PICCOLE LAMPADINE E PER UBI SCIENTIFICI x Grande Officina di Costruzione | 
La ———————— ——— АҢА) 36) 


` É ` 
> SAY lT1YTYUTUTUTCY CY S CECCO E > EEEE REEERE HE ¿ 


"Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA. ALTERNATA PER ARCHI IN SERIE, ECC. 
Marca “ PLANIA ,, Ë Qualità, luce tranquilla e brillante. 
. Marca “ SILESIA ,, per lunga durata di accensione. 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca intensiva, 


ELETTRODI per la produzione del carburo di calcio di tutte le dimensioni 400 x 400 x 1500. 
E ————— ee SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO eex——— —— — 


Listini e Cnumpioni gratis a richiesta. 


wit шшш PLANIAW E R K E wk fabbricazione dei carton 
URCO : | BERLINO N. W. 7 FABBRICA: RATIBOR OS ` 


Dorotheenetraaee, (1,15) - (1,9 
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APPARECCHIO “ STROMBERG-CARLSON ,, 


PER LA TRASMISSIONE TELEFONICA DI DISPACCI LUNGO IL PERCORSO 
° DELLE LINEE FERROVIARIE A TRAZIONE ELETTRICA EDA VAPORE 


Da usai H sul Treno pec co Da usarsi sul Treno 
Telefono *DESPATCHING, STROMBERG - CARLSON a Magnete — Specialmente 


adatto tanto per lunghe linee Ferroviarle, che per Ferrovie Interurbane.: 
_ Ogni apparecchio provvede alla propria energia. 
Un potente generatore per la segnalazione, e due pile a secco pel microfono. 
Astrazione fatta dalla sua grande convenienza, tale sistema di dispacciare i 
treni, risparmierà tempo nell'impartire istruzioni: ed ordini a conduttori e 


` 


macchinisti. | 
: Nessun sbaglio può occorrere — Nessun lavoro effettuato a base di congetture 
Telefono — Nessuna lettura erronea di comunicati " La corretta interpretazione Telefono - 
* DESPATCHING ,, di un ordine é constatata non appena esso viene trasmesso. “DESPATCHING ,, 
Semi-portable —Uniformità ed affidamento di servizio su ogni punto della ferrovia. ! Semi-portabile 


Il personale viaggiante può ad ogni istante trasmettere comunicazioni verbalmente ed ottenerne risposta immediata. 
Per assicurare perfetta efficienza di servizio — Per salvare la vita di chi viaggia — Per proteggere le vostre proprietà — 
Per effettuare soccorsi d’urgenza — State in comunicazione con ogni uomo, su ogni treno, in ogni istante. 


I telefoni “DESPATCHING,, Stromberg-Carlson, sono usati su tutte le principali linee ferroviarie degli STATI UNITI — 
Costruiti colla massima cura e solidissimi per servizio in qualsiasi condizione. 

Questi Telefoni vengono ordinariamente connessi in derivazione sul circuito metallico parallelo alla ferrovia, sia me- 
diante JACKS situati in determinati punti lungo la linea, oppure col mezzo di una canna a telescopio, munita ad 
un'estremità di uncinetti per accroccare i fili conduttori. | es 


(1-2) 
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Rappr." per l'ITALIA Merid.": ING. ALBERTO PERNA - Corso Umberto], 106- 108- NAPOLI 
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W. T. HENLEY'S TELEGRAPH WORKS: 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per l'Impianto di Cavi 


TELEFONICI E TELEGRAFICI 


PER USO 
Sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


Loss nasa dd 


Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 

NATIONAL TELEPHONE C. Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo Ziflannoni 
Via wa N 6- SPEZIA. (16-19) 


$ Sede Centrale: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


GRIMALDI & C... 


` TRAPANI 
LIMATRICI 
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ENO iper 


na A : Е € 
"n а "~ i Dd - Eu 
emy 2 7 m a 
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o Ligure 


Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
rti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 

ru a ponte scorrevole, gru da porto. carri trasbordatori, eleva- 

tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe. ventilatori, eompres- 
sori, trapanatriei, eee. - impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


` Дл a2". 1 
JPP A 


ne 
г. 


(8'g) - cip 


—— — °° .— — —e—-—————_—————_——_—tz2n22àkt. 


- — MACCHINA PER SCRIVERE "WILLIAMS, 


" UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittura visibile e senza nastro 


| Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia 
3 La “ WILLIAMS ,, è oggi la preferita, perchè la migliore 


| 

| BM | | 
L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare IN | 
macchine per scrivere | 


| AT | 
Г} Chiedere catalege, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'italia. | 


| 


SOCIETA MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI x 
già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 


MEUM CE 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA © 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


AGENZIA 


bad Eo CENERALE PER "ii we FRESSO LA 
La 5 Società Macchine per Scrivere ed Affini 
МАВІЕ T00D & BARD Ç | MILANO .- via Dante, 7 


L d N -Y k — ae DI : ; 
su - s sud pent ! Venezia- 192000 = RONA koma: Torino: Napoli - Bari i Palermo 


| 


Avvisi di Pubblicità бе EL E IRIS A 


n primo Impianto industriale per Trasporto di Energia Elettrica а жо ЖОЖ 


a жш € 100.000 VOLT DI ESERCIZIO 


per la Stanislaus Electric Power Company di California 


viene montato cogli ieolatori della 


The Locke Insulator МЕО. C. di Victor N.Y. 


| La prima fabbrica del mondo che ha già 80,000 a 75.000 Volt 
funzionanti oltre 25 Impianti a tensione di 


G U | D O T O L U S S O- MIL. ANO чы бай 13-(già Via S. Gerolamo) i 
hiedere Cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta | (1,15) - (24,8) 


GIUSEPPE VANOSSI & С. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


ч м. Тато MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) INTERRUTTORE MILANO 


BSPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1508: MEDAGLIA D'O 


Saia 6 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
GENOVA - ср. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 
T 0.Е | di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque vo:tag- 
ORIN nrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc, 
| — Yia 8. Quintino, 11 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 


ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA . 
| ViaCernaia, 23e S. Basilio, 14-15 A richiesta disegni e preventivi 


m nr ———+—|+— F = ————————— ——M ———À — ——s Жн, 
- prep 


- (1.15)-4,9) 


La nuova Lampada ú OSRAM,, 


Lampade Gsram 


80 Volt 18-50 candele ер р : da 100-1 30. Volt 35-100 candele 
da 100-160 Volt 35-130 candele pam а 200.250 Volt 40-100 candele 


70", economia 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra loro, vengono fornite solo 
per sospensione verticale. 


Ulteriori schiarimenti e prospetti a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT-BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia 


Ing. А. C. PIVA - MILANO 


(1,15) - (8.9) 
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a d salt |». ERNST PABST 
G. А. PESTALOZ À ‘ih E Wr 


p SOCIETÀ ANONIMA ALBERTO VIGLIANO - Milano 
| | 1 | Ni ie d er = 1 a t t | | Corso Buenos Ayres 66 


(ZURIGO) 


ne: APPARATI TELEFONICI 

per uso domestico, comunale e intercomunale 
Apparati telefonici speciali per impianti 

ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 

tunnels, cantine ecc 


PILE А SECCO =A LIQUIDO 
Suonerie, accessori, e i rl, ecc. 


IRẸ | FABBRICA DI CARBONI ; | E 
! il: per lampade ad arco e ad arco e di elettrodi ‘(SAW 


| PER si 
LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA: [ La Pubblicità 
CARBON PER LAMPADE ар EFFETTO DI ШЕ G- | | DELLE CASE INDUSTRIALI 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata fatta nell’ Elettricista 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. e la più efficace. 


~ pagina s pag. 1. раб.  !/speg. {м рає 

Agente Generale: (1,15 (24,8) Tre mesi . . . L. £24O 130 7О БО зо 

Sei mesi . . . «COO аас 13O eo 55 

F. BIETENHOLZ = Torino Un anno ... " тоо зво аво ismo во 


è Vie 


00000000000 9909090090909090909090090 


E uscita LA. TERZA. EDIZIONE. 


| riveduta e aumentata, соп 820 figure nel testo e 38 tabelle numeriche 
T BIL L.E) 


Lezioni 6 lementari 


Elettricità Industriale; 


dell'Ing. ATTILIO PAR e 


L’opera, in due volumi, tien conto dei più —: progressi e ( 
delle più recenti applicazioni. 


$ 


TALLAS LI Z XT 


^ 


Volume II. 


Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 

Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 

Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 

ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correnti alter- |) zione elettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro- 
nate — Misure elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — | chimiche — Telegrafia — Telefonia. 


Volume I. 


Alternomotori — Trasformatori. i Appendice — Unità elettriche assolute. : 
eee Prezzo di ciascun Volume L: 7,80 — Opera completa L. 15 000 
— — Ís —— —————— 


Per acquisti inviare cartolina Vaglia alta CASA EDITRICE LIBRARIA L'Eletiricista i 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 
«0909090909 


*09090900909090900900909090909 00 
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INTERRUTTORI AUTOMATICI 


per corrente continua ed Alternata 


— — —i-@ 4———— ————.- 


DR. PAUL MEYER А. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per U Italia: | 
x | | Ë 


. Società Anonima Forniture Elettriche [l 


già Attilio Pozzo e ©. — Lorenzo Tommasi Aliotti Per corrente alternata. 


| —À Via, Castelfidardo N. 7. (30-1-6-11-10) 


—— m — е Би сш И —— и ч С ч е сш SI 


—-—-—-————————— —————— с ———-——.—————————-————-————-— ——-——————-—— ——————ӨыӨөЫышӊш[ ———————_ 


Ing. A. C. PIVA d 


MILANO — Piazza Castello, М. 9. 
KKH- 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.G. -Francoforte в/м. Apparecchi Elettrometrici, 


Voigt e Haeffner A C, * Francoforte s/M. 


Apparecchi. ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


Koertinge Mathiesen А «С. Loeutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
1.. M. Ericsson e Ci. - — Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator — = Shenectady America, 


| Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« Prometheus » * Francoforte s/M 
| Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


(x. Schanzembach e G.s= Francoforte sM 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 
Ssocietaà А uer а Berlino 


Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 
Gebrü der Adt. А «Са Ensheim (Pfalz) 


Fabbrica di isolanti di composizione 
° epeciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccanioche. 
Rappresentante per l’Italia Settentrionale e Centrale 


Ф 9 9 Cataloghi e offerte su richiesta 9 9 9 s-a Z 


Società Anonima Forniture Elettriche 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO i Castelfidardo N. 7 - casella Postale - MILANO N. 1164 


GENON FIRENZE TORIN 
FILIALI ia Consolazione, 7 R Via E „< YiscOrivrolo, B9. Via ASSI 5 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


= LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
= ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE —— 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI ———————————— 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 
A opareedhi per guri | Dr. PAUL MEYER A. G. - BERLINO (1,18)-(24,8) 
VENDITA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 
--del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampad» - Commutatori - SECURITAS 
~~~ MERCE SEMPRE PRONTA œ~ 
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PREMIATA FABBRICA 


AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Esposizione Milano 1906 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
> Telefono intercom. 2-85 »— 


APPARECCHI TELEFONICI - 


ni! н di. 
BUTS m 
EE oS n 
SUONERIE ÉLETTRICHE Mii: 3 
' BL И ЕЙ E 
i 


ed 


RAPPRESENTANTE 
generale per l'italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON FABRIK А, 6, 


già J. Berliner (1,15)-(1,9 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO | 


—.——————m_________—————_——_—_——.—————_—_—_—— T  ——— P—+—_ _  — —_ 
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«090909 


pi PILE GALVANOPHOR 


. «КАНЕ MEDAGLIA D'ORO 


Edoardo Weil À ч 


Gran Premio "Rim rr 


00000000000 009% 


“DORA, 


ji 


i 
ss CADE, BAUMANN - г iti iid) j 


Fornltsri di R. Arsenali, Fsrrevie e Tramvie Italiane 


“= ai Ë 
] Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio zg 
EE prima qualità, temperate con metodo brevettato 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni da 

T tramviari e per tutti quel meccanismi che richiedono 5 

una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo $ 
tondo o quadro fino a mm. 50. w 
Resistenza fino a kg. 20,000. 


Eendono affatto impossibile in 
А causa della loro permanente elasti - 
Кш VW cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. AM 
. 8 Fornitore di Stabilimenti governa- к= 
* tivi, costruttori di vagoni ferroviari, Wi 
tramviari, automobili, ecc. ol 
Campioni a richiesta. 


Esposizione Milano 1906 : MEDAGLIA D'ORO | 


Rappresentante Generale per l'italia: САМ. GIOV. BUCHI GEIGER | 
(48 -(945 | 


TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO 


SOCIETA. INDUSTRIALE ITALIANA 


. Capitale L. 2.200.000 versato 


ede in GENOVA - — ALPIGNANO (Torino) 


Accumulatori Elettrici 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ed Bá B Ж M EE 


Ж % Ж dS Ж Batterie di LEM per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж K B BS Bd HR R BR Ж DU BM vH PH 


GRANDE FABBRICA DI I LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di. Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione Elettrica 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica | 
*090909090909090909090990909090909090900909009090 


**9 0 >. 9 Ñ °. 


: GRANDE OFFICINA MECCA ТМС A 


(1,18) - (6,9) 
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- SOCIETÀ AN ING. V. TEDESCHI & C- -TORINO 


Fabbrica di conduttori isolati 
e cavi elettrici per ogni applicazione dell" elettricità 


— —— sese ecco 060° — = —n 


| CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 
| energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


CAVI TELEFONICI 
Е TELEGRAFICI 


Г) оди - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


| B: 

| E 

[MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI | 
Società Anonima sedente in Brescia 


CaritaLE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


Р J SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


“TUBI nLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro. 
: ире 


J FORZATE 
4) IMPIANTI ESEGUITI 


per oltre 200.000 HP. 
Referenze di valussis ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO -400 - ATMOSFERE 


—  — «aig —— — 


| Paratoie - Valvole 


| Grue a Ponte 
(1,18) - (4,8) 
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THE «OLIVER; TYPEWRITER C. L“ 


Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO D S A 


Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI ` [ 
Palagio dell'Arte della Lana | | mE | 
—— v  —E j+egəy——_n 


La Commissione Tecnica nominata даја 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO К. 


№ per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
# spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

2 s OLIVER ,, giudicandola la migliore fra tutte. | 
i — [n seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello | Д 
# Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 
; | /RIOO Maccnine Oliver, | 
a e il 6 agosto una seconda sare Фи di altre 100 Macchine. | É 


SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE ` f. 
Macchina Moderna = Durevole - Completa | 
150 mila naaccnine ‘vendute in tre anni. Record Mondiale (1-15) 42 
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O MACCHINA 


F 


SOCIÉTÉ xs LAMPES 


i incandescence de Zurich 


ZURIGO | per rettificare i collettori delle dinamo 
nare | |ì sistema PHILLIPS BREVETTATO 
Stabilimento a | E idi ci 
BIRMENSDORF | 


E 


LAMPADE À 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


ГА 
Le —— н н nn н II w чр рь 


LAMPADE 
comuni - 

e di lusso 
per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 


fiamma ; E 
smerigliate Agenti esclùsivi per la 
ecc. . A Francia, Italia, Belgio e Spagna: 
e = ó gi 
|i E. Н. CADIOT & G | 
EE | ELETTRICISTI x 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - (18,8) 


12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


Ж. TON. 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


— pi pecoraro: mong ЇЇШГУ 
COSTRUZIONI ELETTRICHE] | eccone 


per corrente continua ed alternata 


per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 
(Svizzera) BIASCA (Svizzera) e per Forni Elettrici 
© 


"E uu 


Specialità esclusiva: 


чуй» . b 3 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12,9) 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati T Europa ed in America 


Ing. S. Belotti « C. 


UT LT mU ILI 


MEL A NO - Cors Romana, 13 = MEL ANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


6609000000 
Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA LEGGEREZZA 
ECONOMIA : . DURATA 


MARCA DEPOSITATA 


senza catrame od asfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecce.. invece di tsgole, lamiere, asfalto. 


VENTILATORI 


e gu m Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento 
per usi diversi 


armato, ecc. 

Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri 
umidi, terrazzi, ecc. 

Per pavimenti e tappeti, ecc. 


^ 
è ° 
š puri $ 

| : Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, ° 

° ë š Š vagoni refrigeranti. 
Marcia silenziosa ME TIT 

E 
% 


— À 


Prezzi per rullo di 20 mq. (m. 22 * 0,915): 
Napoli Roma - Palermo 
apo е - Milano 
Ja sponsore o pus ° à š L.28. — 


Massimo rendimento CE AR 0 
Ruberto Ў ° i al kg. L. 
Chiodi 1 speciali . » 


Fawn repe in Italia dal Genio civile e militare, ivile è militare, Ufflel teonici, Amn teoniel, Ammini- 
strazioni изиш иши, SOMNIA таган Stabilimenti industriali o privati oon n splendid! risultati attestati. risultati attestati. 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a s semplice 
richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 

LAMBERGER & С, ^"^ 
Via Monte d! Dio, 54 = NAPOLI - Telefono Р. 
#900600866е 


= Spedizioni franco domicilio == 
Cercansi Rivenditori 


(1,18) - (91,8. 


Avvivsi di Pubblicità del ELETTRICISTA 


BREVETTATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per ia messa in opera) 
Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI 

Tipo Elektron 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


. .  . || Elektron 
Designazione | ordinari 
Amperes | da 1a2 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


da Zu da4/, a| даб, | Du da 11 
84 | a6 | а 8 &l E. 
Prezzo cad. | L. 12,— |L. 14.50 1, 16,— |L. 18,— |L. 29, — |L. 22,— 


Prezzo dei Limitatori Elektron da |, 125a í 200 V. v. 


Elektron | Elektron con dispositivo 
Designation o rdinari x per attenuare la scintilla di distacco 
~ Ampar |: da | Ba ^ Tai | di. SEC da бав | | 
Prezzo cad. | L. 12.— in 14.50 |L. 16,— IL, 18, — 


Tipo excelsior 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 
Fino a 125 Volts da !/, а s, di Арена 
Da 125 а 250 Volts da '!, а '/, 
Prezzo unico La 5,7 б 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Cireonvall. 104 


— — —————————————————————————!G"nÓc—MM— Oo Ó————— € t.nr— —ÁX—— — n ———M—O———— € 


(1, 15) - (24,6) 


STERN-SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 000. 
GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure 


Sede : 


Саве Conaorelle: 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 
NEW-YORK 


Olii Minerali per lubriticazione interna ed esterna di 
macchine. 


Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
Grassi Consistenti cd altri grassi industriali. 
Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale 


e Industriale. 
Olii e Grassi per Automobili approvati dal 
Touring Club Italiano. 


GRAN PREMIO 
Esposizione di Milano 1906. 


(1,15) - (9,8) 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


— 


| STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


50е. AN. А. BESOZZI 


LENNON LPS Ср NANA Сш СИС СШ TS, TN СШ ЫШ СЕРУ Tr a a s um — s — Peu ua eu Sm e t ——<akoÑB sar a ne n n t a а 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE 


elegrafi 


Е Ја costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
a — Tavoli di commutazione per Centrale — 


Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti—A vvisatori 
d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. ` 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 


j VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI — CAVI - ЕСО, — ECC. 
PILE ad alta Intensità «INVICTA,, brevettate-Pile d'ogni genere 
Lee —— | 


Kt 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 


ora V, Е. 1. Е, А. 
(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT 


APPARECCHI DI MISURA | 


A. SCHWARZ - FRANKFURT 
LAMPADE AD ARCO 


(,18)-(8,9) 


- ©" \ 


uda 


. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELET'TRICISTA. z 


SPRECHER UND SCHUH 


Valvola interruttibile per bassa tensione. 


Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’ 


Ing. M. T. GENTILE — Milano va Solferino 7 — Teuer. 28-04 


DIPLOMA D’ONORE E MEDAGLIA D’ORO 


all'Esposizione Internazionale di MILANO 1906. 


p — 


SOCIETÀ ITALIANA 


LAMPADE ad ARCO 
e IMPIANTI ELETTRICI 


(Accomandita semplice) 


Ing. R. Colombo &C. 


Via ni 37 - ROMA. Via ele Mora 48 
Tel. 32-93 
UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE AD ARCO 


| Lampade ad Arco: per corren per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad *'effetto.,, 


Accessori? Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten- 
sione e resistenze induttive. | 


Disposizioni speciali per serie. | 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI 01 ELETTRUMECCANICA 


impianti elettrici di qualunque importanza 


le 


per illuminazione e trasporti di forza. 


(8) - (4,9) > 


BRESCIA _ FoNDERIA MECCANICA — BRESCIA. 


(15) -(8, 8) 


plenaria d’apparecchi eiettrici 
JA AARAU ( Svizzera ) 


. Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altis- 
sime tensioni - laterruttori automatici di mas- 
sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria o 
nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 

— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostati—Interruttori automatici per 
motori — Parafulmini рег lince aeree. 

SPECIALILA : Quadri completi di distribuzione. 


= 


Ing. S. Conti € €. 


+= | 
Numeros) impianti idraulici eseguiti — . 


TURBINE реноп e a Reazione 


SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 


per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 
TRASMISSIONI perfezionate. 


e — Lc - 


Ri I 


DEPOSITO 


Carboni Elettrioi 
Accessori per impianti 
elettrioi 
Isolatori di porcellana 
Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo 
Bracci stradali, ecc. 


AUGUSTO HAAS 
MILANO 
Via Pietro Verri, 7 ` 


(8) - (24,8) 


LAMPADA 
^0 INCONDESCENZA 


“HARD, 


800 ORE GARANTITE 
DI LUOE INALTERATA 
RAPPRESENTANZA 


DEPOSITO 


MILANO 
VIA PIETRO VERRI 
м. 7 


(15)-2,9) 


Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modelli, ditte, compensazioni. 


UFFICIO 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Direttore: 


Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENGIONES 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 


Nuove invenzioni.— Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 
striali, richieste, concesse enegate. | 

Disegni di tutte le marche richieste, 


SI RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSORIZIONE 


Ronda dela Universidad N. 17 BARCELLONA 


TELEFONO 10-48 
TELEGRAMMI: BOLISAR-BARCELLONA. 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE i» TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


— F 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Somma Campagna, 15. 


: » GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


Costruzioni M eccanicfie © Glettricfie 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori a Gas 
CRO SSLEY. 


—— ае m MP Ls m t a T a гесе Hm ua SS „^+. — * terrario att 


39, Via Orivolo 
| FIRENZE 


Motori Crossley con. 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


(1,25) - (34,8: 


Clemens Riefler HEINRICH LANZ, MANNHEIM 


FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- 
NESSELWANG & Me MONACO ( (Bavi.ra) SEMIFISSE 


COMPASSI DI PRECISIONE | | — a vapore. 


SISTEMA ROTONDO saturo 


per Ingegneri, Architetti e Disegnatori E | 
-0 [|Á surriscaldato . | 
GRAND PRIX: Parigi 1900-8t. Louis 1904 - Liegi 1905 x 
! 1 | | Con È / ES rJ [ o . | 
Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi di Fabbrica. . i | V LASTE — / А MADEIRA a | 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione Ns AR LL eniti Уу м = È Esposizione 
A. DEIDIER - a valvola Z NA Mw  . MILANO 
| : «L-NTZ»  . WAND IP x im ri 
Porreatten ioneche Napoli = (1180118) Corso Vitt. Eman. 155. | е E | 
rape ere Rappresentante: — ui fa uuu. uw 
della Casa porta- I compassi Riefler sono usati nello scuole e > э. = m а 
no la marca rea importanti uffici — Ж) Кут 
“O RIEFLER » , 
чинни CURT RICHTER - Via Castelfidardo, 10 


l E LABORATORIO ELETTROTECNICO ner | 
ing. LUIGI MAGRINI & C. MI — 


———— — ——— — b- 9 4mm—— — 


fjocietà in accomandita RATE A m 


OFFICINE E FONDERIA || DEPOSITO GENERALE Š Zt D 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO Viale Monforte, 28 - MILANO uy 41 | 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


ПО Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell’olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


di tensione e di corrente Í a bassa ed alta tensione 
| 


D 


——— — Re sezionamento - valvole - derivazioni 
- Trasformatori - divisori - resistenze - SLM T AT 


per archi 


| Scaricatori 


4 | per basse ed alte ten 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI | P^ e tensioni 
| per batterie di accumulatori — ^ $ ACCESSORI PER IMPIANTI 


(8 REGOLATORI AUTOMATICI | io, 
E Valvole a piombo ed argento. Telefono 3-71 
BE pel sistema di survoltaggio Magrini | UT, AMOR A CEPR ^S ЖД 
—I LIMITATORI DI CORRENTE; BERGAMO ,. тыу. trcs 


PU MEUM Ml AOL =й дн р | рег luce e motori e motori (Brevetto т n. 70050) MIL, ANO T. "cores odd 
LAZI er telegr. ettrotecn 
per dinamo e' motori. o Costruzione e montaggio di quadri completi ° £ ? 
REOSTATI DI AVVIAMENTO Б per Centrali - Stabilimenti - Motori | ^o. (5) - (1,9) 
: CN e c 


— — — ——nn — ——— ———— ——n —n  —v O V Ñ. n mem _ —.- — H —  Qa— — ——- < - 


— We y —— Š E e — 


Ep 
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JULES ISRAEL & ©, MILANO - via pantano, 1. 


Unici Concessionari in Italia 


| LINOLITE ( 


Marca depositata 


Brevetto Italiano 79990 


$* 


CIN U5 


siplendente 
compatta 


Luce Bianca 
FITOTLA Uoc 


Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrioi 


Manufacture Speciale deCuirs & Courroies | 


40 Medaglie — 8 Diplomi а? Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurì) BARcELLoNA 1888 - ToLosa 1888 - Carcaco 1893 - Parer 1900 . 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


— 
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| 
Marche Acoreditate: | 

Soellos - Dynamo - Extraforte | x 
Soellos-Renvideurs - Hidrefuge | 


"tt 


GRAND PRIX 


WS A ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 | 
обага ; Vi. E A ` dia 


Agenti Generali pe l'Italia 


STABILIMENTO DI mir DIZIONE | FRATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI | SAMPIERDARENA us 
| ' (ыр- 


—r———r——————————————_————_—_—————_——t''€__<e—[_ >w—wr.,..: 
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Avvisi di __Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


EM\L\O FOLTZER | [Contatori ^ ARON 


RIVAROLO (LIGURE) Costruzioni a motore ed a pendolo 
E | MEIN А (LAGO MAGGIORE) per corrente continua o alternata 


а ааьан ла 


OLII: ° GRASSI 


1 migliori lubrificanti per macchine 


—— М? 


99 


| 
| 
| 


——_ 469983 —— 


CONTATORI 


portatili per controllo 


Esposizione Universale di Parigi 1900 tà 
| Medaglia d'Oro | 
| еба CONTATORI! e a 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con indicazione di massimo 1 Fas 37 44 d TE | 
Medaglia d Oro ed altri tipi speclali сой Be] E nm 
GRAND PRIX Esposizione Internazionale | 
Milano 1906 RS 
dei principali Costruttori di macchine ia 
F Ü 1111 Ü [ n Chiedere listino А 
а vapore - Imprese di elettricità - al Rappresentante Generale EA ы иин 
Navigazioni a vapore - ‘Filature - Tessiture ed. altri ENS 
. Opiflci industriali. 


1,15) - (84,8) 


| R. EINSTEIN - via Felice Cavallotti 11 = MILANO 


(1,16) - ME; 


ERZIA Gaia ada 


i LAVORI, SPECTALI A 


к= СӘ Сге 


LIME “ DICK ,, 


Lime d'ogni forma e сен, z tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 


nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe sen 
per legno e per metalli, 


UTENSILI "^ DICK ,, 


ceo >> < @ + = @ e 


FRIEDR. DICK - - Esslingen a. Ra 


APPRESENTATO DA (1,15)-(18,8) 


SIMONIS e C.= = Milano, via s S. Eufemia, 23 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


————--——— ———— 


x TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 


| Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile а Le 3.000.000 


| 


OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente in Firenze 


x 


Studio elettrotecnico 
e laboratorio per tarature scientifiche 
ed industriali 


i 


STABILIMENTI x FILIALI 
Sorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori 1 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA-Via Mira 


TUBI i GRES 
ed accessori per fognature 

| per aoquedotti 
м, (IRE | Impianti Elettrici 

Wæ Mani e Telefonici 


(Se) — | 
Mattoni refrattari 


ИШИНЕ Е 
° wv 08 
Mattoni Grès 
— Per Torri di Glower < 
Speoialità: dis 
Materiali inattaccabili ET 
Г in Grés per Fabbriche i 
ЗШ Prodotti Chimici, Tin- 


— ————6— 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
Strumenti Elettrici 


Costruzione ed esportazione di apparecohi © 
BEA applicati all'arte della Oneri 


| 


Proiettori da scoperta - Telemetri 
Segnalatori di ordini 
———rTc=tss 


Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 


ELLA 


| 

лл | EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. G.) 

| === ИИО x | E DELLA | | 
Sifone m Ог PROFILI MED MM | DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE ms 
| E per Resistenze Liquide ssi ner н - | BERLIN asa 1 “ampade ad arc 
m ce 4 SPECIA 

[oa 

== Т 
Società Italiana di Elettricità За 
61 


 SIEMENS-SHDOGKERT | 
MILANO Via Vittor Hugo, 2 + ROMA Corso Umberto І, 897 x tiia е 
t т [= 


Trasporti e distribuzione di energia - Illuminazione elettrica - Trazione elettrica - Im- 
pianti elettrochimici - Apparecchi elettrici - Centrali telefoniche - Telegrafi - Mate- 
riali d’installazione. | 

Dinamo a corrente continua, alternata mono e polifase - Motori Elettrici e materiali di condut. 
tura - Cavi - Lampade ad arco - Lampade ad aroo normali ad effetto e Liliput per corrente continua 
ed alternata - Lampadine ad incandescenza - Lampade ad incandescenza al Tantalio a consumo 
ridottissimo - Contatori elettrici di precisione differenziali ed economioi - Apparecchi telegrafici-t6le- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura, tecnici e di precisione - Apparecchi da laboratorio - 
Apparecchi radiografici - Telegrafia senza fill - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi di 
blocco e segnalazione per ferrovie - Installazioni di bordo. | 


TORINO Corso Siccardi — Via Ottavio Hevel,n. 20. 


UFFICI TECNICI: GENOVA Via Sun Lorenzo, $. 
NAPOLI Piazza 7 Settembre (Palazzo Angri) 


> Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 


.——  — — a ааа 
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"Schaefer & Budenberg 


23 A. Monte Napoleone ^ MILAN O 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


iche 
1 Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 
1111nuRnqqmqqqouL-—_b-P—1__ÉÉ___m6 
Indicatori per prendere diagrammi. $ Compressori sistema Kryszat. . 
A Contatori di giri — Tachimetri ж Pompe a vapore brevetto Уой. | 
Ù se Rubinetteria e Valvole d’ogni genere. % Pompe per provare tubi e caldaie. 
X Valvole sistema Jenkin. Җ Regolatori di diverso sistema. 
ісі Valvole modello forie per vapore surriscaldato. & Termometri — Pirometri. 
| Elevatori di liquidi — Pulsomettri. $ Tubi di cristallo, primissima qualità 
L lsiettere “RE- STARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori (4,15) - 8,9) ` $ (Verbund-Roleascglas di Jena). 


1Re—@—1t1z=u———<.PWÀ.E <p 


Re SchiffaC. | OFFICINE FONDERIE TORINESI. MN 


— GIÀ —— 
SCHWECHAT LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 
presso V Vienna 2n 


CRAND PRIX —— ИТЕ 
dH E met E lu — 
CO Motori A GAS POVERO 
J. Fabbricadi carboni elet- — 


| trici per Dite ad arco di carboni galvanici. minimo consumo —Er b 
SPECIALITÀ —  — da 1-2-5 cent. IL 
Carboni per luce elettrica a vari colori. ||) твн Tasmssion 
Elettrodi sino a 380™di grossezza eg x Maochina per laterizi 
.. e 1600" di lunghezza Ventilatori — Pompe 


. OFFICINA CALDERAI 


MINIMA COMBUSTIONE SERBATOI 
[Placche e bacchette di carbone per Pian - 
l'elettrochimica e  l'elettrometallurgia. Ghise speciali 


Rappresentante Generale per l’Italia: -+6 Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta ə- 


GUSTAVO WEIL | Rivolgersi al Rappresentante 
Ing. ITALO BERTOGLIO  »-«» 
— Via Mote Napoleone, 28 — MILAN 0 ng 


(b - (8,8) Torino = Via Corte d’ Appello, 2 m Torino 


E samasaa. 


2 Гаара ad ARCU LOGO (HIS, 
“| JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione. 
nte continua - Corrente altornata 


| 1а derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da Заб lamp. su 200 а 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


‘costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


[cur DES LAMPES A ARC JANDUS - PARIS 
ua, RAPPRESENTANZA A GENERALE PER L’ITALIA: 


ALBERTO VIGLIANO 


Оло Buenos Ayres 66 — MILANO — Corso Buenos Ayres 66 


- ADOLFO 5 ш 


| Corso Siccardi 31 - TORINO - Corso Slocardi 31. 


E SED c CRM | 
MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 
Vernici e nastri P < B | 


| Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, B 
® = Amianto ecc. ecc. 


Race "Manson 6 bianeo, nero L. 20 al Kg. 
nero » 3,25 


8 Sconto al rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta 


smo — 


| RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO Г" mi^ d i 
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OFFICINE LOUIS DE NAEYER & C È 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar- 
nizioni. | 


CALDAIE 


di qualunque sistema 


кж» 


RISCALDATORI 


per l'acqua-di alimentazione 


KK 


 SURRISCALDATORI DI VAPORE 


—— Et 


Appiicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


x 
o 
Preventivi e Cataloghi a richiesta — 


Rappresentanti Generali per l’Italia: 


° ° . His: MILANO - Foro Bonaparte, 1. 
Grimaldi C. “°° GERENTE: 22 


=] GENOVA -Рогісі V. Е 26. Ing. Giovanni Bas 


=. Сар 


TURBINA di 3000 cavalli — NIAGARA. 


ING. A RIVA & C, - mano. 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 
In 19 anni di esercizio 


| : oltre 1400 turbine per circa 100.000 cavalli 


Progetti e Preventivi a richiesta 


(1,15 - (94,5). 


Ld 


nä 


. 


ORIGONI.& C.- MILANO © 


Filiali ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 


Direttore : A. CHIATTI 


| _ FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI | 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
{ SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA. — Teterono N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mertaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLEFono 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nueva, 101-103 TeLerono N. 25-39 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini in 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diverai per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div. rsi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas aceulene — Macchine ed utensili per la la- 
x vorazione dei metalli — Macch.ne speciali ed accessori рег 


la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 


Articoli di gomma per peronospora — kaccordi di ghisa mal- 
leabiie neri e zincati. 


| ` GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


(E 


ø? z 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI ==" 


Sede in MONDUVI (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE d eH c SU і 
per la lavorazione del legno Mea 
secondo i tipi più moderni gm : 
Moeforenze di prime ordine 
ESPORTA ZLIONE 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


` 


mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — ` 


(1,15) - (24,8) . 


Manfredi, Mondovi. 
Bongiovanni, Fossano. 


COSTRUZIONE: DI ШЙ BLETTRICHE 


di città e campagna, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
estre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


Si assumono impianti ovunque oon squadre specla- | 


listo- Prezzi unitari od a forfait. | | 
Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Materiale di prima\fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


= ' | 
+ 
`. 
4 ` 
. 2 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


CEN 


SIL А GS OO NEUES. 


SOCIETÀ ITALIANA ul SIRY LIZARS & C. 
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“Š Viale P. Lodovica, 21-28 = MILANO - Viale P. Lodovica, 21-28 


Agenti esclusivi per l'Italia della ` | | > | 
C.» POUR LA FABRICATION DES COMP TEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ = Parigi | “| 


ROMA - Via Nazionale, 201 | PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 Í 
TORINO - Via Arsenale, 81 1 (F.M NASI) lli — m TRIESTE - Via Caserma 1, x 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed й | 
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Intensità. 


i E. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, е@ 


per alte tensioni. 


DI 
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TENA 
co 


`< 
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>= 


s e 
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xz 
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| | I | ATO 
B. "E. ed A. C. T. ad induzione, e per qua- $ ^ MAU Es ; ' 
lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. SIERE 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 


<”, 


D. 


E. THOMSON tipo A 


` 


+604- 


Lj 
теч = 
è, Gg fo #2 
CA 


: жез as 
ur S .. =- M - 
L » - 
i аьаа I 


péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta іп Hwxora. 


Ja ал tte. т х ар, <, ` < x^. * ` <” + е 

SUA ST € EP "uv NE INNI ЧО PREZIOSI RI 
A \ с > d у w <“ q: as 4° 12Y РРР БОРУ dA 

ХКО PXENXG ES S PANES DIGA CD AA OP 29 


O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- (F 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. {$ >= 
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Lettura diretta in Ampxora. 
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cent ta ооа 67 
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12622. 


Chiedere iistini, prezzi e garanzie 


0’ к 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 
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STRUMENTI DI MISURA | 


' sistema Moylan -d’Arsonval | I | 
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УФА AMIANTO ITA ZERI] M SE FER 


BERGMANN-Elektricitàts-Werke 
Abtheilung J. 
Tubi BERGMANN originali 
nonchè tutti i materiali occorrenti per 


IMPIANTI ELETTRICI 


in ualità senza concorrenza 


Xa ^ 


ed a prezzi convenientissimi. 
Merce sempre pronta in Magazzino 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 


PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.* 29-67 
«ЮФ . 


Isolatori brevettati DELTA 
| | per Alte tensioni 


— < — —  —— — ret 
— — - 


а I 
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. sino a oltre 


(00.000 Volt 
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B di esercizio 


II 
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della Manifattura 
fondata nel 1853 H. Schomburg & Sonne A.-G. 


(1,18) - (24,8) 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


GIÀ J. BRUNT & A 
via — 4-45 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 
| GE —9 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
per сагісһі equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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Contatore per correnté alternata trifase. - 


оною 


Speciali per quadri х 
di distribuzione = ж - 
Massima sensibilità Contatore per corrente alternata monofase. © & 

^i 
x Minimo autocon- A 


sumo x Semplicità 
x Robustezza ж x 


"M $1 


bett Re ©. 


+113511 


* 1t t 


Contatore 
per corronte continua 
2 fli - 3 fili 


ORNATO 


U 


NUR RON M 


13t7.t2 2 t£ £3.26 t21 11235521 


LABORATORIO 


PER 


Costruzione, taratura, veriflca e riparazione 


' |. MILANO 


Chiedere Listini.e Prezzi. (1,15) - (2,8) 
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X у» 
i Società Italiana Laluneyer di Elettricità 
si Telegrammi: FORZALUGE — MILANO Via Meravigli, n. 2. [Д 
T _ Rappresentanza Generale della [^ 
Ni 'Pèlten & ———— A.-G. F rancoforte s.|M. Mülheim а. |Rh. Д 
d )- 
È є=#—ә. e È 
i | IMPIANTI 3 
Di x | MM K 
T MOTORI E per qualsiasi scopo w 
N | | | ) 
d — TRASFORMATORI Filiali a š 
Я рөг мо i generi di RO y i ; 
«| —— | у 
x — naro Ü 
у —— | 


Prezzi correnti, preventiyl, prospetti, GRATIS a richiesta. 
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ADLER є ESENSCHTZ | | TRAZIONE ELETTRICA 


Via ‘Principe Umberto, 30 | Anonima per azioni DAMIEN L. 1.000.000 — versato L. 390.000 


| | | Yia Vignola, 6 MILANO ' MILANO Telefono 95-24 
Spociazità , MACCHINE UTENSILI di precisione рп0!а, о 1619100 t 


prat |. IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
‘OHIO.BRASS (, 


483 ee 
Torni 
Fresatrici AUTOMOBILI ELETTRICI 
T i A FILO AEREO senza 
| Mig | rotale - Il sistema più 
Limatrici, ecc. <ë 


pratioo per i servizi. 
pubbliol 


S Qr 5) £ v 


Ф 4 2 | ! 
f> Formo americane da VERI lr n | | оюк» 


autocentranti loghi. 
‘Punte vere amoriosne Cataloghi е u 
‘utensili, ooo. Preventivi 


a richiesta 


^. —:&alaloghîi gratis a richiesta — : 
E mE "5-5 RTAS 
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i TONS < $ Pd а" 
D 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


LITALIANA... 


Capitale Sociale L. 300.000 Aumentabile a L. 1.000.000 
= Anonima con sede in Milano æ- 


| SCALE AEREE E ATTREZZI PER POMPIERI 


CARRI-FURGONI 
COMUNI 
— o 


MILANO 
Via Nino Bixio, 30 


Telefono N.° 19-80 


L^ 
1. + 
Tx. 


A — — — —- — еа ——— 


Ing. STEFANO FISCHER - MILANO 


RANE ta Solferino, 86 
Specialità teeniche in genero, perfette e moderne 


Pempe, Compressori e Vacuatori per ogni восро e comando. 

lsolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi eco. dal caldo e ireddo. 

Alberi, Verghe, Dadi lucidi di acciaio. — Getti in ghisa malleabile ed acciaio. 
Manometri, Fisohi. 
iniettori. Pargeurs. 
ind catori Crosby. 
Valvole riduttrici. 
Regolatori Molle. | 
Imbiancatrice pneum. . 
Maoch ne per laterizi. 
Concasseurs. Molazze. 


Y 


š Lo ES nt. } Manici di carta. 


(15) - (24,8) "—— ad altaii pressione. 


m —— 


VE CARB( ONE 


p | 
EB ^| 
| (| | fi 


Levallois Perret, prés Paris 


p Charbons 


pour 


Microphones 


Spécialité de Balais en charbon 
87 5срс "SGCDG 
Rappresentante esclusivo per Italia: 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Morigi 12 — Milano 


(1,15) - (34,8) 


CARROZZERIE ÎNDUSTRIALI 


"x 


>< 
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CARRIDIMONTAGGIO JA 


dei Cav. G. Rossi 
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rittima - Roma. 
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per Tramvie Elettriche 


А 


PONTI AEREI MECCANICI . Laren 
per lavori edilizi si spediscono 
TARE franco di porto 
Filtro “Rossi,, CATALOGHI| 
BREVETTO | DISEGNIELISTINI 


| 1906 
E 


n TIPP 


E 7 CM, [ 5 
niit 42. "L Я V 
< —— — ani A ® GS [/ АЎ b 2s sian 
; NARAN m 


MTS MARITTIMA, 


MENSILE ILLUSTRATA 
— ——— -MibtH— 


ANNO 4r 

жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVE 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACGHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. o X X X X W X X X X X X X X X X 


PREZZI D'ABBONAMENTO e 
Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. 18 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » BS 
Paesi non facenti parte dell’Unione postale, le re di posta in pis. 
Un fascicolo separato L 


-æ — e I tb 


Avvertenze : 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 19 gennaio — I signori librai ded 
lo sconto del 10 0/0 sia per gli «Ыр in Italia ca per quelli all'Estero. 
i tascicoli separati, gli indici e gli estra tti è a scordato loro 10 seonto del 3b k. 


Per &bbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo Importe 


Tutti possono colluborare nella Rivista Marittima | 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 


(1,15) - QAS) — 
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Grande Deposito 


Protezione degli Impianti Elettrici ipn M LU AZIONE ELETTRICA 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA RT 
PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche — Accessori 
CONSULENZA 


— E TS 


ING. b. GOL Moa m Z 
NILANO-G. B. 


{ Esposizione Internazionale MILANO 1906 DIPLOMA D'ONORE | Via Montebello, 14 Lg 
= A —>yw.«-.- «=—< MM 


de 
Globì per Archi 
> 
Riflettori 
— 

Tazze in grande 
agsortimento 
dal tipo di gran lusso 
al più corrente. 
ded 


(1,15) - (248) 


pe €0090000000000009000000000004000000000006€ 


SOCIETA ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
аа Breitfeld, Danék & С 


BOEMIA) = PRAGA - BOEMIA) 


*99 3:5 0-00 


succursali a: AUSSIG-SUR "n (Boemia) BLANSEO (Moravia) e SOELAN (Boemia) 


S PECIALI TA: 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite жеоо 1 più 

P moderni sistemi. 

Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
brevettato УУ, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 

Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. ` 


Motori a Gaz di alti forni, a gaz di coke a gaz povero. а-аа 
——4Ф69%- PE 
Si costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 


. Pompe elettriche a stantuffo tuffante 0 rotativo. — Macchine d'estrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 

fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole F'orter. 


= Kasma KAGUN INDUSTRIE GESELLSCHAFT 
IN MERKELSGRUEN ви! KARLSBAD - 


Proprietaria · della celebre Cava di Caolinu “ Excelstor " д. гей 
. e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ. 


ISOLA ORI 


un net durissima . 
| per condutture elettriche 


AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 
Propria STAZIONE DI PROVA a` 200. 000 volt. 
Oltre 900 modelli d’Isolatori 


ЕЎ, 
ВАГА 
A 


TT 


II 


|| 


EE Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello - T 
‘FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : | - 
IMPIANTO  Ferrovio elettriche della Valtellina Em. 106 — Tensione 20000 Volt. - T 
spira sii NN = IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. J., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. | 
siae Kuba di E = IMPIANTO del Cellize, Venezia-Pordenore Km. 88 — Tensione 32000 Volt. i 
Soc. di Elettricità BEN = IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt, - 
dell'interno e dell'estero | = IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. = 
Е == e più altri impianti. per ten- ñ 
100 sioni superiori ai 15000 Vul. , Rappr. Gen. per l’Italia : ~ 
ISOLATORE 881 В impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS L AZ 7 AR & M АВСОМ 
| Km. 185 alla tensione di 56960.volt - 
Tl più importante in Europa m TREVISO о ai 7048). @ К 
| m 
| 
i h> 
B. 0. RICHTER & C. Chemnitz (но | | JOSE PH V ОС ELE | | 
rana = DN MANNHEIM P y | 
(OU cid 4 Costruisce fin dal 1842 Ф š |. ` 
' GRAN DIPLOMA D'ONORE ai” Esposizione di MILANO 1906 | 
Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per. f 
lavori accurati d' 29 авола. Architettura - Meccanica. · | 
Rappresentante con esteso campionario : | 
Q. SCHIERA - Milano Via а 1-3; Telefono 68-31 | 
Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni. 
DIAMANTI TAG LIAVETRO 
+ А UTENSILI | 
To: per tutte 
iid 1 lavorazioni | 
> «DA sul 
| ^ S cristallo 
Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. | 
. Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante con esteso campionario : 
| G. SCHIERA - Milano ru Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 | Lin A „5 
————_——_—————_—_———_—_____——+++—+—»—"—————————»—»—»——1—__——__——_—__1=<=_11111—1_ Scambi di qualsiasi costruzione e i Piattaforme di quaisiasi diametro 
š í scartamento. i| locomotive.e veicoli manovra i 
Fumatori Scambi a doppio scartamento, sboc- 0| „Ча due uomini senza argani. 
la carta per fare t ‘0 Piattaforme con fondamento in indi \ 
sigarette ё veramen- camento di binario a scartamento | 
8 8 ridotto nella ferrovia normale. Н senza alcuna muratura. 
te la migliore. Ee f i (i Carrelli trasbordatori per icone | 
| Esigere su ogni libretto ` Scambi iniossati per lastric: 1tO. H tive e vaconi con azionamento a ` 
| la marca Scambi senza interruzioni del binario | vapore, elettrico, od a mano. 


H Argani di manovra e spills di su | 


| 
"| siasi costruzione. 
Cuori con punta in acciaio forgiato. li 


ж Apparecchi di bloccò, segnali e can- 


Satin Bois 
Frères Lyon 


Fabbricanti di tutte specialità in Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori 


principale. 


| 
. | Incroci d'ogni costruzione. . ¥ celli а bascula. | 

pa nose сон кады = Rappresentanti per l'Italia: Trog & Röhrig. | 

| GIUSEPPE SCH SCHIERA - - Milano Via devo: 1-3; Telefono 68-31 ~ КОМА - Via Sommacampagna, 15 2 ROMA patti 
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ELETTRICISTA 


| S. П Vol. VII, N.17, Direttore: Fro: ANGELO BANTI . Y Settembre 1908, 
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| T Tem nale Annunzi di Pubblicità - OMA он eti 
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Ф | i | 
E ELET i RICHE š INDUSTRIALI z 3| ДРРАКЕСОВІ TELEFONICI-TELEGRAFICI 
sochi da quadro e registratori Richard La, | di sicurezza ed antinduttivi 
' te continua roc alternata W с d ————————————///— 
ds g per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione. 
[Че 3 APPARECCHI. SPECIALI à 
#3 perla simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 
Manometri = E SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
mad a 
Cinemometri C 55.20 Telefoni, quadri ed acoeesori - Ap licazioni speciali dell’ Elettri- 
. ul 5. S cità. - Traelatori, trasformato toe lampade a consumo ridot- 
Termometri ^ а Bs tissimo, per campanelli e ettrici, per chiamate telefoniche, per 
~- Indicatori ia e: po ЕН р Р адс 0405016 LAS ORE 9. 
Ee o e < + CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
Dinamometri. — ——— Á- 
е - Direzione e Officina - N () 
= po ARTURO PEREGO & (, cess tns: | MILA 
Ж | RE iro: L Yapa AOTEA т. DEN, IR ut е9 UADIT IR OA ON 
è asl A Liegi 1905 Rappresentata in Roma per l'italia Centrale n ане ба 
у 1 р Ufficio = Via Cernaia 29 
CE " GRANDS PRIX se FUORI CONCORSO membro de! Gluri а. Thurlow | pepostto - Via S. Basilio is | ROMA 


Valvola automatica a limitazione di corrente. Brevetto Lenner. - Vendita esclusiva: 


| INI WT. ORE M. J. Buseck =": 


mir IODELLO 1908 _ Chiedere catalogo del materiale per impianti elettrici 


© 9. Olivetti & с. 


eni 
INNESTO BENNI microroni — 


| "n А - Via Broggi 4. 
2 Brevettato in tutti gli stati industriali e noto dappertutto 


ET 1l- VOLTMETRI come l'innesto a frizione migliore e più sicuro. I più DEIR DAI e chiari 
i registr atori А Бе Vedi avviso interno 


ед LT оао - Senza cuscinetti di legno Completamente chiuso ROMA - Via in Lucina, 4 
= ——- à ‚ Senza guarniture in cuoio Senza parti sporgenti 


"MESS o = MILANO HEINIKS ERBEN & C., PRERAU (Austria) 


ARTE. | PIS 
BM! UMBERTO ZEDA 
e lioc rafiche MIX,AINO- Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 


$ hide tele lucide 
liogi grafici -a molle, 


jx = | SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI 


ari "TUE 


MAGNOLIA : « = = 


= MAGNOLIA : = 
шю х MAGNOLIA 


inti di Geodesia 


салаа | | ILLUMINAZIONE ELETTRICA — | Yedi pagine eontro il testo 
ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBI 


A An. Capitale Soc. L. 14.437.500. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in. PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 


o di alti forni, acciaieria Marin. Laminatoi con speciale attrezzatura per forte produzione di Rotais e Materiale di Armamento Ferro- 


sus prof e dimensione. Officina meccanica - Fonderia- Forni a coke. Fabbrica di Cemento Portland — Ghis3 da affinaggio e da Fonderia. — Lingotti, Billette, 

'Ferroviarig di qualanque profilo e dimensione. ~ Rotal: a canale per Tranvia ed armamento relativo di qualunque profilo e dimensione. - 
di ogni! ganera - Getti di bronzo, Acciaio e Ghisa di qualsiasi specie e dimensione fino а 89 Tonnellate — Tual di Ghisa per condotte di acqua e di Gas - 
sno kt at dette condotte. - Carbani Coke, Solfato A nmonico, Catrama, Cemanto Portland. Rivolgersi alla Direzione Generale della Società in Portovecchio 


ji : (provi. Gad Vin - Per t ii Alt! Forni - ' Portovecchio di Piombino. (1-15) 24-8) 


DOLI LFO PISANI - MILANO vulcanizzata americana. 
= B. Cavalieri, 4 ist RA CINGHIE speciali per dinamo. 
E Е; MOTORI a vapore ed idraulici. 
Ca 24-15. Тш жне | Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, nn 600, 


s NU ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 
)] М. L AN O- — pe Castelfidardo, N7 | | ` Capitale Sociale L, 600,000 interamente versato 
— Vedi annunzio interno Da E | 


m CIE [Г LT ИШЕ CONTATORI кһеттнтог 


Lg ogni ар di aorrente e per ogni sistema di tariffa 


529 toni tini al nostro 


mais di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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SOCIETÀ ITALIANA 


LANGEN š W OL 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “отто, Í 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 Interamente versato) 
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| | E 
| MOTORI funzionamento conformé - DIESEL T 
at 


. ad olii pesanti | al brevetto . 05 nh. 32915 


Motori “OTTO, con Mom ad aspirazione 
Forza motrice la più economica 
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con perfezionamenti brevettati in Italia” 


ES 1800 impianti per una forza complessiva di 8000 i | 
b da 20 ad 800 cavalli. (145-049 E 


cavalli mnn in italia in 5 anni. 


пла. 
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- Società Montese A utomobili Elettrici 


| | x E. | . TORINO - 48 Cor Corso Regina кетн - TORINO 
: +) CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE 
š P Elettriche ad Aceumulatorl 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
VETTURE - VETTURETTE - FURGONI 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


Andamento regolare e апепцозо» Ricupero della corrente nelle шии > 
-(7,9) 


dere rav aaa 


— n 4 — —- - — — — 


SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE XN | 


CaprraLe SociaLe L. 800,000 — Versaro L. 500,000 
FIRENZE Via de’ Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola di Caserta 


MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


N. BB. — Si spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE o s 
БОА ЕГЕ all'indirizzo ў Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de'Pucol, 2 . FIRENZE 
CORRISPONDENZA » di Scauri — Scauri (Prov. di Caserta) | Telegrammi FORNASIEOI | SCAURI 


SaR ini s — e — 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie | per tettoie, MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. | | | 
| 


(15)- (1,9) 


Via Padova, 15 - MILANO - Via Padova, 15 Ü 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


A. B. G.- LHOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO CaPITALE Sociate L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


o жос 4 nt - 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
5 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 1906 


————— o 9 "cm 


 TRAZIONE ELETTRICA 


su r'errovie a grande traffico 


a Corrente Monofase 
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UNA DELLE 51 VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANA BLANKENESE-AMBURGO- 
OHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 
IL GRAN PREMIO. s | | 


— KH- 


POTENZA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CIRCA 350 HP (3 моток W. E-51 pA 115 HP)- TENSIONE DELLA LINEA DI 


CONTATTO 6.000 VOLT. - FREQUENZA 25. a) (19) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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| CONTATORI D ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato 


е а precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


000 
POMPE 


‘ azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. | 


FABBRICA DI MACCHINE Å, SCHMID ZURICH. 


(1,15) - (34,8) 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
| Ria NEL 1893 _ 


——ed 


Marca di С) Fabbrica 


\\\STRUMENTI DI MISURA 


I! R П] B, FIERZà(. ШШШ. HUD (фиш) 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e Рава 


Rappresentante Generale per ITALIA: 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI corso VEn. 244 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e la Liguria. 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed il Veneto. 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63..— Per la Toscana, le Marche, e l'Umbria. 


—— 


(1-15) (23-9) 


a MILANO , DITTA ING. Н. BOLLINGER ». MILANO, 
Costruzioni industriali. — * Cartoni cuoio asfaltiei per tettoie prov 


visorie e stabili, per sottotegole e . per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture in Holzeement per tetti piani 


e terrazze. — 


Costruzioni in cemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling 


| Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 


POM P E Centrifughe a turbina — = 
TIPO ROTURBO " 


. VENTILATORI centrifughi ed Elicoidali 


Costruzione bb | 2 : : 
accurata | Referenze: 
| TIPO ” ‘ BE. MARINA INGLESE 
| | | R. MARINA ITALIANA 
Efficienza | I. MARINA GERMANICA 
Massima 


COMPRESSORI D'ARIA е Pompe a vuoto "нч eurronese 


€ le principali 
Per qualsiasi 


applicazione | 66 Centrali Elettriche 
TIPO RE AVELL | ed Imprese Pubbliche 
Serio ` | | | » | | 


| garanzie 


Macchine direttamente accopplate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eoo. 


Chiedere listino * WES 101 ,, Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L" 
MILANO 


2'7 = Via Principe Umberto = 27 (1,15) - (8,9) 


ү”, ; J ü i A >." ы 
—" гь adit, rn 
Apparecchi 


CASA Seghe da metallo 


T CARLO к CO e NOM 
» ; i VK N A E : >< 
P hi elettrici Via Alessandre Manzeni, 31 E SQ I Macchine per legno 
aranchi tr Ге case kdiacenti) , Milano Kiessling 


_ >e< 
Macchine, Utensili e Accessori 


Per la Meccanica di Freciaione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità , 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere, per Fonderia, ecc. 
і per Falegnameria, Carpenteria, Segh eria, ecc. 


Utensili Reishaner Ё 
Marca Granata. 


RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione. 


STUFE VENTILATRICI Я 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


Moneta Giusepp 
MILANO - Via S. Vincenzo, 20 e 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 
| RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Ineandescenza, ecc. 


аф.‘ 


Ls 
ww 
| 


PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione: 


MILANO ~ Viale Monforte, 5 
BOLOGNA ~ S. Simone І. 


© 
n. 6 bis, d 


n. 9. 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 19 


e 
= 
06, 


(1,18) - (24,9) 
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3 CARBONI ELETTRICI si 
e ‚| 
- di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata | 
e | 
= CARBONI SPECIALI ` |&| 
Ж рег la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre зорга ПО Volts. i 
4 š 
š: CARBONI A LUCE COLORATA 2) 
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> === | — ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, resso, blanco brillante e bianco perletta. Š 
š: CARBONI NORIS VACUUM i 
x specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandus, ecc. š 
5 Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICI di ogni genere š 
- н | 
š SPAZZOLE PER DINAMO.E MOTORI i 
Мм ve 
: +* ELETTRODI + : 
X % 
š: per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimica š 
Š a, - Gu) Jš; 
RETI ZII I 


FRANCO elisa 


INSTALLAZIONI a VAPORE 


e GAS 


AAGO 

MOTORI a vapore: 

orizzontali a cassetti — di precisione a val- 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per impianti elettrici — 

verticaii a grande velocità. 
кюк» 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 


Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 


Motori a gas luce e gas povero monocliin- 
dricl, gemelli e tandem. 


Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. . 


Turbine a vapore sistema Parsons. 
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CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) - (24,8) 
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f | REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. Б 
Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

| ecc. ecc. 


CMILA 
Fabbrica di cinghie Vo 
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REFERENZE 


° | Spett. Società Esercizio Bacini, Genova. 

Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. 

Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Spett. Società Elettrica di Sarezzo. 

Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 


(1,15)-(10,8) 
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OSIETA ITALIA AUA 


ERLINON& 


MILANO. Via Principe Umberto N*1 
CP а = 


& IMPIANTI ELETTRICI 2 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 
GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 
di qualunque potenza, per corrente continua, alteshata mono-e polifase, 


APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 


TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


JBSBLLILIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
(1,15) (24,8) | 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
— —— a = 


op GRANDI OFFICINE SPECIALI 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


—e 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTORE DELLE 
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— (39-58-4325 
eso 4500 Soale aeree vendute LR > 


Casa Fondata nel 1860. 


Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 


ereo a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipe 8.° Aeree a Coulisse. F Scale a гатропе per pompieri. — Scale а w FEAT. | 
(& Coulisse) d'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramyie Elettriche. — Pon Rn ; 
Aerel per costruzioni. — Ponti Mecoanici per riparazioni di edi- . Scala "VERA PORTA, Tipo 1° 
mele comoda e pratiea бо; — Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo seocorso per pom- | 


per plecole Imprese Elettriche Pieri. — Carri di seccorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire 90 mensili. 


0+000000000000000000000000000 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (1,15) - (2,9) 4 


ib. 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI- MILANO 


Capitale ve үле L. 8.000.000 


I PIU GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
———— — 40* RET ea) 


ISOLATORI Di LINEA 
per telegrafi e telefoni 
. Per alto 
potenziale 


` ISOLATORI 


| brevettati 
protetti ua pioggia 


= a = x = US »- D ` 
к 2227 LL > 
= = = — 


ACCESSORI IS ISOLAN TI 
— prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1,15) - (94,8, 
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SOCIETÀ ITALIANA 
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| condutor Elettrici Isolati 
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Lampadine ad incandescenza novit AT 


0000 


a consumo ridotto 
con filamento metallizzato 


Consumo di energia - Risparmio 

CU Ар 4 

Watt 21/4 per candela и o ЭМ P 

===> cose ne OV IM Id HAM Stet 
ЗО °/, 
Risparmio iP LS ATE GO 
del А Э“ A Е | 9 — x ; S 
| NS 4 Media durata d’accensione utile 

ЗО °, DUM 2 


500 ore cirea 


16, 25, 32,50 e 100 candele 
"c Volts E 


es “sè 


SON К SN NS | | | 


NOVITA [ЕЕ Vereinigtr in Per 
BERLIN W.B oman 
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ууа - SINDACATO 


delle Lampade ad Incandescenza 
| BERLINO W. 8. . Leipzigerstrasse, 23 


— e € IP < 0-0- 0e - 


apprenant Í 
Milano - ING. MENOTTI STABILINI 


Piazza Castello 1l. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C.^- Corso Umberto L 34. 


Lampade ad Incandescen za 
a basso ed alto voltaggio 
Primissima Qualità 
Straordinario assortimento in Lampade speciati 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta  - 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) - (24,8) $ 


«v9 *o90 
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| 00000000000000000000000000000000000000 


Accumulatori Elettrici 4 - 
| 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI HENSENBER GE R-HONZA 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


—————-- — --———99 ва e° @ t Фе — ———— ———— 


Medaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — [МЕШ а eat 
Macerata 1505 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. ¿= La. 


mA 


Accumulatori stazionari * Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, .ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motor 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti a1 celluloide od ebanite per illumina: 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione deile carrozze ferroviarie. Fornitore delle ' 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons- Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. — 


6000000000000000000+000000000000000000000068, ^. 


hm ALES- CALZONI m" 


LAS 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos. Ayres 66 - MILANO 


TURBINE 
Ruote PELTON 


ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

(1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
€———————« BEER LGINO » —® 
Materiale per linee aeree di Tramvie 
e Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. | 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


Ми 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 108,000 


Diploma id ’onore 
Esposizione di Torino 1898 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


(1,15) . (24,8) 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
Bu 10 nici 


m - "n pere TERE e соот кке. 
ттт" stitch VII» INT Г, ШШ: 2-2 MITO TT TAI VAIO T Tn SOLE a da Suolo, «di Tem 
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^ A. С. SPANNER | {Giuseppe e F*Redaelli-Lecco 


NC G 

= B Stabilimenti filiali 
= | ? GARDONE V, T. DERVIO И 
E CONTATORI D'ACQUA 3 (Proy di Brescia) . (Lago di Como) i 
D TOTTI | ° . | ata | | 
E SISTEMA FAHER + s = Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato | 
8 z. Š CES per condutlure telegrafiche e telefoniche. i 
ш p - Officina SF it Fill di acclalo zincato ad alta resistenza meccanka| ` 
3 i iun di Miano эе cb e corde metalliche per sostegni di condutture i 
ге z Corso Magenta ЇЧ. 56 5° Е Ë. elettriche. | 
Е È, | | ] = i £ Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 

5 Direttore per l'Officina e rappresentante per l’Italia: © Corde di rame Р ini. ` 

: per parafulmini. ‚ (4,18) (1,9) 
Ing. V. ZACCHI (1,15) - (7,8) è 


Ing. E. KIRCHNER aC, |. 


34, Via Principe Umberto «MILANO = Via Principe Umberto 34. EE 
Fabbriche a che a Lipsia (Germania) RO 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA 


Ad SEGHE е MACCHINE _ 
изе == рег la LAVORAZIONE del LEGNO <= el i 
| Esposizione Internazionale Milano 1906 “ Grand Prix Prix,, grum Oran, | 


© OFFICINE ELETTRO-WECCANICHE | 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato | 


GENOVA | | 


Rappresentante per la Lom 
bardia, Piemonte, Veneto, E- ` 
milia e Marche : 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS. 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Fappresentanti per la To- 
scana: Sigg. 


Successori LHOTE | 


Firenze - 


| 
| 
Via Nazionale, 19. | 
| 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


. GRIMALDI & C. 


Rappresentanti per | Italia 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


Ing. ALHAIQUE, BAL- 
Successori a DISSEROTTO & C. 
Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - 
Genova - 


Corso Umberto I, n. 84-86 
Portici Vittorio Eman. II. 


(1,18) - (84,8) 
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Società * Edison, 
PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI BLETTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
— SS 


Contatori d'energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


NI 


Dinamo e motori elettrici 
ER a corrente continua ed al- 
#ternata. 


ч 


 —— uu ы а а SS 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
diris - Trapanatrici elettriche - Re- 
golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Ácckisor per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. 


cani 
Impianti com- 
pleti di illumi- 


nazione elettri- U 4 E 

ca e trasporti „ез | 

di energia a di- u neg AU 
dti E (com 


Sirene Molteni per automobili 
e segnalazioni per stabilimenti in- 
dustriali. (1,15) -(24,8) 
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ym J. HIMMELSBACH 


FRIBURGO 


Causa fondata 
nel 187 3 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 
Cri j ——— 


STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
TORINO тето 


I° RIPARTO ELETTRICITA’. 

Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatorii — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt-Westingouse > — Pile rigenerabili * Wedekind.,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


li^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio, 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 


11° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid „ per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 


UFFICI 
Via Montecuccoli 2 
(Corso Siccardi). 


Placche metalliche incise. 


.IV* RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 

Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi * ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere * KANZLER ,, (1,15) - (6,9) 


BADEN 
Selva Nera 


— Friedrichstr. N. 28 — 


Seat P A] al DI LE 


per Impianti 
Elettrici 


NO 


impregnati con bicloruro di mercurio | 


Traverse p 


**99 5499€»: Фоо. -- .————— 


er Ferrovie | 


iniettate con creosoto 


Esposizione di 
MILANO 1906 


GRAN PREMIO ... 
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HACKETHAL - - DRAHT - UND KABEL- - WERKE 


sss AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Germania) 


440084 


Q onvenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fil e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 5943371 
| — a 
co Importantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 
| [іо miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d' esplo- 
sione, per teatri e luoghi аьей o о о о ө o 


VANTAGGI PRIN CIPALI 
` 1° Immenea resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, eco. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. | 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


* 94 ——5-—-9 +: 


Per cataloghi e schia rimenti rivolgersi al nostro {орке Ей 


Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenze Monti, n. 4 == MILAN с == Via Vincenzo Monti, n: 4 


(1,85)- (19) 


Z 


E 


GOTTWALD & С. via san concio 1 BOLOGNA | 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA | | | 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) | 


Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche | 
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eX ko efte — 
Trucks e Carrelli ! Assi montati ' nr 
Carrelli a Mono-Asse Ж: > i uni xin CARBOLINEURIO E= VEPnICE | 
Locomotive ed Ingranaggi | IL PIÙ EFFICACE per conservare Legn | 
I naffiatrici elettriche | 


Campane a pedale — OTTONE KOCH = MILANO — | | 


bbrica: Olli e Grassi] 


exX sey ie o oo exp oy | siono, Vaseline, арен ni ind d dus ciali i Cera Tu = sf | 
APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO || mE ` (5209 ` 
__—__@@- О0О) | 
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V; 


= pro 


Fornitura di materiali isolanti 1.' Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: 
Progetti 
n š 
Preventivi per Caldaie, Condotte di vapore,riscaldamenti Cen- 


trali, ecc., ecc., 
dietro richiesta 
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per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


;Diatonit" 


Per Telegramm 


| mr үү ANNER & C.: MIL, ANO L3,78 70 L N 


Unici concessionari d'Italia della Soc. Anon. 
(1,58) - (1,9) $ 
. - Ф б 


GRUNZWEIG «x HARTMANN Ludwigshafen sR 


м — А2 N — F — = £= — м ———_—_—_ Ó 


SOCIETA SVIZZERA. 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO- BELLINZONA 


MACCHINE A INSTALLAZIONE 
VAPORE CON 5, MODERNA 
RIBUZIONE E. 
^A VATEREE MATERIALI 
TS x J OTTIMI | 
- ISEMPLICI.ROBUSTE ow us UMS BI costruzione 


ECONOMICHE [M v mmm d AVI Ul ACCURATA 
REGOLATORE PRECISO] а 2 Ed =: bre sta INI ESECUZIONE 
E SENSIBILE È acilia PERFETTA 
Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M I Li A N O = Via Foro Bonaparte, 76 


Avvisi di Равона CRESTA: 
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SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO 


Forniture Generali per Elettricità 


Via Solferino 29-31 -MILAN O - Via Solferino 29-31 
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— esclusiva per l’Italia della 


E. A. G. | 
Elektrieitüts. Act. Ges. 7E 
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Dinamo- Alternatori. | 
Motori- Trasformatori 


a^ i 
О 


Impianti Elettrici 
completi 


2 Generatori A gle] a 400 НЕ, 1 О заал оо 800 Ary 5000 volt | PREVENTIVI E PROGETTI P 
mpianto eseguito per la Centrale elettrica della DESETE — Ҹ 
А. G. Dehteche Kaliwerke Bernterode (Germania) Ò ——AÀ RICHIESTA —— р 
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ME \ s | 

С TORNITURE COMPLETE | у ( 
S per impianti stradali e interni | 4 4, B. 

0 Bracci STRADALI — LAMPADE “AS. S | 


_ ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
. STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI PER IMPIANTI. 
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RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA 
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, Per preventivi macchinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale | 


UFFICIO TECNICO © © 


20 Telegrammi: SAME Milano Telefono : 91-60 nd 
ARI — —— IG | (I5)- (16,5). eS 
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Fira EE е агаараа rene re rele en re оар ro 


—————————————-4983 CASA FONDATA NEL 1852 gs 


BELLISS ғ КЕРЕЗ Ltd. 


RETI с. 


"€ a Vapore 


a rapida rotazione 


i Motrici e E 


IMPIANTI 
DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


— + Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una a di 700.000 HP. ə- 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) 


Ufficio di rappresentanza per l'italia: Piazza - S. Carlo, : 2 - MILANO - - Telefono аа 
aclara | BEN PE 


3 * Ф “һы -> CÀ fa a < ^" 4 к A P Pa p 5 
М ^w xum AN La P 9 + SN "х АА ç 
{ yv xn) “OC a (CY Yr 


Í Felten & Guilleaume: Taimeververie 4, 


Y" ER А ТМ COFOR TE: S/M. 


— J 


VENTILATORI m ASPIRATORI 


con comando elettrico 


per miniere, navi, impianti di ri- 
scaldamento ad aria, impianti di 


essiccamento, per fabbriche, ho- 


tel ecc. 


(17-81-1) 


+00 < Ñy... + x 06... 


Rappresen tanza Generale per РІ talia : 


[SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO U 
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NAZISTE 


LODOVICO HESS >: 


MILANO BEEN D 


Telefono interprovinciale 29 -67 | Telegrammi: Conduit - Milano | ү) s 


15 - Via Fatebenefratelli - 15 


e —_ _—____ O. 


| | | à 


AMPADE ad INCANDESCENZA 1% 


| ] oc 
della | i [ 


BERGMANN 


Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. L. 


(4.18) - (4, 9) 
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Е Billeite, Masselli. 
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CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L.75,000,000 — Riserva ordinaria L 8.773.007.80à — SOCIETÀ ANONIMA 
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Вагі, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Mod: па, M: nza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Terino. 


DI 
з74, Боге Umberto I° (Palazzo proprio) 


AGENZIA B - 47-19, Corso Vitt. Eman. 


ile — 


ROMA 


——— n — — 


Indirizzo telegrafico “CREDIT, @ Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Telefoni: (gas | Сва o Agenzie 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti liber! 2 '/, */,; con vincolo di un mese2 '!/,?/,; con 
vincolo di due mesi 2 */, */,; con vincolo di tre mesi 3 */,. 
Prelevamenti: sino a L. 10.000 a vista; sino a L. 25.000 con 1 giorno di 

preavviso; sino a L. 100.000 con 3 ріогпі di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. 

Conti correnti mensili 3 */, */,. 

Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 
l'ultimo giorno del mese successivo, con 5 ‘giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. | 

Libretti di risparmio 2 */, *4, con vincolo di 15 giorni. 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno 

di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- 
giori con Io giorni di preavviso.: 

Libretti di piocolo risparmio 3 !/, *4, con vincolo di ‘15 giorni 
Versamenti: sino a L. 1000 al giorno. — Prelevamenti: sino a L. 1000 
al giorno; somme maggiori con to giorni di preavviso. 


N +e. — Tutti gli interessi sono netti d'imposta e capitalizsabili alla fine di ogni 
semestre. — 81 ricevono come versamenti in valuta le Cedole scadute ei Titoli 
estratti esigibili in toma. — Si ta Co mente ai correntisti il servizio di cassa 


e quello del pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 а 6 mesi $ %/,. — con scadenza 


da 721 mesi 3 !/, O — con scadenza а 12 DA e oltre 3 !/, ?/,. 


Conti correnti di corrispondenza erediteri e debitori a condizioni da convenirsi. 
= Conti correnti in effettive a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzieni e riperti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull'Italia 
e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna. con fa- 


coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposite di valeri ; 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. 


— 


SON „таны лшн б „йй 


CAPITALE STATUTARIO 1. 


l'SOCIETÀ SIDERURGICA n SA ONA 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


36-23  Diresi 
ge de itle cid ))- 


Servizio di Locazione di Cassette forti e bn forti 


per custodia di va:ori, documenti, carte, ecc. 


————— — 


: Formato | Mese | 3 Mesi | 6Mesi | Anno 
piccolo | L. &.—| L. &— | L. to.— | L. i8.— 
Cassette-forti .) medio » 4-—|» 8&—|»14— | »25.— 
grande » 9— | » 18.— | » 28.— | s 40.— 
Casse -forti. .| unico | » 18.— | x 32.— | p 50. — | » 80. — 
N. B.— 8i a vista vvi ai Titolari di 0 forti 
ferti e Oedole ‘scadute e i Tit Y estrattl eaigibili i in Boma o dai 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si ricevono in custodia bauli, casse, valigie, pac- 
chi, e in genere qualsiasi collo voluminoso, purché debitamente chiuso e 
sigillato, a condizioni variabili a seconda della durata del deposito e del 
volume del collo depositato. 

I diritti di custodia vengono ‘computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al gierne. 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per ia consegna e pel ritiro dei colli depositati in 
Camera- forte, dalle ore 9!/, alle ore16 |, tutti i giorni in cui l’Istituto 
fa servizio di cassa. 


— T М ur Te ur a m 


I contratti di looasione e di deposito possono essere intestati anche a più persone. 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità'd e rispettive 
Cassetie-iorti, Casse-ferti e со depositati in Camera-ferte. 


Looali completamente oor 


ti in acciaio e costruiti secondo i più 
sistemi furto. 


акка recenti 
difesa contro r’incendio e il (I, 15), (24,8) 


I А w ni aen rns | ар mm ‚ай: m ao 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


"FABBRICA DI LATTA 


PRODOTTI 


Linzotti di ‘acciaio, conici ed ottagoni., 


/ 


Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- 
rotondate. 


Larghi piatti . 


. Werghe angolare a lati uguali e disuguali. 


Verghe a T ad U a Ze Zores. 


' Werghe angolat^ a bulbo e T con bulbo. 
Taravi da mm. 80 a mm. 350. 
Barre di graticola. | 


k 


N 
` 


| 


LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
PRODOTTI IN GHISA 
Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 а 


mm. 1250 di diametro per condotte di acqua | e gas. 
Pezzi speciali relativi. 


‘uscinetti per ferrovie. 
Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 
disegno. 


Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


| | . DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE | 
«Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. @. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 


o ai seguenti rappresentanti : 


e —— 


g Д рр ич 


* 


MILANO Sig Fortunato Fierentino — Via Vicror Uco, 4. 
TORINO Siy. Ing. Pietro Ferraris — Conso Oporto, 35. 


Per le piccole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI .PORTO - ROMA 
Chiedere Cataloghi | *— 


bai, 


(4.18) - 09) ` 
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LODOVICO HESS. 


15- Via Fatebenefratelli - 15. 


MILANO 


тепе кик 29-67 Telegrammi: Conduit - Milano 


` CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


BERGMANN 


 Blektricitáts- Werke, A. G, Abth. z. 


mmi Sini i 
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Ing. MARIETTIaC. 


PREMIATA FABBRICA. 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


Via S Quintino, 18 | | | Telefono £1-8I 


COKIOUIOR IQUOIOR RORDIOI'OO 
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: нне 4 con dalia di MICA d'ogni qualità 

z Rappresentanti generali per l'Italia della oasa ARTIN & C. 

p 

R) 

e | | I 

È Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
5 Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
| di cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
x Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
^ Ut pponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 
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3 TUBI ISOLANTI. 
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í ст Fabbricati col medesimo sistema 
ka nei medesimi tipi ‹ е varietà della Casa BERGMANN 
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i Unica Fabbrica inItalia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, * Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI o 0. - 


: Via Annunciata, 4 - Milano. | Ë Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 

$| Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ` il Per l'Italia Meridionale: Ing. P. L MARTORELLI 
x BAGLI - Bolugna, Via Imperiale con Deposito. $ - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 

È Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. | cun аә 

ç 
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Inseritori di Elementi 


in forma rotonda .ed allungata, · 
Gon e senza apparechio per per 10 lo spegnimento dell'arco 


DR. PAUL MEVER А. G. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per P Italia: 


Società Anonima Forniture Elettriche 


GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LoRENzo TOMMASI-ALIOTTI 


MILANO, Via Castelfidardo, N. d 5 (-1-12-17-81) 
| MÀ N 
Ca MILANO — Piazza Castello, N. 9. 
— — s — ——— — — 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


Hartmann e Braun.A.-G. -Francoforte s/M. Apparecchi Klettrometrici 


кош. e Haeffner A «СЇ, * Francoforte s/M. 


Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in apparecchi да quadro per forti correnti ed alte tensioni. | 


lKoertingeMathiesen A eG. reutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
L. M. Ericsson е C.- stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - shenectaay America, 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


€ p rometheus ) = Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. Schanzembach e C.= Francoforte вм 


" Armature. impermeabili - Porcellane ~ Materiale per installazioni elettriche. | 
l— ——— ————————— BÉ | 


Societa A uer ai Berlino И 
Lampadine a filamento mecali ‘OSRAM,, 


Gebrüder A dt. А.-С .= ваһеа Ph) —— | 

Fabbrica di isolanti di composizione | 

speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. | 
Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Ventrale | 


€ ^1 Ф Ф Cataloghi e ofrerte — —— °° * (1,15) - (84,8) 
cità Anonima Forniture Elettriche 


Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 - 


I GENON A FIRENZE TORIN 
FILIALI ` a Consolazione, 7 R Via Hc таптоо, 89. . Via Mas 5 bis. 


IMPORTAZIONE È DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


= sei =- = LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
= - ISÓLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E pA POTENZIALE === 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI === 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA , | 
' istrumenti di misura || Dr. PAUL MEYER A. 6. - BERLINO (19-09 


Apparecchi per quadri СИЛА e NA 
VENDITA ESCLUSIVA PER L'ITALIA | 
del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
VEUDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampad» - Commutatori - SECURITAS 
~~ MERCE SEMPRE PRONTA œ~ 


e— в — —— в а 


—————_ 


` МЕ че че че сш л СИР ч СШ ANANAS 


ММ 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


MOTORI A COMBUSTIONE 


SISTEMA DIESEL 


di costruzione 


FRATELLI SULZER 


WINTERTHUR (Svizzera) 


per lo sfruttamento di olii greggi e residui di petrolio 


Brevettato in ITALIA 


Motore il più economico anche sviluppando forze ridotte. - Richiesta minima di posto, non essendo 
mecessari apparecchi ausiliari come gazogeno, caldaia, ecc. - Messa in moto immediata e per- 
manente. - Consumo di combustibile indipeadente della manutenzione. - Nessun consumo di 
combustibile prima della messa in moto e durante le fermate. - Accensioni premature escluse 
- Manutenzione facile e quasi nulla . - Massima sicurezza di servizio. 


costruito per forze da 20 a 800 cav. eff. 


олоор EP TURIN TE VO RIS. ARR. KIR NER EIR EER KEE ZEK KEK ERR RE SER XER © CANI NER ДАА. ЖАК OAM ARE ARE ДАА BER ARE ANA ХАА REM ХАД FXX RRENEE SIX ХХХ SEK Gp ° ç AES AAE XEL ЕСС @ c ° T 


Studio Tecnico m MILANO ни Foro Bonaparte, 35 


ROMA m Piazza dell Fsquilino 8 m ROMA d, 6, 9, 18,11, 
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Manuracrore De Lampes a INcanpesceNce - METALLIQUES 


EINDHOVEN PHILIPS О (OLANDA) 


Lampade a filamento — funzionanti in qualunque posizione 


200-2650 VOLT с БО SANTI Jedem | 


_ MANUFACTURE DE LAMPES A INCANDESCENCE MÉTALLIQUES 
PHILIPS EINDHOVEN 


(SOC. AN) — (OLANDA) 


LAMPADE a filamento metallic 


PICCOLO 
- MODELLO 
N. 8 


apu 


\ \\\\\\\\\\\\ q . 2 
OT 5 | ES 
í< ii 7 Me Le Lam pade 
WW WW QU E : 
Lù PHILIPS funzionano 
In tutte le posizioni. 


70 °|, 


50-70 Volt - /6 candele 
50-130 Volt - 25 candele — 70-130 Volt - 82 candele 
«leccio cis clicco Litri clio аа ra MAR ea € 


ECONOMIA. 
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ERNST PABST 


| 
x Bellevue - Cópenick (Berlino) 


| Suonerie elettriche 
ШИ dimensione e per qualsiasi scopo 
| QUADRI INDICAT ORI 


laccessori 


Apparati 
Telefonici 


„е? d per qualunque distanza 
ee) Per uso demestioo, ner. servizio pubblico, 
49 уед e рег a'te tensioni, 


RAPPRESEN TANTE Gaiari per r l'ITALIA 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


4 Oorso Buenos Ayres, 66 


Il Signor Justus. Bulkley ENTZ a Fiiadelfia 
(Stati Uniti d'America) concessionario della Privativa indu- 
strizle Vol. 209 N. 93 rilasciata il 31 luglio 1905 per: < Di- 
sposilif de regulation pour circuils éleciriques » e relativo. 
Attestato Completivo rilasciato il 21 Settembre 1905 Vol. 211 
N. 241, desidera di entrare in trattative con qualche indu- 
striale italiano per la totale cessione o concessione di пешә 
di esercizio di detta privativa. È 


Rivolgersi per schiarimenti all'ufficio Internazionale per 
brevetti d’invenzione e Marchi di Fabbrica della Ditta 


SECONDO TORTA & C, 


TORINO — Via Carlo Alberto N. 35 — TORINO 
| i | (17-8) 


жЕ 


í Hartmann & Braun 


Società Anonima per Azioni 


FRANCOFORTE sul MENO 


STRUMENTI ELETTROMETRICI D'OGNI GENERE 


stazionarii 


Strumenti rotondi e a profilo per quadri 
Esecuzioni speciali per apparecchi incassati. 


STRUMENTI DA MONTARSI SU COLONNA 


anche a scala illuminata 


) APPARECCHI NORMALI, PER CONTROLLO, PER MONTAGGIO 


trasportabili 


———— — — M» 1-9 cam den 
Rappresentante Generale per VI talia 


Ing. A. C. PIVA 


Milano = Piazza Castello, 9 = Milano 


(1, 17 


SOCIETÀ ANONIMA 


Ta aen 


(ZUR IGO) . 


6. А. PESTALOZZI &C: 
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: FABBRICA DI CARBONI | AA 


per lampade ad arco e di elettrodi 


* CARBONI 


38 PER, | 
LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente’ continua ed alternata 


SPECIALITA': 
CARBONI PER LAMPADE AD EFF - 
LORATA ETTO DI LUCE CO 


gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
|| CARBONI PER RIFLEPTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale : (1,15 (24,8) 


| F. BIETENHOLZ - Torino | 
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000000000000000000000000000000000000000000000000 


È uscita LA TERZA. EDIZIONE 


. riveduta e апше аш; con 820 figure nel testo e 36. tabelle numeriche 
DELCE 


Lezioni Elementari -` 


Ф % 
iM 
Elettricità In 16 


s 
4 


L’opera, in due volumi, tien conto dei più nm progressi e 
delle piü recenti applicazioni. 


| Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 
Introduzione — Corrente elettrica e sue e — Pile — Accumulatori — l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell' ‘energia — Contatori, 
Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche |; tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 
ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correnti alter- | zione elettrica — Applica 
nate — Misure elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — | chimiche — Telegra da 
Alternomotori — Trasformatori. | 


zioni CR — Applicazioni elettro- 
Telefonia. 
E ss — Unità elettriche assolute. 


АДА Prezzo di ciascun Volume L. 1. BO — Opera completa L. 15 #96 


Per acquisti inviare cartolina Vaglia alla CASA EDITRICE LIBRARIA L'Elettricista 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28-47 


Q 


La Pubblicità 
EN DELLE CASE INDUSTRIALI 
"a fatta пе] Elettricista 


» 


2 o» | e la più efficace 
оў? | sa PREZZO DELLE INSERZIONI : 
ПОРОРО оте 
e m "TE ; | 
Sei mesi n 4OO вао 1580 SO 55 
š Un anno . n ZOO зво адво 130 20O 
Ro — 0 0 ë 4k : 


SPAZIO DISPONIBILE z 
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| PIRELLI & ©. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 


Spezia = Villanueva y Geltrà 


x r Ы > w Nt. —--. r wy... a c7 чи”, 
== CX» = SEP — Сараа CODES - RES YES CUE DC ESC таа nene RES =mo === ee re ВВ 
———————————=—==————_———————_——————_—_ i 


Cavo per Tensione di Servizio PARIGI 1900 
"am VOLT S. LOUIS 1904 ! 

n» MILANO 1906 ruori concorso 
BUCAREST 1906 cipLoma D'ONORE 


— —samo»-$-44*9-q1—«-———- - 


САМІ ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI е — 
Per Energia, 
Luce, Trazione, 
Telefonia. 
.Cavi Telegrafici Sottomarini 


GRAND-PRIX “270 posato ael Lago di Garda 


Tensione di servizio 


13,000 VOLT 


da 


Provate a oltre 200,000 VOLT Provato a eltre 80,000 VOLT 


U 
А 
U 
R 
U 
| 
M 
| ü 
ЕД (Cataloghi e Preventivi a richiesta; % | 
"T 248) 


RD 4 eee 0 


h " ye e p poe deca ca cic ca ec = == 
| Gust. Mechtersheimer G.m.b.H. 
 MAXIMILIANSAU a. RE. | 
| | Cantieri di ЕТИЦИ 
| PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 
i elettriehe, telefoniche e telegrafiche 


TRAV ERSE CREOSOT TATE PER FERROVIE 


` Rappresentanti Generali per 4 Tatia : 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono. intere. 16-59 | EE . Via Luccoli 14-27 ` 


Avvisi di Pubhlicità dell" ELET'TRICISTA. 


ЕЕЗ FABBRICA DI LAMPADE А INCANDESCENZA A FILAMENTO METALLICO — 
| 
| 
| 
| 


E +L IL, IL P S 
Società Anonima Í T Ее DHOVEN| (OLANDA) 


LAMPADE l \ 
УУ N 


J 
| 
| 
Я 


LE LAMPADE 
PHILPS 


possono funzionare 


a filamento metallico |. 


CONSUMO: š 
| Un Wat per candela 
|! Economia 70 i^ 


лан 


in qualungus posizione. 


SÌ VOS SCOHOS ; 
da 70-160 Volt | 
32, 50 e 100 candele 


- Sé costruiscono: | 
da 200 - 250 Volt 
40, 50 ө 100 candele 


| GRATIS А RICHIESTA na | 


а-у GA, 


A 
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C MANIFATTURA TALIANA CINGHIE ( 
9) - MASSONI x MORONI=MILANO 


"W. T. HENLEY S TELEGRAPH WORKS. 


FABBRICAZIONE E FORNITURE 
. per I mpianti completi di 


CAVI ELETTRICI ISOLATI 


= боп isolamento di carta Impermeabile per impianti di 
ILLUMINAZIONE, TRAZIONE E TRASMISSIONE DI FORZA 


con isolamento d’aria e di caucciù per 


TELEFONIA 


Isolamento di Gomma elastica vulcanizzata e di carta per 


INSTALLAZIONI DOMESTICHE 
ECC. ECC. 


RAPPRESENTANZA PER L'IMALIA: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. Italo Zannoni 
_ INGHILTERRA Via Chiodo N. 6- SPEZIA. 16-19 


Sede Centrale : 


. ———— — —— n_F ыы 


GRIMALDI & C... 
GENOVA 


LIMATRICI 
FRESE . 
PIALLE 
ALESATRICI . 


x 
x 
| 
x 


GRIMALDI, C. GENOVA 


а n m dms DUO 
p LG DA 


s. 


Filiale a Milano · 


| ale a Milano’ — x CATALOGO A RICHIESTA se | 


анв)- 14,9) ` 


pm 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova - 


à : sud al; 
"UU С + già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO | 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è lu 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 

LA PIÙ PERFEZIONATA | 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIU MODERNA 

LA PIÙ SEMPLICE 


LA PIU PRATICA 


"WE 


DELLA CASA 
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ELETTROTECNICO in Cornighano Ligure della società миш italiana 


Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici, ecc - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per-bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


B'AS ° 


— — 


: "t DUUZEITCUA 
MACCHINA PER SCRIVERE “WILLIAMS, 
- UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE | 
um a scrittura visibile e senza nastro | 

SAM Oltre 25000 in uso di ou olra 2500 in Italia | 
A La “ WILLIAMS » è oggi la preferita, perché la migliore | 


L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 
macchine per scrivere 


KEK TT | 
Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'Italia 


SOCIETA' MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 


| 
ҮШ 


ij Eid 


| 
i j iH 


ZL' е, 
° . 


===> 
\ ==}; 


AGENZIA 
GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA 
L. 509 Società Macchine per Scrivere ed Affini 


MABIE Т000 & BARD да V^ 1575 ? MILANO — via Dante, 7 
Londra e Now-York penne "M —— 0 | 
enezia- Genova - Bologna - Кота- Torino - Napoli - Bari - Palermo . 


40 v (1,15) - (34,9) 


x 
| 


‚ Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


` OFFICINA ELETTRICA 
DIR" EM? GEROSA 


SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Oapitele versato L. 300,000 


MILA NO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


12006 den — —— Q 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI-APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Commutatore centrale 


Le. Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città” 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a qualche 
centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o m stabilimento 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- - 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
l'altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica à 
il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 


(1,15) - (34,8) 


é. 
IW 
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GADDA & C. 


SOCIETÀ per La COSTRUZIONE peLLe MACCHINE вр APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIAN1I ED ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L: 6.000.000. — EMESSO E VERSATO L. 6 000.000 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE iN MILA NO 


€ 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI | di 
IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA А 

VENTILATORI ELETTRICI 

TURBINE a VAPORE 


- 


ШШК 


Wine 


, iL M | MT UT 
SEI w МА, MM 


Alternatore da 2000 HP - accoppiato a turbina idraulica. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906 


4 Gran Premi. | 
3 Diplomi d'Onore. 


SEDE DELLA Ditta : MILANO, Via CASTIGLIA : 21. 


Uffici tecnici. Commerciali a ‘Torino - Genova - FIRENZE - Venezia - Roma. 
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PREMIATA FABBRICA 


| 2 | 
pi PILE GALVANOPHOR | |+. MWUUUGUUEDUDUM si 
АЮ ALTA INTENSITÀ i А 
| a n M - T e Ф) 5 
| GRANDE “MEDAGLIA р ORO si i Forniteri 01" К. : Arsenali, Ferrovie е. - Tramvie Italiane š š 
. Esposizione Milar Milano 1906 — ўз Fabbrica di MOLLE а SPIRALE di filo acciaio xš 
| Е d ardo W Weil ig prima е temperate con metodo brevettato FH 
| > per tessiture, filature, cartlere, motori elettrici, vagoni == 
0аг00 "и руса a pvc 


. tondo o quadro fino a mm. 50. 


ti, 
| MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 Resistenza fino a ko. 20,000. 


> ‘Telefono intercom. 2-85 >= 


| . SUONERIE ELETTRICHE $i | 


Es 


| 
ed 
i " ARTICOLI 
| AFFINI 
| - | Rendono affatto impossibile in 
| RAPPRESENTANTE causa della loro permanente el 


cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni e " a b 


generale per l'italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON FABRIK A. 6. 


già J. Berliner (1,6)19) 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


^». Gran Premio 0210 interna 


Ei L Fornitore di Stabilimenti governa- fi. 
"a, tivi, costruttori di vagoni ferroviari, V. ‘e 
I tramviari, automobili, ecc. N 


Campioni a richiesta: 


"Esposizione Milano 1906 : MEDAGLIA D'ORO 
Rappresentante Generale per l'italia CAV. C GIOV. BUCHI GEIGER 


TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO — (115) - (248) 


+00000000000000 0000000000 


“DORA, ~ 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA. 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - —— ALPIGNANO (Torino) 


Accumulatori i Elettrici} 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Bá XK Ж M W 
S Ж E Ж M Batterie di PM per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli BR A OU E Ж KON REO ЖЕ RS R di wo 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori ri per Illuminazione Elettrica 


0055309000 - – - 


GRANDE OFFICINA MECCA INA IG A 
: Sé eseguisce virisque qe PREDA spa. Ç lavoro di meccanica (14) -G9) 
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p— o eU uc. 
| poupe (ЕЙТЕ * ROVORBO,, BREVETTATE 


A UTOREGOLATRICI a velocità fissa, per qualsiasi variazione di carico, di aspirazione e di volume, a forza costante. 
, L'Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, p-rché sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


Disgromma camper әб РРР ЕЕ LA POMPA PREFE RITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 
l | | А MOTORE ELETTRICO 


A Si adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
pompa d'incendi; per aspirazioni ui oltre 8 metri e per sca- 
rico nel vuoto, senza incunvenienti, ed in generale per appli- 
«cazioni fi ora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
o turbina. 


99 


= 
e 
Ж 
m 
m 
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Chiedere listino R 101 e preventivi dat Concessionari 
per l'Italia - 


HW. WHITE, CHILD < BENEY, Ltd. 


А Pompe (vrina comune 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
. @ Pompa - [folurbo® | (1-10) (8-0) $ 


| | | | | | | i š 
Fr. Gebauer, Berlino 
rs» FABBRICA DI MACCHINE он 
SPECIALITA | | 


Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni- rendi- 
mento е per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 


Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie. 


Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per cunalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di RA 
Pompe dt circolazione. 


Ron acci TONG na ERA ——————————————= Ta s — a ON - 
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SOCIETÀ AN. ING. V. TEDESCHI & C.- TORINO 


Fabbrica di conduttori isolati 
e cavi elettrici per ogni applicazione dell elettricità 


оо зиро тосмо 0 


CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI рег impianti di 
energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


TUUM a- SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


Accessori Relativi 


(8'78) - (80) 


di MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI 


———+——r__—_— 


Società Anonima pode. in Brescia © 
CAPITALE L. 2,000 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldat ti 
n per pressioni elevate 


ша LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametrc 


Sistemi propri d'unione 
: garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (24,8) 


S PT Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche e0e _ 


MENU ый у ҮЗЕ 


Avvisi di ARSA dell’ а 


dms А е 8 е TE 
` NN " > LAS Grm ' D IQ n Med I» 4Op ; Pens e D n, val vi O|”, С b, О. m. Lh „ЧО; i va; 


THE «OLIVER, TYPEWRITER C: L: 


Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO U S. А. | 5 


Filiale : Ditta A. GIANNOLA- PUCCINI ZEE К. 
Palagio dell’ Arte della Lana | | = 
FIRENZE: | i 
2 —— вань Bee — — —— 
La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO | 


M per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente .che meglio ri- 
Й spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 
| ‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. 


^ 


j Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 
Lo 100 Macchine Oliver, | x 
i е Il 6 agosto una seconda ordinazione di altre 100 Macchine. EE 


————— edere —— — 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE V] VISIBILE 2 
Macchina Moderna <= Durevole - Completa | ` 


150 mila MACCHINE vendute in tre anni. Record Mondiale (118-088) + 


"ассақ" 


a] per rettificare i collettori delle dinàmo 
| 
| 


SOCIÉTÉ ves LAMPES 


à incandescence de Zurich 


- Fondata nel 1889 - ZURIGO 


SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO 


-— --. —.—- Iv - in 


Stabilimento a x \ 
BIRMENSDORF ; 
LAMPADA | | 

INCANDESCENZA È | 


—————————— 


| 
LAMPADE | 
comuni à x 
e dilussol ` 

per decorazione 
| 


per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 

ecce, 


ES E E uu W 
‚== „ - ko 
r — —= 


Agenti esclusivi per la 
Francia, Italia, Belgio e арай 


| E. H. CADIOT & C 


ELETTRICISTI | 
12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - 118,8) (1,15) - 118) 


In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello & 


CRE 


рари 
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SOCIETA ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE 


(Svizzera) BIASCA (Svizzera) 
СНИМ | 
Specialità esclusiva: 


REGOLATORI AUTOMATICI Thury) 


| di tensione, di intensità 

per corrente continua ed alternata 

per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. · 

e per Forni Elettrici 


| 
| 
| 


> 3 
#&— = 
. 


= 


UDO ti pai n in — ^ 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12.9) 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati dilaga ed in America — 


Ing. S. Belotti « C. 


Mu D NANANA 


MILANO - Corso Romana, 13 = MILANO 
Telefono 73-03 | 3 Telegr. INGBELOTTI 


= aio agent 


Ж 


ES NEP S 
" 
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ni | 
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Progreso della moderna costruzione edilizia 
FELTRO p ip 


SICUREZZA m LEGGEREZZA 
ECONOMIA © DURATA 


genza catrame od asfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di t^gole, lamiere, asfalto. 


№ 


VENTILATO 


per usi diversi 


Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento 
iz Armato, ecc. 
er isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri 
umidi, terrazzi, eec. 
Per pavimenti e tappeti, ecc. 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 
“vagoni retrigeranti. 


— —— SLI INA A  —— SL 


Prezzi per rullo di 20 mq. (m. 22 X 0,915) 
Napoli Roma - Palermo 
pu Bologna - Milano 
a spessore o piega . ° š Я 1.98. — 24. 
: » » i : | : » 
Buberina | lo ak L 
Chiodi Speciali _ Е š » > 


Marcia silenziosa 


Massimo rendimento 


80. — 
43. — 
54. — 
8.80 
1.80 


| 
| 


` 
r 


Nomerosissime applicazioni in Italia dal Genio civile e ilie | Uffici teenici, Ammiai- 
siresioni palis, Stabilimenti industriali o privati con n apasi risultati attestati. 
- - — è 


CAMPIONI E PRUSPETTI si | spediscono GRATIS a semplice 
richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 


ч | | | . ° е Ё š Н a 
J ——— Spedizioni franco domicilio == | 
" LAMBERGER & C, (1,15) - (6,9) 


@ Cercansi Rivenditori Via Monte d. Dio, 54 - MAPOLI - Telefono 15-46 


È b ; (1,15) - (21.8 
) | $09000600000000060900 00800 
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BR EVEKTTATI 


LIMITATORI DI CORRENTE 


«continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) 
Questi LIMITATORI di corrente sono i prù PRATICI 
—i più ESATTI — і più SENSIBILI 
Tipo Elektron 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


Elektron 


боде Anonima Italiana per gli ios 


> 2 
X^ 
MARCA gr 


STERN- SONNEBORN 


Capitale int. versato Lire 150 000. | 
Sede: GEN Ov A. — Stabilimento Rivarolo Ligure | 


Case Consorelle: С | 


Designazione 2 lesion сов virg éd 
Or inari er attenuare la scintil di istacco [ 
SA Lana а AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Parts | 
Am 8 dal. P da pl dalla, da6', | da8'/, | da 11 | 
Pri узан | 86'| a8 all | а15_ NEW-YORK 
Prezzo cad. | L. 12,— |L.14.50 L. 16,— iL. 18.— L.20, — L.22,— dll RS | 


| Prezzo del Limitatori Elektron da 125a 200 V. V. Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 


EI Elektron , macchine. 


Elektron oon dispositivo 
Designazione ; (ordinari po 


per per attenuare la scintilla di distacco 
En Pcr lea 


— | Olii per Cilindri con vapore saturo e — 
da 5 1 = a | е . ` ° e Je 
i sb ' Grassi Consistenti са altri grassi industriali. 


LI бий E ае | | 
| d Olii di Vaselina ad uso Medicinale. 
Tipo excelsior m 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: | 

Olii e Grassi per Automobili Approval dal 
Touring” С lub Italiano. 


Fino a 125 Volts x 
. GRAN PREMIO — 

| 

i 


Amperes 


t 
| 


Prezzo cad. 


da '/, & */, di Amperes 
Da 125 a 250 Volts Па! a JA 


Prezzo unico I». 5,73 


| 

| 

Tanto per l’Italia quanto per lu Svizzera, rivolgersi allo | 
| 

| 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con. Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., i iosa 
( ) | 


Esposizione di Milano 1906. 


(0,15) - (9,8) 


— < 


Ld 


| See. AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 | 
| 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI | | 
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FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE PE la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia | 
elegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — || 
| Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti — Avvisatori 
d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


| 
Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale | 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE — SUONERIE. ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI - EU. — ECG. 
PILE ad alta intensità “INVICTA, Drevettate-Pile d'ogni genere 
DR O 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO x 
DELLA V, E. I F. A, i NI u 

ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE - FRANKFURT) A. SCHWARZ - FRANKFURT x 
APPARECCHI DI MISURA | LAMPADE AD ARCO x 


editti pico 9° 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


— о £ 
TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


(GADDA & C. Consociata) 
Sede in Milano Via Castiglia 21 


Dinamo - Motori - Trasformatori | 


FERROVIE ELETTRICHE 


TURBINE a VAPORE 
sistema BROWN BOVERI - PARSONS È 


E 


per vp diretto con generatori elettrici, 


pompe, ecc. 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 


DE 
DE 
| Da 
Filiale di Roma — Via del Tritone N. 53 


des Con rapresentanza a NAPOLI: B 
— "54 ng. Buonomo e Utili - Calata S. Marco 13. i 


аи 
pa Mi - ANSE 


E Per il Piemonte - Ing. Valabrega, Lichtenberger e Ori Torino - Via Lagrange 29. 
# Per il Veneto - » Venezia = S. Moisè 2065. ` 
E Per la Liguria = Ing. R. Queirolo - Genova - "Salita di Negro 1-2. 


E SACAR LEES AS ЭС DIAZ Les НОЕН 


$ | 
L. & C. Steinmiüller Gummersbach 
LA PIÙ GRAN FABBRICA DI CALDAIE MOLTITUBOLARI IN GERMANIA 


Fondata nel 1874 


D 
Ж 
A 


2 ө 
e 


CALDAIE noltitubolari inesplodibili 
Ssteinm'uller 
produzione а: vapore da kg. 20-25 pro m*. 
con rendimento elevatissimo finora insuperato 
da nessuna concorrenza 
SURRISCALDATORI appropriati per . 
Caldaie d'ogni sistema, brevetto Steinmiil- 
ler. Costruzione solidissima; manutenzione SO0ffi» 

plice. 

DEPURATORI D'ACQUA brevetto Steinmüller. 
Economizzatori sistema Green 
речеме completi di tubazioni 


- e > —— 


| Per schiarimenti e — rivolgersi alla ditta. 


ING. ROLAND REMY 


TORINO - Corso Oporto, 21 - TORINO 
(1)-(21;8) & 
*%@ 


la Mi 
J^ 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


— Az aie 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA  — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
| | — Fia Somma Campagna, 15. 


P » GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
| | Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccan iche € Elettriche 


è ват | levatore di munizioni. 


> 


| Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA. 
Società Italiana Motori a Gas s EE 
CROSSLEY. 


rene Nu euet MSM ——— SET NT NN TSI TT NES NT MN — 


99, Via Orivolo 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


` (48) - (4,8) 


. ne KEilcC ki RN AM MANNHEIM 
A Clemens Riefler кнр dial 
FABBRICA DI STRUMENTI MATRMATICI | | LOCOMOBILI- AN Più di 
|: NESSELWANG tubi LA MONACO NACO (Bavicra) SEMIFISSE 20.000 
| i : 7 
ig COMPASSI DI PRECISIONE T€ in uso! 
| SISTEMA ROTONDO saturo — olio 
per ingegneri, Architetti e Disegnatori e Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Lonis 1904- Liegi 1905 = Prix 
— =. Con 
Cataloghi. gratis a ri - s izi 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: aa к» к Y MI LANO 
p. A. DEIDIER ` «LENTZ» --—^ 1906 
| Porrattearioneche Napoli = (Italia) Corso Vitt. Eman. r $ 5. | 
ате. w Rappresentante: | 
don aan Forte” negl importanti uffici teonici del mondo |. = 


O ар. invero. (1,15) - (94,8) a CURT RICHTER - - 


_ LABORATORIO ELETTROTECNICO 89 
ng. LUIGI MAGRINI &C. | 


селе in accomandita semplice 


-OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE 
Via ode Rossi - BERGAMO . Viale Monforte, 28 - MILANO 


P oreet 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


[Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
| e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell’aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


‚рег apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


easformatori di misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE 


di tengione e di corrente Í a bassa ed alta tensione 


(| per sezionamento - valvole - derivazioni 


AR 
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4 
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Trasformatori - divisori - resistenze - . 


per archi | Scaricatori 
Е годна аут" | per basse ed alte tensioni 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI |! | 
per batterie di accumulatori $ ACCESSORI PER IMPIANTI 
Е deci Morsetti, Serrafili, 
B REGOLATORI AUTOMATICI Valvole a piombo ed argento. Telefono 3-71 
pel sistema di survoltaggio Magrini a RAME per Telegr. Elettrotecnica 


LIMITATORI DI CORRENTE’ 


B REOSTATIA VENTAGLIO ED A CORSOIO: | Telefono 28-77 
REOSTATI DI REGOLAZIONE | per luce e motori (Brevetto n. 70050) MILANO per Telegr. Elettrotecnica 
- per dinamo e motori. Costruzione e montaggio di quadri completi ` 
REOSTATI DI AVVIAMENTO š per Centrali - Stabilimenti - Motori (1,15) - (7,9) 


а —- 
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Unici Concessionari in Italia 
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Marca depositata 


Brevetto Italiano 79990 
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Luce Bianca 


| Manufacture Speciale deCuirs & Ten | 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


FuorI Concorso - (Membro del Giurì) BARcBLLoNA 1888 - ToLosa 1888 - Снюдво 1893 - PAgIGI 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: | 
_ Soellos - Dynamo - Extraforte | 
Scellos-Renvideurs - Hldrofuge | 


АШ 


Boulevard Voltaire ‘ 74 45 p m А 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Agenti Generali per l'Italia 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE FRATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI Е SAMPIERDARENA 


Ф (1,15) - (0,9) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


i» чш 


Bi m FOL FOLTZER | 


R IVAROLO (LIGURE) 
E : MEINA (LAGO MAGGIORE) 


— аА 


ою © | GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


Esposizione Universale di Parigi 1900 
Medaglia d'Oro 


—-Htg—— 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d’Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 


99 


Contatori “ARON 
x Costruzioni a motore ed a pendolo 


per corrente continua o alternata 


— — 12983 ——— —— 


CONTATORI 
portatili per controlio 


CONTATORI 
con indicazione di massimo 


ed aitri tipi speclaii 


Milano 1906 KOH- 
dei principali Costruttori di macchine (dare iti | 
For | | [0 [ Ü a vapore - Imprese di elettricità - al КЕ M — i vue 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri | PEEL l'Italia | 
4 Opifioi industriali. T | R. BINSTEIN - Via Felie Cavallotti, 11 = MILANO 
x REGIE FERRIERE DELLO STATO UNGAERESE 
EC лга ox = - RU | 


; r R Sa p ) | 
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Lime d’ogni forma е ina” A tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
darmi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


FRIEDR. DICK - - Esslingen a. c 
: SIMONIS е C.- Milano, via s. Eufemia, 


LIME * DICK ,, 


lime ad ago, 


UTENSILI * DICK ,, 


seo = +... 


(1,15)-(18,8) 


RAPPRESENTANO DA 


TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI FTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 


Già Dott” PIERO PICCINELLI & С. 
Anonima-Capitale SOTA L. 1.200.C00 - Elevabile a І. 3.000.000 


ST ABILIMENTI FILIALI 


Sorisole (Bergamo) 


ed accessori per fognature 
| | | per aoquedotti 
| М, fs | Impianti Elettrici 
caricatore e Telefonici 
+64 


Mattoni refrattari 
Mattoni Grés | 


— Fer Torri di Glower o~~ 


Specialità: dE 

Materiali inattaccabili WE LP | 

in Grés per Fabbriche ШИ 

ИЙ ЕД: Prodotti Chimici, Tin- | 
T m torie 


(Siemens) | 


Linea | | 


i 
Rappresentanza в Deposito 
in ROMA 


presso il Signor 


Sifone in Grès . PROFILI AMEDEO 
I | Via di Porta Salaria, 52 
per Resistenze Liquide Telefono N. 96-83 
a aus | (1,15) - (4,5) 


Consumo | Watt per candela 
—————————P———————Á—n!sann 


Lampade 


80 Volt 18-50 candele 
«da 100-160 Volt 35-130 candele 


MILANO- Via Rasori 1 
Mozzate (Nord Milano). GENOV A- Via Mira 


TUBI i GRES 


` w w ША ua aa, 


Avvisi di © Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente in Firenze 


Studio elettrotecnico 
e laboratorio per tarature scientifiche 
ed industriali 


—- 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI Di 


x 
x 
x 
Strumenti Elettrici 
| 


Costruzione ed asportazione di apparecchi 


шн all'arte della Guerra || 


Proiettori da scoperta = ‚ Telemetri - 
Segnalatori di ordini 


Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 


DELLA 


EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. (o. 


E DELLA 


DEUTSCHE TACHOMETER - ЖЕКШЕ 
BERLIN 


(3,15) Е (24,8) 


Gsi sram 


da 100-180. Volt 35-100 candele 
da 200.250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele”e quelle da inserirsi in serie fra Пого, vengono fornite solo 
per sospensione verticale. 


Utteriori schiarimenti e prospetti a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT-BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l'Italia 


Ing. A. C. PIVA- MILANO 


(1,15) - (8.9) 


Y 


A H 


Lr e s 292 2mm 


` NNNM | Avvisi EM СБ | | | 
Schaeffer « Budenberg 
| 23 A. Monte Napoleone = MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 
Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


X Compressori sistema Kryszat 

` Pompe а vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


Indicatori per prendere diagrammi. 
Contatori di giri — Tachimetri 2; 
Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 
Valvole sistema Jenkin. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
| Р Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
| siettere “RE-STARTING, Valvole a "Uu — Lubrificatori 


n S Ü— — — 


Жжжж 


жж 


ж 


^ 
`Ë 


ЖЖЖ 
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(1,15) - (8,9) 


Schiff C. 


SCHWECHAT . 
pressó Vienna 


ШТ, ШЕЕ TORINPST- rum 


—_ GIÀ ——— 
LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e c 


- GRAND PRIX RIPARTO 1. RIPARTO II. 
1 Esposizione Internazionale mE 
s og MILANO 1906 | 
x ee Moroni a Gas Povero | BE 
| . Fabbricadi carbonielet.- сБ 211г 4 ЫБ | 
trici per lampade ad arco di carboni galvanici. | minimo consumo È 8. — 6E а 


da 1 - 2 „ Су cent. 


Е SPECIALITÀ 


= | Carboni per luco elettrica a vari colori. 


| Elettrodi sino a 3BO'* di grossezza 
|| | e 1600" di lunghezza 


per HP ora. 


TURBINE - TRASMISSIONI 


Maochine per laterizi 


_ Consegne brevi. 
| Ventilatori — Pompe 


Tn cic M OFFICINA CALDERAI 
x MINIMA COMBUSTIONE Seno 
‘Placche e bacchette di carbone per MR < 244) С 
l'elettrochimica e l'elettrometallurgia. ati ^ | Ghise speciali 


| +6 Listini, preven'ivi e schiarimenti GRATIS a. richiesta s+- 
Rivolgersi al Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO 


ТЭС ові оО = Via Corte а’ Appello, 2 - Torino 


x Rappresentante Generale per l'Italia : 
| e GUSTAVO WEIL 


— Via Monte Napoleone, 28 — 


(1,45) ы (24.8) 


(1.48) - (8,8) 


J ADOLFO RIGNON - 
Ё Corso Siccardi 31 = TORINO - Corso Slocard! 31. 


MATERIAL ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTEGNICHE 


| Vernici e nastri P < B 
j f Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, 
Amianto ECG BCC. 


| dace Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
» 153 nero » 326 » 


LAMPADA ad ARCO GLOBO CHIUSO: 
 JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
rrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da 2a5 lamp. su 200 a 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a зоо ore). Rendimento 


‘luminoso costante per tutta ‘la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


x COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
lan. "D RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO NOS LIANO 


| Corso Buenos Ayres 66 — ANO = Corso Buenos Ayres 66 


Ü Sconto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta 


] RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO I° MARZO 1906 | 
(1.15) - -65 | 


— — . e — кее а 
Ф D 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA. 


ÆI OFFICINE LOUIS DE NAEYER < С: 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


Caldaie. Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in | 
acciaio fucinato con -chiu- 
sure autoclavi senza guar- 


2  nlzioni. 
i f i 1; di qualunque ibi 
x 1 € RISCALDATORI 
| Н dol i ü per l’acqua di alimentazione 
“pali: т SURRISCALDATORI DI VAPORE x 
| [4 — x | - t | 
⁄ | | e | | Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
E š E 980.000 mq. di superficie | 
аш di riscaldamento. 
is. Preventivi e Cataloghi a richiesta 
Kappresentanti Generali per VItalia: 
misi MILANO - Foro Bona arte, 1. 
- Grimaldi & C. ü | GERENTE: е — 
TE GENOVA -Portici V. E. 26. Ing. Giovanni Das Е: 


е 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


ING. A. RIVA & C - mnano. 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


lh) TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


TEENS In 19 anni di esercizio. 
à BEEN STU Е oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 
TURBINA. di SOGO onvali <- MAGARA. Progetti e Preventivi a richiesta ulcus 


Li 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI - а" Padina ma, Fossano 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
| per la costruzione di 


ai 


SEGHE E MACCHINE на T 
per la lavorazione del legno „К E 

secondo i tipi più moderni eI s 
Referenze di primo ordine om) 
ESPORTAZIONE e E 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA u | (1,15);- (24,8) 


, 
У ` 
. 


| ORIGO MILANO |$ оуу jT TUI 


| 
| Direttore: Ar CHIA TFI di città e campagna, aeree e subacquee 
x | | FERRO LINCATO I BANDE STAGNATE . | La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
x METALLI | | | di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
I PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. š 
I | A . 
| ac | S1 assumono impianti ovunque oon squadre speola- 
| TRAFILA PIOMBO PER VETRI B FILI DI PIOMBO listo = Prezzi unitari od a forfait, | 
| Via Anime Sante 25-27 — ROMA — Те Еғомо N. 97-23 | x : P c CH | - : 
MAGAZZINO IN ROMA ` @ Fabbricazione di trasformatori 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TeLEFONo 15-34 , e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI . | | = = ` sa P 
Via Appia Nueva, 101-103 Tezrono N. 25-39 Installazioni elettriche di luce e 
| | 9 Е | forza in paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 
| Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- Lx А —— h 
i lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iq Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
| ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- ialisti | EAE: . : 
trine in ghisa smaltata — erro de bagno in ghisa smaltata specia isti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistemin e portata Articoli diversi per idraulici = camente DOEIOHS, 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di maj ed Lar sex per аан | FORNITORI 
— P o cessori — coli diversi l 
| per viticultori ° SCC cantina. a Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
H gas comune е gas acetilene — Macchine ed utensili рег la la- elettriche — Municipi — Stabilimenti. 
| vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per ell OUR 


{ la lavorazione del latte — Cinghie cuoio < Scellos > ed acces- 


i.sori — Oli e grassi lubrificanti — Benzine raffinate рег auto- Ing. BISO ROSSI & C. 


| mobili e per uso etagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 


[айе neri e ашсан Ps — Raccordi d чия | @ VERONA - VENEZIA - PADOVA 


| GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS PRO I 
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SOCIETÀ ITALIANA GÀ SY "TN | 


SIRY, CHAMON & Co. | 


x 
e — 
- -Da 


RIA, фә Q7. 57. ав. “° “. GR 
D СА do КОЕ 
NS "A s (css š ^ E ç cià ANTS 


į 
A 


Agenti esclusivi per l’Italia della y 
Oj POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi | "5 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 B. 
TORINO - Via Arsenale, 81 dai lli E PRES | _ TRIESTE - Via Caserma 1, È | 


СОМТАТОВ! : 
E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed 


intensità. 


E. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, e 


per alte tensioni. 
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+14444} 


Ж 
AINS 


SCICEOEOEOE K 


ЖЖ 


ЕЕ 


` 


ОТТА 
GE 


HOK 


Naz 
ж: 


ЖҰЖ 


NATA 


ACTOR 


жж 


` 


Contatere per correnté alternata trifase. 


ЖЖЖ 
\ 


N 


` 


. Speciali per quadri | i 


КЖ 


ж 


rtt tt 


` 


‘di distribuzione ж x 


` 


Massima sensibilità Contatore per corrente alternata monofase. 


KEREK 


* Minimo autocon- 
sumo x Semplicità 
x Robustezza ж x 


AN ` Las 
ACACIA AAC? 


x 


ЖЖ 


^ 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


AOKK KEK 


SN. 
жж: 


di d М 
AAAAACA AAA AO 


ЖЖЖЖ 


`a ` 
UR 


a] 
f 
h, 
" 
< 
= 
4 
” 
<` | 
е» 
^ 


LABORATORIO 


PER 


ЖЖЖ 


СЖЖ 
E 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 
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TETTE ONTATORI ELET uer 
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b SOCIETA ITALIANA. a с. | 
; FABBRICA DI MOTORI А GAS “OTTO, — i 
Via Padova, 15 = MI LANO = Via Padova, 15 
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E Motori “OTTO,, соп Gazogeno ad aspirazione 
x j Forza motric- la più economica 


MOTORI sunzionamento conforme © DIESEL Ý 
ad ой pesanti — . al hrevetto Т п. 32915 


Е 4800 impianti per una forza complessiva di 8000 ` con pei ‘fezionamenti brevettati in Italia | i 
H cavalli installati in talia in 5 anni. E | da 20 ad 800 cavalli. . —  -qus-(Qu9 d 
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- Società Torinese Aulo mobili Elettrici 1 
TORINO - 49 Corso Regina Margherita - - TORINO 


7 CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE 


s 


Elettriche ad Accumulatori 


— 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
SRI - VETTURETTE - FURGONI . 


Massima | economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta x 
. Andamento о regolare e silenzioso - Ricupero della corrente DELA discese ` 


— SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI — 


CAPITALE SociaLe L. 809,000 — Versato L. 500,000 
FIRENZE Via де Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provincia T Caserta 


— — 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di E specie per tettoie, MATTONI ordinari, решен ө mattoni "vuoti, 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 
N. X3. — Si iscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a ЖОКЕ E ов 
SCAURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi del due Stabilimenti. 
CORRISPONDENZA | д? lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Pucol, 2 


: F IRENZE 
o» di Scauri — Soauri (Prov. di Caserta) | Telegr aromi FORNASIECI | | . SCAURI 
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A. E. G. - Thomson Houston 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ Sede in MILANO 


CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


1-9 @ > @ + 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 3 


— — А RR 


TURBODINAMO 


di quasiasi. potenza 


MEC i 
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Officine della A. E. 9. - BELLINO 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici. 


Turbodinamo A. E. G. -- .- T. NE. funzionanti in Italia 


1°. Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 
2°. — коюшы. Societa Botgasso di P U GHA — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
3° — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 


| А Intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 


DI: Fabriano. Soc. Anon. Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 
». — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
' T R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


In costruzione 


1°. — Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 


2». — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 
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Uffici sucoursail con deposito di materiali e macchinario in - 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 


Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 23 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6: 
Roma, Via due Macelli, 133. 


Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


RAPPRESENTANTI: 
SARDEGNA : Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1 - SPEZIA. 
LIVORNO : Attàl Ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini | g. Andrea, Via XX Settembre 66. 


mom ce 


(15) (9,9) 


Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA. 


“CONTATORI D ACQUA per CALDAIE 


— dell'evaporazione Solo apparato registrato 


e a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE А, SCHMID ZÜRICH. 


(1,15) - (24,8) 


TR ÜB. FIERZa C. Hombrechtikon - Zurigo rime 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
FONDATA NEL 1893 


 — — . --—e x. m Ө © 


Maradi € Fabbrica 


5 
STRUMENTI DI MISURA 


` per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


— 


‘Rappresentante Generale per l'ITALIA: 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Em. 244 


Ing. Elvezio Bosia e O. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Plemonte e la Liguria. 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia з. — Per la Lombardia Pf milia ed il Venete. 
(1-15) (29-9) Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e 1 Umbria. 


„МАМО, DITTA ING. H. BOLLINGER MILANO , 
Costruzioni industriali. ^ Cartoni cuoio asfaltiei per tettoie prov. 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture і in llolzcement per tetti piani 


e terrazze. - qu. da 


Costruzioni in cemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling 
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P O M P E Centrifughe a turbina 
TIPO “ ROTURBO ,, 


VENTILATORI centrifughi ed Elicoidali 


Costruzione " ёё | ne: 
annata. | | Referenze: | 
| | | TIPO B. MARINA INGLESE ` 
a | | ! 99 E. MARINA ITALIANA. 
EfficienZa L MARINA GERMANICA 


|  "9"* OcOMPRESSORI D'ARIA e Pompe a mto eoa 
Per qualsiasi | | 


applicazione 66 Centrali Elettriche 
TIPO R Е AV F LL . ed Imprese Pubbliche 
| , Е | 


Serie 
garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, ecc. 


Chiedere listino * W€WS 101 ,, Preventivi e progetti gratis. 
. dai Concessionari per l'Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L? - 
MILANO _ 


2/7 - Via Principe Umberto - 27 . o0 (45)- (8.0) 


estie da metallo 


e Filettatrici Wagner 
NAEF >< 
| Macchine per legno 
Milano Kieesling . 
Macchine, Utensili e Accessori 


ег la.Maccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialit ` 
par Mont atore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere,"per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segh eria, ecc. 


РОР FORNITORE DELLA rt EAL CASA 


== CARLO 


Paranchi elettrici Via Alessandro Manzoni, 3i ў +: i 
Sx (e case шош) 


> 


w 


Moneta Giusepp 


WIODERNO 
a termosifone (acqua calda) MILANO - Vis 5. Vincenzo, 20 6 22 = MILANO 
à vapore bassa ie, a PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 
vapore alta media pressione. ARTICOLI CASALINGHI IN. FERRO SMALTATO 


= RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 

STUFE VENTILATRICI n EUN 3 | 

di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


PREVENTIVI GRATIS | | ` 
Serantoni n. 9. n, 6 bis, š 
& Pontiglione STABILIMENTO MOBILI DI FERRO € 
Mx — | = Viale Monforte, $ 
РА риа cce а, Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 190 


£ 


x 
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"e FABBRICA SPECIALE un q 
Ds «| 
CARBONI PER LAMPADE AD ARGO | 
0% *% 
«e *e | 
Ra | | | < 
- | А * 
—— F | È 
» 
z SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA - || 
ete К, % 
5 р! | 
s CARBONI ELETTRICI sl 
x š 
"a di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata Ж 
Ф DO) 
s CARBONI SPECIALI š 
** КЫ 
sto per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volte. Ў 
e | 
z: CARBONI A LUCE COLORATA š 
efe д 
= CARBONI oon filo metallico MARCA *EZEGOERLO,, || 
«e i ` w | 
- = ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, rosso, blance brillante e bianco perletta. °| 
0% / «a 
* CARBONI NORIS VACUUM | 
RG . А % 
- epecialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. S 
М | - 
š: Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICI ii ogni кепеге N 
no | | D 
5 | — qu dá | S| 
s SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI s: 
ss | | i «| 
= ^» ELETTRODI + ii 
se < 
5 | i S 
z| per lindustria del Carburo di Calclo e l'Elettrochimlica s 
D 20 ° l 
5 au» - uo [| 
DC) K ^ 
SERIO | 


FRANCO TOSI-LEGNANO | 
INSTALLAZIONI а VAPORE co | 


e GAS 

KAGO- 
MOTORI a vapore: 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- 
vole equilibrate: tipi normali e speciali а 
marcia accelerata per impianti elettrici — 
verticali a grande velocità. 

юк 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari Inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 

. Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas iuce e gas povero monocilin- | | 
drici, gemelli €: tandem. meli — ——— 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta ' Е Ва c 
e sofflati. —— 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) - 4,8) 


i ci 
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Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
' mE Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
| | | . ._ Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. * 
| | Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
| Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 
{ `. | есс. есе. ` 


T 
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il T | 
kl 
UR | - “>; 
| 1 | Т\Ш | == 
il - 3 Il 
| li | nd |] | ШШ mio 
= x é | 10 | | | | а INI | n == PU, 
ТОО ЯО РР 
REFERENZE 
Spett. Società Esercizio Bacini, Genova. 
. Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. 

Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Spett. Società Elettrica di Sarezzo. 0j 

Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. | 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 

ecc. ecc. , 


И (1,15)-(10,8) 


б {x 2°. °__ré 
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LY IMPIANTI ELETTRICI „2 


рег Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI  |[* 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono- polifase. 


. APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
СКО, ARGANI, MACGIINE D'ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GEN ERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


|. & corrente continua, MONOFASE e trifase. 


. 
" > 


(1,15) (24,8) 


š Ë | | ІІД. 


Cav. PAOLO PORTA 


=} GRANDI OFFICINE SPECIALI «< 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


— OAO 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


"Vere, Scale "Porta, 2 


$96 4500 Scale aeree vendute 9Ф90 
Casa ‚ Fondata nel 1860. 


Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipo 8.° Aeree a Coulisse. г" 2066 а rampons per рог n I a mano = 
Couliss d'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pen ; 
» 5 Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici рег riparazioni ді edi- „Scala “VERA PORTA, Tipo 1° 
molto comoda e pratica foi — Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo soccorse per pom- 


per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di весоогѕо con Scala Aerea. — Equipaggiamenti «completi per pompieri. 
Noleggio di Scale in Italia da Lire OO a Lire OO mensili. 
CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (1,35) - (3,9) 


0000060000000000000000000000000 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD- -GINORI-MILANO 


. Capitale versato L. 8.000.000 


-— —e —- 


I PIU GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
ia iaia — + Talon чш r 8 


ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
| potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti ip e 


india prove ISOLATORI . con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


(1.18, - (94,8. 


— aaa 


ü 
d 
JE 


SOCIETÀ ITALIANA 


PER 


! Conduttori Elettrici Isolati - 


| E PRODOTTI — 


) cT 
x ж кее 


“CET 
—— T 
MT ron еу i 


@#Ë 
1207000000000000099 


| локма | 


Toscana 


? LIVORNO 


Toscana 


CAVI ELETTRICI 


AEREO di S — Tramways - моя Telegrafi - Telefoni eto. 


1-15) (19-8) 
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Lampadine ad incandescenza vovita È 


a consumo ridotto 
oon filamento metallizzato 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 21/4 per candela E 
ЗО "/, 
Risparmio euo 
зо ·. Media ру utile 
= | — Е 
NOVITA Verkaufsstelle Vereinigter Clüblampen Fatrike 
| — W. 8 (1,15)-G4) 


ESSEE EISI RERE 00:0. ө, РР; PORE 
C 0240004044 0696060069600 909096 9600066000 0060000 0060600 хх, PIL 00600 090969 06005060604 LN NIILIA SIA 


еее о, ttt 9.0.0. 
2.0.0.9 0006 9.9.09.0.0.0.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.0.9.0.9.0.0.09.0.9.09.09.0.9.0.0.0 9. 


|9:0.0:0. ое * 9.9. 
535259994 55656 950 05. III 06 06,0 0406060660696 0606 060€, X 0,080 6 060606, 60696 060606 060605 060696 ,0€ 000000505050000006 


vv. SINDACATO 


PER LA VENDITA 


delle iuda ad. Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


|° 


r d 


Rappresentanti : 
Milano = ING. MENOTTI STABILINI 


Piazza Castello 11. 


Venezia = ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
. S. Moisè 2065. | 


Napoli - CANDIA & C. -Corso Umberto I, 34. 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio | 
Primissima @ L= 111 2, 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (6) = (94,5) 


«99 ——————————————— 9990 


—— uH «e» 
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~ = 


battelli, ecc. 


Rappresentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO = Corso Buenos Ayres 66 - MILANO 


ELETTROGENO 


sale Generatore per ‘Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del souto Sale Ammoniaco. 

(1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF 
@——— BERLINO» C — — 


Materiale per linee aeree di Tramvie 
e Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


Ta m 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


(1,15) - (24,8) 


Medaglie d'oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — [NS 
Macerata uos — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix Milano 1906. 


Acoumulatori stazionari * Pianté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-ieggeri per trazione, automobili elettrici, 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motor 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulator! trasportabili d'ognl genere in recipienti qi celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 5 


Batterie trasportabili speciali рег l’illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


E: тл ОИЛАЕ 
firman mmm vmm DERE HE ШШШ 4:3. ы тотуну баце munqa ЕШИШ ЩТ? Шш 


*090909090909090909090009000900090009000900000 


+ Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI HENSEMBERGERZ-MONZA 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


—————— e[ »- @ o <. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta al'UFFICIO TECNICO DI MILANO 


(Sn 


nra ALESS, CALZONI вн 


| 100 


TURBINE 


Ione IT TUTUP TU CLR 


СЛЕ TONO UTD UND РАТЕ A NT) TANT HDi 2 uL TTE ET OL (CE 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103.000 


Diploma da'onore 
Esposizione di Torino 1898 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - - um 
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A. С. 


Diploma d'onore Esposizione Milano 1906. 
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Direttore per l'Officina 


(1,15) '- (8.9* 
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N CONTATORI D'ACQUA 8 
LN, SISTEMA FALDA — 8 
: HE 
CY š 2. = 
CP Officina s= 
6 di Milano >= 
7 Corso Magenta N. 56 E° 
i h 9 
e rappresentante per l'Italia: `8 


SPANNER 


34, Via Principe Umberto 


Fabbriche a che a Lipsia I 


FABBRICA MONDIALE - - SPECIALISTA 


, SEGHE e MACCHINE _ 


perla LAVORAZIONE del LEGNO 0086 È 
| Esposizione in Milano 1906 “ Grand Prix, Prix,, Nan ШЕ 


Giuseppe е F'°Redaelli- Lecco 


Stabilimenti filiali 


GARDONE V, T. |... DERVIO 

(Prov di Breacia) | (Lago di Como) 

E 

- 4 | Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
š x per condutlure telegrafiche e telefoniche. 
2 Hi | Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
d Е е corde metalliche per sostegni di condutture 
= 3 elettriche. 
s РА | Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 
iu Corde di rame per parafulmini. — (1,15) (1,9) 


Ing. E. KIRCHNER & c. 


"МІ АМО = Via Principe Umberto 34- 


OFFICINE ELETTRO- ECCANICHE 


Società anonima — CapitaleL. 2.000, 000 Interamente versato 


GENOVA 


Rappresentante perla Lom 
bardia, Piemonte, Veneto, Es 
milia e Marche : 

Signor: 


MILANO - 


Foro Bonaparte, т 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: ? 


GRIMALDI & С. 


Successori a 


Ing. E. CANZIANI & C. : 


Genova - 
Portici Vittorio Eman. II. 


ккк» 


Е Р 
Ing. GIOVANNI BAS > 
| Б ЖУЛ. s 


Fappresentanti per la To- 
scana: Sigg. 


. Successori LH OTE 


_ Firenze- 


. Via Nazionale, 19. 


Rappresentanti per l'Italia 


Ing. ALHAIQUE,BAL- 


DISSEROTTO &C. 
Napoli - 
Corso Umberto I, n. 84-86 


(1,18) 5 (94,8) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


Meridionale e la Sicilia: Sigg. | 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


e terc cH асаа" 
| Società “ Edison ,, 


PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE RD APPARRCCHI RLRTTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
4" Е 


Contatori 
trica. 
Indicatori di Massima ri- 

chiesta Wright. 


d’ energia elet- 


Dinamo e motori elettrici 
= ® a corrente continua ed al- 
y = ELL ternata. 


enm 
wi 


s RULLI 
>= 


— 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
| NI Da - Trapanatrici elettriche - Re- 
n golatori automatici - Apparecchi 
di misura - La de ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. | 


-Ept 
Impianti com- ` 
pleti di illumi- 
nazione elettri- 


Sirene Molteni per automobili 
. e segnalazioni per stabilimenti in- 
=- dustriali. ui A 


ym J. HIMMELSBACH 


FRIBURGO 


Casa fondata 
nel 1873 


STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. ` 
TORINO отток 


- je RIPARTO ELETTRICITA”. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori.. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt- Westingouse > — Pile rigenegabili “ Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » pet lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d’installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


ll^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 


UFFICI. 
Via Montecuccoli 2 
(Corso Siccardi). 


ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. 

Ü lile RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per -frese e trapani. — Piombo. Manganese. 


Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 


Placche metalliche incise. 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 


Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi “ ANTIGNIT ,, ad. aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere “ KANZLER ,, | (1,15) - (69) 


BADEN 
Selva Nera 


— Friedrichstr. N. 28 — 


w PALI pi LEGNO 


per Impianti 
Fettrici 


impregnati con bicloruro di mercurio 


per Ferrovie 


-iniettate con creosoto 


Traverse 


a e 


Esposizione di 
i MILANO 1906 


—— — ss 


unan 


GRANO PREMIO ..- 


t 
———_——_1 л 


HACKETHAL-DRAHT-UND KABEL- WERKE 
хазната AKTIENGESELLSCHAFT 
u HANNOVER (Germania) 


<a 


Convenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 5918591 
oo Importantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 
gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a. pericoli d esplo- 
sione, per teatri e luoghi pubblici e o o о о о 9 


| VANTAGGI PRIN CIPALI 
1° Immen8sa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza all'isolamento per altissime tensioni. 
S° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


*9- 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. == MILAN O — Via Vincenzo Monti,. n: 4 


q5- (1,9) 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 


x 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) | 
| 
x 


GOTTWALD & C. vu san giorgio è BOLOGNA |! AGE“ ЕТТТ: = | 


Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


-UKRBOUMEUM 1. i Tz 
Lit p» 


eX ehe ex? deo 1 L KOCH 
Trucks e Carrelli N Assi montati — | | 
Carrelli a Mono-Asse + i = gi iso ad piu CARBOLINEURTI Olio vernice | | 
Locomotive ed ; Ingranaggi IL PIÙ EFFICACE P conservare Logna- | 
| naffiatrici elettriche Campane a pedale — OTTONE KOCH . MILANO. — | 
| Fabbrica: Oli DI "T. i lubr ЛЫР Gr i d'ade- f 
e DO ed ere : z 009; Е RS YN OTTI CHIA E ci Cera” lucidina i 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RISO Е | (1,15) - (%4,8) 


Avvisi di Pubblieità »- ELETTRICISTA  . ce 
Jsolazioni d ogni genere. 


E 
ТИ 


Fornitura di materiali isolanti 1. Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: 
"о A.-ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE Di CALORE 
Preventivi per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 


trali, ecc., ecc., 


B. - ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE и FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle . 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 


dietro richiesta GS \ = 


t7/J 


Per Telegramm 


BALATA - MILANO MILANO 


Punt. WANNER & С,: MILANO "ren mmis 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon. 
GRUNZWEIG & MARTMANN Ludwigshafen sj 


(1,15) -(1,9) 


=== == gq — 


SOCIETA SVIZZERA 
pELLE MACCHINE LENTA, 


MACCHINE A GIUBIASCO-BELLINZONA INSTALLAZIONE È 


VAPORE CON hi decia 
DISTRIBUZIONE LI TIAN MATERIALI 
A VALVOLE CDN tal VANNO OTTIMI 
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Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 76 - M I L, A N O = Via Foro Bonaparte, 76 
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SOCIETA ANONIMA MATERIALE ELETTRICO | ü 


Forniture Generali per Elettricità 


Via Solferino 29-31 = -MILAN O - Via — 29-31 
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^ Rappresentanza e esclusiva per l'Italia della 
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Elektrieitàts Act. Ges. : 


Vorm. HERMANN Р 
CHEMNITZ 


Dinamo- Alternatori y AE 
Motori- Trasformatori , 


Impianti Elettrici 
. completi 


А 2 Generatori trifasi a 400 a 1 Generatore trifase 800 HP., 5000 volt P REVENTIVI Е РКОСЕТТІ i 


p. H Impianto eseguito per la, Oentrale elettrica della =_= е 
A А. G. Deutsche Е: Bernterode (Germania) =A RICHIESTA —— , 


Ф Pec DIU 25 — 22 2  @«  @ @ @ @ @ @ € + + “+%  éaH4 FéÉSHH AAS@RE @ A+ A A Mt GOD ' AVV HUN EL = —4 

х ALL _ \ 
di FORNITURE COMPLETE _ 3) 
P per impianti stradali e interni di E | 


~ 


BRACCI STRADALI — LAMPADE 
x ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
Ae VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI PER IMPIANTI. 
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e Per preventivi macchinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale g 
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Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


E шша [ааа RR ЕТА ЕЕЕ: [els — 


ú _ — i 4g CASA FONDATA NEL ig52 UE 


BELLIS ғ MORQGOM Ltd. | 


DLBONLDUNUTELAOM 


Motrici e жЕ 
e a Vapore 


a rapida rotazione: [0]. 
e a lubrificazione automatica forzata. Е 


| IMPIANTI 
4 DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


х = Materiale = mu 
e ul = «di assoluta» == 
Ew» «a » prima classe. | 


| | * É 
— +6 Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in costruzione per üna potenza di 700.000 HP. ə- 


Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) 


n di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, 2- MILANO - Telefono 93-10. 


aed оосо ' QI ( b. a£ m Pe Q$ (ü Owe/0 Des C. 
5. $$ E УУУУ ЗУУ 1% офф РҮ 
EROE MSA ZIA СЭМ ООУ CANGIA 


i пб Guilleanme-Lahmeyerwerk k 
| E 
Amm — ——— È 
{ Dinamo a corrente continua, monofase e polifase 5 
| Turbo -Dinamo - Motori - Trasformatori | i 
| Rappresentanza Generale n l'Italia : Я 
1 SOCIETÀ ITALIANA” LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO Р 


N Avvisi di Pubb'icità dell’ELETTRICISTA. 


LODOVICO HESS 


MILANO 


Telegrammi: Conduit - Milano 


Telefono interprovinciale 29 - 67 


15 - Via Fatebenefratelli - 15 


———_9 999-599 so... ___ 


LAMPADE ad INCANDESCENZA 


della | 


BERGMANN 


Elektricitàts- Werke, A. G. Abth. L. 


(1,15) - (4, 9) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


| | CREDITO ITALIANO 


| | SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8773.007.88 — SOCIETÀ ANONIMA 


ў | Вагі, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, ‘Lucca, , Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezi Spezia, Torino. 
| | tore 
n š Mi SEDE DI ROMA AGENZIA B - — 47-49, Corso Vitt. Eman. 
e! AMENS A - 19,9 Е GJ: иштии 874, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 
| Uffici e Agenzie 
ү indirizzo telegrafico “CREDIT, Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Twi i Direzione (interprov). 
i | 38- rsa (interprov 
s | Depositi Fruttiferi. $ Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 
ү | Conti correnti liberi 2 */,. E = 


| Prelevamenti: sino a L. 20.000 a vista; sino a L. 40.000 con 1 giorno di per custodia di va:ofi, documenti, carte, ecc. 
| preavviso; sino а L. 100. 000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
è i — giori con 5 giorni di preavviso. 

и Conti correnti mensili 3 • 
| 


Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 


| Formato | Mese - | 3 Mesi ' 6 Mesi | Anno 


| | piccolo | L. 3.— | L. 6.— | L. ro.— | L. ,8.— 
P | l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni Cassette-forti .) medio » 4—| » &— | x 14— | x 2ç.— 
° versamento o rinnovazione. grande » 9— | » I8.— » 28.— » 40.— 
i: Libretti di risparmio 2 '/, */,. Casse-forti. . .| unico » 18.— | » 32.— | » so.— | » 8o.— 


y x Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno 
| di preavviso; sino a L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 


e senza provvigione aí Titolari di Cassette-forti e Casse- - 
iori con 10 f di preavviso. Home. 


— Si pagano a vista 
forti le Cedole ‘scadute e i Titoli estratti esigibili in 


e Libretti di piocolo risparmio 3 */,, — Prelevamenti: sino а L. 1000 
4 | algiorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. Servizio di Custodia di depositi chius! in Camera-forte 


N. di — ILIUM ttig ' interessi sono netti d'imposta e capitalizzabili alla fine di ogni 
i 


ricevono come versamenti in valuta Cedole scadute e Titoli con o senza dichiarazione di valore. 


I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorne. 
AA 


È | estratti вын ата dl hdd ета di санан Nella Camera-forte si riceve in custodia qualsiasi deposito chiuso e 
Н Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 5 mesi 3 */. — con scadenza sigillato. 
t 


da 6 a II mesi 3 !/, */,. — con scadenza da 12 a 23 mesi 3 !/, */,; con 
scadenza a 2 anni e oltre 3 */, */,. 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro di depositi in Camera- 
forte, dalle ore 9!/, alle ore16 '/, tutti i giorni in cui l’Istituto fa ser- 
vizio di cassa. 


Conti correnti di corrispondenza erediteri e debitori a condizioni da convenirsi. 
- Centi correnti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque ' 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 


| piazza per contanti o a termine. — Sconte e Incasso di effetti sull'Italia ——V Y ыа 
' e sull'estero. — Cambie di menete e valute estere. — Lettere di credito I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone. 
su qualunque piazza attra ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici ||| I нона аар delegare мо шар più persone per la disponibilità delle e rispettive 
| su qualunque piazza. — Cempra e vendita di cambi a consegna, con fa- | | “forti, Casseforti e depositi in Camera-ferte 
| | coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori ж ү ur completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
| | diversi in semplice. custodia e in amministrazione. š sistemi di difesa contro incendio e il furto (1,15)-(24,8) 
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FSOCIETÀ SIDERURGICA » SAVONA | 


— SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO” SA ^ 80.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 - 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia ' 


FABBRICA DI LATTA _ 


DAR Vy TR 7 e vili 
d 


- 


| 
i | È : 
] PRODOTTI | LAMIERE E LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE Q 
: Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. 
ў Billette, Ma Hn - | PRODOTTI IN GHISA | 
MEE ‚ Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- || й a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a N 
| | rotondate. mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. WẸ 
. Ë Larghi piatti | Pezzi speciali relativi. i 
` CX Verghe angolate a lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. 
| Verghe a T ad U a Ze Zores. : | Colonne - Supporti - Pezzi уле secondo modello o 

# Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. "ES disegno. 

E Travi da mm. 80 а mm. 350. Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. r 

Š Barre di graticola. Cuscinettl per ponti, in acciaio. . 5 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO  . i 


- DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE З 
Rivolgersi esclusivamente о alla Direzione Generale in ls 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. о, 
о ai seguenti rappresentanti: / MILANO Sig. Fortunato Fierentino — Via Vicror Осо, 4 : 
; TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Oporto, 35. 


Per le plooole. rotale da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 


` 


&€—————————« Chiedere Cataloghi *———ge a-a IL 
` M в ) -O 
1 Е 1 H \ 1 [ | ЕШ ПИ р "ме fe) -1 I і i . 1 [ t E ec: Rane ! ! Го 7 4 ! ! Ç 4 Ç Ф ©су 


. 
- 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


LODOVICO HESS 


15 - Via F'atebenefratelli = 15 


MILANO 


Telefono interprovinciale 29-67 | | | Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


= EINEN 


della 


BERGMANN 


 Elektrioit&ts- Werke, A. G, Abth. z. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


ICI ICICICEECECE ICE ICECECECECR ICECECECECE IECECEOCIOK ECIECEORCECECE AAA OR AAA AAA AAC ACEA ASCA CE SASA AO ADICECECECEORCECECECICECECEOKROK 


Ing. MARIETTI«C. 


PREMIATA FABBRICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


Via S. Quintino, 19 ` Telefono 21-8I 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


+04 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’aria — Pasta 


EI per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 


Cartone Pressspahn — Carte isalanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermile — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


TUBI ISOLANTI 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


| Unica Fabbrica in Italia 
RAPPRESENTANTI E FILIALI 


È Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, * Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e б. - 
x Via Annunciata, 4 - Milano. : Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 

ц Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ^ Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I MARTORELLI 
x RAGLI ~ Bologna, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 

Ы sa Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. (415) - (8,9 

£ 

КОК КИК СЕ EENEN ASTE OR OOO E HAHAAHA AAAA AEAEE 


+ 


ADAE 


ЖЕНЕ 


K 


KE 


ЖЕЕ 


бта Le: 
Жж 


ttt td 


^E 


latta! 
E ` 


"m 


^ 
` 


СЕ 


HACK 


2 
`x 


` 


^ 
`” 


GE 


ЖЕ ЖЖЖИ 


^ 


tuttu 


Narn 
Æ 


ЖЕШКЕ 
NAT NAP NE NZITN 29S АА 


b: Les Lo Lai Td 
FEKE? 


^ 


AGE 


Ж: 


` 


^ 


ЖЕНЕКЕ 


“` 
` 


SACRI 


Le Let Ld 
жж 


ж 


SEHOKW MO 


HSK 


AAA 


Fay 
UE 


ЖЖЖ 


` 


ar: 


^ 
` 


+ 


Fay 
` 


ЖЖЖЖ 


^^ 
` 


Ж 


ТТ: 
ЖЖ 


Ж 


Ta 
Ж 


ЖЖ 


ЖЖЖЖ 


È 


` 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


NUOVO INTERRUTTORE A LEVA 


A SCATTO RAPIDO 


MJ Interruttore a coltello con doppio contatto. - BBO volt 60: 250 amp. IN 
MJ/, Con un attacco sul davanti ed uno sul dietro del quadro. 
MJR Con contatti sul dietro del quadro. Pel rimanente eguale all'MJ. 


—— A —_ —_ _—__ 


DR. PAUL MEVER А. ©, pes 
.. Rappresentanza Generate per l’Italia: 
Società Anonima Forniture Elettriche 


W 


già Attilo Pozzo e C. - Lorenzo Tommasi . - Aliotti 
MILANO, Via Castelfidardo N. 7. (18-28-4-0.14 


Ing. A. 


MILANO — Piazza Castollo, N. 9. 
KRH- — — — — — 


| RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PERL' ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun А.-С. -Francoforte sm. Apparecchi Elettrometrici, 


V oigt e Haeffner A eG. - Francoforte s/M. 
Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
Specialità in ap arecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


"KoertingeMathiesen A." G.- Loutzsoh Lampade ad arco d'ogni genere. 
L.. M. Ericsson e C.- “ Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - snenectaay America, 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


с Prometheus »- Francoforte «M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. Schanzembach e Cus francoforte s/w 


Armature impermeabili - Porcellahe — Materiale per installazioni elettriche. 
Società A uer а Berlino 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 


Gebrüder Adt. A А C. m Ensheim (Pfalz) 
| Fabbrica di isolanti di composizione 


speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
Reppresentante per l’Italia Settentrionale e Oentrale 


€ 9 9 Cataloghi e offerte su richiesta 9 Фф Ф 5-15 


Società Anonima Forniture Elettriche 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1154 


GENOA FIRENZE 
FILIALI ia Consolazione, 7R Via B Via Orivolo, 89. ie MIAN, 5 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


= LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
= ISOLATOR] IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE — — 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 
strumenti di misura | | Dr, PAUL MEYER А. 6. - BERLINO  u,:5-34» 


Apparecchi per quadri | L. o 7. и. 
VENDITA ESCLUSIVA PER L’ITALIA 
del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
~~ MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 
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PHILIPS 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Manuracrore Dg Lampes A Incanpescence METALLIOUES 
PHILIPS (OLANDA) 


(SOC. AN.) 
Lampade a filamento metallico, funzionanti in qualunque posizione 


Economia 70°, = Luce bianca e brillante. 


| 200-250 VOLT š 50 CANDELE unm 


MANUFACTURE DE LAMPES A INCANDESCENCE METALLIQUES 
EINDHOVEN 


PICCOLO 


soc. AN) | .—— (OLANDA) 
MODELLO 
LAMPADE а filamento meal T 


ECONOMIA 


Ж 


70% 


WAWA 
\\\\ 


Le Lampade 
PHILIPS funzionano 
in tutte le posizioni. 


50-70 Volt - /6 candele 
50-130 Volt - 25 candele — 70-130 Volt - 32c candele 


(15-16-1 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


^... _ ` OFFICINA ELETTRICA 
E er DIR" EM? GEROSA 


| SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


MILA NO 


Via Vittoria Colonna,'n. 9 


ee 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONLcAPPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Commutatore centrale 


ND «9n 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a qualche 
centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
l altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica è 
il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 

(1,15) - (24,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


n. 6 Jaw 
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PIRELLI & €. MILANO 


«ce 


: 


ү 
1 Con Stabilimenti Succursali | | 
n x He Са | a five AS T 
P Spezia = Villanueva y Geltrù © | 
- TERA j. 
І Bas | 
J Cavo per Tensione di Servizio P ARIGI 1900 


| GRAND-PRIX Cavo posato nel Lago di ind M 


"| positae S. LOUIS 190 4 Tensione di servizio | 
p. Q MILANO 1906 Fuoni concorso i 
BUCAREST 1906 DIPLOMA D'ONORE } 

— mb 0 t M 
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CAVI ELETTRICI | 

\ 

AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI А 

Per Energia, À 

x Luce, Trazione, I 

еи | Telefonia. cai ij 
| revate a eitre 200,000 VOLT Cavi Telegrafici Sottomarini - Provato a oltre 80,000 VOLT | 
азаи e Preventivi a sichiceta e 
, (1,15 -949) — [3 
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Gust. Mechtersheimer G.m.b.H. 
MAXIMILIANSAU A. RE. 
Cantieri di Iniezione 


PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 


TRAVERSE CREOSOTATE PER FERROVIE 


i Rappresentanti Generali per l'Italia < 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono interc. 16-59 Via Luccoli 14-® 


(1,16) » (12 ,9 


M 


. — FABBRICA DI LAMPADE A INCANDESCENZA A FILAMENTO METALLICO. | 
PHILIPS mE 
| 


| Р ) EINDHOVEN (аюв 


LE LAMPADE 
PHILIPS 


possono funzionare 


| 
| 
Società Anonima 
LAMPADE 


a filamento metallico | 


u 
| 
4 


CONSUMO: 
Un Wat per candela 


Economia 70°, 


in qualunque posizione. 
— a 
Si costruiscono : 


da 200 - 250 Volt 
40, 50 e у 100 candele 


|, Si costruiscono: 
da 70-160 Yolt 
32, 50 e 100 candele 


CATALOGHI E PROSPETTI V^ | GRATIS A RICHIESTA 


(1-15) (14-9) 


— —— 


MANIFRTTURR ITALIANA CINGHIE AG 
MASSON x MORONI=MILANO 


(ы) - (а,в) È 


—— — 90 


Avvisi ‘di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


IGRIMALDI ai 


ALDI & C... 
GENOVA 


LIMATRICI 
FRESE 
PIALLE 
ALESATRICI 


| 
GRIMALDI, C. CENO 
& MENS GA 
£ 
Filiale a Milano 
Foro Bonaparte n. 1. 
H 
i 
3 Anime, 508,5 mm. e. Si as Re. N <A C ;struiti 9 forniti 
X у POETA ^ 1 alla 
3 Fasi, 3, It. 
dii ii POWELL DUFFRYN 
ls lamento ссп carta, | | STAM COAL co., 
ricoperto di piombo 61 | LEM | | e 99909090 Ce . b. o LTD., 
| И ON. 9666006007 o Em Da | | 
Fili armati 8. % 99 o 60900. ШӨ | CARDIFF. 
x ‘i. 9000 me eee? (7 B. ont 
e Cavi protetti n o. PETRA | чар FI BA Cavi di ogni diametro, 
| LE | 108 mm. 
(copertura di rame | SA! x 7 ç | А | : 
" = "y f & er 29 29 P Y eso per Km. 
s Pte i | 40,5 Tonn. 
| | Sede Centrale: . | qe, 4 Officine: 
| BLOMFIELD STREET, LONDON, E.C. “Сек NORTH WOOLWICH & GRAVESEND 
| | 
W. Т. HENLEY'S TELEGRAPH WORKS CO. LTD. 
RAPPRESENTANZA | Italo Ziannoni 
T | PER L'ITALIA: | с вө) Via Chiodo N- 6 - SPEZIA 
А | 


 -—— e сараа s "qe G. `. 
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i € 
i Же, 


STABILIMENTO ELETTROTEG 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato ` 


i cu жа Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra. Дари 

2. ч sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie – ! 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe, ventilatori, compres- 
sori. trapanatrici. ecc. – Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(6‘8) -(91°) 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittura visibile e senza nastro 


о ШР 3 


. [үүт 5 7977 Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia 
mite ИНИ” @ 277 BRR La * WILLIAMS „ è oggi la preferita, perchè la migliore 


T 2. SI y ш» UMANI S f < (и АМ» Т — ; В i i : : 
Ael 9и 2 Ie =з = ZZ “ hd L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare In 
| а Шуи a uut _ d macchine par SCFÌYOre 
| D = - 2! Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'italia. 
| 


ha: Giuli. SOCIBTA' MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
a - già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 


i | 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA | él 

x PERCHË DELLA MASSIMA DURATA B 

| LA PIU PERFEZIONATA | 

| . ТАРІ ELEGANTE 

| LA PIU MODERNA 

| LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


EI 


AGENZIA —— 
GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA 


ELLA CASA 
M ABIE TOOD & BARD al. 509 Società Macchine per Scrivere ed Affini 
Si da | MILANO — Via Dante, 7 
Londra e New-York penne l anann | | 
D v (1,15) - (24,5) | Venezia- Genova - Bologna - Roma - Torina - Napoli - Bari - Palermo 


i 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


„ors ATELIERS ve MECANIQUE о PRECISION | | 
: E SIRIUS KOLLOID LAMPE 
LAMPADA BREVETTATA A FILAMENTO METALLICO 


Funziona in | tutte le posizioni 


CONTATORI D'ENERGIA ELETTRICA 


per corrente : 


се ntinua Consuma ca: 1 watt 
alternata | . WV| Еи per cand. normale 
monofase 10°, risparmio esercizio 
n pr CN а 3 | Vila bifase Lr ela 
FERIECTOWATTS н HEURES® | E EVI А — FORMA ELEGANTE 
| BOO B /J ‚с trifase i DIMENSIONI RIDOTTE 
аз" DIET. d » Al CONTATORI E SOLIDA COSTRUZIONE 
4 Ë A ^d fe A DOPPIA TARIFFA =. LE ROTTURE IN VIAGGIO 


A PROPORZIONI MINIME 


(giorno e notte) 


i. nea 
Ml lisa 


ПИШ 
AM [i 


D VJ CONTATORI 

| A TARIFFE MULTIPLE 
CONTATORI- ‘ORARIO (non necessità ricaricarli) 
PER CORRENTE ALTERNATA 


Lampade ad Arco (Perdrisat) | 4 2 5 А рег ішсе — 
per corrente alternata е continua 2 а SO A per proiezioni 


consumo di corrente ridottissimo 
Ferri da stirare | prezzi eccezionalmente bassi 


|) cris Т 


-——— — — M M — = 1 а т ча 


il ao 
FEM li^ il 


nito qr app 


I h. Жо i 
ERMUA P: 
T н i 4! | А р 


— — SNO s. м TT n ә А е А мшш м < ш Аи n — s че í - T 


Rappresentanti generali per U Italia : 


ALIMONDA & BURGO-GENOVA 


Rappresentanti generali per l’Italia : 


кинди & BURGO - "GENOVA 


Via XX Settembre, 16 (1-15)-(17 9) 


ЕТТЕР 
RAPPERSWIL (SVIZZERA) 


FABBRICA 
Fondata nel 18977 


Specialità in tutti 


MATERIALI ISOLANTI 
ELETTRICI 


Di propria esclusiva fabbricazione. 


Via XX Settembre, 16. (1-15) (17-9) 


SOCIETÀ DEI MICROFONI ANGELINI 


ANONIMA CAPITALE L. 100.000.00 


ROMA — Via in Mem <, 5 — ROMA 
Telefone interp. 9039 ed Teleg. MICRO MICROFONI - Roma 


+0 00 = °. me ес ° • 


MICROFONO AD ALTA POTENZA 
ANGELINI 


Grande potenzialità fonica - Audizione ohiarissima 
Gli unici per la corrispondenza a grandi distanze 
Applicazione facilissima a qualunque apparecchio 
— s 


SPECIALITA’ 


Apparscchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
boceatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 


MOTORI A GAS POVERO 


Costruzioni É; 
| solidissime Apparecchi da tavolo di lusso ed economici = INTERRUTTORI 
Interruttori elettrici a tempo per impianti d’ Illuminazione 


ed accurate. eu 1 


GRANDE ECONOMIA 
IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI 
AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 
CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI 


ACCUMULATORI 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE 


Grande Officina di Costruzione. 
a ria visceri 


A.G. DRESDNER GASMOTOREN-FABRIK 


) già Moritz Hille - DRESDEN - A. 
pe 


Happresentanti Generali per l'Italia: (1,15 - 10,9) 


RANIERI TONISSI & C. - GENOVA 


Via Luccoli 14-2 Telefono intercomunicale 16-59 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


CARBONI 


per sola illumina- 
. zione. 


CARBONI 


per illuminazione ad effetto 
a luce colorata gialla, bian- 
ca e marca Alba. 


Carboni per col- AZ 


lettori di qualun- бер КУРГО = ies = EU Carboni per elet- 
que conduttività. A trolisi. 


Carboni per mi- 
crofoni. | 


Apparecchi pcr 


sura a spirito. Vendita per l’Italia: nazione. 


SOCIETÀ ITAL. di ELETTRICITÀ SIEMENS-SCHUCKERT 


MILANO — ROMA — TORINO — GENOVA — NAPOLI. 


(1-15); (17-9) 


GIUSEPPE \VANOSSI & C. 


" Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici. 
n.35 o MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) тер, дно 
Gi ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA DORO 


2 ҮР | 
e | 
Rappresentanze 6 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta alle, 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Presea derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
È — Via XX Settembre, 16 — оса È pim ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico, Accessori per inpianti 
š Р 1 centrali e cabine di generezione e distribuzione d'ener ia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 
TORINO -Enr ico P lumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, E i did | 
. Quintino, = Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. | 


ROMA - G. THURLOW | . GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
Via Cernaia, 23 e S. Basilio, 14-15 — A richiesta disegni e preventivi 


(1.18)-(4,9) 


ERNST PABST || resta nnnc 


| Bellevue-Coepenick (Berlino) Ul | | 10 BRI V] | ; | | 
RAPPRESENTANZA РЕК 1. "ITALIA _ 
ALBERTO VIGLIANO - Milano | 


Corso Buenos NA 66 


APPARATI TELEFONICI || DI INVENZIONE 


per uso domestico, comunale e intercomunale 
Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 


“PILE À SECCO = A LIQUIDO Prof. A. BANTI 


Suonerie, accessori, quadri, ecc. | | | 
: _ SE Via Osvour 204 ROMA Via Cavour 294 


` 
~ ——Z=¿=- 
` 


— i 


La Pubblicità 


DELLE CASE INDUSTRIALI 
fatta nell’Elettricista 


è la più efficace 
PREZZO DELLE INSERZIONI : 


pagina l/a pag. !/ pag.  !/⁄s pag. peg. 


Domande per Attestati di Privativa 
e Marchi di Fabbrica per l'Italia 
e per l'Estero 


-Corrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Ber- 
lino — Vienna — Pietroburgo — Madrid — Stocolma — 
New-York. 


Tre mesi . . | L. 840 130 70 BO so 

Sei mesi . . . , 400 вао 1580 £O 55 Consulenza tecnica e legale 
Un anno .. ,"7OO зво аво iso 90 х 
Ж) ` Ж 


у =" 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


e 


l POMPE CENTRIFUCHE К ROTURBO, a BREVETTATE 


AUTOREGOLATRICI a velocità fissa, per qualsiasi variazione di carico, di aspirazione e di volume, a forza costante. 
L’Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, perchè sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


u Diagramma compsralivo delle curve dí forza assorbila a velocila costante LA POMPA PREFERITA P ER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 


EEEEEEEESEHEE HHHH A MOTORE ELETTRICO 


od a Cares Ери Si adatta: рег getti variabili di pressione ө volume, uso 


asa REESE ШУ: E: ompa d'i io: irazioni di 
ncendio ; per aspirazioni 1 š 
wawasman s J po p dio; p | p | di 0 tre 8 metri e per sca 
ALI. rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
ишшишишиш иш СИР ; o : 
иш H- NO cazioni fi.ora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
o turbina. 


L 


Chiedere listino R 101 e кешн dai Concessionari 
per l'Italia : 


| = 
сс. DITTE d WHITE, CHILD < BENEY, Ltd. 
di А Pompa lubns comune 27 - Via Principe Umberto, MILANO. © 
‚@ Pompa . /Tofuróo | | (1-15) (8-9) 
enni "өф 


\\ V е, 


| | | 
|| Ее. Gebauer, Berlino 
Fondato: 1833 FABBRICA DI MACCHINE  GEBAÜERWERI 


t T2 |^ SPECIALITÀ | 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione fer ogni rendi- 
~ mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni socio industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie. 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di иан 
Pompe di circolazione. 


(15) - (24,8) 


А © ; Tap adus t gene > Bow : aye" " murati 
Ev E SE UM Lean Mm 1 i à Y, bal Ж f RA T 
NS SBRIGRI `: SER c n an RM Anis a ME CO Ma | MUSe еа di ten 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
PREMIATA FABBRICA 


“pi PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a ii RO ed a secco 


Н. BADHANN - WI; "i 


Forniteri di R. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Ma 


š Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di flo acciaio 
prima qualità, temperate con metodo brevettato 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagont. > 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono A 


Edoardo ardo Weil - una molla resistentissima e di lunga ‘durata. — Filo 


Ut: | tondo o quadro fino a mm. 
Ma Mag - © i "git . 1 | Resistonza 1 fino a LI 20,000. 
APPARECCHI TELEFONICI | | 
SUONERIE ELETTRICHE $) d 
ed CC 
ARTICOLI 


LIE | AFFINI 


=] i9 Te F^ š кейш лоно рова: рле in cum 

RAPPRESENTANTE UE N causa della loro permanente elasti- РИИ 

rale : ad at i E cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. ASSI „а | 
generale per а 6 Svizzera Кы U Fornitore di Stabilimenti governa- ШС СУ 
DELLA | ` К m. © tivi, costruttori di vagoni ferroviari, VE n. 
3 E tramviari, automobili, ecc. Wi mE 

TELEPHON FABRIK A. 6. 0 Gampionia richiesta. ÑA 

gia J. Berliner ` (1,15)-1, "ЛЫ МЕ EH че Milanc 1906 : MEDAGLIA D'ORO 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premio Wiz оит. Rappresentante Generale per l'italla: CAV. GIOV. BUCHI CEIGER | 


Milano 1906 TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO — (5 -GL9] 


Ore di io grado. 


——  —  — . uU 
—— — V 


7 адно MEDAGLIA D'ORO — 


L2 1, BPOBIZIOnS Mano, Milano 1906 


: 1687 ‘091292 07013: 
: ӨӨӨТ ‘VIAGUIL) euo 


Como 1809: Medaglia ‘ 
р Lui 


Esposizione Universale di Parigi: Medaglia d'Argente 


5909090909090 


“Гу ORA, 


SOCIETA INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - Stabilimenti ALPIGNANO (Torino) 


i Accumulatori 1 Elettrici 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж Ж Ж Ж W 
HS Ж Ж Ж Ж Batterie di trazione per Automobili e Battelli ` 
Illuminazione di Veicoli Ж B W R OS NS ЖЖ DI M DE и 


GRANDE FABBRICA DI | LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a e a fil filamento di « di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Jliuminazione | Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 
Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica | (1,15) - (6,9) 


*090909909090909090909090909090 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


| SOCIETÀ AN ING V. TEDESCHI & C.- TORINO 


| | Fabbrica di conduttori isolati 
e cavi elettrici per ogni applicazione dell’ elettricità | 


° ° 00 >> @ @ ош @ @ e ° — 


NH САМІ SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 
| energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


CAVI TELEFONICI : “Li 
E TELEGRAFICI È 3e 
, = аи z 


i MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI || 


=_= === 


Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000. 


[ OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 
SPECIALITÀ 
| CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI mLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


. dj qualunque diametrc 
Pe 


FORZATE ^ 
40 —mÜ ESEGUITI | 


oltre 200.000 
dn di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


г SINO -100 - ATMOSFERE 


6 
Paratoie - Valvole 


Grue a Ponte 
(1,15) - (24,8) 


_*e* Costruzioni Metalliche e Pali per Linee Elettriche 9006 


[(__e-us tp 


` Avvisi di tasa dell’ I 


THE “OLIVER, TYPEWRITER š L 


. Uffici Principali e Fabbriche: (CHICAGO U. S. А. 
Filiale : Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
. Palagio dell Arte della Lana 
FIRENZE: 


m) 
Boe —————— ie 


La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO 8940 | 


E рег esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 

y spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 
‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. 

i In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello j 

4 Stato ha dato il r° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 

E ЛОС) Macchine Oliver, 

i € il 6 agosto una seconda ordinazione di altre 100 Macchine. 


с spaini Е се f 

SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 4 
Macchina Moderna = Durevole - Completa 

150 mila macchine vendute in *$1*6 anni. Record Mondiale 1.255 Ф 


> 


гри а 
SOCIÉTÉ ves LAMPES JF “ere 


à incandescence de Zurich | 
l 


ZURIGO | per rettificare i collettori delle P 
— a 00 | SISTEMA PHILLIPS BREVETTATO 
aplilmento а 


BIRMENSDORF 


-—-— — 


LAMPADE À 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


LAMPADE 

comuni 
e di lusso 

per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 
ecc. 


Agenti esclusivi per la 
X Francia, Italia, Belgio e Spagna: 


| E. H. CADIOT & C 


ELETTRICISTI 
` 12 Rue Saint-Georges PARIGI (Francia) 


Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - (18,8) 


R 


(1,16) Е (11,8) 


^ Ич ЧУ em mum ats me Tu m I II I a s DÀ e 
luas и MM M  - — < — 
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| 
| 
і 
| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
4 
È 


юнен REGOLATORI тойа T Hut ү 
COSTRUZIONI ELETTRICHE] |: = 


per corrente con inua ed alternata 


` per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 
(Svizzera) BIASCA (Svizzera) e per Forni Elettrici 
3 


— —— D — 


Specialità. esclusiva: 


V 
У 


corrents alternativa 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati d't uropa ed in America | 


Ing. S. Belotti «Co 


MILANO - Corso Romana, 13 = MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI- 


(1,15) - (12.9) 


— 


$90000000000000000000000000 
° È, 0gress0 della mo terna costsuzione edil zia 


Urgnano: per dui am ar ro | ^ue ss O 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA «AN. LEGGEREZZA 
RUBEROID 
ECONOMIA ` 


genza catrame od asfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di t-gole, lamiere, asfalto. 


VENTILAÎ 


m 2 Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento 
per usi diversi p нушы 


armato, ecc. | 
Рег isolazioni di Sri ponti, tunnels, muri 
umidi, terrazzi, eec. 
Per pavimenti o tappeti, ecc. 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 
vagoni refrigeranti. 


—— 


Marcia silenziosa 


Roma - LR 
Napoli Bologna Milano 


1/s spessore o piega . or cl : L. 28. — 
1 » » ' 


Massimo rendimento 


9 > . > p^ . ° H » 40. == 42. — 
8 » » м; 3 y š »52— . 54. — 
Ruberina : al kg. L. 8.50 8.80 
Chiodi speciali. А š > 1.70 1 50 


Био applicazioni in Ita; ува] Geni еи. ө militare, Uffici teonioi, Amuini: 
strazioni Ere. Stabilimenti industriali o privati con splendidi risultati attestati. 


=— 


© CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 
richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 

LAMBERGER & C, bs 

Via Monte d: Dio, 54 - NAPOLI - Telefono 16-45 

i 66600020060 


=== Spedizioni franco domicilio == 


Cercansi Rivenditori 
(1,18) - (91.8) 


Avvivsi di Pubblcità dell' ELETTRICISTA 


BREVETTA TI 


LIMITATORI DI CORRENTE | | s 2 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato | da istruzione per Іа messa in opera) 


Italiana per gli ОШ 


Questi LIMITATORI йе corrente sono i più PRATICI 
— i рім ESATTI — i più SENSIBILI 


Tipo Elektron Capitale int. versato Lire 150 000. | 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) Sede: GENOVA — Stabilimento Rivarolo Ligure | 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 126 V. | NP MERE 
ТЕРЕНА Elektron Elektron con. dispositivo | Case Coneorelle: 


ordinari| per attenuare la scintilla di distacco 


AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LONDRA, PANTIN Paris 


Ato persa dalag | 8 ол in da4 "a K dell | da d NEW-YORK 
| Prosso.cal | L. 12,— "UU WU AE L. 20, — .L. o | 
| Prezzo dei imitatori Elektron d da 125a 200 V. Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
| | Elektron Elektron con dispositivo macchine. 


dai ordinari | per attenuare la scintilla di distacoo 


— Olii per Cilindri con vapore saturo e surriscaldato. 
da2 | da4 da6as 


Amperes | да 2/ а! !/, | 15 i 
na DOMOS жым аш = x Grassi Consistenti ea altri grassi industriali. 
Vaseline ed Olii di Vaselina ad uso Medicinale 


Prezzo cad. | L 12— L. uni 16,— 'L. 18,— | 


Tipo excelsior 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- . e Industriale. 
sità di corrente: La Š age | 
Fino а 125 Volts da '/, a w, di amparos i Olii e Grassi per Automobili approvati dal 


Da 125 a 250 Volts da !/, а JA Touri Club Italiano 
Prezzo unico I. 5,75 ia | 
Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo GRAN PREMIO 
STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE Esposizione di Milano 1906, 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 )- (9,8) 
(1, 15) - (24,8) 


| SOC. AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


| STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - EE 


| 


— NANNI NN MT SE S SNA SSN NANNI a a i m M TT I a NT БЕ СЕ e M СЙ Ta СИЛ T S a D MSLM ML MSM 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE m la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Gentrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti – А vvisatori 

d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE — SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI — CAVI - EGG, — ECG. 
PILE ad alta intensità «INVICTA,, Drevettate- Pile d'ogni genere 
O ҚЙ—————=—-———---=2--—-0) 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO. 


DELLA М, E. I. F.A. È DI 
(ELEKTROTECKMISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) | A. SCHWARZ - FRANKFURT 


|| APPARECCHI DI MISURA | J LAMPADE AD ARCO 


(1,18)8,9) 


MOMS OC 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


Ing. €. Conti & е, 


BRESCI 9 — FONDERIA MECCANICA — В RESCIA 
—— +j —_ ______ 


(15) - (2, 8) 


SPRECHER UND SCHUH 


Fabbrica d’apparecchi elettrici 
| AARAU ( Svizzera ) 


Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altis- 
sime tensioni - Iaterruttori automatici di mas- 
sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria o 
nell'olio — Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostati—Interruttori automatici per 
motori — Parafulmini per linee aeree. 


Numerosi Impianti idrauli idraulici eseguiti 


J. TURBINE Pelton e a Reazione 


SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 
per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 


TRASMISSIONI perfezionate. 


LAMPADA 
^D сен DESCENZA 


“HARD,, 


800 ORE GAHANTITE 

DI LUCE INALTERATA 

RAPPRESENTANZA 
e 


DEPOSITO 


DEPOSITO 


Carboni Elettrici 
Accessori per impianti 
elettrici 
Isolatori di porcellana 
Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo 
Bracci stradali, eoc. 


Valvola interruttibile per bassa tensione. 


Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all’ 


Ing. M. T. GENTILE — Milano "i Solferino 7 — Tar. 28-04 


| DIPLOMA D’ONORE E MEDAGLIA D'ORO 


all'Esposizione Internazionale di MILANO 1906. 


—— _  — 


TR SOCIETÀ ITALIANA 


LAMPADE ad ARCO 
e IMPIANTI ELETTRICI | 


(Accomandita semplice) 


Ing. R. Colombo &C. 


S. | 


Via ee 757 - ROMA. Via elle Mara 48 
| Tel. . 92-93 
UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE AD ARCO 


Lampade ad Arco: per correr per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad “effetto.,, 


Accessori: Reostati semplici e regolabili — buo di ten- 
sione e resistenze induttive. 


Disposizioni spec'ali per serie. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI DI ELETTROMECCANICA 


Impianti elettrici di qualunque importanza 
per illuminazione e trasporti di forza. | 


(15) " (4,8) 


SPECIALITA : Quadri completi di distribuzione. 


= 


Apparecchi per la sospensione delle Canada 


AUGUSTO HAAS 


- MILANO 
Via Pietro Verri, 7 
Q5) - (24,8) 


(15)48,9) 


Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modelli, ditte, compensazioni. 


UFFICIO 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Direttore: 


Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENGIONES 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 


Nuove invenzioni.— Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 
striali, richieste, concesse enegate. 

Disegni di tutte le marche richieste, 


. SI RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSCRIZIONE 


Da ————————— 


Ronda de la Universidad N BARCELLONA 


| TELEFONO 10 48 
TELEGRAMMI: BOLIBAR-BARCELLONA. 


(15) - (24,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Oapitale versato L. 4,000,000. 


: 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). 
— — io lite» 
. Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza а ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Somma Campagna, 15. = 


: , GENOVA — - Sigg. A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


ІШ Г prt ti mU Бозу; 


Costruzioni Meccaniche € Slettricfie 


E. 


eis quia 


e Centrale dell'Arsenale di Napoli (S. N. 0. S.) 


-— di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


qr e EA Lu ELA М n uL — T regie cli 


39, Via бесте 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


` (45) - (28,8) 


| e RICH LATIN MANNHEIM 
Clemens Riefler HEIN p 
M FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- Più di 
È NESSELWANG свая MONACO NACU (Bavicra) a SEMIFISSE 20 000 
coris DI PRECISIONE 1 nn in uso! 
| [ii SISTEMA ROTONDO saturo ——офо—— 
рег йан, АШ ө Disegnatori "M Grand 
"i GRAND PRIX: Parigi 1900-31. Louis 1904- Liegi 1905 P 
IM rix 
Cataloghi gratis a richiesta - Pressi di Fabbrica. ‘Con Esposizione 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: e и n АО 
| е e rope (7 «LENTZ » 1906 
atten: ioneche INA = (119119) Corso Vitt. Eman. т. da pe = = су TPS 2 | 
E ja mori I po _ AM cii idi Rappresentante: I S x = 7, = = pia fum cs Ex š === = p ex P 
della Casa porta- 1 COMPpasei канг pi usati nelle scuole e (115 - 24,5) š 


— E — sa CURT RICHTER - mae | 


x LABORATORIO ELETTROTECNICO. 
| Ing. LUIGI MAGRINI & C. Í 


Società in accomandita semplice en | 
„ OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE &@ ZV 
| Via Ernesto Rossi- BERGAMO | Viale Monforte, 28 - MILANO | 
e 

Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


ч d Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
. e minima tensione. — Interruttori ad. altissime tensioni a mano. - automatici - a 
distanza ad apertura nell’aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


trasformatori di misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE 
di .tenslone e di corrente a bassa ed alta tensione 


per sezionamento - valvole - derivazioni 


Fa 
* 7. / 


ғ, 


Trasformatori - divisori - resistenze - 
per archi 7 Scaricatori 
per basse ed alte tensioni 


INSERITORI SEMPLICI E DOPPI |; 
| per. batterie di accumulatori È ACCESSORI PER IMPIANTI . 
<= _ Morsetti, Serrafili, '. 
REGOLATORI AUTOMATICI Чы се pr ы ааш. Telefono 3-71 
pel sistema di survoltaggio Magrin: е TO per Telegr. Elettrotecnica 
4 REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO- L ATORI DI CORRENTE, Telefono 28-77 
| REOSTATI DI REGOLAZIONE per luce e motori (Brevelfo n. 70050) MILANO per Telegr. Elettrotecnica 


per dinamo e motori. ` Costruzione e montaggio di quadri completi | 
REOSTATI 'DI AVVIAMENTO ` š per Centrali - Stabilimenti - Motori | 0,15) - - (1,9) 


Avvisi di pubblicità dell’ELETTRICISTA 


Unici Concessionari in Italia 


f DE 
V AL E 


Marca depositata: 


Brevetto Italiano 79990 


fSjpolendente 
compatta 


Luce Bianca 
Q2YUOTTKU1O8 


e c 


Grande Deposito di Materiale per ` Impianti Elettrici 


B . 
` ` Y P 2 
ИГІ» М Welt 1 C" "t 
| А2. ч " x > 
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Е ` » ^y^ * G тА ` a$ 
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ЕҚ 7 РА МОА Б. . | s 
yi — i 
$ и ч ae a ч Е X ` - v 4, ` . 
c е "- f - 2 fa ws. 5 ж 4 . ^+ „тый АЫ «M Loos ! = ` + ab 
М Cet , га a" i ` 
` "E. uy | ~ < - * я _— A 
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. HODAS (1,18 - 8,9) 
i » 
4 
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м 


Manufacture Speciale deCuirs & Courroies 


‘40 Medaglie — З Diplomi d? Onore 


% 
% 


Fuori Concorso - (Membro del Giurì) BARCELLONA 1888 - Tortosa 1888 - Chicago 1893 - Parigi 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
Scellos-Renvideurs - Hidrefuge 


— —M 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Agent Generali per r Italia 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE FRATELLI TRUCCHI 


ейи ыйыы | SAMPIERDARENA B 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


EMUO FOLTZER | [Contatori “ ARON, 


RIVAROLO (HU) — ` x 


E a MEINA (LAGO MAGGIORE) 


А — < 


OLI e | GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


Esposizione Universale di Parigi 1900 
Medaglia d’Oro 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d’Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 


dei principali Costruttori di macchine 


a nM | i р а vapore - Imprese di elettricità - 


- Costruzioni a motore ed a pendolo 


per corrente continua o alternata . 
KOH T 


CONTATORI 


portatili per controlio 


CONTATORI 
con. indicazione di massimo 
ed altri tipi speciali 


482084 


Chiedere listino ^ 
ntatore 
al Rappresentante Generale 


a motore per corrente trifasica 


propri | kusa ае | R. ШЕТИН - ть Felice Cavallotti, Ц = MILANO 
| „БЕСЕ E FERRIERE pesto STATO UNGHERESE 
| АГ 


ENE RALE 


AER > 


LIME “ DICK ,, 


Lime d’ogni forma e dimensione per tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 


d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


csoo —*-c——-^?* 


FRIEDR. DICK - . Esslingen a. N. 


(1,15)-(18,8) 


RAPPRESENTATO DA 


n SIMONIS e C. - Milano, via S. Eufemia, 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE | 
x 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile a L, 3.000.000 


Sede in BERGAMO 
 .. 
STABILIMENTI FILIALI 


Sorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasorî 1| 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira o 


TUBI i GRES | 


ed accessori per fognature 
per acquedotti 


Impianti Elettrici 
e Telefonici 
+694 


-Gifune N. 16. 


£ Scaricalore 


(Siemens) 
Mattoni refrattari 


Mattoni m 


~~n Per Torri di Glower o~~ 


Specialità: | 
Materiali inattaccabili We 
in Grés per Fabbriche EP 
M Prodotti Chimici, Tin- 
il torie 
Rappresentanza e Deposito 

in ROMA 

presso il Signor, 


- PROFILI AMEDEO 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Sifone in Grès 


‚ ‚ Via di Porta Salaria, 52 ` 
per Resistenze Liquide Такше К. юй | 


бета | (1,15) - (24,8) 


Consumo (| Watt per candela 


Lampade 


80 Volt 18-50 


candele 


da 100-160 Volt 35-130 candele = 


OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente in Firenze 


Studio elettrotecnico 
e laboratorio per tarature scientifiche 
ed industriali | 


—— — 9-49 — 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI | 
Strumenti Elettrici 


| | | 
Costruzione ed esportazione di apparecohi x 


applicati all'arte della pum 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori dá ordini 


Rappresentanza generale е deposito per l'Italia 
DELLA | | 
EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST, б. 


E DELLA 


DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE 
BERLIN . Ж | 


(8,10) - (24,8) 


70°, economia 


da 100-130 Volt 35-100 candele 
da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra floro, vengono fornite solo 


per sospensione verticale. 


Ulteriori schiarimenti e prospetti a richiesta 


Е 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT-BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia 


(1,15) - (8.9) 


Ing. A. C. PIVA-MILANO 


che 


153 


X 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


. SchaeffersBudenberg 


Indicatori per prendere diagrammi. 
Contatori di giri — Tachimetri 


Valvole sistema Jenkin. 


Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
OY BINOS a saracinesca. 


— Y—P—————_——_— —_Oo--_——_ — ——— __mm6 —M 


КҮТ 


SCHWECHAT x 
presso Vienna | 


GRAND PRIX 


Esposizione Internazionale 
MILANO 1906 
E 


| ca Fabbricadi carbonielet- | 
trici per lar apade ad arco di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


Carbon per luce elettrica a Vari colori 


Elettrodi sino a 3BO" di grossezza 
e 1600" di lunghezza 


MINIMA COMBUSTIONE 


Placche e bacchette di carbone per 
l'elettrochimica e l’elettrometallurgia. 


LL 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


GUSTAVO WEIL 


— Via Monte Napoleone, 28 — 


ше —— 


(1.45^ - 18,8) 


sE 


АЯР ad ARCU GLOBO CHIUSO | 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
rrente continua - Corrente alternata 


derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie да 2a б lamp. su 20 a 550 volt. ` 
Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


lurmninoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


| COBMPAGNIE DES LAMPES A А А ARC JANDUS - PARIS 
| 6157-349 RAPPRESENTANZA А GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO, VIJGDIANO 


\ Corso Buenos Ayres 66 — - MILA — Corso Buenos Ayres 66 


- 
n 
` 

Ы i 


е 
eu 


- 


er cca 


|! 


Rubinetteria e Vaivole d'ogni genere. 
Valvole modello forte per vapore surriscaldato. 


— Lubrificatori 


Torino = Via Corte а’ Appello, 2 = 


| RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO I° MARZO 1906 | 


——— 9 GG e" 


23 A. Monte Napoleone = MILANO 


I NIETTORE ORIGINAL - RESTARTING | 


Wanometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


Compressori sistema Kryszat 

Pompe a vapore brevetto Voit. | 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. x 
| 
| 


+ 


ГАХ КАТАЛ ДЫ. Та ТА 
34114 


Termometri — Pirometri. 
Tubi di cristallo, primissima qualità 
(ура Roleascglas di Jena). 


CRACK 


LKR 


(1,15) - (8,9) 


OFFICINE e FONDERIE TORINESI- mm 


GIÀ ——— 
LUIGI CAKRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 


1 

RIPARTO I. M RIPARTO II. 
| i 

li : | 

| 


Motori a Gras Povero - 


minimo consumo | 


аа 1»2-5 cent. | 


per HP orn. 


TURBINE - TRASMISSIONI 
Macchine per laterizi 


Ventilatori— Pompe 


OFFICINA CALDERAI 


Consegne brevi. 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 
Ghise speciali 


-+ Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a rich' esta è 
Rirolgersi al Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO 


‘Torino 


(4,85) - (24.8) 


“sigg X ттт —— J cam 


a — m 
C MA 


— — —— — 


"ADOLFO RIGNON .|Í 
Corso Siccardi 31 - TORINO - Corso Siccardi sl. I 
— off | | 


MATERIALI ISOLANTI. PER INDUSTRIE. ELETTROTECNICAE | 


Vernici e nastri P < B ! | 


| K Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, 


Amianto 656 SUC. 


Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
» > 153 nero » 33 Š > 


Sconto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg per volta ` 


(1, 2 (65) 


— s 2 == 


TI ass TIS e Ta — 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


- OFFICINE LOUIS DE NAEYER < C: 


WILLEBROECK (Belgio) - PIRA (F rancia-Nord) 


Caldaie Moltitubolari 


NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- x 
sure autoclavi senza guar- 
| 


Œ 


 nizioni. 


° —— —— — e ___ 


САЪОМЕ - 


di qualunque sistema 


x 
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RISCALDATORI - 


per l'acqua di alimentazione ` 


A d 
" bou Т а - A 
î f TE, 
E — a DN M M G. 
А4 1 


кж» 


| SURRISCALDATORI DI VAPORE - 


| | "^. 
теш PI “sess S 45 
UENAEYER i 1ТЕ BE | 


Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
| di riscaldamento 


| POSER 


d 
^ 
hs "I 
"o. 
mJ 


Preventivi e Cataloghi a richiesta — 


Rappresentanti Generali per | Italia: 


° ° Filisa MILANO - Foro NNNM I. 
Grimaldi « C. | GERENTE: TP 
=] GENOVA Portici V. E. 26 Ing. Giovanni Bas ЕЯ 


=F 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


ING. K. RIVA & C. - miano. 


(già Ing. A. Riva, Motmerel e C.). 


y TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


DNE 1 19 anni di esercizio 
| KC "rc B 1 oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 
ITURBINA:di 3000 cavalli — NIAGARA. Progetti e Preventivi a richiesta 


1,16 - (34,6 


SOCIETA "ANONIMA OFFICINE MANFREDI - “a | Bondiovanni, Fossano 


i Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE uc 
per la lavorazione del legno „0 E 
. secondo і tipi più moderni Um e = 
JAeforenze di primo ordine 
ESPORTAZIONE 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


— ->£ 


i 


Z 


. (1,15),- (24,8) 


| Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortare n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 
Direttore: A. CHIATTI di città e campagna, aeree e subacquee 
FERRO 2ZINCATO | BANDE STAGNATE La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
| METALLI di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 
T | p ECCL MD MER 
е ne Si assumono impianti ovunque oon squadre speola- 
TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO liste - Prezzi unitari od a forfait. 
Via Anime Sante 25-27.— ROMA. — Teterono N. 97-23 A 
MAGAZZINO iN ROMA | Fabbricazione di trasformatori 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15-34 e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 
. MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI @ Installazioni el tt iche dil 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLeFono N. 25-39 i nstallazioni elettriche di luce e 
ссе ugs forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 
I он ATRIA T caga dip Е Ae di p — e stone 
ana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini іа 3 1 ` : 
Shi sa smaltata — Articoli per scuderia — Vası e sifoni per la- Materiale di prima fabbricazione е monteurs 
dae а gu smaltata = Му da bagno in ghisa smaltata specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
8 inco. — etter er a , gas e vapore — 
Pompe di veni sistema e portata = Articoli diver рог idraulici — camente perfette. 
Ormmamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Sttmfe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti FORNITORI 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli diversi | 
per— viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
£899 comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- elettriche — Municipi — Stabilimenti. 
vor--azione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per MODO DNA Мы ыыы л IER REOR 
Er del Inte " Cióghie nolo « su. » ed Rea 
sordi — e ssi — e raffinate per auto- 
moWbili e per ош» "Olio lino puro cotto e crudo — Ing. BISO ROSSI & C. 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 


lee Dile neri e zincati. (1,15) - (24,8) VERONA uz VEN EZIA Е PADOVA 


GRATIS — А richiesta Cataloghi — GRATIS (1,15) - (24,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA I = 
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SOCIETÀ ITALIANA G GIÀ SIRY LIZARS à б. 


SIRY, CHAMON & Co. 


Viale P. Lodovica, 21-23 = MILANO - Viale P. Lodovica, 21-23 


i Agenti esclusivi per l’Italia della 
C.» POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ ~ Parigi 


ROMA ~ Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 
TORINO - Via Arsenale, 31 | (ЕШ NASI lli — e TRIESTE > Via ны 1, 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed 


intensità. 


E. THOMSON speciali per quadri di distcibusioné, 


per alte tensioni. 
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B. T. ed A. C. T. ad induzione, e per qua- i è o i 


lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


Í E THOMSON tipo A 


| Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 
м4 


O’ К per corrente continua da та оо Am». 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. . 


O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- - 
mulatori; per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora.® 


— -—_ — ee $99 9-0 ^ 


Chiedere listini, prezzi e garanzie 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni.. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - ad’ Arsonval 


—- — ета MUNITO DI — DI PROVA - - SCHEMA DI Da BD D Ru, s | 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 
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BERGMANN-Elektricitàts-Werke 
Abtheilung J. 


. Tubi BERGMANN originali 
nonchè tutti i materiali occorrenti per 


IMPIANTI ELETTRICI 


—— — 
r —— —— 


in" qualità senza concorrenza 


ed a prezzi corivenientissimi. 


Merce sempre pronta i in n Magazzino 


versace е-е онен ооо оте элект ... ...................... 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


MILANO Via Fatebenefratelli, 15 


PeR TELEGRAMMI: Conduit - MILANO x Telefono intereomunale N.° 29-67 
¿ese Op e: 


Isolatori brevettati DELTA “E 
| | | рег Alte. tensioni 


sino a oltre 


100.000 vor 


di esercizio 


Specialità 
della Manifattura 
dé Porcellana 


fondata nel 1853 . Н. — & Sohne A.-G. 
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(1,18) - (24,8) 
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Avvisi dı Pubblicità dell’ ELETTRICISTA - 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE. 


GIÀ J. BRUNT & СА 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILA NO - VIA QUADRONNO 41-43 
EEA 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 


XOIGIOIOROIOIOICECICECIOROTOICEOEO E NCIOIOIOEORONO 


OKY? 


ЖОЮЮ ЮКО ЕЮ Ю ЮЮЮЮЮ Юю ЮК 


x 


Contatere per correntò alternata trifase. 


Speciali per quadri 
di distribuzione ж ж 


lo 


‘ Massima sensibilità ` ‘Contatore per corrente alternata monofase. 


x Minimo autocon- 
sumo x Semplicità 
x Robustezza x ж 


Contatore 
per corrente continua ` 
2 fili - 3 fili 


i 
2 
ә 
(e eno Ed 
(e nile eco en] И 
> p І | 2 sai 


7 Tipo M. R. 1 


Tipo R. 5 


LABORATORIO 


: PER 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,15) - (34,8) 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


AS CK “^^ „69-4 II i III, e n ur P a t t t 9-9-4, 


| - 
: Societa Italiana Lahmeyer di Elettricità | 
ti | Telegrammi: FORZALUCE — MEILLA O — Lettere: Via Meravigli, n 2 i) 
$ Rappresentanza Generale della Д 
I Быны & Guilleaume-Lahmeyerwerke А.-С. Francoforte s.|M. Mülheim s.Rh. ; 


- Á“ 
чм, 
v 


—— —— ——— o Momm s= wi — wi eni "M 
gi ` ^ < Y, 


{ DINAMO 
d MOTORIE 
Й TRASFORMATORI 


per tutti i generi di 


LC 


COMPLETI 


per qualeiasi scopo 
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Filiali a: 
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Impianti 


mpi pupa pum 
JUOD 


w 
K. 


(1,15) - (8,9) 


ец, 


Prezzi correnti, preventivi, prospetti, GRATIS а richiesta. 


E SOOO COOCOO VY 


0500000000: X I E VIVI EEEE 


| ADLER є EISENSCHITZ ЕА 
| uomo о, | | TRAZIONE ELETTRICA 


Via Pr incipe Umberto, 30 ^ Anonima per azioni əni Capitale L. 1.00.0 L. 1.000.000 — versato L. 800.000 
K» Е 


Specialità: MACCHINE UTENSILI di precisione 


Ex 


Via Yignola, 6 MILANO Telefono 95-24 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 
DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 


“ORIO BRASS C, 
KRSH 
Torni 
Fresatrici AUTOMOBILI ELETTRICI 
Trapani | A FILO AEREO senza 
rotale - Il sistema più 


x Limatrici, ecc. pratico per 1 servizi 


pubblici 


Forme americane 


юк» 
autocemtranti 
Punte Vere americane Catalog hi e 
“яшн, 006. Preventivi 


— 


— Cataloghi gratis a richiesta — 0 5 
! ро T | (1,15) - (2,9) 


a richiesta 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


——— —————— ——————— T 


- 


La Société Anonyme Réunie d'Electri- 


Cité, a Ujpest presso Budapest (Ungheria), 


concessionaria del brevetto italiano Vol. 236 N. 2 Reg. 


Att. e N. 81133 Reg. Gen., per il trovato: 


“ Corpi per incandescenza per lampade ad 


incandescenza e processo per la fabbrica- 


zione dei medesimi,, 


è disposta a cedere il brevetto od a concedere 
licenze di fabbricazione od applicazione del tro- 
vato a condizioni favorevoli; eventualmente an- 
che a sfruttare il trovato stesso in quel modo 
che risultasse più conveniente. 


— Э © Gi 


Per schiarimenti ed eventuali trattative rivolgersi allo 
Ufficio brevetti d’ invenzione e marche di fabbrica 
per l’Italia e per l'Estero della ditta : 


Ing. BARZANÓ & ZANARDO 
Via Bagutta · 24, - MILANO 


— - ——— 


(18; 


— -— —_ M Ü -——— x —— oP n  - —Ə—— АЕ ———— — —————— a  —— > 


Ing. STEFANO FISCHER - MILANO 


Via Solferino, 36 


Specialità teeniche in genere, perfette e moderne 


Pompe, Compressori e Vacuatori per ogni scopo e comando. 
Isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi eco. dal caldo e freddo. 
€ Verghe, Dadi lucidi di acciaio. — Getti In ghisa malleabile ed acciaio. 


Manometri, Fischi. 
Iniettori. Purgeurs. 
Indicatori Crosby. 
Valvole riduttric!. 
Regolatori. Molle. 
imbiancatrioe pneum. 
Macchins per laterizi. 
_ Concesseurs. Molazze. 
^». Carrelli di forro. 
/ Manici di carta. 
Lubrificatori, ecc 


(5) -(,))  Cemiriuga ad alta pressene. ——— 


Charbons 


pour 


Microphones 


fl Spécialité de Balais en charbon 


Rappresentante esclusivo per l’Italia: 


MARCO CAPPELLI 


(1,15) - (24,8) 


——MÓ Y 


] 
ú. 


Milano — Via Morigi 12 — Milano 
TÍ s 


miri a 


G. A PESTALOZZI &C° 


SOCIETÀ ANONIMA 


 Niederglatt 


(ZURIGO) 


———————————————— 


| | FABBRICA DI CARBONI | É ` 
| per lampade ad arco e di elettrodi “li 


' CARBONI 


LAMPADE AD ARCO | DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


Dei 


SPECIALITA’: Б 


| ABO T LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


А gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (24,8) 


^F. BIETENHOLZ - Torino 


RIVISTA MARITTIMA 


MENSILE ILLUSTRATA 


-AKEH 
ANNO 4r 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. x X AK X X ok X X XX W X X X X жж 


=————rOm — ——H 
PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d'Italia, Alessandria d’Egitto e Tunisi L. 18 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » 25 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più. 
Un fascicolo separato L. 5. 


Avvertenze t 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 19 gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 o/o sia per gli abbonamenti in Italia sia per quelli шн, Рет 
i faseicoli separati, gli indici e gli estratti è ancordato loro lo sconto del 25 */. 


Per abbonarsi rivolgersi 


ala Direzione della Rivista | Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo Importo 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 

Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - Roma. (1,15) - (94,8) 


ааа 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA - 


Protezione degii Impianti Elettrici 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


PARAFULMINI IN SERIE 


Resistenze Ohmiche - Accessori 


CONSULENZA 


ING. b. GOL Noo н 


| —. A Grande Deposito 
| VETRERIE Lino spa ELETTRICA 
| XE 


dex 
Globi per Archi 


> 
Riflettori 
ex 


Tazze in grande 
778 assortimento , 

T » del tipo di gran 10880 

ZA al più corrente. | 


È (24,8) 


(1,15) 


>e 


[usa B. TANSINI-MILANO 
| .. Via Montebello, 14 amaa 


| LAT QNEM Ls 
"m . LAVOF 1 SPECIALI i» ACCIAIO FUSÒ e FORGIATÀ 
Mee 09090909000090009000009000000090000900000 


кїї ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE. 
£ с Ga Breitfeld, Danék & C^ — 


BOEMIA) — - PRAGA — (BOEMIA) . 


— m- - —**+* >e 


° succursali А: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia), BLANSKO (Meravia) ° SCELAN (Boemia) 


š 


222 SPECIALITA 


È Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo | più 
i. moderni sistemi. 
$ Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
i brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. | 


6 Turbine a vapore sistema Melms-Ptenninger. 


. Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. E ( (8-09) 
А a: kua | | 
E vid costrwiscono inoltre tutte Ze forniture necessarie m miniere e acciaierie. 
! 1 —— p + 


24 Pompe alettriche a stantuffo tuffante o rotativo. < - Macchine d' estrazione, 

4 argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 

genere, apparecchi cari icatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 
Bantia vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


das db BRA А. ИНН 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA | E | | | El 


| 3 SI Vol VII 
si go КПА Kaum 1009 бв | ——— 
4; — iN MERKELSGRUEN er! KARLSBAD 


‘giornale: 
pane 
Proprietaria della celebre Cava di Caolinu " Excelsior, a Zettlitz ee CIETTE 
e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


>a IS©LATORI 


pont da quadri 
te cor 
= in porcellana durissima 
| per condutture elettriche. 


"RIS - 25, Rue 
AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 
Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 volt 
Oltre 900 modelli d'Isolatori 
Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : | 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Em. 106 — Tensione 20000 Volt. E 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. BH I 
IMPIANTO del СеШра, Venezia-Pordenoze Em, 88 — Tensione 32000 Volt. 


= IMPIANTO $0C. EL ETTRICA BRESCIANA Km. 5: — Tensione 40000 Volt. 


==. IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensiorie 56960 Volt. 


e più altri, impianti per ten t: 
à )0 gioni superiori ai 18000 volt. Rappr. Gen. -per VItalia: | 


IBOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS L AZ Z AR & M RC 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt ' 


Tl più importante in Europa 9 . TREVISO ` ы9- (5,9) E. 


|!!! ; 


W 
MI 


| 


Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Sec. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


n 
Я & 0, 


EANO Via Brogei 4 


MANNHEIM 
sà Costruisce fin dal 1842 -3% 


li KC Tue JOSE p H VOGE LE | 


GRAN DIPLOMA " ONORE all’ Esposizione di MILANO 1906 SR IE UU ENGEL RE 
51 trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per CN tt RI E | | 

lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - мее NS `š AR ое WA 

E Rappresentante con esteso campionario: 

| 


‚ SCHIERA - Milano va Meravigli, 1-3; Telefono 68- sì 


ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Espesizioni 
DIAMANTI TAGLIAVETRO 


UTENSILI 
per tutte 
lavorazioni 
sul 
cristallo 


; he eh А? vo. e 
" * » 


Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 


| | 
| Ruote ЕЕ. Сеш di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di сарта 

| ppresentante con esteso campionario : 

i 


Ө. SCHIERA - Milano Via | Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 


| Fumatori | 
| la carta per fare Scambi a doppio scartamento, sboc- |; da due uomini senza argani. 
camento di binario a scartamento |: | Piattaforme con fondamento in 


С, ө | E 

| ш т Í ridotto dali ferrovia normale. Ë C senza alcuna muratura, tl 

| AC. | de | bi infossat lastricat | Carrelli trasbordateri PES lozomo- n. 
Esigere su ogni libretto oU... i Á Scambi iulossati per cato. (|. tive e vagoni con azionamento à Ж NS 
| la marca : Scambi senza interruzioni Jel binario ||| ` vapore, elettrico, od a mano. — T. | 
[ia GEMME | principale. Argani di manovra e spills di 

| Fréres x on - \ siasi costruzione. 

| : 


Cuori con punta in acciaio forgiato, | (A T 
ar? — ! HSE x: Apparecchi di blocco nali e can- 
Fabbricanti di tutte specialita m Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori " g Incroci d'ogni costruzione. Y celli a bascula. Eoy d 
zi 
К 


Scambi di авіа costruzione е A: Piattaforme di qualsiasi diametro 
scartamento || locomotive e veicoli manovrabi 


Nüppresentane a RUMQUE Rappresentanti per l'Italia: Drog & Röhrig ` 
ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA (1-18) 00 


— —— —— —— h —— —— — — — — Tr — 


ETTRICISTA| 


Anno XVII S. II Vol. VII, .N. 19. Direttore: Prof. ANGELO BANTI © P Ottobre deni 


rn 
DARET, 
SBAD 

ОТ a 20у 


Mm EAST 


М-М < ott > —— — n — = 


` S w DO 


—— ` at t е Ше ыр еы 


е Giornale Annunzi. di Pubblicità - ROMA Mia Cavour, an4 | 


T am. —— - у= „——— n — — э э м —— Y РН 
= 


PNAN AN eP м arm — SSR 


-DA | fù | — ° | 
TI, IISURE ELETTRICHE E INDUSTRIALI | |= 3 | — APPARECCHI TELEFONICI - TELEGRAFICI 
Appareochi da quadro.e registratori Richard Lg. | di sicurezza ed antinduttivi 
‘per corrente continua ed alternata ы e d e EMN EN AE 
| PARIS - 25, Rue Mélingne - PARIS im © per linee parallele a quelle ad' alta e altissima tensione. 
| понад i © Я APPARECCHI SPECIALI 
T > co 3 | perla simultanea Telefonia e Telegrafia sullo stesso filo 
mpera Manometri I z3 SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
> aaa | S Eire Frasiatori, trasformatori per lampade e ездш. Tido. К 
lure elettrici | rattometri Termometri | = d FE tissimo, per campanelli е; ‘ettrich i per chi amate telefoniche, sai 
pohmmetri Indicatori dina- oa NA n C персо p om | 
3 a. ERN NC HERD 
ZIALE Cassette di con- 2 MEI “озеш! < E CATALOGHI E PREVENTIVI A A RICHIESTA 
| xo o ES NE 1 Dinamoretri — I 
— I d t = | A p H - Direzione e Officina - 
1 200.000 Volt | tollo, ecc. i SER E Er RTURO EREGO & 4, Via ad 201086 MILANO 
jlatori Liegi 1905 Rappresentata In Roma per l'italia Centrale ; pra da 
cam ойо Ufficio - Via Cernaia 23 2 
imme è mi andi ' GRANDS. PRIX zc FUORI TO membro do! luri | G. Thurlow | боюн: Мз кери га, n ROMA 
TENSIONE · FIVE Valvola automa! automatica a a limitazione di corrente. Brevetto Lenner, — Vendita esc esclusiva: | 
— Tenstone 20000 Voli ZE TEE MILANO 
sione 24000 Voll | A К use 
AM | 006 2) CI Corso Genova, 30 
Tensione 32000 Vot 


nsione 40000 Volt. go D E LL O 1908 | _—Ohiedere fon del materiale per impianti elettrici. 


Volt. 


r. Gen. per 1 lk 


"€. Olivetti а C. 
MILANO - Via Broggi 4 
(AMPEROMETRI- VOLTMETRI | 
; WATTMETRI registratori 


Vedi avviso speciale interno 


INNESTO BENN mnom = 


ANGELINI 


I più fonici e chiari 
Vedi avviso interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 
EINES LIZ ILARIA SECURE EEEE ARD 


` Brevettato «n lutti gli stai industriali e noto dappertutto 
come l'innesto a frizione migliore e più sicuro. 


Senza cuscinetti di legno Completamente chiuso 
Senza guarniture in cucio Senza parti sporgenti 


HEINIKS ERBEN & C., PRERAU (Austria) 


h : 


t = 


A, MEGA — MILANO 


CARTE CE CRE MAGNOLIA © RRR 
Eliografiche | ` MILANO-Vicolo Faochini, 2 - TELEFONO 13-89 ` | k 
e i i MU ONE «zs x» MAGNOLIA 


Ee "ice. fabbrito stra o azionate. | | SUONERIE " TELEFONI ~ PARAF ULMINI лес ы 


· Compassi ed Istrumenti di Geodesia 


-Hiesu |^ ILLUMINAZIONE ELETTRICA: || Voli agio eontro il tst 
E j "ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


Società An. Capitale Soo. L. 14.437.500. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
: Grado impianto di alti forni, acciaieria Marin. Laminatol con speciale attrezzatura per forte proiizione.di Rotaie e Materials di. Armamento Ferro- 


п шан «profilo è dimensione. Officina maccan: ca - Fonierla- Forni a coka. Fabbrica di Cansnto Portland — Ghis» da affinaggio e da Fonderia. — Liggotti, Bilfette, 
k Materiala di Armamento Ferroviario di qualunque profilo 6 dimensione. - Rotala a canalé par Tramvi» ed armamento relativa di qualunque profilo e dimensione. - 
hoa» travi e profilati di ogni ganera - Getti di bronzo, Acciaio e Ghisa di qualsiasi specie e dimensione fino a 3) Tonnellate — Tuhi di Ghisa per condotte di acqua e di Gas - 
Pazi speciali ed accessori par dette condotte. - Carbon» Coke, Solfato Ammonico, Catrame, Cemanto Portland. Rivolgersi alla Direzione Generale delia Società in vier eoe 
A Fiombino A iind di Si Per Telegrammi - Aiti Forni - Potere di Piombino. | (1-15) 94-8) 


fe sr rt i na 


p- d 


STRA 


ADOLFO PIS ANI - MILANO - auram americana. 
D. ov B. Cavalieri CINGHIE speciali per dinamo. 
E | I A MOTORI a vapore ed idraulici. 
š "Telefono 2 18. za. — Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, en. 


"SOCIETÀ ANONIMA “FORNITURE ELETTRICHE 


, SEDE IÑ MIL ANO MR Via Castel fidardo, N.7 | Capitale Sociale L, 600,000 interamente versato 


"liga mm Ge m n CONTATORI ELETTRICI 


^ Le Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli istallatori ed i "Bivssditon dagli chiedere listini e preventivi al nostro 


` Ing. VITTORE FINZI- MILANO = Via Manzoni, SI 


Avvisi di Pubblicità. del ELETTRICISTA 
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x я SOCIETÀ. ITALIANA ` | 


FABBRICA DI MOTORI A GAS CN 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via. ant 15 = MIL ANO " Via аи 


avra a 


ГА. оа 
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ЖҮЛ ost 


MOTORI пон а DIESEL! 


4 Motori “ өттө, В, eon Gazogeno adfespirazione 
* | ad olii pesanti al brevetto |. а. 32915 


Korza motrice la più economica 
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1500 impianti per una forza complessiva di 8000 | 


con perfezionamenti brevettati in Italia 
cavalli installati in Italia in 5 anni. 


k 
| EN "da 20 ad 800 cavalli. — ци. È 


AUS A. VASA M. АЛА. At PIA vii E ÁN 15 


XE oc alal MD ees Xe ` 


- Società. Torinese y utomobili Elettrici 
| TORINO = 46 Corso Regina Margherita = TORINO Е 


САВА DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE 


Elettriche ad Accumulatori 


Se. aa val Dee EOS е: "D s. EM Do "x 
to, LAE pose E X RIDE CO 0006 


9° ato k: e 


` 


—. OMNIBUS AD- ACCUMULATORI E A TROLLEY 
VETTURE - VETTURETTE - FURGONI 
Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


| Andamento regolare. e silenzioso - Ricupero della corrente nelle discese | 
Ц 2 Е | н ji 
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SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE S SIECI 


CAPITALE SociaLe L. 809,000 — Versaro L. 500 ,000 
FIRENZE Via de’ Puoci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola di Caserta 


ses 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari, presseti e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 


rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per niq. 


. N. ЕЗ. — Si spediscono campioni ratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita » FIRENZE 08 
SOAURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


por lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via іе’ Pucol, 2 FIRENZE 
CORRISPONDENZA , LH" Gi Seri — Scauri (Prov. di Caserta | Telegrammi FORNASIECI | SORUR! 


(115-7, 9) 


— — 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


A. E.G. THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO Carrrate SociaLE L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


mee 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
де E 
Š GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL’ ESPOSIZIONE DI MILANO 4900 — | | 


—*® mm. A —9— — — — 


TRAZIONE ELETTRICA 


su. Ferrovie a grande traffico 


a Corrente Monofase 
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UNA DELLE 51 VETTURE AUTOMOTRICI MONOFASI PER LA FERROVIA SUBURBANA BLANKENESE-AMBURGO- 
OHLSDORF (Germania) CHE TROVAVASI ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906, OVE OTTENNE 


IL GRAN PREMIO. 


— 420084 


POTENZA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CIRCA 350 HP (3 morori W. E-51 pa 115 HP)- TENSIONE DELLA LINEA DI 


C - 
ONTATTO 6.000 VorT. - FREQUENZA 25. 1) (1,9 
(1) (1,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


pec — ——— —. — I P — — 


Г CONTATORI D' ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato 


e | a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
| adoperato e temperatura dell’ Acqua 


azionate a cinghie a | vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


‘FABBRICA DI MACCHINE. A, S C H MID ZURICH. 


(1,15) - (24,8) 


TRU B. FI i RZ: C. —À И Т) 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
FONDATA NEL 1893 


| & С) Fabbrica 


sirene DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifaeicá 


>D- uu: ©. 


2 Rappresentante Generale per ITALIA: 
Ing. Oscar Schneider, NAPOLI corso V: Em. 244 


| Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e la Ligaria. 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia lE miiia ed il Venete. 


(1-15) (98-9) | Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e l'Umbria. 


„MILANO , DITTA ING. H. BOLLINGER mano, 


Costruzioni industriali. * Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov. 


visorie e stabili, per sottotegole e per 


$ 

| 
Costruzioni in cemento йа _ x isolamento di muri in fondazione. . 
tt re x Coper ture in Holzeement per tetti piani 
Ф 


Brevetto Baroni-Lüling e deriye 


(1,8) - (7,9) 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 


x P O M P E Centrifughe a turbina E 
| | . TIPO ROTURBO ” 


| — VENTILATORI centrifughi өй Elicoidali =" pei 
i Costruzione 66 Š 
acourata | eferenze: 
— w “SIROCCO, Li 
Efficienza  —— | L miu ERANI 


| massima C OMPRESSORI D' ARI А • Pompe QS 1, MARINA GIAPPONESE 


le principali 
Per qualsiasi с 


applicazione | 66 REAVELL | | Central! Elettriche 
- | ed Imprese Pubbliche 
© TIPO " | | 


Serie 
garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eoo. 


Chiedere listino * WEB 101 ., Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L" 
MILANO 


| Lund 27 - Via Principe Umberto - 27 ai 


Apparecchi FORNITORE DELLA BAL CASA Seghe da metallo 


| solleyatori C A RI O da N A R F e Filettatrici Wagner 

x n Macchine per legno 
Via Alessandro Manzoni, 31 : 

| Paranchi elettrici retina , M il Kiessling 


Macchine, Utensili e Accessori 


er la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 


° p 1 1 

per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere, per Fonderia, ecc. 

per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. | 
» | 


| 


Moneta Giuseppe 
MILANO - Via 5. Vincenzo, 20 o 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 
| RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressione, a 
vapore alta media pressione.’ 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 


e КК EA aj 


4 


aper: A * Es 


PREVENTIVI GRATIS | 
Serantoni 
& Pontiglione 


MILANO „= Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = S. Simone 1. 


n. 9. n. 6 bis, á 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO $ 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 190 
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= SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA | 
«e Dl! 
ө ° DI s 1 
e. „| 
5 CARBONI ELETTRICI > 
5 di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata * 
e „ 
È CARBONI SPECIALI š 
° ' 
^ per Іа lampada a basso voltaggio, bruciando in eerie di tre gopra ПО Volta. 5 
> | | 
s CARBONI A LUCE COLORATA | È; 
te d 
3 CARBONI oon filo metallico MARCA “EZXZOCELLO,, |: 
5. $i 
„ө = ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, rosso, blanco brillante e bianco perletta š 
КЫ : Кы 
ү CARBONI NORIS VACUUM x 
- specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. - 
5 Inoltre la сава produce: Liam GALVANICI di ogni genere % 
X ^ 
ste ete 
Ж S 
> SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI È 
š | - 
š Ф E: L: E 'T T R. O DI + S 
9,6 % 
%: per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimica |? 
Bed es 
Š бв ака) |$ 
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FRANCO toa aio 
INSTALLAZIONI 1 VAPORE y 


e GAS 


| +44, i © ⁄ EN БУТ ro 

MOTORI a vapore: E 

orizzontali a cassetti — di precisione a val- 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per Impianti elettrici — 

verticali a grande velocità. 
кюю» 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibill. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
dricl, gemeili e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e sofflati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) - (24,8) 


Ж 


(1.25)10,8) 


Spett, 
Spett. 
Spett. 


Spett. 
Spett. 
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REFERENZE 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Società Italiana Oerlikon, Milano. 
Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

ecc. ecc. 
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REFERENZE 


Società Esercizio Bacini, Genova. 

Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Società Anonima Westinghouse, Roma. | 

Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Società Elettrica. di Sarezzo. | 

Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 
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L. IMPIANTI ELETTRICI e" 


per liluminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, ‘MOTORI, TRASFORMATORI 


qualunque potenza, per corrente lu alterhata mono polifase. 
APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


00000000000 000000000009 
l! AN 


(1 15) (24.8) 


: 
Ul 


Cav. PAOLO PO RTA 


MILANO — Via Marcona, 1B — MILANO 
IAC 


cp GRANDI OFFICINE SPECIALI << 


er la Fabbricazione delle SCALE AEREE / CÀ \ 


| 


` DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


—————— ‘l&— VI 
4NVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE Jf 


“Vere »- Scale : Porta, е 


efe 4500 Soale ae 500 Scale aerea aeree vendute $9099 
Casa ; Fondata n nel 1860. 


да ааа m (qu V iN FE 
Scale Aeree eu carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Soate UN Се УЛ ДД. i) 
Aeree a tronchi.— Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale "ымы. Ба sa Ai" 
Scala Porta Tipe 8.° Aeree асе г ges a densa per pompieri. - юаш а mane 
a Coulisse: | d'o orma.— meccanio рег Tramvie ettriche. — Pon 
| дер: costruzioni. — Penti Meccanici i riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo 1° 
molto comoda е pratiea fioj, — Carri Назр! per pompieri. — Carri ime seccorse per pom- i 
per piccole imprese Elettriche pleri. — Carri di seocerse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 


Noleggio di Scale in Italia da Lire OO a Lire ЭО mensili. 
CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 


000000000000000000000000000000 


~ 0 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


Capitale versato L. 8.000.000 


— —— 


| PIÙ GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
——-—.—4——-—-—— 

ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 
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ELETTRICI 


4 
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° Lampadine ad incandescenza vovitA 


a condi ridotto 
con filamento metallizzato š | 


0000 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 21/4 per candela bas 
во". 
Risparmio GO 
20 = | ( E ; Media gi — utile 
| ` / 16, 25, 32,50 e 100 candele 
p NS. S DA 100-125 Volts 
mandi ЖИШШ Тити (mman |, 
| —— NW. e3 l (1,15). (49) n 
`. v. G. | | T 
91 N D | С AT 0 | | 
PER LA VENDITA . | 
delle Lada ad Incandescenza | 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse 29 
poer n | 
Milano - ING. MENOTTI STABILINI | 


Piazza Castello 11. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI | . 
©. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C. -Corso Umberto I, 34. E 


— 4 949 SEZP- . = 9-9 — 


Lampade ad Incandescenza 


a basso ed alto voltaggio | T 
PrimissimiaqQqualità | 
Straordinario assortimento in Lampade speciali | | 


Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 
Cee | —____’‘’’’—-— <i> ci ‘arci ‘ US ШЕЕ ИЧСЕ" RN E EDEN 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,18) = (3,8) 


000 
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. Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI NENSEN BERGER лош 


| Medaglie d’oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Вагі 1907. — Grand Prix š Milano 1906. 


амн ee et oc tetto cu I INI P 


Acoumulatori stazionari “ Planté „ per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


‘Accumulatori In recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori ' 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ognl genere in recipienti a1 celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo Iliuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta WIRE aus DI —— 


x Rappresentanze e depositi 


MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI m ALES: CALZ ON " BOLOGNA 


x ALBERTO VIGLIANO | UE 
| 


"'memmomo || TURBINE 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco : Ru O Y Е р E! Y O 
Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata : i 


Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
| tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
| (1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
€9——————« K3EGERILEINQ @— 5, 
Materiale | per linee aeree di Tramvie 

e Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


—— — 
o u QRL 


TTL ШИШИП НИП Китано немо ТЕНЕ i QY TETI MITTENTE Toei] 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


Diploma d'Onore 
Esposizione di Torino 1898 


Rappresentante Generale per l’Italia 


| ALBERTO VIGLIANO. Milano 


(145) - 4,9) — 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (24,8) 


/ 
CL USS Lo LaL U O TRE ELTE UEETPLR Ц" CITROEN RICETTE OE: 290,081 ЛНЫН 
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Giuseppe e F.°Redaelli - Lecco 


$ TOO d Stabilimenti filiali 

S GARDONE V, T. DERVIO 

E CONT ATORI р ACQU A i (Prov di Brescia) (Lago di Como) 
—= £ 

š SISTEMA PALIER pi z . Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato ||. 

š Š š - per condutture telegrafiche e telefoniche. 

u _ Officina m 2 +: | Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 

š i. È di Miano тє 45 e corde metalliche per sostegni di condutture 

ә р Corso Magenta N. 56 š S 3 P4 . elettriche. 

š cds si я РА | Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 

Š Direttore per l'Officina e rappresentante per l'Italia: 5 ы Corde di rame per parafulmini. (1,15) (1,9) 


Ing. V. ZACCHI 


(1,18) Е (7,9) 


Ing. E. KIRCHNER & С. 


84, Via Principe Umberto MILANO ss Via Principe Umberto 34. | 
| Fabbriche a Lipsia (Germania) | 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA 


SEGHE e MACCHINE 


per la LAVORAZIONE del LEGNO Lada Li Da 
Esposizione, Internazionale Milano 1966 ** Grand Prix s; "LE mo 


С OFFICINE ELETI RO-MEcC AN\CHE 


GENOVA 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000; Interamente versato | 
AOIOIOIOR | 


Rappresentanti per la To- 
bardia, Piemonte, Veneto, E- scana: Sigg. 
milia e Marche : 


Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS» 
MILANO - 


Foro Bonaparte, т 


> 


Successori LHOTE 


-—— è El 

уа "раа 
Agna 
E uu 


Firenze - 


Rappresentante per la Loma 
Via Nazionale, 19. 


x 
| 
| 
| 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


Rappresentanti per l'Italia 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE, ВА! | 
Successori a DISSEROTTO &C. | 
Ing. E. CANZIANI & C. Napoli- . x 
| 

| 


Е Genova- Corso Umberto I, n. 84-86 


Portici Vittorio Eman. II. (1,15) - (24,8) 


Società “Edison, 
PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 
Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
"a" —— <t 
Contatori d'energia elet- 
trica. 


Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


{ ra PE 


8 


Dinamo e motori elettrici 
—Rh 7» a corrente continua ed al- 
- o ы ternata. : 


gi 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 


H 


"m DU è LE суруу ‚ә 
© CON d en - Trapanatrici elettriche - Re- 
` | golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 


installazioni elettriche a bassa e alta tensione. 


Esposizione internazionale di Milano [ 


ста 
Impianti com- 
pleti di illumi- 

| nazione elettri- 
ca e trasporti = A 
di energia a di- ys bres t 
бапа 1 11. — — — Г - 

Sirene Molteni per automobili 

e segnalazioni per stabliiimenti in- 
dustriali. (1,15) -GU8) 


omi d'onore 


Cw 


QUATTRO Dipi 


Now 
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sioni - Ventilatori ed agitatori 


K OC K a 


— —IO  —— ' ——  — 


STUDIO RLETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & С. | 
Via A Led IE 9 TORINO Telef. 18-70. 


(Corso Siccardi). Teleg. ELECTRON 
I° RIPARTO ELETTRICITA’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade 31 quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio < Cooper-Hewitt-Westingouse > — Pile rigenerabili © Wedekind. ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d’installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. 


il^ RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio, 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica. — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. i 


1° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottqne. 
Placche metalliche incise. | I 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 

Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi * ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
уеге * KANZLER ,, (1,15) - (69) 


| 


Casa fondata 
nel 1873 


ЕТ р ALI DI LEGN O -— 


ym J. HIMMELSBACH | 


FRIBURGO (ыг. 


— Friedrichstr. N. 28 — 


per Impianti è 


impregnati con bicloruro di mercurio 


— 


| Traverse per 


iniettate con сгеовоёо 


miLano1906 GRAN PREMIO .... 


Ferrovie 
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HACKETHAL-DRAHT-UND KABEL - WERKE 
ssaa AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Germania) 


Convenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici. 
| : Brevetto Italiano 59485 91 

e e /mportantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 

gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 

pretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d’ esplo- 

stone, per teatri e luoghi pubblici e K. o 000 о 


VANTAGGI PRIN CIPALI 
1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3^ Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


4-9 2-9 


„Рег cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL 
Via Vincenzo Monti, n. == - MILAN о — Via Vincenzo Monti, n. 4 


. 4uU- (9) 


== 


Lo “a GENERALI PER L’ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 
(—_ _—° °°’ roccia eee CC CCS Sr I FUMER ENERO 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


este ex Do 
Trucks e Carrelli | Assi montati 
Carrelli a Mono-Asse 4: ingranaggi per motori 
š Casse difesa per 
Locomotive ed Ingranaggi 
| naffiatrici elettriche Campane a pedale — OTTONE KOCH ^ MILANO. — 
| Fabbrica: Olii e Grassi 1 са EN Grass d'ade- 
k. O sx qe nah ass e, Sapo: ni ind ( "HIN + соте ee 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHI. 
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Jsolazioni dogni genere. 


Fornitura di materiali isolanti 1.' Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: 
lb s È A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 
Preventivi E - per Caldaie, Condotte di vapore, dibbaldamenti Cen- 


trali, ecc., ecce., 


В. - ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pr FREDDO 


dietro richiesta a € í 


Р E I JM. і К Diatomit S : | per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
de а \ NA а a i È. macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 


refrigeranti, Cantine, Magazzeni EREROQIO, өсс., ecc. 
Fer Telegrammi: 


| BALATA - MILANO W ANNER & С: MIL ANO Via Principa ae 0. 27 ""TI 1 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon. 
 GRÜNZWEIG А HARTMANN Ludwigshafen s I 


(1,18) - (1,9) 


— — 


— m — 4 <= A ia €——Á' 


SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO- BELLINZONA 


MACCHINE A INSTALLAZIONE 
VAPORE CON i f, f AR | MODERNA 
ее СОЧ ЕНИ ЕЯ. OTTIMI 


ee 
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. NS sS EN MIR WI? Ii. | i ——— PÜ— 
SEMPLICIROBUSTE М7 7 ‚ „Тє COSTRUZIONE 
ECONOMICHE DR, ced MOI 1 ACCURATA 


REGOLATORE PRECISOÎ Ñ zanne IBTTHTE 
E SENSIBILE AAT PERFETTA 
Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, /6 - MI Li A N Q -vi Foro Bonaparte, 76 
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SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO 4 
F orniture Generali per l’Elettricità š 

Via Solferino 2031- MILAN O- Via Solferino 29-31 : 
Rügbnmaliadm. esclusiva per l'Italia della | | | 4 
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Dinamo- Alternatori 3 
Motori- Trasformatori 4 


Impianti Elettrici 
completi 
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Generatore a corrente continua 1350 HP. 
« Impianto Elettrico Mun ia Lipsia > 
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FORNITURE COMPLETE 
„por impianti stradali e interni 


Bracci sTRADALI — LAMPADE 
ÍSOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 


ACCESSORI PER IMPIANTI. È 
3 RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA | | 
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Per preventivi Шеш elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale $ 
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BELLISS è MORCOM Ltd. | 
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È | 


2 Motrici e э 
= е a Vapore 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzata. El 


IMPIANTI. 
DI CONDENSAZIONE 


а superfiole e a mlsoela. 


Materiale =s | 
EU «= «di assolutasss Ë 
Ew. sr» prima classe. I9 


—— Oltre 270, Contrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. ++ | 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (948) | 


| Ufficio di rappresentanza per l'Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. | 
o caooo PERE PRE SRI ———— [s] 


"P Cel Бото dee 


“z: cuoio XO X e o ее 15595. 97 62. 9 9. 9 9, 9 Тес б 1 1l 
КОМ ЕЕН SO, OO ASSAY , кур — 


[Felten & Guilleaume: Lahmey verwerkeA, ra 


ws 


—-— ***92*09: OC өе. : 


Rappresentanza Generale per VI talia : 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


AGENZIA А - 70, Piazza delle Terme 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti ‘liberi 2 */,. 

Prelevamenti: sino a L. 20.000 a vista; sino a L. 40.000 con 1 giorno di 
preavviso; sino a L. 100.000 gon 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con $ giorni di preavviso. | 

Conti correnti mensili 3 */,. : 

Versamenti di somme alimo giorno di ciascun mese per prelevarle 
l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2 '/, °/,. | 

Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno 
di preavviso; sino a L. 10.000 con ç$ giorni di preavviso; somme mag: 
giori con Io giorni di preavviso. U 

Libretti di piccolo risparmio 3 °/,, — Prelevamenti: sino a L. 1000 
al giorno; somme maggiori con то giorni di preavviso. 
N. B. — Tatti ru interessi sono netti d'imposta e capitelizsabili alla fine di ок! 
semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta Cedole scadute e Titoli 
estratti esigibili in Roma. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e di pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 5 mesi 3 ?/,. — con scadenza 
da 6 a 11 mesi 3 !/, ?/,. — con scadenza da 12 a 23 mesi 3 !/, ?/,; con 
scadenza a 2 anni e oltre 3 */, ?/,. 


Conti correnti di corrispondenza ereditori e debitori a condizioni da convenirsi. 
- Conti correnti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi o documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 

iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro vae 


piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 
e sull'estero. — Camblo di menete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valeri 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. ` 


Jj b. Ri LM 
o: 
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CIETÁ 


PRODOTTI 


Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. 
Billette, Masselli. 


Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte ‘e piatte ar- 1 Wubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 


rotondate. 
Larghi piatti 
Verghe angolate a lati uguali e disuguali. 
Verghe a T ad U a Z e Zores. 
| Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. 
| Travi da mm. 80 а mm. 350. | 
E Pre di graticola. 


| ^. ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 
: | | _ DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE | 
Ë Rivolgersi - esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 
MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Uco, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Oporto, 35. 


Per le piccole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivelgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
— x Chiedere Cataloghi *——— w 


du ге БЕТ КИ ET ЧО)" nud m POP Sen TTE 
*" ux CSR xd СЯ [prm = 


0 ai seguenti rappresentanti : 
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CREDITO ITALIANO 


‘(SEDE DI ROMA 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


indirizzo telegrafico “CREDIT,, è Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma 6 delle sue Agenzie @ Тї 


t 


ori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque - 


+ 
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2 


ГАА 


МАШО. 


<IDERURGIC 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA . 
CAPITALE STATUTARIO L.. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


. Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


NEN FABBRICA DI LATTA — EE 


— j- LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE. È 


м ме е 


AGENZIA B - 47-49, Corse Vitt. Eman. 


gc | Uffici e Agenzie 


86-23 Direzione (interprov.). 
80-98 Borsa (interprov.). 


Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 


per custodia di vaiori documenti, carte, ecc. 


——— ——ÓÁ———————— MIE E DER TOTI 
| Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | Anno Е 


|: | (picco | L. 3.— | L. 6— | L. 10.— 
Cassette-forti .) medio » 4—|» 8.— | » 14— | x 25.— 
grande > 9— | » 18.— | » 28.— | » 40.— 
Casse-forti. . | unico > 18.—| » 32.— | » so.— | >x 8o.— 
N. B.— Sip e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Caese- 


agano & vista 
ferti le Cedole scadute ei Titoli estratti esigibili in Roma. 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


` con o senza dichiarazione di valore. 


| Nella Camera-forte si riceve in custodia qualsiasi deposito chiuso e 
sigillato. | 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un oentesime per 
ogni 20 decimetri cubi al giorno.  . | 


ORARIO. 


I locali restano aperti.a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro di depositi in Camera- 
forte, dalle ore 91/, alle orer6 !/, tutti i giorni in cui l'Istituto fa ser- . 
vizio di cassa. 


I орып di ао e di aposto possono ran) инна anche epa persone. 
possono delegare una o più persone per ponibilità delle rispettive 
Cassette-forti, Casse-forti e depositi in Camera-ftorte. E 


più recenti 


Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i 


sistemi di difesa contro l'incendio e il 
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PRODOTTI IN GHISA 


mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 
Pezzi speciali relativi. : 
Cuscinetti per ferrovie. | | 
Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 

disegno. | : 
Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
Cuscinetti per ponti, in acciaio. - 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ AN. ING. Y, TEDESCHI & C- TORINO 


Fabbrica di conduttori isolati 
e cayi elettrici per ogni ны dell’ elettricità 


-— 0000 >=> е @ < de ee 


CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 
energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


< | P. ES x 7 AEREI- SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


(9'78) - (14) 


MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI 


Società Anonima. о, ^ Brescia 
CAPITALE L. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


di SM in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


"s iN LAMIERA ACCIAIO m 


di qualunque diametrc 


para ——————————-——-—- ОРНО —[F1V[r — I EI III ZIE SÉ GE GA u 


FORZATE j 
40 IMPIANTI. ESEGUITI | 


per oltre 200.000 H 
| кеегеше di ME ordine 


Sistemi propri d’unione 
garantiti per pressioni 


SINO - 100 - ATMOSFERE 


| 
x 
| 
Paratoie - Valvole x 


Grue a Ponte 
(1,18) - (04,9) 


906. Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche 


Avvisi di Pubblicità del' ELETTRICISTA 
ЖЕЛКЕ SAAS ARCA ASIA ACE ASA AAA MOOSE KAGER E AAACASA AAA AAACASA AS AO AAACASA ANI 


Ing. MARIETTI «С. 


PREMIATA FABBRICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
| TORINO | 


Via S. Quintino, 19 Telefono 21-31 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


* Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. * 
: Ж 
{ Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — |: 
È Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati H 
*| di cartone e di carta-Mica — Vernici isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta £ 
: per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — + 
| Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta Ж 
; Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. Ж 
Li | £ 
ri Ж 
; TUBI ISOLANTI : 
x Fabbricati col medesimo sistema Ж 
` = I . CN 
: e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 

Ж, | | a 
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ibd Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI : 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, Per. Roma e Lazio; Filiale Ing. MARIETTI e 0. - 


Dona 


аА 


огоо 
L4 


UK 


al Via Annunciata, 4 – Milano. i Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ' Per l’Italia Meridionale : Ing. P. I MARTORELLI 


JFEIEIEIEIEIEIF KOR CE HORE HAS + ORIO 


ЖЖ 


RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. Zo - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
| Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. T 
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Avvisi di Pubblicità Ra RO loco 


APPARECCHI DI MISURA 


DI OGNI SISTEMA 
- quadro di distribuzione, per montaggi e collaudi 


о” NA A NA a — Ñ... 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5-6. 
Rappresentanza Generale per l’Italia: 
Sccietà Anonima Forniture Elettriche 
Sistema elettromagnetico 


li asatola di Serro GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LonENZo TOMMASI-ALIOTTI in scatole di ottone. 


MILANO, Via Castelfidardo, 7. 


Apparecchio di precislone 


(19 24-5-10- 15, 


— TL ner 


с Мы абайы. а RP unm — 
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Ing. A. С. PIVA. 


MILANO — Piazza Castello, М. 9. 
AKH- ——— ——— — — 


x 

— | 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA x 
| 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun А.-С. "Francoforte s/M. Apparecchi Elettrometrici 


Voigt e Haeffner A С, - Francoforte s/M. 


Apparecchi ed accessori per impianti lettrici. 
. Specialità în apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


Koertinge Mathiesen A.-G- reutzech Lampade ad arco d'ogni genere. 
L2. M. Ericsson е C.- Stoccolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company = snenectaay America. 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« Prometheus »* Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. апт еп Басһ e С .= Francoforte s/M 
Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 


Sssocietaà A uer а Berlino 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 


Gebrüder Adt. AA." Or. m Ensheim (Pfalz) 
Fabbrica di isolanti di БИТЕ 


speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
CSR ESRI Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 

К ° 9 9 9 Cataloghi e offerte su richiesta è 9 ф (nau Z 
0001619 Anonima Forniture Elettriche 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO Mas Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


cE NOV FIRENZE 
FILIALI onc kas 1B Via St. 27180003010, 89. Do et 6 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO — 


= LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI ! 
=== ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E pen? POTENZIALE - 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCH -—— j 


RAPPRESENTANZA GENERALE PERL’ ITALIA 
istrumenti di misura, || Dr. PAUL MEYER А. G. - BERLINO случка | 


— 


Apparecchi per quadri а е ан токе з Же 
VENDITA ESCLUSIVA PER L’ITALIA 
del materiale Americano Bry&nt e Perkins per impianti privati 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampada - Commutatori - SECURITAS 
—e MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


Y 
| Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICIST A 


`. OFFICINA ELETTRICA 
DIR" EM? GEROSA 


\ SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


MILANO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


94999 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI-APPARATI ELE ITRICI 


\ APPARECCHI TELEFONICI BATTERIA CENTRALE _ 


Us Ut 


? : ' _ 
Commutatore: centrale 


Lett 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a qualche 
centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. 


7 Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
l’ altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica è 

N il compito che ci siamo prefissi. 

T1 I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 

Wa | (1,15) - (34,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 
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È uscita LA TERZA EDIZIONE 


riveduta e aumentata, con 820 figure nel testo е 36 tabelle numeriche 
DELLE 


Lezioni ó lementari 


: o 
= Industriale 


í$ 


dell'Ing. ATTILIO PARAZZOLI 


L’opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi e 
delle più recenti applicazioni. i 


* Volume II. 
Volume I. | 
 IMuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 


l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell’ energia — Contatori, 
tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 


| 
Introduzione — Corrente, elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — |: 


Elettricità in equilibrio, condensatori, dieluttrici — Azioni magnetiche |. 
ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correoti alter- | zione clettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro- 
nate — Misare elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — | chimiche — Telegraña — Telefonia. 

Alternomotori — T'asformatori. ` x Appendice — Unità elettriche assolute. 


Prezzo di ciascun убїшїйө L: 7,50 — Opera completa L. 15 ; 

Per acquisti inviare cartolina Vaglia alta CASA EDITRICE LIBRARIA L’Elettricista è 
Via Cavour, 224 - ROMA - Telefono 28- 47 | б 
990*09090909090909090090000 | 
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Iw IW S ever era IL FS Ho 3909-3282 - 63b "= wawas . `—w Sera ==: ren Sea SI IR (EN ET 


[PIRELLI & €. MILAN: 


Con Stabilimenti Succursali 


Spezia = Villanueva y Geltrà 


- per Tensione di Servizio P ARIGI 1900 
Pru ыш S. LOUIS 1904 


[= 
~ 


ale 


L GRAND-PRIX Cavo posato nel Lago di Garda 


‘Tensione di servizio 


o ml 39 c3 9-399939! 


13,000 VOLT : 
: MILANO 1906 Fuoni concorso | CTC 
Pogressi t Í ' BUCAREST 1906 vipLoma D'ONORE Fa e Å 
DI ` НИЕ aaa V 
Vi р 
|] T | ү 
| | ) CAVI ELETTRICI x 
dene каи Е (шт! { | ti 7 È v 
me di sicurezza = 1+. bo Hj clear _ EN PEN TS M IECUR h 
Applicazioni dl I #2: U 
| d AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI М 
Д Per Energia, 
| ү Luce, Trazione, 
i N Telefonia. 
X tiricist TION вее 200,000. VOLT - Cavi Telegrafici Sottomarini 
Ф Cataloghi e Preventivi a ТАРУ 


= - 4,8) 


338943072 C089 -- 3903-3082 C306 3089 C305 205 cE c: 


К 9-393963 уе 3882» «3992» aC ame, C es DN 


Gust. Mechtersheimer c G.m.b.H. 
MAXIMILIANSAU А. Вн. 
Cantieri di Iniezione 


| PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 


"TRAVERSE CREOSOTATE PER FERROVIE 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono intere. 16-59  - | Via Luccoli 19-81 


PHILIPS 
| 


EINDHOVEN (0LANDA) 


Società Anonima ( 


LE LAMPADE 
PHILIPS 


. possono funzionare 


LAMPADE 


a filamento metallico | ZS 


CONSUMO: E Jos | 
Un Wat per candela = 4. 


Economia 70°], 


— um Teu ea 


in qualunque posizione. 


— — [prora 


— + | 


Si costruiscono : 
da 200- 250 Volt 
ЛО, BO e 100 candele 


Si costruiscono : 
da 7O-160 Volt 
| 32, 50 e 100 candele 


ea tn tate ч — — LSM | w ag ttu ia p DP I МАМ — a 


| GRATIS A RICHIESTA — 


(1-15) (14-9) 


— S 


CATALOGHI E PROSPETTI 


Tai 


E т —— — E 
E DENT Nc! сү A Tati ages) Se 7 2- р а 
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“4.4 ` 
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a 2 €j 


URA ITRLIANA CINGHIE (Єў 
` 


MRNIFATT 
MASSONI s MORONI- MILANO 


* 


(1,18) - (94,8) 
106 
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GRIMALDI & C. - 


LIMATRICI 
FRESE 


GENOVA =. 


(1,15) - (11,9) 


eno 1 | Mil | | : 
Filia LI <æ CATALOGO A RICHIESTA pe 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE ` 
i Per Plmpiamto di Cavi 


TELEFONICI E TELEGRAFICI. 


PER USO 
Sotterraneo, Subacqueo, Aereo 


ааай 


Fabbricanti е Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 

NATIONAL TELEPHONE C. Ltd. 
STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
REPUBBLICA AUSTRALIANA 

STATO DEL SUD AFRICA 

STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA 


Sede Centrale: 


(3-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo Aann oni 
Via Chiodo N. 6 - SPEZIA, (16-19) 
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Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa o Industriale in Genova 
| Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 

i sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie – 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori,‘ argani, paranchi, montacarichi, pompe, ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici, ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


СЕЛИ WS ' 
Fora ws y 
— erro: 
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` MACCHINA PER SCRIVERE "WILLIAMS, 
> UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE | 


‘a scrittura visibile e senza nastro 


| Oltre 25000 in uso di cul circa 2500 in Italia 
(à La “ WILLIAMS,, è oggi la preferita, perchè la migliore | 
КЕ 


L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 

macchine per scrivere | | 
и te | | 
A Chiedere catalogo, referenze s macchina in prova agil Agenti Generali ed sivi per l'Italia. | 


SOGIETA' MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINE 


` 


già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO | 


e с=с ыш 


_L'ideale delle penne a serbatoio 


| LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LA PIÙ ELEGANTE 

" LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 

LA PIÙ PRATICA 


lerrteteeat-t[/ cs tv — e I UN ERES 


GENERALE PER L ITALIA PRESSO LA 
DELLA CASA 00 lavi 
a Li 5 Società Macchine per Scrivere ed Affini. 
MABIE 7000 & BARD isa MILANO via Dante, 7 
| L New-York ° AR RR i h pl 
| ма аса penn Venzzia- Genova - Bologna - Кота - Torino - Napoli - Bari - Palermo 


WO v (1,15) - (24,8) 
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GADDA & C. 


SOCIETÀ per La COSTRUZIONE peLLe MACCHINE вр APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ғр ESERCIZI 


ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L: 6.000.000. — Emesso E МЕКЅАТО L. 6 000.000 i 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILA NO 


ИШЕ, n 


— e 
| GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI — MOTORI 
IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA | | 
| VENTILATORI ELETTRICI | si | 
| TURBINE a VAPORE. mE | | i | | 
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Alternatore da 2000 HP - accoppiato a turbina idraulica. 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906 


i 4 Gran Premi. 
3 Diplomi d’Onore. 


SEDE SELA Ditta: MILANO, Via CasriGLiA : 21. 


Uffici tecnici Commerciali a Torino - Genova - FigENzE - VENEZIA - ROMA. 


- 


a. s. E 
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e arvo eee rc EU ave a MEME 
peau ——"*$ | MOTORI A GAS POVERO | | 
Fonderia Meccanica di Brescia 
; | | Costruzioni Oltre. 8000 | 
ING. G. CONTI & C. {| solidissime . Ë ximplantix 
€—— ——« BRESCIA + —@ — SJ degna 
. {| od accurate 1 63 — x eseguiti ж 


A.G. DRESDNER pae -- 


già Moritz Hille - DRESDEN - A. 
—— — fe —————— 


| Rappresentanti Generali per l'Italia: (1,15 - 10,9) 


RANIERI TONISSI € 6, - GENOVA е 


| Via Luccoli 14-2 Telefono intercomunicale 16-59 


г (ffe pour BREVETS D'INVENTION 
| | L'ELETTRIGISTA ROMA Via Cavour 224 


© 35-9 0-9 Gu 


VI 
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en 


TU RBINE : Piin È acini , n rendimento 


Numerosi Impianti già eseguiti 


BA o n 
Mu 


Domande diAttestati di privativeindustriali 
e marchi di fabbrica in Italia ed all'Eatero 


SERVOMOTORI e Regolatori - О A A i е 
orrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Вег- 
RUBINETTI DI SCARICO equilibrati di facile ^ lino — Vienna — Pietrobur ‘go — Madrid — Stocolma — 


manovra, pressioni altissime. ` New-York. š 


TRASMISSIONI perfezionate Ф ù — 
U | | A onsulenza tecnica e legale 
ОФ === == HEI {GE l:ÒpÒbÒé "0 | | 


— Snai, ч чу ч оч Чр s s 97 Se Sd S S v S 
ЖЭС 0400060 СС Mete "919 ,9,9.0,9, € AM 
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Prof. A. BAN TI IB. gp тавара Ped A 
Via Cavour ага ROMA Via Cavour гава жг теё “BERLIN W 
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| жа HAMBURG) KÖLN. LONDON. 
. _, | | ee Concessionari Generali 
Domande per Attestati di Privativa Ур РУС Ri CEN 
І | : ; 0 ^re * pa 
e — A Fabbrica per l'Italia ЖА MANIFATTURE 
r l'Estero Sf 7 `= 
e pe stero | 3 MARTINY 
| TORINO 
Corrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Ber- f ` ro. FILIALI 
lino — Vienna — Pietroburgo — Madrid — Stocolma — SA a ST ЕР Mila ü ; 
New-York. | | ~N SEN ders ее 


Consulenza tecnica е legale 
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, EN 
‘rompe mug ** ROTORBO,, reveran 
| | 


S 


AUTOREGOLATRICI a velocità fissa, per qualsiasi variazione di carico, di aspirazione e di volume, a forza — 
L’Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, perchè sono esclusi logoramenti, anche con acque tangone; per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. | 


Are comparativo delle curve di forza assorbita a veloci costante’ LA P OMPA PREFERITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 


FARA A MOTORE ELETTRICO 


= ` ашк AH Si adatta: per getti variabili di pressione Ө volume, uso 

+H dt — pompa d'incendio ; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca- 

AAA HTA rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 

AT | fi ite b 
š Ip depot dd Il ЕГ [М % cazioni fluora ritenute органов ili per una pompa centrifuga 
C RIEN P FREE aT оа Еа È B 
o E Foris p EN o turbina. 

pe 111111 ш JE 6 А ° ° 

ü LL gia Em ES Chiedere listino R 101 e preventivi dai Concessionari 

8 =H- per l'Italia : 


наш 
m WHITE, CHILD « BENEY, Ltd. 

А Pompa lortura comune 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
$ 2 Pompa . /fofuróo" | 4-15) 69 фФ 
06 — те 


Fr. Gebauer, Berlino 
— 4 FABBRICA DI MACCHINE qus 


/ GEBAUERWERK 
SPECIALITA ' 

Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe nm ad alta pressione per alimentazione 
. di caldaie. 


Massima sentenza di esercizio, costruzione accüratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
. Pompe di circolazione. 


—- «© n» Ф. 


(1) - (28,8) 
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PREMIATA FABBRICA 


8 

Ë (Opus то т к. гт tk GNE 
AD ALTA INTENSITÀ È nm Tn: + 
a liquido ed a secco ŠE f е : 
liquido ed s GEA. BAUMANN - Riti ши) si 
GRANDE MED ACLI k D ORO P „Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Italiane si 
M1 DII à 
___Езрозіліопе Milano 1996  — | | {# Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio F 
E prima qualità, temperate con metodo brevettato Ë 
Ed P per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni a 
(аг () ell . $8 tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono SI 
i una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo Ë 

MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 & tondo o quadro fino a mm. 50. 


>< Telefono intercom. 2-85 >= 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


Resistenza fino a kg. 20,000. 


Como some" _t_ 


ed 
ARTICOLI 
AFFINI 
zi i spi affatto eig 
RAPPRESENTANTE causa della loro permanente e - п 
gonerale per l’italia e Svizzera È ara Мыне poete. EM 
DELLA œa ` tivi, costruttori di vagoni ferroviari, W 
EP — tramviari, automobili, ecc. e ` 
TELEPHON FABRIK A, 6. | 4 Campioni a richiesta. © 
già J. Berliner (1,15){1,9) la Milano 1906 : MEDAGLIA D'ORO 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO асаа 
Gran Premio fee inter Rappresentante Generale per ltalia: CAV. GIOV. BUCHI-GEIGER 
| Milano 1906 TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (1,15) - (248) 
кез — '_—__— E — 


` Società Anonima per Azioni 


FRANCOFORTE sul MENO 


° @ mp0 o-oo  __________—____—___+ 


= FABBRICA SPECIALISTA 


in Apparecchi elettrometrici d'ogni genere 


-0фо-•: 


Strumenti registratori, misuratori di corrente e di 
tensioni in diverse costruzioni. 

-. Wattmetri registratori per correnti alternate mono e 

"9 polifasiche e per correnti trifagiche comunque caricate. 


Termometri г manometri registratori. 
Apparecchi di contatto. e segnalatori. 


a р Wes fee s. e la QE. — 
ce Mi Rappresentante generale per U Italia: 


ааа) ING. А. С. PIVA |a 
Wattmetro registratore doppio MILANO - Piazza Castello, 9 - MIL ANO 


per correnti trifasiche comunque caricate. 
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LODOVICO HESS. 


15 = Via F'atebene rratelli - 15 


MILANO 


| Telefono E 29-67 _` | Telegrammi: Conduit - Milano 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della ú 


 BERGMANN | 


Elektricitáts- Werke, A. G, Abth. z. 


(4ID-(49 - 
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| THE «OLIVER, TYPEWRITER C. L“ 


Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO U. 5. A. ў 


E Filiale 1 Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI ~ 
Palagio dell'Arte della Lana ^ m | 

a ————— i M 
La оныда Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


& per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
# spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

: ‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. 

| In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello | ^ 
š Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 

È 100 Macchine Oliver, | 
i e il 6 agosto una seconda ordinazione di altre 100 Macchine. ° 1 


El eon e 4 ы айы == | 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE A 
Macchina Moderna - Durevole - Completa 
| AGO mila macchine vendute in tre anni. Record Mondiale (1,15)- (18,8) 


——À  ——————— 


& A PESTALOZZI &C' | 


= SOCIETÀ ANONIMA 


SOCIÉTÉ ves LAMPES 


à incandescence de Zürich 


Fondata nel 1889 ZURIGO ПЕ ан bs 
| | | | | W (ZURIGO) Й 
Stabilimento а M 
BIRMENSDORF H à! || e WW | 
E | Ñ Ç | | ү Yi i 7 Jr È $ | 
um | | # CARBONI VP |. 
INCANDESCENZA . PER L |. 
e VPEA Введен | LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA | : 
LAMPADE | per corrente continua ed alternata 
comuni — š 
e di lusso BSPEOIALITÀA': 


per decorazione 
per alte tensioni. 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 

ecc. 


i 
Agente generale 

F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,18) - (18,9) 


CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI - 
LORATA, O DI LUCE CO 


gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lungs durata 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDER E PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (348) 


F. BIETENHOLZ - Torino 


—— — —q — 


j 
Nd i 


x 
i 


Avvisi di Pubblieità dell' ELETTRICISTA. 


SOCIETA ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE 


(Svizzera) BIASCA (Svizzera) 
= i 


| Specialità esclusiva: 


| (© 
(© 
f N 


VENTILATOR. 


per usi diversi 


Marcia silenziosa 


Massimo rendimento 


== Spedizioni franco domicilio == 


' Cercansií Rivenditori. 
| Ü (1,15) - (21,8) 


REGOLATORI AUTOMATICI Thury 
di tensione, di intensità | 

per corrente continua ed alternata 

per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 

e per Forni Elettrici 


Regolatore per 
corrente alternativa 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati LE MEUM ed in America 


жар —_- — 


Ing. S. Belotti « C. 


MILANO - or» | Romana, 13- MELANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


6000000000 
Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA LEGGEREZZA 
ECONOMIA 25 DURATA 


genza catrame od asfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di tegole, lamiere, aefalto. 
Per copertura di tetti, 
armato, ecce. 


E. 
Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri 6 
vw 


vagoni, solai di cemento 


umidi, terrazzi, ecc. 

Per pavimenti e tappeti, eec. 

Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 
vagoni refrigeranti. | 


MANNINI МУЛ T СМ. N pm 


ava —. — ч ч unmute 


Prezzi per rullo di 20 mq. “ni 22 X 0.915): 


Roma - Palermo 


| | a ss Bologna - - Milano 
spessore o piega . . 98. — ‚— 
h P | Р кы ç > 29.— 80. — 
^9 » » ; A К » ‘9 = 42. — 
8 » >” . ; у , » „— 54. — 
Ruberina ; . al kg. L. 8.10 : 8.80 
Chiodi speciali. К : » » 1.90 1.80 


e Numerosissime — in Italia dal Genio civile e militare, Uffici tecnici, Ammini- 
strasioni ferroviarie, Stabilimenti industriali o privati con splendidi risultati attestati. 


. CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 
richiesta. Per preventivi e schiarlmenti, rivolgersi a 
. LAMBERGER &C. 
Via Monte d! Dio, 54 = NAPOLI - Telefono 15-45 
C 


rg ai ai de андуу dia 


(1,15) - 6,9) 
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BHREWVETTIATI | x —— 
LIMITATORI DI CORRENTE | | == <. w--— D. 
continua ed alternata E BD 
(Ogni Apparecchie è accompagnato da istruzione per la messa in opera) | || : en 
Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI fali m 
— i più ESATTI — i più SENSIBILI automati 
Tipo Elektron Capitale int. versato Liro 150.000.. | | 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) | Sede: GENOVA. — Stabllimento Rivarolo Ligure | 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. | MERCED 
De | Elektron Elektron con dispositivo Case Consorelle: 
signazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco AMBURGO, COLONIA, BERLINO, LON PANTIN Paris 
Amperes dala2 da2!/, da4!/, de. ti da 11 DRA, ud 
‘pere | бага | a4 | a6 | a8 | si | a15 È NEW-YORK | 
Presso cad. | L. 12,.— "PE "Yam r L. 22,— | | 
Prezzo del Limitatori Elektron da 125 a 260 V. Olii Minerali per lubrificazione interna ed esterna di 
Déilcüssione | El o ektron ; кено соп disposltiv а macchine. | 
tte ti ta == = = 
RO ian ani - кышы шш. = odia Olii per Cilindri con yapore saturo e surriscaldato. 
Amperes da 2.) 1 1, i i da 688 " š = 
сЕ ME LUN аза — — Grassi Consistenti ci altri grassi industriali. 
Prezzo cad. | L. 12,— |L.14.50|L. 16,— |L..18,— V T d Olii di V тА | - 
Tipo excelsior asceune ° 00 ш ase ma ad uso Medicinale 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- e Industriale. , 
sità di corrente: > uem "M 
Fino а 125 Volts da !/, a °/, di peter ' Olii e Grassi per Automobili approvati dal 


Da 125 a 250 Volts da '/, a '/, Touring Club Italiano 
Prezzo unico I. 3,73 d ws | 
Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo GRAN PREMIO 
| STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE | Esposizione di Milano 1906. 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall, 104 0,18) - (9,8) 


=s | | Ing. R 


‚ @, 5) - (34,8) 
| Г КУ КУСУ УСУ ООУ 
VANS, hos 


i Materiale "Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L.1.000.000 . 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


ы 


— pu M N p СИРЕН Pag Tm LLC qu N DANA N SM MONS MOLLA D SM 


SM e e 


‘FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE per la costruzibne di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti—A vvisatori 

d’inceridio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIK PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI — CAVI - EGG, — ECC, 
" PILE ad alta Intensità «INVICTA,, Drevettate- Pile d'ogni genere 

AC —— —————-———— — —6 


—————— ———— —R————— 


RAPPRESENTAN ZA Е DEPOSITO 


verra V, E. I Е. A. ` Tor 
(BLEKTROTECKNISCHE INSTITUTE - FRANKFURT) i A SCHWARZ - FRANKFURT 


APPARECCHI DI MISURA | LAMPADE AD ARCO, , | 


(1,18)8,9) 


| | | Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


!| Depuratori d'Acqua 


а” alimentazione, brevetto S Te: 
automatici, agenti senza sorveglianza alcuna 


Disoliatori del vapore 
NOVITÀ ASSOLUTA 


Filtri a sabbia 


PER USO INDUSTRIALE 


Analisi d’acqua nel nostro laboratorio gratis 


— 


Impianti REN. di CUDAZIOTI 


—————- CY Фә оиб —— -— 


L. & C. STEINMULLER ` | 


FABBRICA DI CALDAIE E. SURRISCALDATORI 
Gummersbach, Germania." 


004 


PER SCHIARIMENTI E PREVENTIVI RIVOLGI GERSE ALLA DITTA. 


Ing. ROLAN D REMY - Torino, Corso Oporto, n. 21 


41) 2 (29,8) 


TETE ОООО VIA 


CIO III 


TECNOMASIO ITALIANO y 
B št OWN BOVERI | 


(GADDA & С, Consociata) 
Sede in Milano Via Castiglia 21 


7 ` Dinamo - Motori - Trasformatori 
O—— ——— s s з FERROVIE ELETTRICHE 
| TURBINE a VAPORE © 

| sistema BROWN BOVERI- PARSONS 


X 


VIII 


TOA 


per accoppiamento diretto con generatori elettrici, 
` i / 


pompe, cce. 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 


| D 

Filiale di Roma — . Via del Tritone N. 53 i 

_ Con rapresentanza a NAPOLI: Ж 

і == Ing. Buonomo e Utili - Calata S. Marco 13. Ñ 

К Geer il Piemonte - Ing. Valabrega, Lichtenberger e Ori Torino - Via Lagrange 29. È 
m Wer il Veneto - „ Venezia - S. Moisè 2065. Se 

| Wer la Liguria - Ing. R. Queirolo - Genova - "Salita di Negro 1-2, . (1) - (28,9) È 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a — — Ang. GIULIO CASTELNUOVO 
= Fia Somma Campagna, 15. 


„ ©’ , GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO a C. 
Via Caffaro, 17. 


м. 


Costruzioni " eccanicfie & Glettricfie 


“Gru da trenta tonnellate con 2 argani pel sollevamento ,, „1 
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Società Italiana Motori a Gas 
CRO SSLEY. 
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. Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


. (45) - 04,8) 


p vm biefler HEINRICH LANZ, MANNHEIM 


FABBRICA DI STRUMENTI MATRMATICI | | LOCOMOBILI- , Più ài 
NESSELWANG & all MONACO NACO (Baviera) SEMI FISSE 20,000 
COMPASSI DI PRECISIONE a vapore in uso! 
SISTEMA ROTONDO saturo — ofiio — 
per Ingegneri, Arohitetti e Disegnatori "Pa E CM Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900-81. Lonis 1904- Liegi 1905 È Prix 
m Con 
Cataloghi gratis a richiesta - Presei di Fabbrica. i =: :5р051210п 
RIVOLGERSI 4L RAPPRESENTANTE: distrazione B vs 
A. DEIDIER «ЕНТ?» — зәов 
Napoli = (Italia) Corso Vitt. Етап. 155. | 
sulla vi- Rappresentante: Tra Orc eno dap a | | 
ШИ, "Mage ecu I төй im erat sono usati melle suole e ILA NO (1,15 - 24,8) 
BO la marca n im mondo 
Сс „ЮА 3| CURT RICHTER - ват 10 | 


| LABORATORIO ELETTROTECNICO — à 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


— a Ф dias — 


fjocietà in accomandita somplios 


OFFICINE E FONDERIA il DEPOSITO. GENERALE 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO Viale Monforts, 28 - MILANO - 


р 
Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alto ed altissime tensioni 


L Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima ` 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime: tensioni a mano - automatici - a ` 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. . 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori di misura - £ APPARECCHI PER RETI AEREE 


.dÀ tensione o di oorrente a bassa ed alta tensione 
ААС паа per sezionamento - valvole - derivazioni 
Trasformatori - divisori - resistenze - 


per archi 


Z= 


Scaricatori 
per basse ed alte tensioni 


ACCESSORI PER IMPIANTI 
Morsetti, Serrafili, 
Valvole a piombo ed abo ed argento. 


LIMITATORI DI CORRENTE! 
|. REOSTATI A VENTAGLIO ED А CORSOIO 


REOSTATI DI REGOLAZIONE per luce e motori (Brevetto n. 70050) KI] ANO 
` рег dinamo e motori. Costruzione e montagg lo di quadri completi 
REOSTATI DI AVVIAMENTO $ per Centrali - Stab imenti - Motori 


INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


per batterie di accumulatori 


| REGOLATORI AUTOMATICI 


pel sistema di survoltaggio Magrin: 


ВЕАОАМО .. 


Telefene 28-77 
per Telegr. Elettrotecnica 


(1,15) da (7,9) 


ө 
Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Unici Concessionari in Italia 
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Marca depositata 


MX. 9 


Erevetto Italiano 753880 


47TULEO UELOOUX 


compatta 


ezutesetrtm 


fSsSplendente 
езлотта солов 


Luce Bianca 


 Manuíacture Speciale de Cuirs & Courroies 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurì) BARCELLONA 1888 - Tortosa 1888 - Сніслво 1803 - Parisi 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli. 


Marche Accreditate: 


У | D | > Scellos - Dyriamo - Extraforte 
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Soellos-Renvideurs - Hidrofuge 


/ N 
i Bim ow lll ) Ww 
p ие = = = === [| I! IIJ, 
AE = NHII 
T аў , — 3 PRA 
| g: ` 8 War t) | ! 
y Ia 7 | 
| | А ч зу | 
x | | | === | | | A. P У 
| Л m š ! r =. = | 4 l x 
y AT" ! £s = — | 
2 \ УУ gi ZII A A ^ 
‹ y W^ i r == = Lu > 
4 E == ÑAN o ', , 
' y \ - 
i fer ==> N H 
LE e = \ sa’ 
ac p ì SA 
2.2737, Sit TL \ 2 A 
jo f: E 2 т * 
x 6 
И ЛӘ m » 
È 


Boulevard Voltaire È . ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Agenti Generali per l'Italia 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE F RATELLI TRUCCHI 


i PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA 
. (1,15) - (94,8) 


{= ————___——_@m——@@ — оилаатон. 
——rFFy Lee ——— 


ШИ v n Í S Em, € 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


0000000000000000000000000000000000000 0000000000 


"DORA,, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - Stabilimenti ALPIGNANO (Torino) 


| ^^" 4 "^ e e e 
Accumulatori Elettrici 
Grandi batterie per illuminazione e forza Bá XX W Bá W EE 


Ш Ж Ж Ж BS Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж Ж Жж E Ж KOR RE) E Si LM D DM 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


. e di Accessori. per illuminazione Elettrica 


ооо 0 9 €»€ 09 


: GRANDE OFFICINA MECCANICA 
Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica | (0,18) - (6,9) 
*9099090909090909090909090 


EM\U\O FOLTZER | | Gontatori “ ARON, | 


i 

| | | 

| RIVAROLO (LIGURE) i Costruzioni a motore ed a pendolo 
E MEIN А . (LAGO MAGGIORE) ) per corrente continua o alternata 


OLJI e Gi GRASSI E M — 


| portatili per controllo 
i migliori lubrificanti per macchine 


4 
\ 


— &@» 


| Esposizione Universale di Parigi 1900 
MEE Medaglia d'Oro 


— A 


CONTATORI 


19 «)1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con - ‘indicazione di massimo 


| 
Medaglia d'Oro | ed altri tipi speciali 
B 


GRAMD PRIX Esposizione Internazionale 


Milamo 1906 
POL dei prinoipali Costruttori di macchine 
I ]! Ü [6 a vapore - Imprese di ‘elettricità - al Rappresentante Generale 


Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri Mens 
Ою! Industriali. TM R. FINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


t Y (1,15) - (34,8) 


Chiedere listino 


Contatore 
a motore per cerrente trifasica 
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| TUBI GRÈS -PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | | 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE | | OFFICINE GALILE ] 
MI eni HMM " ийкеми NEM sd 


— áÀ --———— +P 


| | Studio elettrotecnico. 
STABILIMENTI FILIALI 


Sorisole (Bergamo) | MILANO- Via Rasori1 e laboratorio per tarature scientifiche 
Mozzate (Nord Milano): GENOV A- Via Mira | ed industriali 
TUBI i GRÈS 


ed accessori per fognature REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI- 
per acquedotti 
Strumenti Elettrici 


Impianti Elettrici 
e Telefonici — 


| Sifune N. 15. 


/ Scaricalere 


| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

(Siemens) Costruzione ed esportazione di apparecohi | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


‘Linea 


Mattoni refrattari. | | | x applicati all'arte della Guerra 


M attoni Gré е5 Proiettori da scoperta - Telemetri - 
— Per Torri di Glower e~~ 
Specialità: dia 

Materiali inattaccabili «ин 

in Grés per Fabbriche i 3 2 


Segnalatori di ordini 
Rappresentanza generale e deposito per l'Italia. 


torie . DELLA 
„УЙ тшшн Ú gmt EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. б. 
=" === — | E DELLA 
Sifone m Gres Мот att DEUTSCHE TACHOMETER -WERCHE | 
| per Resistenze Liquide Miet ая 52 : 


BERLIN 


0,15) - (04,8) 


Gera a (1,15) - (24,8) 
| ! 


| 66 
La nuova Lampada OSRAM, T 


Consumo | Watt per candela 


80 Volt 18-50 candele ii da 100-180 Volt 35-100 candele 
da 100-160 Volt 35-130 candele кет da 200-250 Volt 40-100 candele 


70°. есопотіа 


——______+8 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra ого, vengono fornite solo 
per sospensione verticale. 


Uttertori schiarimenti e prospetti a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT-BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia 


Ing. A. C. PIVA- MILANO 


(1,15) - (8.9) 


- — — — *1——__É—ÉÉ— 


"тылтан 
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f 77 Indicatori рег, prendere diagrammi. 
(СЕ Oontatori di giri — Tachimetri 


Valvole sistema Jenkin. 
Elevatori di liquidi — Pulsom 


ШУ? TE 


SCHWECHAT 
presso Vienna 


GRAND PRIX 


Esposizione се 
MILANO 1 
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— 
Fabbrica di carboni elet- 
trici per lampade ad arco di carboni pra 


SPECIALITÀ 


| rimi per luce elettrica a vari colori. 


x Elettrodi sino a 350""di grossezza 
8 1600" di lunghezza 


| MINIMA COMBUSTIONE 


Placche e bacchette te di carbone per 
| l'elettrochimica e l'elettrometallurgia. 
| Rappresentante Generale per l’Italia: 


GUSTAVO WEIL 


0_ Via Monte Napoleone, 28 — 


= a. Mmi 


(4. A - (8,8) 


| LAMPADA ad Al ҮҮ a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 


vorrente continua = rente alternata 
In derivazione su 110 e su 290 volt circa— In serie da 2a 5 lamp. su 200 а 650 volt. 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 
mineso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES А ARC JANDUS = PARIS 
| ®®- эш, RAPPRESENTANZA GENERA GENERALE PER L'ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


| 
| Corso Buenos e 66 — MILAN — Corso Buenos Ayres 66 


Rubinetteria e Valvole d' ogni genere. 
Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
Valvole a saracinesca. — Lubrificatori 


| ADOLFO RIGNON | 


Schaeffer & Budenberg 


23 A. Monte Napoleone 7 MILANO 


| INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 
Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


Compressori sistema Kryszat. 

Pompe a vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 
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(1,15) - (8,9) 


| OFFICINE e FONDERIE TORINESI- mmo 


= САТА. === 
LUIGI CARRERA е С. - SCHLAEPFER e С. 


RIPARTO I. RIPARTO II. 


Moroni A Gas PoveRo| „п 
minimo consumo Er a LL. = ib —— 
da 1-2-5 cent. ВЕ БЕ 
ESSE TURBINE - TRASMISSIONI 
Consegne brevi. | Macohine per laterizi 
| Ventilatori— Pompe 


| — OFFICINA CALDERAI 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 
| Ghise speciali 
+ Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta ə— 


Rivolgersi al Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO 
Torino = Via Corte д’ Appello, 2 „ Torino 


(1,15) - (24,8) 


* 


B = Corso Biocardi 31 - TORINO = Corso Blocardi 31. 


- MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 6 

i Vernici e nastri P & B | 

| F eltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, | | 
Amianto 666. 606. 


Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3, 80 al Kg. 
158 nero » 8, ‚25 


| 
M Sconto ai rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta | 
| | RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO |* MARZO 1906 | 
| a, uw - (6,9) | 


pe Sai yapan I. seri RN Sip m NIRO II AT Rn ——#—————_———©—_—£©_—_m_mT_mnm ip i wa e, 
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OFFICINE LOUIS DE NAEYER < C: m 


WILLEBROECK (Belgio) – PROUVY (Francia-Nord). 


Caldaie Moltitubolari 


7 NUOVO MODELLO 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- | 
sure autoclavi senza | guar- 
nizioni. 


ce 


CALDAIE 


di qualunque sistema 


кж» 


RISCALDATORI- 


per l’acqua di alimentazione 
кж» | 
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SURRISCALDATORI DI VAPORE · 


Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Rappresentanti Generali per l’Italia: 


A с | Filiales MILANO - Foro Bonaparte, r. 
Grimaldi < C. GERENTE: 


(1,18 - (185): 


=R. GENOVA - Portici V. E. 26. Ing. Giovanni Bas [ГЬ 


— — n Ñn. 


Ta I 
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` ING. А. RIVA & C - muano. 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


In 19 anni di esercizio 


O L oltre 1400 turbine per circa 100.000 cavalli 


2- ° 
RA. 
——Esuswae 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI - "m" rms, 


ORIGONI & C.- MILANO 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 


Direttore : A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
| =- METALLI 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
` SPECIALITÀ 


‘TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — Teterono N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA — | 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nueva, 101-103 TereFono N. 25-39 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 

e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
tTnamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 

— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rsi 
Per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comufie e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
2 lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
say Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
i ud € per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
ы?! di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
ile neri e zincati. (1,15) -424,8) 


____ GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di | 


SEGHE E MACCHINE 


Progetti e Preventivi a richiesta vii 


per la lavorazione del legno .. Bici d Br | IA 
secondo i tipi più moderni e o LI s 
Referenze di primo ordine Empleo = 
ESPORTAZIONE zm e Ep 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA | coa слў-фив 


* е 
@ eec 
4 * 
ВЕС: 


Г COSTRIZIONE DI LINEE ELETTRICHE 


- 


di città e campagua, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


Si assumono impianti ovunque con squadre speola- 
 liste- Prezzi unitari od a forfait. 


Tt a n I um 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lanfpade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
forza in paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


(1.15) - (24,8) 
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SOCIETÀ ITALIANA UA MRY LIZARS &0, 


SIRY, СНАМОМ & Co. 


Viale P. Lodovica, 21-23 - MILANO - Viale P. Lodovica, 21-28 


to 


RI 
$ 


Agenti esclusivi per l'Italia della 
C.e POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 | 
. TORINO - Via Arsenale, 81 (F.lli EM E sun TRIESTE - Via Caserma 1, | 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed È 


intensità. | 
Ej. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, е 
per alte tensioni. , | 
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lunque kamasha, a corrente m mono - e qun 
Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 
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O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 
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Chiedere listini, prezzi e garanzie 
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LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 
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IMPIANTI ELETTRICI 
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ed a prezzi convenientissimi. 
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Rappresentanza & Deposito per 1 Italia : 


LODOVICO HESS. 


MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 


B per TeLEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.* 29-67 
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Isolatori brevettati DELTA 
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Speciali per quadri 
di distribuzione = ж 


Massima sensibilità Contatore per corrente alternata monofase. 


x Minimo autocon- 


x Robustezza ж ж 
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сыыры ANONIMA CONT DNE ALE 


GIÀ J. BRUNT & Q. 


via QUADRONNO 41-438 = MILANO = via QUADRONNO 41-48 
RE‘ 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 


Contatere per correnté alternata trifase. 


x Semplicità 


—————— s > > ~ 


Contatore 
per corrente continua 
2 fli- 3 fili 
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LABORATORIO 
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Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,18) - (0,5) 
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TE SOCCER $ » f CA. пее 
Sata Aron 


DINAMO 
Д MOTORIE* 
d TRASFORMATORI 


per tutti i generi di 


Impianti 


STATI CA CITTA 


TL 


ШТ DI MASSIA RICHIESTA 


x 
| “WRIGHT, 
| 
x x 


— mt 
tm чс — I 


TOY 


NANNINI 


LACCI 


Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte 
| esercenti Stazioni Generatrici di energia elettrica a 
| scopo di distribusione di luce e forza motrice, per de- 
] terminare la massima richiesta dei singoli abbonati. 


Grazie al Indicatore Wright possibile una 


ZEE tariffa razionale che, mentre favorisce l'Utente in 
f misura sempre più forte quanto più alto è l'orario 
Suo di utilizzazione dell'energia, assicura ed accentua 
lo sviluppo della Stazione Generatrice procurandole 
un crescente beneficio. 


| Opuscoli descrittivi e Preventivi a richiesta 


COSTRUTTRICE 


Società Edison per la fabbricazione 
di macchine ed Apparecchi Elettrici 


С. GRIMOLDI sa C 


MILANO- Via Broggi, 6 


Rappresentante : 


hg. Enrico Pandiani 


MILANO, Via Boccaccio, 28. 
ж (D - (1,8) 


| Società Italiana Lahmey er di - di Elettricità | 


Telegramni: FORZALUCE ашу. Via Meravigli, п. 2. 
Rappresentanza Generale della 


F elten & Guilleaume- — A. G. Francoforte s.|M. Mulheim s.|Rh. 


Prezzi correnti, preventivi, prospetti, GRATIS a richiesta. 


VÀ 


conse — 


OQO OOQ CX VS О CA 


gisone ass ү è rr ттт 


: IMPIANTI 
COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


м; 
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Filiali a: 
ROMA 

NAPOLI 

digg. apa 


(115) - (8,9) 


Zr X VV RA n 


SOCIETA 


PER LA 


TRAZIONE ELETTRICA 


Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato L. 900.002 


Tia Vignola, 6 MILANO Telefono 95-24 


IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
"OHIO BRASS 0°, 


AUTOMOBILI ELETTRICI 
A FILO AEREO senza 
rotale - Il sistema più 


pubblioi 
юк» 
‘Cataloghi e 
Preventivi 


a richiesta 


(1,15) 7 (2,9) 


Y: 
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La 


Аму, 


pratico peri servizi 
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S.A s ATELIBRS е MECANIQUEs PRECISION 
. TERRITET ` | 
CONTATORI D'ENERGIA ELETTRICA 


c per corrente: 


continua 
alternata 
monofase 
| bifase 
trifase 


Pi CONTATORI 
To) A DOPPIA TARIFFA 


(giorno e notte) 


— —— SANA SE 


CONTATORI 
ra A TARIFFE MULTIPLE 
CONTATORI - ORARIO (fon necessità ricaricarli) 


PER CORRENTE ALTERNATA 


di а 5 A per luce 
» 2a SOA per proiezioni 


< i š CN E | 
| "EI TOWATTS HEI RESO | Ae | 
D. 
19176: [33191 [1 | 
03 ч о. | I. 


BREVET чү 


L:mpade ad Arco (Perdrisat) 


per corrente alternata e continua 


consumo di corrente ridottissimo 
Ferri da stirare | | | 
‘prezzi eccezionalmente bassi 


Rappresentanti generali per l’Italia : 


 ALIMONDA & BURGO - GENOVA: 


Via XX Settembre, 16 (1-15)-017 9, 


ING. STEFANO FISCHER 


MILANO - Via Solferino, 86. | 
Specialità Tecniche per Motori e l’Industria, perfette e moderne. 


Feltroferre per basamento motori eco. p. attutire le vibrazioni ed il rumore. 
‘Ventilatori per ogni scopo e comando. 
Spazzele perdinamo-Pasta per collettori x 
Linamometri — Mo tapali — Pinze. 
Orelegi controllo stazionari e portatili. 
Rubinetti americ. ed altri- Saracinesche. 
Misur tori d'acqua di alimentazione. 

. Metalil antifrizione — Corde metalliche. 
Cuscin.tti a sfere — Pul gg: di legno. 
Taecometri fissi e portatili. 
Cent giri — Estintori d'incendi. 
: Filtri d'acqua e di olio usati 
Saltatori — Paste da saldare. 

' Dinamometri — Polimetro. 


(1) - (28,8) 


| reltro-ferro 


` < 
түт» "T а a pp AA 


Levallois Perret, prés Paris 


(1,15) - (34,8) 


Rappresentante ésclusivo per l'Itali 


MARCO CAPPELLI 
Milano — Via Мог 12 — Milano 


SIRIUS KOLLOID LAMPE - 


LAMPADA BREVETTATA A FILAMENTO METALLICO 


Funziona in tutte le posizioni 


um и um ms 


Consuma ca: 1 watt 
per cand. normale 
10", risparmio esercizio 
FORVA ELEGANTE 
DIMENSIONI RIDOTTE 
SOLIDA COSTRUZIONE 


LE ROTTURE IN VIAGGIO 
RIDOTTE 


A PROPORZIONI MINIME 


Fabbricate dalla : 


ШИШ Gesellschaft 


GELNHAUSEN 
In Gelnhausen (presso Frankfurt s/m) 


Rappresentanti generali per Р Italia : 
ALIMONDA & BURGO-GENOVA 
_ Via XX Settembre, 16. 


(1-16) (17-9) 


RIVISTA MARITTIMA 


MENSILE ILLUSTRATA 


—— -AKRON 
ANNO 4r 
' жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI- 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA -^ NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. x x XK X X X X X X X X X X X X x 


PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d’Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L 18 
Paesi facenti parte dell’Unione postale . » $2655 
Paesi non facenti parte dell’Unione postale, le spese di posta in più. 
Un fascicolo separato L 5. 


Avvertenze: 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 10 gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del Јо sia per gli nbbonamenti in Italia sia per quelli all’F stero. Per 
i fascicoli se ti, gli indici e gli estratti è a^cordato loro lo sconto del 95 94. 


Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo Importo 


Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 

Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - Roma. (1,15) - (34,8) 
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Grande Deposito 


| | 
° 4 ° ° S . | 
Protezione degli Impianti Elettrici VETRERIE PER ILLUMINAZIONE ELETTRICA. | - 


BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA | 


t 


Globi per Archi 
PARAFULMINI IN SERIE Өр x 
ln 3 bia zc cr Riilettori 
Resistenze Ohmiche — Accessori ba 
кА ад ARESE, Tazze in grande 
нэш! LENZA agsortimento 
| 


; 3 
m A 


(1,15) - (24,8) 


Io A9 cel tipo di gran 1lu880| 
P al più corrente. 
> 


Inc. 6. GOLA . PONI 


Esposizione Internazionale MILANO 1906 DIPLOMA D’ONORE 
чю LENIN PORTI DISOTTO SIRIO NE а аа а А un 


x 
| 
x 
Mr B. 
| 


via Montebello, 14 а, 15) -— | 


_ Berlino 1907 : Medaglia d'Oro e Diploma d'onore. 


MAGDEBURG - BUCK AU (Germania). 
Succursale per l’Italia MILANO 16, Via Roveilo, Casella 875. 


Locomobili e Semifisse 
A tara n BN Lor B SATURO 
da 103600 caval! 
LA PIÙ ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA 


Sorveglianza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa. 
Impiego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esercizio. 


In Centrali Elettriche so jn* in esercizio 1390 macchine Wolf. (1)-(28,8) 


Е Produzione totale ЗОО,ООО caval) 


0000 0000000000000000000000000000 00000000 0000000000000 


j SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
аа Breitfeld, Danék & C^ 


| BOEMIA) — PRAGA - — (BOEMIA) 


°з -——- cnc oeo+ 


Succursali a: BAUEN SUR ELBE (Boemia, BLANSEO leer). ө SOELAN ет 


SPECIALITA’ 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite unb i più 
moderni sistemi. ` | 
© Macchine a vapore surriscaldato. di sistema proprio e del sistema š 
. brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato’ Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 
Motori a Gaz di alti forni, а gaz di cok e a gaz рото, am-an 
NE | 


5% costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
| o R — —— — — —— 

Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine q estrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminato], treni da laminatoi, macchine sof- 
fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer — Valvole Forter. 
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Кушка Kaom ТЕТЕ GESELLSCHAFT 
in MERKELSGRUEN BEI KARLSBAD | 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior , a Zettlitz 
e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ | 


ISOLATORI 


in porcellana durissima 
per condutture elettriche 


AD ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 
Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 vok 
J- и Oltre 900 modelli d’Isolatori © 
. T NR. ——— Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello - 

| : FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 
IMPIANTO Ferrovia elettriche. della Valtellina Km. 108 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24060 Volt. 
IMPIANTO del Сера, Venezia-Pordenoze Em. 88 — Tensione 32000 Volt. 


IMPIANTO S0C. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 


ае MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten une 
© sioni superiori ai 15000 vut. Rappr. Gen. per l'Italia: Wi: 


IBOLATORE 881 B impiegato nel trasporto ad alta tensione — | L A Z Z A R & M NA R C 0 N 
| ` .Km. 185 alla tensione di 56960 volt | 


Y1 più importante in Europa TREVISO | 0,15) - 6 


Тт = — —- 
- —— — 56 
—— Q. 


Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


— 


| COMPASSI RICHTER DI DI PRECISIONE 
| E. O. Кы & Ç$ Chemnitz (Sassonia 


JOSEPH VOGELE 


MANNHEIM | 
4 Costruisce fin dal 1842 E 


| GRAN DIPLOMA D' "ОКОВЕ < all байваа di MILANO 1206 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campiorario: 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-5: Telefono 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni 


DIAMANTI TAGLIAVETRO 


| 
| 


UTENSILI 
per tutte 
lavorazioni 
sul 
cristallo 


| ` - 

| Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 
Rrote АЛРАН, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 

| Rappresentante con esteso campionario : 

| 


G. SCHIERA - Milano Za Meravigli, 1-3; . Telefono 68-3! 


| Fumatori 
| . la carta per. fare 
E aigarette è veramen- 


Scambi di qualsiasi costrazione e: T Piattaforme di qualsiasi diametro per 
scartamento. "locomotive e veicoli manovrabili 


Scambi a doppio scartamento, sboc- da due uomini senza argani. : 
camento di binario a scartamento |) Plattaforme con fondamento in ferro 


ridotto nella ferrovia normale. j| _ senza alcuna muratura. 
i : | Carrelli trasbord er locomo- 
Scambi infossati per lastricato. | atori p 


: tive e vagoni con azionamento 2 
Scambi senza interruzioni del binario vapore, elettrico, od a mano. 
principale. 


Argani di manovra @ эрїйз di qual- 


siasi costruzione. 


` Apparecchi di blocco, segnali в can- 
š celli a bascula. 


— ——  — —Ax P mr m—m—Èm——11==TÈET-m4_—_—r—_————@ —— À—M  — —— ————— ——— 
— —— 
` 


| te la migliore. 


|  Esigeresu ogni libretto 
| la marca 


GOMME 


| Satin Bois 
| Frères Lyon 
| 


1 


Cuori con punta in acciaio forgiato. | 
Incroci d'ogni costruzione. 
Rappresentanti per l'Italia: Trog & Röhrig 
ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA (1-15) 92 ` 


Fabbricanti di tutte specialita in Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori 
Rappresentante con esteso campionario 


| GIUSEPPE SCHIERA - Milan Йа Meravigl 1-3; ` Telefono 68-31 © 


(1,15) (10,9) 


TRICISTA| 


| Direttore: ' Prof. ANGELO BANTI 15 Ottobre 1908. 


MA nno XVII s. и Vol. Vit, N. 20. 
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e Giornale Annunzi, di Pubblicità - : ROMA Via Cavour, 224 


Pubblicazione уи! 
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ISURE ELET 1 RICHE E iwpusTRIALI| |Ë i - APPARECCHI TELEFONICI - TELEGRAFICI 
Apparecchi da quadro e registratori Richard _ - 3 va di sicurezza ed antinduttivi 
per corrente contin ‘ea alternata Ш 8 2 n e NUM MARC RI NEU ЫЧ M 
PARIS - 25, Rue шїнє - PARIS | "im e per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione. 
| ыя | APPARECCHI SPECIALI 
in P 8055 ( рег іа simultanea Telefonia e Telegrafia sullo stesso filo 
|: perome Manometri 5 м * SIRENA BLETTROMAGNETIGA AD ALTA FREQUENZA 
я сл — 
| Woltometri j Ginemometri |, . о 5 9.2] Telefoni, quadri ed acesssori - Applicazioni sp speciali dell’ Elettri- 
Миа отда. Termometri c 7329 cità. - Traslatori, trasformatori per lampade a consumo ridot- 
! | <€ 95. tissimo, per campanelli e но рет Chiamate telefoniche, per 
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Corso Genova, 30 
_ Chiedere catalogo del materiale per impianti e. elettrici. 
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. x Vedi avviso interno — 
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Senza guarniture in cuoio Senza parti sporgenti. | ! 
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cere | SUONERIE - TELEFONI -  PARAFULMINI. 


E Spazio 


| Disponibile 
Compassi ed Istrumenti di Geodesia 


ass ILLUMINAZIONE ELETTRICA ` 
di ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO. 


| Società An.: Capitale Soc. L. 14.437.500. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
| Grande Impianto di alti forni, accialeria Е Laminatol con speciale attrezzatura per forte produzione di Rotais e Materiale di Armamento Ferro- 
viario di quad ааа ре profilo -e ааш ‘Officina meccanica - Fonderia - Ferni a coke. Fabbrica di Cemento Portland — Ghis» da affinaggio e da Fonderia. — L ingotti, Billette, 


p 1 tale e Armamento Ferrovi Revel po 9- gebe - Rotalis a canale per Tramvis ed armamento ràlativo di qualunque profilo e dimensione. - 
s. so travi e profliati di ogni реге. беш а гоне, А e Ghisa di qualsiasi ui e dimensione fino a 80 Touneltate — Tubi di Ghisa per condotte di acqua e di Gas - 
' aoesasari INC dette болбон E Sol Amadeo, Catrame,. Comento drm Rivolgersi alla Direzione Generale delia Società in Portoveochio 
b. Piorabino оем Pisa) — Per T Чыгыш. Ald Forni - Poetovecchio di Piombino. (1-15) 24-8) 


vulcanizzata americana. 
CINGHIE speciali per dinamo. 
MOTORI a vapore ed idraulici. 
- Metalli шшк, bronzo fosforoso, acciai, ecc. 


- SOCIETÀ ANONIMA "FORNITURE ELETTRICHE 


| SEDE IN MILANO — Via Castelfidardo, N. 7 È * Capitale Sociale L, GOO,000 interamente versato 
-A— 9 nei. annunzio interno DE 


mem ТЕЕ а-а CONTATORI ELETTRICI 


ig tam, ap al 


Le Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli istallatori ed t: Rivenditori vogliano chiedere isti e p al nostro 
—  — sam | 460 nis B. P" am a IN TRATTATI aP — wam” S. — n 
| = Ans. VITTORE FINZI = МЕЛА ЧО». via.Manzani. Al. 


à ' ADOLFO PISANI - MILANO 
Via B. Cavalieri, 4 
Telefono 24-15. Telegrammi : Cartindostri 
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Motori < өттө - con n Gazogeno ad aspirazione 


, Forza motrice .la più economica . 


| MOTORI © funzionamento conforme DIESEL | 1 
nd olii pesanti É ` al brevetto v а. 32915 і 


4800 impianti per una forza copiosa di 8000! | con mperfesionainenti . brevettati in ltalia f 
cavalli installati in Italia | in 5 anni. |, si M jux 49 da 20 ad 800 cavalli. o0 UMBO 5 
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ET Società. Torinese A utomobili Elettrici. 
| | TORINO = 46 Corso Regina Margherita ~ TORINO 


RES INL URN IP LIS NI >. — . 


; k © CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE: 


ГИЙ 


ee ad Accumulatori 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
| VETTURE - VETTURETTE FURGONI 


‘Massima. eccacmino Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


Andamento regolare'e silenzioso - Ricupero della corrente nelle discese ? 
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[ — SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SE ' a 
| 


. CAPITALE. SocraLE L. 800,000 — Versaro L. 500,000 
FIRENZE Via de' Puoci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a SCAURI Provinola Ai Caserta 
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EMBRICI (tegole piane alla marsi gliene) e accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impaleature sopra travi di ferro dî tutte le misure. | 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. ` 


N. XX. — Si spediscono campioni ges! & tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE о а 
SOAURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei preszi dei due Stabilimenti. 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Pucol, 2 FIRENZE 
CORRISPONDENZA m » di Seemri — Scauri (Prov. di Caserta) | Telegrammi FORNASIECI | 50 AURI 
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À. Е (I. Thomson Houston | 
SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ Sede in MILANO. 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000. 000 IN TERAMENTE VERSATO 


——————--— 99: 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, . ` Direzione di ROMA: Piazza Borghese, $ 
—Y Y - - Sie аа 


TURBODIN AMO 


SODIN 


PP ^ т" 4 > "Ir A < 


e Mi 


i ` 
ru. E 
ma > 
- E 
"E! 
a 
H 
_ M 
- r 
f (A Е 
“ч 
з. TL. 
EN 
ü 
бы u 
эг 
? 4 
«3 
3 Е 
- e 
— 
— 1 
Е 


l 
B 
] 


e <... de 


i 4 


k'a { 
, Ла 5 гт 
— ; 


| 


аст ei iM "PS veia aska 


EM 
— Pi B e атас ET aea endi. Em [aes 


bes della A. E. G. - BERLINO a 


per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con ‘generatori elettrici 
—- — 4pm... ——————— 


Turbodinamo A. E. G. -- T. H. funzionanti in Кайа 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 
25, — Реон. зона Весе di eris — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
3. — — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
4°. — Intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 
5°. — Fabriano. Soc. Anon. Cartlere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 
° 6°. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

7°. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


En costruzione 


1°. — Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 
2°. — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. 
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Uffici sucoursali con deposito di material e macchinario. in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
Roma, Via due Macelli, 133. 

Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, a — Catania, Piazza Stesicorea, 8.. 


| RAPPRESENTANTI: 
SARDEGNA : Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1- SPEZIA. — 15 (39) 
. LIVORNO: Aital ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini Ing. Andrea, Via XX Settembre 66. 
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CONTATI ATORI 0 ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell’evaporazione 


Solo apparato registrato 


е | | a precisione — 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell' Acqua 


000 


POMPE. 


azionate a cinghie a Vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


| FABBRICA pi MACCHNE A, SCHMID ZÜRICH. | ü 


T R U B, FIE RZ: C Hombrechtikon - 200500 anan 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
FONDATA NEL 1893 
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Marca di 5 Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo . , 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 
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С «г i. t PA. d 
A < — 77 P Ж P Rappresentante Generale per l'ITALIA : 


| 1пг. Oscar Schneider, NAPOLI Corso у°Ет. 244 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e la Liguria. 
Heinrich Jiingermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed il Veneto. 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e l'Umbria. 
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s MILANO, , DITTA ING. H. BOLLINGER ¿Mano 
Costruzioni industriali. —1’1Cartoni edoio asfaltiei per tettoie "om 


visorie e stabili, per sottotegole e per 


Costruzioni in cemento armato - | isolamento di muri in fondazione. | 
Coperture in Holzeement per tetti. piani 


e terrazze. 
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Brevetto Baroni-Lüling 
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P O M P E | Centrifughe a turbina 
| | ne 6с mr 
no ROTURBO, 


VENTILATORI centrifughi ed Elicoidali 


Costruzione | | | TE кайсап: 
|. accurata \ | 
TIPO | ” R. MARINA INGLESE 


o” . R. MARINA ITALIANA 
Efficienza L MARINA GERMANICA 


masima  GOMPRESSORI D'ARIA e Pompe a vuoto н 


Per qualsiasi | 66 | | Centrali Elettriche 
applicazione | p 1 AV 1 LL MEN ed Imprese Pubbliche 
TIPO , 


Serie 
garanzie | f Y us | 
| Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eoo. _ 
M D LC C E РЭВ z: сш 
Chiedere listino * WEB ФЯ ,, Preventivi e progetti graiis. — | 
dai Concessionari per l’Italia: E 
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Seghe da metallo 


Apparecchi 


FORNITORE DELLA rEAL CASA E 
di : e Filettatrici Wagner 
zz "CARLO 44 NAEF 
. men >e=< 
{ci Via Alessandro Manzoni, 3! Rq Macchine per legno 
Paranchi elettric (е case adiacenti) I 2 Milano Kiessling 


Macóhine, Utensili e Accessori | 

per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere, per Fonderia, ecc. 

per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


i < {Macchine e Utensilif 
> oj. americani 
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RISCALDAMENTO 


(145) - (34,8) 


y E МАМЕ! Moneta Giuseppe 
Hr И | MILANO - Vis S. Vincenzo 20 o 22 - MILANO 
x) n a termosifone (acqua calda) j 


| PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI ` . 
ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


: Pid ax 
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a vapore bassa pressione, а 
vapore alta media pressione. ` 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli appartamenti. 
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PREVENTIVI GRATIS 
Serantoni 
& Pontiglione 


| у MILANO - Viale Monforte, 5 
(1,15) - (94,8) BOLOGNA - S. Simone 1. 
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| n. 9. . 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO $ 
‘Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906 
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- —— SPECIALE | 2] 
: CARBO \ PER LA PADE AD АКСО || 
si o | x 
e MED ATE N (IN TE AE : si 
a | | 
š SI RACCOMANDA PER LA FORNITURA Í 
š | | ON A 
eot D B 
5 CARBONI ELETTRICI SI 
5, di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata s 
х o | 
5 CARBONI SPECIALI d 
>» š w | 
= per la lampada a basso voltaggio, hruciando in gerie di tre sopra ПО Volts. SI 
Š A 
š CARBONI A LUCE COLORATA si 
š: CARBONI con filo metallico MARCA *EXOELLO,, |: 
* OI 
= __ ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, resse, blanco brillante е bianco perletta. š | 
< CARBONI NORIS VAOUUM SI 
> specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. | 
ә | 
= Inoltre la casa produce: 555 GALVANICI dsogni genere Š | 
de v È 
e asl SI 
506 ve | 
š: “SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI X 
ste 056 i 
* «e È 
> + ELETTR O DD X + RI 
Je | à | 
S per l'industria del Carburo di Calcio e l'Elettrochimica |} 
ә | . a - 
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FRANCO —— sia 
INSTALLAZIONI a VAPORE 


e GAS 
KAGGE 

MOTORI a vapore: | 

orizzontali a cassetti — di precisione a val- . 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per impianti elettrici — 

verticali a grande velocità. 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


а | | (1.15) - (48) 
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REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Spett. Società Italiana Oerlikon, Milano. 
Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Società Elettrica Ossolana, Villadossola. 

ecc. ecc. 
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REFERENZE 


Spett. Società Esercizio Bacini, Genova. 

Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bologna. 

Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. 

Spett. Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Spett. Società Elettrica di Sarezzo. 

Spett. Società Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 


(1,15)-(10,8) 
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QERLINON 


MILANO. Via Principe Umberto МТА Ф 


L IMPIANTI ELETTRICI 2 | 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


| GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


rendete aa 
APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
. GRÙ, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 
a corrente continua, MONOFASE e trifase. | 
SY 
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(1.15) (24.8) 
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Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
— 050 


> GRANDI OFFICINE SPECIALI ed 


ner la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


—A. 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


66 . 6 6 / , Z 
Vere, Scale “Porta, // 
000 4500 Soale a Scale aeree vendute Ф900 4 f. ç 

- Casa Fondata nel 1860. 


," À 
/ Ef | 


T | 


Scale Aeree eu carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Soale 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — le 
Soala Porta Tipe 8.° Ares екшнн, — Scale a rrr ind per pompieri — Scalo a ri += 

a Coulisse: 'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pont 
i Aorei per costruzioni. — Pent! Meccanici per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 
molte comoda e pratica > ci. — Carri Naspi per pompieri. — баггі di primo seccorse per pom 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seocerse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 


Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire ЭО mensili. 
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CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. 5-09) А 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


sind versato L. 8.000.000 


I PIU GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
———-.—— -h Z= ——— 

ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


—— aga 


ACCESSORI ISOLANTI i 


impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. por 


Trasporto di Forza - Luce - Tania: F'errovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
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| | SOCIETÀ ITALIANA ; 
| | | PER 3 
| Conduttori Elettrici Isolati : 
| E = PRODOTTI AFFINI ; 
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| CAVI ELETTRICI 
Bat 


| (19-8) 
| °, ...... 1. >< 
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— | Avvisi di —— | MN | 
# Lampadine ad incandescenza NOVITA š. 
MEM mE ! 


а а ° 
Consumo di enengia Risparmio 
Еа А = — — == ` NN 
| | ses 2 | 
| "NEM ` | e an 
Watt 2 !/4 per candela SEU E NN n 
DE M ND AI SS ЗО s 
P4 SV. : SSN s e à | Н p | NN ) | о 
del . 
20° Media durata d’accensione utile 
| ° 600 ore circa ` 
16, 25, 32, 50 6100 candele 
| 100-125 Volts 
NOVITA тшт Mi 
| Verkanisstelle Veremigter ШЇЇ ШҮҮ 
аана аа ааа ааа ы аа а аа 1 
BERLIN W. 8 УГ. 
KRIER Ид: 5555555555 TI 


Т SINDACATO. 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza i 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 

` — +03309 . Qu Y, 

Rappresentanti : | 

Milano - ING, MENOTTI STABILINI i 

Piazza Castello ll. I " 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI ` 
S. Moisè 2065. 


Napoli = CANDIA & C.°- Corso Umberto I, 34. 


———_____—— 9 4» «e. u 
Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio š à 
Primissima Qualità 

Straordinario assortimento in Lampade speciali È 
Listini e Cataloghi illustrati a richiesta 
o ca certe, аш = de er Sa ОЗ ЗАР Чу К=з ara #Ү ea gl N ai 

Forniture solamente ai rivenditori. (ыз - (24,8) š | 

Ф@% - 0000 ` 
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è0+01010100000000010+01000+0+01000+000+0+0+009 


I Accumulatori Elettrici | 
: 
si: 
$ 
* 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI NENSEMBER GE R-MONZA 


Medaglie d’oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. 


рарын 


Acoumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. | 


Accumulatori In recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ognl genere in recipienti a: celluloide od ebanite per illumina» . 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle carrozze ferroviaria. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di ‘Parigi. 


Batterie del tipo liluminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


<= 


* ~ 


MI Lt n 1 


=; SS 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI — 


СОТО СГА ШШ 


d Rappresentanze e depositi 


MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI m ALES: m ONT юше] 


ALBERTO VIGLIANO perni 


“Taen, || TURBINE | 
Ruote PELTON 


таш 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
. Maggior durata dello zinco —Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,15) - (24,8) Í 


GESELLSCHAFT FUR STRASSENBAHNBEDARF 
€—— — ———« BEERGINO »———& 


Materiale per linee aeree di Tramvie 
e Ferrovie elettriche 


EE | GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, ne > lucido solidissimo - 


CUNT TOLTO TEL TETI НУО ТОТИ ОВАА ОАВ ОТАТ нает Cit) ara LIT CALI TA 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
non igroscopico. | per cavalli 105,000 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA Diploma а Onore 


mu LIPS ue Ir Seu 


| Rappresentante Generale per l’Italia. Esposizione di Torino 1898 


ALBERTO VIGLIANO. Milano Cataloghi e preventivi a richiesta. 


045) - MS) — i (1,15) - (24,8) 


шш ТШИ IE O one zone ЛТД CIPUE Т IIC) UT S Tune ШШШ TOT RR NT Tr 


] 
| 
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Giuseppe e F."Redaelli - Lecco 


Š EI Stabilimenti filiali 

- а] GARDONE V, T. ` DERVIO 

š CONTATORI D'ACQUA £ (Prov ai Brescia) = (Lago di Como) 

я = а 

È - SISTEMA FALIER si = FI di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
š š оэ per condutture telegrafiche e telefoniche. 

ш @ . Officina fi = | Fili di acclalo zincato ad alta resistenza meccanica 
š A H di Milano > “ $ e corde metalliche per sostegni. di condutture 
> WA Corso Magenta N. 56 š : 2 B4 elettriche. | | 

š x na = s N | ЕШ spinosi e reti metalliche di protezione. 

: Direttore per l'Officina e rappresentante per l’Italia: š i Corde di rame per parafulmini. (1,15) (1,9) 


Ing. E. KIRCHNER & C. 


84, Via Principe Umberto 4MILANO = Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche a Lipsia (Germania) 


FABBRICA MONDIALE -SPECIALISTA ——Emen 


— =н 
. — 


JU. SEGHE e MACCHINE _ Ë 
ES" perla LAVORAZIONE del LEGNO 8 


| Esposizione Internazionale Milano 1906 ** Grand Pr 


чы LÀ 
i — 


ix s, Massima Ооба, | 


OFFICINE ELETTRO- MECCANICHE 


GENOVA 


\ 


- Rappresentanti per la To- 
scana : Sigg. 


Rappresentante per la Loma 
bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche : | 
. Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS; 
MILANO - 


Foro Bonaparte, 1 


Successori LH OTE 
| Firenze - | 
. Via Nazionale, 19. | 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


Rappresentanti per l’Italia 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE,BAL- | 
Successori a DISSEROTTO &C. 

Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - | 
Genova - Corso Umberto I, n. 84-86 x 


Portici Vittorio Eman. II. (1,15) - (34,9) 


[__—pmero————————++IETEE—T u G rss ———_———.E+<,-_-—_—————É_—_A—_—_———É e o rttt=-41—#—_—_—_——_————_————=—1t—t+-—mow@é mooeoeeemmllm" —ə a —— - 
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Società “ Edison ,, 
PR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 


C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 


оон d’ energia elet- 
r 


ca. 
Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


Dinamo e motori elettrici 


ternata. 


м 


uadri di distribuzione — 

caricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
dad комн орин - Apparecchi 
afco e ad incandescenza - А i 
installazioni elettriche a bassa e alta tensione. 5 


è Internazionale di Milano 1906 


di misura - Lam 


° Mh 
| Š Impianti com- 
*3 pleti di illumi- 
£ nazione elettri- 
ca e trasporti 
C dienergiaadi. fr P 
= -+t su . = 
2 . Sirene Molteni per automobi 


e segnalazioni per stabilimenti in- 
dustrialf. 


(1,18) - (24,8) 


| 


Casa fondata 
nel 1873 


Esposizione di 
MILANO 1906 


a corrente continua ed al- 


жа 


xm J. HIMMELSBACH 


FRIBURGO 


— Friedrichstr. N.28 — 


= PALI pi LEGNO 


i impregnati con bicloruro di mercurio 


Traverse per Ferrovie 
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STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. | 
TO R | N O Ин ский 


l^ RIPARTO ELETTRICITÀ’. 


Dinamo. Motori. Trasformatori. Umformers. Raddrizzatori. Trapani. Ven- 
tilatori. — Lampade ad arco comuni, a lunga durata ed a fiamma. 
Lampade Mignon. Lampade al quarzo. — Lampadine incandescenza fuori 
sindacato comuni ed a consumo ridotto. — Lampadine « OSMIN » della 
Westinghouse, consumo 1 Watt per candela. — Lampade a vapori di mer- 
curio « Cooper-Hewitt-Westingouse » — Pile rigenerabili * Wedekind, ,, 
Pile a secco « Ferabin » Accumulatori. — Strumenti di misura. Contatori. 
Limitatori. Interruttori. — Spazzole elettriche « Lampo » per lucidare i pavi- 
menti. Separatori elettromagnetici. — Tubo, isolante ottone, ferro piombato, 
galvanizzato e corazzato. — Materiale d'installazione in genere. Cavi. Fili 
e cordoncini isolati, Carboni per Archi e per spazzole — Apparecchi per 
fisica, elettroterapia, radioscopia. : 


11° RIPARTO IMPIANTI INDUSTRIALI. 


Turbine Francis e Pelton. Regolatori automatici per turbine. — Motori a 
vapore, gas povero e gas luce, benzina, benzolo, ergina, petrolio ed olio. 
— Gruppi elettrogeni. Turbine a vapore. Pompe centrifughe ed a stan- 
tufo. Ventilatori industriali. — Impianti di umidificazione domestici ed 
industriali. Compressori ed utensili ad aria compressa. Laccatura e verni- 
ciatura pneumatica, — Ascensori e Montacarichi. Ferrovie sospese e Funi- 
colari. Ferrovie da campo. Trasmissioni. Macchine per la fabbricazione 
della gomma, per cartiere, cotonifici e tessiture. l 


Ш° RIPARTO METALLI. 

Filo rame elettrolitico, tubi, lastre e nastri rame. — Fili, tubi, lastre e 
verghe di ottone. — Tubi ferro placcato ottone. Bronzo « WIELAND » 
brevettato. — Tubi ferro omogeneo, ferri piatti. Ferro pudellato e Thomas. 
Acciaio speciale “ Rapid ,, per frese e trapani. — Piombo. Manganese. 
Alluminio. Zinco. Nichelina Constantana. — Lavori ornamentali in ottone. 
Placche metalliche incise. 


IV° RIPARTO SPECIALITA’ TECNICHE. 


Scale pneumatiche ed automatiche per incendi. (a cannocchiale) — Estin- 
tori a mano per incendi * ANTIGNIT ,, ad aria compressa. — Spruzza- 
tori e laccatori ad aria compressa, sistema Sérényi — Macchine a scri- 
vere “ KANZLER ,, (1,15) - (6,9) 


UFFICI ` 
Via Montecuccoli 2 
(Corso Siccardi). 


ЗАЛАРЛАА 


BADEN 
Selva Nera 


per Impianti 
Biettrici > 


iniettate con creosoto 


GRAN PREMIO ... 


‘ 
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HACKE THAL - - DRAHT - -UND KABEL- - WERKE 


sees ARTIENGESELLSCHAFT 
HAN N Nn (Germania) 


Convenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettr Cl 
‘ Brevetto Italiano 594854 
— a 
e Inportantissimo per tutte le linee elettriche, aeree, per 
gallerie, miniere, fabbriche di. prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
sione, per teatri e luoghi риоя o o o o @ oo 


VANTAGGI PRINCIPALI 
1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, өсе. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 
3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


+ -9-0— 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante | 


Sig. EDOARDO WEIL Н 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN O ns Via Vincenzo Monti, n. 4 


(5,05)- (1,9) 


VA 


GOTTWALD & C. via san concio 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 
(nr e rene та LA Le een] 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


«ә 


Trucks е Carrelli Assi mentati < 
Carrelli a Mono-Asse ‚У Ingranaggi per motori CAREOLINEUM Ши vernice | 
š Caese difesa per —MM =—=" 
женнен. N Ingranaggi. | IL PIÙ EFFICACE pi serere Lega 
I naffiatrici elettriche Campane a pedale - OTTONE кон. a | MILANO. — 


Miil e —— m -— d'ade- 
. a iine. "a ^ mi i cr ү а lucidina 
PRI TTI | CHI Mi CI 224 


(4,05) - - (48) 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO 
5)- 


D 
, 
ир idm ала; onc Mora ia aim ario ni РЧНДИРЄ СРрФРЄ ЧРЧЧЧОЦЕРЄТОГСООррИРЄТРЧУНДуИГЄРСУЧЦ niet it pia e - e pee 
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M < 


Jsolazioni dogni genere. 


Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti specialisti: 
тере A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALORE 
Preventivi per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 


trali, ecc., өсс., 


B. - ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE pi FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonché per Generatori, Celle 

refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
Fer Telegramm 


i = WANNER & C.: MIL ANO tia чыш ши liris l. 27 | 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon. 
GRUNZWEIG & HARTMANN Ludwigshafen sR 


dietro richiesta d | ç 


VI Am RT 


=Í i к Diatonit 


= 


(1,18) - (1,9) 


раф 6% 


oaa w eee — m» uu X — — чь — 4 


“SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO-BELLINZONA 


MACCHINE A vid INSTALLAZIONE 

VAPORE CON $ EES Ж. MODERNA 

‘A VALVOLE | BB Pit | eren 
a NE NS OT. INE Mar OTTIMI 


OI ^ ^ ^ ^ 
S» WU» UD. UD. «Ub, < 
д Сд 


SEMPLICI.ROBUSTE QI NO) SENI |. COSTRUZIONE 
ECONOMICHE анан) ПІ ACCURATA 


REGOLATORE PRECISO] ЕРЕ I | ESECUZIONE 
E SENSIBILE [MN RAS DMI PERFETTA 


Ufficio Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 63 - M I I A N O = Via Foro Bonaparte, 63 
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SOCIETA ANONIMA MATERIALE ELETTRICO 


Forniture Generali per PElettricità 


Via Solferino 29-31 31- MITLAN O - Via Solferino 29-31 


co -— - H+ 


— 9A esclusiva per l'Italia della 


E. A. G. 


Elektrieitàts Act. Ges. < 


Von. HERMANN Póck 
A ^ (Ra ee NIE TUE CENE] 
$. CHEMNITZ 
ч Dinamo- Alternatori ; 
S Motori- Trasformatori | 
Р) Impianti Elettrici 
4 ċompletí 
=< ; | 
3 - Dei uos 2 t Za Em X : ‚© " Tow £ P ж i А ү © 
2 арна! ki ан ә, 400 НЕ; 1 очо" ч 00 NES 5000 volt i REV ENTIVI E PROGETTI š 
4 +С ) t — Q 
д | A. G. Deutsche Kalisrerke менет (Gene) À RICHIESTA — $ 
( n "rea ey IUE i AZ Ai LAU UU AU 2 2 uu —pz=——=— == d 
> É FORNITURE COMPLETE 
3, per impianti stradali e interni 
E. Bracci STRADAL: — LAMPADE 
B ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
E VALVOLE DI SICUREZZA 
j INTERRUTTORI A LEVA 
5 . STRUMENTI DI MISURA 
€ ACCESSORI PER IMPIANTI. 


E RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA 


$ Per preventivi macchinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale $ : 
А, UFFICIO TECNICO ! 
К Telegranmi: SAME Milano Telefono : 91.60 x, 
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1 BERE cs та ЕЕЕ [e frere rare rel еее гет рет гет fret rere elre 


—— 8 CASA FONDATA NEL 1952 w- —— 


|BELLISS « MORGOM Ltd. 


BIRMINGHAM 


Motrici e 
e a Vapore 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzata. 


IMPIANTI 
DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


Materiale sensa 
«di assolutas s в x 
ssa» prima classe. E 


— —-4 Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in | costruzione per una Beni di 700.000 HP. + 
Preventivi e studi di Progetti completi. | (1,15) - (24,8) | 


wu Ufficio di rappresentanza per l'Italia: Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono 93-10. 
ооа аео [ее еее (rere fre fre rere rel fre [ 


RE Ec Qy p «m Ze gae S ae af ae Dc Л ауд on 2 : 2409975492 so 
EX б li MP ¿E AND DP D V IMG а AN X>. s s ` 

CSI III Ses i 

x 

* 


| Felten & uilleaume gone 4i. 


FRANCOFORTE: S/M. 


i CONVERTITORI VERTICALI — - Е 
` Nm — — MOTORI VERTICALI f£ 


B (16-20-24) 


per nccoppiamento diretto con centrifughe, ecc. s 


°°  @ —— о ДАА ДАА 


Rappresentanza Generale per lVItalia : 


SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITA - MILANO È 


ta a, VARIE A ЖУРУ 96 RS с; D e, CE (x LL ке, + 2 Cr Р, f 
`à 


perego: AAA A. 
` - ` ` 6. t * » 


OQ PERSE es ^x 
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:* CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 
——— ы! Werke мм, 


—— -——.5*990€9»*«9e€nz909*5-— | 


‘Per ogni tipo .di corrente 
Per ogni genere qi carico 
| Perogni sistema di tariffa 


Modello B. E. 


Modello B. D. U. 


Nuovi Modelli 


Domandatre nuovo listino "s 75 


——-———8 —— € -»"»»*9A--9-— -— 


LODOVICO HESS. 


MILANO 


15 - Via F'atebenefratelli ü= 15 a | 
Telefoni | 29-67 Telegrammi: 
| 41-73 олиш - Milano 


Modello B. B.R. 
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|J CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ capitale sociale L. 75, 000, 000 = Riserva ordinaria L. 8,778 „087.86 — SOCIETÀ ANONIMA 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Nilano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Terino. 


DE DI RO rr NZI 41-59, ; 
AGENZIA A- » 10, Piazza delle Terme SEDE DI ROMA AGENZIA B- 4748, Corso Vitt. Eman 
— 374, Corso Umberto I? (Palazzo Proprio) 


ne `85 | Uffici e Agenzie 


Indirizzo telegrafico “GREDIT, @ Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie г. Tui 98-23 Direzione (interprov.. 
36- rsa (interprov | 


Depositi ыш š Servizio di Locazione di Cassette-forti e Casse-forti 
Conti correnti liberi 2 °/,. p O 2 за ва 


| р per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


| Formato | Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | Anno 


piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. ro.— | L. 18.— 


Prelevamenti: sino a L. 20.000 a vista; sino a L. 40.000 con 1 giorno di 
preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. 

Conti correnti mensili 3 */,. 
Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 


l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di кыно per ogni Cassette-forti .) medio » 4—|» 8— |» 14—] x 25. 
versamento o rinnovazione. grande > 9.— | »18&— | > 28&.— | v» 40.— 
Libretti di risparmio 2 '/, ?/,. Casse-forti. . .| unico » 18.— | » 32.— | » so.— | x 80.— 


N. B.— Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casse- 


di preavviso; sino a L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 
forti 1e РСейо1е scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


giori con 10 giorni di preavviso. 

Libretti di piccolo risparmio 3 */,, — Prelevamenti: sino a L. 1000 

algiorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 

N. EX. — Tutti gl' interessi sono netti d'imposta e capitalizzabili alla fine di ogni 
semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta Cedole scadute e Titoli 
estratti esigibili in Коша. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 

. e di pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. | 

Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 5 mesi 3°/. — con scadenza sigi disini olii ni si 

da 6 a II mesi 3 !/, °|. — con scadenza da 12 a 23 mesi 3 !/, °/; con i 20 decl etri bi eng o computati in “ig one i un centesimo ber 
scadenza a 2 anni e oltre 5 ?/, ?/,. ogni 20 metri cubi al giorno. 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Caméra-forte 


| 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. $.000 con I giorno 
con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si riceve in custodia qualsiasi deposito chiuso e 


Conti cerrenti di corrispondenza creditori e debitori a condizioni da convenirsi. ORARIO. 

- Conti cerronti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 1 locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
liberi о documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro di depositi in Camera- 
piazza Italiana ed Estera, - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- forte, dalle ore 9'/, alle ore16 !/, tutti i giorni in cui l'Istituto fa ser- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ‘ordini di Borsa su qualunque vizio di assi a 3 

piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia ° | 
e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- | 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori ; 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. 


— NÈ N NAIN ` ST MT A 


I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone. 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle e rispettive 
Cassette-forti, Casse-forti e depositi in Camera-forta. 


NM —M——— 
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Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
sistemi di difesa contro incendio e il furto. (1,15) - (24,8) 
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SOCIETÀ SIDERURGICA » SAVONA 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


| .  Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


FABBRICA DI LATTA 


PRODOTTI ( LAMIERE LC, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 


Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. | | | TI I . 
Biliette, Masselli, PRODOT! I IN GHISA 
Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- | Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 


rotondate. mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 
| Larghi piatti © | Pezzi speciali relativi. 
? Verzhe angolate а lati uguali e disuguali. Cuscinetti per ferrovie. 
Verghe a T ad U a Z е Zorès. . Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello о 
WVerghe angolate a bulbo e T con bulbo. | . disegno. 
i Travi da mm. 80 a mm. 350. | i Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
B Barre di graticola. Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


F ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


1 DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona. 


Б GENOVA Sig. @. Libero Tubino — Prazza 5. Siro, 6 
o ai seguenti rappresentanti: / MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Осо, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Oporto, 35. 


Per le piccole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
i сие — *-- | 
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LODOVICO HESS 


( 29-67 | | Telegrammi: 
| Telefoni | 44-73 | MILANO | Conduit - Milano 
| | 15 - Via Fatebenefratelli - 15 | 


. FULGURA 
Lampada a filamento metallico 


“BERGMANN, 


1 watt 


Per corrente 
per candela continua e 
e | alternata 
Durata uud | 
di Funzionamento 
funzionamento in tutte 
cirea 1000 ore le posizioni 
eis -* be | 
эшн шшк” 
| luminosa 
di calore sempre 
ies costante 
Vantaggiosa "n 
diffusione 
di 
di economia 


luce 


DOMANDARE, LISTINO N. 76 
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| Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l’Italia della casa ARTIN & C. 
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TY, Мача” 


CRACK 
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Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amiante indurito с di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubli sagomati 
di cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Luvori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
‘Cartone ‘Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermile — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


TUBI ISOLANTI 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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Unica Fabbrica in Italia 


+, 
: | RAPPRESENTANTI E FILIALI Ж 
*| Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, * Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e 0.- * 
e Via Annunciata, 4 - Milano. ú x: Via Leoncino, 16 - Roma,con Deposito. Ж 
Per Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ^ Per l’Italia Meridionale: Ing. P. L MARTORELLI |* 
x RAGLI- Bologna, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. x 
d Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. dn ci : 
а | Ж 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


INTERRUTTORI AUTOMATICI 


per corrente continua ed Alternata 


DR. PAUL MENYER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5- 6. 
Rappresentanza Generale per U Italia: 


Società Anonima Forniture Elettriche fé 


già Attilio Pozzo e C. — Lorenzo Tommasi Aliotti Per corrente alternata. 
коша шш MILANO, Via, Castelfidardo М. 7. ` (00-1-6-11-16) 


Ting. А. С. PIVA | 


атлас» — Piazza Castello, N. 9. 
ERKE 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 
Hartmann e Braun А.-С. -Francoforte sM. KIDS шшш 
Voigt e Haeffner A G. - Francoforte s/M. 


Apparecchi ed accessori per impianti десено 
Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KoertingeMathiesen A.-G.- Leutzsch Lampade ad arco d'ogni genere 
L.. NI. Ericsson e C. = Stoccolma Telefoni ed affini. ; 


The [lica Insulator Company = fjhenectady America. 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« Prometheus»: Francoforte sm 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


(x. &ichanzembaeh e ( 1.» Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 


societa А uer а Berlino Е 
Lampadine a filamento metallico OSRAM, 


Gebrüder Adt. A." C. m Ensheim (Pfals) 
Fabbrica di isolanti di composizione 


speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. | 
ЕИ Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale | 
€ Ф 9 Cataloghi e offerte su richiesta $ € € (115-049 z | 
x: ^ | s : | ° | 
Società Anonima Forniture Elettriche | 


Capitale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 116 


; GENOVA FIRENZE T 
FILIALI ia Consolazione, 7 R Via В Via Orivolo, 89. Via Alfer, 5 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


== =— LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
=== ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE —- 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI —=— — 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 
tech ber quadri| Dr. PAUL MEYER A. G. - BERLINO (115-1 


А pparevohi per quadri | 
VENDITA ESCLUSIVA PER L’ITALIA 


— — d—— — a. 


del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
; VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
~e MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


. 
- 
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IMPIANTI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


. Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA. 


Impianti Telefonici 


% ® di qualsiasi genere X X 


LINEE TELEFONICHE PRIVATE 
Ç -) RETI URBANE 


Stazioni Centrali di commutazione 


secondo i più moderni sistemi 


тә 


er 


‘ Fornitori 


Telefoni ad alta voce ` del R. Governo 


per navi miniere, da campo, 


Concessionaria 
PER L'ITALIA & RAPPRESENTANTE 


. DELLA 


Aktiengesellschaft 


Mix Genest 


lelephon& Telegraphen Werke 
. Ѕснӧмвввва - BERLIN 


IMPIANTI COMPLETI DI RI D'INCENDIO 
— = PER STABILIMENTI, TEATRI E GRANDI CITTA 


Impianti di Poste Pneumatiche 


» per servizi privati e pubblici 


- — к а 


CATALOGHI Е PREVENTIVI A RICHIESTA 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


^. OFFICINA ELETTRICA 
DIR" EM? GEROSA 


SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


D MILANO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 
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FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI-APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI А BATTERIA CENTRALE 


i P 


Com mutatore centrale 


——— -- — s XII ° @ ° OE 99 — —— — —— 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


À complemento delle grandi Centrali per servizio delle città 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a quee 
centinaio di linee. 

Non vi ó amministrazione pubblica o privata, stabilimento 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
l| altezza dei perfezionati servizi d’ogni altro ramo della tecnica è 
il compito che ci siamo prefissi. | 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 

(1,15) - (24,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 
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PIRELLI ё €. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 


Spezia - Villanueva y Geltrù 


е рег Tensione di Servizio P ARIGI э | 
| GRAND-PHRIX 
— S. LOUIS 1904 


MILANO 1906 Fuoni concorso 


Cavo posato nel Lago di Garda |] 
Tensione di servizio 


13,000 VOLT 


BUCAREST 1906 „.ь. ома p'onore 


— G 2 . 
Борч t DA 


Telefonia. 


Prevate a eltre 200,000 VOLT 


| Provato a oltre 80,000 VOLT 


CEN | i 
A AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 7^ e ; 
Per Energia, s. As e À 
Luce, Trazione, ` i E ° SÈ Н 

U 


Gavi Telegrafici mam 


(1,15 È 24,8) 


dl | " 
4 Ф Cataloghi e Preventivi a richiesta °%@ 
| 


Ec NEEDE EEEE о 3909 C300 E RE E EEEE E EE LELLA 


Gust. Mechtersheimer a.m.s.r. 
| МАХІМПЛАМЅАТ a. Вн. 


Cantieri di Iniezione 


PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 
нана 


TRAVERSE GREOSOTATE PER FERROVIE 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono intere. 16-59 | | . Via Luccoli 14-2 
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LUCE i E FORZA 


Impianti per trasporti di forza a qualunque tensione. 

Turbogeneratori e T urboalternatori. 

Impianti elettrochimici. 

Trasformatori con raffreddamento ad olio. e ad aria. 

Motori speciali per qualunque industria. 

Quadri di distribuzione completi 2 Interruttori, apparecchi, ecc. 
pet qualunque tensione. 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori 9€ Conduttori e cavi. 

Lampade ad arco normali, a fiamma e Liliput per corrente con- 
tinua ed alternata. 

Lampadine ad incandescenza ed al tantalio a consumo ridotto. 

Contatori normali, a doppia tariffa, a massima richiesta, diffe- 
r:nziali automatici. 

Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE 


Studio ed esecuzione di impianti per Т гатуе. 
| Ferrovie normali, a grande velocità, sotterranee, sopraelevate, sospese 
> Impianti di trazione per miniere. 
Applicazione det sistemi a corrente continua, a bassa ed alta ten- 
sione, monofase e trifa:e. 


APPARECCHI 


di misura e controllo, da quadro, laboratorio elettromedicina. 

Centrali ed apparecchi telefonici. 

Impianti d’avvisatori d’incendio e di fonda, 

Telegrafi 3 Orologi elettrici 9€ Indicatori di livello d'acqua «8 
Accenditori di mine. 

Indicatori di velocità e contagiri O$ Trasmettitori d'ordini per 
marina e miniere 4 Telefoni ad alta voce 3è Apparati di 
blocco % Applic. per elettrochimica e metallurgica. 


— SS 
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UFFICI TECNICI: 


GENOVA, Via S. Lorenzo, 8 - TORINO, Via Ottavio ете, 20 - NAPOLI, Piazza 7 Settembre 


AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 
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MANIFATTURA ITRLIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI=MILANO 


[ Avvisi di pubblicità don EDET PRICISTA 


RIMALDI & C... 


x — I 


GENOVA? 


FRESE 
PIALLE 
ALESATRICI 


12. — d 
Aes AR 


(4,18) - (11,9) 


Tiliale : il 
капа Sr papa > CATALOGO A RICHIESTA © 


| | . ` О FABBRICAZIONE E FORNITURE 
per Impianti completi di 


CAVI ELETTRICI ISOLATI] 


Con isolamento di carta impermeabile per impianti di 
ILLUMINAZIONE, TRAZIONE E TRASMISSIONE DI FORZA > a 


—— — — e — - ———— 


con isolamento d’aria e di caucciù per 


TELEFONIA 


Isolamento di Gomma elastica vulcanizzata e di carta per 


INSTALLAZIONI DOMESTICHE 
ECC. ECC. | 


Sede Centrale: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. 
INGHILTERRA 


RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


Italo (s»»nnnmnonuli 
Via Chiodo N. 6 - SPEZIA. 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. - | | 
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STABILIMENTO LETTROTECNICO in Cornigliano Ligure della Società Anonima Italiana 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie — 

Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe, ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici. ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 

. guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(6'8) -(81°1) 


————g 


AEN — MACCHINA PER SCRIVERE “WILLIAMS,, 
TM 4 È ca : r Z= | à T 
SE S DE » UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE x 
TZ N a scrittura visibile e senza, nastro | 
Oltre 25000 in uso di cul circa 2500 in Italia | 

| 

| 


' 


|“. A La “WILLIAMS,, è oggi la preferita, perchè la migliore | 


L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in | 
macchine per scrivere 


x 7А Chiedere cataloge, referenze e macchina Misc бө Agenti Generali ed esclusivi per Italia. 
x am SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
x " già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO | 


x L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
= PERCHE DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIU PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 

LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIU PRATICA 


AGENZIA 


DELLA CASA GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA 
MABIE TOOD & BARD Società Macchine per Scrivere ed Affini | | 
MILANO — via Dante, 7 i 
Londra e New-York | реп | оо" эк eoa | | 
Venezia- Genova - Bologna - Кота - Torino - Napoü - Bari - Palermo 


20 v (1,18) - (4,8) 
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ROTURBO,, BREVETTATE 


AUTOREGO LATRICI | a velocità PA per qualsiasi а di carico, di aspirazione е di volume, а forza costante. | 
L'Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, p rché sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, рег. l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


agramma comparativo delle curve f forza assorbila a veloci cosanta LA POMPA PREFERITA PER DIRETTO AGGOPPIAMENTO 


TOT IT PP SE T ШЖ ПШ ШЕ ЖИЕ РДЕ A MOTORE ELETTRICO 


| 9% 


О, p" 


POMPE CENTRIFUGH 


= 


| IH 
gi HH Si adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
= IH} pompa d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca- 
š ETTI rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
£ ORA ENTE э cazioni fi:ora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
Š HH- -H roza L7 AEN р LES ibi 
HHE e NES o a 
HAr HiH EE Chiedere listino R 101 e. preventivi dai Concessionari 
| Т. d M Ва BN GEE р Т 
as ЖИ ШГЕК БЕ ШЕ И ЕА айп SEEN per l'Italia : | | 
| m \ 
Do: WHITE, CHILD & BENEY, Ltd. 
“уе ud desunt | 27 . Via Principe Umberto, MILANO. 


ames Фф 


d 


. B Pompa . /Toluróo" 


VM. 


‚ | Fr. Gebauer, Berlino 


rondato:13 FABBRICA DI MACCHINE dici, 
2 . SPECIALITA | 
' Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 


mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
alta pressione per alimentazione 
di caldaie. "n 

' Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


| | Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
Pompe di circolazione. | | | 


Pompe Centrifughe ad 


(16) - (24,8) 


р ea — — 
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PREMIATA FABBRICA 


tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono $3 
una molla resistentissima e di iunga durata. — Filo `š | 
tondo o quadro fino а mm. 50. А 

Resistenza fino а kg. 20,000. | 


pi PILE GALVANOPHOR | |+, Ss 

AD ALTA INTENSITÀ 22 afn dui HE 

eu 9 9 ИМНЕ È GEBR. BAUMANN 7 hiti (Zurich) i | 
È D'ORO | 2r | Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Italiane zi 
. йшй MEDAGLIA 1906 ii Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio ғ 
M өө AN E zima qualità, temperate con metodo brevettato E 
Edo ardo W eil Бе per®tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni t: 


| Сото 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
>= Telefono intercom. 2-85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI 
| SUONERIE ELETTRICHE 


e m Siena ed 


i : 


ARTICOLI | | 
AFFINI ROSETTE SPACCATE PER DADI 
id A сено отето ороватоце in p". 
APPR A ! causa della loro permanente elasti - 
d presi ii | L: cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. 
generale per l'Italia e Svizzera Г Fornitore di Stabilimenti governa- fi 
DELLA tivi, costruttori di vagoni ferroviari, WË 


tramviari, automobili, ecc. 


) | ^ » Campioni a richiesta. lar 
PE meri ua |... msi Miano 1906: MEDAGLIA DURO _ 


HANNOVER - VIENNA - BERLINO Rappresentante Generale per l'italia: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER 
Tai appresentante Generale per l'Italia: CAV. 
Gran Premio Milano 1906. TORINO — 7 Via Assaroiti — TORINO (1,18) - (24,8) 


CARBONI 


per sola illumina- 
zione. 


CARBONI 


per illuminazione ad effetto 
a luce colorata gialla, bian- 


ca e marca Alba. 


Carboni per mi- 
crofoni. 
Ut 

(ex 


` 
lettori di qualun- e- = ТЕТ | Q \ qa Carboni per elet- 
que conduttività, Шү, SIEMENS LÙ trolisi. 


Apparecchi per 
Appareerhi di mi- LICHTENBERG (Berlino) acqua di conden- 


sura a spirito. Vendita per l’Italia: sazione. 


SOCIETÀ ITAL. di ELETTRICITÀ SIEMENS-SCHUCKERT 


MILANO — ROMA — TORINO — GENOVA — МАРО ШІ. 


Carboni per col- 


(1-15), (11-9) 


ч» GIUSEPPE VAWOSS! Ç. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici | 
nistro MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) тере дно 
" HSPOSIZIONE INTHERN AZIONA LH MILANO 1508: MEDAGLIA D'ORO 


Rappresentanze 0 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta v.alvole, 

GENOVA - Ing. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduteori di 

— Via XX Settembre, 16 — tensione per ‘lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per impianti 

T O.E . | di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque woltag- 

ORINO - Enrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc., 

— Via S. Quintino, 11 — | Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 

NAPOLI - Ercole, Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 


ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
Via Cernaia, 23 e S. Basilio, 14-18 A richiesta disegni e preventivi === (1.15)-(4,9) 


— me € ———————€€__—___rT_6___-:-k —————— — 


| 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Fabbrica di conduttori isolati 
e cavi elettrici per ogni applicazione dell" elettricità | 


— ° э @ @ >> ç @ Ra AERE == 


CAVI SOTTERRANEI E SUBACOUE! per impianti di 
energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


. PET АҢ ING. V. TEDESCHI & C- TORINO 
| 


CAVI TELEFONICI A | 
Е TELEGRAFICI Le 


|" ABREI - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


. Accessori Relativi 


(8'78) - (1%) 


| MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI 


KE 


Società Anonima sedente in Brescia 
CaPITALE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA ` 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


-UNICA FABBRICA ITALIANA 


per pressioni elevate 


TUBI LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
ses 


CONDOTTE 
FORZATE 


40 IMPIANTI ESEGUITI | 


per oltre 200.000 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni" 


SINO - 100 - ATMOSFERE 


Referenze di primo ordine 


Paratoie - Valvole 


= Grue a Ponte 
(1,15) - (94,5) 


re 


@@@ Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche 


Tubi in Lamiera Acciaio saldat ti _ 


w, 


da, 


| 
е 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


MIUR NINA 


Uffici Principali e Fabbriche: (САСО U. S. K 


Filiale : Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
. Palagio dell Arte della Lana 
FIRENZE 


———ə8es— 
ta Commissione Tecnica nominata dalla 


З DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 

per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
й spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

o “OLIVER ,, giudicandola la migliore fra tutte. $ 
i In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello Ç 
: Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 

2 100 Macchine oliver, ` 
š e il 6 agosto una seconda ordinazione di altre $00 Macchine. 


анон фо PP 
SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 


Macchina Moderna = Durevole - Completa 


150 mila macchine vendute in tre anni. Record Mondiale зю.» 1 
> AG р Ag : 2 їл ОД - CAD na inem n wd pei зз у hani ç гә: È 


à incandescence de Zurich 


SOCIETA ANONIMA 


I ИИИ? 


Fondata nel 1889 ZURIGO .  Niederglatt T 
| | ДШ. (ZURIGO) SAU m 
реон È FABBRICA DI CARBONI { x ү 
— PR à | рег lampade ad a ad arco ше di elettrodi — I . | 
E 
TOUT * CARBONI 
INCANDESCENZA PER : 
donc Sa LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 
LAMPADE per corrente continua ed alternata 
comuni – de 
ОИ SPECIALITA': 

d i š 
per lt tensioni 1 "T LAMPADE AD EFFETTO. DI LUCE CO 
fiamma ^ CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
меке | CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 

k š | CHIEDERE PREZZO CORRENTE 
Agente generale | i РОКИ 
F. BIETENHOLZ Agente Generale: ' (1,16 (34,8) 


— F. BIETENHOLZ - Torino 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA, 


SOCIETA ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE 


(Svizzera) BIASCA (Svizzera) 
uo 
Specialità esclusiva: 


ENTILATORI 


per usi diversi 


Marcia silenziosa 


Massimo rendimento 


=== Spedizioni franco domicilio == 


Cercansi Rivenditori 


(1,15) - (218 


° 
Š vagoni refrigeranti. 
i 


REGOLATORI AUTOMATICI Thury 


di tensione, di intensità 

per corrente continua ed alternata 

per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. | 

e per Forni Hlettrici 


Regolatore per 
corrente alternativa 


` (1,15) - (12.9) 


Referenze di installazioni éseguite 
in 1 tutti gi Stati O Europa | ed in Amerga. 


ing. S. Belotti « C. 


MILANO - бию Romana, 13 - MILANO 
Telefono 73-03 | Telegr. INGBELOTTI 


000000000000000 
Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA - LEGGEREZZA 
ECONOMIA DURATA 


MARCA DEPOSITATA 


genza catrame od agfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di tegole, lamiere, asfalto. 


Per copertura di tetti, vagoni, 
armato, ecc. |. 
Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri : И 


solai di cemento e 


umidi, terrazzi, ecc. 
.Per pavimenti e tappeti, ecc. 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 


Prezzi per rullo di 20 mq. (m. m. 22 X 0,915) 
Napoli Roma - Palermo 
Bologna - Milano 


E 8 чаша o piega . L. 28. — 24. 
E E >. P > 29. — 80. — 
: i » » ; š ; > 40, — 42. — 
8 . >” . M $ 52. — 54. — 
Ruberina | š al kg. L. 8.70 8.80 
Chiodi speciali | à 2 1 80 


Numerosissime applicazioni in Italia dal Genio civile e militare, Uffici tecnici, Ammini- 
strasioni ferroviarie, Stabilimenti industriali o privati con splendidi risultati ‘attestati. 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 

richiesta. Per preventivi è schiarimenti, rivolgersi a 
LAMBERGER & C, 

Via Monte di Dio, 54 = NAPOLI - Telefono 15-45 

| | 6000000609 


(1,05) i 6,9) 


Avvivsi di Pubblicità del ELETTRICISTA 


‘ BREVETTATI: 


LIMITATORI DI CORRENTE 


continua ed alternata 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per ia messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 


a 


Ing. STEFANO FISCHER - MILANO 


Solferino, 36 


Б ЧУ АШ  .——.. mms 


Specialità teeniche in genere, perfette e moderne 


Pompe, Compressori e VacuatorI per ogni scopo e comando. 
Isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi ecc. dal caldo e freddo. 


Alberi, Verghe, Dadi lucidi di acciaio. — Getti in ghisa malleabile ed acciaio. 


Inietteri. Purge urs. 
indicatori Orosby. 


| 
| 
Manometri, Vischi. — x 
| 


— i più ESA TTI — i più SEI 
Tipo Elektron © 


(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


D Elektron Elektron con dispositivo 
esignazione | ordinari| per attenuare la scintilla di distacco 


da 2!/, pam ‚| d&6'/, | da8'/, | da 11 
Amperes | des |% e| ash | emn 


L. 12,— |L. 14.50 L. 16,— 


Valvole riduttrioi. 
Regolatori. Molle. 
Imbianoatries pneum. 
Macchine per laterizi 
ze — Concasseure. Molazze, 
MEE ©, Carrelli di ferro. 
ы С Manici di carta. 
Ë ci Lubrificatori, eoc. 
entia ad ана pressione. | | — dd — | 


(15) A (24,8) 
& 15 | =< sas 


L. т. 22,— 


Prezzo del Limitatori Elektron da 126 a 250 Y. Pr 


В RR 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


два? 4 
das, а 1 h i i. 


Elektron 
Designazione | ordinari. 


\ VE CARB( ONE 


da 688 
TEM % . Levallois Perret prés Paris 


E 12,— L. 14.50 І, 16, — iL. 18, — 
Tipo excelsior 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 


sità di corrente: 
Fino a 125 Volts 


da '/,8&?;, di реш 


Da 125 a 250 Volts da ',, a !/, 
Prezzo unico I. O,70 
Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Онова: а 5 
3 16) - L 


(1,15) - (24,8) 


| Spécialité de Balais en charbon 


* $.6.D.G. 
Happresentante esclusivo peril'Italia: 


MARCO CAPPELLI | 
Milano — Via Мог 12 — Milano | 


y 74 


"ig 


— —— 6—rrrr—_r ——————m€—————————_——_—__€—————€—_€_—_—-t——6_—___ 6 _——_—__rr———yT&y6@—- — аа eo 


| See. AN. A. BESOZZI | 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 
TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


ANANA NA rm e uu T Tm AS a m E К Lr oum uu nn c — m 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI . ELETTRICI 
OF F ICINE MODERNE per la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
e Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti —A vvisatori 
‚ d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI – FILI - CAVI - ECC, - ECC, 
РШЕ ad alta intensità «INVICTA,, brevettate-Pile dogni genere 

DIRE — KE —— —- | 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 


oera V, E, I EF. A. Кр! х 
А. SCHWARZ - FRANKFURT 


(PLEKTROTECKNISCHE INSTITUTE - FRANKFURT) 
APPARECCHI DI MISURA LAMPADE AD ARCO... | 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Ing. S. Conti € e. 


E — FONDERIA MECCANICA — BRESCIA 
nc oc eoe ы 


Numerosi impianti idraulici eseguiti 


TURBINE Pelton e A Reazione 


SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 
per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 


(5)-a,9 ` TRASMISSIONI perfezionate. 


 —asÓ———c —a 


DEPOSITO 


Carboni Elettrioi 
Aocessori per impianti 

| elettrioi 
Isolatori di poroellana 

Conduttori elettrioi 
Spazzole per dinamo 
Bracci stradali, eoc. 


LAMPADA 
AO INCANDESCENZA 


“HARD,, 


800 ORE GARANTTE 
D! LUCE INALTERATA 
RAPPRESENTANZA 


DEPOSITO 


Fabbrica d’apparecchi elettrici 


AARAU (Svizzera) 


Apparecchi elettrici per basse, alte, ed altis- 
sime tensioni — Iaterruttori automatici di mas- 
sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria o 

nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — ori automatici per 
Е motori — Par mini per linee aeree. 
Valwilazinterruttibile per bassa tensione. SPECIALITA: Quadri completi di distribuzione. 


| SPRECHER UND SCHUH 


P | - AUGUSTO HAAS 
er schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all | 
Ing. M.. T. GENTILE — Milano vi; Solferino 7 — Terr. 28-04 MISANO: 
DIPLOMA D’ONORE E MEDAGLIA D’ORO Via Pietro Verri, 7 
all'Esposizione Internazionale di MILANO 1906. (15)48,9) (15) - (24,8) 

n0 
A T< 01 
= °° SOCIETÀ ITALIANA © Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 


LAMPADE ad ARCO | | modelli, m compensazioni. 
e IMPIANTI ELETTRICI UFFICIO 


E ocn PER LA PROPRIETÁ INDUSTRIALE 
Ing. R. Colombo & C. aim 


5. | ROMA v. os mE Geronimo Bolibar 


Via ca 757 - ci Mura, 48 
Tel. 1. 32-93" INGEGNERE INDUSTRIALE 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE AD: ARCO 


Pubblicazioni dell’Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENGIONES 


L.ampade ad Arco: per corrente continua e alternata; dif- RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con { КОЕ Li ; йә : 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad “effetto,,, — 2 s di ~ marchi di я 
isegni, modelli, ditte commerciali е ricom ense indu- 
Accessori: Reostati semplici e regolabili — EMO di ten- > ý hi P 
sione e resistenze induttive. | | a striali, ric sa MR ded n 
| Disposizioni speciali per serie. isegni di tutte le marche richieste 


Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI 
ED ALTRI Di ELETTROMECCANICA 


SI RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSORIZIONE 


Ronda dela Universidad N.17 BARCELLONA 


TELEFONO 10-48 
TELEGRAMMI: BOLIBAR- BARCELLONA. 


Impianti elettrici di qualunque importanza 
per illuminazione e trasporti di forza. 


(15) - (4,8) 


(15) - (24,8). 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


fficine di Savigliano 


Vapitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 


(Via xx SETTEMBRE, 40). d 
dI eie 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 
Rappresentanza a ROMA — ing. GIULIO CASTELNUOVO 


Via Somma Campagna, 15. 


»  » GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
| Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccaniche € 6 leitricfie 


* Gru a cavalletto a mano, portata 18 tonnellate ,, aum 


ШІ Е. 


£ 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


— —Á—— 9 ` tu umet s Шт mou 


- 89, Via Orivolo 


Clemens Riefler 


Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


FIRENZE 


Motori Crossley con 
. Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


rici iu co lg, ei PPP bM 
E HIINKRICEI LANZA, M 


мм ———— 


si 1 
LI 


(145) - (24,8) 


FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- Più di 
i NESSELWANG Mer MONACO NACO (Baviera) SEMIFISSE 20 000 
, 
COMPASSI DI PRECISIONE ep in uso! 
| SISTEMA ROTONDO saturo 
| per Ingegneri, Architetti e Disegnatori e 
—n- k. surriscaldato 
| GRAND PRIX: Parigi 1900-St. Lonis 1904- Liegi 190$ 
i tg | Con 
Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi di Fabbrica, 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: nine 
i A. DEIDIER «LENTZ» 
осе Napo Ì = (ltalia) Corso Vitt. Eman. 155. Rappresentante: 
dell Casa porta- ; negli il Reiter mono ШАМ volle оша a MILANO 
«RIEFLER» intero. (1,15) - (24,8) a = >B k | CURT RICHTER = Vía Castelfidardo, 10 | 


2 


I 
S | 
-— + 


1 . LABORATORIO ELETTROTECNICO 


| 
| 


——A 9 Фи 


Società in accomandita semplice 


OFFICINE E FONDERIA |! DEPOSITO "GENERALE 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO ü Viale Monforte, ere MILANO 


phe 
Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


' Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


di tensione e di corrente a bassa ed alta tensione T 
жере Rat per sezionamento - valvole - derivazioni 


Ld 


H 
)| 
)! 
\ 


— чу сч” сш” сч s 


Trasformatori - раі ^ resistenze - 
per archi 


INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


Scaricatori 
per basse ed alte tensioni 


LIMITATORI DI CORRENTE) 


REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO per luce e motori (Brevetto n. 70050) 


REOSTATI DI REGOLAZIONE 
per dinamo e motori. 
REOSTATI DL. AVVIAMENTO 


Telefono 28-77 
per Telegr. Elettrotecnica 


per batterie di accumulatori $ ACCESSORI PER IMPIANTI F 
| Morsetti, Serrafili, <TR 
| REGOLATORI AUTOMATICI ) Valvole a piombo .ed argento. Telefono 3-71 
| pel sistema di survoltaggio Magrini M WILL iL da slbi per Telegre Elettrotecnica 


Ж 


Costruzione e montaggio di quadri completi MILANO 


per Centrali - Stabilimenti - Motori ^t 


Y (1,15) - (7,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


JULES \SRAEL & ©. MILANO - vin Pantano, 7.0 


x Unici Concessionari in Italia 


B E 
d 1 , Marca depositata 3 9 0 
; É Q Erevetto Italiano 75380 n : B 
KE IA 
^ 
di. p? 


Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici 


Manufacture Speciale de (nirs & Courroies 


40 Medaglie — 8 Diplomi d? Onore 


Ф- 


 Fvonr Concorso - (Membro del Giurì) BarceLLonA 1888 - Тоговл 1888 - Cmıcaco 1893 - Parar 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 
Soellos-Renvideurs - Hidrofuge 


«999 


| GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Agenti Generali per l’Italia 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE FRATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMP IERDARENA 


(1,15) - (24,9) 


-_—— «“nbosasem. - т-ны „сне WEElecT_——mmÙe.. o. er tu o li 


— — — M = —- — 


(—Ó— a + | 


»Ф 


| . Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


0909090909090909090900090909090090 60 ш 


е 


“DORA,, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - NR ALPIGNANO (Torino) 


Accumulatori Elettrici | 


zu * 4*1 per illuminazione e forza Ei Ж Ж D BM Е 
н pl v Veicoli Ж Bi | RR Ж s= E BS DI vM DS PE 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a e.a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione me Elettrica 


э 960 о + < ө 6 


GRANDE OFFICINA MECCANIG A 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica | (1,18) - 6,9) 


00000000000000000000000000000000000000000000006 


S EMM\OFOUTZER || Contatori “ ARON., 
RIVAROLO (LIGURE) ” 


Costruzioni a motore ed a pendolo 
Е a MEINA (LAGO MAGGIORE) 


per corrente continua o alternata 


OLI e GRASSI 


i migliori lubrificanti per per macchine 


| 


Li 
— — AKH — 


CONTATORI - 


| portatili per controllo 


Esposizione Universale di Parigi 1900 “ч? 
Medaglia d'Oro | u 
eedem . CONTATORI 


1 $9 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 


'con indicazione di massimo 


ed altri tipi speciali 


ET Milano 1906 Ба 
М E | | | il | р р dei principali Costruttori di macchine Chiedere listino | 

a vapore - Imprese di elettricità - al Rappresentante Generale — n cui; ЕЗИ 
li Miavigazioni a vapore - Filature - Tossiture ed altri dica 


@pifioi industriali. 1,15) - (34,8) 


R. FINSTEIN - via Felice Cavallotti, 11 = MILANO x 


Avvisi di гаре dell’ ELETTRICISTA 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 
Anonima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile a І. 3.000.000 


| 
| 
| 


STABILIMENTI FILIALI . | 
fsorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori 1| 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira 


TUBI i GRÈS 


ed accessori per fognature · 
per acquedotti 


Impianti Elettrici 


/ Scaricalore e Telefonici 


(Siemens) 
Mattoni refrattari 
Mattoni E" 

~~n Per Torri di Glower e · 


| Specialità: в 
Materiali inattaccabili WPW 
in Grés per Fabbriche UL 


| | tori e 


Rappresentanza 6 Deposito 
in ROMA 
presso il Signor 


bs: a. Cit PROFILI AMEDEO 
via di Porta Salaria, 52 


‘per Resistenze Liquide Telefono N. 96-88 
ú бетә: | "" | (1,15) - (24,8) | 


Ù 
Ы ' 
E___>—_______<<rT_____—_È________——m—€ mm 


Consumo { Watt per candela 


— 


80 Volt 18-50 candele 
da 100-160 Volt 35-130 candele 


| TUB GRÈS- PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI | 


Sede in BERGAMO | | 


TES 
` 
. 
- - —— ———————————€———— ——» ——————@—————————————————————_——_— 
\ 
. 


OFFICINE GALILEO 


Società anonima sedente in Firenze 


. Studio elettrotecnico. 
e laboratorio per tarature scientifiche 
ed industriali 


REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
Strumenti. Elettrici 


Costruzione ed еей di apparecohi 
applicati all'arte della Guerra 


Proiettori da scoperta - Telemetri - 
Segnalatori di ‘ordini 
Rappresentanza generale е deposito per l'Italia 


DELLA 


EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST. б. 


E DELLA 


DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE 
BERLIN 


(1,15) - (24,8) 


da "OSRAM, 


70°, economia 


Gsram 


da 100-130 Volt 35-100 candele 
da 200-250 Volt 40-100. candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra floro, vengono fornite solo 


per sospensione verticale. 


Uttertori schiarimenti e prospetti a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT - -BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia ° 


Ing. A. C. PIVA -MILANO 


(1,15) - (8.9) 


LILE 
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_ Schaeffer s Budenberg 


m Firenza 
2 23 A. Monte Napoleone — MI LANO 
Tene | INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 

| Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 
= | Indicatori per prendere diagrammi. Š Compressori sistema Kryszat. 
ND | Contatori di giri — T'aohimetri i € Pompe a vapore brevetto Voit. 

| Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. Р Pompe per provare tubi e caldaie. ` 
tri i Valvole sistema Jenkin. ` % Regolatori di diverso sistema. 

el Valvole modello forie per vapore surriscaldato. ж Termometri — Pirometri. 

Elevatori di liquidi — Pulsometri. $ Tubi di cristallo, primissima qualità 

| Valvole a saracinesca. — Lubrificatori (qs). (8,9 $ (Verbund- de di Jena). 
LEY 
ета. | 
n . SchilfaC.- OFFICINE è FONDERIE m7 LU 

TEN SCHWECHAT — gp vara 

КП | ү LUIGI CARRERA е С. - SCHLAEPFER е С. 
| | presso Vienna | 

| GRAND PRIX RIPARTO I. RIPARTO II. 
CAL LA енн | | 

E — t — Motori х Gas PovERO 
е I Fabbrica di carboni elet- аы 
-trici per mend ad arco di carboni galvanici. minimo consumo 
SPECIALITÀ da 1-2-5 cent. 


Carbon per luce elettrica a vari colori. 


| Elettrodi sino a SBO'tdi grossezza | 
e 1600" di lunghezza 


ja | MINIMA COMBUSTIONE 


| 


| Placche e bacchette di carbone per 
| l’elettrochimica 6 l'elettrometallurgia. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


peer - GUSTAVO WEIL 
LAMPADA ad ARONA GLOBO CHIUSO. 
o foit £ _ J Ie 


la più conveniente. per qualsiasi applicazione 


rrente continua - Corrente alternata 
In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie da 2 a 5 lamp. su 200 a 550 volt. 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
. MANUTENZIONE QUASI NULLA 


| COMPAGNIE DES LAMPES А ARC JANDUS - PARIS 


(415-343) RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA : 


A 
A | Corso TE H LU IG LI ANO 66 


| RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO n MARZO 1906 | 


аена . TURBINE - TRASMISSIONI 
Consegne brevi. Macchine per laterizi 

«____.||VYentilatori — Pompe 
BT E ou = OFFICINA CALDERAI 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 
 Ghise speciali. 
-% пени, EE e schiarimenti GRATIS a richiesta ə- 


Rivolgersi al. Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO 
Torino = Via Corte d' Appello, 2 = Torino 


(1,15) E (24,8) 


‘ 
E е — INTO ERA ` mg COENA io 


|^ ADOLFO. RIGNON — 
| Corso Siccardi 31 = TORINO = Corso S1ocardi 31. 
off — | 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE. ELETTROTRONICHE 


| 
| | 
| И 
x Vernici e nastri P & B | 
| | 
| | 
| | 


E Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, B 
Amianto ecc. ec. Š 


"esee Manson 6 bianeo, nero L. 8,80 al Kg. 


I Soonto al rivenditori od acquirenti di 50 Kg. per volta 


al n 


але -60) f 
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—a° n i, рео Н K n Fa] 


-OFFICINE LOUIS DE NAEYER < C^ 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


' 


Caldaie Moltitubolari 


_ G aa —- costruite completamente in 


sure autoclavi senza guar- 
nizioni. к 


— t< — 


CAUDAE 


di qualunque sistema 


Š 
` 


X 


RISCALDATORI 


per l’acqua di alimentazione 
ж» 


| SURRISCALDATORI DI VAPORE 


«жж 
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Applicazioni effettuate ai ЗЇ dicembre 1906 
980.000 mq. di superficie 
di riscaldamento. 


) ur i 


© Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


e e ides MILANO -F B rte, | 
Grimaldi«C.  ™ кайны а 
-] GENOVA Portici V. E. 26 Ing. Giovanni Bas 


acciaio fucinato con chiu- 


ЕЕ nm 


di 
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Pra 


^ 
RARO. 


NC ME ETIN E pe te ZA г. бз 
O cavalli — NIAGARA. 


La più 


ORIGONI & C.- MILANO © 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mertaro n. 17 — FILIALE DI ROMA — Vila Mortaro n. 17 


Direttore: A. CHIATTI. 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
SPECIALITÀ 


(TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25-27 — ROMA — TzLEroNo N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mertaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TELEFONO 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLeFono N. 25-39 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 

e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vas: e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore— 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rsi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — А richiesta Cataloghi — GRATIS 


A OFFICINE MANFREDI - 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,800.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE en ng 
per la lavorazione del legno „e ' B UM 
secondo i tipi più moderni Jem 0 
Etešerenze di primo ordine DET с 
ESPORTAZIONE è > Lua 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


————— ——————— —— A ———————————— 


TURBINE E REGOLATOR 


di fama mondiale 
In 19 anni di esercizio 


š a A oltre 1400 turbine per circa 100.000 cavalli 


Progetti e Preventivi a richiesta 


1,15 - (4,8) | 


Stabilimenti 
riuniti 


Manfredi, Mondovi. 
Bongiovanni, Fossano. 


— 


(1,15) - (24,8) 


- 4 


$ COSTRIZIONE DI LINER BLETTRICHE 


di città e campagna, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


81 assumono impianti ovunque con squadre specia- 
liste = Prezzi unitari od a forfalt, - 


— n n N MÀ SN RT m um uma a um 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
forza in paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


(1,18) - (24.8) 
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ОШ) ITALIANA WA SIRY LIZARS & C. 


SIRY, CHATION & Co. 


Viale FP. Lodovica, 21-28 - MILANO - Viale P. Lodoviea, 21-23 


Agenti esclusivi per l’Italia della 
(.^ POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 | ^ A PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 | 
TORINO - Via Arsenale, 81 (F.ili лана IPA TRIESTE - Via Caserma 1, | 


CONTATORI 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed й 


intensità. 


E. THOMSON peli per quadri di distribuzione, e| 


per alte tensioni. 
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lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 
Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 
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O’ К per corrente continua da та тоо Am. 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


Lio Ti Na Sw, 

> ¿"y < HEY : 
у $ p ` 
4 7. 12057 fS. 


y 
Po 


O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora 


QV P, A». "ov. Р, AS Ld "va P. 
CA M e» “ 
T. М С. С) + fer 


— TY .Y __ --99- 


Chiédere listini, prezzi e garanzie 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan -d’Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROYA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI | - 
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| BENI di esercizio 
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Specialità 
delia Manifattura | 
di Porcellana 
fondata nel 1853 


- 400.000. vox: 
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BERGMANN-Elektricitàts-Werke 
|  Abtheilung J. 


Tubi BERGMANN originali 


nonché tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in ualità senza concorrenza 


ed a prezzi convenientissimi. 
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|  . Rappresentanza $ Deposito per l'Italia: 


PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 


VICO HESS 


MIL ANO - Via Fatebenefratelli, 15 


Telefono intercomunale N.° 29-67 
ai — —_— 


| | Isolatori brevettati DELTA — 


`x per Alte tensioni 
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Н. Schomburg & 
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4 
AIRES ANONIMA CONTINENTALE i 
| GIÀ J. BRUNT & (3. | | 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILANO = via QUADRONNO 41-48 i 
| = EO А : 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA | 


ОЮК 
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š 
& j A | 
& | 
: per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
£ per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
> 
? А A 
ë Contatore per correnté alternata trifase. — 
Ж | JE 
š Speciali per quadri | 
; di distribuzione = ж | 
Massima sensibilità | Contatoro per corrente alternata monofase. | 
: | N š 
: x Minimo autocon- E. 
sumo x Semplicità x 
: x Robustezza x x $ 
4 
"i 
i 
Contatore "1 
per corrente continua "4 
2 fili- 3 fili l 
| ; 
Д 
POR 
x | a 
^ LABORATORIO 
PER | x 
‹ - 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,15) - (96,8) 


Tipo D 


x 
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| Società Italiana Lahmeyer di Elettricità | 


а FORZALUCE — MILANO - lettere: Via Meravigli, n. 2. 
Rappresentanza Generale della 


E elten & Guilleaume-Lahmeyorwerke A.-G. Francoforte s. sM. Mülheim e| Rh. 
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IMPIANTI 
COMPLETI 


per qualsiasi scopo 
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DINAMO 
MOTORI € 
M TRASFORMATORI 


per tutti i generi di 
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Filiali a: 
ROMA 
NAPOLI 
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(145) T (8,9) 
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Impianti 
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Vodo 
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Uovo 


Prezzi correnti, preventivi, prospetti, GRATIS a richiesta. | 
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"ADLER è  FISENSCHITZ | TRAZIONE ELETTRICA 


Via Principe Umberto, ЗО - E A.nonima per azioni ni Capitale L. 100. L. 1.000.000 — versato L. 300.000 


Ф 
` Yia Vignola, 6 MILANO Telefono 95-24 


Specialità: MACCHINE UTENSILI di precisione ou 
IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
"OHIO BRASS C', 


Torni | edi | 
Fresatrici AUTOMOBILI ELETTRICI 
A FILO AEREO sonza 

- Trapani 


Totale - Il sistema più 
pratico per 1 servizi 
pubblici 


Limatrici, ecc. _ 


‘Forme americane 


KHOR 
autocentranti 
. Punte vere americane Cataloghi e 
az eco. Pr eventivi 


а richiesta 


— . Cataloghi gratis a richiesta — 


SA Lad | 


Lo 


(415) - (2,9) 
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5, Ao ATELIERS s MECANIQUE»: PRECISION 
^ TERHITET 
CONTATORI D'ENERGIA ELETTRICA 


per corrente: 


continua 
alternata 
monofase 
| Nf bifase 
ES TOW ATTS HEURES® i i È x: { ° 
ads "y EIE | ~ trifase 
ps n 03034 > сё E J 4 CONTATORI 


A DOPPIA TARIFFA 
(giorno e notte) 


CONTATORI 


CONTATORI- ORARIO (non necessità ricaricarli) 
PER CORRENTE ALTERNATA 


Lampade ad Arco (Ріта) | 2 da 245 А per luce 
per corrente alternata e continua a 50 A per proiezioni 


consumo di corrente ridottissimo 
prezzi eccezionalmente bassi. 


Ferri da stirare 


ii TRI SNC t. een м 


- Rappresentanti generali per l’Italia : 


ALIMONDA & BURGO - GENOVA 


Via XX Settembre, 16 (1-15)-(17 & 
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4 ra il - si i: 
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Referenze di primo ordine 


PARIGI 


(1,18) - (10,8) 


` A TARIFFE MULTIPLE @ 


mm a x sil © 
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Шш 
| (ORIGINALE 


ESCLUSIVI CONCESSIONARI NEL REGNO D'ITALIA 


WANNER & C2MILANO 


BRUSSELLE HORGEN 


SIRIUS KOLLOID LAMPE 


LAMPADA BREVETTATA A FILAMENTO METALLICO 


Funziona in tutte le posizioni 


—.— — e 


Consuma са: 1 watt 
per cand. normale 


4 


70°, risparmio esercizio 


ams Le rS mu T 


. FORMA ELEGANTE 
DIMENSIONI RIDOTTE 
SOLIDA COSTRUZIONE 
LE ROTTURE IN VIAGGIO 
RIDOTTE 
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Fabbricate dalla: 


Ra nea generali per Райа: _ 
ALIMONDA & BURGO-GENOVA 
Via XX Settembre, 16. 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETRITCISTA 


Protezione degli Impianti Elettrici | x "`, мане Denostio 
 BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA | | ШШ] " ШШДЕ ELETTRICA 


Globi per Archi 


PARAFULMINI IN SERIE 


Esposizione Бени MILANO 1906 
DIPLOMA D'ONORE 


MI | ANV-G. B. , TANSINI-NILANO 


via х Montebello, P sO0P- (22,8) 


| А A n: i i МУ dex 
Resistenze Ohmiche - Accessori = | AV ES Riflettori 
nei — s E — ANS — 
CONSULENZA 5 EM Tazze in grande 
= B aesortimento 
ING. Ü. GOLA TORINO я. f deltipo digranlu8so 
32 - Corso Francia fit | 
al più corrente. 
N | dre 
| 
| 


. Società Italiana Politecnica 


Fr atelli Kahn | | Costruzioni 


| к MILANO » PE solidissime 
` “PREMIATA FABBRICA DI ` | пінні 


4 CARTE РЕК RIPRODUZIONE DI DISEGNI | | sse at 


in vut i generi 


—— un TT МА ИКЕ Үч, ч СЕ T 


CARTE-DA DISEGNO - - CARTE E TELE TRASPARENTI А.б, DRESDN ER : GASMOTOREN -FABRIK 


già Moritz nie - e DRESDEN = А. 


Rappresentanti Ge sani da l’Italia: (1,15 - 10,9) 


RANIERI TONISSI & 0; - GENOVA 


Via Luccoli 14-2 Telefono intercomunicale 16-59 


GRANDIOSO LABORATORIO 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti 
‘Esecuzione Immediata (MB - (8,9) 


09009900009009090900009090000000000090000000090090000000 


SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
aia Breitfeld, Danék & C* 


BOEMIA) — PRAGA — BOEMIA) м 


__— m .--00Ф0 x. о сс Ө 0 ————— 


succursali 4: AUSSIG-SUR ELBE (Boemia), BLANSKO (Moravia) e SOHLAN (Boemia) 


—— 


SPECIALITA’ 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 
moderni sistemi. 
- Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
. brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. | - 
Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. | " 9:09 

мим 
| St costruiscono inoltre tutte le forniture necessarig per miniere e acciaierie, 


n -— 


Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d'estrazione, 
‘argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi ‘caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 
fanti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 
0000000000000000000 


0000000000000000000-000000000000 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA | 


== IN MERKELSGRUEN ве KARLSBAD 
= Proprietaria della celebre Cava ài Caolinu " Exoeleior, a Zettlitz 
e di Nue or di carbone ad OTTOWITZ 


— 
У NL TT, PL ———— 
À Y — 


-. 


=" in porcellana. durissima 


per condutture elettriche 
p ALTO E BASSO POTENZIALE ° 


 Telegrafo e Telefono 
È Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt 
= == Oltre 900 modelli d’Isolatori 
= Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 

FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO 80С. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. | 
x IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenoze Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 
E cS IMPIANTO S0C. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt.. 
= - IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


e più altri impianti per ten- 
O i. superiori ai 15000 Vult. Rappr. Gen. per Italia: 


ISOLATORE 881 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS ' L A Z 7 A R & M AR C ON 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt 


Il più importante in Europa |». TREVISO | 018) - (5,9) 


Fornitrice delle 
Ferrevie dello Stato 
e delle principali 
Sec. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 
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||!) 


Ill 


I il 
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MANNHEIM 
ж Costruisce fin dal 1842 * 


GRAN DIPLOMA D' ONORE all Esposizione di MILANO 1906 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d’ Ingegneria - Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campionario: 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni 
DIAMANTI TAGLIAVETRO 


UTENSILI 
per tutte 
lavorazioni’ 
sul 
cristallo 


| Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 


Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante con esteso campionario : 


x G. SCHIERA - Milano Ya Meravigli, 1-3; Telofono 68-31 
x Fumatori 
| 


Scambi di qualsiasi costruzione e 5 Piattaforme di qualsiasi diametro per 


scartamento. | 


Scambi a doppio scartamento, sboc- 
camento di binario a scartamento |; 
ridotto nella ferrovia normale. 


| locomotive e veicoli manovrabili 
da due uomini senza argani. 
Piattaforme con fondamento in ferro 
IP eu alcuna muratura. . i 
Scambi infossati per lastricato. | xn e n riri Nod ees " 
Scambi senza interruziom del binario ||| vapore, elettrico, od a mano. 
|: 
principale. Argani di manovra e spills di qual- 
\ siasi m 
di b 
£ 


la carta per fare 


f _# ? 
gigarette è veramen- С, й P 
te la migliore. С 7 Y | 
Esigere su ogni libretto CU A e 


| la marca 


| Satin Bois GOMME 
i Frères Lyon 


Cuori con punta in acciaio forgiato. 


| Fabbricanti di tutte specialita in Pipe, Tabacchiere, tutti articoli famatori š Incroci d'ogni costruzione. оту basal. locco, segnali e can- 
Rappresentante con esteso campionario Rappresentanti per l'Italia: Trog & Röhrig 
| GIUSEPPE SCHIERA - Milan ж ме Via Meravigli 1- d TM 68-31 = | ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA (1- -15) (9) 
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= s - 
SURE ELETTRICHE E INDUSTRIALI | | 2 APPARECCHI TELEFONICI -TELEGRAFICI 
2T < Apparecchi da quadro e reristratori Richard Fz. | di sicurezza ed antinduttivi 
^ A Per. corrente continua ed alternata | usz à; 
f PARIS - 25, Rue мй - PARIS | a ә per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione. 
oe | [са | APPARECCHI SPECIALI 
| [58 / perla simultanea Telefonia e Telegrefia sullo stesso filo 
Manometri | = = = SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
| | nà "nico e. 
Cinemometri o 322. Telefoni, quadri ed accessori - Applicazioni speciali Rii: Ау... 
‚з Ш > 08 cità. - T:aslatori, trasformatori рег lampades = с ено: 5 e 
С I Hit x ; ; enne < 8 Е tizim, per campanelli е et:rici, per chiamate 12:45 d "тег 
ane S Е а SEM Indicatori dine: Q. a SE pure pu === F 
S . . ет > È) — — „ Мо - mmomastrici » c 
NE O < ER CATALOGHI E PREVENTIVE 955: 
Жу. 1 Dinamometri. x МАХ py 
di a - Direzione e Officina SV Ai . 
È ARTURO PEREGO а 0. reme rom ОМО 
elefono 6 S cm 


QHERGEDONGOMGN CD EO MEL чет "ае CENE DNE MIS MEN) 
Rappresentata in Roma per l'Italia с e S л. da „үс 


e 
` Ufficio - Via Cernai 23 Na 
G. Thurlow | Deposito - Via S Basilio 15 | “Фома 


Liegi 1905 


_ = membro del Gluri | 


GRANDS È PRIX co iudi аа 


Valvola automatica a limitazione di corrente. Brevetto Lenner. – Vendita esclusiva: 


M.J. Buseck "е 


Corso Genova, 30 
Chiedere catalogo del materiale per impianti elettrici. 


MODELLO 1908 


час INNESTO BENNI соо 


LANO - Via Broggi 4 ANGELINI 


ЫР, Brevettato т tutti gli stati industriali e noto dappertutto 
l- VOLTMETRI come l'innesto a frizione migliore e più sicuro. I più fonici e chiari 
ITMETRI registratori Vedi avviso interno 
ROMA - Via in Lucina, 4 


Senza cuscinetti di legno Completamente chiuso 
Senza guarniture in cuoio Senza parti sporgenti 


HEINIKS ERBEN & C., PRERAU (Austria) 


Ld 


A. MESSERLI — MILANO 


MAGNOLIA . . ... 
UMBERTO ZEDA .  .|.,.mNAGNOLIA:. 


«PB Eliografiche. MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 
E [pus te sens decida sets ruolo BEE «= а з MAGNOLIA 


pneumatici veri Sack, telai a luce elet- 
eco. di fabbrica estera e nazionale. 


X i Compassi ed Istrumenti di Geodesia 


SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI | 
È lic rn via] | ILLUMINAZIONE ELETTRICA Vedi pagine contro il testo 


TI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


Società An. Capliale Soc. L. 14.437.500. È in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO | 
Kz. ` Grands impianto di alti forni, acciaieria Marin. Laminatoi con speciale attrezzatura per forte produzione di Rotaie e Materialo di Armamento Forro- 
Milerie di qualunque profilo e dimensione. Officina meccanica - Fonderia - Ferni a coke. Fabrica di Cemento Portland — Ghis) da affinaggio e da Fonderia. — notti. | Billette, : 


Ше o Material» di Armamento Ferroviario di qualunque profilo e dimensione. - Retais a canale per Tranvis ed armamsato relativo di qualunque profilo ione. “i 
E se travi © кон di ogni — Gotti di bronzo, Aocialo e Ghisa di qualsiasi specia ° dimensione fino a 90 Tounellate — Tuhi di Ghisa condotte di acqua e di Gas -` 
zi speciali ed accessori per dette condotte. - Carbon: Coke, Solfato Ammonioo, Catrame pamens Portiand. Rivolgersi alla Direzione Gene della Società in XXE бе. 

" ino B. abide di Pisa) — Per Telegrammi - Alti Forni - Portoveochio di Piombino. (1-15) 94-5) : 


` 


ADOLFO PISANI - MILANO wuloanizzata americana. 1 
| Via B. Cavalieri, 4 CINGHIE speciali per dinamo. è 
MOTORI a vapore ed idraulici. | 

“RE 15. pee Cartindastria Metalli antifrizion, bronzo foforoso, osi, eoc. | 


SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


UM SEDE IN MILAN O — via Castelfidardo, N. 7 


| Vedi annunzio interno 


ТТ БИШ Gesellschaft-Berlilo CONTATORI ELETTRIC 


Le Centrali, le Ditte Elettroteoniohe, gli istallatori ed i Rivenditori vogliano chiedere listini e preventivi al nostro | 
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FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO, 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato). 


Via Padova, 45 - MI L ANO - Via Sade, 15 
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š ° ө a 1 | ү: ) 
| Motori “OTTO,, con Gazogeno ad aspirazione | MOTORI funzionamento conforme. DIESEL | 
|. Forza motrice la più economica | ad olii pesanti | al brevetto | п. 32915 1 
3 1800 impianti per una forza complessiva di $000 | con pe) fezionamenti brevettati in Italia. 
* cavalli installati in italia in 5 anni. LI | da 20 a 1000 cavalli. Š (1,15)-(24,9) 
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- Società Torinese Automobili Elettrici 
Ж . TORINO - 46 Corso Regina Margherita - TORINO 


‘CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE ` 


Elettriche ad Accumulatori 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
VETTURE - VETTURETTE -IFURGONI 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


Andamento regolare e silenzioso - Ricupero della corrente nelle. RON 
| ) - (1,9) 


. . n 
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SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIE 


CAPITALE SociaLE L. 800,000 — Versaro L. 500,00 
FIRENZE Via de'Puocl, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, a a SCAURI Provinola di Caserta 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque bai per tettoie, MATTONI ordinari, preasati e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa ЗФ per mq. | 


N. B.— Bi spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE о a 
SCAURI all'indirizzo della Società si Шош a corso di posta 1 listini dei pressi dei due Stabilimenti. 


lo Stabilimento’ delle Sieci — Firenze Via de’ Puodi, 2 | FIRENZE 
CORRISPONDENZA | Ре Ri ud Per тее | Telegrammi FORNASIECI | | SCAURI 


(1,00)- (7,9) 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO Carrrate SociaLe L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. 


s ——»% 9 Ñ... 


= 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 


^. 


5 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 1906 
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TRAZIONE ELETTRICA 
a Corrente Monofase 


su Ferrovie a grande traffico 


Ei B | £u o 
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ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT 
BERLIN 


LOCOMOTIVA A CORRENTE MONOFASE PER LE FERROVIE DELLO STATO PRUSSIANO, EQUIPAGGIATA CON 3 MOTORI 


180, 350 HP PER UN'ORA, 25 CICLI, 850 VOLT; LINEA DI CONTATTO AD'ALTA TENSIONE. 


` pw... È | 11) (1,9, 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


CONTATORI D'ACQUA per CALDAIE 


Controllo „лнн Solo apparato registrato 


e a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


eee 
POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE. A. SCHMID ZURICH. 


(1,15) - (24,8) 


TRUE , Р IERZ « C, -Bonireottikon - frigo arr 


Palo M di Strumenti Elettrici 
FONDATA NEL 1893 


co мэ о-о әс Q9 ——- — "=" 


Marca di © Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


——n 


-© 


Rappresentante Generale per ITALIA: 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V° Em. 244 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e !a Liguria. 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed il Venete. 
Ferruocio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e l'Umbria. 


(1-15) (23-9) 


„MILANO 7 DITTA ING. H. BOLLINGER n MILANO, , 


Costruzioni industriali. — - jan cuoio asfaltiei per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento di muri in fondazione. 


Costruzioni in cemento armato - | 
| Coperture in Holzeement per tetti piani 


Brevetto Baroni-Lüling 


| 
| 
| 
= € terrazze. amd 


Avvisi. di pubblicità dell'ELETTRICISTA 
P O M P E Centrifughe a turbina 
лю ROTURBO „ 
TIPO - 


VENTILATORI Centrifuphi ed Elicoidali 


| 66 
ducum Referenze: 
TIPO 99 B. MARINA INGLESE 


| R. MARINA ITALIANA 
Efficienza I. MARINA GERMANICA 


танта COMPRESSORI D'ARIA : Pompea VUOLO р 


le principal 
Per qualsiasi к 


applicazione EL Centrali Elettriche 
TIPO p F AV Ё LL ed Imprese Pubbliche 
| | ” ` 


Serie 
garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, ecc. 


Chiedere listino * WOB 101 ,, Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L" 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto = 27 


(1,15) - (8,9) 


RM 


FORNITORE DELLA REAL CASA pum da metallo 
solleva tori C A RLO sia N E F e Filettatrici Wagner 


2 Via Alessandro Manzoni, 31 | 
ос еа засо, ў +; D Milano 


Macchnine, «So e Accessori 


. per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


* š Dm E T EI L ¿Da - 
= | a © Ao, 
Macchine e Utensili} j Utensili Reishauer = — 122095598 


v^ 4 


Macchine per legno 
Kiessling 


>o 


Moneta Giusepp 


MILANO - Vis $. Vincenzo, 20 0 22 = MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


б 


dl [III | | iù a termosifone (acqua calda) 
..SIUFE Е VENTILATRICI 
T L & Pontiglione 


j meri RISCALDAMENTO 

ie 

| y SUMMA Ili | iù di sistema economico per 
Wi... Serantoni 


|] MODERNO 
me 
vapore alta media pressione. 
ї | il III | piccoli | appartamenti. 
^ | PREVENTIVI GRATIS 
BOLOGNA - S. Simone 1. 


: 


Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Deoorativa Milano 1906 


STABILIMENTO MOBILI DI FERRO 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


RAI, RARZZIIRRZZAIZIZZA: 
XO et ° о О о 100000000000 eet 000090 
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06200605, 06666040606 00090009600999000090%009009090900000%000%0%000%4009069900000%0%0 OCIERA ET R, °%ө®%ө*®ө° 29255492294 6 2050. $050 5.2^ CAPARRA IR SITL 


C. CONRADTY, NORIMBERGA 


эни Жу SPECIALE : 


CARBONI PER LAMPADE AD ARGO | 


——— —— A 
SI RACCOMANDA CRA LA FORNITURA 


CARBONI EL BITRICI 


di ottima qualità, adatti per torrente continua ed alternata 


CARBONI SPECIALI i 

per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra 110 Volte. š 
CARBONI A LUCE COLORATA i 

' CARBONE con filo metallico MARCA ‘RACELLO,, 


9 ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, rosse, blanco brillante e bianco perletta. 
CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a globo- chiuso, sistema Jandue, ecc. 


Inoltre la caga produce: CARBONE GALVAN TOI di ogni genere 
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SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI | 
+ ELETTRODI + 


per industria del Carburo di Calcio e lElettrochimica 
(1,15) - 04,8) А, 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI а VAPORE 


VOR 2 АЗАК NS | 
MOTOR! a vapore : | | È RSS 
orizzontali а cassetti — di precisione a val- |? fia e 
vole equilibrate: tipl normali e speciali a | f Vs 


marcia accelerata per impianti elettrici — ^ 
verticali a grande velocità. 
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CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 

e sofflati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.18) - (34,8) 
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REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
Spell. Società A. E. G. Thomson Houston, koma. 
Spell. Società Italiana Oerlikon, Milano. 
Spell. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Socie'd Elettrica Ossolana, Villudossola. 
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Е | Spett. Nocielà Esercizio Bacini, Genova. 

. Spett. Società Bolognese di Elettricità, Bulogna. 

Spett. Socielà Anonima Westinghouse, Roma. | 

Spett. Socielà Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Spett. Società Elettrica di Sarezzo. | | 

Spett. Societa Italiana di Eleltrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casal: Monferrato. 
ecc. ecc. 


(1,15)-(10,8) 


Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA. 
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SV SOCIETA, TTALIANA ; 


) ERLINO de 


“SY MILANO. Via Principe Umberto NIZ SS 


fi IMPIANTI ELETTRICI ө: 


рег Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono-e poltíase. 
APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
СКО, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI - 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


Da i | | i u 25 
CON o ANNÝ 
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Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
KH ——— 


> GRANDI OFFICINE SPECIALI <= 


DI А | Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE e E SISTEMI 


INVENTORE ED unico COSTRUTTORE DELLE 


000 4500 paons aeree vendute 09% Fi Et. : i 

Casa Fondata nel 1860. A | 

ooo —— —- - —— ——— —— А | SE | 

Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 40 7 Wy | 

Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale |“ 
Scala Porta Tipe 8.° Aeree a Coulisse. — Scale a rampone per pompieri. — Scale a mano 
(a Coulisse) ‚ d'ogni forma. — Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Ponti 


Aerei per costruzioni. — Pont! Meccanioi per riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA, Tipo r 
fici. — Carri Naspi per pompieri — Carri di primo seccorse per pom- 

per piccole imprese Elettriche pieri. — Carri di seccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 

Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire OO mensili. 


CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. | . (08) - (9 


0000 


molto comoda e pratica 


€090090090090090090090900900009009000000 
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; | SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI- MILANO | 


d ара versato L. 8.000. 000 


MR | PIÙ GRANDI ISOLATORI 


n porcellana pura durissima 
s: -K 
ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto. 
potenziale 


: ISOLATORI 
| . brevettati 
| protetti dalla pioggia = — зу; 
ACCESSORI ISOLANTI 
| Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts мы 
w LIE === 
i se (X 
1 B SOCIETA ITALIANA z 
| n ' PER š 
Q х 
|j! È: $ 
ú Conduttori Elettrici Isolati x 
Ke — ———— ———— "= аа 
4 [8 2 
| [š ШИ: Жаан AFFINI š 
| | x VE ST PENES LEA K^ I š 
| È: ° 


Toscana Toscana 


CANI ELETTRICI 


"Trasporto di Forza - Lucas tenne Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
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š Lampadine ай incandescenza novita 


a consumo ridotto 
oon filamento metallizzato 


- 


P .—--—— O di Li Е & = 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 2 1a per candela 6 i 
“5 20%, | 

Risparmio GO | 
3O". Media нти utile | 

Е 16, 25, 32,50 e 100 candele | 
азир MOS NAR . 

| 29 | 
NOVITA Verkansstea Verenigtr Gülampen abri | | 
| I 


(f 


$ 
РЕННЯ. W. 8 | MM: 
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PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


= „© >e + ° с 6 


Ra ppresentanti : 


Milano - ING. MENOTTI STABILINI 
` Piazza Castello ll. 


‚ Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI | ` 
| S. Moisè 2065. | 


Napoli - CANDIA & C. -Corso Umberto I, 34. 
Lampade - qu a 
a basso ed alto voltaggio 
Primissima Qualita 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini o Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (8) - G5 š 
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Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI NENSEMBER GE R-M0NZA 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Мы: 14 


cj / 
__ 3 
Мый ` 


— 0 0 + ооо аж o9 — 


Medaglie d'oro s Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — ETT e Brescia 1904 — R 
Macerata 1605 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. . 


Accumulatori stazionari “ Planté ,, per batterie a scarica rapida e lenta. 

Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 

Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide pcr accensione motori 


° 
a benzina per motociclette ed automobili. Ф 
$ 
е 
Ф 
e 
% 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in rccipienti а‹ celluloide od ebanite per illumina- 
‘ zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato c della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopralluoghi. 
Gratis dietro richiesta all’UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


s asl 000000000000000000000000000000000000000,0.050,0 
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iciatis: ^ft 


Rappr:sentanze e depositi 


MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI. 


ALBERTO VIGLIANO || КЕ 


170 | MILANO - Corso Buenos Ayre8 66 = MILANO | U) IRB | N E 


ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile | 
VANTAGGI: Non haluogo alcuna cristallizzazione allo zinco | Ó 91 t tul 01 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata : 
Maggior intensità di corr«nte -- Occorre minor quan. 


tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF `| 
&-—— ————« BEiK.L.INMNC.;>l.©.—.T è ` 


Materiale per linee aereo di Tramvie 
e Ferrovie elettriche 


GIUNTI D: SICUREZZA SISTEMA GOULD - 4550 IMPIANTI ESEGUITI 
е5 x к isolante, nero, lucido solidissimo - | d per cavalli 10 3.000 | 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE : FORMA | Diploma @ Onore 


—— AAAA ANNTA I 


e NANA әм 
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— P —— 


Rappresentante Generale per l'Italia Esposizione di 71 orino 1898 


ALBERTO VIGLIANO - Milano | Cataloghi e preventivi a richiesta. 


(1,15) - (24,6) — (1,15) - (24,8) 
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A. (71; SP ANNER Giuseppe e F."Redaelli- Lecco 


| 
š 2 
D 5| Stabilimenti filiali 
° f |! > GARDONE У.Т. ` DBRVIO 
š CONTATORI D'ACQUA A (Prov di Brescia) (Lago di Como) | 
E VIN °| AL AS qis; асаа : 
Е SISTEMA ГАШ p? | Е а Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
š ce =Ë ч оэ per condullure telegrafiche е telefoniche. 
24 Officina A = " Fili di acciaio zincato ad alta resistenza meccanica 
š tš йз di Milano Pe n a e corde metalliche per аа di condutture 
P ¿ ca XX Corso Magenta N. 56 #1 | | 5 рч elettriche. : | : 
è or | È = | 2 Fili spinosi e reti metallichs di pro/ezione. 
р t naer CEI e . I 
= STAR тото PAK aps ерене?" са x E Corde di rame ner parafulmini. (1,15) (1,9 


jq. V. ZACCHI „o 


Ing. E. KIRCHNER & C. 


34, Via Principe Umberto MILANO » Via Principe Umberto 34. 
1^ nbbriche a I.ipsin (Germania) 


————————— — — ———— amm ——— ———— ———————— 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA 


d' SEGHE e MACCHINE - 
ун — per la LAVORAZIONE del LEGNO 


‘| Esposizione Internaziorale Milano 1906 “ Grand Prix. » Masina moy 


MULT ELETTRO- MECCANICHE 


| 
| 
| Scoietà anonima — CapitaleL. 2.000,0C0 Interamente versato x 
| 
| 


GENOVA 


кою» 


Rappresentanti per la To- 


Rappresentante per la Lom- 
scana: Sigg. ` | 


" bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 
Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, i 


Successori LHOTE | 
Firenze - | 
Via Nazionale, 19. 


| 
| 
| 
| 
Rappresentanti per l'Italia 


Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


Ing. ALHAIQUE,BAL- 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. 


Successori a | DISSEROTTO & C. 
Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - | 
Genova - Cors» Umberto 1, n. 84. 86 
Portici Vittorio Eman. II. > | i (1,15) - GU) | 


— — —— —— - —— — —— — ——— 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 
<a ete Ф, 


7 


STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE 


jp, qip, apa ev epp e II 
Società “ Edison ,, | 
PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE RD APPARECCHI ELETTRICI 


C. GRIMOLDI & C. Ing. A. HESS & C. 
Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 orei 
ANR Via Montecuccoli 2 TOR | М О мш лыт 
Contatori d’ energia elet- (Corpo ш) SERRE Telog. ELEC TRON , 


trica. 
Indicatori di Massima ri- 


chiesta Wright. Macchinario Elettrico sella Norddeutsche Olas- 


chitten & Aimatuun-Fabrih - (. Lloyd) & Buma, 


оюн: уаз brevettati a resistenza girante. 


ы ы йы d mm d ы 


f “EDEN Dinamo e motori elettrici 
c — л a corrente continua ed al- 
uar АЈ) ternata. 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sìoni - Ventilatori ed agitatori 
d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
olatori automatici - Apparecchi 
di misura rte ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa є alta tensione. 


HR 
Impianti com- 
pleti di illumi- 
nazione elettri- 


ea e trasporti 
di energia a di- 


stanza. 
а | re n e Mo iten n i pei r a п union nmn 1 ob il i О GE LE ELT ОРТОТО CLER LEAL LOL D ОИД ИСИШИ ОООО 


3 
e | 
es e панов tuo È === CHIEDERE PREVENTIVI В LISTIN —— | 


35 9 «I5 C OR COS OC OR OCOCOQUCOLCOCOCOCOCOCOCOCOCONMU 2 


DITTA J. HIMMELSBACH | 


nei cem" FR | Б U R GO (seiva Nera) 


Specialità Р A UTI DI T. F (1 N () [3 x 


Materiale elettrico, {тиен có apparecchi, lam- | 
padine comuni cò a filamento metallico (P H), 
fili olati e саш. 


Gruppi elettrogeni. 
Turbine, motori a Gas e Benzina. 


Forniture industriali, specialità tecniche. 


Metalli Name e ottone in tutte le forme, " pe 


Si 
сажа A NC DC NC 


| hapati, holley», telefoni, ecc. 


‘QUATTRO Diplomi d’onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


impregnati con bicloruro di mercurio 


9 9 2-940 p Ө $°. —— 


Traverse per Ferrovie 


iniettate con creosoto 


Esposizione di 
MILANO 1906 


GRAN PREMO .. 


i 
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HACKETHAL - ВАНТ - UND_KABEL - WERKE 


ешын AKTIENGESELLSCHAFT 
HANN OVER, (Germania) 


1555 LEOTE TEE eee So SERM UI CORR CIAM GRAL UA UIS 1 4 00 4 4 ele 


Qonvenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 5948531 | 


ожо Tmportantiszinmo pet tutte do dinee 
elettriche, aeree, per gallerie, TR 
fabbriche di prodotti chimici, concerie, 
appretture, vaffinerie; per í luoghi 
esposli a ній Vesplosione, per teaks | ^ 


C luoghi pubblici. ово! ойо ойо oo cdi 


Vantaggi principali. 


1. immensa resistenza contro influenze 


| atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 


2.° Resistenza all'isolamento per altis- 


¿ 
+ . 
^ ° 
VÀ , 
| 
{ 
L 


3.° Sicurezza contro incendi per corto 


T^ circuito. 


Entrata Sud della Galleria del Sempione. 
Negli impianti elettrici della Galleria sono impiegati i fili HACKETHAL. 


0000 28-9 sg 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al. nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL 


(18) Y (24,8) 


Via Vincenzo Monti, n. 4 = MILAN CO — via Vincenzo Monti, n. 4 


GOTTWALD & C. wa san ane 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BÜKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


Lv ex? Do 
Trucks e Carrelli >, Assi montati 
Carrelli a Мово -Asse Ph Ingranaggi per metori 
осени Casse difesa per 
3 iiie ingranaggi 
, Tnafflatrici elettriche Campane a pedale 
cen caga 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO 


(1,15) - (81,8) 


CARBOLINEUNT T Lx ИМРГПЇГР | 
IL PIÙ EFFICACE Pr contervara Legne- | 


rdami, ecc. 
— bru KOCH = MILANO — | 
F ca: Olii e Grassi 11 af anti, Grassi d'ade- 
81( Р 


selise, Saponi indus Hall. ега lu cidina 
PRODOT ГІ { ТТ 
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Jsolazioni dogni genere. 


Fornitura di materiali isolanti 1. Qualità 
ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
specialisti: 


A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi GALORE 


ca = per Caldaie, Condotte di vapore,riscaldamenti Cen- 
z = fo V trali, ecc., ecc., 


dietro richiesta d e | 
B.- ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE и FREDDO 


Schiarimenti 


i à b 
"WE. y qu | CAE 
Progetti ILA 1А SUMO 
i te "ud Ж ШО 
^ Т. | TNT EU. 
Du: 


Preventivi 


24 


i n Diatonit" d per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
- | 3 A = “e x B ud macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 


Per Telegrammi: 


refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
BALATA - MILANO 


nu WANNER & С: MILANO Via ла тин їшї Wi I. 17 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon, 
© RUNZWEIG é HARTMANN L udwigshafen “RR 


(1,18) - (1,9) 
n | . f 


vorrei 
— è É PEA CORO 


—— - эч” Suu D —————— e. — A š 


“SOCIETA SVIZZERA 
pELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO- BELLINZONA 


MACCHINE A INSTALLAZIONE f 


VAPORE CON IB WAN MODERNA 1 
DISTRIBUZIONE "WA ` SA TANT | 
A VRLVBTE ENS E VLL DAN WM MATERIALI 


OTTIMI 


SEMPLICI.ROBUSTER E — ауели COSTRUZIONE 
ECONOMICHE COS, / s= MANI ACCURATA 
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PREVENTIVI E PROGETTI | 
A RICHIESTA —— 


Generatore a corrente continua 1350 HP. 
« RR Elettrico Municipale | Lipsia » 


— * 


M^ ST - PERI >. LARUM ML c m 


ZOANITUAE COMPLETE Ж 
per impianti stradali e interni 


BRACCI STRADALI — LAMPADE 
ÍSOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
| VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI PER IMPIANTI. 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA 


È Per preventivi macehinario elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale $ 


... UFFICIO TECNICO 


z Telegrammi: SAME Milano Telefono: 91-60 жу 
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SI SOCIETÀ ITALIANA LAHMEVER DI ELETTRICITÀ - MILANO : 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


terere заа Hedoi reni) rere ere el RE DENEN MP eEEeER a 


—. .—- — -+g CASA ‘FONDATA NEL 195: 


BELLISS : MOÓRGOM Ltd. 


=== BIRMINGHA M 


É Motrici e s 
ғ a Vapore 


a rapida rotazione | 
e a lubriflcazione automatica forzata. 


IMPIANTI 
DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


Materiale = = вага | 
«di assoluta» = = 
,**»* prima classe. | 


 —.—-4€ Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. »+--- | 
А Preventivi e studi di Progetti completi. | (1.5) - :24,8) | 


Ufficio di rappresentanza per l'Italia: : Piazza S. Carlo, 2 - price Telefono 92-10. 


ГА 
‘e. M Ch $57 
Sc ` aot of 


FRAN COFOR.TE: sm. 


+ 9 9-2«O-€ @ о Gp; G € 9 ——— P -. 


con . matando eléttrico 
per miniere, navi, impianti dl ri- 
scaldamento ad aria, impianti di 


essiccamento, per fabbriche, ho- 


tel ecc. 
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Rappresentanza Generale per lItalia : 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


LODOVICO HESS 


- Telefoni | 29-67 | | Е Telegrammi: 
Tela! | 41-73 MILANO Conduit - Milano 
15 - Via Fatebenefratelli - 15 
68» 


FULGURA 


Lampada a filamento сно 


"BERGMANN, 


l watt 


Per corrente 
per candela contmuae 
a alternata 
Durata mos 
o дї Funzionamento 
funzionamento ‘in tutte 
circa 1000 ore leFposizioni ` 
Piccola НИН 
radiazione. Intensità | 
"rsen lumin osa 
sempre 
E costante 
Vantaggiosa 
| +64 
diffusione 
di mE 
luce. di economia 


DOMANDARE LISTINO N. 76 
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Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA 


CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,773.00. — SOCIETÀ ANONIMA - 


Ed 


Lt o + — 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Menza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Terine. 


SEDE DI ROMA i 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


ladirizzo telegrafico ^CREDIT,, { Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Acenzie @ Talofoni 5-25 


AGE NZIA А. - 1,0 Plana delle Termo 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti liberi 2 */,. 

Prelevamenti: sino a L. 20.000 a vista; sino a L. 40.000 con 1 giorno di 
preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. 

Conti correnti mensili 3 */,. 

Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 
l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di popu per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2 '/, */,. 

Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino а L.'5.000 con I giorno 
di preavviso; sino a L. 10.000 con 5 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con Io giorni di preavviso. 

Libretti di plo colo risparmio 3 */,, — Prelevamenti: sino a L. 1000 

al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 

N. E. — Tutti gl’ interessi sono netti d'imposta e capitalizzabili alla fine di ogni 
semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta Cedole scadute e Titoli 
estratti esigibili in Roma. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e di pagamento delle imposte dirette che scadono su piazza. 

Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 5 mesi 3°/. — con scadenza 

da 6 a II mesi 3 !/, °/„. — con scadenza da 12 a 23 mesi 5 !/, */^; con 

Scadenza a 2 anni e oltre 3 ?/, ?/,. È 


Conti correnti di corrispondenza creditori e debitori a condizioni da convenirsi. 
- Conti correnti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti 
liberi o documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull'Italia 
e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni ё versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 
coltà di consegna o ritire, a piacere del contraente. — Deposite di valori 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. 
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AGENZIA В - 47-19, Corso Vitt. Баз. 


= ln © errata 


gt: Uffici e Agenzie 


96-23 Direzione (interprov.). 
86-88 Borsa (interprov.). 


Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 


per custodia di valori, documenti, carte, ecc. 


С | Formato | Mese | 3 Mesi | 6Mesi | Anno - 


piccolo -| LL 3.— | L. 6.— | L. 1e.— | L. i8.— 
Cassette-forti medio > 4—|» 8.— | x 14.— | > 25.— 
grande > 9.—| » 18.— | » 28.— | » 40.— 
Casse -forti. . | unico » 18.— | » 32.— | » so.— | x 80.— 


N. B.— Si pagano a vista e senza provvigione ai Titolari di Cassette-forti e Casse- 
ferti le Cedole scadute e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


Servizio di | Custodia di ini chiusi in Cuore: forte 


con o senza dichiarazione di valore. 


Nella Camera-forte si riceve in custodia qualsiasi deposito chiuso e 
sigillato. | 

I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
egni 20 decimetri cubi al giorno. 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro di depositi in Camera- 
forte, «alle ore 9л alle ore16 |, tutti i giorni in cui l'Istituto fa ser- 
vizio di cassa. 


ND мым”. —— 


I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a più persone. 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle rispettive 
Cassetie-forti, Casse-forti e depoeiti n Camera-ferte. 


Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti коошо ї pure 
sistemi di difesa contro l'incendio e il furto. (4,15)- G8) 


| SOCIETÀ SIDERURGICA о SAVONA | 


NONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


"FABBRICA DI LATTA _ 


En 


Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. 
BBiilette, Masselli. 


Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- 


rotondate. 
Larghi piatti 
Verzhe angolate а lati uguali е disuguali. 
Verghe a T ad U a Z e Zorès. 
| verghe angolate a bulbo e T con bulbo. 
‘Travi da mm. 80 a mm. 350. 
-Barre di graticola. 


LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
PRODOTTI IN GHISA 


Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 


mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 


Pezzi speciali relativi. 
Cuscinetti per ferrovie. 
Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 


disegno. 


Cilindri per laminaioi in ghisa ed in acciaio, 
Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. @. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 


о аі — rappresentanti : 


MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Uco, 4. 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Conso OPORTO, 35. 


Per le piccole rotale da 14 chilogrammi e meno, rivelgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
« еле — + 


=чр w 


Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA. 


TSE ZI 
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


della 
Bergmann Elektrisitkia- Werke “A-G.,, 


- —- —-- 0000359000000. 


Per ogni tipo di. corrente 
Per ogni genere di carico 
xer ogni sistema di tariffa 


Modello В.Е. 


сюр | STO 
Ф. "$50 2 
єз, 


^ е © U 


doppia tariffa. 


Domandare nuovo listino N. 75 
Modello B.R. 


LODOVICO ol 


MILANO 


15 - Via Fatebenefratelli - 15 | 
Telefoni | 29-67 | Telegrammi: 
| 41-73 | Conduit - Milano 


LI М N. . 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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Ing. MARIETTI«C 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


Via S. Quintino, 19 Telefono 21.&8I 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


ИШ generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


99$ 


LAI ED. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito c di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di дотта — Nastito Delta inalterabile per impianti esterni — 
Carlone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
Giapponese — FEbanite — баай — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


TUBI ISOLANTI = 


Fabbrieati eol medesimo sistema 
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o nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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Unica Fabbrica in Italia 


PEA 
Jut 


* 
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Na 


| RAPPRESENTANTI E FiLIALI 
Pær Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, * Per Romae Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - 
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+ Via Annunciata, 4- Milano. : Via Leoncino, 16 = Вота, con Deposito. + 
Ж 4 Е FALLS 

. |} Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ! рег l’Italia Meridionale: Ing. P.I MARTORELLI |: 
ж RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. x — Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. * 

à | Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. | TTE - 
E Ж 

W | * * 
x 1 _______________eoni 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA. 


, Inseritori di Elementi 


in forma rotonda ed allunzata, 
соп e senza apparaohio per lo speznimaento dallareo 


— -— — "P 9 


DR, PAUL WENER A. ©. 


BERLINO N 39 — LYNARSTR. 5: 6. 
Rappresentanza Generale per l Italia: 
Sccietà Anonima Forniture Elettriche 


GIÀ ATTILIO Pozzo & C. - LoRENZo TOMMASI ALIOTTI 


MILANO, Via Castelfidardo, 7. | (2-7-12-17-81) 


ul NN NANNA 
A NA DIT Ta с С чу ср у у ч LL a Ср SS 


| Ing. A. C. PIVA 


Gi | MILANO — Piazza Castello, N. 9. 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


= Hartmann e Braun A.-G. -Francoforte sM. Apparecchi Elettrometrici, 


| 
| 
| Voigt e Haeffner A Gr. - Francoforte s/M. 


| Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
2 Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


Is oerti ngeMathiesen A. Gt. Leutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
I.. M. Ericsson e C: - Stoccolma Telefoni ed affini. 


Тһе Mica Insulator Company = shenectaay America, 
| Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


| 
| € Prometheus ) ° Francoforte s M 
x Apparecchi elettrici di cucina e а riscaldamento. 


— esed 


G. schanzemba ch e ORT Francoforte s/M 
Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per ше лош elettriche. 
Società А uer ai Berlino j 
Lampadine a filamento metallico OSRAM, 
Gebrüder А dt. A..-CT.m gnsheim ( Pfalz) 

Fabbrica di isolanti di composizione 

speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 

EA Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Oentrale | 


€ € 9 Cataloghi e offerte su richiesta è € Ф us». x» 
прн 2м. 


2 —— — ————- 


v ERE MONS MATT Umm МА mmn IL LN ШШ „ЧИ „ЧУ LN DANA 
- M —— 
———— NISSAN AN 


Società Anonima Forniture Elettriche 


Capîtale Sociale L. 600.000 interamente versato 
Sede Sociale MILANO МЕ Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


GENOV FIRENZE TORIN 
FILIALI Ape o 1R Via B _ Via Orivolo, 89. vie A Ine 5 bis. 


IMPORTAZIONE Е DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


8 =-=. = LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
——— ISOLATORI IN IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE — — 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI = 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 
totrumenti di misura , | Dr. PAUL MEYER A. G. - BERLINO (1,1514 
VENDITA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 
del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampad» - Commutatori - SECURITAS 
—e MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


Electro-Cervera@& 


PARIS 
НИИ АДНАН 
SPECIALITÀ 
s | ELECTRO 
APPARECCHI DI MISURA | 
РЕВ АВВОМАМЕМТ! LIMITATEUR M 
4 S 
È а? \ 
Sa Bo | 
o & е © - 
SS do. 
eu © ELECTRO 
: Sede Centrale: LIMITATEUR 
66, RUE TURBIGO, 66 C 


(Provvisorio) . 


, —— mM 


Abbiamo l’ onore d'informare la nostra clientela del prossimo impianto 
di una Succursale іп. Italia, a Roma o a ne; peri di “arse: е мев. 


dita dei nostti Limitatori di Coene: ORT XL M NM d 


, In tal modó saranno in gran parte evitate le spese di ‘dogana € € le ordina- 


zioni verranno prontamente eseguite. Crediamo dover richiamare l'attenzione 


^ tfe tipi: A.B. С. | nds 
| E 


» 2 » >) 


{ L. 


3 » 15 
6 » 25 


I capace di. sa 


32 - 


32 candele (ampere o a 


IOO > » I 


: A 
Ae d 
^ 
VAS 


. BREVETTI OTTENUTI > 3 » » 100 - 200» > 3- 


5 | in tutti i paesi industriali, ©» 200 - 400 » Е 6-12 » 50 | B 


Ф 


» A » 
Questi apparecchi possono essere piegati con correnti continue o alter 


| 4 


p ei 

š in Germania, | | 
J | GULT esy B agli Stati Uniti Š ; 
| ‘con garanzia del Governo, 
comé hoóvità in tutto 11 mondo 


nate e fino a 130 Volt. 


í: <= ` $ 2 28.0 ER A 


n tipo C è NA specialmente. per correnti continue e per : alte ten- 


$ 


` 
EC sul perfezionamenti apportati al nostro apparecchio che comprende ` ormai... ў 
Ё 


| ш cioè per un voltaggi lo superiore a I 30; volt. Da TERI 
ESPOSIZIONE PARIGI 1900 
2 medaglie d'oro - 1 medaglia d'argento 


Í n Nei мо Дано. РТТ facilitazioni di. pagamento; ed ui scio T vol | 


x tante secondo il valore dell’ordinazione. .. 


ү | 
f | 
"a 

1 


Nell'attesa dell'impianto della Succursale, gli apparecchi di cui, si avesse 


SUCCURSALI : 3 urgente bisogno saranno forniti con gli stessi vantaggi e. spediti franchi, di . 


1 «em» 
Г 


йе | FRANCIA: 66, rue Turbigo, Paris 
i - SPAGHA: 30, S. Mateo, Madrid  . 


Ф — — 


"t 
ba 


Nota. — Due: ` Succursali sono già fondate, una : 
in Francia, 66 rue de Turbigo - Parigi — l'altra in : E 
Spagna, 30 San Mateo - Madrid. Chi desiderasse in- 
caricarsi della direzione della succursale d'Italia do- 


Me, re domm 


4 vrà disporre di una cauzione di 25.000 lire e pos- 
sedere ottime referenze. : 
to í AN 
= cocus — ba i 


g ЕЕ ES UV б < 


Abbiamo inoltre il роса di render. noto che è stata "a iniziata la. 


© porto «al: Confine italiato.. 


È 


alla nostra 


алой dei nostri Contatori elettrici, Contatori orari, Elettró- Tassimetti- 
х4 .` 
Resta e che presto questi apparecchi yn esser presentati 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


GADDA & C. 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ED ESERCIZI i 
ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L: 6.000.000 — Emesso E VERSAAO L. 6,000. 000 
SEDE E SrABiLIMENTO PnixciPALE in MILAN 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI - MOTORI - - VENTILATORI INDUSTRIALI - TURBINE A VAPORE 


UFFICI 


FIRENZE 


MILANO 


Via CASTIGLIA 21 


VIA RONDINELLI I. 


GENOVA 


VIA XX SETTEMBRE PI 


m TELEFONI: 

m ES 

Via CAVOUR 82 | 3400 
TORINO TELEGRAMMI: 
VIA ARSENALE 14 DTE 
VENEZIA u " 

SAN Мов 1463 2 

ы NW AGED. Dv EY MII e (1,15)-(24,9) 


ING. STEFANO FISCHER 


Spazzole perdinamo -Pasta per collettori 
Cinamonetri — Mentapali - Pinze. 
‘ Orolegi controllo «stazionari e portatili. 


322 
МІХ, А IN O -Via Solferino, 36 
Specialità Tecniche per Motori e l’Industria, perfi. в moderne. LE C ARBO, 0 N 
Feltroferre per basamento motori eco. p. attutire le vibrazioni ed il rumore. E | 
Ventilatori per ogni scopo e eomando. Levallois ture „prés Paris | 
| 


B Charbons | 


| Pettro=ferto - 


Rubinetti americ. ed altri-Saracinesohe. | pour 
Misur tori d'acqua di alimentazione." | 
Metali! antifriziene — Corde metalliche. Microphones 


Cuscinetti a sfere — Puleggle di legno. 
Taecometri fissi e portatili. 
Cent: giri — Estintori d'incendi, 
Filtri d'acqua e di olio usati. 
Salsateri — Pasta da saldare. 
Dinamometri - Polimetzo. 


(1) - (28,8) Selfietto per spelverare moteri e quadri elettr.o'. 


Spécialité de Dalais e en n charbon ` 


~ Ru 


Ф ' 


(1,15) - (34,9) 


8" 5606. 
Ktappre sentante сана! vo perjPItalia: 


| . MARCO CAPPELLI | 
nada Via ыш 12— Rini 


CARBONI 


per illuminazicne ad effetto per sola illumina- 
a luce colorata gialla, bian- | e zione. | А 


ca e marca затва, ues 
Carboni per mi- 


Carboni per. col- ES GL сл. _ erofoni. 


IeMort'ar quam: T A = — Carboni per elet- 
que conduttività. fa) AV o trotini. 


A arecc h 1 m 


sura a spirito. Vendita per lote las sazione. 


SOCIETÀ ITAL. di ELETTRICITÀ SIEMENS. SCHUCKERT 


MILANO — ROMA — TORINO — GENOVA — NAPOLI. 
(1-15), (17-9) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


MOTORI A COMBUSTIONE 


SISTEMA DIESEL 


di costruzione 


FRATELLI SULZER 


WINTERTHUR (Svizzera) 


per lo sfruttamento di olii greggi e residui di petrolio 


I — md 
iml ie twat 


' Brevettato in ITALIA 


Motore il più economico anche sviluppando forze ridotte. - Richiesta minima di posto, non essendo 
necessari apparecchi ausiliari come gazogeno, caldaia, ecc. - Messa in moto immediata e per- 
manente. - Consumo di combustibile indipendente della mañut¿nzi os s - Nessun consumo di 
combustibile prima della messa in moto e durante le fermate. . Accensioni premature escluse 
- Manutenzione facile e quasi nulla . - Massima sicurezza di servizio. 


costruito per forze da 20 a 800 cav. eff. 
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Studio i mine - MILANO - = Foro “мнз 35 


ROMA | m Piazza dell’ Esquilino 8 m ROMA (1, 5, 9, 15, 17, 21) 


Avvisi di Pubblicità де! ЕГЕТ TRICISTA. 


Impianti Telefonici 


€ ж di qualsiasi genere X 9. 


LINEE TELEFONICHE PRIVATE 
ә) RETI URBANE 


IMPIANTI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


vamp? 


Stazioni Centrali di commutazione 


secondo i più moderni sistemi 


ert- 


9 


Fornitori: 


Telefoni ad alta voce del R. Governo 


per navi, miniere, da campo, 


- T | Concessionaria | 
i з» PER L'ITALIA & RAPPRESENTANTE 
⁄ Q, ; DELLA 
/ Aktiengesellschaft l 
” / Mix Genest 
T / ч Telephon& Telegraphen Werke 
/ ~ SCHÖNEBERG - BERLIN 
à € | 
Д | e Zc eoa 
/ < ‘IMPIANTI COMPLETI DI AVVISATORI D'INCENDIO 
; Фэ ~~~ PER STABILIMENTI, TEATRI E GRANDI CITTA 


Impianti di Poste Pneumatiche 


per servizi privati e pubblici CC 


— — —г.——— 


| / CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


Li ili ra Eu УЕ ЕУ 39839-3983 -— 38 Эа E 9065 BELA TAI == hse ir yen irs 


- 


PIRELLI & @. MILANO 


Con Stabilimenti Suc Succursali 


Spezia = Villanueva у Geltrà . 


Cavo per Tefisione di Servizio PARIGI 1900 
— S. LOUIS 1904 | 

pr ее MILANO 1906 Fuoni concorso 
BUCAREST 1906 „ома оомоке 


— ——  — — —9»5»- t-99-9- 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 
Luce, Trazione, . 
Telefonia. 
Gavi Telegrafici Sottomarini 


\ 
Cavo posato nel Lago di Garda f 
Ú 


Tensione di servizio 


| GRAND-PRIX 


18,000 VOLT 


Provate a oltre 200,000 VOLT Provato a енге 80,008 VOLT ` 


Cataloghi e Preventivi a richiesta % | 
| : | (1,15 - 24,5) | 


D 
Hi Ф 
* 


SESIA IEEE SERIE LARE 


Gust. Mechtersheimer G.m.b.H. 
| MAXIMILIANSAU A. Ru. 


Caritieri di ЕКА 


PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 


—[  —I 


IO 


TRAVERSE CREOSOTATE PER FERROVIE 


Rappresentanti Generali per Z Italia : 


Ranieri Tonissi & C. Genova 
—— —À ÀA———————————— (1,05) - (12,9 


Telefono intere. 16-59 | | Via Luecoli 14-2 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


LUCE E FORZA 


- Impianti per trasporti di forza a qualunque tensione. 
Turbogeneratori e Turboalternatori. 
Impianti elettrochimici. 
Trasformatori con raffreddamento ad olfo e ad aria. 
Miotori speciali per qualunque industria. 
Quadri di distribuzione completi + Interruttori, apparecchi, ecc. 
per qualunque tensione. 


MATERIALE D'IMPIANTO . 


Generatori e Motori +8 Conduttori e cavi. 

Lampade ad arco normali, a fiamma e Liliput per corrente cone 
tinua ed alternata. e 

Lampadine ad incandescenza ed al tantalio a consumo ridotto. 

Contatori normali, a doppia tariffa, a massima richiesta, diffe- 
renziali automatici, 

Limitato:i di corrente, ecc. 


‘ TRAZIONE 


Studio ed esecuzione di impianti per Tramvtie. 

Ferrovie normali, a grande velocità, sotterranee, sopraelevate, sospese 

Impianti di trazione per miniere. 

Appl'cazione det sistemi a corrente continua, a bassa ed alta ten- 
sione, monofase e trifase. 


APPARECCHI 


di misura e саней, da quadro, laboratorio, elettromedicina, 

Centrali ed apparecchi telefonici. 

Imptanti d'avvisatort d’incendio e di ronda. 

Telegrafi Ot Orologi elettrici 9€ Indicatori di livello d’acqua J 
Accenditori di mine. 

Indicatori di velocità e contagiri O Trasmettitori d'ordini per 

` marina e miniere 3è Telefont ad alta voce 956 Apparati di 

blocco 3 Applic. per elettrochimica e metallurgica. 


— — — 


VÀ 


UFFICI TECNICI; 


GENOVA, Via S. Lorenzo, 8. - TORINO, Via Ottavio Revel, 20 - NAPOLI, Piazza 7 Settembre 


AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ === 
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MBNIERTTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI z. MORONI-MILBNO 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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GRIMALDI & C... 


TRAPANI 
LIMATRICI 
FRESE 


GENOVA Z 


BHUT IAT 
"A 


"GRIMALDI. C CENO 
pa: 808) 


Filiale a Milano | | | 
Foro Bonaparte n. 1. ` DIE CA TALOGO A RICHIES TÀ BE 


a CAVI HE 


(1,18) - (11,8) 
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3 Anime, 508,5 mm. | Costruiti e forniti 


alla 
POWELL DUFFRYN 
STAM COAL CO., 
LTD., 
CARDIFF. 


3 Fasi, 3,000 Volt., 


isolamento con carta, 


ricoperto di piombo G.I. 


Fili armati 
e Cavi protetti 
| | 108 mm. 

Peso per Km. 
40,5 Tonn. 


(copertura di rame 


sotto piombo). 
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Sede Centrale: `. . |— Oficine: 
BLOMFIELD STREET, LONDON, E.C. e {_ NORTH WOOLWICH & GRAVESEND 
W. T. HENLEY'S TELEGRAPH WORKS CO. LTD. 


RAPPRESENTANZA E Italo Ziannoni 
PER L'ITALIA: | | (8,0) Via Chiodo N- 6 - SPEZIA 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


es Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000 000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi. genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a- ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe. ventilatori, compres- ` 
sori, trapanatrici, ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


(6'8) -(gi'D 


== cosa pens a Ip 
STABILIMENTO ELETTROTECNICO in Cornigliano Ligure della Società Anonima Italiana 


MACCHINA PER SCRIVERE "WILLIAMS, 


L UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


=" zA Л Е 
D m a scrittura visibile e senza nastro 


Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia 


[022 = 


L ultimo modallo à tutto ciò che si può desiderare in 
| macchine per scrivere 


KEA 3— 
^ 51 Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'Italia. 


SOGIETA' MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
gia Ing. G. PONTREMOLI e C. . v. = MEM 


L'ideale delle penne a serbatolo 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÈ DELLA MASSIMA DURATA 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


EG AGENZIA ` | 
| GENERALE PER L ITALIA PRESS0 LA | 
DELLA CASA 00 
MABIE T00D & BARD а\ 5 Società Macchine per Scrivere ed Affini 
MILANO — via Dante, 7 
Londra e New-York pen и ———— rr акаа i x 
20 v (1,15) - (24,9) Venezia- Genova - Bologna - Roma- Torino - Napoli - Bari - Palermo 


TIA 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELE'TTRICISTA 


~ OFFICINA ELETTRICA 
DIR". EM? GEROSA 


SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. ‚ 300,000 


MILA NO 


Via Viltoria Colonna, n. 9 


99 0 


FABBRICA di TELEGRAFI е9 ELEFONI-APPARATI ELETTRICI | 


| APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Ld ^. 


Commutatore centrale 


о де 9 «uu 


—— M 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a qualche 
centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- . 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. 

Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
l altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica è 
il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 

(1,19) - 849) 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


Il Sig. Charles Albert GOULD a New 


PALI DI LEGNO York (S. U. d'America), 


par Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti | | 
di Energia elettrica | proprietario del brevetto completivo italiano Vol. 200 N. 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo 161 Reg. Att. e N. 74547 Reg. Gen., per il trovato: 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17%, « Sistema perfezionato per regolare 
la corrente prodotta da una dinamo 

TR AVERSE | mossa a veloeità variabile », 
О i š | | | | \ è disposto a cedere il brevetto stesso od a concedere 
per Ferrovie e Tramvie licenze di fabbricazione od applicazione del trovato 


a condizioni favorevoli; eventualmente anche a sfrut- 
tare il trovato medesimo in quel modo che risul- 
tasse più conveniente.. 


—___—__________t©O0 mu e€499-499—— — 


Per schiarimenti ed eventuali trattative, rivolgersi allo 


s) selva Nera Rempartstrasse, n. 16 | || Ufficio per Brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 
mE per l’Italia e per l'Estero, della Ditta 


nen ; ENIM ° @ 06 ( 0060. -- 


Milano 1906, Gran Premio || Ing. BARZANÒ & ZANARDO 
Marsiglia 1908, Gran Premio ар Via Bagutta 24. - MILANO 


—_———_—_m—————————————_———T_——————————6rPrT  -_  { 
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sisma | RIVISTA MAR\TTIMA 


MENSILE ILLUSTRATA 


non-sTelegraphe 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 


x e. A We 
. BERLIN W. “tke DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 


ү 

| [Ig FI 
7 

AE | ANNO 4r 

A 


жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI- 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 


ARS et — аш I 
7 


presa 


— — — —— e — —— _ Є 
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Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L 18 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » $265 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più. 
Un fascicolo separato L 95. 


— o —. 


Conoessionari Generali 


PER TUTTA L'ILALIA 
MANIFATTURE 


MARTINY 
TORINO 
FILIALI 
Milano, Gefova, Napoli 


(1)- (8,8) 


Avvertenze s: 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 1? gennaio — I »ignori lihrai dedurranno 
lo sconto del-10 9 o sia rer gli ubbonamenti in Italia sin per quelli all'+ stero | 
i tascicoli separnti, gh indici o gli estratti è n^coordato loro lo sconto del 25 *4. | 


< | 


Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d’abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo importo 


Tutti possono collaborare velia Rivista Marittima 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- | 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- | 
vittima - Roma. (1,15) - (4,8) | 


—t————1_a—___—m_____——m»mér_——m—————————m—m—m—————————————————_—_—_ ÀÉ 
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PREZZI D'ABBONAMENTO |. 


SS 


Avvisi di Pubblicità del ' ELETTRICISTA 


poupe (ЕТШЕ “* ROVORBO,, severan 


| 
——.rY-. 
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AUTOREGOLATRICI a vélueiti fissa, per — variazione di carico, di aspiraziuue e di volume, a forza costante. 
L'Unica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, p rchè sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l’assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


re celle cune dl forza assorbila a veloci созт LÀ POMPA PAEF ERITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 
| x A MOTORE ELETTRICO 


Si adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
pompa d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca- 
rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
cazioni fi :ora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
o turbina. 


Chiedere listino R 101 e preventivi dai Concessionari 
per l'Italia : 


ойе WHITE, CHILD < BENEY, Ltd. 


‚ А Rompa furia. comune” И, 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
B Pompa - /foluróo ` | 


(1-15) (8-9) 


ы 


Ф 
e 


Fr. Gebauer., Berlino 


Fondato: 1833 ^ FABBRICA DI MACCHINE GEBAUERWERK 
J| SPECIALITÀ.  ' | 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
_ mento e per 'ogni сзпеге di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
di caldaie: 
Massima siturezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
Pompe dé circolazione. 


(1) - (23,8) 


CE I 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA 
Е.) ' 
PREMIATA FABBRICA : 
Е i - © i n vg C uU dle „А, Н sa * = 
DI PILE GALVANOPHOR | | î; EWUDUBMEEEEEEM г 
AD ALTA INTENSITÀ гыга | 4: # 
recto seco | | SGEBR, BAUMANN - RÙN ano- 

ТГ ANDE MED AGLI США D) ORO — s. Fornitori di R. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Italiane И 

906 sš ос P 

Esposizione Milano 1906 i3 Fabbrica di MOLLE а SPIRALE di filo acciaio >= 

Er prima qualità, temperate con metodo brevettato se 

22 per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni "= 

$8 tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono 93 

$ una molla resistentissima e n lunga durata. — Filo 2 
MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 . & tondo o quadro fino a mm. 50. 

` > Telefono intercom. 2-85 >< | "m Resistenza fino a kg. 20,000. 

APPARECCHI TELEFONICI | ' ' 

SUONERIE ELETTRICHE | 
|} ' f ec | 
uu ARTICOLI 

AFFINI 
bd | | Rendono affatto “dapossibita in 
RAPPRESENTANTE causa della loo permanente elasti - 
generale per l'Italia e Svizzera UU o S 
DELLA I tivi, costruttori di vagoni ferroviari, 
E | | | tramviari, automobili, ecc. SN TM 
TELEPILON FA BRIK A, G, o Сой рө a richiesta. Vee 
già J. Berliner (1,5 1,9) 7^ posizione" Milano 1 908 : MEOAGLIA "D'ORO 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO "==. ron P" 
^ Esposizione Internaz. Rappresentante Generale per l'Italia: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER | 
gran Premio Milano 1906 TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (1,18) - (24,8) 


HARTMANN & BRAUN | 


SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI 
| FRANCOFORTE 


SUL MENO 
ee 


— FABBRICA SPECIALISTA fi 


in apparecchi elettrometrici di ogni genere , 
— —9-94-— —— | 


. STRUMENTI DA QUADRO DI DI QUALUNQUE GENERE E POTENZA È 
COSTRUZIONI SPECIALI 


per alta tensione da fissarsi su braccio, su colcnna 
da affondarsi nel quadro. 


STRUMENTI IMPERMEABILI 


da montarsi su navi, automobili, miniere 


Nw 


Strumento incassato nel quadro. | ed altri luoghi umidi. 


Rappresentante Generale per l'Italia: Ine. А С PIVA 
mds Piazza Castello, 9 — — 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ AN. ING. Y. TEDESCHI & C.- TORINO — 
| | Fabbrioa di conduttori isolati | 


— —..— ee-9 6 E» «4p ФФ ее ___ —— 


CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 
energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


j = E X 
= à. e 


CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


e Zaj E ma ` EEE | 
ние | AEREI - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


(3'78) - (ein. - 
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La, 
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[| | CAPITALE L. 2,000,000. 


Società Anonima 3edente in Brescia 1 


| OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


x x SPECIALITA | . | 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


ME FABBRICA ITALIANA 


di Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI LAMIERA ACCIAIO CHIODATI- 


di qualunque diametro 
=." 


. 


FORZA Sistemi propri d'unione | 
40 IMPIANTI ESEGUITI | garantiti per pressioni 
per oltre 200.000 


. Referenze di primo ordine 


SINO -100 - ATMOSFERE — 


Paratoie - Valvole 
Grue a Ponte 


1 (1,15) - (94,8) 


9 Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche 49096 | 
II AER 


/ 


Avvisi di Pubblicità dell ELET TRICISTA 


ааа a: 


THE “OLIVER, TYPEWRITER CL 


Uffici Principali e Fabbriche: ( (А00 0. Š А. 


Filiale: Dittà A. GIANNOLA-PUCCINI 
Palagio dell’ Arte della Lana ` 
FIRENZE: 


Leto, _— ——— => RS DR ——— ————————————— — 
La Commissione: Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


g per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- B 
Й spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la | 
| “OLIVER ,, giudicandola la migliore fra tutte. — s 

In seguito a ciò la Direzione Generale delle F errovie dello 4 


° 100 Macchine Oliver, 
4 e il 6 agosto una seconda — о n - 100 Macchine. . 


SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
. Macchina Moderna = Durevole - Completa ; 
| 150 mila macchine vendute in tre anni. Record Mondiale | ›®- ава) el 


à incandescence de Zürich SOCIETÀ ANONIMA 


“Fondata nel 1889 ` ZURIGO i 0, l | N 1 1e d er s> la 


(ZURIGO) 


SOCIÉTÉ vis LAMPES Í Tr  ESTALOZZI GC 


— nti a Mln 


Stabilimento a 


BIRMENSDORF - MR | FABBRICA DI CARBONI 
— | M ре lampade ad arco e di elettrodi 
.— LAMPADE А CARBONI 
INCANDESCENZA PER 


di tutti i generi ` 


LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


LAMPADE 
comuni - 


e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tramways 
fiamma 
smerigliate 
сес. 
57 


Agente generale 


F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1,15) - 18,9) 


| 

| 

i SPECIALITA’: 

—— m LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE C0- 
| 

| 


A. gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


М tar ea tal ate a a a e none ao . 


CHIEDE RE PREZZO COR RENTE 


гетите Generale: (1,15 (248) 


BIETENHOLZ - Torino 


F. 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata. | 


4 
а 
`) 


| 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


SOCIETA ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE 


(svizzera) BIASCA (Svizzera) 
=— === 


Specialità esclusiva: 


~ 


ENTILATO 


per usi diversi 


Marcia silenziosa 


Massimo rendimento 


Spedizioni franco domicilio == 


 Cercansi Rivenditori 
(1,18) - (21,8; 


RRGOLATORI aroma Thu [y 


di tensione, di intensità 
per corrente continua ed alternata 
per ge trasformatori, feeders, ecc. 


e per Forni Elettrici 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12,9) 


Referenze di installazioni eseguite 
dn tutti gli Stati OCUPA. ed in | America 


- 7 mn ela 


MILANO - TA Romana, 13 = MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO art 


SICUREZZA LEGGEREZZA 
ECONOMIA DURATA 


MARCA, DEPOSITATA 
genza catrame od agfalto, resistente al calore tropicale, 


al freddo, agli acidi, ecc.. invece di tegole, lamiere, asfalto. 


Per copertura di tetti, 
armato, ecc. 


{ 
š Per isolazioni di fondamenti, 
® 


vagoni, solai di cemento 

ponti, tunnels, 
umidi, terrazzi, ecc, 

Per pavimenti e tappeti, ecc. 

Per costruzioni navali, stabilimenti . 
vagoni refrigeranti. 


e 
id $ 
e 


frigoriferi, 


—— ММММ М ММА HP, шы n МА ЫН И АНЕ „н ММ Su ‚СЕ ЛШ ЫС a S АШ Ng 


Prezzi per rullo di 20 mq. (m 22 X 0,915): 


| Roma - Palermo 
ч, . IE Hoou - ° 
s spessore o pi . 98. — — 
р | к кыш u > 99.— 80. — 
: » » š н > 40. — 43. — 
8 : . 62. — 64. — 
Ruberina al kg. L. 8.70 8.80 
Chiodi speciali. 1. 1.80 


Numerosissime applicazioni in Italia dal Genio civile e militare, Uffici tecnici, Ammini- 
strasioni ferroviarie, Stabilimenti industriali o privati con splendidi risultati attestati. 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 
richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 


LAMBERGER & C, 
Via Monte di Dio, 54 - NAPOLI - Telefono 15-45 


(1,15) u (6,9) 


< < — Ha — 
Avvivsi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


BREVETTATI очне · 


^A continua ed alternata 


Tm $ Fonderia l'leccanica di Brescia È 
LIMITATORI DI, CORRENTE | Pe e сокта C ^ 


e———« BRESCIA + - 


(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per Іа messa in opera) 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI— i più ОИ 


Tipo Elektron | 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 


| 
| 
| 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 
| 
| 
| 


| 


„__, || Elektron Elektron con dispositivo 
Designazione {ordinari per attenuare la scintilla di distacco 
—M —— l - 
Amperes | dala?2 da na: da BA e zd e js | daB]. Ed 


Prezzo cad. | L. 12,— IL. 1 14.50 І, 1 16,— L. 18,— L. 20, — L. 22, — 
Prezzo del Limitatori Elektron da (гоп da 125a a 260 V. V. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Elektron | Elektron con dispositivo 


Designazione | 


| [Ordinari per attenuare la scintilla di distacco 
| Ampere | [deua di E ADOOS “К AES чы i шш. i "ыя = 
Prezzo ced. | L 12— 114501, 16,— 1,18,— "TURBINE Peli e me i alto "— 


Tipo excelsior 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 
| Fino a 125 Volts da '/, a ?/, di = peras 
Da 125 a 250 Volts da i, a !/, 


| prezzo unico I. 5,75 


Tanto per Vitalia quanto per la Svizzera, rivolgersi ullo manovra, pressioni altissime. 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE TRASMISSIONI perfezionate `- 


| 
Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 € j (1)- 88) 
(1, 15) - (24,8) &e L——_____ 


500, AN. A. S 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 
TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


——————————á— ч лл рет” ече рур о. ДИ 
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FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE е la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse—Telegrafi stampanti — Avvisatori 

d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. ~- 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale Е 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE – SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI — CAVI - ЕСС, - ECG. 
PILE ad alta Intensità “INVICTA,, brevettate- -Pile dogni genere - 


gp — TT rr sx lei: «+» 


Numerosi Impianti già си 


SERVOMOTORI e Regolatori 
RUBIN ETTI DI SCARICO equilibrati di facile 


RM 


е 
= fce — GIS: — LOI WC: © ev e IPs» 
= В i zu - 905 = Roco — t 


RAPPRE sai sa an = DEPOSITO 


vera V, E. L Е. A. | С | 
(ELEKTROTEOKNISCHE INSTITUTE - FRANKFURT) | A. SCHWARZ - FRANKFURT 


APPARECCHI DI MISURA LAMPADE AD ARCO 


—— —- 


n | | | Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


 —— — — o —— — — P—————€———____—m — — . ..... нє» 


-———— —À —— — — 


L& C Steinmiiller Gummersbach - 
_ LA PIÙ GRAN FABBRICA DI CALDAIE MOLTITUBOLARI IN GERMANIA 


Fondata nel 1874 


CALDAIE noltitubolari inesplodibili 
SteinmuUuller 
produzione 1: vapore da kg. 20-25 pro m°. 
con rendimerto elevatissimo finora insuperato 

‘da nessuna concorrenza . 
SURRISCALDATORI appropriati per 
Caldaie d’ogni sistema, brevetto steinmül- 
ler. "Costruzione solidissima; manutenzione seme 
plice. 


DEPURATORI D'ACQUA brevetto Steinmüller. 
Economizzatori sistema Green 
Impianti completi di tubazioni. 


=>. Per schiarimenti e preventivi rivolgersi alla ditta. 


ING. ROLAND REMY 


TORINO - Corso Oporto, Al - TORINO 
| 085 è 


0 


— RARA АДЛ АС, ананнын 
. TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


(GADDA & C. Consociata). 
Sede in Milano Via Castiglia 21 


Dinamo - Motori - Trasformatori 

y ари | READ | FERROVIE ELETTRICHE 
1 | TURBINE a VAPORE | 
| sistema BROWN BOVERI. PARSONS | 


e | 


RE 


De 


nasa 


Ча, у 


per accoppiamento difetto con generatori elettrici, 
pompe, ecc. 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 


Filiale di Roma — Via del Tritone N. 53. 


Wen ssi x rs | Соп rapresentanza a NAPOLI: | + 

witty due prm M Su 

IRINA as | Ing. Buonomo e Utili- Calata S. Marco 13. 2 

| < 
€ Per il Piemonte - Ing. Vallibuena: Lichtenberger e Ori Torino - Via Lagrange 29. 35 
P Per il Veneto - »  » Venezia - S. Moisè 2065. 99 
Б Per la Liguria = Ing. К. Queirolo - Genova - Salita di Negro 1-2. neo Si 


/ ESATA кросс ОО ИЕ SERRER AREE FITTA TATE A 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE — 


Officine di Savigliano 


Vapitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 
(Via xx SETTEMBRE, 40). 

dà de | 

Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 
Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 

| Via Somma Campagna, 15. 

ээ - GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. | 
Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccaniche & ólettricfie 


bul 
le 


DS 


E 


Еч 1 A 
LO acm. "t T 
^ TU s. dA 5 tE va 


Trapanatrice ad adesione magnetica ens 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


' Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


39, Via бетте 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


(145) - (24,8) 
Clemens Riefler ` pd 
FUBBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- есеп ЕСА Più di 
SSEL colei NACO (Baviera) SEMIFISSE 7— A CA = 2 TO sil 20,000 
COMPASSI DI PRECISIONE ||‘. as m E no 
SISTEMA ROTONDO ` saturo а ei NOUIS, ZA o 
er Ingegneri, Architetti e Disegnatori e PAN: MEA EIA IR 
per 11000 Aa) 9 surriscaldato АЫ | AI De | il EAN Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Louis 1904- Liegi 1905 E RIO | У) sms | L| | 
Cataloghi gratis а richiata - Presi di Fabbrica Con JAR LP МЛ Prix 
C RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: — distribuzione ДУ v PS, VP —. Esposizione 
a valvola IC Y 7 к —— * MILANO 
DI A. DEIDIER | «LENTZ» ` lt e с t 
cir Napoli = (italia) Corso Vitt. Eman. 155. mig At ti ERES 
u gere Rappresentante: | 


I compasai Riefler sono usati nelle souole e 
dela Сава pore egli importanti uffici teonici del mondo 


ALONE ee RO ONE  —— CURT RICHTER - 


LABORATORIO ELETTROTECNICO = 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. | 


| 
| 
| 


Società in accomandita semplice (a | x === 
OFFICINE E FONDERIA |} DEPOSITO GENERALE \- мены mm << == 


Via Ernesto Rossi - BERGAMO | Viale Monforte, 28 - MILANO 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell’aria - nell’olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 


Trasformatori di misura $ APPARECCHI PER RETI AEREE sm Gi 


di tensione e di corrente È a bassa ed alta tensione Мэ” 
— va | per sezionamento - valvole - derivazioni w 
Trasformatori - divisori - resistenze - | SIRIO SAI \ 
per archi È Scaricatori : 
ICI PESCE EE per basse ed alte tensioni \ | 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI . K. Paspas АД E Y 
per batterie di accumulatori ж | ACCESSORI PER IMPIANTI 
Е lt Morsetti, Serrafili, 
REGOLATORI etl мү Pià t Valvole a piombo ed argento. BERGAMO Telefono 3-71 
| pel sistema di survoltaggio Magrini . | ——— a eno per Telegr. Elettrotecnica 
— L AT 
REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO ? | Apes ear (ne bó pena Telefono 28-77 
ў REOSTATI DI REGOLAZIONE p Р = 70050) MILANO per Telegr. Elettrotecnica 
| per dinamo e motori. " Costruzione e montaggio di quadri completi 


REOSTATI DI AVVIAMENTO Y per Centrali - Stabilimenti - Motori (1,5) - (7,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


° 
JULES ISRAEL & ©. MILANO - vin Pantano, 7-0 


Unici Concessionari in Italia 


Ф 


2 o s 


- 
| ET 
т Tia 


сы : 
б “4 б 
I мому @ i 
P ' x 
Е : Marca depositata 0 0 
3 SZ сиы: баз "E 
0 Q "Erevetto Italiano 75880 
Д ; Q o get 
Q m" B А 
e Ò, е 
Na E 
: i; | 
| С 
| 
e Grande беровно di Materiale per impianti Elettrici | 


00 
pomm — =e 
* 


Manufacture Specialede Cuirs & Courroies | 


40 Medaglie — 3 Diplomi d? Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giuri) BarceLLONA 1888 - Тоговл 1888 - CuicAco 1893 - Parigi 1900 


м 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli | 


Marche Accreditate: 
Scellos -. Dynamo - Extraforte 


Scellos-Renvideurs - Hidrofuge 


9499 9 


GRAND PRIX 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Agenti Generali per l’Italia 


STABILIMENTO DI RIFINIZIONE F RATELLI TRUCCHI 


PARIGI — Bd. Voltaire, №. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA aii 
T 4 


i | 
Il 


M nu 


| 
WH 


| h тА m 
MNA RS 2 


a | Avvisi di Pubblicita dell'ELETTRICISTA 


x 00000000000000000000000000000000 1000000000000 


“DORA,, 


$ . 
i. SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


-p 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in. GENOVA - "M ALPIGNANO (Torino) 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ei Ж ЖОЮ H K 
Hi Ud BS AR S Batterie di trazione per Oa Dog e Battelli 


e 
i 

Illuminazione di Veicoli Ж. DN А Ж ЖЖ Е R DR 
| GRANDE FABBRICA DI I LAMPADE ELETTRICHE 
Ф 
Ж 


а Tungsteno е а filamento di « di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Hluminazione ie. Elettrica | 


о.ө. ссе 


GRANDE OFFICINA: MECCANICA 


Sé eseguisce qualsiasi Lavoro di meccanica (IE) - (5,9) 


*0909090909090909090909 *09090909090909090000096 


Accumulatori E Elettrici zl 
E 


A n _————_ rrP——m——memmser@ 
| EMUO FOLTZER - ‘Contatori “МАКОМ, 
" RIVAROLO (LIGURE) | Costruzionia motore ed a pendolo 
| E : MEINA (LAGO MAGGIORE) ! per corrente continua o ° нетната 
Е Бе | ————- ————— 
OLI: e GRASSI[| (ammo 
TN i portatili per control; 
i migliori lubrificanti per macchine | TM " 
оройн Ши en le di Parigi 1900 Tw 
| 
Medaglia d’Oro . 
ini CONTATORI 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio : ° con indicazione di massimo (Cà ady " là "m j^ 
| тейайа C Oro ed altri tipi speciali E E Wi ge E 
GRA N D PRIX Esposizione [Internazionale | È 
Milano 1906 x di 
F | rni | Te dei principali Costruttori di macchine B Chiedere listino Apt 
U a vapore - Imprese di elettricità - Ë | а Rappresentante Generale | MER UE ИРЕЕТ 
^ | Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri f || — U ius 
Opifici industriali E К . R EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 
» | | as | (1,15) - (34,8) 
2 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISIA 


-— 


TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE | | OFFICINE GALILEO 
Ano-ima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile a L. 3.000.0С0 Società anonima sedente in Firenze 


Sede in BERGAMO m SRO 
— ——— U Studio elettrotecnico 


STABiLIMENTI. FiLiALI 


 Sorisole (Bergamo) MILANO: Kia Rasori e laboratorio per tarature scientifiche 
i Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira ed industriali 
"STUB ii GRES are 
ed accessori per fognature | REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
5 per acquedotti 

} Impianti Elettrici Strum en ti i Elettrici 

£ Scaricalore : 

| e Telefonici aaa pet 

(Siemens) -———--+@@4- 


| U | Costruzione ed "em ai эрим 


B Wa 
I] Mattoni Grés 


Proicttori da scoperta - Telemetri - 


s, TT sn. Segnalatori di ordini 
I pecialità š e I ho ==——s—s. 
A, ° in Gris per Fabbriche | Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 
Prodotti Chimici, Tin- DELLA ; 
t "i torie — 
(oo Gas rm ro Rappresentanza е Deposit EUROPEAN WESTON ELECTRICAL IN M (5. 
S — n ROM A | E DELLA 
presso il Signor 
"-— mam m PA x DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE 
| | per Resistenze Liquide Tasta ON. Sie AN | | BERL IN 
Gerra (1,15) - (24,8) 7 | | qb cU ИИ, 


La nuova | Lampada da "' OS RAM С 
Consumo í Watt per candela 70°, economia 


Lampade \ | Gsram 2 
| 


80 Volt 18-50 cime loss | Aer da 100-130 Volt 35-100 candele 
da 100-160 Volt 35-130 candele = — da 200-250 Volt 40-100 candele 


— —— —— — —- 


Le imn da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra 105, vengono fornite sclo 
per sospensione verticale. 


Ulteriori schiarimenti e жебей a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT a 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia 


Lng. А. e PIVA = MILANO 


(1,15) - (89) 


Avvisi di Pubblicità dell' ELET TRICIS'TA 


- Schaeffer & Budenberg 


23 A. Monte Napoleone = MILAN O 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Sichaeffer o Bourdon. 


Indicatori per prendere diagrammi. Compressori sistema Kryszat 
Contatori di giri — Tachimetri Fompe a vapore brevetto Voit. 
Rubinetteria e Vaivole d' egui gencre. Pompe per provare tubi e caldaie. 
Valvole Sistema Jenkin. Regolatori di diverso sistema. 

Valvole modello: forie per vapore surriscaldato. Termometri — Pirometri. 

Elevatori di liquidi — Pulsomettri. Tubi di cristallo, primissima qualità 


ОЖЖ» 


‚ SchiffiC. 


SCHWECHAT 
presso Vienna 


GRAND PRIX 


Esposizione Internazionala 
MILANO: 1906 
—— — — «3883» — 


SPECIALITÀ 


Carboni per luce elettrica a vari colori. 


Elettrodi sino a 3BO'"di grossezza - 
| 6.1600" di lunghezza 


MINIMA CO! A COMBUSTIONE 
i Placche ө bacchette di carbone per. 


———— -r 9 


Rappresentante Generale per l’Italia: 


... . GUSTAVO WEIL ` 
| MILANO — Via Monte Napoleone, 28 — MILANO 


(1.15: - 8.8) 


ee —————_  ——r————r__s— —_—— 


TUNE ad Mi(Ua ШОО CHIUSO. 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
orrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 920 volt circa — In serie da 2 а5 lamp. во 2X0 a 550 volt. 
Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per -tutta la durata ‘dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A PES А ARC JANDUS - PARIS 
Q5 - 34,5, RAPPRESENTANZA GENERA GENERALE PER L'ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


\_ Corso Buenos s Ayres 66 — MILA — Corso Buenos Ayres 66 


M -= Fabbrica dicarbonielet- 
; trici per lampade ad arco di carboni galvanici. 


Valvole a saracinesca. — Lubrificatori 


T elettrochimica e l'elettrometallurgia. | 


| 


ЖЖ 


+ 


(Ы) - (8,9) (Verbund- - Roleasoglas di Jena). 


TE 


OFFICINE e FONDERIE TORINESI- TWN 


— СЫА — 
LUIGI CARRERA e C. - - SCHLAEPFER е.С. 


RIPART › N. 


RIPARTO Il. 


Moroni À (us Povero | 


minimo. consumo 


da 1-2-5 cont: | 


TURBINE - TRASMISSIONI 
INDIRE ` ШШ 
Macchine per laterizi 
Ventilatori Pompe 

-OFFICINA CALDERAI 


-|| SERBATOL ` 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 
Ghise speciali 
+6 Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a rich'esta a+- 

. Rivolgersi al Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO 


Torino = Via Corte qd’ Appello, 2 - Torino 


per HP ora. 


Consegne brevi. 


(1,45) - (24.8) 


| ADOLFO RIGN ON 
Corso Siocardi 3l- о, = Corso Siocardi! 31. 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE RLETTROTECNICHE 
| Vernici e nastri P < B н 

g Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra 
s Amianto ecc. ecc, 


SAMT Manson 6 bianco, nero 5 9,80 al Ке. 
» Mico 20000: 32 20 


RS, 
°” | 
р e) 
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OFFICINE LOUIS DE NAEYER C: 


WILLEBROECK (Belgio) - PROUVY (Francia-Nord). 


> © 


| Caldaie Moltitubolari 


NUOVO | ‘MODELLO 

costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar- 
nizionl. 


——— ——— IR... j, .—. —————— 


САЪОМЕ. - 


di qualunquo sistema 


ЖЖЖ ——— o | 


RISCALDATORI | 


. per l’acqua di alimentazione 


——z. uU u 


KO- 


| SURRISCALDATORI DI VAPORE 


——— ЖЖЖ 


SIm ҮП ЕНТ >, 


$ 
ч Í 
2 | Р Гай ul: i 
Aa) m ^? 
ч 1 


^| 1.068.590 mq. di superficie 
| di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


“Rappresentanti Generali рет . VItalta: | | 


| ° ° | iliale a MILANO Foro Bonapart 
Grimaldi C. —'" cana артел. 


GENOVA -Porici V: E 26. Ing. Giovanni Bas ra. 
| L 
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NGA RIVA RE Milano. 


(git ing. d. hiva, Monneret e | 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


In 19 anni di esercizio 


oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli | 


Progetti e Preventivi a richiesta 


SOCIETÀ ANONIMA” OFFICINE MANFREDI - ын | Bongiovanni, rosno 


TURBINA di 3000 cavi 


а» 

pi | 

раш | 

€ 

zl 

тз 

m. ERV ti o } 
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© a E Ç 

TAURO A. 

m. е d 
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(1,15 - ((24,8) 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale D. 1,300,000 versato. 


Costruzioni © meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 
SEGHE E MACCHINE 
per la lavorazione del legno 
secondo i tipi più moderni 


Referenze di primo ordino 
ESPORTAZIONE 


Arua r ts 


CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA (1,15) - (24,8) 


T 


‚ | „вомас.иилне ҮТҮ ҮП ТИЙ 


Direttore: A. CHIATTI di città e campagna, aeree е subacquee 


FERRO ZINCATO i BANDE STAGNATE | La nostra Ditta- ha eseguito gli impianti cittadini 


А METALLI | di Venézia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO Mestre, per trasporti energia Cellina ed. Adige. 


SPECIALITÀ i | | 
81 assumono impianti ovunque con squadre specia- 
TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO Hste - Prezzi unitari oi а forfait, | 


Via Anime Sante 25 27 — ROMA. — Teteroxo N. 97-23 


MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TrLeFono 15-34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLEeFono N. 25-39. 
— t "Ed 


"= — À ше .- 


Fabbricazione di trasformatori 


‘e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


rc rec 


Installazioni elettriche di luce e 


forza in Paosi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 

Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini in 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


(nen) 


Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti FORNITORI 

— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rasi š 

per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- elettriche — Municipi — Stabilimenti. 

vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per MES 


la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 'E 


————— —— — — fmi eR mn 


Ing. BISO ROSSI & C. 


VERONA - VENEZIA - PADOVA 
(1,18) - (24.9) | e ( 
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SOCIETÀ ITALIANA T IRE LIZARS m 


SIRY, CHAMON & Co. 


© Viale P. Lodovica, 21-23 - MILANO - Viale P. Lodovica, 21-23 


Agenti esclusivi per l'Italia della 
0% POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 
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ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Yia Principe Belmonte, 109 i | 
. TORINO - Via Arsenale, 31 Aus d lli M aun. Rees - Via Caserma 1, Ld 


CONTATORI 


Ei. THOMSON per ош набай, tensione ed 3 


intensità. d 
Е. THOMSON speciali per quadri di distribuzione, e @ 


per ‘alte tensioni. 


o SÙ 


(2) ` C» 


PASA; 


VAS SS NEAN 
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= и 
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— 4—o— ot- - P 
B. T. ed А. C. T. ad induzione, e per qua-. {È 


lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


SONIA 
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E. THOMSON tipo A 


I Se rie 


EZ DOSES EZ 
INTE 
VAS ANG 
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qux X 
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Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 


У 49 ы ыкса ae 


semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamicra 


Li - 
— NSA LENIN MSN NN LU aan —— MINNA ы a ST 


E a» © EC 
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O” IÇ per corrente continua da ра тоо Am- 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


=, 


eli str 


O'K speciali pel controllo delle batterie d’accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora 


Е —— 0000 2X «4 «c 0000 ——--——  ___ 


Chiedere listini, prezzi e garanzie 


LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan. - СЇ? Arsonval 


OGNI CONTATORE Ë MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA ~ SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI 


(1,15)- (94 8) 
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Avvisi di Pubblicità dell E. 


BERGMANN- Elektricitáts-Werke 


Tubi BERGMANN originali 


nonchè 


in qu 


Abtheilung J. 


`` 


tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


alità senza concorrenza 


ed a prezzi convenientissimi. 


Merce | sempre ° pronta i in n Magazzino 


=s. ................. 


Rappresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


PER TELEGRAMMI: 


Conduit - MILANO 


MILANO 


— Git 


Via Fatebenefratelli, 15 
Telefono intercomunale N.° 29-67 


Isolatori brevettati DELTA 


sino a oltre 


100.000 von 


di esercizio 


Specialità 
della Manifattura 
di Porcellana 
fondata nel 1853 


per Alte tensioni 


Avyist di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


SCKOIGIGESIORSIOREOROREOREOREOECIEOECE HORE ISACCO IAC ACROSS IRODIOEOIOIOK HAS ASOSORISIORCISIOIOISISIORASEIORASR, COO | ў 

Í — COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE i 

19%; | 

Ј. BRUNT & | 
GIÀ JJ. . E 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 


OIOICERIOIOIOEOIOEXEDIOIOOEOIEOK 


` d, 


= CONTATORIDIENERGIAELETTRICA — | 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase — 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 


Contatere per correnté alternata trifase. 


Speciali per quadri 
di distribuzione ж ж 


Massima sensibilità Contatore per corrente alternata monofase. 


£c: ` — UN JL SN LN E p Ta = — =. 


x Minimo autocon- 
sumo x Semplicità 
x Robustezza x x 
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Contatore 
per corrente continua 
2 fli- 3 fili 
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Tipo M. R. 1 
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Tipo R 5 
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abut 
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MOKMIORMOKMOKO 


` LABORATORIO 


PER 


CACHORRO 


ЖИКА + ЖАСИЯ 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Chiedere Listini e Prezzi. upon 
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Società Italiana Lahmeyer di Elettricità | 


i 
- 


t á e 
T, 
I 


amt 


Paw 


rS 


49.4 


Ni Team: FORZALUCE — MILA NO — Lettere: Via Meravigli, n. ` 2. 

SI -= - Rappresentanza manza Generale della 

х Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. Francoforte s.|M. Mulheim g. Rh. 

ut 

di 

E] DINAMO | nmusm 8 
x COMPLETI È 
X MOTORI E per qualsiasi scopo ; 
Wi ete L 
x TRASFORMATORI Filiali a: 


келг 


de A CRA, PT 


per tutti i generi di 


ROMA: 


h « dè 


x сш NAPOLI 

A | 

x ° 

" | | x 

ai C 9 | 
Ж | (115) - (8,9) 

T Prezzi correnti, preventivi, Ааны GRATIS a richiesta. 

E X TN ОО, ОООО = MI 
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Contatore “ЕЕВВАНТІ „|| SOGIETÀ 


PER CORRENTI ALTERNATE TRAZIONE ELETTRICA 


» Semplice aM Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato L. 300. 
fa RO Via Vignola, 6 MILANO Telefono 95-24 . 
siii = — Preciso 


== og = MO MATT- 
= ноо 1000 T" D 


— “IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


Non soggetto a guasti o 


ad alterazioni nella sua |. | DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
“OHIO BRASS C, 


———— < 


Uguale precisione «on 


E. X '{ di carico fino al 50 */, AR ¿— 
s» аі sopraccarico 
‘Non contiene spazzole, E BLETTRICI, 
collettori o contatti mobili. A FILO AEREO senza 
pe? { rotaie - Il sistema più 
Í Ferranti Limited 
= | Hollinwood i pobblici 
ү A “è a Lancashire 
| 5 (Inghilterra). жж» 


Per opuscolo; prezzi e forniture, rivolgersi all 


Ing. ENRICO PANDIANI di MILANO 


che ne tiene in deposito per varie capacità, 
tensioni e periodi e li fornisce anche in 
prova. f Y (1 «8,8: 


Cataloghi e 
^ Preventivi 
a richiesta 


(1,15: A (2,9) 


pratico per i servizi 
| 
| 
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АТЕВ MECANIQUE PRECISION] SIRIUS KOLLOID LAMPE 


TERRITET | 
CONTATORI D'ENERGIA ELETTRICA LAMPADA BREVETTATA A FILAMENTO METALLICO 
Funziona in tutte le posizioni 


per corrente: 


continua Consuma ca: 1 watt 
alternata per сапа. normale | 
monofase 70°, risparmio esercizio 
bifase MM s 
— FORMA ELEGANTE 
NK trifase: DIMENSIONI RIDOTTE 
CONTATORI SOLIDA COSTRUZIONE 


LE ROTTURE IN VIAGGIO 
| RIDOTTE- 


E ЇЙ Gesellecha m 


. A DOPPIA TARIFFA 


ДЕ ло: no ne notte) 


CONTATORI : 
A TARIFFE MULTIPLE 
CONTATORI - ORARIO (non necessità ricaricarli) 


PER CORRENTE ALTERNATA | 


Lampade ad Arco ( (Peririsat)| è 2 da 2а5 А per luce 

per corrente alternata e continua a 50 A per proiezioni 
consumo di corrente ridottissimo 
prezzi eccezionalmente bassi 


Fabbricate dalla: 


Ferri da stirare 


 —— s cc ——T —&6 
t e аы айыы t — —— Na 


Rappresentanti generali per l’Italia: 


| ALIMONDA & BURGO - GENOVA 


Via XX Settembre, 16. NEU 


— WES DET. Di + 


Rappresentanti gener ali per l’Italia : 
ALIMONDA & BURGO-GENOVA 
Via XX Settembre, 16. 


(1-15) (17-9) 
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Referenze di primo ordine: 
| 
ouprpao omad pp ozuoaojgosq 


ESCLUSIVI CONCESSIONARI NEL REGNO D'ITALIA 


WANNER & COMILANO ` 


PARIGI BRUSSELLE HORGEN _ | 


———— s E ragno TESERO 


(1,15) - (10,8) 


Va 
se 
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Grande Deposito 


Protezione degii Impianti Elettrici | | 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA T a ELETTRICA 


| 
x 
di 
x 


i | € xm ме ИР ан до ы 
«тч PARAFULMINI IN SERIE ni qe Am 
Wb. Ma vibes ara oho re aca 
ds ND \ Resistenze Ohmiche — Accessori Riflettori 


sig 
CONSULENZA $ 


Inc. G. GOLA vo M 


Esposizione luciana MILANO 1905 
| DIPLOMA D'ONORE 

x | Internazionale di Elettricità MARSIGLIA 1908 MEDAGLIA D’ORO 
i ::]-o>:.[]]\eW.e= Ten EIA NATE Se 


Tazza in grande 
| assortimento 
p È 7. 891 иро cigranlus8o | 
F al più corrente. | 
б | 


мим-е.в, . TANSINI-NILANO 


Via Montebello, 14 (@,16)-2,8) 


. Berlino 1907 : Medaglia d'Oro e Diploma d'onore. - 
MAGDEBURG -BUCK AU (Germania). 
Succursale per l'italia MILANO 16, Via Roveilo, Casella 875. 


| CON E 
"a ACC ocomobili e детіјіѕѕе 


A VAPORE SURRISCALDATO E SATURO 
| da 103600 cavalli 
LA PIU ECONOMICA MACCHINA A VAPORE CHE ESISTA 


{SW Sorveglianza facile. Sicurezza assoluta. Alto rendimento di forza. Marcia regolare e silenziosa. 
499 Impiego di qualsiasi combustibile. Uso del vapore per scopi di riscaldamento e di esercizio. 


In Centrali Elettriche sono in esercizio 1390 - macchine Wolf. (1)-(23,8) 


Produzione tot ale 600, 000 caval dic 


lim 


НМЕ Ti 
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SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
| gia Breitfeld, Danék & С" 


коч | | BOEMIA) — — PRAGA — (BOEMIA) 


“ci "=т=т: ско 9 v 


—— — —— —— 


succursali a:  AUSSIG- SUR ELBE (Boemia), BLANSKO (Moravia) e SCHLAN (Boemia) 


1 SPECIALITA' 


È š Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 
à moderni sistemi. 

2 Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema 
о brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. | 

Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. ` 5 (0-09. 

—+694- 
St costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 


000. 


Pompe elettriche a stantuffo tuffdnte o rotativo.- Macchine d estrazione, 
argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 
genere, apparecchi caricatori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 
fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 


n 
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Karissa KAUN INDUSTRIE GESELLSCHAFT 
IN MERKELSGRUEN ве KARLSBAD 


= Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “Excelsior „ a Zettlitz 
e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


^ ISOLATORI 


in porcellana durissima 
per condutture elettriche 


AO ALTO E BASSO POTENZIALE 


Telegrafo e Telefono 

Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 volt 
= Oltre 9OO modelli d’Isolatori 

Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
е FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Tensione 20000 Volt. 


ue |. — IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I.. Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
e delle principali. ; == IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore Km. 88 — ‘Tensione 32000 Volt. 
Soc. di Elettricità sa i E = = IMPIANTO S0C. ELETTRICA BRESC JANA Km. si — Tensione 40000 Volt. 


= IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. 


A =" === più altri impianti per ten 
ы 100 : sioni superiori аі 15000 Vult. Rappr. Gen. per l’Italia: 


ISOLATORE 881 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS L A 7 7 А В 
| Km. 185 alla tensione di 56960 volt ON 


Il più importante in Europa | TREVISO ; (1,15) - (5,9) 


dell'interno e dell'estero 


MANNHEIM 
4& Costruisce fin dal 1842 " 


x RICHTER & Ç UM | | JOSEPH VOGE LE 


GRAN DIPLOMA D’ ONORE all'Esposizione di MILANO 1906 
Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campionario: 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizieni 
DIAMANTI TAG LIAVETRO 


UTENSILI 
per tutte 
lavorazioni 

sul ` 
| | , cristallo 


Specialità DIAMANTI CARBONE per arruotare. 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante con esteso campionario : 


Via Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 I pes | 
G. SCHIERA - - Milano Via Meravigh, 1-3; — Telefono 68-31 5 Scambi di qualsiasi costruzione e 25 Piattaforme di аддай diametro 


Ф 
matori scartamento. | locomotive e veicoli manovra il 
| E da per fare Scambi a doppio scartamento, sboc- da due uomini senza argani. 
| 


| sigarette è veramen- camento di binario a scartamento ||| Piattaforme con fondamento in ferro 


ridotto nella ferrovia normale. senza alcuna muratura. 
| te la migliore. | | Carrelli trasbordatori per locomo- 
| Scambi infossati per lastricato. 


tive e vagoni con azionamento 4 | 


—J 


Esigere su ogni libretto 
la marca Scambi senza interruzioni del binario |}| vapore, elettrico, od a mano. 
| Satin Bois principale. H Argagi di manovra e spilis di qual- 
Frères Lyon Cuo Í siasi — 
y ri con punta in acciaio forgiato. š: Apparecchi di blocco segnali e can- 
celli a 


| 
Fabbricanti di tutte specialità in Pipe, Tabaochiere, tutti articoli fumatori Inoroci d'ogni costruzione. 
Rappresentante con esteso campionario Rappresentanti per l’Italia: Trog & Röhrig 


GIUSEPPE SCHIERA - - Milan Via Meravigli 1-3; Telelone 68-31 3i ROMA - via Sommacampagna, 15 - ROMA (1-15) ®©) 
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N is URE | ELETTRICHE є inpustRiaLI | EI APPARECCHI TELEFONICI. TELRGRAFICI 
E ga Remo da quadro e registratori Richard.» md ro di sicurezza ed antinduttivi 
- S corrente continua ed alternata ~ G š 
PARIS - - 25, Rue Нив 5 PARIS. dams s ‘per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione, ` 
^ Сс APPARECCHI SPECIALI. i 
| pa 2: por la simultanea Telefonia e Telegrafia sullo stesso filo 
Manomeétri Lj > SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
7% z ma ter Fa 
Cinemometri O 59| Telefoni, quadri ed accessori - Applicazioni speciali аё’ Elettri 
T ul =. 5 cità. = l'raslatori, trasformatori per ETE D a congumo.ridot 
ermometri < g EN tissimo, per campanelli.e.ettrici, per chiamate telefoniche, pe; 
| : Indicatori dina- a “ч š 3 ,  emuteri е per piccola Бос E a 
BH им < sf. CATALOGHI E E PREVENTIVI A | RICHIESTA 
= Dinamometri š : 


c | ARTURO Pragco &C зата: | MILANO 


[si M e oom JUR ae L 7] 
( 1905 - Rappresentata in Roma per айа айт e RE. da 
г GRANDS. PRIX ч age FUORI п CONCORSO] PM 
Valvola automatica a ica a limitazione di corrente. Brevet "Brevelto Lenner. - Vendita esclusiva: - 


etr ea cC sr mstabro del Giuri ||. ` G. Thurlow | Deposito © Via B Beans 15 | ROMA 
ПАТОКЕ М.г. Buseck "=: 


Corso Genova. 80 Genova, 30 
| — MODELLO O 19os `` __Chiedere catalogo del materiale per impianti elettrici. 


E INNESTO BENN иат 


К Brevettato in tutti gli stati industriali e noto dappertutto AN GE LI N | 
JA 10 ET i come l'innesto a frizione migliore e più sicuro. più fonici.e chiari 
"| 1% | w ' IT 


Vedi Avviso interno 
i avviso speciale interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 
—F 


——I ÑI MXÉÉ 


Senza, cuscinetti di legno Completamente chiuso - 
Senzà guarniture in cuoio Senza parti sporgenti 


HEINIKS ERBEN & C., PREBAU (Austria) 


[ki MESSERLI — — MILANO OFFICE POUR 
CARTE 


ianografiche : UMBERTO ZEDA || BREIETS D'INVENTION 


. Eliografiche MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 | P, of. A. B 2 nti 


"RN ec e lucide, tele lucide 
inglesi. Pelai I2lio;zra fici a molle, 


meu: | SUONERIE - TELEFONI - PARAFULMINI || roma 


i ed. Istrumenti di Geodesia 


de = Пе rs а аса || ILLUMINAZIONE ELETTRICA — || 224 -Via Cavour -aay 
E —— . ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


È 529 " La ."Sgeletà An. Capitale Зоо. L. 14.437.300. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
"M da impianto di alti forni, acciaieria Marin. Laminatoi con speciile attrezzatura per forte prodazione di Rotaie e Materiale di Armamento Ferro- 


2 ма tall: ku шаны ue profilo e dimensione. Officina meccanica - Fonfaria - Forni a coke. Fabbrica di Camanto Portland — Ghis» da affinaggio e da Fonderia. — Lingotti, Billette, 
ае A Ша! Armamento Ferroviario di qualunque protilo e dimensione. - Rotala a canale per Tra nvi» ed armamanto relativo di qualunque profilo. е dimensione. - 

T TE CR di ogm ganera - Gatti di bronzo, Acciaio e Ghisa di qualsiasi speciò e dimensione fino a 30 Tonnellate-— Гирі di Ghisa per condotte di acqua e di Gus - 
macer Ñ Ju dette condotta. - Carboni pc. Solfato “es ваз AE qas au Boys meing Portland. Rivolgerai alla Direzione Generale della Società in Portovecchio 


di Pisa)— Per Telegrammi - Alti Forni - Portov (1-15) 94-5) 
MOTORI a vapore ed idraulici.. 


P DOLEO PISANI - MILANO x 
АЫ Via B. Cavalieri, 4 | 
тшш 24-16. гер ammi : Cartindustria Motalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, ecc. 


- SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


SEDE IN TIL AN O — Via Castel fidardo, N. DA реа: Capitale Sociale L, 800,000 interamente versato 


Y m m ШШ Cose m i. tar |j © I NTATORI ELETTRICI 


Le Gentrali, le Ditte Elettrotecniche, gli istallatori ed i Rivenditori vogliano chibdere tistimi è preventivi al nostro 
— Ing. VITTORE FINZI - MILA NO = Via Manzoni. 31 


vulcanizzata americana. 
CINGHIE speciali per dinamo. 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


А AMEN SOCIETÀ ITALIANA 


| LAN GEN & WOLF 


FABBRICA DI MOTORI A GAS "OT TO, 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via Padova, 15 = MI L ANO - = Via Fadova, 15 


ЁЗ AW wa w P 


PRC CRETA 
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Motori “ӨТТӨ ,, con Gazogeno ad aspirazione Í MOTORI sunzionamento ие: DIESEL ; | 
s » К 


Forza motrice la più economica ad olii pesanti al brevetto ` n. 32915 
1800 impianti per una forza. a di ӨӨӨ | - con perfezionanmenti. brevettati in Italia 
cavalli аиа in Italia in 5 anni. Y da 20 a 1000 cavalli. (1,5; - (%4,8) 
t XXX 3 =. ANI 
LY 


”, ` ` - "C ` LAI "a," ` “oto. se AD ЭМ. “te Ф 


мәй Torinese. A прн Elettrici 
TORINO ~ 46 Corso Regina Margherita - TORINO. 


— qO Pp mr S "ne 


E. к DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE: 
> : uL sud | 
ab e IE ЖУ Elettriche ad Accumulatori ] 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
VETTURE - VETTURETTE - FURGONI 


—— G 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


Andamento regolare e silenzioso - Ricupero della corrente nelle cal 1 
) - ` 
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SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SEG 


CaPITALE SociaLe L. 800,000 — Versaro L. 500,000 
FIRENZE Via de' Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, а SCAURI Provinola di Caserta 
— —tCunmnmind ere ` 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari, pressati o mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


| 

x 

| N. B. — Si spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE о А 
| SOAURI all'indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. ‹ 


CORRISPONDENZA | per e Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de’ Pucel, 2 | Telegr amm! YORNASIBOI | FIRENZE 


(%.4В)- (1,9) 


» di Scauri — Soauri (Prov. di Caserta) SCAURI 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


À. Е (I. > Thomson Houston | 
SOCIETA ITALIA NA DI ELETTRICITA Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


—++00 >s... 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 3 
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Officine della A. E. G. - . BELLI N o 


pen la, costruzione di Turbine a vapore ®coppiate con generatori elettrici 
-- — "oe 4509 - 


Turbodinamo A. E. G. -- T. EE. funzionanti in Italia 


1°. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 

di aooga: "opes Bolognese di elettricità — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 

3°. — > » — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 

4°. — Intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 

2°. — Fabriano. Soc. Anon. Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. | 

>. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. . 
7°. — R. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


En costruzione 


А 1°. — Milano — Soc. per lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turbòalternatore da 1000 KW. 
2°, — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. | 
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Uffici succursali con deposito di materiali e macchinario in 


Genova, Piazza Corvetto 1.— Miiano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
? Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
Roma, Via due Macelli, 133. 
Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Boiogna, Via Cimaric, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


. RAPPRESENTANTI: 
SARDEGNA: Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1 - SPEZIA. (16) (8,9) 
LIVORNO: Attali ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini | g. Andrea, Via XX Settembre 66. 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 
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_ CONTATORI D' ACQUA per CALDAIE — 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato 


e a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato _ e temperatura dell’ Acqua 
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POMPE 


azionate a eiuzhie a vapore, e con eiettricità 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE A. SCHMID ZURICH. 


15) - (4,8) 


TRU B РЕВА ғ C. HombrechtikKon - Zurigo cuia 


I"abbrien di Strumenti Elettrici 
| FONDATA NEL 1893 


——-*———- --—-909P*€09*4 X 99 - ---.  ——— 


Marca di 5S Fabbrica 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


J CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA . 


per corrente alternata, mono e polifasica 


ом qa 


Rappresentante Generale per VITALIA : 


& 

g ; 

à Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso V°Em. 244 

= Ing. Elvezio Bosia е C. TORINO, Galleria Nazionale Scala С. — Per il Piemonte e la Liguria. 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia з. — Per la Lombardia l'Emilia ed il Veneto. 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e i Umbria. 


o 


„MILANO , DITTA ING. Н. BOLLINGER „250, 


Costruzioni industriali. - . R(artoni cuoio asfallici per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
isolamento. di muri in fondazione. 


Coperture in Holzeement per tetti piani 


e terrazze. | (1,15) - (7,9 


Costruzioni in cemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling . 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 
P O IM P E Centrifughe a turbina. - 
1 
no ROTU RBO н 


VENTILATORI Centrifuchi ed Elicoidali 


Costruzione | 66 | 
accurata | dei | Referenze; 
| TIPO 99 | | R. MARINA -INGLESE 


. E. MARINA ITALIANA 
Efficienza I. MARINA GERMANICA 


massima C OMPRESSORI D' ARI A 6 Pompe a vuoto | L а 


| i l l 
Per qualsiasi e principal: 


applicazione „fí Centrali Elettriche 
TIP " В Е AVELL | ed Imprese Pubbliche 
j | 99 | | Di 


Serie 


garanzie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, ecc. 


Chiedere listino “ WCB101,, Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L^ 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto = 27 (1,15) - (8,9) 


` Apparecchi FORNITORE DELLA REAL CASA Seghe da metallo 


um C ARLO 


e Filettatrici Wagner 
jÉ, NAEF Li 
Paranchi elsttrici Via Alessandro Manzeni, 3i +; a | 


Macchine per legno . 
(e case adiacenti) Milano Kiessling 


Macchine, desi i e А ссөввог і 
рег la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore),per Gagsista, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


>< >< 


T Utensili Reishaner EE a s aa 
aro» Granata. = 


RISCALDAMENTO 
MODERNO 


a termosifone (acqua calda) 
a vapore bassa pressiune, a 
vapore alta media pressione. 


_STUFE E VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piccoli : appartamenti. 


Moneta c" 
MILANO - Via S. Vincenzo, 20 e 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


-ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incaridescenza, ecc. 


PREVENTIVI GRATIS 
. Serantoni 
[& Pontiglione 


m mna 22 MILANO - Viale Monforte, $ 
(1,15). (24,8) — | — BOLOGNA = S. Simone I. 


€. 
n. 9. n. 6 bis, £ 
STABILIMENTO MOBILI DI FERRO £ 
Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1906. 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 
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| CARBONI PER R UAR TA ADE AD ARCO | 
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e [X 
2 SI RCE N NOR PER LA FORNITURA t 
e e 2e 
š CARBONI ELETTRICI J 

È di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata S| 
° 1 “È 
s: CARBONI SPECIALI A 
ee TEN ° ne 
= = per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra ПО Volte. 2d 

E wi 

| CARBONI A LUCE COLORATA NI 
š: " CARBONI oon filo metallico MARCA “EXOELLO,, |: 
** = DO) 

P cm Булан le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: gialle, resse, blance brillante ө blanco perletta. | | 
$ SI 
si CARBONI NORIS VACUUM ^ 


Ф 


specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. 
= Inoltre la casa produce: CARBONI GALVANICI di ogni genere 


SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 


Ф ELĞĊČLETTRODI < | 
per l'industria del Ca rburo dl Calcio e l'Elettrochimica 
(1,15) - (94,8) 


CRIARI 
ИИИ 


FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI a VAPORE 


e GAS 
LUCIO | N 
MOTORI a vapore: N EM C e 
orizzontali a cassetti — di precisione a val- | eese ces x 
vole equilibrate: tipi normali e speciali a | US cx pi 
marcia accelerata per impianti elettrici — | |" ` A 55 
verticali a grande velocità. "EM (IA ü TA as adi | us VIE А 
кюк» "s | dorm aa eO 4-7 ul а 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia | (2 Xo as 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibill. 
Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 
Motori a gas iuce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 
Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 
Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.18) - (34,9) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


REFERENZE 


Spell. Società Ilaliana Lahimeyer di Elztlricitt, Milano. 
Spett. Socielt A. L. G. Thomson Houslon, koma. 
Spett. Società Italiana Oerlkon, Milano. 
Spell. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 
Spett. Socie'd Elettrica Ossolana, Villadossola. 
CCC. CCC. i 
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REFERENZE 


Spett. Nocielà Esercizio Bacini, Genova. 

Spell. Società Bolognese di Eleltricità, Bologna. 

Spett. Società Anonima Westinghouse, Гота. 

Spett. ‘Società Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 
La Spett. Società Eleltrica di Sarezzo. 
| Spett. Societa Italiana di -Eleltrochimica, Bussi. 

Spett. Società Casalese di Elettricità, Casal» Monfei rato. 

ecc. ecc. 


(1,15)-(10,8) 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


MS 


t кишин ELETTRICI ө: 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


. GENERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono- polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
СКО, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
|» _—"TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente contioua, MONOFASE e trifase, 


(1.18) CA RI 
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Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
nn ROSE a n 


> GRANDI OFFICINE SPECIALI 


per la Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE GRANDEZZE E SISTEMI 


«Xe———— sine 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


"Vere, Scale “Porta, /77 


| dA 
$$, 4500 Scale aeree vendute 4 > 


Casa Fondata nel 1560. 
-о&со@о — — 


Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 

D Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 

Scala Porta Tipo 8.° Aeree RIA j^ pe à rampone per P — Scale a p - 

a Coullsse) d'ogni forma. — Ponti meocanici per Tramvie Elettriche. — Pont M | 

| Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici per riparazioni di edi- ` Scala "VERA PORTA,, Tipo 1° 
molto comoda epratiea foj, — Carri Naepi per pompieri — Carri di prime seccorse per pom- | 

per piocole Imprese Elettriche pieri. — Carri di soccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. . 


Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire OO mensili, 
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CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (1,5) - (89) 
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SOCIETA CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO 


арн versato L. 8.000.000 


we - 


| PIÙ GRANDI ISOLATORI 


in porcellana pura durissima 
rien de, deem «У - i 


‘ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


brevettati 
protetti dalla pioggia 


— — ge 


ACCESSORI ISOLANTI MEI 
Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 250.000 Volts 


(i, 18) - (24,8) ` 
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SOCIETA ITALIANA 


PER 


Conduttori Elettrici isolati 


E PRODOTTI AFFINI 


i 


ode — — —— as crt 
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LIVORNO 


Toscana 
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Toscana 
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CAVI M i LETTRICI 


$ Trasporto di F'orza - Liucs - Tramuwaya Ferrovie - Telegraf - Telefoni etc. 
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a consumo ridotto 
con filamento metallizzato 


Consumo di energia 


del 


Watt 21/4 per candela 
ЗО "/, 
GNO 


Media durata d'accensione utile 


500 ore circa 


Risparmio 


dəl 


16, 25, 32, 50 e 100 candele 
| 100-125 Volts 
25 e 50 candele 200-240 Volts 


RS 


NOVITA ` ү Vereinigter Glühlampen-Fabriken 


BERLIN W.S8 usa 


А 


ee 0.0.0 000 6 6 0 € € 0,6 6 6 ooo... 00:00 DOC X) $:(0€4 0000000090090 000000009 0€ 
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NDACATO 


PER LA VENDITA ` 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, 23 


Rappresentanti : | | 
. Milano ~ ING. MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello 11. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
| S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & C. Corso Umberto I, 34. 
Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissimia Qualita 


Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini o Cataloghi illustrati a richiesta 
Au ninni nni iii 4 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) - (94,8) 


Lampadine ad incandescenza vovira ! 


Risparmio 


o oo 
өө 0007000 $ ' 
E 
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Accumulatori Elettrici 


GIOVANNI MEN SEMBER GE R-MONZA 


| UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


соо xs оо ° GSE @ @—— — 


Medaglie d’oro 1 Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — p Ex 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix: Milano 1906. "inar 


22 Acoumulatori stazionari “ Planté » per batterie a scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automabili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
a benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti a: celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 
Gratis dietro richiesta all’UFFICIO TECNICO DI MILANO. 


 9I010101010000010101010001000000000001010063t% E 


(omma ALSS CALZON mioo | 
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TURBINE 
| RUOTE PELTON 


—— maet 


3 
l 


Rapprisentanze e depositi 
MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO e Corso Buenos Ayres ud = MILANO 


ELETTROGENO 


sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non haluogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 


tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,15) - (24,8) 


n 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF — | 
€ -—— += ЗЕ С.Е O »— ———&. 
Materiale per linee aeree di Tramvie 

ө Ferrovie elettriche 


GIUNTI D. SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, ш solidissimo - 
non igroscopico. 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
. per cavalli 103,000 | 


Diploma da’ Onore 
Esposizione di Torino 1898 


MÀ — 


аел А. ы л NANS NAISI A a a e ANLI Ne 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO: Milano 


(1,15) - (24,8) 


Nu T ITI „чы Du app pp 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (94,8) 
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. SPANNER | Giuseppe e F." Redaelli- Lecco 


3 a 
$ Š Stabilimenti filiali 

©: GARDONE V, T. DERVIO 
E CONTATORI D'ACQUA 1 x (Prov di Brescia) (Lago di Como) 

| | © е | 

e 
š SISTEMA PALIER D | = а Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
i ЕЁ 8 оэ per condullure telegrafiche e telefoniche. 
» Ë а " Officina dS = " Fili di accialo zincato ad alta resistenza meccanica 
H š 290 di Milano Del | ч рч e corde metalliche per sostegni di condutture 
; er V9 Corso Magenta N.56 £° | | Èg elettriche, 

ku А gt allea Lao = | s РА | Fili spinosi e reti metalliche di pro/ezione. 
$ Direttore per l'Officina e rappreeentante per l'Italia: & | Š +9 "e 
т x | e RA Corde di rame ner parafulmini. (1,15) (1,9 


Ing. V. ZACCHI sa 


Ing. E. KIRCHNER & C. 
84, Via Principe Umberto “MILANO se Via Principe Umberto 34. i 
Fabbriche a Lipsia (Germania) | 


FABBRICA MONDIALE - SPECIALISTA: 


s г SEGHE e MACCHINE Eg 
тз рег la LAVORAZIONE dei LEGNO — = «8 8 | 


| Esposizione Internaziorale Milano 1906 “ Grand Prix,, Masina ШЙ. 


————— 


OFFICINE EuETTRO- MECCANICHE a 


| Sccietà anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente versato 
| GENOVA . 


- Í — Nk 


Rappresentanti per la To- 
scana: Sigg. 


Rappresentante per la Lom- 
' bardia, Piemonte, Veneto, E- 
' milia e Marche: 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 
MILANO - 


Foro Bonaparte, i 


| 
Successori LHOTE | 
| 
| 


Firenze - 


Via Nazionale, 19. | 

Rappresentanti per l'Italia, 

Meridionale e la Sicilia: Sigg. | 

. Ing. ALHAIQUB,BAL- 
DISSEROTTO &C. 


Napoli - 
Cors» Umberto I, n. 84-86 | 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. 
Successori a 


Ing. E. CANZIANI & C. 
| Genova - 
| Portici Vittorio Eman. II. 
| (1,15) - (94,8) 


| 
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" s ип 2001618 «Edison, STUDIO ELETTROTRCNICO GENERALE 


PRR LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE BD APPARECCHI BLRTTRICI 
Ing. A. HESS & C. 


C. GRIMOLDI & C. "| 
Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 — | 
p EUM i Via Montecuccoli 2 TOR RIN N O . Telef. 18-70 


Contatori d'energia elet- (Corso Siccardi): Teleg. ELECTRON 
trica. 
Indicatori di Massima ri- 


chiesta Wright. Maechinario Elettrico Sella Norddeutiche Ilas- | 


chiiuen & Uimatuun-Fabiif - (Loi yó) di Brema, x 


Uiotoai hifasi brevettati a teomlenza girante. x 


Dinamo e motori elettrici 


m a corrente continua ed al- 
ш 1.65 з ternata. 

Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 


Materiale elettrico, skumenti có apparecchi, lam- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 


padine comuni ¿Ó a filamento metallico (РН), 
ffi t:olati è cari. | 


d'aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
a golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa e alta tensione. 


QUATTRO Diplomi d'onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


Y I Е 
saga оо о0о III dii dint X W sS... 


Daza Gruppi elettrogeni. 
Impianti com- 
pleti dì illumi- Turbine, motori a Gas e Benzina. 
a nazione elettri- 
4 ea e trasporti Forniture industria, specialità tecniche. 
di energia a di- - 
, stanza. E x "-- — Metalli Rame e ottone in tulte te fame, fili pe 
3 | ' gm trolley, telefoni, ecc. 
A Sirene Molteni | per r automobili ЧИНИН НИН ИТИНИН ТИЦИАН TO T A ROLE LUSIT E UTOLEUENUIUEAUNI ( l | 
be e segnalazioni per stabilimenti in- 
ui dustrial. Р mas G | = CHIEDERE PREVENTIVI E LISTIN —— 
раар q Qp AD ЗЫР asas qa es qp qap TECA 


om J. HIMMELSBACH | 


се 1873 FRIBURGO (RT) 


— Friedrichstr. N. 28 — 


|||" PALI pi LEGNO we 


impregnati con bicloruro di m di mercurio 


**9 0 5969-0 0 о 2с 060 


Traverse per Ferrovie 


. -iniettate con creosoto 


- | = mirano GRAN PREMIO ... 


ТАРААЛАА 
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FACKE THAL - DRAHT - UND KABEL- -WERKE - 
«ege AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Geri (Germania) 


1454 оа Кеа нес бА. 


Convenienza Assoluta 


Nuovo mstodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
Brevetto ' нән 5943571 


фо Importantissimo per tutte fe dinee Vantaggi principali. 


elettriche, aeree, per gallerie, miniete, | |.° immensa resistenza contro influenze 


Mu du da | atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
fabbriche Si prodotti chimici, concerie, dic | 
appiettue, vaffinerie; per i luoghi 
capooli a pericoli d'esplosione, per {гайн 


C luoghi pubblici. ово обо ойо ойо ойо |Ë 


Entrata Sud della Galleria del Sempione. 
Negli impianti elettrici della Galleria sono impiegati i fili HACKETHAL. 


+00 - 


Per cataloghi e schiarimen ti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL = 
Via Vincenzo Monti, n. 4 = MILAN O == Via Vincenzo Monti, п; 4 


GOTTWALD & C. via san concio è BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEID (Prussia Renana) 


Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per Tramvie Elettriche 


До eX? de 
Trucks e Carrelli i ыс, ba | 
: | Ingranaggi per motor | 
Carrelli a Mono-Asse À Casso difesa per 
Locomotive ed | ingranaggi 
| Ineffiatrici elettriche Campane a pedale 


ЕЧ ibbrica: OHI e Gras si ZA canti, Grassi d'a 
si 'Vaseli ne, Sa E ndustriali, ra 1ш Y*m T: 
PR Үт TTI CH I MICI - 


tego 


(1,18) = (BR) 
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Jsolazioni dogni genere. 


p uu 


Fornitura di materiali isolanti 1.* Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


Schiarimenti TRAA — DIATOME specialisti: 
^ B i Ui. 
"* | 8 A_-ISOLAZIONI CONTRO 1e PERDITE ni CALORE 
Preventivi - per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 


— Е trali, ecc., ecc. 
dietro richiesta 


b. - ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
| macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle . 

“б... refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
BALATA - MILANO 


rissa. WANNER & C.: MILANO Via Va ту tum 1 1 тин т. l 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon., 
GRÜNZWEIG Sc HARTMANN Ludwigshafen siR 
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Per Telegramm 


(1,18) - (1,9) 
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— SOCIETA SVIZZERA. 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO - BELLINZONA 


MACCHINE A INSTALLAZIONE 
VAPORE CON fd MODERNA 
үс > ENS ТКУ MATERIALI 
RENE NS (I) VU В OTTIMI 
| PETER 77,93 3 = | 
r | ECONOMICHE 1 =m USE ACCURATA 
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| MH Ufficio Vendita per l'Italia 
c | Via Foro Bonaparte, 63 - -M I L A N Q- - Via Foro Bonaparte, 63 
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SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO 


Forniture Generali per PElettricità 
Via Solferino 29-31 -MILAN e = Via Solferino 29-31 
-——  —Á— 


Rappresentanza esclusiva per l'Italia della 


EAG 


Elektricitàts Act. Ges. 


Vorn. Hermann Dó 8 
CHEMNITZ 


Dinamo- Alternatori | 
Motori- Trasformatori 4 


Impianti Elettrici 
| completí 


PREVENTIVIE I $ 
2 Generatori trifazi а 400 HP., 1 Ganeratoregtrifase 800 HP., 5000 volt PR NTIVI PROGETT К А 
Impianto eseguito per la Centrale elettrica della ` А RICHIESTA — I 


А. С. Deutsche Kaliwerke Bernterode coram 
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FORNITURE COMPLETE 
, per impianti stradali e interni 


ў Bracci STRADAL: — LAMPADE 


$ ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE | 
> i VALVOLE DI SICUREZZA | 
$, INTERRUTTORI A LEVA 
E STRUMENTI DI MISURA x 
d ACCESSORI PER IMPIANTI. 
к RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS А RICHIESTA . 
È, Per preventivi macchi nariò elettrico e consulenza tecnica dirigersi al nostro reparto speciale | 
Telegranni: SAME Milano Teléfono : 91-60 
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BELLIS & MORCOM OM Ltd. 
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Ë Motrici e s 
© a Vapore | 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzata. 


IMPIANTI 
4 DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


Materiale хииж к 


zaxa prima iie 


| | E 
— + Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. Q+ 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,8) 


Ufficio di rappresentanza per l’Italia: Piazza S. Carlo, лл Telefono 93-10. = 
аа ооо ree iae 
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[fett Guilaume Limeyerveek (I. 


ннн МЭРЕ РОССИ Донни = 


E (18 29) 
Í Dinamo a corrente continua, monofase e polifase 


E Turbo- Dinamo - Motori- Trasformatori 


6000 cM ооо е сез» —-- 


Rappresentanza Generale per l’Italia : 


3 SOCIETÀ ITALIANA ТАНМЕТЕВ DI ELETTRICITÀ - - MILANO | 
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LODOVICO HESS 


— | 79-97 MILANO ьа. 


15 - Via Fa tebenefratel li - 15 


FULGURA 


Lampada a filamento metallico 


‘BERGMANN, 


l watt Per corrente 
per candela continua e 
edes alternata 
Durata B 
д1 Funzionamento 
funzionamento in tutte 
circa 1000 ore le posizioni. 
AA 
Piccola i Creta 
radiazione . m 
wa luminosa 
di calore 
sempre 
Ба costante 
Yantaggiosa T 
diffusione 
di 
luce di economia 


DOMANDARE LISTINO N. 76 


(1,15)-(4,9) 
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TESS 
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA | 


della 
Bergmann-Elektrizitáts- Werke “A-G.,, 


———————————*9*9 >... . ott 


Per ogni tipo di corrente 
Per ogni genere.di carico 
Per ogni sistema di tariffa 


ухе. i vede ces 


TANT w 


Modello B.E. 


Modello B. D: U. 


Nuovi Modelli 


РА ` 


Domandare nuovo listino N. 75 
Modello B.R. 


LODOVICO HESS - 


MILANO 


| | | 15 - Via Fatebenefratelli = 15 
| 29-67 Telegrammi: 
Telefon.i | 41-73 | Conduit - Milano 
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CREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 873.007.988 — SOCIETÀ ANONIMA 


el SAETTA 


-— 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Parma, Rema, Sampierdarena, Spezi Spezia, Teríne. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 17-9, Corso Vitt. Enn. 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


AGENZIA A - N, P Piazza delle Terme 


Indirizzo telegrafico “CREDIT,, Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie Ө ftti S ub 4d Diviene (interpeor). 


interprov.). 

Depositi Fruttiferi. £ Servizio di Locazione di Cassette-forti e б orti 
Conti correnti liber! 2 */,. c ——— o — | 
Prelevamenti: sino a L. 20.000 a vista; sino a L. 40.000 con I giorno di | ` per custodia di valori, documenti, carte, eco. . 


preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso, somme mag- 


б correnti mensill 3 “le ü Formato | Mese | 3 Мезі | 6Mesi | Anno 


uc gg +4 tti, s 
Versamenti di somme l’ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle piccolo | L. 3.— L. 6— | L. ro.— | L. i8.— 
l’ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni Cassette-forti .) medio » 4—|» &— | »14— | s 25.— 
versamento. o rinnovazione. | grande » 9—| » 18.— | » 28— | » 40—. | 
Libretti di risparmio 2 '/, */,. | Casse-forti. . .| unico » 18.— | x 3343— | » 50.— | » 80— | 
Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con І giorno x | 
di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- . Si pagano a vista e s ai Titolari di Cassette-forti e Cases. | 
iori con IO ros di preavviso. Pert le Cedole scadute o i Titoli este estratti esigibili în Roma. 
Libretti di piccolo risparmio 3 °/, — Prelevamenti: sino a L. 1000 | | 
I al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. — Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte | 
N. EX. — Tutti gl' intereesi sono netti d'imposta e capitalizzabili alla fine di | | —— | 
semestre. — si ricevono come терюш in valuta Cedole scadute ° rito | con о senza dichiarazione di valore. | 
e Ets selle din out Pagana а porr a PI PETI NIO di GAMA du Camera-forte si riceve in custodia qualsiasi deposito chiuso e | 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 5 mesi 3°/. — con scadenza 
даб a тї mesi 3 }/, Y, — con scadenza da 12 í 23 mesi 3 1/, °; con Aden iege ео сошраын in ragione di un centesimo per | 
scadenza a 2 anni e oltre j */, °/,. | ogn metr g | 
Conil correnti di corrispondenza erediteri e debitori a condizioni da convenirsi. _ ORARIO. | 
= Conti correnti in effettivo a condizioni da convenirsi - Apertura di crediti I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti е | 
liberi e documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque Casse-forti, iig dA per la consegna e pel ritiro di depositi in Camera- 


| 

| 
iazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riporti contro va- e. dall 1/ all 61 t Е | 
fori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque ; Cirio di i отед sale ого. tutiri giorni in cui l’Istituto fa ser x 
| | 


piazza per contanti o a termine. — Soonto Ө Incasso di effetti sull'Italia 
e sull’estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. ` 


Í ai d4i locazione e di quem possono — intestati mre “Керик 
tolari possono delegare una o pi rsone per ы disponi elle rispettive 
Cassette-forti, Casse-ferti e depositi in Camera-forto. p 


y оооло нона | 
Ж Locali completamente corassati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
sistemi di difesa contro l'incendio e il furto. (1,15) -(248) 


- 


w Y 


SOCIETÁ SIDERURGICA » SAVONA] | 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000. 000 


_ Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


‘FABBRICA DI LATTA __ 


PRODOTTI è LAMIERE LISCE. DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 


Lingotti di acciaio, conici conici ed ottagoni. 
Billette, Masselli. PRODOTTI IN GHISA 


Barre quadre, tonde, mezzo (0898) od e piatte ar- lil Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 
rotondate. mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 


р Larghi piatti | Pezzi speciali relativi. 
С WVerghe angolate a lati uguali e disuguali. 1 Cuscinetti per ferrovie. 


Verzhe a T ad U à Z e Zorès. Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modelo 0 
Verzhe angolate a bulbo e T con bulbo. dis 


| Travi da mm. 80 a mm. 350. Cili ndri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
2 Barre di graticola. ` Cuscinetti per ponti, in acciaio. 
È ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO. . 


DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE | 
Rivolgers] esclusivamente o alla Direzione (Generale in pavona 


; GENOVA Sig. @. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6, 
0 al seguenti rappresentanti : : < MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Осо, 4 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso OPORTO, 35. 


Per le piocole чин da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
nie ss qa OI Con *+— n e (1,15) - (989) 


l. D M CMS CO pocuw o Ws 


HH 


ГЕ: 


Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA 
| SORRISO EREDE ERNIA А ЫЫ E ICONE III DICO ЕНСЕ АГЫНЫН ЖЮЮЮЮЮКЮЮЮЮЮК 
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Ing. MARIETTI &C. 


PREMIATA FABBRICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


Via S. Quintino, 19 | Telefono 21-8I 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 


ITTATTATTA TAI LAT AI EA LAI Ri ` s. ra: Faz Fá 
FARE КККК Sutta susu 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


np generali per l'Italia della casa ARTIN & E 
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Fabbricazione di MICAWITE d'ogn! specie in lastre, tubi, rauelle e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di carta-Mica — Vernici isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’aria — Pasta 


HAS 
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Na 
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per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di дотта — Nastro Delta inalterabile рег impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e cotone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
[Е] Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello. - 


TUBI ISOLANTI 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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È RAPPRESENTANTI E FILIALI ж 

Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, £ Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - È 

Via Annunciata, 4 - Milano. i Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. * 

| BË] Per PEmilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- | Per l'Italia Meridionale: Ing. P. L MARTORELLI [i 

| RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. * - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. ж 

| E | Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. waca E 

S <o 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


GIUSEPPE VANOSSI & C. 


— —— 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 
Telefono 


= N. 35-79 MILANO- Via S. Francesoo d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-D.) RICK MEE SRO 


HSPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 195086: MEDAGLIA D'ORO 


GENOVA - ‘Ing. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese а derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 


di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per.qualunque voltag- 
TORINO imat gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc., - 
— Via S. Quintino, 11 — 


Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 
ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
Via Cernaia, 23 e S. Basilio, 14-15 — A richiesta disegni e preventivi === (1.15)-(4,9) 


| 

| 

| 

| 
| | 
Rappresentanze 6 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
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Ing. A. C. PIVA. 


PSN — rusas Castello, N. 8. 
- RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


Har tmann e Br aun А .=С. -Francoforte s/M. Apparecchi Elettrometrici, 


Voigt e Haeffner A Gi. - Francoforte s/M. 


-Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
| Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KoertingeMathiesen A.-G.. Leutzsoh Lampade ad arco d'ogni genere. 
Ж. M. Ericsson e C.- stoscolma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company = enenectady America, 


Accessori per tram elettrici e materie isolanti 
« P rometheus ) = Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e o di riscaldamento. 


G. schanzembach e Cis Francoforte s! 


Armature impermeabili - Porcellane - Materiale per installazioni elettriche. 
Società A Uer ai Berlino 


Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 
Gebrüder А dt. A.-G.s Ensheim (Pile) | | 
Fabbrica di isolanti di composizione | 


speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 


Reppresentante per l’Italia Settentrionale e Centrale 


еа è ORI TOM е 9 иы 


— I 


“Società Anonima Forniture Elettriche 


Oapttale Sociale L. 600.000 interamente versato Ё 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1104 


SENOVA FIRENZE 
FILIALI Via Consolazione, 1 R Via m cs s iyo, 89. : via yos 5 bis. 


IMPORTAZIONE B DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


me UR e es LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
— — ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE —— 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI === ===- 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 
istrumenti di misura, || Dr. PAUL MEYER А. G. - BERLINO aan 
VENDITA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 
del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro 1e frodi 
SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
A ^ 2» MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


| Impianti Telefonici 


| IMPIANTI TUS A BALIANA CENTRALE 
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x 2 di qualsiasi genere ?$ > 


LINEE TELEFONICHE PRIVATE 
„ Lc _ RETI URBANE 


š mao 


Stazioni Centrali di commutazione 


secondo i рій. moderni sistemi 


ел. 


o 


Fornitori 


del R. Governo 
Telefoni ad alta voce | 


per navi, miniere, da campo, 


‘ Concessionaria 
PER L'ITALIA & RAPPRESENTANTE 


DELLA 


Sco, 


^. Aktiengesellschaft 
Mix Genest 
lelephon& Telegraphen Werke 
B SCHÖNEBERG - BERLIN 
00 Qo 2 
неин CONPLET DI AVVISATORI D'INCENDIO 


2 - PER STABILIMENTI, TEATRI E GRANDI CITTA” 
! К 53,2245 — 


d Np di Poste Pneumatiche 


per servizi privati e pubblici EOE SAITTA IEP PIAZZATA 


/ CATALOGHI E PREVENTIVI А RICHIESTA 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


. OFFICINA ELETTRICA. 
DIR? EM? GEROSA 


SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 


2 MILA NO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


$999 a 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEF ONI-APPARA TI ELETTRICI 


-— 


x "APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Pn] ^ 


Commutatore centrale 


Le Piccole Centrali. Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città 
servono le piccole Centrali сар da alcune decine a qualche 
centinaio di linee. | 

Non vi é amministrazione didi o. privata, stabilimento 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. | 

Soddisfare & tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
Г altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica ё 
il compito che ci siamo prefissi. | 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 

(1,15) - (34,9) 
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[PIRELLI Р e. MILANO 


Con Stabilimenti Succursali 


Spezia - Villanueva y Geltrù 


ni 


ee. SITL 


Cavo per Tensione di Servizio P ARIGI (900 Сато ЭРЕ nel Lago di Garda | 
100,000 VOLT GRAND-PRIX 


S LOUIS l 90 4 Tensione di servizio 
. MILANO 1906 ruori concorso | 
BUCAREST [906 oipLoma D'ONORE 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, 
| Luce, Trazione, 
Telefonia. 
Cavi Telegrafici Sottomarini 


Provato a oltre 200,000 VOLT 


Ф Cataloghi e Preventivi a richiesta, e 
( 24,8) 


=” * == Mo C т”. «ст. em — = ° (~ 
— . ө . ` 


Rie ЭРЭ ВЗВ Ren IO м Шш Тыш e CAEDE CREER CERE RES CARES 


Gust. Mechtersheimer a.m.».H. 
MAXIMILIANSAU А. RE. 


C antiem di Iniezione 


PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 


TRAVERSE CREOSOTATE PER FERROVIE 


Rappresentanti Generali per ¿Pada < 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


(1,15) - (12,9 


Telefono interc. 16-59 Via Luccoli 14-2 
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LUCE E FORZA 


Impianti per trasporti di bai a ойлаш tendone: 

Turbogeneratori e Turboalternatori, 

Impianti elettrochimici. 

Trasformatori con raffreddamento ad ойо e ad atla, 

Motort speciali per qualunque industria. 

Quadri di distribuzione completi O$ Interruttori, apparecchi, ecc. 
pet qualunque tensione. 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motort 48 Conduttori e cavi. 
Lampade ad arco normali, a fiamma e Liliput per cottente соп” 
tinua ed alternata. 
Lampadine ad incandescenza ed al tantalio a consumo ridotto. 
Contatori normali, a doppia tarilfa, а massima richiesta, diffe- 
renzialt automatici. А 
. Limitatori di corrente, ecc. ` 


TRAZIONE 


Studio ed esecuzione di impianti per Tramvie, 

Ferrovie normali, a grande velocità, sotterranee, soptaelevate, sospese 

Impianti di trazione per miniere, 

Applicazione det sistemi a corrente continua, a bassa ed alta ten- 
sione, monofase e trifase. 


APPARECCHI ` j 


di misura e ийй, da quadro, laboratorio, clettromedicina. 

Centrali ed apparecchi telefonici. 

Impianti d’avvisatori d’incendio e di ronda. 

Telegrafi st Orologi elettrici 3$ Indicatori di livello d’acqua Jê 
Accenditori di mine, 

Indicatori di velocità e contagiri 3$ Trasmettitori d'ordini per 
marina e miniere 3 Telefoni ad alta voce 9€ Apparati di. 
blocco 4% Applic. per elettrochimica e metallurgica. 


чч < x N NN x` ` ` `. 


UFFICI TECNICI: 


GENOVA, Via S. Lorenzo, 8 - TORINO, Via Ottavio Revel, 20 - NAPOLI, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


J$ 


106) - (199) 
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MBNIFRTTURR ITALIANA CINGHIE 
MASSONI 5 MORONI=MILANO 
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W. T. HENLEY S TELEGRAPH WORKS.: 


FABBRICAZIONE E FORNITURE D'OGNI GENERE 
Per Ü,ÜImpianto di Cavi 


"TELEFONICI E TELEGRAFICI 


PER USO 
Sotterraneo subacqueo, Aereo 


Fabbricanti e Provveditori per: 


BRITISH POST OFFICE 
РЕ . NATIONAL TELEPHONE C? Ltd. | 
bi = STATO DELLA NUOVA ZELANDA 
=. | REPUBBLICA AUSTRALIANA 
STATO DEL SUD AFRICA - 
STATO DELLA SVEZIA E DANIMARCA — 


Sede Centrale : RAPPRESENTANZA PER L'INALIA: 


13-14 BLOMFIELD STREET - LONDON. E. C. Italo Ziannoni 


INGHILTERRA Via Chiodo N. 6- SPEZIA. 

RI MALDI & C... 
TRAPANI 
 LIMATRICI 


; | | | FRESE 


GE NOVA ZS. 


e - 
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(1,15) - (11,9) 


Filiale a Mil "uni 
emus <>] CATALOGO A RICHIESTA ње 
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STABILIMENTO ELETTROTECNICO In Cornigliano Ligure della Società Anonima Italiana 
Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
; Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettrici - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi, pompe, ventilatori, compres- 
sori, trapanatrici, ecc. - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA ` 


(6'8) -(gi' 


02 07 MAH PIR sO “WILLIAMS, | 


: + 1 =. UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE | 


; 


Z an, NI ә serittura visibile e senza nastro | 
li; 3 g- Yal, Oltre 25000 in uso di cui ciroa 2500 in Italia x 
| RE = A \ La * WILLIAMS „ è oggi la preferita, perchè la migliore | 


L’ ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 


| 
macchine per scrivere x 
| 


à f^ Chledero catalogo, referenze e maochina in prova agli Agenti Generali ed. esclusivi per l'Italia. | 


SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
già Ing. G. PONTREMOLI е C. - MILANO | 


L'ideale delle penne a serbatolo 


LA PIÙ ECONOMICA è la 
PERCHÉ DELLA MASSIMA DURATA peo” 
LA PIÙ PERFEZIONATA 
LAPIÙ ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIÙ SEMPLICE 
LA PIÙ PRATICA 


AGENZIA 


— GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA 
gal 50° Società Macchine per Scrivere ed Affini | 

MABIE 7000 & BARD UU" MILANO = Via Darte, 7 
петао S pen Venezia- Genova - Bologna - Koma - Torino - N - Napoli - Bari. Palermo | 


80 v (1,15) - (34,8) 


IIL Ufficio Brevetti Prof. A. BANTI Кота 
sotto la particolare direzione del Ingegnere GIOVACCHINO BANTI 
ESEGUISCE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 


pa Copia di Brevetti Italiani ed Esteri 
2° — Ottenimento dei Brevetti in Italia 
3° — Ottenimento dei Brevetti all'Estero —— === 
4° — Deposito di Marchi di Fabbrica e di Modelli in Italia ed all'Estero 
5° — Cessione di Brevetti e di Marchi ——————————c 
| 6? — Messa in opera dei brevetti EDITAR NI 


1° Messa in valore dei Brevetti Italiani e Stranieri mediante costitu- 
zione di Sindacati o di Società. eee MIS 


- FERROVIE @ SIATO 
DELLO | x 
N DIREZIONE GENERALE ‘Esercizio 1908-1909 . Servizio Centrale II 
I Р : 
^ = ` PA 
PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO 
ro c loro confronto coi prodotti accertati nell’esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali 
| ` 49' Decade - dal ñ al 10 novembre 1908. 
ua | | RETE "STRETTO DI MESSINA ` 
APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI А APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 
` esercizio corrente | esercizio precedente Differenze | esercizio corrente |esercizio precedente реген 
in in esercizio . . 13344 (') 13344 (') = 23 23 = 
Media ....... 13344 13344 — 23 23 — 
| | i | | 
š Viaggiatori. . . . . . 4.860.951 00 4.432.802 06 | + 428.148 94 10.646 loo 9.861 |50 | + 784 |50 
Bagagli e cani. . . . . | 253.616 100 231884 84 | + 29.230 16 434 |00 |. 406 |30 | + 27 |70 
Merci a G. V. e P. V. acc 1.648.496 00 1.503.568 63 | - 144.927 |87 3.688 |00 3.073 80 | + 614 20 
! Merci a Р. У. . . ... 7.326.650 00 | 6.690.821 |33 | + 8635.828 67 5.670 |00: 5.367 98 | + 302 |77 
Р TOTALE 14.089.712 " 12.858.576 [ea + 1231.135 T 20.438 x: 18.708 |88 | + 1729 [17 
PRODOTTI COMPLESSIVI dal r luglio al 10 novembre 1908 
Viaggiatori. . . ... €7.771 867 |00 64.374.019 log + 3.397.847 |91 109.738 |00 102.088 |28 | + 7.654 |72 
' Bagagli e cani. . . . . , 8.110.868 [00 2.994 519 |60 | + 186.343 |40 8.839 |00 3.629 |54 | + 209 46 
"E Merci a G. V. e P. V. 20.086.362 |00 | 18.995.878 |96 | + 1.090.483 |04 24.091 |00 19.505 43 | + 4.585 |57 
L Merci a P.V... . . e 82.188.080 |00 | ` 77.729.032 |85 | + 4.458.997 |15 66.798 |00 57.624 |69 | + 9.173 |81 
TOTALE 178.157.122 [00 164.023.450 |20 | + 9.133.671 |50 204.466 |00 189,849 94 | +. 21.623 |06 
| PRODOTTO PER CHILOMETRO. 8) 
della decade . . | . . 1.055 loa 963 |62 | + ^ 92 26 888 |61 818 ls 75 |18 
| riassuutivo . . .... 12.976 Da 12291 93.| + 684 |47 8.689 |62 7.948 lad + 941 |43 
Le IlÉI- =——= = — === —— Е e -i - PESE DU ш 
>” Ñ IT > 
, (1) Escluse la linea Cerignola Stazione-Città ed il tratto Confine frances:- Modane. 
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0*0090000000000090000000000000000000000000000009 


E uscita LA TERZA EDIZIONE ; 


riveduta e aumentata, con 820 figure nel еч е 36 tabelle numeriche 
DELLE 


Lezioni 6 lemen tari 


Minis Industriale 
; 
= 


delling. ATTILIO PARAZZOLI 


L’opera, in due volumi, tien conto dei più recenti progressi e 
delle più recenti applicazioni. | 


Volum o Y. : x Volume II. 


Illuminazione elettrica — Officine o centrali elettriche — Distribuzione del- 
l'energia elettrica — Trasmissione elettrica dell'energia — Contatori, 
tariffe e legislazione — Effetti fisiologici e norme di sicurezza — Tra- 
zione elettrica — Applicazioni elettrotermiche — Applicazioni elettro- 


Introduzione — Corrente elettrica e sue leggi — Pile — Accumulatori — | 
Elettricità in equilibrio, condensatori, dielettrici — Azioni magnetiche |. 
ed elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Correnti alter- 
nate — Misare elettriche — Dinamo — Elettromotori — Alternatori — | chimiche — Telegrafia — Telefonia. 
Alternomotori — Trasformatori. Ж Appendice — Unità elettriche assolute. ` 


9969 . Prezzo di ciascun Volume e Li T, 1,50 ` — Opera completa L. 15 000 
Per acquisti inviare cartolina Vaglia alla ; CASA EDITRICE LIBRARIA L'Elettricista š 
| ROMA - Telefono 28-47 


Via Cavour, 224 - 


А id Charbons — , il ps x x "S . 
pour il f i a | 
b ‚| ш. p 
Spécialité de Balais en charbon E 9 
Rappresentante esclusivo perl "tal. e = 
| MARCO CAPPELLI | 
[Miano Via Мег k- Miano | t — | y 


SPAZIO DISPONIBILE. 


ә 
f Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


“| Fr. Gebauer, Berlino 


| Fondato: 1833 FABBRICA DI MACCHINE GEBAUERWERK 
С | SPECIALITÀ 
. Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
| ss Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
| di caldaie. 


Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di pae 
Pompe di circolazione. 


ust (15) - (24,8) 
Ww о 
E M ‘ROTURBO, 
Ta POMPE vu з BREVETTATE ` 
AUTOREGOLATRICI a velvet fissa, per qualsiasi variazione di carico, di aspirazione e di volizne, a forza costante. 
L'Unica vera Pompa Turbina 
Efficienza elevata mantenuta, parens sono esclusi тете anche con acque fangose, рег l'assenza di; ) vani 
_ sottili e pezzi delicati. 
Е Diagramma comporalivo delle carve dl forza assorbile а velocih costos LA POMPA PREFERITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 


A MOTORE ELETTRICO 


Si adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso - 
pompa d’incendin; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca- 
rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
cazioni fivora ritenute i iiu per una pompa centrifuga 
o turbina. 


Chiedere listino R 101 e DRM dai Concessionari 
per l'Italia: 


s У WHITE, CHILD & BENEY, Ltd. 
A qe О ИА | 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
8 Pomaga - /7ofuróo" | ава 
2 ed 
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PREMIATA FABBRICA 


pi PILE GALVANOPHOR 
| AD ALTA INTENSITÀ - 


a liquido ed a secco 


Esposizione Milano 1906 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
> ‘Telefono intercom. 2-85 >x 
APPARECCHI TELEFONICI CRE 

SUONERIE ELETTRICHE . ў IE 


ed 
ARTICOLI 
AFFINI 
“` 
RAPPRESENTANTE 
generale per l’Italia e Svizzera 
DELLA j 


` TELEPHON FABRIK А, G. 


già J. Berliner (1,15)-(1,9) 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premio "Sit 1906" 


Milano 1 


© cranpe MEDAGLIA D'ORO 


Edoardo Weil & | 


t M | ү mM) f: 
{оона Шы 


рип Di £ — 


GEBR. BAUMANN - hi a 


Fornitori” di R. Arsenali, Ferrovia e теши Italiane 


z Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio 
prima qualità, temperate con metodo brevettato. 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni 
tramviari e per tutti quei meccanismi che richiedono 
una molla resistentissima e di lunga _ durata. — Filo 
tondo o quadro fino a mm. 50. “з 
Resistenza fino a ko. 20,000. 


839.D ra ew : FOBT 'o3rxuz euoizisodgr 


ejuo Sy. p иберен : 9681 ‘vIAGUTE) euopsreodsgr 


Esposizione Universale di Parigi: Medaglia d’Argento 
Como 1893: Medaglia ' 'Oro di io grado.” i 


Rendono affatto imnossibile in ! 
causa della loro permanente elasti- ды uc 
cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. С umn 
< Fornitore di Stabilimenti governa- к< 
"a, tivi, costruttori di vagoni ferroviari, W 
E tramviari, automobili, ecc. 1 


Campioni a richiesta. 


еен Milano 1906 : MEDAGLIA D'ORO 


pe Generale - "Tm CAV. GIOV. BUCHI GEIGER 


TORINO — 7 Via Assarotti — TORINO (1,15) - (24,8) 


{EA 
bon К == te 


q 


— ——— ——2z=ZEE___ o 


1 1i Лато | | 


ide ani 
Дон INA AMO | 
ESCLUSIVI CONCESSIONARI NEL REGNO D'ITALIA - 


WANNER & COMILANO 


a " PARIGI BRUSSELLE HORGEN 


| (0,19) - (10,8) 


9 
= 
=. 
с 
° 
È 
Е 
3 
-E 
9 
N 
> 
: 
4 
9 
м 
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Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA, 


Fabbrica di conduttori isolati | 
e cavi elettrici per ogni applicazione delPelettricità 


— ze. ее», — ————— — —— 


H CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 
IF energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


I — аю - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


- «Accessori Relativi 


M elusione — uao — 


a. 


—  — =m. EL 


— 


(8°78) - (#1) 


| MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI | 


* x 
MEL 


Società Anonima sedente in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000 


- | OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


ti И _ SPECIALITA 
AN CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


,, UNICA FABBRICA ITALIANA 


Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per.pressioni elevate 


AUM LAMIERA ACCIAIO CRIODATI. 


di qualunque diametro 
+64 


— 


FORZATE ` у 
40 IMPIANTI ESEGUITI i 


| per oltre 290.000 H 
"um di primo ordine 


Sistemi propri d'unione 
garantiti per pressioni 


SINO - 100 - ATMOSFERE - 


Y Paratoie „= Valvole 
Grue a Ponte 


(1,15) - (24,8) 


vw € "ce Metalliche - Pali per Linee Elettriche e, _ 


N 


Avvisi di sana dell’ ELETTRICISTA 
k E eee 


"i 0:08 B ES 


THE “OLIVER, TYPEWRITER C: L“ 


É Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO D S.A A 
Ў Filiale: Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI . _ | А 
Palagio dell’ Arte della Lana | | 


La Commissione Tecnica nominata dalla 


Á DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO | 


& per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
Ж spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

T ‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. 
M — In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello š 
# Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: 

Si 100 Macchine Oliver, 
: e il 6 agosto una seconda —M Е к 100 Macchine. È 


SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE ` E 
Macchina Moderna = Durevole - Completa š 
150 mila macchine vendute in *$1*€ anni. Record Mondiale ,45.,.5 i 


! ^ FC ay y A Nox n on. VV. Urt ' š ec. < * "e EA Ta й " "o. ^ i: Qi. i Ta “ лау E at 201. зл" PI; И I А "Ci 1, .. «' i "o 44 rn 


SOCIÉTÉ ces LAMPES L Å. PESTALOZZI С; 


`à incandescence de Zürich SOCIETÀ ANONIMA 


Fondata nel 1889 _ ZURIGO ii ЕЕЕ" 


| ELM W (ZURIGO) AN. 
Stabilimento a E ; i 3 | E 
| | per lampade ad arco e di elettrodi p X 
LAMPADE A | ' CARBONI 
INCANDESCENZA à | x 
lai ER LAMPADE AD ARCO | DI OGNI SISTEMA | 
LAMPADE per corrente continua ed alternata 
comuni - š 
o diluazo SPECIALITA': 
per alie” tensioni CARBONI DER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE C0- 
fiamma N CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
smerigliate CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 
ES CHIEDERE PREZZO CORRENTE 
Agente generale ЭИС 
F. BIETENHOLZ Agente Generale : (1,35 (369) 


TORINO 


(1,15) - (18,9) 


._—r———— 


F. BIETENHOLZ - Torino 


— А 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


h | SOCIETÀ ANONIMA Manut umma Thury | 
| [COSTRUZIONI ELETTRICHE] [toc mom —— 


per corrente continua ed alternata 


er alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 
(Svizzera) BIASCA (Svizzera) EE р x e per Forni Elettrici 
LS 


Specialità esclusiva: 


> Яр. 
+. 203111 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12,9) 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati A CUFORN ed in America 


Ing. S. Belotti & С. 


MILANO - Cow Romana, 13 - MILANO 
_ Telefono 73-t 73- 03 ` Telegr. INGBELOTTI 


Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA ZEN. LEGGEREZZA 


== 


ym 


ECONOMIA DURATA 


MARCA DEPOSITATA 


genza catrame od agfalto, resiatente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di tegole, lamiere, asfalto. 


VENTILATO 


9 

ө 

o 

ш ш 
рег usi diversi š Š 
Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri 

те m umidi, terrazzi, Š 
@ 

| 


Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento 
armato, ecc. | | 


есс. 

Рег pavimenti e tappeti, ecc. 

Per costruzioni navaii, stabilimenti frigoriferi, 
vagoni ____Yagoni refrigeranti. 


Marcia silenziosa т Prezzi pi per rune di 20 mq. (m. 22 X 0,915): 
Napoli Bologna Milano 
K spessore o piega | ° 7 i L. 98. — 94. — | 


à » >” . А a i » 40. — 42. — 

» . А : А > 08. — 64. — 
Ruberina š alkg. L. 8.70 8.80 
Chiodi ‘hiodi speciali . ў » » 1.70 1.80 


М Massimo sc ni 


— —— 


Numerosissime applicationi in Italia dal Genio civile e militare, Uffici teonici, Ammini- 
strazioni нии, Stabilimenti кайшыны 0 E privati con splendidi risultati ‘attentati. 


R 


— -——— > ————- 


С CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 
richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 


LAMBERGER & C, (1,15) - (6,9) 
Via Monte di Dio, 54 - NAPOLI - Telefono 16-46 
600020006060 


—— Spedizioni franco domicilio == 


Р | Cercansi Rivenditori 
| (1,15) - (21,8) 


N 


Avvivsi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


BREVETTA TI Ing. STEFANO FISCHER - MILANO 
LIMITATORI DI CORRENTE Specialità teeniche in genere, perfette e moderne 
| Pompe, Compressori e Vacuatori per ogni восро e comando. 
continua ed alternata isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi ecc. dal caldo e freddo. 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa In opera) Alberi, Verghe, Dadi lucidi di aceiaio. — Getti in ghisa malleabile ed accia'o. 


Manometri, Fischi. 
iniettori. Purgeurs. 
Indicatori Crosby. 
Valvole ridutte:0!. 
Regolatori. Molle. 
Imbiancatrite pneum. 
Maochina per laterizi. | 
Conca$seurs. Molazse. ; 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più PRATICI 
— i più ESATTI — i più SENSIBILE 


Tipo Elektron © 
| Ес (Indicatissimo per Gruppi di Lampade) ` 


Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


: Elektron | Elektron con dispositivo E UI T Ы а 
Designazione ordinari). per attenuare la scintilla di distacco T n 7 - NP 
DOSES eme SUI шу. cateri, eoc. 

Amperes dala2 | ds li das] iu dr s к. DNE е... 


Prezzo cad. | L 12— 1, nu 16,— L 18.— 1, 20, — IL. 22, — 
Prezzo dei Limitatori Elektron da 125 a 260 V. 


ERNST PABST 


Elektron | Elektron con dispositivo - 
Designazione Ат ordinari рег attenuare la scintilla | di distacco "Belevue-toepenic k E TERUR) 
Amperes [а =, at Л Si si da 628 ALBERTO VIGLIANO - Milano 
— — —— j |p ——- . Corso Bucnos Ayres 66 
Prezzo sad: | L 12— IL. 14.50 IL, 16,— |, 18, — | 


—— —— К м 


Tipo excelsior 


Questo tipo pià economico à indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: . 


Fino a 125- Volts da 1/, а */, di Amperes 
` Da 125 a 250 Volts da !/, a !/, » 


Prezzo unico Ir. 5,75 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 
— (0,15) - (24,8) 


SOC. AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA. - FIRENZE - NAPOLI 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, comunale e intercomunale 

Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 
tunnels, cantine ecc. 


PILE A SECCO = A LIQUIDO 


Suonerie, accessori, quadri, ecc. 


SN INNANNNINA NSA NADA ММА e — Ñ — — — SN T mn MATT ut 


Rc dai. BN p 


FABBRICA DI "MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OF F ICINE MODERNE per la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
e Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
. Tavoli telegrafici Morse—Telegrafi stampanti —A vvisatori 

d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE — SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI - EGG, — ECC. 
PILE ad alta Intensità “INVICTA,, Drevettate- ‘Pile d'ogni genere 


A 
RAPPRESENTANZA = эшо Ө 
DELLA VV, E. L F, A. Í 


A. SCHWARZ - FRANKFURT 
LAMPADE AD ARCO 


(1,1589) 


(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) 
APPARECCHI DI MISURA 


4.1 


| 


Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA. 


Ing. €. Conti & €. 


С — FONDERIA MECCANICA — BRESCIA 
A mf | 


. = z 
д «SI 
7 Е gs 


Numerosi impianti idraulici eseguiti 


TURBINE Pelton e a Reazione 
SERVOMOTORI IDRAULICI e Regolatori 


RUBINETTI di scarico equilibrati 
per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 


(15) - (9,9) TRASMISSIONI perfezionate. 


SPRECHER UND SCHUH 


гери d’apparecchi elettrici 


DEPOSITO 


Carboni Elettrici 


LAMPADA 
^D ANCANDESCENZA 


AARAU (Svizzera) “HARD,, A ; е 
Appareechi elettrici per basse, alte, ed altis- 800 опе aanaNTITE ocessori per impianti 
sime tensioni - Interruttori automatici. di mas- DI LUCE INALTERATA elettrioi 


sima e minima per alte ed altissime tensioni, 
immediati, ed a tempo, ad apertura nell'aria o 
nell'olio - Interruttori di sezione per linee aeree 
— Inseritori a mano ed automatici — Commu- 
tatori — Reostati—Interruttori automatici per 
motori — Parafulmini per linee aerct. 


RAPPRESENTAN ZA 
DEPOSITO 


Isoiatori di poroellana 
Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo 
Bracci stradali, ecc. 


Valvola interruttibile per bassa tensione. SPECIALITA: Quadri completi di distribuzione. AUGUSTO HAAS 
Per schiarimenti, cataloghi, preventivi, etc. rivolgersi all' | 
Ing. M. T. GENTILE — Milano ia Solferino 7 — Теғ. 28-04 ito: 
DIPLOMA D’ONORE E MEDAGLIA D’ORO Via Pietro Verri, 7 
(15) - (24,8) 


all'Esposizione Internazionale di MILANO 1906. (15)42,9) 


. Brevetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modelli, ditte, compensazioni. 


| UFFICIO 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Direttore: - 


Geronimo Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE 


i SOCIETÀ ITALIANA E 


LAMPADE ad ARCO — 
e IMPIANTI ELETTRIG 


(Accomandita semplice) 


Ing R. Colombo SC. 
ve ciato s - ROMA эое, a 
UNA FABBRICA ITALIANA — | 
LAMPADE 2 AD ARCO i 


Lampade ad Arco: per correr per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati; con carboni comuni e ad effetto., | 


Accessori: Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten- 
sione e resistenze induttive. | 
Disposizioni spec'ali per serie. 


Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


———————r—_——_iki-®-i»-» «i»: 


FABBRICA Di APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI | 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENGIONES 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 


Nuove invenzioni.— Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali е ricompense indu- 
‘striali, richieste, concesse enegate. 

Disegni di tutte le marche richieste. 


SL RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSCRIZIONE 
ED ALTRI DI ELETTROMECCANICA 


Ronda de la Universidad N. 17 BARCELLONA 


TELEFONO 10-48 


TELEGRAMMI: BOLIBAR-BARCELLONA. 
L (15-49 J 


Impianti elettrici di qualunque importanza 
por iliuminazione e trasporti di forza. 
(15) - (4,8) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


* 


DIREZIONE in TORINO 
(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


—— 


^ T QOAABABOQOARARBAABBARAOAAS 0088312848400 242*0098AAB0000004A8ARADOG e dada ADDAA эда T - 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Castello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 


Via Somma Campagna, 15. 


| | Via Caffaro, 17. 


€ ы bh OU : 


Costruzioni Meccaniche & Glettricfie 
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Impianto di Trazione Elettrica. us 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLE EY. 


POMPES .. E Im Tree io sete 


- 39, Via Ürivolo 
FIRENZE 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
. ad Antracite od a Lignite 


(148) - (24,8) 


Clemens Riefler HEINRICHA LAN, MANNHEIM 


FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- 


А Più а 
NESSELWANG & MONACO (Bavi:ra) 
га ротик SEMIFISSE 20,000 
COMPASSI DI PRECISIONE a vapore in uso! 
SISTEMA ROTONDO saturo ——ollto—— 
er Ingegneri, Architetti e Disegnatori е 
per um DA ° na surriscaldato Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900- gt. Louis Liegi 55. Prix 
Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi di Fabbrica. Esposizione 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione M n ANO 
A. DEIDIER a valvola | 
| N T «LENTZ» 1006 
- =з ADOll = ( (Italia) Corso Vitt. Етап. 155. 
Polla testa movi- кез. Rappresentante: = 
с=т бел I compassi  Rletler sono о usati melle scuole e (1,15 - 94,8) 
no la marca negli importanti uffici tecnici del mondo „ги 
»RIEFLER» intero (1,15) - (24,8) I CURT RICHTER - "a ardo, 10 |; 


e | — LABORATORIO ELETTROTECNICO ET 
Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


Società in СЕЕ semplice 


OFFICINE E FONDERIA | DEPOSITO GENERALE 
Via Ernesto Rossi - BERGAMO | | Viale Monforte, 28 - MILANO 


peii 
. Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREVETTO n. 70051) 
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di tensione e di corrente a bassa ed alta tensione 


per sezionamento - valvole - derivazioni 
Trasformatori - divisori - resistenze - erge) La CSI OE TR 
per archi 


INSERITORI SEMPLICI E DOPPI 


Scaricatori 
per basse.ed alte tensioni 


~ —. 


—— 


per batterie di accumulatori _ : ACCESSORI PER IMPIANTI 
- ————————— n Morsetti, Serrafili, 
REGOLATORI AUTOMATICI Valvole a piombo ed argento. Telefone 3-71 
pel sistema di survoltaggio Magrini p [ITATORI DI CORRENTE per Telegr. Elettrotecnica 
REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO st luce é motori (Brevet 1B. 206 Telefono 28-77 
REOSTATI DI REGOLAZIONE P е oor NACE 19059) MI per Telegr. Elettrotecnica 
per dinamo e motori. | Costruzione e le di quadri completi 
REOSTATI DI AVVIAMENTO È per Centrali - Stabilimenti - Motori (1,55) - (7,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA | 
°° % | 
JULES \SRAEL & G. MILANO - via pantano, 7-0 | i 
Unici Concessionari in Italia | 
Q ` 0 | 
А : ) LINOLITE ( ri È | 
$9 

Д р Marca depositata 0 0 | 
с 9 8 RB J| 
0 9 0 Ereyetto Italiano 79900 ф 2 5 | 
d AO F: 
E a (e Ф | 
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ч — 4,18 - 
Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici “ | 
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Manufacture Speciale deCuirs & Courroies | 


40 Medaglie — 3 Diplomi d’ Onore 


«o 99 
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Fuori Concorso - (Membro del Giuri) BarceLLONA 1888 - ToLosa 1888 - CurcAco 1893 - Panrer 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 


Scellos-Renvideurs - Hidrofuge 
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Esposizione INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
Boulevard Voltaire $ 


S= == = Agenti Generali per l’Italia 
È m 


UST FRATELLI TRUCCHI 


STABILIMENTO DI AIFINIZIONE | 
e 


"c 
n 


i PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA - 


Avvisi di Pubblicita del ELETTRICISTA 


0000000000000000000000000000000000 004 "us 


ji | “DORA, 


SOCIETA INDUSTRIALE ITALIANA 


0000000 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - — ALPIGNANO E 


A lata i Ek ttri I 
Ж US XK Ж Ж Batterie di seo per Automobili e Battelli ' 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ë Ж МЖ Ш Ea 
Illuminazione di Veicoli Ж E Ж Ud Ж ЖЖЖЖ Е pu s D B 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a ea _filamento di « di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Riluminazione 1 Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica — (t8) - (69) 


+0000000000000000000000000000000000000 000000000 


> | EMNU\O FOUTZER | | Contatori “ARON, 


| | 
Д | RIVAROLO (Ший) Costruzioni a motore ed a pendolo 
E MEINA (LAGO MAGGIORE) ! per Сове continua o nlterna!a 


OLII o GRASSI 


M — h —— ¿i h... e A+ 


0+00000000000000000000000 
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eni ERE) ni 


CONTATORI 


RE ТИИС T А i portatili per controlio 
i migliori lubrificanti per macchine | 


— M 


Esposizione Universale di l'arigi 1900 


f Medaglia d’Oro 


——_— Yi —— a 


“чүл? 


CONTATORI 


con indicazione di massimo. 


19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale È 
I Milano 1906 


dei principali Costruttori di macchine 
F | Hil | [ D a vapore - Imprese di elettricità - 


Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri 


Chiedere listino 


al Rappresentante Generale 
ver l'italia 


Contatcre 
a motore per corrente trifasica 


hr ed altri tipi speclali 
| 


Opifioi industriali. YET 


| R. FINSTRIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


(1,15) - (34,8) 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISIA 


TUBI GRÈS-PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE | | OFFICINE GALILEO 


Ano .ima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile a L, 3.000.000 | Società anonima sedente in Firenze 
Sede in BERGAMO —— 
| | 223 | Studio elettrotecnico 
E e e laboratorio per tarature scientifiche 
. Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Viu Mira ed industriali 
TUBI i GRÈS | 
| . ed &ooessori per fcgnature REPARTO SPECIALE PER -RIPARAZIONI DI 
^ per acquedotti 
N S Impianti Elettrici Strumenti Elettrici 
N / vcaricalore e Telefonici cs 
Гев \ | (Stima) had | Cestruzione ed delia ai penare 
e^ Mattoni refrattari | applicati all'arte della Guerra 
Jo EOD a Aa | beu T 
x v———*$9 Mattoni Grés Proicttori da scoperta - Telemetri - 
Specialità s au Segnalatori di ordini 
3 À n Cris per Fabbriche | Rappresentanza generale e deposito per l'Italia 
| E. um ‚Ша Prodotti Chimici, Tin- DELLA 
ü JU U| tee o | | 
| Rappresentanza е Deposito EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST, 0. 
| ERE pisse qnin E DELLA 
Sifone m Grès PROFILI AMEDEO DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE 
. `. via di Porta Salaria, 52 
| per Resistenze Liquide е BERLIN 
LL EN (1,15) - (24,8) | qub -D 


'OSRAM,, 


70^, economia 


Consumo í Watt per candela 


Lampade Gsram 


80 Volt 18-50 candele үн da 100-130 Volt 35-100 candele 
da 100-160 Volt 35-130 candele remet da 200.250 Volt 40-100 candele 


— 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra loro, vengono fornite sclo 
per sospensione verticale. 


Ulteriori schiarimenti е —— a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT-BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia 


Ing. A. C. PIVA - MILANO 


(1,15) - (89) 


Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA 


Indicatori per prendere diagrammi. 


Valvole sistema Jenkin. 


SCHWECHAT 
presso Vienna 


GRAND PRIX 


EE Internazionals 
MILANO 1906 


———— e 
< Fabbrica di carboni elet- 
trici per lan енн ad arco di carboni galvanici. 


SPECIALITÀ 


Carboni per luce elettrica a vari colori. 


SUR sino a SBO' di grossezza 
e 1600" di lunghezza 


MINIMA CO! A COMBUSTIONE 


Placche e bacchette te di carbone per 
l'elettrochimica e l'elettrometallurgia. 
Rappresentante Generale per l’Italia: | 


GUSTAVO WEIL, 


— Via Monte Napoleone, 28 — 


| LAMPADA ad АКСО а LOBO CHIUSO 


JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
Corrente continua » Corrente alternata 


In derivazione su 110 e яц 220 volt circa — In serie да 2 а 5 lamp. su 200 а 550 volt. 
= Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS - PARIS 
(1,15 - 4,8) RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


Corso Buenos Ayres 66 — MILANO - Corso Buenos Ayres 66 


4 


ì Contatori аі giri — Tachimetri 
Rubinetteria e Vaivole d'gni gencre. 


Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 


Elevatori di liquidi — Pulsometri. 
Valvole a saracinesca. — Lubrificatori | 


dg 5С. 


= SchaeffersBudenberg 


23 A. Monte Napoleone 7 MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schacffer o Bourdon. 


Compressori sistema Kryszat. 

Fompe a vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
(Verbund-Roleascglas di Jena). 


FAGES 


HACK 


TIO 
` 


(1,15) - (8,9) 


OFFICINE e FONDERIE TORINESI -10m 


— GIÀ —- 
LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 


RIPARTO II. 


RIPARTO) E. | x 


Motori A GAS Povero | _ 


minimo consumo 


da 1-69 - 25 cent. 


TURBINE - TRASMISSIONI 


per HP ora. 
Consegne brevi. Macchino per laterizi 
Ventilatori — Pompe 
OFFICINA CALDERAI 


| SERBATOI 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 
Ghise speciali 


-+4 Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta ə- 
Rivolgersi al Rappresentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO - 


Torino = Via Corte d’ Appello, 2 « Torino 


(1,15) - (24,8) 


ADOLFO RIGNON 
Corso Siocardi 31 - TORINO - Corso Siccardi 31. 
oo 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE BLETTROTECNICHE 


Vernici e nastri P < B 


4 Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, È 


Amianto ecc. eoo. 


ын. Sanson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
mer o $, 20 


i RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO 1° MARZO 1906 | 
| 04 eo B 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


TE LAC a a LUE E RO rr 


EJ OFFICINE LOUIS DE NAEYER < C: 


WILLEBROECK (Belgio) " PROUVY Mn) 


Caldaie Tloltitubolari. 


costruite completamente in 
acciaio fucinato: con chiu- 
Sure autoclavi senza guar- 
nizioni. 


—— —— —— e -—— — — — 


CAUDAE 


di qualunquo sistema 


KE —— — 


RISCALDATORI 


per l'aequa di alimentazione 


———— 


ath 


 SURRISCALDATORI DI VAPORE 


LCS Жжж 


Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1907 . 
1.068.590 mq. di superficie 
di riscaldamento 


| Preventivi e Cataloghi a richiest) | 


. 
. 
— au O  —  .. . 9 e ee < ssp: (E 


Rappresentanti GeneraL per Italia: 


® ° Filiale a MILANO F B c t 
. Grimaldi < C. | NE imp 7 
GENOVA -Portici V. Е 26.. Ing... Giovanni Bas 


— ——  ——  — F `— ses — rm >s n  —n-—— 2 SN - E ag 


= —— — a — 


avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


sid 


ING. L. RIVA Q C- моево 


(già "ng. 


А. а Monne el e C.). 


——À——— ———— — 


a TURBINE E REGOLATORI 


-— —————r——r—— a 


~ SOCIETA ANONIMA OFFICINE MANFREDI - 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale. 
per la costruzione di ` 


SEGHE E MACCHINE E 
per la lavorazione del legno oM: 
secondo i tipi più moderni = > 
Referenze di primo ordine 
ESPORTAZIONE. 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


ORIGONI & C.- -MILANO | 


‘Filiali ROMA e GENOVA 


Via Mortare n 17 — FILIALE DI ROMA - Via Mortaro n. 17 | 


Direttore : A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI 


PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 


SPECIALITÀ 


TRAFILA PIOMBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


` Via Anime Sante 25 27 — ROMA — Titerono N. 97-23 


^ MAGAZZINO IN ROMA 
Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) TtLeFono 15- 34 
MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nueva, 101 - 103 TELEFONO N 25-39 
—dü*- : 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - . Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini їп 


ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la-. 


trine in ghisa smaltata — Vasche'da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli div rsi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


— — — —— et — — — 


(1,15) - (24,8) , 


di fama mondiale 
In 19 anni di esercizio 


| 7. oltre 1400 turbine per circa 400.000 cavalli 


TURBINA di 4000 convalli — NIAGARA. 


Progetti e Preventivi a richiesta 
(1,15 - (94,8) 


Stabilimenti 
riuniti 


Manfredi, Mond.vi. 
Bongiovanni, Fossano. 


(1,15) - (24.8) 


n STRUZIONE DI LINEE ELETTRICI 


. di città e campagaa, aeree e subacquee 


La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. + - 


"81 assumono impianti ovunque con squadre вресіа- 
liste = Prezzi unitari oł a forfait.. 


— 


Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


| Installazioni elettriche di luce e 
e 
Š 
Ф 


forza in Pacsi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


— —- — —- 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per csecuzi^ni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


— ten” n 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 


VERONA - VENEZIA - PADOVA 
01,15) - (24.9) e 
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Avvisi di Pubblicità del ELETI RECISTA 


der 


SISI 


— ITALIANA IA RY ARS & &G 


|. SIRY, CHAT ION & Co. 


Viale P. Lodovica, 21-23 = ML IILACN O - Viale P. Lodoviea, 21-28 


Agenti esclusivi per l’Italia della | | 
(Oj POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 
TORINO - Via Arsenale, 31 EXE РАНИ) lli — nun ee Via чыи 1, 


CONTATORI. 


intensità. 


per alte tensioni. 


—— — + 


B. T. cd A. C. T. ad induzione, e per qua- Ë ез 


lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


E. THOMSON tipo A 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera 
—— EA 


©’ I& per corrente continua da та тоо Am. 
péres, a 2 e 5 fili, lettura diretta in Hwxora.- 


O E speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora 


— r - *099222»0 Ф e-€— -- - — 


Chiedere listini, prezzi e garanzie | 


LABORATORIO A MILANO. per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan - а’ Arsonval 
OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA ~ SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI sas 


`2 


OMO tz: сә CACAO) SA ROMA ORE ATI оороо REIT A 
NASA IRONICO de e SAS. y Pond ep: es PT i ED ADI DA EDI SII: ND. RD NON CIA NA NA SONS SIRE 


x 
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DE DAE PAPALE DEVE, ORIO CORE, ON AC REMI DS SUN PASA ACONI Pau ONEA EK GORE e SAUL eds SAU No E E 3⁄ TE DR 


Sa e VI m ns. 
SAP: Lec 
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uA 


E. THOMSON per qualunque distribuzione, -tensione ed ч 


Dacus € 
COMAS NERIS 


ey 
ээч ,» 
„1% АО 


< мб 
2.297 


QN MET ` 
QC uL eU 


E. THOMSON ped per quadri di distribuzione, e B | 


- Ne С — JRE s. c Pa. í С 


PE =. - = ua m < 
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E eec pese 


BERGMANN- Elektricitàts-Werke 
Abtheilung J. 
Tubi BERGMANN originali 
nonché tutti i materiali occorrenti per 


IMPIANTI ELETTRICI 


| 


.. j 
` 7⁄ 
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AUN 
уу, 


ei rece a TIZIO PAPI 
^ e 
z Ë T. T : 
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TE 
м, 


eg x 
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in ualità senza concorrenza 


ed a prezzi convenientissimi. 


Merce 4 sempre pronta i in n Magazzino | 


Happresentanza & Deposito per l'Italia: 


LODOVICO HESS 


MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 


PeR TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.° 29-67 


AE 


Isolatori brevettati DELTA 
per Alte tensioni 


sino a oltre 


100.000 von 
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Í — COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 
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çI 
o uisu E ASTE 7 


оа J. BRUNT& C. | 


VIA QUADRONNO 41-45 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 


STI, WX 
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Speciali per quadri . 


VE 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
| per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 


— 


Contatore per corrente alternata trifase. 


e _ LL e_v_-_ o. E Ue c m саре VER Sr Ue, 


Ca a E mo Беа c-r 


КА _ ЗИ ра ИЕА 


ia e яа ве. 


di distribuzione ж ж 


Contatore per corrente alternata monofase. 


Massima sensibilità 


x Minimo autocon- 
sumo x Semplicità 
‚ж Robustezza x x 


Клон) ort 
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. 
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Contatoro II: | È 

per corrente continua +, | * 
i- 3 fili з | + 


| 


— 


(——— 


UREA 


— 
5 


AAAA 


AAAH E ACE MOK 


3833345,5 
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Tipo R 5 
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LABORATORIO 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


° а e. " (1,15 i f 
Tipo D Chiedere Listini e Prezzi. ) - (24,8) 
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| Società Italiana Lahmeyer di Elettricità. 


Telegram: FORZALUGOCE — МЕТ. А NO — Lettere: Via Meravigli, n. 2. 
Rappresentanza Generale delia 


Ў Felten & Guillaume Labmeyerwerke А.-С. Francoforte s. IM. Mülheim &/Rh. 
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Filiali a: 
ROMA 
NAPOLI 


- per tutti i generi di 


ия дада әле? 


Wen g^ cU „чм ЯР» д w. a. 


Impianti 


| SOCIETÀ 


ADLER : Ruso T | TRAZIONE ELETTRICA 


Via Principe Umberto, 30 | i Anonima per azioni Capitale L. 1.000.000 — versato .L. 300.003 


M Via Vignola, 6 MILANO Telefono 95-24 


Specialità: mE UTENSILI di precisione | | 
IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 
“OHIO BRASS C, 


tp 


AUTOMOBILI ELETTRICI 
A FILO AEREO senza 
rotaie - Il sistema più 
pratico per i servizi 
pubblici 


Torni 
Fresatrici 
Trapani 
| : -Limatrici, ecc. “> 


кюк» 
Cataloghi e 
. Preventivi 


a richiesta 


Forme americane 

autocentranti. 

Punte vere americano = 
utensili, eco. 


-> w oe a 


— Cataloghi gratis a richiesta — 


| (15) - (2,9) Ф 
i: ———__t_—__tl 199 


(1,15) - (2,9) 
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S Los ATELIERS MECANIQUE» PRECISION 
| TERRITET 
CONTATORI D'ENERGIA ELETTRICA 


sè per corrente: 
` continua 


TOW XTTS HE 


112 


CONTATORI 
A DOPPIA TAR)FFA 


(zio: no e notte) 
CON TATORI 
| ЖШ A TARIFFE MULTIPLE 
CONTATORI- ORARIO (non necessità ricaricarli) 


PER CORRENTE ALTERNATA 


Lampade ad Arco ( АЛЕ. PN NA 
per corrente alternata e continua a SO А per proiczioni 


consumo di corrente ridottissimo 
prezzi eccezionalmente bassi 


Ferri da stirare | 


‘Rappresentanti. generali per l'Italia : 


ALIMONDA & BURGO - GENOVA 


Via XX Settembre, 16 (1-15)-(17 9 


а i N — — —nF— ym On  hr-— kx I n - sas 


PALI DI LEGNO 


par Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 
di Energia elettrica 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo 
Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 171 
per Ferrovie e Tramvie 

ПОЕ АВЕ соп creosoto 


FRATELLI FMUELSBACA 


FRIBURGO 


(Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


— ——  —  -— 08 @ >x ° Оо ТЕХ; 
(1,15) (94,8) 


. Milano 1908, Gran Premio 
Marsiglia I908, Gran Premio 


——— —— -—_y4é 


LAMPADA BREVETTATA A FILAMENTO METALLICO 


SIRIUS KOLLOID LAMPE 


Funziona in tutte le posizioni 
Consuma ca: 1 watt 
per cand. normale. 
70", risparmio esercizio 
FORMA ELEGANTE 
DIMENSIONI RIDOTTE 


SOLIDA COSTRUZIONE 


LE ROTTURE IN VIAGGIO 
RIDOTTE 


A PROPORZIONI MINIME 


‚ЫШ Grote 


GELNHAUSEN 
In Gelnhausen (presso Frankfurt s/m) 


Ба ppresen'anli generali per UItalia : 
ALIMONDA & BURGO-GENOVA 
Via XX Settembre, 16. 


(1-15) (17-9) 


| RIVISTA MARITTIMA 


MENSILE ILLUSTRATA 

ANNO 41° 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. Xx K X X X 8 K XK W X X X W X жу 

PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d’Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. 18 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » 25 


Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in più. 
Un fascicolo separato L 5. 


Avvertenze: 

L'abbonamento è annuo e comincia dal 10 gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 9/o sia per gli nbbonamenti in Italia sia per quelli all'Estero. Per 
i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è ancordato loro lo sconto del 95 5,. 

Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo importo 


Tutti possono colluborare nella Rivista Marittima 

Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - Roma. (1,15) - (24,8) 


pn ———————————— —— MIN ti 
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evt > Lioni sd == 
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| nac SN | Avvisi di Pubblicità dell’ ELETRITCISTA | | | | 
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Protezione degli Impianti Elettrici "SUR | 
| BOBINE. COMPENSATE DI ЕЛА | HUM PER Шш: FETTA 


PARAFULMINI IN SERIE [ | ләй per Aron 
Resistenze Ohmiche — Accessori = W | is qi 
| | 


CONSULENZA 


Tazze in grande 
ageortimento 


(1,15) 


TORINO У aai tipo di gran luse 
Inc. Ü. GOLA ui Lala ш ku) о eren aseo 
Енен iii MILANO 1906 | NINNI T 
: D LA REMORE MILANO -G. B. TANSINI-MILANO 
бурийн Internazionale di Elettricità MARSIGLIA 1908 MEDAGLIA D’ORO | Via Montebello, 14 алча) 
‘ Società Italiana Politecnica MOTORI A GAS POVERO — 
Š | 
Fratelli Kahn Ë [| Costruzioni Oltre 8000 | 
Ln к MILANO »- — 9 | solidiasimo H ximplantix 
. PREMIATA FABRICA DI ЁЁ — K ? dep 
‘CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI | ——— ава GET 
in tutti i iI generi | uo Bes 5: 
А.б. DRESDNER GASMOTOREN-FABRIK 
CARTE DA DISEGNO - CARTE P TELE TRASPARNTI — [ | A-G- DRI шшш ine AL DE 
i GRANDIOSO LABORATORIO | | 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti Ñ | epp TUS DS s ы 
"e | Esecuzione Immediata (45) - (89) W Via Luccoli 14-2 Telefono intercomunicale 16-59. — intercomunicale 16-59. 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


lu SOCIETÀ ADN PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
Е: 
Ф 
2 
Ф 
Ф 
s 


| 


ia Breitfeld, Danék & С" 


(BOEMIA) PRAGA — (BOEMIA) 


— -——— $ 9 e a a 9€. 000-0 ——______P_ 


Succursali а: AUSSIG- SUR ELBE (Boemia) BLANSKO (Moravia) e SCHLAN (Boemia) 


S PECIALI ТА? 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più 
moderni sistemi: 

Macchine a vapore surriscaldato а sistema proprio e del sistema 
brevettato W. Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema brevettato Schwabe. 

Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. — 


Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok k: yo Sa | (15-09 
-+6ф+- 


Si costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
и: =—> <= h 

| Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d estrazione, 

argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 

genere, apparecchi caricatori, motrici da laminato], treni da laminatoi, macchine sof- 

fianti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer —Valvole Forter. . 
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in porcellana durissima 
рег condutture elettriche 


AD ALTO E BASSO POTENZIALE | 


=== i Telegrafo e Telefono 
| == Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt 
E Oltre 900 modelli d’Isolatori `- 
Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : - 
IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 - — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 2 Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore Km. 88 — Tensione 32000 Vol 


IMPIANTO 80€. ELETTRICA BRESCIANA Km. 5: — Tensione 40000 Volt. 


— IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt.. 


e più altri impianti per ten- E 
0 sioni superiori ai 18000 Vult. Rappr. Gen. per l’Italia: 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS L А77 AR & M RCON 
Km. 185 alla tensione đi 56960 volt 


11 più importante in Europa ' | TREVISO o, 15). (5,9) 


Farnitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 
Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


quis RICHTER. DI PRECISIONE 


e PETERS umi to | | JOSEPH VOGELE 


— | аф Costruisce fin dal 1842 e 
| | GRAN DIPLOMA D' ONORE all’ Esposizione di MILANO 1906 | “i Р 


Si trovano in vendita presso gli Ottici е Cartolai di lusso, — Utili per 
lavori accurati d' Hu gu e Architettura - Meccanica. 
Rappresentante con esteso campionario: 


6. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; Telefono 68- 3I 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onoriticenze a tutte le grandi Esposizioni 


DIAMANTI TAGLIAVETRO . 


UTENSILI 
per tutte 
lavorazion; 

su . 
cristallo 


| 


е ta 
2^1 (E 


Specialità’ DIAMANTI CARBONE per arruotare. | 
Ruote xL Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta . 
Rappresentante con esteso campionario : 


" T 
G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; — Telefono 68-31} | Scambi di qualsiasi costruzione е £ Piattaforme di qualsiasi diametro ра | 


| 

| 

| 8. SCHIERA - Milano Via Меш» 1-7; _ Telefono 69 208 scartamento. ocomotive e veicoli manovra 
Fumatori 


Scambi a io scartamento, sboc- | „Ча due uomini senza argani. 
sia fer a scartamento ||| Piattaforme con fondamento in ferro 
la carta per fare ridotto nella ferrovia normale. senza alcuna muratura. 
eigarette è veramen- 
te la migliore. 


: : rrelli trasbordatori per locomo- 
7, //, » Scambi infossati per lastricato. tive e vagoni con azionamento a 
Scambi senza interruzioni del binario vapore, elettrico, od a mano. 


la poo ка principale. Argani di manovra e spilla di qual- 
iasi costruzio 
Satin Bois GOMM š Cuori con punta in acciaio forgiato. | È Apparecchi di soa segnali e can- 


Frères Lyon 
Fabbricanti di tutte specialita In'ripe, lapacchiere, tutti articoli fumatori 2 N 
Rappresentante con esteso campionario = Rappresentanti per l'Italia: Trog & Röhrig 


| GIUSEPPE SCHIERA - Milano v Via arc 1-3; Telefono 68-3! = ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA T @-) 


—_.- posta, — - —— === 


Іпогосі d'ogni costruzione. $ celli а bascula. 


ETTRICIST, 


Anno XVII S. Il Vol. VII, N. 23. Diréttore: Prof. ANGELO BAN Ti 1° Dicembre 1908. 


e Giornale Annunzi di Pubblicità . КОМА | [TT | 


о 
JE as 
JmisurE ELET I RICHE E INDUSTRIALI | |= 3 APPARECCHI TELEFONICI- "TELEGRAFICI 
2: Appareochi da quadro o registratori Richard = s | di sicurozza ed antinduttivi 
per corrente continua ed n a tu 4 9 
‘PARIS - 25, Rue ue PARIS "ias g per linee parallele a quélle ad alta e altissima tensione, 
n Sas сп. .,, APPARECCHI SPECIALI ` 
X. | = | os / perla simultanea Telefonia e Telagrefia su'lo stesso filo 
di Amperometri Manometri =š SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA PREQUENZA 
š | Yoitometet * Cinemometri | S 5 x Telefoni, , quadri ‚га аосеваог1 - Applicazioni speciali dell’ Elettri. 
с rasiator aicrma Ж 
e Wattometzt Termometri < » 83 тесе, per campanelli e et: rici, per ch amata telefoniche, per f. 
B ohm metet. Indicatori dina- o. 8 2 ЧЭ РОБ tene — 
| o. 89| 
| Cassette di con- = К. толеш < р) - CATALOGHI E PREVENTIVI A Р RICHIESTA - 
tr-llo Lo DAL sq TES 3 1 Dinamormetri. ——— q 
| Apparesoniato con- B 2 Е - Direzione e Officina - 
ex x Chie Arturo Pereso a 0, iocis tss | MILANO 
A == i e n. tw... | 
| сү - 1900 Liegi 1905 Rappresantata in Rona per l'Hal'a Dinh ° sii d. _ | 


Ufficio - Via Cernaià 99 
membro dal Gluri . G. Thurlow | Digi - Via S. Basilio 15 | ROMA 


alvola automatica a limitazione di corrente. Brevetto Lenner. - - Vendita esclusiva: | 


M.J. Buseck =e 


Corso Genova, 36 Genova, 30 | 


| LINITATORE 


MODE FLLO 1908 


_ Chiedere __ Chiedere catalogo del о del materiale per im impianti ele elettrici. 


INNESTO BENN MICROFONI —= 


Brevettato tn tutti gli stati industriali e noto dappertuito i AN GE LI NI 
come l'innesto a frizione migliore e più sicuro.. I più fonici e chiari. 
Vedi avviso interno 


ROMA - Via in Lucina, 4 
— n In O— T 


е ————— 
C. Olivetti а ©. 
MILANO - Via Broggi 4 


; Saiar rih 
| WATTMETRI registratori. 


| . Senza cuscinetti di legno Completamente chiuso. 
bc здзе Senza guarniture in cuoio Senza parti sporgenti 


HEINIKS ERBEN & C., PRERAU (Austria) 


| de тратит MAGNOLIA è » x x 
| Gia rafiche ЕС UMBERTO ZEDA | 

H ` -  Ellografiche | MILANO- Vicolo Facchini, Z- TELEFONO 13-89. m MAGNOLIA » 
Ips; Cole, noia tic a 110116 E om uw MAGNOLIA | 
l; CITATA SUONERIE - - TELEFONI - PARAFULMINI | 


" Compass ed Istrumenti di Geodesia 


Давра стана лана ILLUMINAZIONE ELETTRICA || Veti pagino antro ito. 
Hc ALTI FORNI E FONDERIA DI PIOMBINO 


E "Società: Án, eme Зоо. L. 14.437.600. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO Е 
EM implanto di alti forni, acoiaieria Marin. Laminatol con speciale attrezzatura per forte prodazione di Rolals e Materiale df Armamento Ferre- 


Armamento Ferroviarie di qualunque profilo e dimensione. - Rotalis a canale per Tramvis ed armamanto relativo di асе пае profilo: ө чүсү ^ 
ме o МА ө proBiati di ogni ganera - Gatti di | bronzo, Авиа e Ghisa di qualsiasi specie P dimensione fino а 39 Tonnellate — Tubi di Ghisa m dottedi acqua e di Gua - 

iali ed accessori per dette cando Solfato Ammonico, Catrame, Contento Portland. Rivolgersi alla Direzione Generà della Società in Portovecohio 
* Alt Ferni - Portoveochio di Piombino. (1-15) 24-5) 


" ADOLFO PISANI - MILANO ` 
Via B. Cavalieri, 4 


ш 24- 5. Telegramni : Cartindustria 


vulcanizzata americana, 


. CINGHIE speciali per dinamo. 
MOTORI a vapore ed idraulici. | 
Metalli antifrizione, bronzo fosforoso, acciai, ecc. 


© SOCIETÀ ANONIMA "FORNITURE ELETTRICHE 


SEDE IN MIL ANO _ — Tia Castel Adardo, N. 2 | e Capitale Sociale L. 600,001 interamente versato 
| Vedi annunzio interno dH- 


ҮТ ШЇЇ ААО CONTATORI кткттвтог- 


Le Centrali, le Ditte Elettrotecniohe, gli istallatori ed i Rivenditori vogliano chiedere listini e preventivi al’ nostro 
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SOCIETÀ | ITALIANA 
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SOCIETÀ ITAL 


С FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO, 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via Padova, 15 - MIL ANO - Via Padova, 15 
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. Societa Torinese A u ipfi obiti “Elettrici 
* TORINO - 46 Corso Regina Margherita - TORINO ` 
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CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE TE. 


Elettriche. ad Accumulatori 


| OMNIBUS AD ACCUMUL ATORI E A TROLLEY. 
VETTURE - (SE RO wasi FURGONI i 


Massima РОТИК Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta 


Andamento regolare. e silenzioso - Ricupero HOUR corrente nelle Ке j 
355) - 


Cau °“ `. “4°, ° — 0067 96. "аер ofa aaa APS C. е ла P. ` "e". "oe t- © 
°. sto, “s... ©©©, эө — a 09, t s. RC So. Le. o, 000. SECO 


prep 


- SOCIETÀ ANOI ANONIMA. FORNACI ALLE SIEG 


CAPITALE SOCIALE L. 809, 000 — Versato L. 500,00 
FIRENZE Via de' Pucci, 2 con Stabilimenti: alle 8] SIECI Presso Firenze, a > SCAURI Provinola ai dann 


EMBRICI (tegole piane alla marsiglieae) e accessori di qualunque sais: per tettoie, MATTONI ordinari, pressati e mattoni — 
MATTONI ON DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI | 


rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


L 


N. E. — 8i spediscono campioni gratis а tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FI ; ZE oa 
SCAURI s mii dels Boeietà si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


FIRENZE 
Telegrammi FORNASIECI | SCAURI 


— тананы ——@6 —— — 


per lo Stabilimento delle Sieci — Firenze Via de' Pucol, 2 
CORRISPONDENZA | э » й Scauri — Scauri (Prov. di Caserta) 


pei 


Avvisi di Pubblicità del!’ ELETTRICISTA. 


LEG THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ SEDE IN MILANO Carrrate Sociale L. 9,000,000 INTERAMENTE VERSATO. ` 
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Direzione di MILANO: Plazza Castello, 5 - Direzione di ROMA; Piazza Borghese, 3 
= | —— reo — ——— n 
3 GRANDS PRIX ED UN DIPLOMA D'ONORE ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO 1906 
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TRAZIONE ELETTRICA. 
a Corrente Monofase ` | 
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ALLGEMEINE ELELTRICITATS-GESCLI SCHUT 
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LOCOMOTIVA A CORRENTE MONOFASE PER LE FERROVIE DELLO STATO PRUSSIANO, EQUIPAGGIATA CON 3 MOTORI 
WE 80, 350 HP PER UN'ORA, 25 CICLI, 850 VOLT; LINEA DI CONTATTO AD ALTA TENSIONE. 
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© CONTATORI D' ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione Solo apparato registrato 


Ө 
.del Combustibile ` sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell’ Acqua 


| 
| 
a precisione — 
| 


+00 


POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


FABBRICA DI MACCHINE E A. SCHMID ZÜRICH. 


(1,15) - (24,8) 


T h Ù B. 1 ERZ.: (L. Hombrechtukon - [ШЇ йш) 


Fabbrica di Strumenti Hlettrici 
FONDATA NEL 1893 


^ о sp оо <° 


Marca di © Fabbrica 
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VW STRUMENTI DI MISURA 


8 Ë 
nb : us 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica . 


Rappresentante Generale per ITALIA: 
Ing. Oscar Schneider, NAPOLI Corso v°Em. 244 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e la Liguria: 
Heinrich Jüngermann, MILANO, Via Melchiorre Gioia 1. — Perla Lombardia PE milia ed il Veneto, 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Рег la Toscaaa, le Marche, e | Umbria.. 


MILANO. : DITTA ING. H. BOLLINGER ..MILANO,, 


Costruzioni industriali. ` # Cartoni cuoio asfalliei per tettoie prov- 


visorie e stabili, per sottotegole e per 
=- isolamento di muri in fondazione. 


| Coperture in Ilolzeement per tetti piani 


е terrazze. 


Costruzioni in eemento armato - 


Brevetto Baroni-Lüling 


(1,16) È (7,9) 
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| VENTILATORI Centrifughi ed Elicoidali 
| 
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Costruzione | | bb 
accurata Referenze: 
. TIPO 39 R. MARINA INGLESE 


| R. MARINA ITALIANA 
Efficienza . I. MARINA GERMANICA 


masma COMPRESSORI D'ARIA e Pomp a vuoto mm 


il 


Serie 
garanzie 


| ber аца i, | 66 Centrali Elettriche 
| ppiica ñ E AVE LL i ed Imprese Pubbliche 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, ecc. 


Chicdere listino * WCB 101 ,, Preventivi e progetti gratis. 


dai Concessionari per l’Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY-L" 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto - 27 | | (1,15) - @,9) 


Арййтёбав1 


sollevatori C ARLO 


FORNITORE DELLA BAL CASA Seghe da metallo 
aig e Filettatrici Wagner 


>< 


mes 2$ Macchine per legno 
a Via Alessandre Manzoni, 31 Ë 
Paranchi elettrici s (ç Gae adisosalD y RUI Kiesaling 


> 
Macchine, Utensili e Accessori 
per la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gasista, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere, per Fonderia, ecc. 
per Faleznameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


(1,15) - (84,8) 


= RISCALDAMENTO 


III "евон 


: | a tecmosifone (acqua calda) 
M | 


TNR 


Moneta Giuseppe 
MILANO - Via S. Vincenzo 20 e 22 - MILANO 
PRIMA E PREMIATA FABBRICA DI 


ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 


vapore alla media pressione. 
RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, ecc. 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema economico per 
piecoli appartamenti. 


PREVENTIVI GRATIS Š 
Serantoni E 
& Pontiglione STABILIMENTO MOBILI DI FERRO © 


MILANO = Viale Monforte, 5 
BOLOGNA = S. Simore 1. 


Grande Medaglia d'Oro Esposizione Arte Deoorativa Milano 1906, 
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CARBONI ELETTRIOI 


di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata 
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È CARBONI SPECIALI | | se 
1: per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra 11O Volte. n 
1: . CARBONI A LUCE COLORATA "E 
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z ambedue le specie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, rosso, blanco brillante e bianco perletta. 
CARBONI NORIS VACUUM 


specialità per archi a gloko chiuso, sistema Jandus, ecc. 


Inoltre la casa preduce: —— антах LOI di ogni genere 
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| SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI E 
+ ELETTRODI < ў 
per industria del Carburo di Calcio e lElettrochimica 

| (1,15) - (24,8) 
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INSTALLAZIONI à n 


e GAS 
| KAKA 

MOTORI a vapore: | 

orizzontali a cassetti — di precisione a val- 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per impianti elettrici — 

verticali a grande velocità. 
кюк» 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelli e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,000 CAVALLI 


(1.15) - (24,8) ` 
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Spett. Società 
Spett. Società 
Spett. Società 


REFERENZE 


Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 
A. E. G. Thomson Houston, Roma. 
Italiana Oerlikon, Milano. 


Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 


Spett. Socield 
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Spett. Società 
Spett. Società 
Spett. Società 
Spelt. Societa 
Spett. Socielà 
Spett. Societa 
Spett. Società 


Elellr'ica Ossolana, Villadossola. 
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REFERENZE 


Esercizio Bacini, Genova. 

Bolognese di Elettricità, Bclogna. 

Anonima Westinghouse, Roma. 

Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 

Elettrica di Sarezzo. 

Italiana di Elettrochimica, Bussi. 

Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 
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"Mae | IMPIANTI ELETTRICI E 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica _ 


SEN ERATORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualuaque potenza, per corrente continua, alterdata mono- poltfase. 
APPLICAZIONI ELETTRO- MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 
. TURBINE A VAPORE, TURBO-GEN ERA ТОК! 


TRAMVIE-FERROVIE 
a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


N 


(1,15) (24,8) 
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Cav. PAOLO PORTA 


MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
K- — 


cp. GRANDI OFFICINE SPECIALI «o //7 


er la Fabbricazione delle: SCALE AEREE 


DI pine LE oe _ E SISTEMI 
. INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


eee 4500 се aeree vendute eoe 


90909090090900909090909090000900 


7 a; у F, FÀ ‘= K; 
Casa Fondata nel 1860. „Ш PELATI 
_ —P — ——olgoolio - -——--——- — у qe ЖА, “е? A 22 
Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale ^ SES 
Aeree a tronchi. — Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale m. 
Scala Perta Tipo 8.° Aeree a Coulisse. T Scale a rampese per pompieri. — Scale a mE 
(а Coulisse: d'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pont " La 
Aerei per costruzioni. — Ponti Meccanici Der, riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 
molto comoda e pratica no; — Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo seccoree per pom- 
per plecole Imprese Elettriche pieri. — Carri di soccorso con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. 


Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire 90 mensili. 
CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (1,15) - (3,9) 
o POOR. 090909090090009090900000000008 н 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI- MILANO 


АНА versato L. 8.000.000 


— 000 —— 


| PIÙ GRANDI ISOLATORI - 


in porcenana pura durissima 
sla - dot p E 


ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e telefoni 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI 


protetti dalla pioggia ` 
ppi 


ACCESSORI ISOLANTI 
impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a 200.000 Volts. 


SOCIETÀ ITALIANA 


PER 


Conduttori Elettrici Isolati 


E di IL AFFINI 


Livorno | 


LIVORNO 


Toscana Toscana 


CAVI ELE CLTRICI 


alii di Forza - Luce - Tramways . Ferrovie - Telegrafi - Telefoni eto. 
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Lampadine ad incandescenza кут NOVITA 


a consumo ridotto 


oon filamento metallizzato 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 2 1/4 per candela | del 
GO °/, 
Risparmio —- 
dəl 
820°, 00 NY Media durata d’accensione utile 


500 ore circa 


16, 25, 32, 506100 candele 
100-125 Volts 
‘ 25 e 50 candele 200-240 Volts 


QD 


NOVITA Vortaisulo Vediiir lampe Fabrica | 


a к Su -— 
m = $ 


= SINDACATO - 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
· BERLINO W. 8. - Leipzigerstrasse, Ad 


—- e 9 mb о 0 о ОК. 6 


Rappresentanti : 


Milano - |NG. MENOTTI STABILINI 


Piazza Castello 11. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHT ENBERGER & ORI 
S. Moisè 2065. 


Napoli - CANDIA & С° - Corso Umberto I, 34. 


— — -. 409 >ш» e € + K Otee- — ——————- 


Lampade ad Incandescenza 
| a basso ed alto voltaggio 
Primissimia Qqualità 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini o Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) - (34,8) $ 
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| Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI HEN SEMBER GER-MONZA 


re UFFICIO TECNICO A MILANO - Vis Sonato, 14 


--— e @ эж» e @ ° Gb @@ — —— 


Medaglie d’oro z Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — k 
Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari “1907. — Grand Prix: Milano 1906. Sr, T sm 


Acoumulatori stazionari “ Planté,, per batterie a scarica rapida е lenta. 
Accumulatori trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
battelli, ecc. 


Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
а benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti ai celluloide od ebanite per ilumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi. 


Batterie trasportabili speciali per i’illuminazione deile carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. 


SLA ЛШ с DS ——— x 


man. 


o — МММ 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. 


Gratis dietro richiesta all’UFFICIO TECNICO DI MILANO. 
(1,15)-(94,8) 
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DITTA ALESS- CALZONI BOLOGNA | 


-RE --—- 


TURBINE 
Ruote PELTON 
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Happresentanze e depositi 


MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO - Corso Buenos ib ids = MILANO 


entra ——e ө 0 


ELETTROGENO 


Sale Generatore per Pile 


VANTAGGI: Non ha luogo alcuna cristallizzazione allo zinco 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 
tità di Elettrogeno che del solito Sale Ammoniaco. 

(1,15) - (24,8) 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF 
в —.————«* ЕЗІНІН Ә.Е ФО > — - -ə 


Materiale per linee aeree di Tramvio 
e Ferrovie elettriohe 


CIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD 


EBURINA - Materiale isolante, nero, lucido solidissimo - 
non igroscopico. | 


PEZZI SAGOMATI IN QUALUNQUE FORMA 


— Ne Tee TA Pla —_ ш TTT] Сы 


1550 IMPIANTI ESEGUITI 
per cavalli 103,000 


—eo0o- — 


Diploma dv Onore 
Esposizione di Torino 1898 


м .—— seu 


Rappresentante Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


(1,15) - (24,9) 


Cataloghi e preventivi a richiesta. 
(1,15) - (84,8) 
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A. C. SPANNER 


| Giuseppe e F”Redaelli - Lecco 


| 
3 бә 
s 8 Stabilimenti filiali 
3 э GARDONE V, T. I DERVIO 
š CONTATORI D'ACQUA š (Prov di Brescia) | (Lago di Como) 
= ` СЕ ++ 
Š SISTEMA FALIER Ёз _ S| Fili di bronzo fosforoso, di ferro e di acciaio zincato 
i : | FA š B per condullure telegrafiche e telefoniche. 
$ Officina ==] | tj | Fili di acolaio zincato ad alta resistenza meccanica 
š i x. di Milano De E È e corde metalliche per sostegni di condutture 
ball | ^ Corso Мадеш N. 56 š е & Bui elettriche. 
i | di TE š E Fili spinosi e reti metalliche di dan 
Direttore per l'Officina e kappas ante per l’Italia: © C A 
È orde di rame ner parafulmini. (1,15) (1,9, 
Ing. V. ZACCHI (1,15) - (7,9, m . 


Ing. E. KIRCHNER а C. 


84, Via Principe Umberto MILANO = Via Principe Umberto 34. 
Fabbriche n che a Lipsia (Ge; I 


= OFFICINE ELETTRO-MeccANicHe 


Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente varsato 


GENOVA 


KAI 


Rappresentanti per la To- 
seana: Sigg. 


Rappresentante per la Lom- 
bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 

Signor: 


Ing. GIOVANNI BAS, 


MILANO - 
Foro Bonaparte, 1 


Successori LHOTE 


Firenze - 


Via Nazionale, 19. 


:———X———————————————————! „ш 
. 


Rappresentanti per l'Italia 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


GRIMALDI & C. Ing. ALHAIQUE,BAL- 

Successori a DISSEROTTO &C. 
Ing. E. CANZIANI & C. Napoli - 

Genova - Corso Umberto I, n. 84-86 


| Portici Vittorio Eman. II. | | (1,1 - QUO 
s a a sD<sF n 


| Esposizione Internazionale Milano 1906 “ Grand Prix. = Naima med 


"QUA Ш Е таер Lipiont ай <suwasa- Qs 


-a 


— 
«ni 
— 


-sll 


uit mar i‘ EEEE EEEE EEEE — iniettata Е at z 
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нашое ЗОП тип È | STUDIO ELETTROTECNICO GENERALE. 


pre 


| 
à 
à 


= — 


EE ше 


C. GRIMOLDI & C. Ing. A. HESS & C. 

Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 iù | | x 
i | l т | Telef. 19-70. 
- "eee TORINO кон 


Contatori d' energia elet- 
trica. 
Indicatori di пааша ri- 


chiesta Wight Macchinario Elettrico 4/5 Morsieuhche Ma 


chiuen & Clmatuwn-'afuf - (. Lloys) di Зита, 
Dolori hifasi brevetlati a cestolenza grante: 


aR "EE E 


Dinamo e motori eləttrici 
AEN a corrente continua ed al- 
Кел ternata. 


nua 


47 


Materiale elettrico, strumenti cò apparecchi, tlam- 
padine comuni ¿Ó a filamento metallico (P H), | 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d'aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
golatori automatici - Apparecchi 
di sn - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa © alta tensione. 


fh боа è cats. 


Gruppi elettrogeni. 
Impianti tom- E 
. pleti di illumi- 
nazione elettri- 
ca e trasporti 
di energia a di- 
stanza. | 


Turbine, motori а Gas e Benzina. 


Forniture industriali, specialità tecniche. 


Metalli Mame e ottone în tulle le forme, fili per 
trasporti, trolleyo, telefoni, ecc. 


SRBEUBUIKRHINDHINIDGDIGRRIHHIRDINIIDNI:HUIITWUIRISIDSSRUNIUIIIHHIHIBINKUIPITDHDINNHNININGNUIINIINHHUSISIAÑUIIINSIUINHISEISIUNDHHNIIDNDIRINBBS 14 nd nl od 


=== MEDERE PREVENTIVI E USTIN === 


QUATTRO Diplomi d'onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


VT Us = == | 
Sirene Molteni per r automobili 
e segnalazioni per stabilimenti in- 
,Qustriali. св а 


RR j——————— sapa efe els" ets vele 


| M С: 
DITTA J. HIMMELSBACH | 
b dev FRI BU RGO ( (setva Nera) - 
|“ PALI pi LEGNO мт 
Traverse per Ferrovie 


Esposizione di MILANO 1906 
ESPOSIZIONE INTERN. DI ELETTRICITÀ MARSIGLIA 1908 


GRAN PREMIO| 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA 


MACKETHAL-DRAHT-UND KABEL-WERKE - 


“Sapete AKTIENGESELLSCHAFT 
HAN N OVER (Germania) 


Qonvenienza Assoluta 


Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 59485 91 


—— — — Y Ya tt wc lie iii ee - 
e e Imporlanlissimo per tutte le lince elettriche, aeree, per 
gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
pretture, raffinerie ; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
sione, per teatri e luoghi pubblici o00009 о O 


VAN TÀ GGI PR INCIPALI 


1° Immensa resistenza contro influenze atmosferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. | 

3° Sicurezza contro incendi per corto circuito. 

a. | | 


—_ 0004 эк» ° @ + €xc-9 ~ 


Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante | 


Sig. EDOARDO WEIL ` .. 
Via Vincenzo Monti, n. 4 === MILAN O == Via Vincenzo. Monti, n. 4 


PA 


GOTTWALD & C. vi san concio | BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) 
m—————— ' JÁ—a!————————À—Á———— š 
Fabbricanti di tutto il materidle rotabile per Tramvie Elettriche 


ef: dk эи . eife 
— Trucks e Carrelli sa Assi montati z ABER S ec : 
Carrelli a Mono-Asse | jr deni ар канш CARBÜLINEUITI ni vernice. 
| ——rr—_——€ r——r——__ _ 
Locomotive ed _ ingranaggi | IL PIÙ EFFICACE r zn lirna- | 
Inaffiatrici elettriche - Campane a pedale — "OTTONE KOCH - MILANO — 
3 EA : Olii è "hn ann Lo) pL CGoravoi d'aile- 
Sega S OQ ш | * su «епо; ni industriali Vera lucidiua. 


ти төтті Н ci 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO - ТУ 
(115): @1,8)_ 


— —— 
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$ 


Jsolazioni do anic genere. 


Ф 
(CC pma EN am 
| DR C ca Fornitura di materiali isolanti 1.° Qualità 
1 E. | D. | E ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 
Schiarimenti | n DM ME specialisti: | 
Progetti — p WO 000 A.-ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi CALO 


per Caldaie, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
trali, ecc. ecc., 


Preventivi E - E и 
dietro richiesta EY ` Qs. 
NE ор 2 n -— B-ISOLAZIONL CONTRO ue PERDITE pi FREDDO 


ü M. [йай ош” 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio, nonchè per Generatori, Celle 

refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 
Fer Telegrammi: 


UT WANNER & C.: : MILANO Va Principe Umberto 1227. ш! 1-1 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon. 
(à n UNZ WE IG 4с n ARTM ANN L adwigshafen s gz 


14,08) - (1,9) 


peo === 


ri = f ET 


SOCIETA SVIZZERA 
peLLE MACCHINE LENTA, 


MACCHINE A GIUBIASCO - BELLINZONA INSTALLAZIONE È; 


VAPORE CON | / | MODERNA 
PA VALVOLE Li Bilo | ТИ 
| Ус tu оо IE a OTTIMI 


dui! MEL ud MJ COSTRUZIONE 
ECONOMICHE 1 2 o! ШО M ACCURATA 
REGOLATORE PRECISO] W Sms agonia | ESECUZIONE 
E SENSIBNE | ООО О ООО I | PERFETTA 


"Ufficio "Vendita per l'Italia 
Via Foro Bonaparte, 63 - -MI Li A N QO- - Via Foro Bonaparte, 63 


(ARA A9) 
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- SOCIETÀ ANONIMA MATERIALE ELETTRICO - 


F orniture Generali per l’Elettricità š 
Via Solferino 29-31 a- MILAN QD - Via Solferi ino 29-31 
—  ————— — x 
| " š | ү; 
Rappresentanza esclusiva per l’Italia ‘della | š 


~T 


M. 
= 


| ұжЕ Elektricitàts Act. Ges. 4 


Motori- Trasformatori 4 


Impianti Elettrici 
completi 


Generatore a corrente continua 1350 HP. 


PREVENTIVI E PROGETTI È 
A RICHIESTA == *£ 
« аео Elettrico posi Lipsia» 


d се = = igiene er net = x loca 
N en LL LL c Lc cL loo ER AEERESTORE RISI CAO Rp POSU PEINE RP POM p I RP EM DUNS D RP E E = = um a Жн M ue er SN NI LD — — — м 


TORNITURE COMPLETE 
poer impianti stradali o interni 


BRACCI STRADALI — LAMPADE 
ISOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE DI SICUREZZA 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI PER IMPIANTI. 


ANNATA I NE, E И ANAS mL Im 


-— -.— ——— С TOU M ctc MUT IAT INI a I М л „ы-ы 


UFFICIO ) TECNICO 


Telegrammi: SAME Milano 


T 


E 


Telefono : 91-60 


A£) 
(D- 18,8) 2773 
° v ^ 
(C A 3) ` le 


м” 


Е. А.С. 4 


Vorm. HERMANN Pic Z 
CHEMNITZ Ñ 
Dinamo- Alternatori T 


Sr- ле. a kai 47 a86, pole, SEP. -BDUEo_-_BAY, зб гт? DE: are: тес mw ае, ает эө тт аразы è don o s. тү teo è sno wu s. а 


p crei dieta i ite A tr ieri Аала ci cir ite ttt cere cit ei и ОВ ДРУ Sete “ite ан ШААР AI ool Lb ^ “ita aaar i” i fer ee a Крал» 
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Ke fare RISK TIO CRE еер 1eareteitreəirararmaratararatapaE 


-— CASA FONDATA NEL 185: 


| BELLISS : MORCOML td. 


== A N ELA 


Motrici e s 
e а Vapore | 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica ‘forzate. 


IMPIANTI 
DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


m A | 
EXE Materiale == = = s= | 
: к. E E 

E «di assoluta» = = 
Ew “= = = prima classe. 


—— —--4 Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in Зе per una potenza di 700.000 HP. >. 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - (24,9) 


3 | Ufficio di rappresentanza. per l'Italia : : Piazza S. S. Carlo, , 2 - MILANO - Telefono 93. 10. [ul 


D DE 4 b J  J ` ^a Jy Du 29 mo 25 1 4. 13° N 3 „А abn P9 ^ D > ey eU B ' f f Ü 
sod L: siga RETE I RR PI Pope en Porta i АРБ Ie ^o. $$. etit. 202 вара: $^ $52 64: ел: ТЕТ. n 
: +. ДЁ T ДРА LIEN АД i BR MAZZA DAD X ` + AEN N ^ vi e N А, ЖОЛУ, P Ф; М СХ KON А МУУ \ BASATA AT VN ° И a 
D - 375) UT NU. LAW К АА : X ФХИА VAT ATE АИЛ АИЛ ДА NOTA АОЛ Ч NOT * . Ww A 7 - AN NOPIC REA MET) . Ne TN, Y Ter vf T. Lon Te, КТАР 2 y Ф. “Хой LJ - 6 
SER а XC (oC (yC ОС) 006,9) 2 ) | 4 “CAA C a OI `< XO PC) SOTTOCOSTO Lo, «X ДУС. 
- : 2 NM LI 
°. 
ДА à. 
ERA › 
9.41 . 
+. ^ 
97 А 
r ) 
24 "ar ud 
Li 
» 
>» 
x за 


= È MEO S/M. 


z Rappresentanza Generale per PlItatia: Е - | 
É SOCIETÀ ITALIANA LAHMEYER DI ELETTRICITÀ - MILANO È 
` £ IMPIANTI [eee si - 
JEN S WE. са Š Turbo = 


n di RA elettriche 


a corrente continua PZA — BE Generatori 
ed alternata | hes уе INDUTUS 


Motori-Elettrici 
Locomotive 


elettriche G X 4 Trasformatori 
шшен UM | 
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LODOVICO HESS 


slefoni | 29-67 | | Telegrammi: 
кош 1 41-73 M I LAN O Conduit - Milano 
| | 15 - Via Fatebenefratelli - 15 
68» 


FULGURA 


Lampada a filamento metallico 


“BERGMANN, 


Per corrente 


1 watt 
per candela continua e 
_ ETT alternata 
Durata . AE 
| di  Funzionamento 
funzionamento In tutte 
circa 1000 ore le posizioni 
UPS bt 
Piccola Intensità 
radiazione . 
| luminosa 
di calore | 
sempre: 
ka costante 
Vantaggiosa s 
diffusione 
di 
luce di economia 


DOMANDARE LISTINO N: 76 - 


(5,15)-(4,9) 


— == di ыыы AI p... E s S a re o  - —  — —— —  — s 
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CONTATORI DI ENERGIA A ELETTRICA | 


. della 
Bergmann-Elektrizitàts- Werke “A-G.,, 


—— LL lr 9 Ф 0 С Фе í . --__- 


Per ogni tipo di corrente | 
Per ogni genere di carico ` 
Per ogni sistema di tariffa 


Modello B. D. U. 


Nuovi Modelli 


M — 


Domandare nuovo listino "S 75 


Modello B.R. 


e mu» o °° G£ @ ° 


LODOVICO HESS 


MILANO 


15 - Via Fatebenefratelli - 15 
| 29-67 | | Telegrammi: scali 


(1,15) = (4, 9) 


Telefoni book. 41-73 | Conduit - _ MORD mano 


-— m" w — `. — — awe w — 
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CEREDITO ITALIANO 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75, 000, 000 — Riserva ordinaria L. 8,778 087.88 — SOCIETÀ ANONIMA 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Mc nza, Napoli, Novara, Parma, Roma, Sampierdarena, Spezia, Torino. 


SEDE DI ROMA 
374, Corso Umberto I° (Palazzo proprio) 


AGENZIA A- - 0, Раш delle Terme 


Indirizzo telegrafico “CREDIT, Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie ° [iti 


Depositi Fruttiferi. 


Conti correnti liberl 2 */,. 

Prelevamenti: sino a L. 20.000 a vista; sino a L. 40.000 con 1 giorno di 
preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con $ giorni di preavviso. 

Conti correnti menaili 3 */,. 

Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle 
l'ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni 
versamento o rinnovazione. 

Libretti di risparmio 2 '/, */,. 

Prelevamenti: sino aL. 3.000 a vista; sino а L. 5.000 con I giorno 
di preavviso; sino a L. 10.000 con $ giorni di preavviso; somme mag- 
giori con Io giorni di preavviso. 

Libretti di piccolo risparmio 3 °/,, — Prelevamenti: sino a L. 1000 

al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 

N. EX. — Tutti gl’ interessi sono netti d'imposta e Capital arabili alla fine di ogni 
semestre. — SI ricevono come versamenti in valuta Cedole soadute e Titoli 
estratti esigibili in Roma. — Si fa gratuitamente ai correntisti il servizio di cassa 
e di pagamento delle imposte dirette che scadono su A n 

Buoni fruttiferi con scadenza da 3 а 5 mesi 3°/. — con scadenza 

da 6 a II mesi 3 !/, */,. — con scadenza da 12 a x. mesi 3 !/, °]; con 

scadenza a 2 anni e oltre 3 3/, 9/,. 


Conii correnti di corrispondenza crediteri e debitori a condizioni da convenirsi. 
- Conti correnti in effettivo a condizioni da convcnirsi - Apertura di crediti 
liberi o documentati per le importazioni ed esportazioni da е su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordin I di Borsa su qualunque 
piazza per contanti o a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 
e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 
su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- 
coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori 
diversi in semplice custodia e in amministrazione. 


AGENZIA B- - 41-9, Corso Vitt. Eman. 


-— V nm 


hg z Uffici e Agenzie 


86 33 Diresione (interprov.). 
(96-38 Borsa (interprov.). 


Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 
per custodia di valori, documenti, carte, ecc | 
| Formato | Mese | 3 Mesi , 6 Mesi | Anno 
piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. 10.— | L. 18.— 
Cassette-forti .} medio » 4—,» 8.— | » 14.—| x 25.— 
grande > 9.— | » 18.— | » 28.— | s 40.— 
Casse forti. .| unico » 18.— |.» 32.— | » so.— | » 80.— 


B.— Si pagano a vista e senza prov Vi gione ai Titolari di Cassette-fcrti o Casse. 
forti 1e Cedole scaduto e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


da 


Servizio di Custodia di depositi chius! in Camera-forte 

А con о senza dichiarazione di valcre. 
Nella Camera-forte si riceve in custodia qualsiasi deposito chiuso e 
sigillato. 


I diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni: 20 decimetri cubi al giorno. ` 


ымм. 


me 


ORARIO. 


I locali restano aperti a disposizione- dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonché per la consegna e pel ritiro di depositi in Camera- 
forte, dalle ore 9'/, alle ore16 !/, tutti i giorni in cui l'Istituto fa ser- 
vizio di cassa. 


— t T A 


—— K 


I contratti di lucazione e di deposito possono essere intestati anche a più person 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle үөрөнө 
. Cassıtie-forti, Casse-forti e depositi in бетэга-!огї:. 


Locali-@ompletamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i più recenti 
sistemi di difesa contro i'incendio e il furto. (1,15)-(24,8) 


SOCIETÀ SIDERURGICA D SAVONA 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
nbus STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


 Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


"FABBRICA DI LATTA 


PRODOTTI 


Lingotti di acciaio, conici ed ottagoni. 
Billette, Masselli. 


Harre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte c piatte ar- 
rotondate. 


Larghi platti 

WVerghe angolate a lati uguali c disaini 
Verghe a T ad U a Z c Zorës. 
Verghe angolate a bulbo e T con bulbo. 
Travi da mm. 80 a mm. 350. 

Barre di graticola. 


Ae FF PAD pra 2227: 3 


x 


LAMIERE LISCE, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
PRODOTTI IN GHISA 


mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 
| Pezzi speciali relativi. 
| Cuscinetti per ferrovie. 


Colonne - Supporti - Pezzi speciali secondo modello o 
disegno. 


Cilindri per laminatoi in ghisa ed in acciaio. 
Cuscinetti per ponti, in acciaio. ` 


=- 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


Rivolgersi ° 


DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE 
esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. G. Libero Tubino — Piazza S. Siro, 6. 


0 ai seguenti rappresentanti : 


MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Ugo, 4 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso OPORTO, 35. 


d 


Per le piccole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 


—-—— & — — » 


(115) - 48) 


Tubl a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 à & 


аи ones 
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GIUSEPPE \ANOSSI & C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


е е . t. T. 1 + 
n. 52?» o. MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0.) wrERRUTTORE- MILANO 
A ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 19068: MEDAGLIA D'ORO 


Rap p resen(anze e depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese a derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 
— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 
TORINO - Enri : . | di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 
- Enrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc, . | , 
— Via S. Quintino, 11 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida . - 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità c ten- 


— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 
ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
Via Cernaia, 23 e S. Basilio, 14 15 —— A richiesta disegni e preventivi === (1.15)-:4,9) 


ль i ———————++— ааа  —————_—_-—_—-_—-_-.-oovPv——————_—_—_—__—_———————_————————@—wrf@@—_&m@6 


— 
ua le coi EMT JE OR mh dia POPE p p Redi 


- 


wara tawar 


Ing. A. C. PIVA 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


Hartmann e Braun A.-G. -Francoforte sm. Apparecchi Elettrometrici, 


Voigt e Haeffner А eG. * Francoforte s/M. 


| Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 
@ Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KoertingeMathiesen A.» Gi. Leutzsch Lampade ad arco d'ogni genere. 
I.. M. Ericsson e Ci. sisccorma Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - snenectaay America, 
| Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« P rometheus ) * Francoforte s/M 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. “schanzembach e Ci.» Francoforte s/M 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 


| š società Auer di Berlino : 
| Lampadine a filamento metallico “OSRAM, | 
. Gebrüder A dt. A.-G.s Ensheim (Pfalz) 
Fabbrica di isolanti di composizione 


че ш 


speciale per installazioni elettriche e costruzioni elettromeccaniche. 
$ Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale . 


Ф 9 Ф Cataloghi e offerte su richiesta è Ф € us 


= 
Società Anonima Forniture Elettriche 


Capttale Sociale L. 600.000 interamente versato ' 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 - Casella Postale - MILANO N. 1164 


GENOVA FIRENZE TORIN 
FILIALI Via Consolazione, Т В Via Orivolo, 89. via Ашен, 5 bis. 


IMPORTAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO 


т=з ——= = LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
=== ISOLATORI IN PORCELLANA PER ALTO E BASSO POTENZIALE — — 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI, === =====0 20 


‚ RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA . 
егатепи ber quadri, Dr. PAUL MEYER A. 6. - BERLINO (1,15)-(24,8) 
VENDITA ESCLUSIVA PER L’ITALIA 
del materiale Americano Bryant e Perkins per impianti privati 
VENDITA ESCLUSIVA per tutta L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 


SECURITAS - Lampade - Portalampade - Commutatori - SECURITAS 
~~ MERCE SEMPRE PRONTA ~~ 


— TT ————_———______241214—_—<—_ma2k+y r—————— 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 
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Ing. MARIETTI «C. | 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
| TORINO 


Via S. Quintino, 19 | | Telefono £1-8I 
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PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
VISIHIDIN V INHISTT 1 127994 ТААЗ АЯА 


ЖКК: АУ KE p ESTER OE 


HONOR 


P, 


SUR. 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


| Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rauelle: e su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di carta-Mica — Vernici isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomma — Nastro Delta inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e colone — Tele isolanli verniciate — Amianto — Carta 
Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolite ed altre materie isolanti su modello, А 


Ф 
TUBI ISOLANTI : 
Fabbrieati col medesimo sistema É 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Ф 
Ф 
Ф 
^ 
+ 
+ 
| + 
RAPPRESENTANTI E FILIALI + 
+ Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, * Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C.- : 
şi Via Annunciata, 4 - Milano. : Via Leoncino, 16 - Roma, con -Deposito. + 
t| Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ! рег l’Italia Meridionale: Ing. P. L MARTORELLI + 
I RAQLI -= Bologna, Via Imperiale con Deposito. x - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. + 
= ° ° d i 
£ Per il Belgio : ALFANDARI ARTURO - Anversa. un en È 
+ I | + 
III III III III III ОКНО RS HE ASA GE EE XE + H 


Avvisi-di Pubblicità dell'ELETTRICISTA 


~ OFFICINA ELETTRICA 
DIR. EM? GEROSA 

| SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. 300,000 

; | MILANO 


Via Vittoria Colonna, n. 9 


$499 | «ает —— – -— 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI-APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Commutatore centrale 


— — — —* x. xe. —— — 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


A complemento delle grandi Centrali per servizio delle città 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a qualche 
centinaio di linee. 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, stabilimento · 
. od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. . 

- Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al. 
Г altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica è 
il compito che ci siamo prefissi. u 
Р I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 


(1,15) - (24,8) 


* 


Avvisi di 
ФФ ————————————— 


Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


HARTMANN & BRAUN 22222 ag * 


= FRANCOFORTE sul MENO 
Elettrometrici d'ogni genere 


Strum enti 


STRUMENTI DA QUADRO ~. STRUMENTI NORMALI 
di diverse dimensioni c' costruzioni 
per correnti di ogni natura e l = 


n/r per controllo e nfemtaggio 
cor renti di ogni natura e naim TUO po te a 
portata. | a 


~ 


e E rs. 


, Strumenti per misure di cor- 


renti, Tensioni, potenze, Iso- 
Strumenti da montarsi su 


colonna e da incassarsi nella 


lazioni e resistenze. 
parete del quadro. 


matta se 


VETTURE 
per misure su cavi. 
Strumenti ‹ con scala illumi- 


nata. 


\ 


FORNITURE PER LABORATORIO 


^od — г 
(1. 28) 


= cairoli 
Aupernietro calorico trasportabile 


Rappresentante Generale per l'Italia: Ing. A. C. Biva- Milano, Piazza Castello 9 


Ф 


pe «o 
GADDA & C 


SOCIETÀ per 1A COSTRUZIONE peLLE MACCHINE кр APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ED ESERCIZI 
ACCOMANDITA PER Azioni — CAPITALE L. 6.000.000 — Emesso E VERsAAO L. 6.000.000 


SEDE E STABILIMENTO PrincipaLe in MILA 


NO : 
GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI - MOTORI - VENTILATORI INDUSTRIA LI - TURBINE A VAPORE 
UFFICI 
FIRENZE 


VIA RONDINELLI T. 


MILANO 


Via CASTIGLIA 21 


GENOVA 


VIA XX SETTEMBRE 3I 


TELEFONI: 
ROMA cep 
3400 
Via CAV LR 82 
| TELEGRAMMI: 
TORINO SEITE 
Via ARSENALE 14 a ANO 
VENEZIA 


San Moisè 1463 


BATTERIA DI TRASFORMATORI 


у Ç | (1,15)-(24,9) 
A VENTILAZIONE FORZATA — TENSIONE 25.000 VOLT 


Telefoni ad alta voce 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


Impianti Telefonici 


| 4 
5 SQ di qualsiasi genere X > 4 
LINEE TELEFONICHE PRIVATE 7 
С) RETI URBANE 
А; 
IMPIANTI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE · / Р | 
| | A < o o) 
Stazioni Centrali di commutazione ⁄ | N 
secondo i più moderni sistemi / & С) 
Toast ⁄ A~ | | 
К< Ys Fornitori 


del R. Governo 


per navi, miniere, da campo, 
ecc, 
ecc. 
PER L'ITALIA & RAPPRESENTANTE 


DELLA 


Aktiengesellschaft 


. Mix Genest 


Telephon & Telegraphen Werke 
SCHÖNEBERG - BERLIN 


~~ PER STABILIMENTI, TEATRI E GRANDI CITTA 


Impianti di Poste Pneumatiche 


per servizi privati e pubblici Ex rie ea - s= 


CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


Frimo premio ANNUNZIO | premi 00»— — 
Жим, o pt > e. no garantiti Ф A А s š i 
35000 | FORTUNA | "9 t Fonderia Meccanica di Brescia 


Invito alla partecipazione alla probabilità di guadagni dello 
grandi estrazioni di premi garantiti dallo Stato di A mLurgo, 
mello quali debbono forzatamente uscire . 


Marchi 9 Milioni 841,476 


In queste estrazioni vantaggiose, le quali, secondo ü 
proapetto, contengono solamente 100,000 biglietti, i premi ae- 
gueoti debbono forzatamente uscire in 7 estrazioni nello spa- 
zio di alcuni mesi, è dife: la vincita massima è, nel! caso ll 
più favorevole, di 


Marchi 600,000 o Lire 750,000 
Specialmente ai premi principali seguenti: 


1 premio di 300,000 Marchi { vincita di 40,000 Marchi 
1 premio di 200,000 Marchi | | vincita di 30,000 Marchi 
I premiodi 60,000 Marchi 1 vincite di 20,000 Marchi 
| premiodi 50,000 Marchi | | vincita di 15,000 Marchi 
1 premtodi 45,000 Marchi {1 vincite di 10,000 Marchi 
| Premio di 40,000 Marchi | 48 vineite di 5,000 Marchi 
| premiodi 35,000 Marchi | 103 vincite di 3,000 Marchi 
' prem'o di 30,000 Marchi 163 vincite di 2,000 Marchi 
| vincita di 100,000 Marchi , 539 vincite di 1,000 Marchl 
| vincita di 60.000 Marchi 693 vincite di 900 Marchi 
| vincita di 50,000 Marchi ` 181 vincite di 200 Marchi 


La lotteria contiene una somma di 48405 vincite e 8 premi 
prinetpali sotto 100,000 biglietti di modo che quasi la metà di 
tutti 1 biglietti emessi debbono forzatamente guadagnare. I 
premi sono delle vincite addizionali, scadenti al biglietto ri- 
apettivo che sarà tirato ultimamente con un premio ртіпеі- 
pale secondo il regolamento del prospetto. I! primo premio pos- 
sibile nella 1° classe è 50.000 Marchi, quello della 2* classe 
è 55,000 Marchi, 5° a 60,000 Marchi, 1° а 65,000 Marchi, 
5° a 70,000 Marchi, 6° а 80,000 Marchi, e quello della q. 
classe finale 600,000 Marchi | | 

L'emissione del biglietti si fa in biglietti interi, mezzi e 
quarti. 11 mezzo biglietto non dà diritto che alla metà ed un 
quarto di biglietto alla quarta parte della vincita relativa. 
Per la prima classe la di cui estrazione è fissata ufficialmente 


un lotto intero costa Lire 7. 50 
« mezzo lotto » 3.75 
. « quarto d'un lotto > 1.90. 

I prezzi pel lotti delle seguenti classi come pure il listino 
delle estrazioni trovanei sul piano ufficiale munito dello 
stemma dello Stato e che dietro richiesta spedisco anticipata- 
mente gratis e franco. 
Ogni partecipante riceve Immediatamente dopo l'estrazione 
la lista ufficiale delle vincite senza farne la domanda. 


Il pagamento e l'invio delle somme guadagnate 


ING. G. CONTI г C. 


e———« BRESCIA > — e 
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| TURBINE Pelton e a Reazione di alto rendimenti | 


. Numerosi Impianti già eseguiti 


SERVOMOTORI e Regolatori 
RUBINETTI DI SCARICO equilibrati di facile 


manovra, pressioni altissime. 


TRASMISSIONI perfezionate 


1)-(8 
ві fanno da me direttamente e prontamente agli interessati (1) - (8,8) | 
e sotto 1а discrezione più assoluta. — —[ ° 
Clascuna domanda si può fare con vaglia postale, ia Bigliet- _ à 
tidi banca per lettera raccomandata, anche con francobolil. 
Sì pregano coloro che vogliono profittare di questa 00- ————= cre : 


easione, di dirigere fino 
al 17 Dicembre a. C. 


essendo vicina l'epoca dell'estrazione la tutta fiducia ! loro 
ordini a 


Samuel Heckscher senr., 


muel Heckscher вог, UFFICIO BREVETTI 
un INVENZIONE 


Prof. A. BANTI 


via Cavour 284 ROMA via Cavour 204 


ете | 
-9 o 


Domande per Att stati di Privativa 
| е Marchi di Fabbrica per l'Italia 


o | 
°° e per l'Estero «ta 
9° 
£ Corrispondenti a Parigi — Londra — Bruxelles — Ber- 
o? | lino — Vienna — Pietroburgo — Madrid — Stocolma — 
e New-York. | 


Consulenza tecnica e legale 


DEL 


to 
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| PIRELLI & Q. MILANO 


| 
| 
| 
Con Stabilimenti Succursali | 
( 
! 


SP КО b prm 


- prat 


~- 


Spezia- = Villanueva y Geltrù 


- — 1-909 


G 
avo "mm vou Dp ARIGI (900 Cavo posato nel Lago di Garda 


S. LOUIS 1904 
MILANO 1906 FUORI CONCORSO 
Бе 1906 DIPLOMA D'ONORE 


——---— >> 100041 


CAVI ELETTRICI 


AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI 
Per Energia, | 
mae 7" Trazione 
Prevato a oltre 200,000 VOLT | Telefonia. 
| Cavi-Telegrafici Sottomarini: карашта 90 000 NOE T 


 GRAND-PRIX Tensiore di servizio 


13,000 VOLT 


| 
| 
| 
| 
21 
| 
4 
| 
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Cataloghi e Preventivi a richiesta 
C (1,15)-(4,9) 
Slan LEI] жыйыл» LR 5 ЕРТ) уел ADI n уча. эй» E E EE EREE ара = 5 a An EE AI NED AZ ZIE 


Gust. Mechtersheimer G.m.b.H. 
MAXIMILIANSAU A. RE. 


— — — — —— —M— M — e 6 ——  — — — — ——À _ — 


Cantieri di Iniezione 


РАЦ INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e telegrafiche 
"cc... Ain 


"TRAVERSE GREOSOTATE PER FERROVIE 


Rappresentanti Generali per l'Italia + 


Ranieri Tonissi & C. Genova 


Telefono intere. 16-59 ` Via Luccoli 14-9? 


— 
`... 


(1 15) - (12.9) 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA. 


LUCE E FORZA 


Impianti per trisporti di ina a qualunque tensione. 

Turbogeneratori e Turboalternatori. 

Impianti elettrochimict, - . 

Trasformatori con riffreddamento ad olio e ad aria, 

Motori speciali per qualunque industria. 

Quadri di distribuzione completi 2€ Interruttori, apparecchi, ecc. 
per qualunque tensione. 


- 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori 9€ Conduttori е cavi. 

Lampade ad arco normali, a fiamma e Liliput per corrente con- 
tinua ed alte-nata, 

Lampadine ad in:andescenza ed al tantallo a consumo ridotto. 

Contatori normali, a doppia a. a massima richiesta, diffe- 
t:nzíall automatici. 

Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE 


Studio ed esecuzione di impianti рег "Tramvie. 

Ferrovie normali, a grande velocità, sotterranee, sopraelevate, sospese 

Impianti di trazione per miniere, 

Applicazione det sistemi a ccrrente continua, a bassa ed alta ten- 
sione, monofase e trif::e. 


APPARECCHI 


di misura e controllo, da quadro, laboratorio, elettromedicina. 

Centrali ed apparecchi telefonici. 

Impianti d'avvisatort d'incendio e di ronda, 

Telegrafi »* Orologi elettrici 9€ Indicatori di Itvello d'acqua st 
Accenditori di mine. 

Indicatori di velocità e contagiri Ж Trasmettitori d’ordini pee 
marina e min'ete 4 Telefoni ad alta voce 96 Apparati di 
blocco at Applic. per elettrcchimica e metallurgica. | 


— — — MMS ANN sr RI as s er n 
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UIFICI TECNICI : 


CEXOVA, Via S. Lorenzo,.8 - TORINO, Via Ottavio Revel, 20 - NAPOLI, Piazza 7 Settembre 


AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


(1,15) - (19,9) 


ФФ < 
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MANIFATTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI=MILANO 


k Filiale a Milano 
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W. T. HENLEY S TELEGRAPH WORKS 


FABBRICAZIONE E FORNITURE 


per Impianti completi di 


CAVI ELETTRICI ISOLATI] 


Con isolamento di carta impermeabile per Impianti di 
ILLUMINAZIONE, TRAZIONE E TRASMISSIONE DI FORZA 


em. — ——— 


con йаш d’aria e di caucciù рег 


TELEFONIA 


Isolamento di Gomma elastica vulcanizzata e di carta per 


INSTALLAZIONI DOMESTICHE 
ECC. ECC. 


Sede Centrale: | RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA: 


13-14 BLOMFIELD STREET-LONDON. E. C. Italo Ziannoni 
INGHILTERRA Via Chiodo N. 6- SPEZIA. 


[GRIMALDI & C... 
| GENOVA: 


p cms 


GRIMALDI: "GENO JA 


(19 


- PRO Cete? R AREAS 


14,15) - 


Foro Bcnaparte n. 1. c CA TALOGO А RICHIESTA PS 
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STABILIMENTO ELETTROTECNICO in Cornigliano Ligure della Società Anonima Italiana | 
Gio. Ansaldo Armstrong & С. 


Sede Legale In Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
| Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


—— — — — — — —-— 
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SE Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettriei - Tra- 

779 sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori; trapanatrici, ecc. - Impianti ‘elettrici completi su navi da 
guerra e mercantili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


‹6"9) igi 


 UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


a scrittui‘a visibile о senza nastro 
ee РЦ . Oltre 25000 in uso di cui сігга 2500 in Italia 

Cu eae ИР RESI La * WILLIAMS „ è oggi la preferita, perchè la migliore 
yo rre ша — 11 T = L'ultimo modello è tutto ciò che si può desiderare in 


macchine per scrivere 
KKA —— 


ee iue «ae? MACCHINA PER SCRIVERE 


_ i su: С SOCIETA" MACOHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
5 57 già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 


E — 


L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIÙ ECONOMICA è la n 

PERCHÉ DELLA MASSIMA DURATA ! gg” 
LA PIÙ PERFEZIONATA E 

LAPIU ELEGANTE 
LA PIU MODERNA 

LA PIU SEMPLICE 
LA PIU PRATICA 


IE? 


DELLA CASA 


MABIE T00D & BARD 


AGENZIA 
GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA 
Società Macchine per Scrivere ed Affini 


| = a 
> da 1. 925949 MILANO — via Dante, 7 


Londra e New-York nn > qur — — I ‚ 
90 v (1,15) - (24,8) pe _ Venezia- Genova - Bologna - Koma - Torino - Napoli - Bari - Palermo 


== — 
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PARIS 


— — 5 


SPHICTA LITÀ 


APPAREGCHI DI MISURA 
PER ABBONAMENTI 


ELECTRO 


LIMITATEUR h. ND 


B 


ELECTRO 


Sede Centrale: 


TANI-RESTA 


66, RUE TURBIGO, 66 


( Provvisor.o) 


ELECTRO | | | 
LIMITATEUR LIMITATORE ELETTRICO PERFEZIONATO | 
A Installato dalla Centrale Elettrica nell’appartamento dell’abbonato, ^ 
evita la frode, economizza il consumo, regola la produzione, e in una ] 
parola, risolve la questione dell'abbonamento à forfait. Ф 
soddisfa а tutte le condizioni richieste dai tecnici dal 
ИБРА Limitatore ideale. | 
. Facciamo anche rilevare i suoi due nuovie interessantis- 
simi impieghi: uno, trovato dalla Compagnia Edison, come 
S sem taglia-circuito per la preservazione dei contatori; l’altro 
Come taglia-circuito sulle reti telefoniche, in sostituzione. 
del piombo fusibile. 


Prezzi dezli Elettro-Limitatori А & В 


BREVET II OTTENUTI presi alla Stazione di Parigi, sanza alcuna spesa 


in tutti 1 paesi industriali, 


| š N° 1 per intensità da 5 а 32 candele ampères da Oa 1 L. 10 
in Germania, 


А » 2 » > > 32 > 100 y> > > 1» 3 > 15 
e agli Stati Uniti > 3 » » » 100 » 200 » » “ 3 » 6 » 22 
con garanzia del Governo, > 4 > > >. 200 > 400 > > ^» б» 12 » 50. 


Apparecchio di piccole dimensioni, elegante. solido, sensibile che | 


come novità in tutto il mondo. 


ur i nn 


ESPOSIZIONE PARIGI 1900 


Questi prezzi s'intendono per un voltaggio fino a @ 
130 Voit. Per un voltaggio superiore prezzi da convenirs'. 
5 impiegano con correnti alternate o continue c si possono mettere 


TENER ШУ NE СЫА Чу Ау" 


» 2 medaglie d'oro - 1 medaglia d'argento tanto nell'interno quanto all'esterno. 
cen Ognl ordinazione non dovrà essere inferiore a 3 apparecchi. 
SUCCURSALI: : mE SCONTO 
FRANCIA : 66, rue Turbigo, Paris Ordinazione da — 10 а 100 apparecchi; il 20 °/, 
| SPAGHA : 30, S. Mateo, Madrid | » > 100» 590 » > ЗО 7, i 
£ MESSICO : 29 S. Bernardo, Messico » > 500 » 1000 > » 40 °/, 
Э LONDRA : Bazaar Buildings- Drury ане) е » > 1006 e più > » 50 °/, 2 
nsus Guau O) Attiriamo specialmente l'attenzione sull'importenza 
x Due e i a degli sconti che la nostra vendita mondiale ci permette 
aola. — Due succursali sono già fondate, una di fare. 


Grandi facilità di pagamento 
(Diritti di Dogaua iusignificanti) — Domandare le condizioni. 
МОТА : Cercasi, per le succursali, tutto il personale dagi operai al Direttore. 


caricarsi della direzione della succursale d'Italia do- 
vrà disporre di una cauzione di 25.000 lire e pos- 
sedere ottime referenze. 


—— ON NATA а. LS а. TN aT 


in Francia, 66 rue de ‘Turbigo - Parigi — l'altra in 
Spagna, 30 San Mateo - Madrid, Chi desiderasse in- 


— 


(1-15)-(17-9) 


t 
* 


Мз cw 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 


LIME * DICK, 


Lime d’ogni forma e licia” M tutte le applicazioni 
dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, 
pinze, martelli, utensili per meccanica fina, per fabbriche 
d’armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di ogni ge- 
nere, macchine per seghe e lame relative. Seghe circolari 
per legno e per metalli. 


UTENSILI * DICK ,, 


TI = +... Á... 


FRIEDR. DICK - Esslingen a. N. 


RAPPRESENTATO DA (1,15)-(18,9) 


SIMONIS e C.- Milano, via s. Eufemia, 23 | 


CARBONI CARBONI 


per illuminazione ad effetto per sola illumina- 


aluce colorata gialla, bian- | sione. 
=: : oe MS = Z | Carboni per mi- 
Carboni per col- Ge =: s. ш = ш же cicli cos 
LIT > a Кс ашды 
SPAZIO DISPONIBILE lettori di qualan- etnia A = ==) Q Carboni per elet- 
que conduitività. È | (©) ke troliai, _ 


Apparecchi per 
Apparecchi di mi- LICH TENBERG (Berlino) acqua di conden- 


sura a spirito. Vendita per l’Italia: . nazione. 


SOCIETÀ ITAL. di ELETTRICITÀ SIEMENS:SCHUCKERT 


MILANO — ROMA — TORINO — GENOVA — NAPOLI. 
| (1-15 (17-9) 


FERROVIE @ »xuoSTATO 
DIREZIONE GENERALE Lsercizio 1908-1909 Servizio Centrale II 


PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO 


c loro confronto coi prodotti сыш nell’esercizio precedente, depurati dalle Imposte erariali 


15° Decade - dal 1 al 30 novembre 1908. 


LEM ge A I in ——— 


RETE STRETTO DI MESSINA 


APPROSSIMATIVI | ^ DEFINITIVI | EN APPROSSIMATIVI DEFINITIVI ` 
esercizio corrente esercizio precedente ршген esercizio corrente | esercizio precedente Diforenze 
Chilometri in esercizio . .| 13344 () | 13344 (!) Ж TETTE 93 23 — = 
Media erede de la 13344 13344 — 23 23 — 
! | 
Viaggiatori. . . . . . 4.280.431 00 3.957.914 89 + 322.516 m 9.828 loo 9.247 |18 d- 605 |82 
Bagagli e cani. . . 223 327 00 188 702 96 + 34.624 04 384 СО 826 |10 + 7 |90 
Merci a G. V e P. V. acc 1.451.624 00 1.344.320 29 + 107.303 71 2.667 100 | I 2.192 |64 + - 464 86 
Merci a P.V.. . . 6451.63 60, 5.987 906 48 | + 463.756 52 5.271 00 4.365 16 | + 902 |85 
ЖЕ : ЕА li o digli dii c Cri + DE 
| | | i 
. TOTALE 12.407.045 00 11 478 844 P + 928.200 € 18.115 | ; | и + 1 980 P 
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1? luglio al 30 novembre 1908 
Viaggiatori . . . . . . 76.544 379 00 72.463.709 " + 4.0£0.C69 |86 129.761 loo 121:020 [88 + 8 740 [17 
Bagagli e cani. . 3.563.559 'CO 3.328 913 l10 + 289.615 90] . 4.576 о 4.241 |59 | + 234 |41 
Merci а G. V e P. v. асс. 23.061.388 00 21.741.886 [16 + 1.319.501 |84 30,005 00 24.508 |34 + 5.496 |66 
Merci a P.V.. . 95.410.367 i 89.164.008 |33 + 5.456.353 |67 11.931 |00 | . 67.133 |51 + 10.797 |19 
сз 12 | "ELM А си ИШИН DINI < ЖЩ „чш ыыт. EE get J ERES E "T XL. xe 
TOTALE 198.581.693 ы . 187.488.616 |73 | - + 11.096.176 |27 242.273 |00 217.004 |27 + 25.268 |73 
PRODOTTO PER CHILOMETRO. 
р. | | 
della decade . . . . . 929 78 R60 23 | + 69 |55 787 " 701 48 | + 86 |18 
riassuntivo . . . . . . 14.881 95 14 050 + + ЄЗ; 55 10.533 x 9.434 (97 | + 1.098 |64 


Е = - — T — —N  [- p . a s .  — ——_—_—_ 
= m Ex GA um = ME e x rara w — — ——-—— 


(1) Escluse la linea Cerignola Stazione-Città ed il tratto Confine francesc-Modnne. (88) ^ 


Avvisi di Pubblicità dell’ELETTRICISTA 


Fr. Gebauer, Berlino ` 


Fondato: 1833. FABBRICA DI MACCHINE GEBAUERWERK 
SPECIALITÀ 


Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 


mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni scopo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
| di caldaie. 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di prosciugamento, opere di fondazione. 
. Pompe di сисао 


(1) ” (23,8) | 


ponpe (ЕТЕНЕ * КОЛАЖ ВО, reveran 
AUTOREGOLATRIOI ciao p nhan idoneo oni 
L'Ünica vera Pompa Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, p.rchó sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. | 


Disjramma comparalo dle curve al rna assorbe a нбс, cos. LA ROMPA PREFERITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 


Е: nma A MOTORE ELETTRICO 

кишини ЕЛЕЕ Е Е Si adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
BIER I 7 ротра d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri e per sca- 
EE rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
EI cazioni fl.ora ritenute impraticabili per una pompe centrifuga 

Sq rer o turbina. | 

H-H TEC Chiedere listino B 101 e preventivi dai Concessionari 
HET = Rd 

TEXTS Hire per l'Italia : 

s 


na J WHITE, CHILD < BENEY, Ltd. 


А Pompa lurbna comune i 27 - Via Principe Umberto, MILANO. 
& Pompa . Rolubo” » rr 


| (1-15) (8-9) e 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA 


PREMIATA FABBRICA 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni 
tremviari e per tutti quei meccanismi che richiedono 
una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo 
tordo o quadro fino a mm. 50. 

Resistenza fino a. kg- 20,000. 


Edoardo Weil 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 


>< Telefono intercom. 2-85 >< 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


0:8002у 


pi PILE GALVANOPHOR | |: MMUUNMNNEEEUUEM :. 

AD ALTA INTENSITÀ $* AINDA "t H 

заа лаша РЕН BAUMANN - ÜM aro 

GRANDE “cane MEDAGLI A TA D OR) — s$ Fornitori, di R. —— Tramvie Italiane š i 

Esposizione Milano 1906 #8 Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di flo acciaio sË 

BEP ^ ж ү ө — 7 EE prima qualità, temperate con metodo brevettato & 
| 


n. ed 
Š ARTICOLI 
AFFINI 
i | Rendono affatto impossibile in zm 
Valise cM № Cia Tallentara! dei dadi dei bolloni. T | 
generale per l’Italia e Svizzera BM Fornitore di Stabilimenti governa- ЩЕ 


DELLA © > tivi, costruttori di vagoni ferroviari, W 
pi tramviari, automobili, ecc. | 


T | 7 ) | | N Campioni a richiesta. Dryer" 
TELEPHÓN FABRI pb dani Milano 1906 : ee Dono. 


А. Н m O Fr rnF a —TNr S c n p—F T-F- IV———cAV!¿_A а n — 


HANNOVER - VIENNA - BERLINO [эн еа teme we l'ala» FAV YA RIICHI CEICER rtt Generale per lai: CAV. GIOV. BUCHI GEIGER 
PS e dud 0 Donde. Rappresentante Generale per l'Italia: CAV. . BU 
Gran Premio "ire Ти 


— 


Hu ii т ^ | А 
uf \ | _B 
| T HI 


be Ti 
“A © 
ч ) 
V ы? h 
ui 
` r 
А; - 
М 
a 
LI T 
9 re ш 
I 
C 


Referenze di primo ordine 


ESCLUSIVI CONCESSIONARI NEL REGNO D'ITALIA 


WANNER & C2MILANO 


| PARIGI BRUSSELLE HORGEN 


(4,15) - (10,8) 


| euppaio охла rp әхаәләзә э 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ AN. ING. Y. TEDESCHI & C.- TORINO 


i Fabbrica di conduttori isolati 
| e cavi elettrici per ogni applicazione dell’elettricità 


— co >= ° @ ° өе = 


"e. 
^ 


| CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 
energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


CAVI TELEFONICI 
E TELEGRAFICI 


x AERE] - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


| 

| š 

. ||: 

*  ||MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI | 
эз мм ——————F———m—————————I GG 2 2 xx 


Società Anonima aedente in Brescia 
CapitaLE L. 2,000,000, 


-OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CON DOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti Idroelettrici 


., UNICA FABBRICA ITALIANA 


Tubi in Lamiera Acciaio saldati 


per pressioni elevate 


TUBI nLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
-- - — +03 


FORZATE 
40 IMPIANTI ESEBUITI 


per oltre 200.000 H 


Sistemi propri d'unione 
.. garantiti per pressioni 


SINO - 100 - ATMOSFERE 


Referenze di primo ordine 


Paratoie - Valvole 
Grue a Ponte 
(1,15) - (24,8) 


@@@ Costruzioni Metalliche - Pali por Lineo Elettriche $966 


` 


Avvisi di Alu dell'ELET /TTRICISTA 


THE «OLIVER, TIPEWRITER C.L" | 


Uffici Principali e Fabbriche: CHICAGO 0. S. K. 


Filiale : Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI Е 
 Palagio dell’ Arte della Lana | 
FIRENZE: x J i 


mito — OA аы NM tt a ТОННА НИЕ — O_o. N 


La Commissione Tecnica nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ; 


q per esaminare e scegliere il tipo di macchina scrivente che meglio r- 
# spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 

x “OLIVER ,, giudicandola la migliore fra tutte. | 
i In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello | 
# Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: i 
z 100 Macchine Oliver, | ' 
4 € il 6 agosto una seconda — bcd 100 Macchine. ^ 


— M MM . mm 


SCRITTURA IMMEDIATAMEN TE VISIBILE ` È 
Macchina Moderna = Durevole - Completa 


rr ———MM——— ЫРЕ 11RRh2laà(\xlt_____ ——____—__t1nkzm_m[@@tÉm@@19@ 
«150 mila macchine vendute in tre ani. Record Mondiale п. ава v: 
citar! Fr sls фу rae Oir = РЧЫ DE | APR WE > (te AT MAS D] 4 PILA = A 


SOCIÉTÉ os LAMPES [|6 k. PESTALOZZI &C 


i inenndeseenee de Zürich SOCIETÀ ANONIMA 


Fondata nel 1889 _ ZURIGO ig Niederg latt | | 


(ZURIGO) — 
Stabilimento a 
BIRMENSDORF ‘ FABBRICA DI CARBONI į 
ai | per lampade ad arco e di elettrodi 
= 
-LAMPADE A ' CARBONI 
INCANDESCENZA | РЕВ _ 
ке s LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 
LAMPADE | per cor rente continua ed alternata 
comuni - n 
S di ао SPECIA LITA’: 
per decorazione CARBONI PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 
ed om | LORATA, gialla, rossa, bianca 
fiamma ` || CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata 
smerigliato CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 
k am. CHIEDERE o PREZZO CORRENTE 
Agente generale i ri 
F. BIETENHOLZ pt Generale: (1,15 (249) 
TORINO ; 


(15) 189 F. BIETENHOLZ - Torino 


| š SOCIETA ANONIMA 


! [COSTRUZIONI ELETTRICHE 


| - (Svizzera) BIASCA (Svizzera) 
iii 
| 
| 
| 


T 
Specialità esclusiva: 


VENTILATOR 


per usi diversi 


Marcia silenziosa 


» Massimo rendimento 


€——€—————— 


——— Spedizioni franco domicilio == 


Cercansi Rivenditori 
| (1,15) - (21,8; 


NS 


wr 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


REGOLATORI AUTOMATICI Thi ишу 


di tensione, di intensità 

per corrente continua ed alternata · 

per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 

e per Forni Elettrici 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12,9) 


Referenze di installazioni eseguite 
in tutti gli Stati A Europa ed in me 


I Ing. S. Belotti < 


MILANO - Corso ] Romana, 13 - MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


00000000000000000 
. Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA LEGGEREZZA 
ECONOMIA 74 DURATA 


genza catrame od asfalto, resistente al calore tropicale, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di t»gole, lamiere, asfalto. 


Per copertura di tetti, vagoni, solai di cemento ® 
armato, ecc. 
Per isolazioni di fondamenti, ponti, tunnels, muri 
umidi, terrazzi, ecc. Š 
Per pavimenti e tappeti, ccc. e 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 


vt ош refrigeranti. 


Б ЫРЫС MA ANS NS È 


Prozzi per rullo di 20 mq. : (m. 22 X 0,915): 


ma -. Palermo 


— ae] 


: кә Bologna - - Milano 
ls 8 шоо o pioga — — | 
E г >» А » 99. — 80. — 
à » » А š ; » 40. — 42. — 
» . i . Р > 68. — 54. — 
ТА | i al kg. L. 8.50 8.80 
Chiodi spooiali & > 1.70 1.80 


Numerosissime applicazioni in Italie dal Genio civile e militare, Uffici tecnici, Ammini- 
strasioni ferroviarie, Stabilimenti Industriali o мап o privas con splendidi risultati ‘attestati. 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 


richiesta. Per preventi\i e schiarimenti, rivolgersi a 


LAMBERGER & C, "9% 


Š Via Monte di Dio, 54 - NAPOLI - Telefono 16-45 
| BOI 0000 


. 


Avvivsi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


BREVETTATI ING. STEFANO FISCHER. 
MILANO - Via Solferino, 36. 
LIMITATORI DI | CORRENTE .]| Specialità Tecniche per Motori e l'Industria. perfette e moderne. 
continua ed alternata | Гин рег s motori с p ailte le vibrazioni ed il rumore. 
(Ogni Apparecchio è accompagnato | da istruzione рег la messa in opera) | dii. => D n 


Questi LIMITATORI di corrente sono i p ù PRATICI | | oret окы wasin o portatili 
— i ри ESATTI — i più SENSIBILI 


| Rubinetti americ. ed altri-Saracinesche. 
— Misuratori d'acqua di alimentazione. 


| Metalli antifrizione — Corde metalliche. 
Tipo Elektron Cuscinetti a sfere —.Puleggie di legno. 


(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) Таана fissi. i ро (АШИ. 
Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. Cont giri — Estintori d'incendi.- 


Filtr. d’acqua e di olio usati. 
Elektron con dispositivo : $а1!а!ог1 — Pasta da saldare 
per attenuare la scintilla di distacco Dinamcmetri — Polimetro. 


| dala LI deni des 
| 11 


$99 Ex mm 


Elektron 


Designazione ТЕА 


e —— 


Amperes | dala? 


da 11 ` (1) - (25,8) , Soffietto per spolverare motori e quadri e'ettrio'. | 
& 15 —— ——— — os 


— 


| Prezzo cad. | L 12,— |L.1450 L: 16,— L.18,— L.20 — L.22,— 


Prem del Limitatori Blektron da 1254250 Y. | | ERNST PABST ` 


Elektron ; i Elektron con dispositivo = 
айыы | ordinari per attenuare lascintilla di distacco — Bellevue Coepenick (Berlino) 
RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA 


ALBERTO VIGLIANO - Milano 


Corso Buenos, Ayres 66 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, comunale e intercomunale 

Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 
tunnels, cantine ecc. 


PILE A SECCO = cedi en 


Suonerie, accessori, quadri, ecc. 


Даре I da ? DITO di i. da 6 a8 | x | 


Presso ck: m EE L. 12,— L. 14.50 L: I6, — L 18, — ! 
Tipo excelsior 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente : 
. Fino a 125 Volts da !/, а 2/, di Amperes 
‘Da 125 a 250 Volts da '/, а '/, 


Prezzo unico L, 6,75 


. Tanlo per l'Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall., 104 à 
(1, 15) - (24,8) (15,94-8) 


 KaT|W € ) 4ƏçII£IÉIÉIÉIƏàƏçÉIçIÉII<ZXIÉÉIÉ<IÉ<I€I€I€CY<xY€I€I£ç$çàç⁄I€IIŠI€III€IIIÉIIIIIIIIII IIÇ€XGII⁄IGCTKauuSSS : i 


$00. AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE A L. 1.000.000 


STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 


TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


МА — n — 


“FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE per la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
Telegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafi stampanti —A vvisatori 

d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI — CAVI - ECG, - ECG: 
PILE ad alta intensità “INVICTA,, Drevettate- Pile d'ogni genere 


teur qe $ ees sa @ 
RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 
DELLA WM, E. I, F, A. | e 


- (ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) i A. SCHWARZ - FRANKFURT 
APPARECCHI DI MISURA, LAMPADE AD ARCO 


(18H59 _ 


- w 


Avvisi di Pubblicità dell'ELL'ITRICISTA. 


| ë 9 
Depuratori d'Acqua 
d'alimentazione, brevetto Steinmuller 
automatici, agenti senza sorveglianza alcuna 


Disoliatori del vapore 
. NOVITÀ ASSOLUTA 


Filtri a sabbia 


PER USO INDUSTRIALE 


Analisi d’acqua nel nostro laboratorio gratis 
— —— UL, 


Impianti completi di tubazioni 


nn wm «ә *P-4b-*«mg-— — ——— — — 


L. & C. STEINMULLER . 


FABBRICA DI CALDAIE E SUI3ISISCALDA/'TOISI 
Gummersbach, Germania. 


PER SCIIARIMENTI E PREVENTIVI RIVOLGERSI ALLA DITTA. 


E ROLAND REMY . Torino, Corso Oporto, D. 28 na x 


"—iu———ra Íraas Y” ÉII€I€I€II€€⁄Š€IX€II<I<IIIXWWKQÚKÇŠIéYKçZ,£ÍËI£IŠIə%IK£ŠéMII€I€IIIIIIIIIIIIÉÉI D 
' 
UU ii om 


IEEE III IE 
TECNOMASIO ITALIANO. 


* 


: BROWN BOVERI 
| (GADDA & C, Consociata) 

d | ede in Milano Via Castiglia 21 2 3 
E Dinamo - Motori - Trasformatori 33 
AR WES = . FERROVIE ELETTRICHE Ñ 

| вак | | TURBINE а VAPORE ee 


sistema BROWN BOVERI - PARSONS 28 | 

per accoppiamento diretto con generatori. elettrici, + 
MEM 

de 


pompe, ecc. 


PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE È 

Filiale di Roma — Via del Tritone N. 53 $ 

| ` | Si Con rapresentanza a NAPOLI: $ 

ME Dio STR RS HN Ing. Buonomo e Utili - Calata S. Marco 13. 96 
с | 3 

È Per il Piemonte - Ing. Valabrega, Lichtenberger e Ori Torino - Via Lagrange 29. _ 
Per il Veneto - » Venezia - S. Moisè 2065. Sé 

б Per la Liguria = Ing. К. Queirolo - Genova - "Salita di Negro 1-2. (1) - (26,9) ; 


0 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELET l'RICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


Capitale versato L. 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 
(VIA xx SETTEMBRE, 40). 


— E| | 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Gastello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA  — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
| Via Somma dc I$. 


Е „ GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. TS 
Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccanicfie € Glettricfe 


Argano da miniera. 


` (56,14,98) 


Avvisi di Pubblitità dell'ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori a Gas 
CROSSLEY. 


39, Via Orivolo 
FIRENZE. 


ef ea e Ran 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


` (138) - (9,8) 


Clemens Riefler HEINRICH LANZ, MANNHEIM 
AN 


B FABBRICA DI STRUMENTI MATRWATICI | | LOCOMOBILI- 
NESSELWANG ANNE MONACO CO (Baviera) 


n SEMIFISSE 20,000 
COMPASSI DI PRECISIONE МЕРНА in uso! 
! SISTEMA ROTQNDO saturo „лш 
per Ingegneri, Architetti e Disegnatori e Р 
—— —— — riscald Grand 
GRAND PRIX: Parigi 4900-61. Duis 1904- Liegi 1905 11210. “а 
Cataloghi gratis a richiesta - Preszi di Fabbrica. Con "oed 
RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione EN.  Crpószione 
. A. DEIDIER a valvola = MILANO 


«LENTZ» 


| | ua . 1906 
porre attenzione che Napoli = (talia) Corso Vitt. Eman. t y ç, 
bile P compESSÌ r_compusei Rigrler ovo call nelle souol | Rappresentante: | 
x x mpassi sono usati nelle scuole o ` 
irs уен p negli importanti uffici tecnici del mondo (1,10 - 24,8) 


—  (Á——ÉB €: — с CURT RICHTER - ‚ MILANO | 


| LABORATORIO ELETTROTECNICO 
ba: LUIGI MAGRINI & c.l 


LE 3M z 2% s: Società in accomandita semplice 
aa , OFFICINE E FONDERIA |; DEPOSITO GENERALE € 
ci d À Via Ernesto Rossi - BERGAMO i , Viale Monforte, 28 - MILANO 


te be Pe DU e 


Apparecchi elettrici per basse tensioni — 
Apparecchi elettrici per alte ed altissimo tensioni 


[ Interruttori automatici di massima e minima corrente — - Interruttori automatici di massima : 
|. e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - а — 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA ` 


per apparecchi a bassa ed alta tore one (вквугтто п. qos) 


$ È -di tensione e di corrente E^ bassa ed alta ажо 


^- 


RAD nt A III | | per sezionamento - valvole - derivazioni 
Trasformatori ~. divisori - resistenze - © |) 
per archi f Scaricatori 
RE E, ei < рег basse e ed alte tensioni 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI -.| 
‘per batterie di accumulatori Ф ACCESSORI PER IMPIANTI 


БАЕЛ E E |) Morsetti, Serrafili, 


| REGOLATORI AUTOMATICI | Valvol alia Telefono 3-71 
pel sistema di survoltaggio Magrini (1 роо ida PRE - BERGAMO per Telegr. 'Elettrolecolos 
re ^|. LIMITATORI DI CORRENTE 


REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO V Telefono 28-77 
í er luce e motori Brevetto n. : 
REOSTATI DI REGOLAZIONE + Р е motori (Brevelto n. 70050) MILANO 
y 


| | per Telegr. Elettrotecnica 
—-— per dinamo e motori. " Costruzione e mo e montaggio di quadri completi j 
АЫ REOSTATI DI AVVIAMENTO Y рег Centrali - Stabilimenti - Motori (1,15) - (7,9) 
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- d 0 
* 


| SULES ISRAEL & ©. MILANO - via Pantano, 7.0 


Unici Concessionari in Italia 


tri 
k. 


e Y 
: 9 noe GI 
42 A 
d С Marca depositata 111 Š ; 
; об Frevetto Italiano 75380 | \! 
d f 0 B9 
со 0 : 
i Ò, i 
Ü г È 
Q 
9 m 
| 4 AT m == LE 
| . \ | m ume c p pee "Us au 


Ф Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici К. 
e 


2 


Manufacture Speciale deCuirs & Courroies 


40 Medaglie — 83 Diplomi d? Onore 


› è di 


Fuori Concorso - (Membro del Giurì) BarceLLONA 1888 - ToLosa 1888 - „ Сніслво 1893 - Partar 1900 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli | | B I 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 


Scellos-Renvideurs - Hidrofuge 


—— — art 499 t 


| 

| 

GRAND PRIX |] 
| | 

| 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Boulevard Voltaire 9 V T S 
01 E <a 


| mr: m 7 m T 


STABILIMENTO DI RLEENIZEOINE 
PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA 


a 
e i - | (1,15) - (94,8) 
Фф —__—_—__——£t———&+_——@————@—l—t@t—t1t@@@ GG 


Agenti танакан per 1? лана 


x a 
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: 


Accumulatori 


зро $ Ф Фр ое 


Б О ЖР 


| EMO FOLT VERO 


RIVAROLO (LIGURE) 
E a MEINA (LAGO MAGGIORE) 


оъ © | GRASSI 


i migliori lubrificanti per per macchine 


Esposizione Universale di Parigi 1900 
Medaglia d’Oro 
— yN —— 
19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — . 
Medaglia d'Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 


: dei principali Costruttori di macchine 
HOT i | [ i a vapore - imprese di elettricità - 
Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed altri 

Opifici industriali. | 1,15) - (24,8) 


0*000000000000040000004000000040 *0«0909090909 


“DORA, 


SOCIETA INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - — ALPIGN ANO (Torino) 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
E Ж Ж BM Ж Batterie di trazione per RE e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж EN E RE DM SO BS Bi B pe o B PG 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e e a filamento ento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Illuminazione | Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCAN IO A. 


Sé eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica (1,15) - (5,9) 


*0909090909090909090909909090909090909090900090 


i 1 Elettrici ci 
| 


‘Contatori “ | Contatori “ARON, 


Costruzioni a motore ed a pendolo . 


per corrente continua o usa 


—— ansa LL 


CONTATORI 


portatili per controllo 
FR 


CONTATORI 
con indicazione di massimo 
ed altri tipi speciali 


+8693 


Chiedere listino 


al Rappresentante Generale 
ver l'Italia 


. Contatore 
a motore per corrente trifasica 


R. EINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MIL ANO 


(1,15) - (24,8) 
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TUBI GRÈS -PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE | | OFFI " NE GÀ L ILEO 


Già Dott. PIERO PICCINELLI & C. 


Anozima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile a I. 2.000.000 Società anonima sedente in Firenze 
Sede in BERGAMO ii 
Ra ES Studio elettrotecnico 
STABILIMENTI FILIALI 
Sorisole (Bergamo) MILANO- Pia Raxri i e laboratorio per tarature scientifiche 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira ed industriali 
TUBI i GRES те A 
о ed accessori per fognature REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 
Sifune N. !5. per acquedotti 


Impianti Elettrici | Sirumenti Elettrici 


/ Scaricalore LI 
+е94- 


(Siemens) 


Costruzione ed REA ai adi 
Mattoni refrattari | applicati all'arte della Guerra 


Кы сш 


ГТ a4  * 4" $5 — араке ааа 
puri a Proiettori da scoperta - Telemetri - 
с сме Segnalatori di ordini 


Specialità 1 5 
in Grés per Fabbriche. SAM Rappresentanza penerale e deposito per l'Italia 
Up Prodotti Chimici, Tin- È 5 DELLA 
Rappresentanza е Deposito Ё ‘EUROPEAN WESTON ELECTRICAL INST, Ó. 
è === pins a x | | | E DELLA 
Sifone m Gres monu mmo L3 DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE 
| per Resistenze liquide — P Рама кшн P E BERLIN 
Gera | (1,15) - (24,8) | (0,15) - (24,8 


——— —————————_————————_————_—_—_——_—_—_—_——_———_——————_——————_—_—_—_——————_—_—_—_—_—_—_—_—____—— __—_——————————————————É——_—1n1 датотечни рны 


— 


La nuova Lampada ú OS RAM . 


Consumo | Watt per candela 70°, economia 


Lampade 


80 Volt 18-50 camilele sa da 100- 130 Volt 35.100 candele 
da 100-160 Volt 35-130 candele trier da 200.250 Volt 40-100 candele. 


Osram. 


—  -— 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie fra loro, vengono. fornite sclo 
per sospensione verticale. 


Ulteriori schiarimenti e prospetti a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT -BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia 


Ing. A. C. PIVA - MILANO 


(15) - 3.9 ) 


i) 
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" Schaeffer = Budenberg 


23 A. Monte Napoleone 2 MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 
Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


Compressori sistema Kryszat. 

Pompe a vapore brevetto Voit. 

Pompe per provare tubi e caldaie. 

Regolatori di diverso sistema. 

Termometri — Pirometri. 

Tubi di cristallo, primissima qualità 
" (Verbund-Roleascglas di Jena). 


+ 


Indicatori per prendere diagrammi. 

Contatori di giri — Tachimetri 

Rubinetteria e Valvole d’ogni genere. 

Valvole sistema Jenkin. 

Valvole modello forie per vapore surriscaldato. 
са Elevatori di liquidi — Pulsometri. 

laiettere “RE-STARTING, Valvole a saracinesca. — Lubrificatori в. в) 


SchiffaC. | (OFFICINE FONDERIE TORINESI- тим 


4444441431. 


+ 


` 


! Meu RN | ° LUIGI CARRERA оса га 
| GRAND PRIX RIPARTO I. x RIPARTO II. 
M E n "s ранна 
—— led Moroni A GAS POVERO 
Fabbrica di carbonielet- —— —+— 
trici per lampade ad arco di carboni galvanici. ' minimo consumo del Eni 
| SPECIALITÀ da 1-2-5 cont. | ipee 
Carboni per luce elettrica a varl 0017, | | м. rent TRASMISSIONI 


Consegne brevi. Macchine per laterizi 


Ventilatori-— Pompe 
OFFICINA CALDERAI 
ps. 


Elettrodi sino a 350""di grossezza 
e 1600" di lunghezza 


MINIMA CO! COMBUSTIONE 


Placche e bacchette le di carbone per CORRA IRINA 
l’elettrochimica e l'elettrometallurgia. Ghise speciali 


Rappresentante Generale per l'Italia : | -+ Listini, preventivi e schiarimenti GRATIS a richiesta +- 
GUSTAVO WEIL Rivolgersi al Rappresentante 
| | (1,33) - (24,8) 
ILANO Ing. ITALO BERTOGLIO - | 


TRT Torino = Via Corte d' Appello, 2 « Torino 


` GAZOMETRI 


' — Via Monte Napoleone, 28 — 


ADOLFO ) RIGNON 
Corso Siocardi 31- TORINO - Corso Siccardi 31. 
— of to— — - 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 


| Vernici e nastri P < B 
i Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, | 
г. Amianto 666. 666. 


Nastri Manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
» » 198. nero » Es 


— LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
| | J3.ANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 


Corrente continua - Corrente alternata 
In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serieda 2a 6 lamp. su 200 а 550 volt. 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
(1,16 - 94,8) RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA : 


d BEES 


| Corso Buenos s Ayres 66 - — — MIL — Corso Buenos Ayres 66 : 
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WILLEBROECK (Belgio) - PROUWVY (Francia-Nord). 


Tai 
Caldaie maemo 


NUOVO MODELLO. 


costruite completamente in 
acciaio fucinato con chiu- 

_ sure autoclavi senza guar | 
nizioni. 


-— 


CAUDAE 


| 
di qualunque sistema 


KE 


RISCALDATORI 


per l’acqua di alimentazione 


a 


 SURRISCALDATORI DI VAPORE | 
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Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1907 


1.068.590 ma. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta 


Rappresentanti Generali per. Italia: 


° | e Filiale & MILANO - Foro Bonaparte, I. 
Grimaldi & C. | GERENTE: 


(1,15 - (18,8) — 


| GENOVA -Portici V. E. 26. Tas Giovanni Bas 


а. E 
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ING. Å. RIVA | (. " Milano. 


(già Ing. A. Riva, Monneret e C.). 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 


In 19 anni di esercizio 


E oltre 1400 turbine per circa 100.000 cavalli 


‘TURBINA di 45000 cavalli — NIAGARA. 


Progetti e Preventivi a richiesta 
i - (5-(9 |} 


M 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI " y " Bongiovanni, ите | 


. ORIGONI & C.- MILANO 


^ Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n 17 — FILIALE DI ROMA - Via Mortaro n. 17 


Direttore : A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
METALLI | 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
| SPECIALITÀ 


TRAFILA PIONBO PER VETRI E FILE DI PIOMBO 


| Via Anime Sante 25 27 — ROMA — Teteroxo N. 97-23 
MAGAZZINO IN ROMA 


Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) ТьгЕғомо 15-34 


MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 Тегеғомо N. 25-39 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli diversi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 


la lavorazione del latte — Cinghie cuoio < Scellos > ed acces- 


sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Cataloghi — GRATIS 


 —— a m a л чы аы чир, жааны. — i 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE 
per la lavorazione del legno pa 
sécondo i tipi più moderni . 1 
Eteforenze di primo ordine 
ESPORTA ZIONE 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Ф listo- Frezzi unitari od a forfait, 0 
. & Fabbricazione di trasformatori 


Manfredi, Mondovi. 


(1,15) - (24,8) 


90000000000000000000000000 


š COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE 


di città e campagna, aeree e subacquee 
La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 


Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


Si assumono impianti ovunque con squadre specia- 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
forza in Pacsi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 
Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 

camente perfette. | 


——nrG. Qa 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. © 


Ing. BISO ROSSI & C. 


VERONA - VENEZIA - PADOVA 
0000 0000000000000000 
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y S ЕРИ N gy У DIE ZO ZORO КЕКЕК А X IO» Yes SPEM d C x 
DA AEDA Су, TITRES CDL TORIDIZOS OS LO. N SOR EDI DID ZI ZO E O РЕА 


SOCIETÀ ITALIAN T SIRY LIZARS & C. 


| SIRY. CHATION & Со. 


Viale P. Lodovica, 21-23 - MILANO - Viale P. Lodovica, 
Agenti esclusivi per l’Italia della 


21- 23 


C^ POUR LA FABRICATION. DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Principe Belmonte, 109 Ё 
TORINO - Via Arsenale, 31 | (ЕН NASD Ili ne 2 RES Via Caserma 1, x 


CONTATORI 


ош. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed Š 


intensità. 


B! THOMSON speciali per quadri di distribuzione, 


per alte tensioni. 


T 


E. THOMSON tipo A 


Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 


SIL SAN AMSA a DANN сш 1 -H94 ` u ы л б NA T SAM NA SN Da SAIDAS ЧЬ 


K per corrente continua da та тоо Am- 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


O'K speciali pel controllo delle batterie d’accu» 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 


Lettura diretta in Ampxora 


———. -. - eee e >e oe 


Chiedere listini, prezzi e garanzie 


B. T. ed А. C. T. ad induzione, e per qua- | EIE 


lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. 


LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. 


STRUMENTI DI MISURA 


sistema Meylan. - d? Arsonval 


OGNI CONTATORE Ë MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA - SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI 


Z. `Z LR. D or I ДИ ^N 
SG ANS GP OD 2: € ENI NS Oy : SG ME © 22 


(1,15)- (94.8) 


`2 S Z. VUL N. VEN SE: VIV. D. Z. у ж AS, rRNA « АНКЕ 
d CES Pica A y ` o 2 
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BERGMANN-Elektricitáts- Werke 
| | Abtheilung J. 
Tubi BERGMANN originali 
nonchè tutti i materiali occorrenti per 


. IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 


: sp eem" 4 ed a prezzi eonvenientissimi. д 
' A » De a _ Е | Merce ‘sempre pronta in Magazzino — BE | 
£ 
< RA Rappresentanza А Deposito per l'Italia: | | 
È | | | 
\Й LODOVICO HESS £ 
| MILANO - Via Fatebenefratelli, 15 j ; 
| Per TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.° 29-67 
| LASCI 
| Isolatori brevettati DELTA 
| per Alte tensioni 
| | "- a oltre 
| (00.000 von 
n 
i 
h di esercizio 
[ 


Ve 


Specialità. 
della Manifattura 
di Porcellana 


fondata nel 1853 


H. злот y & Sóhne ; A.-G. 


(1,15) - (24,8) 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


GIÀ J. BRUNT & (CH 


VIA QUADRONNO 41-43 = MILANO = via QUADRONNO 41-43 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA - 


per corrente continua ed alternata — monofase - bifase - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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Contatere per correnté alternata trifase. 
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Speciali per quadri 
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Massima sensibilità - Contatore per corrente alternata monofase. 
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Contatore 
per corrente continua 
2 fli - 3 fili 
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LABORATORIO ` Ў 


РЕК 


HAAS 


RAD 


Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Chiedere Listini e Prezzi. (1,15) - 4,8) 


ORIS 


РА 1 
SOA + JC АСУ ЛОН NOR 


t tt tr ttt 


1 ti 


e А 
w^ ee ` —.. 


Ж: 


EF 
хм 8 4,94 


Ж) 


| SR KON AONOVOIOIOIONORNOIORQRONOIOIORONOROIOIOIOIOIOIOION ОНООН 


е 
— —— — T@———_@—@—@———ÉÉ—_——m6———m@—m@—@——@m@—@—@——@—@t@—@—@—@—@1#1@€Emc«C-< Si suol o 


Ü 


а gd * af 
ө ilo 


а 
PEPE, 


Br 
| è» 


PU 


. Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 
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Società Italiana Lahmeyer di Elettricità | 


Telegrammi : FORZALUCE -MILANO - lettere: Via М эгауід1і, n. 2. i 
Rappresentanza Generale della 


Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. HIN s|M. Mülheim s. Rh. 


1020-00 ANANA NAANA 000 0:007 OC CC CX TX CHHOOTER 


mr — - —— =a ETTI: UT 


DINAMO | IMPIANTI 
| COMPLETI 
MOTORI Е 


TRASFORMATORI 


per tutti i generi di 


Impianti 


xxx 


"AP, Vul, 
Ug 


ara 


Prezzi correnti, preventivi, prospetti, GRATIS a richiesta. 


(1,15) - (8,9) 
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jin DI MASSIMA DUCTA. e pP 


‘WVRIGHT,, 


— n r-i 


Anonima рог azioni SR PIA L. 1.000.000 — versato L. 300.000 


| Via em 6 MILANO ' Telefono 95-24 
Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte 


— EE esercenti. Stazioni Generatrici di energia elettrica a | | 
| scopo di distribuzione di luce e furza motrice, per de- N A 


terminare la massima richiesta dei singoli abbonati. 


BEES cu indicatore Wrist | || DEPOSITO MATERIALE ISOLANTE DIRIGO,, 


| tariffi razionale che, mentre favorisce l'Utente in 


pont? S: PA Гем» | misura sempre più forte quanto più alto è l'orario “OHIO BRASS (" 
suo di uti izzazione dell'energia, assicura ed accentua E z Va e VE) 
| | lo sviluppo della Stazione Generatrice procurandole ! i e dh DC TS. i | 
On. | oa Е e | un crescente beneficio. +46 E 
Stoyt Ме 1 en 
I 4 ' . . . > ° . . ` . 
o Opuscoli descrittivi © Preventivi a richiesta AUTONOBILI ELETTRICI 


COSTRUTTRICE 


Società Edison per la fabbricazione 
di macchine ed Apparecchi Elettrici 


C. GRIMOLDI « C? 


MILANO- Via Broggi, 6 


A FILO AEREO senza | 

rotaie - Il sistema più 
pratico per i servizi 
pubblici 


«Жжж 
Cataloghi e 
Preventivi 


a richiesta 


Rappresentante : 


р. Enrico Pandiani 


MILANO, Via Boccaccio, 23. 
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Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA 


S. A os ATELIERS vs MECANIQUE: PRECISION 
TERRITETO `“ 
CONTATORI D'ENERGIA ELETTRICA 


per corrente: 
continua 
alternata 
monofase 
bifase 


trifase 


CONTATORI 
A. DOPPIA TARIFFA 
(giorno e notte) 
CONTATORI 
. A TARIFFE MULTIPLE 
CONTATORI- . ORARIO (non necessità ricaricarli) 


PER CORRENTE ALTERNATA 


di 2a5 A per luce 
a SO A per proiczioni 


Lampade ad Arco (піна) | è 2 


per corrente alternata e continna 


consumo di corrente ridottissimo 
prezzi eccezionalmente bassi 


Ferri da stirare | 


—— ND Pe Rig P 


Rappresentanti generali per “Vitalia: 


ALIMONDA & BURGO - GENOVA 


Via XX Settembre, 16 (1-157-(11-& 


— м `. 


PALI DI LEGNO 
par Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 
di Energia elettrica 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo . - 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 


«e 
TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con creosoto | 


FRATELLI RIMMELSBACH 


FRIBURGO 


(Baden) Selva Nera Rempartstrasse, n. 16 


——————_ 


000 IT-0 O0 CL 06060 - - 


(1.15) (24,8) 


Milano 1906, Gran Premio 
Marsiglia 1908, Gran Premio 


SIRIUS KOLLOID LAMPE 


LAMPADA BREVETTATA A FILAMENTO METALLICO 


Funziona in tutte le posizioni 


Pa SOI 


Consuma ca: 1 watt 
per cand. normale 


10° risparmio esercizio 
FORMA ELEGANTE 
DIMENSIONI RIDOTTE 
SOLIDA COSTRUZIONE 
LE ROTTURE IN VIAGGIO 
RIDOTTE 


A PROPORZIONI MINIME 


Fabbricate dalla š 


HUU Gesellschaft 


GELNHRUSEN 
In Gelnhausen (presso Frankfurt s/m) 


ltappresentanti generali per l’Italia : 
ALIMONDA & BURGO-GENOVA 
Via XX Settembre, 16. 


(1-15) (17-9) 


RIVISTA EA 


MENSILE ILLUSTRATA 
+6805 


ANNO 4r 
ж ж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI. 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 
DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA-DI RIVISTE - ILLU- 
STRAZIONI ECC. x X X X W XX OX KX W X X W N X w 
PREZZI D'ABBONAMENTO 

Regno d'Italia, Alessandria d'Egitto e Tunisi L. 16 

| Paesi.fa:enti parte dell'Unione postale . . » 25 
Paesi non facenti parte dell'Unione postale, le spese di posta in рій. 
Un fascicolo separato L 5. 


Avvertenze: 


L'abbonamento è annuo e comincia dal 1° gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 0% sia per gli abbonamenti in Italia sia per quelli all’Fstero. Per 
i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è &^cordato loro lo sconto del 35 *4. 


Per &bbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA | 


L'Amministrazione non accetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo Importo 


Tulli possono collaborare nella Rivista Marittima 

Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 
zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - mau. (1,15) - 14,8) | 


Colbie cc ' a U. Е | 
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Protezione degli Impianti Elettrici 
BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 


PARAFULMINI IN SERIE Í | 
| 
x 
| 
| 
zl- 


Resistenze Ohmiche E Accessori 5 


CONSULENZA 


ING. б. GOLA TR 


Esposizione о MILANO 1905 
DON E E ONORE 


& 


M 
9 ` 


Società Italiana Politecnica | 


. Fratelli Kahn 


| Costru zioni А: Oltre 8000 
` « MILANO * - —-e solidiasime à "См. »implantix | 
2E PREMIATA FABBRICA DI P " K > di [ eda 8 " 

Em | ra SC TUR PET E OSO 
CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI ff | 525 eue LE «cp — 


Mu tutti i generi . 


NT 4.6. | DRESDNER i GASMOTGRER-PADRIK 
| già Moritz Lando escis ad Е | 


— 


NT. Di DISENO - - CARTE È TELE TRASPARENTI 


GRANDIOSO LABORATORIO 
^ Per copiatura dì disegni, Piante, Progetti 
Esecuzione Immediata (ыў - (8,9) 


Rappresentanti Generali per l'Italia: . TA 


RANERI TONISSI & 0, - GENOVA 


Via Lu:coli 14-2. = Telefono intercomunicale 16-53 | | 


өөөө 09009000000090000000000000000000000* 0000000060000000060000 


SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE 
| Già Breitfeld, Danék & С° | 


(BOEMIA) – == -PRAGA - E (BOEMIA) 


——ÓÁ— € e ° Kere- - 


КЕ à: AUSSIG- SUR ELBE — BLANSEO (Moravia) ° SCELAN PUNK - 
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i 

| { Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo i più. 

Š moderni sistemi. 

e Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e.del: sistema 

9 . brevettato W. Schmidt; con distribuzione а valvole, sistema è brevettato Schwabe. 

4 Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. 00 Сес 

: Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero, , EET 
um н 

$ E costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per. miniere e acciaierie. 

“asss ipa = 

$ | Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo.- Macchine d ostrazione, 

š argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 

9 genere, apparecchi caricatori, motrici da laminato], treni da laminatoi, macchine sof- 

Папи a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 

)490909090900909009000 
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Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


ч KARLSBADER KAOLIN — — 
a| — IN MERKELSGRUEN sei KARLSBAD 


Proprietaria della celebre Cava di Caolinu “ Excelsior, a Zettlitz 
e di Miniere di earbone ad OTTOWITZ2 


_ISOLATORI 


in wee durissima | 
EE per condutture elettriche f 


CAD ALTO E BASSO POTENZIALE 


E Telegrafo e Telefono E 

Î = Propria STAZIONE DI PROYA а 200000 volt 
E Oltre 900 modelli d'Isolatori 
үг ——_ Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 
x FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 


IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 108 — Tensione 20000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenore. Km. 88 — Tensione 32000. Volt. 
IMPIANTO &0С. ELETTRICA BRESCIANA Km. 51 — Tensione 40000 Volt. 


IMPIANTO MOUTIERS-LYON Km. 185 — Tensione 56960 Volt. m `" 
e più altri impianti per ten- 
100 sioni superiori ai 15000 Yalt. _ Rappr. Gen. per l’Italia: {| 


ISOLATORE 881 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS eL AZ Z AR & M A RC 0 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt * es 


I1 piu importante in Europa | К | TREVISO: оя E 


x 


| 


| 


Farnitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali 

Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


ТҮС RICHTER DI PRECISIONE | 
E. O. RICHTER & C. Chemnitz (Sassonia) 


JOSEPH VÖGELE | 


MANNHEIM 
4& Costruisce fin dal 1842. Fi 


"GRAN DIPLOMA D' ONORE all’ Esposizione di MILANO m 


Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili ed | 
| lavori accurati d' оза Architettura - Mecoanica. 
| Rappresentante con esteso campionario: 


G. SCHIERA - Milano ra Meravigli, 1-3 ; Telefone ы 
ERNST WINTER & SONH - HAMBOURG 


Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni 


DIAMANTI TAGLIAVETRO 


UTENSILI 
per tutte 

lavorazioni 
sul - 
cristallo 


. Specialità' DIAMANTI CARBONE per arruotare. | 
Ruote Smeriglio, Getti di ferro, Cilindri porcellana, Calandre di carta. 
Rappresentante con esteso campionario : 


G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 13; Telefono 68-31 


Scambi di qualsiasi costruzione e A Piattaforme di qualsiasi diametro per. 


scartamento. H locomotive e veicoli manovrabi 1 
F ‘umatori Ñ da due nomini senza argani. Я 
la carla Dor dare Scambi a doppio TUR sboc- | |: B: 
a r à P camento di binario а scartamento | | Piattaforme con fondamento in ferro | 
sigarette è veramen- ridotto nella ferrovia normale. || „. 8124 alcuna muratura. 1 


te la migliore. 


Esigere su ogni libretto 
la marca 


Satin Bois 
Frères Lyon 


Fabbricanti di tutte specialita in Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori = 
Rappresentante con esteso campionario = 


GIUSEPPE SCHIERA - Milano Via Meravigli 1-3; Telefone 68-31 


| Carrelli trasbordatori per locodo- È 
|| tive e vagoni con a onamento. a 
Scambi senza interruzioni del binario | vapore, elettrico, od a mano, . - | 
principale. Argani di manovra e spills di qual- e 
siasi costruzione. 


I 
Cuori con punta in acciaio forgiato. | x Apparecchi di blocco, segnali е can- 
Incroci d'ogni costruzione. €  celli a bascula. T 1 | 


Rappresen: ‘anti per l'Italia: Trog & Röhrig А 
ROMA - Via Sommacampagna, 15 - ROMA (1-15) Bd 


Scambi infossati per lastricato. 


t. 41 ч „аа de TE amo Т". 
- К Е 


w <% 


LELET TRICIST.. 


aue XVII S. II Vol. VII, N. 24. PIS Ore: Fror. ANGELO BANTI 15 Dicembre 1904 
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М w з — —— = — a. 


e Giornale Annunzi di Pubblicità - ROMA 129 


Pa eut 


Urm ~ 


—————————————___ ч сс E a © 
TT JE à 
| MISURE ELETTRICHE E 1npusTRIALI < 2| APPARECCHI TELEFONICI- - TELEGRAFICI 
| ' Apparecchi da quadro e digli о... -#e | di sicurezza ей antinduttivi 
' per corrente continua e dez CZ ZII ” 
| PARIS - 25, Rue Méliagne - PARIS = š g . per linee parallele a quelle ad alta e altissima tensione. 
5ш CC. я APPARECCHI SPECIALI 
| | | 3 | perla simultanea Telefonia e Telegrafia sullo stesso filo 
| Amparometri Manometri Е 2 Ë SIRENA ELETTROMAGNETICA AD ALTA FREQUENZA 
| | Voltometri Cinemometri e 5. uon gonar ed odiseo" - Applicazioni speciali dell’ Elsttrí. 
Wattometri T E e e ° raglatori, trasformatori per lampade s consumo ridot- 
| ermometri «< 9 8% ао рег campanelli е Sl: rici, per chiamate telefoniche, per 
.Ohmmetri gere d {з а- а. is 3 È cauteri e per piccolo potenze. 
face di con- Moana < f# CATALOGHI E PREVENTIVI A Е RICHIESTA 
- x ' Dinamometri. S 
i  Apparecchi di, con- TU - “ua e Officina - 
MC T | == || | Arturo Pago a C, -egenomen | MILANO 
{| Sarig! 


= CREO EE ERI 
- 1900 . Rappresentata in Roma per l'italia dagli 6 ете йа 


| ЖЫ MEAS GRANDS PRIX- PRIX ese FUORI CONCORSO — """ ‘99° | G. Thurlow | Ufficio - Via Cernaia 28 


LLL LL LLL membre del Ghuri | Deposito - Vía S. Basilio 15 | РОМА 


Valvola automatica a limitazione di corrente. Brevetto Lenner. - Vendita esclusiva: _ 


(LIMITATORE M.sJ. Buseck =: 


| | MODELLO 1908 . * Chiedere catalogo del materiale per impianti elettrici. 


c. oie ас. [INNESTO BENN nu = 


O cd e Brevettato т tutti gli stati industriali e noto da tutt ANGELINI 
reve in tutti gli stati industriali e ppertutto 
AMPEROMETRI- VOLTMETRI i soli рени 
: come l'innesto a frizione migliore e più sicuro. I più fonici e chiari 
WATTMETRI registratori | Vedi avviso interno 


Vedi avviso speciale interno ROMA - Via in Lucina, 4 


Senza cuscinetti di legno Completamente chiuso 
Senza guarniture in cuoio Senza parti sporgenti 


HEINIKS ERBEN & C., PRERAU (Austria) 


A. MESSERLI — MILANO OFFICE POUR 
CARTE 


Cianografiche _ | UMBERTO ZEDA BREVETS D'INVENTION 


Eliografiche MILANO - Vicolo Facchini, 2 - TELEFONO 13-89 Ф ; 
pul rof. od. Banti 


ia da disegno e lucide, tele lucide 
Pisal. ‘Telai ICliografici a molle, 


aedi Times animas. || SUONERIE ~ TELEFONI - PARAFULMINI ROMA 


Compassi ed Istrumenti di Geodesia 


TT ILLUMINAZIONE ELETTRICA da Va Dia 


TI FORNI E FONDERIA DI PIO 


Società An. Capitale Soo. L. 14.437.800. — Sede in FIRENZE; Direzione Generale e Stabilimenti in PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
Grande impianto di alti forni, acciaieria Maria. Laminatol con speciale attrezzatura per forte produzione di Rotais e Materiale di Armamento Ferro- 


viario di qualunque profilo e dimensione. Officina mecoanica - Fonderia- Forni a coke. Fabbrica di Cemento Portland — Ghisa da affinaggio e da Fonderia. — Lingotti, Bülette, 
йогаш e Materiale di Armamento Ferroviarie di qualunque profilo e dimensione. - Rotals a canale per Tramvis ed armamento relativo di qualunque profilo e ensione, - 
Grosse travi e profilati di ogni genera — Getti di “renzo, Acciaio e Ghisa di qualsiasi specie p dimensione fino a 30 Tonneliate — Tubi di Ghisa per condotte di acqua e di 

Pezzi speoiali ed accessori per detto condotte. - Carbon Coke, Solfato Ammonico, Catrame, Cemento Portiand. Rivolgersi alla Direzione Gen della es in Portoveochio 
di Piombino (provincia di Pisa) — Per Telegrammi - Alti Forni - Portovecchio di Piombino. (1-15) 24-8) 


С ADOLÉ O PISANI - MILANO . wulcanizzata americana. 
Via В. Cavalieri, 4 CINGHIE speciali per dinamo. 
` Telefono 24-15. Telegrammi : Cartindustria IB R Ñ: I “a = 
ШЕШ ШЕШШ GesellscNaft-Berlio CONTATORI ELETTRICI 


Le Centrali, le Ditte Elettrotecniche, gli istallatori ed i Rivenditori vogliano chiedere listini e preventivi al nostro 
Ing. VITTORE FINZI - MILANO = Via Manzoni, 31 


Fascicolo dedicato alle Scuole Industriali e Commerciali Nazioz: 


7:70 
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SOCIETÀ ITALIANA 


LANGEN &^ W VOLF 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “OTTO,, 


(Società Anonima, Capitale L. 4,000,000 interamente versato) 


Via Padova, 15 - MILANO - Via Padova, 15 
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MOTORI funzionamento conforme D | ESE L 
(! ` . 


Motori “OTTO ., con Gazogeno ad;aspirazione | 


ee enne — er bod 
TAON st SA sq SA уз FR NS рч 


Forza motrice la рі" economica i ad olii pesanti al krevetto ' n. 32915 
1800 impianti per una forza complessiva di 8000 | con perfezionamenti brevettati in Italia : 
cavalli installati in italia in 5 anni. 3, da 20 a 1000 cavalli. TEUTM Ё 
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` Società ем Ai и stomobili Elettrici 
TORINO - 46 Corso Regina Margherita - TORINO 


М чу Чу Sus ЧУ ЧУ ag a ЧУ ЧУ чу 


CARRI DA TRASPORTO E LOCOMOTIVE ` 


Elettriche ad Accumulatori 


OMNIBUS AD ACCUMULATORI E A TROLLEY 
VETTURE - VETTURETTE - FURGONI 


@ GQ 


Massima economia - Sorveglianza facile - Sicurezza assoluta : 
Andamento regolare'e silenzioso - Ricupero della corrente nelle discese i 


= (7,9) 
t ` 
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| SOCIETÀ ANONIMA FORNACI ALLE SIECI 


CaPITALE ЅОСІАІЕ L. 800,000 — Versaro L. 500,000 
FIRENZE Via de Puoci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI Presso Firenze, а SCA URI Provincia di Caserta 


EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie, MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti. 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI IN TERRA COTTA a forma di ESAGONI 
| rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa $0 per mq. 


IN. EX. — Si spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto davisita a FIRENZE о a 
SOAURI all'indirizzo della Società si HOST ORO a corso di posta í listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


| CORRISPONDENZA | Per 10 Stabilimento delle Мен Firenze Via de Caserta) | Telogrammi FORNASIECI ua 


He cu 


(1,18)- (7,9) 
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A. E. (i. - Thomson [louston 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ Sede in MILANO 
CAPITALE SOCIALE L. 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 


Direzione di MILANO: Piazza Castello, 5, Direzione di ROMA: Piazza Borghese, 8 
-> 90k te 


TURBODINAMO 
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| per la costruzione di Turbine a vapore accoppiate con generatori elettrici 
£ Turbodinamo A. E. G. -- T. Ш. funzionanti in Italia 
1. — Genova. Officine elettriche Genovesi — 2 Turbo alternatori da 1000 KW. 
i 2, — Bologna. Società Bolognese di elettricità — 1 Turbo alternatore da 1000 KW. 
^ Ea » » » » — 1 Turbo alternatore da 300 KW. 
4. — intra. Cotonificio Muggiani — 1 Turbo alternatore da 750 KW. 
9. — Fabriano. Soc. Anon. Cartiere Miliani — 1 Turbodinamo da 20 KW. 
6. — Borgosesia. Manifattura lane — 1 Turbo alternatore da 300 KW. | 
Т. — В. Marina — 15 Turbodinamo per le Regie Navi da 150 KW. 


In costruzione | 
1°. — Milano — Soc. рег lo sviluppo delle Imprese Elettriche — 1 Turboalternatore da 1000 KW. 
2°, — R. Marina — 8 Turbodinamo per le Regie Navi da 65 KW. | 
9. €. 3€ DO 19.979. 1: 9:197: 97:1. €: 1 ЭУ: ORE OEE SE S L00000 & 4j 00 Ф. ®: % 000400 9€: 49. 191: A :9: Ф: %; OR OR SEO O E ES OCCORSO 909 05% 
Uffici sucoursali con deposito di materiali e macchinario in 


I Genova, Piazza Corvetto 1.— Milano, Via S. Vicenzino, 16. — Torino, Corso Vittorio Emanuele, 16 
Napoli, Piazza della Borsa 29-30 — Venezia, Via 22 Marzo, Campiello Contarini, 2305/6. 
| | Roma, Via due Macelli, 133. 
Firenze, Piazza Manin, Palazzo Pisani — Bologna, Via Cimarie, 2. — Catania, Piazza Stesicorea, 8. 


| RAPPRESENTANTI: | 
SARDEGNA : Ferrari Ing. Antonio, CAGLIARI — SPEZIA : Fiorito Angelo, Piazza Chiodo, 1- SPEZIA. (18) (2,9) 
LIVORNO: Attal ing. Alberto, Via Roma 4. — PALERMO: Marini l-g. Andrea, Via XX Settembre 66. 
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С CONTATORI D'ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione | Solo apparato registrato 
Ө { à precisione 
del Combustibile 


adoperato 


sotto qualsiasi pressione 
e temperatura dell' Aequa 


POMPE 


azionate a cinghie a vapore, e con elettricità 
ad alta pressione fino a 800 atmosfere. 


FABBRICA DI МАССНМЕ A, SCHMID ZURICH. 


(1,15) - (24,8) 


. 
— —_ -— M O € — —— M - —M — .-— > — — з ааа 
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TR | B, FIERZa b. Hombrechtikon ҮШ (rico 


Fabbrica di Strumenti Elettrici 
FONDATA NEL 1893 


w— 


STRUMENTI DI MISURA 


per Quadri e Laboratori, Uffici di prova e controllo 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente alternata, mono e polifasica 


Rappresentante Generale per l'ITALIA : 


Ing. Oscar Schneider, NAPOLI созо V Em. 244 


Ing. Elvezio Bosia e C. TORINO, Galleria Nazionale Scala C. — Per il Piemonte e la Liguria. 
Heinrich Jiingermann, MILANO, Via Melchiogre Gioia 1. — Per la Lombardia l'Emilia ed il Veneto. 
Ferruccio Polvani, AREZZO. Corso Vitt. Emanuele 63. — Per la Toscana, le Marche, e l'Umbria. 


s MILANO , DITTA ING. H. BOLLINGER ..MILANO,, 


Costruzioni industriali. "Cartoni cuoio asfaltici per tettoie prov- 
| Li | 
| | | visorie e stabili, per sottotegole e per 
Costruzioni in cemento armato - ||, eolamento di muri in fondazione. 
wr CEN IIIS ig ILL IECIT 


| Coperture in Holzeement per tetti piani 


Brevetto Baroni-Lüling x н 
s e terrazze. 


(1,18) - (7,9) 


| | Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA 
P O M P E тече а turbina 


m ВОТЏВВО, 


VENTILATORI Centrifughi ed Elicoidali > 


Costruzione 66 | 
accurata Referenze: 
TIPO gy R. MABINA INGLESE 


: R. MARINA ITALIANA 
Efficienza I. MARINA GERMANICA 


DEA C OMPRESS ORI D' ARI A e Pompe a vuoto 1. MARINA GIAPPONESE 


Per qualsiasi le principali 


applicazione 66 Centrali Elettriche 
TIPO p F Д МЕ L L . ed Imprese Pubbliche 
. ” | | | 


garanzie 


Serie 


Macchine direttamente accoppiate a motori elettrici, a vapore, a benzina, turbine, eoo. 


Chicdere listino * WWCB101,, Preventivi e progetti gratis. 
dai Concessionari per l'Italia: 


WHITE, CHILD « BENEY- Lo 
MILANO 


27 - Via Principe Umberto - 27 


(1,15) - (8,9) 


Apparecchi 


FORNITORE DELLA REAL CASA Seghe da metallo 
sollevatori C A RI O gi N E F e Filettatrici Wagner 


А Via Alessandro Manzoni, 31 GJS 
lac cdd: (€ case adiacenti) ; + + 7 
Spa SS h pn: lei e Accessori 
рег la Meccanica di Precisione e di Costruzione, per Elettricista (Specialità 
per Montatore), per Gaaiata, Idraulico, Fabbro, Lattoni ere, per Fonderia, ecc. 
per Falegnameria, Carpenteria, Segheria, ecc. 


Macchine per legno 
Kiessling 


>< 


Utensili Reishaner 
‚ Marco Granata. 


RISCALDAMENTO | {Moneta Giusepp 


| — MODERNO a 
d | Я | 
| ul [i a termosifone (acqua calda) —— ci ron oe MILANO 


I vis aie pani spanna ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO SMALTATO 
LO 
Lo 


— 6 


| | 
| 


| 
ii 


a 


STUFE VENTILATRICI 


di sistema ecunomico per 
piccoli appartamenti. 


vapore alta media pressione. 
RIFLETTORI per Luce Elettrica - Gas Incandescenza, есе. 
| LU PREVENTIVI GRATIS 


XA _ Serantoni 
à PT & Pontiglione STABILIMENTO MOBILI DI FERRO 
T - (94,9) ы ы BOr OAN a М; | Grande ah d'Oro Esposizione Arte Decorativa Milano 1 
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=: FABBRICA SPECIALE š: 
š: ea == 5 
= Sin RACCOMANDA PER LA FORNITURA z 
- DI | sa 
2 CARBONI ELETTRICI š: 
- f di ottima qualità, adatti per corrente continua ed alternata - 
E CARBONI SPECIALI 1: 
- per la lampada a basso voltaggio, bruciando in serie di tre sopra 110 Volts. - 
z CARBONI A LUCE COLORATA = 
E. "| CARBONI con filo metallico MARCA *EXOSLLOQ,, |: 
Ке - ambedue le spacie per lampade ad arco fiammeggiante di colore: giallo, rosso, blanco brillante e blanco perletta. | 5 
š: CARBONI NORIS VACUUM š: 
= specialità per archi a globo chiuso, sistema Jandue, ecc. > 
Š: Inoltre la casa prcduce: CARBONI GALVANICI di ogni genere 5 
š s ERR š: 
s| per Pindustria del Carburo di Calcio e PElettroehimlea 2: 
š (1,15) - (94,8) di 


= — =~ PE DER 


FRANCO TOSI-LEGNANO 
INSTALLAZIONI a VAPORE , 


e GAS 
| KA 
MOTORI a vspore: 
‘orizzontali a cassetti — di precisione a val- 

vole equilibrate: tipi normali e speciali a 

marcia accelerata per impianti elettrici — 

verticali a grande velocità. 
кк» 

CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia 
— Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubo- 
lari inesplodibili. 

Surriscaldatori — Economisers — Pompe — 
Trasmissione — Tubazioni. 

Motori a gas luce e gas povero monocilin- 
drici, gemelii e tandem. 

Generatori di gas povero ad aspirazione diretta 
e soffiati. 

Turbine a vapore sistema Parsons. 


CENTRALE ELETTRICA CASTELLANZA, 30,00 00 CAVALLI 


(1.18) - (24,8) 
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REFERENZE 


Spett. Società Italiana Lahmeyer di Elettricità, Milano. 

Spett. Società A. E. G. Thomson Houston, Roma. 

Spett. Societa Italiana Ocrlikon, Milano. 

Spett. Officina elettrica del Vaticano, Roma. 

Spett. Società Eleltrica Ossolana, Villadossola. 
ecc. ecc. 
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| 
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REFERENZE 


Spett. Società Esercizio Bacini, Genova. 
` = Spelt. Società Bolognese di Elettricità, Bulogna. 
Spett. Società Anonima Westinghouse, Roma. 
Spett. Socielá Esercizi Riuniti Imprese Elettriche, Bologna. 
Spett. Società Elettrica di Sarezzo. i 
Spett. Societa Italiana di Elettrochimica, Bussi. 
Spett. Società Casalese di Elettricità, Casale Monferrato. 
ecc. ecc. 


(1,15)-(10,8) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELEI"l'RICISTA. - 


MESE 


A) MILAN MILANO. Ма Principe Umberto NIZ y 


g IMPIANTI ELETTRICI n 


per Illuminazione, Trasporti di forza, Elettro-chimica 


GENERA TORI, MOTORI, TRASFORMATORI 


di qualunque potenza, per corrente continua, alterhata mono polifase. 


APPLICAZIONI ELETTRO - MECCANICHE 
GRU, ARGANI, MACGIINE D’ESTRAZIONE 


TURBINE A VAPORE, TURBO-GENERATORI 
TRAMVIE-FERROVIE 


a corrente continua, MONOFASE e trifase. 


9 A | | | Š | N А 
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(1,15) (24,8) 
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Cav. PAOLO PORTA 


- MILANO — Via Marcona, 15 — MILANO 
| KEA — -— | 


9 


>> GRANDI OFFICINE SPECIALI 


001 Й Fabbricazione delle SCALE AEREE 


DI TUTTE LE — E — 
INVENTORE ED UNICO COSTRUTTORE DELLE 


i “ A J 
Vere, Scale Porta, / 721 


a 


«0909090909090 


ego 4500 Б 5 аегее pn dem Quo 
Casa Fondata nel | 1860. 


— — — egeo —— — l 
Scale Aeree su carro auto mobile. — Scale Aeree girevoli. — Scale 
Aeree a tronchi.— Scale Aeree a tiranti automatici. — Scale 
Scala Porta Tipo 8.° Aeree a Coulisse. n Scale a Tampone per оре 7 Scale a кало 4 8 
a Coulisse: d'ogni forma.— Ponti meccanici per Tramvie Elettriche. — Pont Ж ; ! 
i Aerel per costruzioni. — Ponti Meccanici i riparazioni di edi- Scala “VERA PORTA,, Tipo 1° 
molto comoda e pratiea fici, __ Carri Naspi per pompieri. — Carri di primo soccorso per pom- 
per piccole Imprese Elettriche pieri. — Carri di seccorse con Scala Aerea. — Equipaggiamenti completi per pompieri. - 


Noleggio di Scale in Italia da Lire 60 a Lire 90 mensili. 
CATALOGO GENERALE GRATIS A RICHIESTA. (1,15) - (2,9) 


«09090909090909909090909090909 
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SOCIETÀ CERAMICA RICHARD-GINORI-MILANO - 


Capitale versato L. 8.000.000 


- 000 — 


I PIO GRANDI ISOLATORI. 


n porcellana pura durissima 
-Kt 


ISOLATORI DI LINEA 
per telegrafi e teleloni . 
per alto 
potenziale 


ISOLATORI Q 
brevettati ——À — 
protetti dalla | pioggia 2 2597, 
ACCESSORI IS ISOLAN TI 

Impianto prove ISOLATORI con trasformatori fino a н 000 Volts. 


_ (4,18) - (24,8) 


222 i ——— wv" ———— i ——a SE SE RR RR w 


È 
| SOCIETÀ ITALIANA 


Conduttori Elettrici Isolati 


E PRODOTTI AFFINI 


> DEL 


u — E - nm == VE 74:15 

X | d. M ñ mE | 

? LIVORNO Й 2 2 LIVORNO x 
^ Еа | | | 


e À Am w. =; 1 * Я n Ш 3 | 4 A : 
Toscana f І. ЫРУ Nb (21. x Toscana 
. - ғ - " = ei T F? | | > | | 


CAVI ELETTRICI 


| Trasporto di Forza - Luce - м Ferrovie - Telegrafi - Telefoni etc. 
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0909 ———— — —  — — 99 


Lampadine ad incandescenza NOVITA 


a consumo ridotto 
con filamento metallizzato 


-— 0600 


Consumo di energia Risparmio 
Watt 21/4 per candela ds 
ü S ү. зо, 
Risparmio. "T 
30 oA . Media — utile 
_ I Papae 
_ LJA 25 e 50 candele 200-240 Volts - 
| | RA 
NOVITA — Verkanisstlle Vereinigter Glühlampen-Fabriken 
kawashwan lid S O OBDA 


- SINDACATO - 


PER LA VENDITA 


delle Lampade ad Incandescenza 
BERLINO W. 8. - . Leipzigerstrasse, 23 


-.— оөз о 0 о ФК € 


Ка — € 


Milano - ING. MENOTTI STABILINI 
Piazza Castello 1l. 


Venezia - ING. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI 
S. Moisè 2068. 


Napoli - CANDIA & С° -Corso Umberto I, 34. 


0006 TTD DX 00060. ———- 


Lampade ad Incandescenza 
a basso ed alto voltaggio 
Primissima Qualita 
Straordinario assortimento in Lampade speciali 
Listini o Cataloghi illustrati a richiesta 


Forniture solamente ai rivenditori. (1,15) - (34,8) 
/ 


999 —  ——- 09908 
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lit - 


Accumulatori Elettricr 


per tutte le applicazioni 


GIOVANNI \ENSEMBERGE R-MONZA 


UFFICIO TECNICO A MILANO - Via Senato, 14 


—e--emoam oe— 


Medaglie d'oro : Torino 1898 — Como 1899 — Milano 1901 — Bologna e Brescia 1904 — 


Macerata 1905 — Montecatini 1906 — Bari 1907. — Grand Prix : Milano 1906. 


. 
P 
N t a 
E ts 
Y . 


ҮЕ ЕР Accumulatori stazionari **Planté,, per batterie a scarica rapida e lenta. 
E as ME Accumulatori ‘trasportabili extra-leggeri per trazione, automobili elettrici, 
EF dee ЙД battelli, ecc. 
|  Accumulatori in recipienti trasparenti di celluloide per accensione motori 
а benzina per motociclette ed automobili. 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti ai celluloide od ebanite per illumina- 
zione vetture, per piccoli impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurghi, 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle carrozze ferroviarie. Fornitore delle 
Ferrovie dello Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposizioni speciali per i più svariati usi. - 


| 
| 
š 


NA Ne 


NANNA LINT 


м“ 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Preventivi - Istruzioni - Progetti - Dettagli - Sopraluoghi. È 


$ 
i 
Gratis dietro richiesta all'UFFICIO TECNICO DI MILANO. 
б осеоеоенононегеезоненекавезененотевевенві бе +8 


Rappresentanze e depositi 


MATERIALI ELETTRICI ED INDUSTRIALI pma ALESSI CALZONI BOLOGNA | 


` ALBERTO VIGLIANO | — nr 


MILANO = Corso Buenos угез 66 = MILANO : и [ | КБ [ N Bi : 
Sale Generatore per Pile iù 
VANTAGGI: Non haluogo alcuna cristallizzazione allo zinco . Ú Q1 E ELT O 
Maggior durata dello zinco — Manutenzione semplificata | 
Maggior intensità di corrente -- Occorre minor quan- 


tità di Elettrozeno che del solito Sale Ammoniaco. 
(1,15) - (24,8) | 


GESELLSCHAFT FÜR STRASSENBAHNBEDARF — | 
© —— «ES3ESGEALIINQO*.- — > 


Materiale per linee aeree di Trax vie 
e Ferrovie elettriche 


GIUNTI DI SICUREZZA SISTEMA GOULD | 1550 IMPIANTI ESEGUITI 
— gg isolante, nero, lucido solidissimo - © per cavalli 108, 000 | 


PEZZI SAGOMATI IN | QUALUNQUE FORMA | Diploma d’Onore 


Rapuresantante Generale per l'Italia Esposizione di Torino 1898 


A L B E RTO V | GL IA N О - Milano | | Cataloghi e preventivi | a; richiesta. 


(1,15) - (24,8) š (1,15) - (24,8) 
, š 
———» = 
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Diploma d'emere Esposizione Milano 1906. 
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CONTATORI D'ACQUA 
SISTEMA FALIER 


sof 28 di Milano 
(«4 Corso Magenta N. 56 


Direttore per l'Officina e rappresentante per l'Italia: 


Ing. V. | ZACCHI | (1,15) - (7,9, 


—— 
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Specialità per applicazioni 
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| Giuseppe e F.^Redaelli - Lecco 


Stabilimenti filiali 


GARDONE V, T. DERVIO 

(Prov di Brescia) (Lago di Como) 

4 | Fili di bronzo fosforeso, di ferro e di acciaio zincato 
< per condullure telegrafiche e telefoniche. 

" Fili di accialo zincato ad alta resistenza meccanica 
Pa € corde metalliche per sostegni di condulture 
Pi elettriche. 

RI | Fili spinosi e reti metalliche di protezione. 

E Corde di rame mer parafulmini. (1,15) (19. 


Ing. E. KIRCHNER & С. | 
84, Via Principe Umberto „МИ АМО на Via Principe Umberto 34. | 
Fabbriche z Lipsia (Germania) 


——  — ——————— аы тж шыш. ———————M————— 
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per la LAVORAZIONE aei LEGNO 80087 gli 


Esposizione Internazionale Milano 1906 ** Grand Once | 


OFFICINE ELETTRO- MECCANICHE 


x | ‘ Società anonima — CapitaleL. 2.000,000 Interamente varsato 


Rappresentante per la Lom- 
bardia, Piemonte, Veneto, E- 
milia e Marche: 

Signor: 


(Ing. GIOVANNI BAS, 
| MILANO - 
x Foro Bonaparte, i 


Rappresentanti per la Li- 
guria, signori: 


| GRIMALDI & C. 
Successori a 


Ing. E. CANZIANI & C. 
Genova - 


| Portici Vittorio Eman. II. 


Ара 


EX 


GENOVA 


Rappresentanti per la To- 
scana: Sigg. 


Successori LH OTE 


Firenze - 


Via Nazionale, 19. 


Rappresentanti per l’Italia 
Meridionale e la Sicilia: Sigg. 


Ing. ALHAIQUE,BAL- 
DISSEROTTO & C. 


Napoli - 
Corso Umberto I. n. 84- 86 


(1,18) - (34,3) 


s A 


Societa * Edison ,, 
PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 
C. GRIMOLDI & C. A 


Via Giuseppe Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
= 


Contatori d' energia elet- 
trica. 

Indicatori di Massima ri- 
chiesta Wright. 


Bim. e > motori elettrici 
z—m a corrente continua ed al- 
aT ternata. 


EINT LN NN 


Quadri di distribuzione — 
Scaricatori per alte ten- 
sioni - Ventilatori ed agitatori 
d’aria - Trapanatrici elettriche - Re- 
golatori automatici - Apparecchi 
di misura - Lampade ad arco e ad incandescenza - Accessori per 
installazioni elettriche a bassa c alta tensione. 


| 5694 ` 
Impianti com- 
pleti di illumi- 
nazione elettri- 
ca e trasporti 
di energia a di- 
stanza. · E- = gi — 
+64 | Eli 

‘ Sirene Molteni p per er automobili 

e segnalazioni per stabliimenti in- 


в Austriali. (1,45) -(34,6) 
W МОМУ М ОМ DC эм > [€ € 2C SC QC OSCOSCOCOCOC23COCOCOC X 


QUATTRO Diplomi d'onore Esposizione Internazionale di Milano 1906 


Esposizione di MILANO 1906 
ESPOSIZIONE INTERN. DI ELETTRICITÀ MARSIGLIA 1908 
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570010 BLETTROTECNICO GENERALE 


Ing. A. HESS & C. 
UFFICI Telef. 18-7 O 
Via M li 2 | 
Corso. Siccardi). TORINO Teleg; ELECTRON 


Macchinario Elettrico Sella NosSeutsche Olla;- 
оноп & Amatuun- Fabrik - (Lloyd) di Brema, 
A + Motori tiifasi brovellati a resistenza giant. 
: екнаеавссаљолзараљла Dl 


rss 


Materiale elettrico, strumenti ¿Ó apparecchi, lam- 
padine comuni cò a filamento metallico (P B), 
fili isolati è cavi. 


Gruppi elettrogeni. e 
Turbine, motori a Gas e Benzina. 
Forniture industriali, specialità tecniche. 


Metalli Rame è ottone in tutte fe din fili per 
trasporti, trolleys, telefoni, ecc 
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CHIEDERE PREVENTIVI B LISTIN—— 


DITTA J. HIMMELSBACH | 
ше fonda ^ FRIBURGO (sena Nera) 


— Friedrichstr. N. 28 — 


Spec ‚р AT Я! DI LE 


| impregnati con bicloruro di mercurio 


‘100 — e O @ @— +— — — 


T raverse per Ferrovie 


iniettate con creosoto 4,15) - (38,8) 


Y N per Impianti 
| - Blettrici 


GRAN PREMIO | 
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HACKETHAL-DRAHT-UND KABEL-WERKE - 
segetes AKTIENGESELLSCHAFT 
HANNOVER (Germania) 


Convenienza Assoluta 
Nuovo metodo d'isolamento per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano 5943571 : 
ноне ille nier — 
o e /mportantissimo per tulle le lince elettriche, aeree, per 
gallerie, miniere, fabbriche di prodotti chimici, concerie, ap- 
prelture, raffinerie; per i luoghi esposti a pericoli d esplo- 
sione, per leatri e luoghi pubblcieo e e o e ә о 


ANANAS Шш СШ DMN LA СЕ „МЕ a a, fT МК TI 


| VANTA GGI. PRINCIPALI 

1° Immensa resistenza contro influenze atmogferiche, vapori, acidi, ecc. 
2° Resistenza all’isolamento per altissime tensioni. 

3° Sicurezza contro incendi .per corto circuito. 


— 
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Per cataloghi e schiarimenti rivolgersi al nostro Rappresentante 


Sig. EDOARDO WEIL — 
Via Vincenzo Monti, n. 4 == MILAN O =— Via Vincenzo Monti, n. 4 


GOTTWALD & C. va san "— 1 BOLOGNA 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA DELLA DITTA 
HERMANN HEINRICH BOKER & C. - REMSCHEIO (Prussia Renana) 
ir nari i siena X ICE SA n iene de ei] 
Fabbricanti di tutto il materiale rotabile per T ramvie Elettriche 


ERU > eine EE 


ез Cko ал ME ex, do 


Trucks e Carrelli T Assi montati 
Carrelli a Mono-Asse ЁҒ 


\ Ingranaggi per motori | А | 

4 ә. ` Casse difesa per puma 
cpr Ingranaggi IL PIU EFFICACE! legnas 
ин зе Campane a pedale OTTONE KOCH = MILA NO = 


r^. теты on e Grassi п ibr Mea ‚ Genool d'ad | 
sionc, У пое, 


APPARECCHI PROTETTORI FRA VETTURE MOTRICI E DI RIMORCHIO 
(1,15) - (21,8) 


+ —— nc — iHa n n — i ча ана a 
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Jsolazioni dogni genere 


Fornitura di materiali isolanti 1.° Qualità 


ed esecuzione di isolazioni dai nostri montatori 


.. Schiarimenti specialisti: 
ET. A.-ISOLAZIONI CONTRO LE PERDITE pi CALORE 
Preventivi == per Celdaio, Condotte di vapore, riscaldamenti Cen- 
trali, ecc, ecc., 


dietro richiesta a 
| a 


ру B.- ISOLAZIONI CONTRO Le PERDITE pi FREDDO 


per Condotte di liquidi freddi nelle istallazioni di 
macchine da ghiaccio. nonchè per Generatori, Celle 
refrigeranti, Cantine, Magazzeni ghiaccio, ecc., ecc. 

er Telegramm 


| от Sa & C.: MILANO Ni Ya һїшїн Daher I оини. 


Unici concessionari d’Italia della Soc. Anon, 
GRUNZWEIG «x HARTMANN Ludwigshafen siR 
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SOCIETA SVIZZERA 
рее MACCHINE "LENTZ, | 


GIUBIASCO - BELLINZONA 


MACCHINE A INSTALLAZIONE 

VAPORE CON 4,. MODERNA ` 

Rer Inl ио | ат 
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SEMPLICI.ROBUSTE NO ta 3 d COSTRUZIONE 
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Ufficio "Vendita per l’Italia 
Via Foro Bonaparte, 63 - M [ E A N O- = Via Foro Bonaparte, 63 
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Forniture Generali per Elettricità ua P 

Via Solferino 2-81 -MILAN CD - Via Solferino 29-31 t 

| _"—ae aa | 2 
| үз 

Rappresentanza esclusiva рег l’Italia della /— | È 


Blektricitàts Act. Ges. T 
Хоки HERMANN Р 3 
CHEMNITZ 


e —— ——— ————— 


Dinamo- Alternatori | 
Motori-Trasformatori š 


_ Impianti Elettrici 


completi Š 
- — sg б 1 ; H 
- 2 Generatori trifasi a 400 HP., 1 Generatore trifase 800 HP. 5000 volt PREVENTIVI E PROGETTI š 


mpianto eseguito per la Centrale elettrica della ` SMI “a 
A. G. Deutsche d Bernterode «Giormansa) А RICHIESTA —— 
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FORNITURE COMPLETE 
per impianti stradali e interni 


BRACCI STRADALI — LAMPADE 
ÍSOLATORI PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VALVOLE D: SICUREZZA . 
INTERRUTTORI A LEVA 
STRUMENTI DI MISURA 
ACCESSORI PER IMPIANTI Ay 


o 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATI GRATIS А RICHIESTA 


= — 


N De — М с МА AUS — N а ha e TT a nd 


Per preventivi macchi nario olettrico e consulenza. tecnica dirigersi al nostro reparto speciale 1 


UFFICIO TECN ICO 


Teegrommi: SAME Milano | Telefono : 91-60 
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3 ааа ааа талата rtr rl rt ааа IE 


__— gg CASA FONDATA NEL 1952 p. 5 


BELLISS : MORCOM 9M Ltd. | 


== BISI — A 


Æ Motrici е Ci 
s a Vapore 


a rapida rotazione 
e a lubrificazione automatica forzate. 


IMPIANTI 


DI CONDENSAZIONE 


a superficie e a miscela. 


Materiale = = = = = = 5 
RRR di assoluta = ж n = 
xxx ome prima classe. fel 
: 
El 
5] 


ar Oltre 270 Centrali già equipaggiate o in costruzione per una potenza di 700.000 HP. —< ____ | 
Preventivi e studi di Progetti completi. (1,15) - 24,8) | 


Ufficio di rappresentanza per Fitalia: Piazza S. Carlo, 2 - МЕНЕ; А NO - Telefono 93-10. 
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CONVERTITORI VERTICALI 
MOTORI VERTICALI 


per. accoppiamento diretto con centrifughe, ecc. 


EE (16-20-91) 
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| Rappresen tanza Generale per Italia : 
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LODOVICO HESS 


Telefoni | 29-87 MILANO Conduit Milano - 


15- Via Fatebenefratelli -15 
а 


FULGURA 


Lampada a filamento kinta likas 


` "BERGMANN. 


1 watt . Per corrente 
| per candela continua e 
| n alternata 
. Durata T 
E di Funzionamento 
funzionamento in tutte 
circa 1000 ore le posizioni 
Qui — Di 
Piccola Intensità 
radiazione 
| luminosa 
dı calore 
| sempre | 
E ES costante 
t dee 
Van tagglosa m3 
diffusione i 
d A 
luce 


di economia 


DOMANDARE LISTINO N. 76 


(1.15)-( 4,9) 
CSI == г Г == >= 


Avvisi di Pubblicità dell ELET TRICISTA. 


ы ааа S SS 
| CONTATORI "n ELETTRICA 


della 
Bergmann-Elektrizità äts- Werke «A. G. 
Per ogni tipo di corrente 
o ‚Рег ner genere di carico 


Modello B. E. 


| г | | SrO 
| Ф ^ A н Se ГА] $ 
^? $9 © " 9 2a 


Modello B. D. U. 


Nuovi Modelli 


Domandare nuovo listino N. 75 | 
| Modello B.R. 


—— 9 9-3UP-* € «Gu @ 9€———— ———— —— — 


. LODOVICO HESS 


MILANO 


15 - via Fatebenefratelli ~ 155 


Telegrammi: . 
Conduit - Milano 
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CREDITO ITALIANO | | 


SOCIETÀ ANONIMA _ Capitale sociale L. 75,000,000 — Riserva ordinaria L. 8,773.087.86 zs SOCIETÀ ANONIMA 


Bari, Carrara, Chiavari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Monza, Napeli, Novara, Parma, Rema, Samplerdarena, Spezia, Terine. 


SEDE DI ROMA AGENZIA B - 01-0, 49, Corse Vit. Ema. 


———— w 


19-72 | Uffici e Agenzie 


98-23 Direzione (interpròv.). 
36-38 


Indirizzo telegrafico “СВЕОІТ,, e Operazioni e servizi diversi della Sede di Roma e delle sue Agenzie @ Telefoni (99-55 Diresicne (interpr 


Depositi Fruttiferi. X Servizio di Locazione di Cassette forti e Casse forti 


Conti correnti liberi 2 */,. E 
Prelevamenti: sino a L. 20/000 a vista; sino a L. 40.000 con 1 giorno di 
preavviso; sino a L. 100.000 con 3 giorni di preavviso; somme mag- 
giori con 5 giorni di preavviso. 
-Conti correnti mensili 


per custodia di valori, documenti, carte, eco. 


mnm | Formato | Mese | 3 Mesi | 


6 Mesi | Anno 


Versamenti di somme l'ultimo giorno di ciascun mese per prelevarle | piccolo | L. 3.— | L. 6— | L. 10.— | L. 18.— 
l'ultimo giorno del mese successivo, con 5 giorni di preavviso per ogni Cassette -forti medio » 4— | w &— | » r¿— 
versamento o rinnovazione. grande. | > 9.— | » 18.— | » 28.— | x 40.— 

Libretti di risparmio 2 '/, */,. Casse-forti. . .| unico » 18.— | x 32.— | x so.— | x 8o.— 

Prelevamenti: sino a L. 3.000 a vista; sino a L. 5.000 con 1 giorno 


di preavviso; sino a L. 10.000 соп 5 giorni di preavviso; somme mag- Si 
giori con Io giorni di preavviso. 
Libretti di piccolo risparmio 3 °/,, — Prelevamenti: sino a L. 1000 


al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso. 


B.— pagano a vista e senza p provvigione, ai Titolari di Cassette-forti e Casso- 
forti le Cedole kadite e i Titoli estratti esigibili in Roma. 


SN 


Servizio di Custodia di depositi chiusi in Camera-forte 


5 , , 
N. H. Tutti gl' interessi sono netti d'imposta e capitalizsabili alla fine di ogni seni sense OE vió. 


е РУТ ono s n E sor Vizio diesen Nella Camera-forte si riceve in custodia qualsiasi deposito chiuso e 
sigill 
Buoni fruttiferi con scadenza da 3 a 5 mesi 3°/. — con scadenza 209, 


da 6 a 11 mesi 3 !/, */,. — con scadenza da 12 а 23 mesi 3 !/, °!,; con 
Бей: a 2 anni e oltre 5 */, °/,. 


| diritti di custodia vengono computati in ragione di un centesimo per 
ogni 20 decimetri cubi al giorno. 


ORARIO. ^" Í 


> 2$.— 


Conti correnti di corrispondenza erediter! e debitori a condizioni da convenirsi, 
= Conti correnti in effettivo a condizioni da convcenirsi - Apertura di crediti 


liberi o documentati per le importazioni ed esportazioni da e su qualunque 
piazza Italiana ed Estera. - Anticipazioni sovvenzioni e riperti contro va- 
lori o certificati di merci. — Esecuzione di ordini di Borsa su qualunque 
piazza per contanti о a termine. — Sconto e incasso di effetti sull’ Italia 
e sull'estero. — Cambio di monete e valute estere. — Lettere di credito 
su qualunque piazza Italiana ed Estera. — Assegni e versamenti telegrafici 


I locali restano aperti a disposizione dei Titolari di Cassette-forti e 
Casse-forti, nonchè per la consegna e pel ritiro di depositi in Camera- 
forte, dalle ore 9!/, alle oreié !/, tutti i giorni in cui l'Istituto fa ser- 
. vizio di cassa. 


- 


КЕ a 


pe 
I titolari possono delegare una o più persone per la disponibilità delle rispettive 


] 
| 
N 
4 
$ 
| 
x 
| 
| 
i 
semestre. — Si ricevono come versamenti in valuta Cedole scadute e Titoli e 
| 
{ 


| I contratti di locazione e di deposito possono essere intestati anche a iù persone. 


su qualunque piazza. — Compra e vendita di cambi a consegna, con fa- Cassetie-'orti, Casse-foril e depositi in Camera-ierta. 


coltà di consegna o ritiro, a piacere del contraente. — Deposito di valori + 
diversi in semplice custodia e in amministrazione, + 


sistemi di difesa contro incendio e il furto. (1,15)-(24,8) 


SOCIETÀ SIDERURGICA 2 SAVONA” 


ANONIMA — SEDE IN GENOVA — DIREZIONE IN SAVONA 
CAPITALE STATUTARIO L. 30.000.000 — EMESSO L. 18.000.000 — VERSATO L. 18.000.000 


Acciaieria, Laminatoi, Fonderia 


F ABBRICA DI Dis. 


LAMIERE LISCB, DA SCAFO, DA CALDAIA, STRIATE 
PRODOTTI IN GHISA 


Locali completamente corazzati in acciaio e costruiti secondo i pià recenti x 


PRODOTTI 


Linzotti di acciaio, conici conici ed ottagoni. 
BBillette, Masselll. 


Barre quadre, tonde, mezzo tonde, piatte e piatte ar- 
rotondate. 


Larghi piatti 

Verghe angolate a lati uguali e disuguali. 
Verghe a T ad U a Z o лог. 
WVerghe ansolate a bulbo e T con bulbo. 
Travi da mm. 80 a mm. 350. 

Barre di graticola. 


Tubi a bicchiere a cordone ed a briglie da mm. 20 a 
. mm. 1250 di diametro per condotte di acqua e gas. 


Pezzi speciali relativi. 
| Cuscinetti per ferrovie. 


Coionne - Supporti - Pezzi TEE secondo modell» o 
disegno. 


Cilindri per laminatoi in | ghisa ed in acciaio. 
x Cuscinetti per ponti, in acciaio. 


ROTAIE E RELATIVO ARMAMENTO 


| | | DI QUALUNQUE PROFILO E DIMENSIONE | 
Rivolgersi esclusivamente o alla Direzione Generale in Savona 


GENOVA Sig. @. Libero Tubino — Piazza S. Sino, 6. 
MILANO Sig. Fortunato Fiorentino — Via Vicror Uco, 4 
TORINO Sig. Ing. Pietro Ferraris — Corso Oporto, 35. 


Per le piccole rotaie da 14 chilogrammi e meno, rivolgersi ai Sigg. SINIGAGLIA & DI PORTO - ROMA 
ME -~ = ж — — > 


DANAD ADD DA D AF P A DE A a) 


о ai seguenti rappresentanti : 
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Ф 
POMPE CENTRIPUGAE `° 'ROTURBO,, BREVETTATE — | 


| 
| 
B AUTOREGOLATRICI a velocità fissa, per qualsiasi variazione di car ico, di aspirazione e di volume, a forza A 


^| 0% 
| ° 


L'Umica vera ge Turbina 


Efficienza elevata mantenuta, perchè sono esclusi logoramenti, anche con acque fangose, per l'assenza di vani 
sottili e pezzi delicati. 


Digromma conporalvo dll core оббо asse ave ooo. | POMPA PREFERITA PER DIRETTO ACCOPPIAMENTO 
Ber Е ЕЕЕ `- A MOTORE ELETTRICO ` Ps 


ERE A+, 
икин Zan m . “nt 
E GHE Sı adatta: per getti variabili di pressione e volume, uso 
A4 HH- pompa d'incendio; per aspirazioni di oltre 8 metri -e per sca- 
rico nel vuoto, senza inconvenienti, ed in generale per appli- 
cazioni fi ora ritenute impraticabili per una pompa centrifuga 
o turbina. 


Chiedere listino R 101 e ai dai Concessionari 
per U Italia : 


ү W, CHILD & BENEY, Ltd. 


А Pompe бәйлә comune —— 27 - Via Principe Umberto, MILANO. Ü 
| (1-15) 6-9 Фф 


& Pompa . fPolubo” 


Fr. Geb Berli 
-r. Gebauer, Berlino 
Fondato: 1833 FABBRICA DI MACCHINE GEBAUERWERK 
A SPECIALITA 
Pompe Centrifughe ad alta e bassa pressione per ogni rendi- 
mento e per ogni genere di comando e potenza. Adatte ad ogni 8copo industriale. 
Pompe Centrifughe ad alta pressione per alimentazione 
| . di caldaie. | 
Massima sicurezza di esercizio, costruzione accuratissima, facile accesso. 


Pompe per canalizzazioni, per impianti di олы opere di vado. 
Pompe di circolazione. 


"FEDES 


dI I Tire 
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FACCIA GE OASIS AGRA AO IXCECEGEORORK E EODICEXCECEORORDIOEOACICIOECIEOE Е 


Ing. MARIETTI «С. 


PREMIATA FABBRICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


TORINO 


Via S. Quintino, 19 Telefono 21-81 


A 


T"; ere 
Í 
[ 


ЇЙЇ 


PREVENTIVI, PREZZI E LISTINI A RICHIESTA 
ҮҮНҮН V ТАИТ Я IZZAUA ШМ 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 
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Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle c su modello — Lavorazione della MICA — 
Fabbricazioni di lavori di Amianto indurito e di Cartone indurito verniciato nero a fuoco — Tubi sagomati 
di cartone e di carta-Mica — Vernici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aria — Pasta 
per saldare Sound — Nastro gommato — Lavori di gomina — Nastro Della inalterabile per impianti esterni — 
Cartone Pressspahn — Carte isolanti speciali — Nastri di filo e colone — Tele isolanti verniciate — Amianto — Carta 
= Giapponese — Ebanite — Galalith — Fermite — Asolile cd altre materie isolanti su modello. : 


TUBI ISOLANTI 


Fabbricati col medesimo sistema 


e nei mcdesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


RAPPRESENTANTI E FILIALE 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, * Рег Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. - 


Via Annunciata, 4 - Milano. : Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ^| рег l’Italia Meridionale: Ing. P. L MARTORELLI 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito. Ж - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa.- nà: ad 
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| 
| Impianti Telefonici / 
X 
Y 


i © 26 di qualsiasi genere X X ¿ 
LINEE TELEFONICHE PRIVATE /< 
OCL RET URBANE / O - = 


IMPIANTI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE И è; 


arci / 


Stazioni Centrali di commutazione 


secondo i più moderni sistemi 


Fornitori 


"Telefoni ad alta voce del R. Governo 


per navi, miniere, da campo, 


Concessionaria 
PER L'ITALIA & RAPPRESENTANTE 


DELLA 


Aktiengesellschaft 


й | 
Mix Genest 
lelephon& Telegraphen Werke 
ScHONEBERG - BERLIN 


A y ^9 
IMPIANTI COMPLETI DI AVVISATORI D'INCENDIO 


c ЕҢ STABILIMENTI, TEATRI E GRANDI CITTA’ 
Impianti di Poste Pneumatiche 


per servizi privati e pubblici ra ЖЕ == 
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CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
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COMPTEUR 


ÉLEOTRO 


ÉLEOTRO / f 
= uode 


F. 
LIMITATEUR pn 


ÈLECTRO 


HORAIRE 


BREVETTI OTTENUTI 


in tutti i paesi industriali, 
‘ in Germania, 
e agli Stati Uniti 
con garanzia del Governo, 
come novità in tutto il mondo 


DINA —— 


ESPOSIZIONE PARIGI 1900 
2 medaglie d'oro - 1 medaglia d’argento 


SUCCURSALI: 


FRANCIA : 66, rue Turbigo, Paris 

SPAGHA: 30, S. Mateo, Madrid 

MESSICO: 29 S. Bernardo, Messico ` 

LONDRA : Bazaar Bulidings-Drury Lanc (Provvisorio) 
BERLINO : 107 Gitschinerstrasee (Provvisorio) 


PPP LE 


in Francia, 66 rue de Turbigo - Parigi — l'altra in 
Spagna, 30 San Mateo - Madrid. Chi desiderasse in- 
caricarsi della direzione della succursale d'Italia do- 
vrà disporre di una cauzione di 25.000 lire e pos- 


Nota. — Due Succursali sono già fondate, una x 
; 
) | 
sedere ottime referenze. | 


Avvisi di Pubblicità dell' ELE 


Electro-Cervera@ 


66, RUE TURBIGO, 66 
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TTRICISTA. 
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PARIS 
—+$b<+ 
SPHICIA T IT'A. 
APPARECCHI DI MISURA 
PER ABBONAMENTI 


ÉLEOTRO 


LIMITATEUR BM 


E^. 
1 


ÈLECTRO / a | 
/ 3 - É | E x 


Sede Centrale: 


(Provvisorie) 


LIMITATORE ELETTRICO PERFEZIO NATO 


Installato dalla Centrale Elettrica nell'appartamento dell'abbonato, 
evita la frode, economizza il consumo, regola la produzione, e in una 
parola, risolve la questione dell'abbonamento à forfait. 
Apparecchio di piccole dimensioni, elegante, solido, sensibile che 
soddisfa a tutte le condizioni richieste dai toonici dal 
Limitatore ideale. | | 

Facciamo anche rilevare i suoi due nuovi e intoressantis- 
simi impieghi: uno, trovato dalla Compagnia Edison, come 


taglia-circuito per la preservazione dei contatoriy l’altro 


‘como taglia-circuito sulle reti telefoniche, in sostituzione 


del piombo fusibile. 
Prezzi degli Elettro-Limitatori A & В 
presi alla Stazione di Parig!, senza alcuna spesa 


N° 1 per intensità da 5 а 32 candele ampères da 0a 1 L. 10 


> 2 > > » 282 » 100 » » > 1» 3 » 15 
» 3 » » » 100 » 200 » » « 3 » 6 » 25 
> 4 » > > ‘200 > 400 » » » б» 12 » 50 


Questi prezzi s’intondono per un voltaggio fino a 
130 Volt. Per un voltaggio superiore prezzi da convenirsi. 

S'impiegano con correnti alternate o continue e si possono mettere 
tanto nell’interno quanto all’esterno. 

Ognl ordinazione non dovrà essere inferiore a 3 apparecchi. 


SCONTO 
Ordinazione da 10 a 100 apparecchi; il 20 °/, 
» > 100» 500 » » 30°, 
» > 500 > 1000 » > 40 °/, 
» » 1000 e più » ». 50 y? 


Attiriamo specialmente l'attenzione sull’importanza 
cogli sconti che la nostra vendita mondiale oi permette 
i fare. 


Grandi facilità: di pagamento 
(Diritti di Dogana insignificanti) — Domandare le condizioni. 
NOTA: Cercasi, per le succursali, tutto il personale dagli operai al Direttore. 
(1-15)-(17-9 


Avvisi di Pubblicità del ELETTRICISTA 


à 0—TTT_TTCT———_r=_re5KKx5c3TT=—T_T—-_—Y° T—=—=c=="=% 
| PIRELLI & €. MILANO | 
| | Con Stabilimenti Succursali | 
| +Ë ; С C | а HE Can. +. š 
il Spezia - - Villanueva y Geltrü | 
; нене 57 | | 
ў | 

. | Cavo 5? ui I servizio PARIGI 1900 GRAND-PRIX Cavo posto пе шош Garda | 
| S. LOUIS 1904 13,000 VOLT i 
| MILANO 1906 ruori concorso x 
R 4 BUCAREST 1906 DIPLOMA D'ONORE | 
Š "n * m. Fsposizione Inter. delle Applicazioni dell’Elettricità i 
18 25... M MARSIGLIA 1908 2 GRAND-PRIX | 
| Ñ CAVI ELETTRICI 
à AEREI, SOTTERRANEI e SUBACQUEI ^ 
| = Per Energia, 1 
à | Provate a oltre 200,000 VOLT Luce, Trazione, Telefonia. Provato a oltre 80,000 VOLT. { 
| Cavi Telegrafici Sottomarini: | i 
i Cataloghi e Preventivi a richiesta | 
x (1,15)-(34,8) 
ii IALIA ALTRE Е.А. лә АЕРА гу СУ — 9. ARL ME о-у ADI AR ME MRI - ALI AIA MIO ali Qr AIMEE (LL ALI error | 


| (aust. Mechtersheimer G.m.b.H. 
_MAXIMILIANSAU A. Ru. 


Cantieri di Iniezione 


PALI INIETTATI PER CONDUTTURE 


elettriche, telefoniche e e не | 
ә 


TRAVERSE CREOSOTATE PER FERROVIE 


Rappresentanti Generali per È Тана г 


Ranieri Tonissi & C. Кама 


Telefono intere. 16-59 Via Luccoli 14-2 


(1 15) - (12,9) 
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LUCE E FORZA 


Impianti pet trasporti di forza a qualunque tensione. 

Turbogeneratori e ‘l'urboalternatori. 

Impianti elettrochimici. 

"l'rasformatori con raffreddamento ad olio e ad aria. 

Mistori speciali per qualunque industria. z 

Quadri di distribuzione completi 9€ Interruttori, apparecchi, ecc. 
per qualunque tensione. 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori + Conduttori e cavi. 

Lampade ad arco normali, a fiamma e Liliput per corrente con- 
tinua ed alternata. 

Lampadine ad incandescenza ed al tantalio a consumo ridotto. 

Contatori normali, a doppia tariffa, a massima richiesta, diffe- 
r.nzialt autcmatici. | 

Limitato-i di corrente, ecc. 


TRAZIONE 


Studio ed esecuzione di impianti per Tramvie. 

Ferrovie normali, a grande velocità, sotterranee, sopraelevate, sospese 

Impianti di trazione per miniere. 

Aprl.cazione dei sistemi a ccrrente continua, a bassa ed alta ten- 
sione, monofase e t.iîa:e. . 


APPARECCHI 


di misura e control!o, da quadro, laboratorio, elettromedicina. 

Centrali ed apparecchi telefon'ci. 

Impianti d’avvisatori d'incendio e di ronda. 

Telegrafi 4 Orologi elettrici 48 Indicatori di livello d'acqua o8 
Accenditort di mine. 

Indicatori di velocità e contagiri 9€ Trasmettitori d'ordini per 
marina e min’cre 2 Telefoni ad alta voce < Apparati di 
blocco 4 Aprli-. p:r efetircchimica e metallurgica. 


— ч чычым КААК _ — — чш чы 


UFFICI TECNICI: 


GENOVA, Via S. Lorenzo, 8 - TORINO, Via Ottavio Revel, 20 - NAPOLI, Piazza 7 Settembre 


——— AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ === 
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MANIFATTURA ITALIANA CINGHIE 
MASSONI x MORONI-MILANO - 


aA 


Avvisi di pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


GRIMALDI & C... 
GENOVA 


TRAPANI 
LIMATRICI 
FRESE 
PIALLE 
ALESATRICI 


Filiale a Milano ° | INN | 
. Foro Bonaparte n. 1. < CA TALOGO A RICHIES TA < 


——— — — + — r F e A m 


Costruiti e forniti 


3 Anime, 508,5 mm. 


3 Fasi, 3,000 Volt., 
| POWELL DUFFRYN 


Isolamento con oarta, Q STAM COAL CO 
n f Í e ° 
ricoperto di piombo 6.1 T x LTD., 
| à eo | 
Fili armati CA | CARDIFF. 


‚ è 
am = 


e Cavi protetti Cavi di ogni diametro, 


e: 1 

(copertura di rame CA 08 mm. 
e Peso per Km. 

sotto piombo). СА кел 


2 ; Д 
га 7 
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Sede Centrale : Officine : 
BLOMFIELD STREET, LONDON, E.C. NORTH WOOLWICH & GRAVESEND 


W. T. HENLEY'S TELEGRAPH WORKS CO. LTD. 


J RAPPRESENTANZA Italo Zilannoni 
PER L'ITALIA: ° | 189) Via Chiodo N- 6 - SPEZIA 


3 


Avvisi di Рис deli ELETTRICISTA, 


Gio. Ansaldo Armstrong & C. 


Sede Legale in Roma, Sede Amministrativa e Industriale in Genova 
Capitale Sociale L. 30,000,000 interamente versato 


— e 


Dinamo alternatori e motori di qualsiasi genere - Impianti Elettriei - Tra- 
sporti di forza - Applicazioni elettromeccaniche di qualsiasi specie - 
Gru a ponte scorrevole, gru da porto, carri trasbordatori, eleva- 
tori, argani, paranchi, montacarichi. pompe. ventilatori, compres- 
sori, trapanatriei. ecc - Impianti elettrici completi su navi da 
guerra e mereuntili - Apparecchi elettrici speciali e fanali per bordo 


STUDI E PREVENTIVI' A RICHIESTA 
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esas © MACCHINA PER SCRIVERE WILLIAMS, 


UNICA MACCHINA DI PRIM'ORDINE 


| NN 1 3 a scrittura visibile e senza nastro 
pp Sup] . Oltre 25000 in uso di cui circa 2500 in Italia 
TI fare SSL N La * WILLIAMS,, è oggi la preferita, perchè la migliore 


L'ultimo modello è-tutto ciò che si può desiderare In 


macchine per scrivere 
D, KA 


A Chiedere catalogo, referenze e macchina in prova agli Agenti Generali ed esclusivi per l'Italia. 


SOCIETA" MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 
già Ing. G. PONTREMOLI e C. - MILANO 
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L'ideale delle penne a serbatoio 


LA PIU ECONOMICA | € la 
PERCHÉ DELLA MASSIMA DURATA o 
LA PIU PERFEZIONATA - | 
LAPIU ELEGANTE 
LA PIÙ MODERNA 
LA PIU SEMPLICE 
LA PIU PRATICA 


AGENZIA 


450575 > 
BELDAGORSA | GENERALE PER L'ITALIA PRESSO LA 
Società Macchine per Scrivero ed Affini | 
MABIE TOOD & BARD EM EMT 1 
Londra e New-York d penne NINO 


SO v (1,15) - (24,8) 
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TL NN 
[ЯШИ ЇЇ ИШИН ANGELI] ADLER ç EISENSCHITZ 


x ROMA — Via in L'uoina, 4, 5 — ROMA ^.  » MILANO 
E Telefone interp. 9039 Per Teleg. MICROFONI - Roma Yia Principe Umberto, 30 


0000 00 W. 06 °° - 


MICROFONO AD ALTA POTENZA - — I mas T 
ANGEL INI | 


Grande potenzialità fonica - Audizione chiarissima : 
Gli unici per la corrisponienza a grandi distanze · 
| Applicazione facilissima a qualunque apparecchio 
2 Ibl _____ 


SPECIALITA’. 


Apparecchi Telefonici da muro provvisti di braccio 
snodato con Microfono Angelini munito di im- 
i boccatura igienica in porcellana (brevettato) 


Impianti e manutenzione di Telegrafi e Telefoni interni 


Apparecchi da tavolo di lusso ed economici = INTERRUTTORI 
Interruttori elettrici a tempo per impianti d' Illunyjnazione 


Fresatrici 
Trapani 
Limatrici, ecc. = 


GRANDE ECONOMIA Tania 
vig IMPIANTI DI CENTRALI - MULTIPLI autocentranti 
AVVISATORI ELETTRICI PER LADRI ED INCENDI 

CAMPANELLI ELETTRICI - PARAFULMINI : || Punte vere americane | 
ACCUMULATORI utensili. eco | 
PILE A SECCO - RICEVITORI AD ALTA VOCE pou | 
Grande Officina di Costruzione |- È — Cataloghi gratis a richisa — —— $ 
cricorrd8 reo. (ы) 88) __ с È 


GIUSEPPE VANOSSI & C. 
Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


м.» MILANO -Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-D.) regarde tour" MILANO 
g KSPOSIZIONE INTERN 4A ZIONALE MILANS 19068: MEDAGLIA D'ORO 


Rappresentanze 6 depositi: Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interruttori, Commutatori, Porta valvole, 

GENOVA - Ing. S. Cavallaro Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Presea derivazione di corrente, Reostati, Trasformatori e riduttori di 

— Via XX Settembre, 16 — tensione per lampade ad arco, Suonerie, Cauteri, ecc. Avvisatori acustici per limitazione di carico. Accessori per inpianti 

TORINO - Enrico P di centrali e cabine di generezione e distribuzione d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltag- 

nrico Piumatti gio, Resistenze, Bobine di reattanza, Piastre di terra, ecc., 

— Via 8. Quintino, 11 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione sul marmo ed ardesia lucida 

NAPOLI - Ercole Marelli e C. | per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a qualunque intensità e ten- 
— Calata Trinità Maggiore, 8— | sione. Si costruiscono interruttori e commutatori per qualunque applicazione dietro indicazioni o disegni. 


| ROMA - G. THURLOW GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA 
‘ Yia Cernaia, 23 e S. Basilio, 14 15 — A richiesta disegni e preventivi ——— . (1.15)- 4,9) 


— — — r————_————_————_——————"—_— _—_q«xnxn€@q«€xf8R£RCBC [ _«_ 1 —— a —_—_———6&6= 
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SOCIETÀ ANONIMA _FORNITURE ELETTRICHE 


SEDE IN MIL L.A МО — via Castelfidardo, N. 7 Capitale Sociale L. 600,0UO interamente versato 
Vedi annunzio interno 263— 


“I 
—— — +—n-- ——- - — ————6€_ 


Avvisi di I DUDONCIA del ELETTRICISTA 


L'Ufficio Brevetti Prof. A. BANTI -Roma 


| sotto la particolare direzione dell Ingegnere GIOVACCHINO BANTI 
ESEGUISCE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 


1° — Copia di Brevetti Italiani ed Esteri 
2° — Ottenimento dei Brevetti in Italia 
3° — Ottenimento dei Brevetti all'Estero ————-— |! 
4° — Deposito di Marchi di Fabbrica e di Modelli in Italia ed all'Estero x 
5° — Cessione di Brevetti e di Marchi === x 
| 


6^ . Messa in Opera dei brevetti 


7° — Messa in valore dei Brevetti Italiani e Stranieri mediante — 
zione di Sindacati o di Società =~- 


Il Signor Hermann Heinrich Bóker & C. 
| a Remscheid concessionario del brevetto italiano 
26 dicembre 1906, Reg. Att. Vol. 238, N° 201, 
Reg. Gen. N° 85202 avente per titolo: 


Disposizione per chiudere lo spazio 
intermedio fra due carri (tramviari at- 
taccati. 


rende noto di voler cedere il detto brevetto od 
accordare licenze di fabbricazione o di esercizio 


a favorevoli condizioni. 


кюк — — 


Per schiarimenti e trattative rivolgersi а Uf- 
ficio Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica. 


per l'Italia e per l'Estero della ditta 


PROF. A. BANTI 


Via Carour, 224 = ROMA - Via Caconr ‚ 224 
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Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRIOISTA 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


“GRANDE MEDAGLIA D'ORO — 


i ___ Esposizione М Milano 1906 —ć— 1906 


Edoardo Weil 


MILANO - Via Vincenzo Monti, 4 
| "Telefono intercom. 2-85 > 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


m |. MEL se 
ni ARTICOLI 
AFFINI 
E. 
RAPPRESENTANTE 


generale per l'italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON FABRIK А, 6, 


già J. Berliner (1,16)-(1,8, 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premio Bere rn 
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Referenze di primo ordine 


PARIGI 


0,05) - (10,8) 
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ESCLUSIVI CONCESSIONARI NEL REGNO D ITALIA 


WANNER & COMILANO 


BRUSSELLE HORGEN 
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Fornitori: сі R. Arsenali, Ferrovie e Tramvie Italiane 


Fabbrica di MOLLE a SPIRALE di filo acciaio 
г prima qualità, temperate con metodo brevettato 


per tessiture, filature, cartiere, motori elettrici, vagoni 
tr:mviari e per tutti quei meccanismi che richiedono 


Como 1899: Mecaglia* 'Cro di 10 grado. 


una molla resistentissima e di lunga durata. — Filo 
tordo o quadro fino a mm. 50. 
Resistenza fino a: ikg. 0 009; 


Fsposizione Universale di Parigi: Medaglia d'Argento 


Rondon: affatto imrossitile in 
cnusa della loio permanente elasti- 
‘A cità il rallentarsi dei dadi dei bolloni. À `. 
Ш Fornitore di Stabilimenti governa- E ' 
. tivi, costrattori di vagoni ferroviari, V | “e 
tramviari, automobili, ecc. PA 


Campioni a richiesta. 


eom Milano 1906 : MEDAGLIA D'ORO 


] ORINO — 7 Йа Assarotti — TORINO 
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= Rappresentante Generale per l'italia: CAV. ale MUI EIER. 


(1,15) - (24,8) ; 
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Avvisi di Pubblicità deli'ELIETITRICISTA 


` OFFICINA ELETTRICA 
DIR? EM? GEROSA 


SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI - Capitale versato L. ‚ 300,000- | 


MILA NO - 
Via Vittoria Colonna, n. 9 


t ooe 0 еъ 


FABBRICA di TELEGRAFI e TELEFONI-APPARATI ELETTRICI 


APPARECCHI TELEFONICI A BATTERIA CENTRALE 


Commutatore centrale 


оо #D-00Oevli@0eo__y9---—_ — 


—— — 


Le Piccole Centrali Telefoniche 


À complemento delle grandi Centrali per servizio delle città 
servono le piccole Centrali capaci da alcune decine a qualche 
centinaio аі linee. | 

Non vi è amministrazione pubblica o privata, lilio: 
od azienda che non risenta il bisogno di un buon servizio telefo- 
nico che permetta la comunicazione dei varii uffici fra loro, di 
ciascun d'essi con la rete urbana. | | 

‘Soddisfare a tale bisogno e mettere il servizio telefonico al- 
l'altezza dei perfezionati servizi d'ogni altro ramo della tecnica è 
il compito che ci siamo prefissi. 

I numerosi impianti eseguiti fanno fede che fu raggiunto. 

(1,15) - (%4,9) 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRICISTA. 


SOCIETÀ. iN ING V. TEDESCHI & C. -TORINO 


Fabbrica di conduttori isolati 
e cavi elettrici per ogni applicazione deil’ elettricità 


—- —- 000 ә 0 Ә 0-е Otee С - 


. САМ SOTTERRANEI E SUBACQUEI per impianti di 
energia elettrica per tensioni sino a 50 mila Volt. 


"LE. CAVI TELEFONICI 
1-19 4. ‘ E TELEGRAFICI 


I © AERBI - SOTTERRANEI - SOTTOMARINI 


(850) - (819) 


i — 


MASSIME ONORIFICENZE A TUTTE LE ESPOSIZIONI 
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Società Anonima due in Brescia 
CAPITALE L. 2,000,000. 


OFFICINE METALLURGICHE TOGNI 


SPECIALITA 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per Impianti lIdagelettrici 


‚„ UNICA FABBRICA ITALIANA 


Tubi in Lamiera Acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI NLAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro 
+ф94- 


CONDOTTE 
FORZATE 


40 IMPIANTI ESEGUITI A da 


per oltre 200.000 H 


Sistemi — d’unione 
garantiti per pressioni 


SINO -100 - ATMOSFERE 


Referenze di primo ordine 


Paratoie - Valvole 
Grue a Ponte 
(1,15) - (24,5) ` 


@@@ Costruzioni Metalliche - Pali per Linee Elettriche 4606 


` — a 


Avvisi di Pubblicità dell'ELETTRIC itm 


"2 4 "ју ee 


THE “OLIVER, TYPEWRITER C. L 


Uffici Principali e "Fabbriche: CHICAGO 0...9. А. 
Filiale : Ditta A. GIANNOLA-PUCCINI 
Palagio dell’ Arte della Lana | 


——— — 


PEIR ENZ E: 
€— "o 


— 


La Commissione Tecnica, nominata dalla 


DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


4 per esaminare e scegliere 1l tipo di macchina scrivente che meglio ri- 
Я spondesse alle esigenze di un gravoso servizio ha concluso per la 
‘OLIVER,, giudicandola la migliore fra tutte. ч 
In seguito a ciò la Direzione Generale delle Ferrovie dello & 
Я Stato ha dato il 1° febbraio 1906 una prima ordinazione di: ; 
© 100 Macchine Oliver, 
HE il 6 agosto una seconda — n ib 100 Macchine. 


SCRITTURA IMMEDIATAMENTE VISIBILE 
Macchina Moderna - Durevole - Completa 
150 mila macchine vendute in tre anni. Record Mondiale (М)-‹1вв› ^ e 


E SOCIETE ves LAMPES 
i incandescencc de Zürich 
Fondata nel 1889 . | | ZURIGO 
| Stabilimento a 
BIRMENSDORF 
LAMPADE À 
INCANDESCENZA 


di tutti i generi 


LAMPADE 
comuni - 


e di lusso 


per decorazione 
per alte tensioni 
per tram ways 
tamma 
smerigliate 

ecc. 


= 
Agente generale 
F. BIETENHOLZ 
TORINO 


(1 15) Ж ‚18,9) 


0 А PESTALOZZI QU, 


< SOCIETÀ ANONIMA* | : 
П Niedergla tt IH 


ові 


— 


E : АЯ DI 
і "ME - — D, I д 
? i 3 tO Di RN CE AAA BELL. | А СА е 
П I i ` LEM | n 
К НҢ I! DA B di 4 d .. 
[E í M | T i D . 

an IRAN FABBRICA DI CARBONI j “IL JN 
" «|! 1 MIMU И fi n 

! Н s; 
y m .. 

` > 


per lampade ad arco e di elettrodi 


* CARBONI ` 


PER 
LAMPADE AD ARCO DI OGNI SISTEMA 


per corrente continua ed alternata 


SPECIALITA': 
ir^ PER LAMPADE AD EFFETTO DI LUCE CO- 


TA, gialla, rossa, bianca 


CARBONI PER LAMPADE A VASO CHIUSO, di lunga durata . 
CARBONI PER RIFLETTORI E PROIETTORI elettrici, ecc. 


CHIEDERE PREZZO CORRENTE 


Agente Generale: (1,15 (24,8) 


| F. BIETENHOLZ - Torino 


мы rx 


REGOLATORI AUTOMATICI Thury 


di tensione, di intensità 


per corrente continua ed alternata 
per alternatori, trasformatori, feeders, ecc. 


Regolatore per 
corrente alternativa 


(1,15) - (12.9) 


Referenze di installazioni eseguito 
in tutti gli зан “u opa ed in CePMOS 


"Ing. S. Belotti < C. 


MULT oce TN 


MILANO - Cors Romana, 13 - MILANO 
Telefono 73-03 Telegr. INGBELOTTI 


e — 


e per Forni Elettrici 


i" 
: 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA. 


Progresso della moderna costruzione edilizia 


FELTRO IMPERMEABILE 


SICUREZZA - LEGGEREZZA 
ECONOMIA DURATA 


MARCA DEPOS.TATA 


genza catrame od asfalto, resistente al calore ind uqa, 
al freddo, agli acidi, ecc.. invece di tegole, lamm*ere, asfalto. 
cemento 


Per copertura di tetti, vagoni, solai di | 
armato, ecc. e 
Per isolazioni di fondamenti 
umidi, terrazzi, ecc. Š 
Per pavimenti c tappeti, есе. e 
Per costruzioni navali, stabilimenti frigoriferi, 
ошон applicazioni in Мана dal ашу civile e militare, Uffici teonioi. Ammini- em 
e 

e 


ponti, tunnels, muri 


vagoni retrigerantl. 


— 9 Lt em n Moms ve was У one 


Prezzi per rullo di 20 mq. (m. i. 22 X 0.918): 


Roma - Palermo 

Napoli Bologna - Milano 

Ú. spessoro o pioga = | 
» ° . 


9 » » 
8 > » 
Ruberina | 
“Chiodi speciali : ч » 


— Сы Эшне, ——Á— 


strazioni ferrcviarie, Stabilimenti industriali o privati con аш risultati attestati. 


CAMPIONI E PROSPETTI si spediscono GRATIS a semplice 


richiesta. Per preventivi e schiarimenti, rivolgersi a 


LAMBERGER & C, 
Via Monte di Dio, 54 - NAPOLI - Telefoni 15-45 


(1,15) - 69), 


EDITORI - GIUS. IL „LATERZA E 1 E FIGLI = BARI 


Si è кеи 


—— —— аа — F. — 


S. Frhr. v. GAISBERG ` 


MANUALE DEL MONTATORE ELETTRICISTA 


PER IMPIANTI D ILLUMINAZIONE - 


con 182 figure 
Traduzione dalla 33" ed zione tedesca di R. LUZZATI e I. MIGLIAU 


—--01000 XZ € d e €x Өө <+ - --——— ——— 


INDICE DEI CAPITOLI: I. Nozioni preliminari — II. Installazione delle macchine — II. Macchine 
elettriche — IV. Generatori — V. Motori elettrici — VI. Motore generatore e convertitore == V LL: 
Trasformatori a corrente alternata — VIII. Montaggio e MM delle maechine elettriche 
— [X. Ricerca nelle macchine e nei trasformatori e ricerca della loro eausa -— X. Accumulatori 


— XI. Lampade 


ХП. Apparecchi ausiliari — XIII. Condutture 
— XV. Preparazione e compimento del montaggio. 


XIV. Misure di precauzione 


af DR af NN SN INA NANI ID 


Questo minuale è il più ulile e nello sí: sso tempo i pii pratico di quanli se ne sono pubblicati sin ora in 
Italia. Per la sua esposizione piuna è l'unico che può essere «affidato con profitto sicuro anche ud operai di qual- 
siasi intelligenza. — Il volume di 33) pagine, elegantemente rilegato in tela costa L. 8,0 O. 


oo Qd (409. — 


—— — ———— n —— —————————— _ ———— —— 
— — — ——M M Àà——— À——— d 


In vendita presso tutte le principali librerie e dagli editori in Bari 


Avvivsi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


———————-—_--+—  "4uuoo.___—_—_—_ ш 


BREVETT ATI Ing. STEFANO FISCHER - MILANO 


Solferino, 86 


LIMITATORI DI CORRENTE Spei laid in gere, prete е moderne 


Pompe, Compressori e Vacuat>xi per ogni scopo e comando. 


continua ed alternata Isolatura di condotti, tetti, pareti, frigoriferi eco. dal caldo e freddo. 
(Ogni Apparecchio è accompagnato da istruzione per la messa in opera) Alberi, Verghe, Dadi lucidi di accialo. — Gotti in ghisa malleabile ed accia'o. 


Manometri, Fischi. 


Questi LIMITATORI di corrente sono i più. PRATICI iniettori. Purgeurs. 


— i più ESATTI — i più SENSIBILI. Indicatori Crosby. 
$499 сен. - € Valvole riduttr.c!. 
— Tipo Elektron o 


Imbiancatrice pneum. 
Macchin3 por laterizi. 
x  Concasseurs. Molazze. 
О» Carrelli di ferro. 


Prezzo dei Limitatori Elektron fino a 125 V. 


| Elektron | Elektron con dispositivo 


DES, ordinari] per attenuare la scintilla di distacco RA ИР Мал! di carta. 
е5 da AE UR da6', | da8'/, | da 11 (15) - (24,8) Centrifuga ad alta инна i ыны е 
Amperes | да1 82 рв | ig. all | alb : — Hr 


Prezzo cad. | L 12,— ee 14.50 L. 16,— L 18.— L.20,— L.22,— 


Prezzo dei Limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


ERNST PABST 


Bellevue-Coepenick (Berlino) 


Designazione ! | Elektron | | Elektron con dispositivo 


j oT dinar i per attenuare le » scintilla di distacco RAPPRÉSENTANZA PER LTALIA 
Aperos n да 2, а ! !/, а E E da 6. бав Е m— VIGLIANO - Milano 


—————— a. 

Prezzo cad. | L 12, ;L 1450 L.16,— L 18,— | 

Tipo excelsior 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le seguenti inten- 
sità di corrente: 

Fino a 125 Volts da '/, а ?/, di APATOR 

. Da 125 a 250 Volts da ';, a '/, 

Prezzo unico L, C», 7 Ə 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


STUDIO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 


Con Sede in LUGANO (Canton Ticino), Via Circonvall. 104 
(i, ” 


Corso Buenos Ayres 66 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, comunale e intercomunale 

Apparati telefonici speciali per impianti 
ad alta tensione e per luoghi umidi, miniere 
tunnels, cantine ecc. 


PILE A SECCO « A LIQUIDO 
Suonerie, accessori, quadri, ecc. 


Petizioni 


E redirect. —’Iu—m___0timUTD-i 


. | 
(Indicatissimo per Gruppi di Lampade) 
| 


(15,248) 


у reo vr oe o eaoeo oe Jweo ore ot meo OHNE TT eT_@0___e@0’’6—6—6_o ‘fs 8°" t_0‘T‘""’‘e<ÉZ<EZZE=z<% KE 


| SOC. AN. A. BESOZZI 


Materiale Elettrico e Metalli 


CAPITALE SOCIALE L. 400.000 AUMENTABILE А L. 1.000.000 ^ 


| STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: San Cristoforo, MILANO 
TORINO - GENOVA - FIRENZE - NAPOLI 


MANDA Ма 6 0 M  —— M Lt DST SN w — М АР map e T 080 


FABBRICA DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 


OFFICINE MODERNE Е la costruzione di apparecchi di precisione, di Telefonia 
lelegrafia — Tavoli di commutazione per Centrale — 
Tavoli telegrafici Morse— Telegrafì stampanti—A vvisatori 

d'incendio — Limitatori di corrente — Accessori. 


Deposito di isolatori ad alto e basso potenziale 
VETRERIE PER ILLUMINAZIONE - SUONERIE ELETTRICHE - VENTILATORI - FILI - CAVI - ECC, - ECC, 
PILE ad alta Intensità “INVICTA,, brevettate- -Pile d'ogni "m 


uds Rope 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO 
окил V, KH. I. Е, A. fio 


` 


(ELEKTROTECKNISCHE INSTITUTE- FRANKFURT) . А. SCHWARZ - FRANKFURT 
APPARECCHI DI MISURA LAMPADE AD ARCO. , 


— — —— — — — ——— — ——M——M—MMÓM——ÓM—MM ————————————M—M M . M — 9 
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Avvisi di Pubblicità 


CARBONI 


per illuminazione ad effetto 
a luce colorata gialla, bian- 
ca e marci Alba. 


TURBINE Pelton e a Reazione. 


RUBINETTI di scarico equilibrati 


(15) (2,8) 


per sola illumina- 
zione. 


dell'ELETTRICISTA. 


Ing. ©. Conti € С. 


BRESCIA _ FONDERIA MECCANICA — BRESCIA 


tif с ———- | 
Numsrosì impianti idraulici eeegzuiti 
"E 


ts 


Si RVOMOTORI IDRAULICI e, Regolatori 


per Tubazioni idrauliche ad alta pressione 
TRASMISSIONI perfezionate. 


DEPOSITO 


Carboni Elettrici 
Accessori per impianti 
elettrici 


LAMPADA 
f ^о INCANDESCENZA 


“HARD,, 


800 ORE GARANTITE 
DI LUCE INALTERATA 


"m E = oM Carboni per mi- 
Carboni per. col- ba E > = = = poem | RAPE RETEN ТАНА isolatori di porcellana 
——p——i gna DEPOSITO’ | i m 


que condu tività. 


o 016) meno | 
Vendita per l’Italia: 


Apparecchi di mi- 
sura a spirito. 


{SOCIETÀ ITAL. di ELETTRICITÀ SIEMENS SCHUCKERT 


MILANO — ROMA — TORINO — GENOVA - NAPOLI. 


LAMPADE ad ARCO 7 
е IMPIANTI ELETTRICI 


(Accomandita semplice) 


‘Ing. R. Colombo &C. 


Via Mercede 33 - ROMA. Via delle Mura 18 
Tel. 32-93 
UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE AD ARCO 


Lampade ad Arco: per corrente continua e alternata; dif- 
ferenziali e in derivazione; ad arco libero e ad arco chiuso: con 
carboni verticali e inclinati: con carboni comuni e ad “effetto... 


Accessori: Reostati semplici e regolabili - Riduttori di ten- 
sione e’ resistenze induttive. 

Disposizioni speciali per serie.. 

Appare cchi per la sospensione delle Lampade. 


—— ss. 


FABBRICA DI APPARECCHI TELEGRAFICI TELEFONICI: 
ED ALTRI 01 ELETTROMECCANICA 


n — — 


Impianti elettrici di qualunque importanza 
| per illuminazione e trasporti di forza. 


trolinsi. 


Apparccchi per 
acqua di conden- 
snzione. 


— 2 


ug "SOCIETÀ ITALIANA | T 


19-49 SE 


MILANO 


"Spazzole per dinamo 
VIA PIETRO VERRI 
N.7 


Bracci stradali, eoc. 


AUGUSTO HAAS 


MILANO 
Via Рісіто Verri, 7 
(5) - 4,8)  , 


(1-15, (17-9) 


B evetti, marchi di fabbrica, disegni, 
modslli, ditt», compensazioni. 


UFFICIO 
PER LA PROPRIETA INDUSTRIALE 


Dircttore: 


RT qa Bolibar 


INGEGNERE INDUSTRIALE. 


Pubblicazioni dell'Ufficio: 


INDUSTRIA E INVENCIONES 
RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 
Nuove invenzioni. — Relazioni di brevetti, marchi di fabbrica, 
disegni, modelli, ditte commerciali e ricompense indu- 
striali, richieste, concesse enegate. 
Disegni di tutte le marche richieste. 
1 


S: RIMETTE GRATIS UN MESE DI SOTTOSCRIZIONE 


> «> ocelli 


Ronda de la Universidad N. 17 BARCELLO NA 


TELEFONO 10 48 
TEi.EGRAMMI: BOLIBAR-BARCELLONA. 
| (15) - 24,8) 


elia al at lo 
[ar r<] isioemeniz 


Aveisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


SOCIETÀ NAZIONALE 


Officine di Savigliano 


^ Oapitale versato L, 4,000,000. 


DIREZIONE in TORINO 
(Via xx SETTEMBRE, 40). . | 


F 


Ufficio Delegato — VENEZIA — Custello Calle dietro la Chiesa S. Giovanni Novo N° 4439. 


Rappresentanza a ROMA — Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Somma Campagna, 15. 


я „ GENOVA — Sigg. A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


Costruzioni Meccaniche & Elettriche 


^ m ` 
- | \ 
` 
* de L1 
Lo a K^ S A 


6, 18, 24) 


* Gru ,, elettrica a cavalletto, portata 60 tonnellate 


Avvisi di Pubblicità del’ ELETTRICISTA. 


Società Italiana Motori a Gas | 
CROSSLEY. 


39, Via Orivolo 
FIRENZE 


— us ANA N a чы чә ч» 


me —. 


Motori Crossley con 
Gassogeni ad Aspirazione Diretta 
ad Antracite od a Lignite 


i 
| 


(1,15) - (24,8) 
i iefl KFTEINRICK LATIN c, MANNHEIM 
Clemens Riefler e. p 
FABBRICA DI STRUMENTI MATEMATICI | | LOCOMOBILI- FF \ Più di 
E  NESSELWANG& MONACO (Baviera) £ | 
| 3 — — — iilo — —— SEMIFISSE. 20,000 
MINCOMPASSI DI PRECISIONE | a vapore in uso! 
| SISTEMA ROTONDO saturo — io 
MI per Ingegneri, Architetti è Disegnatori | e 
dicis : — j surriscaldato Grand 
GRAND PRIX: Parigi 1900-51. Louis 1904- Liegi 1905 Prix 
S S pr Con -# ys ¿LU DE Ld us — 
Cataloghi gratis a richiesta - Prezzi di Fabbrica. : : ; fj WENT |) УМОТ сс 4 y 
— RIVOLGERSI AL RAPPRESENTANTE: distribuzione ГУ TUNE Vn mt ria ML A IG 
| A. DEIDIER  avawoa еа m. Le 
«LENTZ» | Жм М E. =“ 1906 
porreattenzioneche Napoli = (ltalia) Corso Vitt. Eman. 155. pe dr I dee dae 
E Ms mot =_= Rappresentante: — УУ 0 000 o 
della Casa porta- I compassi Rle‘ler sono usati nelle scuole e d тт М Ы Чо. АРААР (1,15 - 94,8) 
по la paroa I арнаш uffici cani ie row ne wo | 
n — @ hu ишш: CURT RICHTE " Vía Castelfidardo, 10 | 


www— = ZA À À À J — — U 
LABORATORIO ELETTROTECNICO | 


Ing. LUIGI MAGRINI & С. 


-— a 


Società in accomandita semplice M. 
ue OFFICINE E FONDERIA |; DEPOSITO GENERALE Ç P 
д Via Ernesto Rossi - BERGAMO | i Viale Monforte, 28 - MILANO 


eres saa — ae —M— ICE SH, SAID 


Apparecchi elettrici per basse tensioni 
Apparecchi elettrici per alte ed altissimo tensioni 


| Interruttori automatici di massima e minima corrente — Interruttori automatici di massima . 
e minima tensione. — Interruttori ad altissime tensioni a mano - automatici - a 
distanza ad apertura nell'aria - nell'olio - immediati - a tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa ed alta tensione (BREV:TTO n. 70051) 


Trasformatori di misura = APPARECCHI PER RETI AEREE 


di tensione e di corrente a bassa ed alta tensione 
nn per sezionamento - valvole - derivazioni 


ALS NA ~ 


Trasformatori - divisori - resistenze - | 
per archi | Scaricatori 


5 basse ed alt i 
INSERITORI SEMPLICI E DOPPI рег MAMIR pu alle SONIN 


Ngt- 
N——— 


per batterie di accumulatori Ф | ACCESSORI PER IMPIANTI 
— =н o Morsetti, Serrafili, | 
pf pred SESSI] ] Valvole a piombo ed argento. BERGAMO Telefono 3-71 
pel sistema di survoltaggio Magrini I A per Telegr. Elettrotecnica 
Price ^, LIMITAT 
REOSTATI A VENTAGLIO ED A CORSOIO | T vnd DI CORRENTE [ A Telefono 28-77 
REOSTATI DI REGOLAZIONE | per luce e motori (Brevetto n. 70050) MI № T'oleor. Ей 
H ч EUN vr er Telegr. ё 
per dinamo e motori. B Costruzione e montaggio di quadri completi Р 4 


REOSTATI DI AVVIAMENTO Y per Centrali - Stabilimenti - Motori (1,15) - (7,9) 


——————— - 


Avvisi di Pubblicità dell'ELE'T'TRICISTA 


$^ aw. К: 
JULES ISRAEL & ©. MILANO - vin pantano, 7-0 


Unici Concessionari in Italia 


E 
E LANOLITE w. 
Д d Marca depositata 0 0 
о E 0 Frevetto Italiano 79990 nd B 
q Ë Q 0 B b 
ç Ж 
a d 5 
La 0 
È D 
H з me Im š — 


Grande Deposito di Materiale per Impianti Elettrici 
è 


? 


Manufacture Speciale de Cuirs & Courroies 


. 40 Medaglie — З Diplomi d" Onore 


Fuori Concorso - (Membro del Giurl) BarceLLONA 1888 - Тогоѕл 1888 - Chicago 1893 -.PaRIGI 1900. 


Tre Stabilimenti a Sens per la concia delle pelli 


Marche Accreditate: 
Scellos - Dynamo - Extraforte 


Scellos-Renvideurs - Hidrofuge 


— ——— m $499 9 


АМА MH was 


J auf ^ = EsPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
Boulevard Voltaire ЖӘ E Е 


Agenti Generali рег l’Italia 


| 
Mb - | 


"i | | | FRATELLI TRUCCHI 


STABILIMENTO DE RIFINIZIONE 
PARIGI — Bd. Voltaire, N. 74 — PARIGI SAMPIERDARENA 


(1,15) - (94,8) 


P ЗЫН. "Өй a it жеч ii i Vili erc а Tare uL — — - —  — — —— 


— no ._. 
мони 


2°“ 
| 
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Avvisi di 0600 dell'ELETTRICISTA 


EMILIO FOLTZER 


RIVAROLO (LIGURE) 
. E MEINA (LAGO MAGGIORE) 


lontt © | GRASSI 


1 migliori lubrificanti per per macchine 


Esposizione Universale di Parigi 1900 
Medaglia d’Oro 
—————eYá——— 
. 19 O1 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Medaglia d'Oro 


GRAND PRIX Esposizione Internazionale 
Milano 1906 


: dei principali Costruttori di macchine 
For ni | [6 а vapore - Imprese di elettricità - 


Filature - Tessiture ed altri 


Navigazioni ‘a vapore - 
Opifici industriali. 


1,15) e (24,8) 


: 
1 
E 
ci 
: 
(d 
Ш 


“РОВА, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in GENOVA - — ALPIGNANO (Torino) 


š Accumulatori Elettrici 


Grandi batterie per illuminazione e forza Ж Ж Ж Ж B W РЧ 
x Ж Ж Ж Ж Batterie di uuo per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli Ж 8 E Gd HS PH 


GRANDE FABBRICA DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone ` 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessori per Muminazione Elettrica 


AA — о Фос ө Фо — 


(x RANDE OFFICINA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica 


09090909090909090909090090900900909090090009000000 


|Gontatori “ARON , 


SON RO DI BS UM DD BE 


MECCANICA 


(1,18) ci (5,9) 


5,0000000000000000000000000000‹ 


Costruzioni a motore ed a pendolo 


рег corrente continua o alternata 


HKH — — — 


CONTATORI 


portatili per. controllo 


bi 


CONTATORI 
con indicazione di massimo 
ed altri tipi speciali 


—-3358 ,— 


Chiedere listino 


al Rappresentante Generale 
рег l'Italia 


Contatore 
a motore per corrente trifasica 


| R, FINSTEIN - Via Felice Cavallotti, 11 = MILANO 


(1,15) - (94,8) 


TUBI GRÈS -PRODOTTI REFRATTARI-LATERIZI ed AFFINI 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


INDUSTRIA CERAMICA NAZIONALE 


STRIA CERAMICA NAZIONALE | | OFFICINE GALILEO 


Anozima-Capitale Sociale L. 1.200.C00 - Elevabile a I. 3.000.000 Società anonima sedente in Firenze 


Sifune N. '5. 


Consumo | Watt per candela 
da 100-160 Volt 33-130 candele 


La nuova Lampada "OSRAM, 
| 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi in serie Îra loro, vengono fornite sclo 
per sospensione verticale. | 


(1,15) - (8.9 ) 


Ing. А. С. PIVA - MILANO ` 


Sede in BERGAMO za 
x RR С Studio elettrotecnico 
STABILIMENTI FILIALI 


Sorisole (Bergamo) MILANO- Via Rasori i e laboratorio per tarature d 
Mozzate (Nord Milano) GENOVA- Via Mira ed induetriali 


TUBI i GRÈS |- 
ed accessori per fognature REPARTO SPECIALE PER RIPARAZIONI DI 


-00 


—————4-9 ж 0 0-0 ӘС 


per acquedotti 
С Impianti Elettrici Strumenti Elettrici 
caricalore e Telefonici 
(Siemens) see Costruzione ed din a К 
Mattoni refrattari applicati all'arte della Guerra 
т> == | ОООО ТЕСИ s НЕ: 
M attoni Gr CS Proiettori da scoperta - Telemetri - 


— Per Tcrri di Glower o~~ 


Specialità: Ф858 
Matcriali inattaccabili ч 
in Grés per Fabbriche WY 
ij Prodotti Chimici, Tin- 


Segnalatori di ordini 


Rappresentanza generale e deposito per È Italia 


toric SEO 
S Rappresentanza © Deposito E EUR OPEAN WESTON ELE CTRICAL INST. VA 
sS — НЕНЧА "нома Ej Е DELLA  . 
ET n Gres PROFILI AMEDEO DEUTSCHE TACHOMETER - WERCHE 
per Resistenze Liquide үш сеа ае ds B E R L I N ^^ 
(1,15) - (24,8) | __ МРН... сИ 


. 70°, economia 


da 100-130 Volt 35-100 candele 
da 200.250 Volt 40-100 candele 


Lampade 


80 Volt 18-50 candele. 


7. Fert ori schiarimenti e prospetti a richiesta 


DEUTSCHE GASGLUHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT -BERLINO 


Rappresentante generale e deposito per l’Italia . 
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>. Indicatori per prendere diagrammi. 
Ilf». Oontatori di 


Valvole sistema Jenkin. 


Schaeffer s Budenberg 


giri — Tachimetri 
Rubinetteria e Valvole d'ogni genere. 


23 A. Monte Канони = MILANO 


INIETTORE ORIGINAL - RESTARTING 


Manometri ed Indicatori del vuoto, sistema Schaeffer o Bourdon. 


£ Compressori sistema Krygzat. 
Pompe a vapore brevetto Voit. 
Pompe per provare tubi e caldaie. 
Regolatori di diverso sistema. 
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Carboni per осе elettrica a vari colori, 


Elettrodi sino a 350"*di grossezza 
e 1600" di lunghezza 


MINIMA COMBUSTIONE 
Placche e bacchette di carbone per 
l'elettrochimiea e l'elettrometallurgia. 

Rappresentante Generale per l'Italia: 


GUSTAVO WEIL 


0 — Via Munte Napoleone, 28 — N 


LAMPADA ad ARCO a GLOBO CHIUSO 
JANDUS 


la più conveniente per qualsiasi applicazione 
Corrente continua - Corrente ‘alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie да 2a 5 lamp. su 200 а 580 volt. 


luminoso costante per tutta la durata dei carboni 
MANUTENZIONE QUASI NULLA 
—— E P 


COMPAGNIE DES LAMPES A ARC JANDUS = PARIS 
(1,18 - 90,8) RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA : 


ALBERTO VIGLIANO 


Corso Buenos  Ayres 66 — — MILAN ANO - Corso Buenos Ayres 66 


(MB -.59, | 


Lunga durata dei carboni (fino a 200 ore). Rendimento | 


Valvole modello forie per vapore surriscaldato. £ Termometri — Pirometri. 
Elevatori di liquidi — Pulsometri. Ф Tubi di cristallo, primissima qualità 
Valvole a saracinesca. — Lubrificatori (1,15) - (8,9) $ (Verbund-Roleascglas di Jena). 
"SE ө | 
/ B. DA 
7E chiffaC. | [OFFICINEeFONDERIE TORINESI- num 
SCHWECHAT | LUIGI CARRERA e C. - SCHLAEPFER e C. 
presso Л Vienna | | 
GRAND PRIX RIPARTO I, RIPARTO II. 
Esp: PLANO TR _ 
MILANO 1906 | 
Mod Motori A GAS Povero 
k. Fabbrica di carbonielet- EVEN DU E 
trici per lampade ad arco di carboni galvanici. | minimo consumo - 
SPECIALITÀ da 1-2-3 cent. ii 
pet HIP ora. 


TURBINE - TRASMISSIONI 


Macchine per laterizi 


Consegne brevi. 


Ventilatori— Pompe 
OFFICINA CALDERAI 


SERBATOI 
GAZOMETRI 


Riscaldamenti 
| | "| Ghise speciali 
+6 Listini, — e schiarimenti GRATIS a rich: esta ə— 


Rivolgersi al Rappr esentante 


Ing. ITALO BERTOGLIO 


‘Forino - Via Corte d^Appello, 2 2 Torino 


(1,15) - (24,8) 


n EIE MEE NER m wm HE NEG Ru Уд 


ADOLFO RIGNON 


| 

|. 

- | Corso Siccardi 31 ~ TORINO - Corso Slocardi 3J. 
| 


ojo — — 


MATERIALI ISOLANTI PER INDUSTRIE BLETTROTECNICHE 
| | Vernici e nastri P& B 
{ Feltri, Tele, Cartoni, Carte, Mica, Micanite, Fibra, | j 
È Amianto ecc. ecc. т 


Nastri manson 6 bianco, nero L. 3,80 al Kg. 
» 183 bd » 3, “5 » 


{ RICHIEDERE NUOVO CATALOGO LISTINO r MARZO 1906 | 
(1,15)-(69) È 
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! OFFICINE LOUIS DE NAEYER < C. 


 WILLEBROECK (Belgio) - PROUWVY (Franci MD 


мэ-о 0 «ако 


Caldaie сеш 


| NUOVO MODELLO 


costruite completamente in x 
accialo fucinato con chiu- 
sure autoclavi senza guar: 
nizioni. 


—— —— —" 9 4m——  ———— — 


САМОМЕ 


di qualunque sistema 


Kad —- — 
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per — A di alimentazione 
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SURRISCALDATOR DI VAPORE 


-c-- Жжж 


. x 
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Applicazioni effettuate al 31 dicembre 1907 


1.068.590 mq. di superficie 
di riscaldamento 


Preventivi e Cataloghi a richiesta — 


x Rappresentanti Generali per Pltalia: 


š š | Hid MILANO - Foro Bonaparte, 1. | 
Grimaldi « С. ОВЕЕМТЕ: ` 


(1,18 - (18,8) ` 


GENOVA -Portici V. E. 26. Ing. Giovanni Bas 


—— 
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TURBINA di 3000 cavalli — NIAGARA. 


SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MANFREDI - 


Sede in MONDOVÌ (Piemonte) Capitale L. 1,300.000 versato. 


Costruzioni meccaniche - Fonderia - Ferriera 


La più grande Fabbrica Nazionale 
per la costruzione di 


SEGHE E MACCHINE Meses cr 
per la lavorazione del legno ~ P 
secondo i tipi più moderni s 
JXeferenzse di primo ordine 
ESPORTA ZIONE 


—— — NL ANAL F7 


Filiali: ROMA e GENOVA 
Via Mortaro n 17 — FILIALE DI ROMA — Via Mortaro n. 17 
Direttore 1 A. CHIATTI 


FERRO ZINCATO - BANDE STAGNATE 
| METALLI . 
PREMIATA FABBRICA TUBI DI PIOMBO 
SPECIALITÀ 


TRAFILA PIONBO PER VETRI E FILI DI PIOMBO 


Via Anime Sante 25 27 — ROMA — Teteroxo N. 97-23 
MAGAZZINO IN ROMA 


Via del Mortaro, 17 (Presso Piazza Colonna) ТьгЕғомо 15-34 


MAGAZZINO FUORI PORTA SAN GIOVANNI 
Via Appia Nuova, 101-103 TeLeFono N. 25-39 


Articoli sanitari — Apparecchi inodori - Articoli di porcel- 
lana e terraglia — Lavabi, Toilettes, Orinatoi, Lavandini iu 
ghisa smaltata — Articoli per scuderia — Vasi e sifoni per la- 
trine in ghisa smaltata — Vasche da bagno in ghisa smaltata 
ed in lastra di zinco. — Rubinetteria per acqua, gas e vapore — 
Pompe di ogni sistema e portata — Articoli diversi per idraulici — 
Ornamenti di zinco stampato per decorazioni e costruzioni — 
Stufe di ghisa, di lamiera, di majolica ed accessori per fumisti 
— Pompe per la peronospora ed accessori — Articoli diversi 
per viticultori e per cantina — Apparecchi a luce elettrica, 
gas comune e gas acetilene — Macchine ed utensili per la la- 
vorazione dei metalli — Macchine speciali ed accessori per 
la lavorazione del latte — Cinghie cuoio « Scellos » ed acces- 
sori — Olii e grassi lubrificanti — Benzine raffinate per auto- 
mobili e per uso stagnaro — Olio lino puro cotto e crudo — 
Articoli di gomma per peronospora — Raccordi di ghisa mal- 
leabile neri e zincati. (1,15) - (24,8) 


GRATIS — A richiesta Calaloghi — GRATIS 


n ———— на 


- ORIGONI & C.- MILANO 
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CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


— 


ING. A. RIVA & C - miano. 


(già Ing. A. Riva, Monnerel e C.). 


TURBINE E REGOLATORI 


di fama mondiale 
In 19 anni dl esercizio 


we г E oltre 1400 turbine per circa 100.000 cavalli 


Progetti e Preventivi a richiesta E 


Manfredi, Mondovi. 
Bongiovanni, Fossano. 


Stabilimenti 
riuniti 


(1,15) - (24,8) 


Q002000000000000 000000000200 


š COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICI 


di città о campagna, aeree e subacquee 


. La nostra Ditta ha eseguito gli impianti cittadini 
di Venezia, Murano, Lido, Padova, Verona e frazioni, 
Mestre, per trasporti energia Cellina ed Adige. 


Si assumono impianti ovunque con squadre specia- 


$ 
liste = Frezzi unitari od a forfait. . d 
6 Fabbricazione di trasformatori 


e Divisori per lampade ad arco e per cinematografi. 


Installazioni elettriche di luce e 
forza in Paesi, Stabilimenti, Hotels, Ville. 


Materiale di prima fabbricazione e monteurs 
specialisti per esecuzioni tecnicamente ed esteti- 
camente perfette. 


w—r Чана 


FORNITORI 


RR. Arsenali di Venezia e Spezia. — Centrali 
elettriche — Municipi — Stabilimenti. 


Ing. BISO ROSSI & C. 
VERONA - VENEZIA - PADOVA 


(1,15) - (24,8) 
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SOCIETÀ ITALIANA VA SIRY LIZARS & C. 


SIRY, CHATION & Co. | 


Viale P. Lodovica, 21-23 ~ MILANO - Viale P. Lodoviea, 21-23 
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Agenti esclusivi per l'Italia della si 
C.i POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ - Parigi 3. 


ARI 

2-4 
ai е, 
mis 
О 


< 
= 

C 

` 


S .. 
nas 
Crm x 


ROMA - Via Nazionale, 201 PALERMO - Via Prineipe Belmonte, 109 
TORINO - Via Arsenale, 81 (F.lli ERE nier 7 TRIESTE - Via Caserma 1, 


CONTATORI 


| E. THOMSON per qualunque distribuzione, tensione ed 


intensità. 


E. THOMSON speciali per ез di distribuzione, e 


per alte tensioni. 
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B. T. ed A. O. T. ad induzione, e per qua- RS : 
lunque distribuzione a corrente alternata mono - e polifasica. $ 
|= Massima sensibilità, esattezza a carichi induttivi e non induttivi, 
M semplicità e robustezza; scatola di ghisa o di lamiera. 


* 


IS mum М mme mum 69% - ENANA  —ns—nYI — NN“ NANA 


О” K per corrente continua da та тоо Am 
péres, a 2 e 3 fili, lettura diretta in Hwxora. 


T e en 


O'K speciali pel controllo delle batterie d'accu- 
mulatori, per vetture elettriche ed automobili. 
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“4 Lettura diretta in Ampxora. 


——— — == (Ii 2225-04 0 = 0999 *— 


Chiedere listini, prezzi e garanzie | У 
LABORATORIO A MILANO per taratura, verifica e riparazioni. f У 
STRUMENTI DI MISURA Ё 
sistema Meylan - d'Arsonval. | x | 

OGNI CONTATORE È MUNITO DI BOLLETTINO DI PROVA -SCHEMA DI POSA ED ISTRUZIONI 


(1,15)- (34.8) pu 
A OC A X AO ONDE NER ANDES coo Ax 
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Tubi BERGMANN originali 


nonchè tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 
in qualità senza concorrenza 


ed а prezzi eonvenientissimi. 


Merce sempre pronta in Magazzino 


LODOVICO HESS 


MILANO a Fatebenefratelli, 15 


Per TELEGRAMMI: Conduit - MILANO Telefono intercomunale N.° 29-67 


tote 


Isolatori brevettati DELTA pa 
per Alte tensioni 


_ — 


sino a oltre 


(00.000 von 


di esercizio 
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Specialità 
della Manifattura 


di Porcellana 


-— ZOL 
——— - 


fondata nel 1853 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


тс, TP РУ Va Aa Aa ЫТ ҮҮ AQ АУ AAT РУ РҮ Aag Aveva vag Ia P ef Naya ea Ig Sa Na N Aa s Рет Jy 275. ^. , w Ng? y ^ ui 
RASOIO ЯНКО ROIO RIA AO OR 3 ЮКО OROROEOROLOROECIOROIOOREOIGIOEOR OLOROROIOEOREOROROROEOROMOROEOROROEORORK 
* № ` 


t 


GIEEICECOREOR 


AGE: 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE : 


сох Ј. BRUNT&Q. 
VIA QUADRONNO 41-43 " MILANO = VIA — 41-43 
EE EO 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


per corrente continua ed alternata = monofase - bifase - trifase = 
per carichi equilibrati e non equilibrati - induttivi e non induttivi. 
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GICK 


Contatore per correnté alternata trifase. 


Speciali per quadri 


Sk 


AN? sa/ Lg 7 
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di distribuzione = ж 


ЭКЕ 
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Massima sensibilità Contatore per corrente alternata monofase. 


ASK 


OK 


x Minimo autocom- 
sumo ж Sempilcità 
x Robustezza ж x 
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Contatore 
per corrente continua 
2 fili- 3 fili 
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LABORATORIO 


PER 
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Costruzione, taratura, verifica e riparazione 


MILANO 


Tipo D Chiedere Listini e Prezzi. (1,18) - (94,8) 


ЖИЯК ЧОК + E ASUS NCIVICA CACAO 
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Ing. A. C. PIVA 


MILANO — Piazza Castello, N. 9. 
RKK -————— — — 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE 


artmann e Braun 2А «С. ‘Francoforte s/M. ГОРНИ: Elettrometrici, 


V oigt e Haeffner А aG. * Francoforte s/M. | 
- Apparecchi ed accessori per impianti elettrici. 


Specialità in apparecchi da quadro per forti correnti ed alte tensioni. $t | 


KoertingeMathiesen A.-G.. Leutzsoh Lampade ad arco d'ogni genere. 
L. M. Ericsson e C..- stoccoima Telefoni ed affini. 


The Mica Insulator Company - sneneotaay America, | 
Accessori per tram elettrici e materie isolanti 


« Prometheus)»: Francoforte sM 
. Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


G. Schanzembach e Q2.» Francoforte м 


Armature impermeabili - Porcellane — Materiale per installazioni elettriche. 


Società A uer ai Ber]ino ` | 
Lampadine a filamento metallico “OSRAM, 
Gebrüder А dt. A.-G.s Ensheim (Раш) 
Fabbrica di isolanti di composizione 


= 


— ie 


__ ЕЕ рөг imetalluzioni elettriche e costruzioni elettromecoeaniche. 


Rappresentante per l'Italia Settentrionale e Centrale 


% __ 4% Ф Cataloghi e oft Ф Cataloghi e offerte su richiesta Ф 9 9 5-a 


| Società Italiana ҮТ] di Elettricità 


‹ je 
E: у; 
«( Telegrammi: FORZALUCE — MILLANO — Lettere: Via Meravigli, n. 2. )» 
4 . Rappresentanza Generale della у» 
р Felten & ———— А.-С. Francoforte s.|M. Mulheim e.|Rh. у 
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TERRITET 
- CONTATORI D'ENERGIA ELETTRICA 


per corrente: 
continua 


i a Ps. | 
iec TOW MTS HEU RESO) IE d 


"TRO 


» ву 
а SLE за 
E -3 м 


trifase 


CONTATORI 
A DOPPIA TARIFFA 


(giorno e notte) 


"È CONTATORI 
- El A TARIFFE MULTIPLE 
CONTATORI- ORARIO (non necessità ricaricarli) 


PER CORRENTE ALTERNATA 


Lampade ad Arco ( (Perdrisat) 5 a5 А perluce — 
per corrente alternata е continua a 90 A per proiezioni 


consumo di corrente ridottissimo 
prezzi eccezionalmente bassi 


Ferri da stirare 


Rappresentanti generali per Майа: 
G. ALIMONDA a C.- GENOVA 


Via XX Settembre, 16 (1-15)-(17-4 


PALI DI LEGNO 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti 
di Energia elettrica 


IMPREGNATI con sublimato corrosivo 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 |, 


eed 


TRAVERSE 


per Ferrovie e Tramvie 
INIETTATE con oreosoto 


FRATELLI HIMMEISBACH 


FRIBURGO 


Rempartstrasse, n. 16 


(Baden) Selva Nera 


о0о ЕР оос оо о 

(1,18) - (96,8) 
т 

Milano 1906, Gran Premio 


Marsiglia 1908, Gran Premio 


5 А os ATELIERS o MECANIQUE PRECISION] 


| DELLE NAVI DELLA R. MARINA - RIVISTA DI RIVISTE - ILLU- 


SIRIUS KOLLOID LAMPE 


LAMPADA BREVETTATA A FILAMENTO METALLICO 


Funziona in tutte le posizioni 


A И С СШ С n. — 


Consuma са: 1 watt 
per cand. 1 normale 


70°, "M esercizio 
FORMA ELEGANTE 
DIMENSIONI RIDOTTE 
SOLIDA COSTRUZIONE 


LE ROTTURE IN VIAGGIO 
RIDOTTE 


A PROPORZIONI MINIME 


Fabbricate dalla : 


ШЕШШ Gesellschaft 


GELNHAUSEN 
In Gelnhausen (presso Frankfurt s/m) 


t——— n NI N TT rn - — +27 ^et Mor orc 


Pado esentanti generat per " Ilalia: 


G.ALIMONDA & C.-GENOVA 


Via XX Settembre, 16. (1-15) (17-9) 


RIVISTA MARITTIMA | 


MENSILE ILLUSTRATA 
— à 


ANNO 4r 
жж MARINA MILITARE E MERCANTILE - ASTRONOMIA E NAVI- 
GAZIONE - COSTRUZIONI NAVALI - MACCHINE - ELETTRICITÀ - 
ARTI E SCIENZE MILITARI - INDUSTRIE, COMMERCIO E TRAFFICI 
MARITTIMI - GEOGRAFIA - COLONIE - IGIENE NAVALE - VIAGGI 
- MARINA DA DIPORTO - PESCA E AQUICOLTURA - STORIA E 
GIURISPRUDENZA MARITTIMA - INFORMAZIONI SULLE PRINCI- 
PALI MARINE DEL MONDO - POLITICA MARITTIMA - NOTIZIE 
SCIENTIFICHE - BIBLIOGRAFIA - NOTIZIE DEL PERSONALE E 


STRAZIONI ECC. x X K X X X X X X X X X W X X yw 


PREZZI D'ABBONAMENTO 
Regno d'Italia, Alessafidria d'Egitto e Tunisi L. 163 
Paesi facenti parte dell'Unione postale . . » 605 
Paesi non facenti parte dell’Unione postale, le "uri di posta in più. 
Un fascicolo separato L 


————-—————_—_— — —— — .N°Bs. _&xm._....— ——1#==—=—=—=_.+____ eu—— MAG P — ЬО 


Avvertenze t 


L'abbonamento è annuo e oona dal 1° gennaio — I signori librai dedurranno 
lo sconto del 10 9/, о sia per g p nonem cn заа ше рес quelli all'Estero. Per 
i fascicoli separati, gli indici e gli estratti è a scordato loro lo sconto del 96 94. 


Per abbonarsi rivolgersi 


alla Direzione della Rivista Marittima - ROMA 


L'Amministrazione non aooetta richieste d'abbonamento 
se non accompagnate dal rispettivo Importo | 
Tutti possono collaborare nella Rivista Marittima 
Per pubblicazione di articoli, comunicazioni tecniche e scientifiche, informa- 


zioni e reclami dirigersi alla Direzione della Rivista Ma- 
rittima - Roma. (1,15) - (84,5). 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETRITCISTA 


, Protezione degli Impianti Elettrici 
| BOBINE COMPENSATE DI SICUREZZA 
PARAFULMINI IN SERIE. 


Resistenze Ohmiche — Accessori 
CONSULENZA. 
— K 


ING. b. GOLA Noc cla 


- (24,8) 


(1,15 


Esposizione Cambi MILANO 1905 
DIPLOMA D'ONORE 


Società Italiana Politecnica 


Fratelli Kahn. costrizioni 


x MILANO » m golidis sime 
PREMIATA FABBRICA DI 


CARTE PER RIPRODUZIONE DI DISEGNI ed accurato MUST 


cli tutti i generi 


CARTE DA DISEGNO - CARTE E TELE TRASPARENTI — - A.G. DRESDNER G,  GASMOTOREN-FABRIK 


Oltre 9000 


xiImplanti: 
i \ si 
т " Pic ' j* ur Phy s 
' i r 1 i ESS 7 
Же, , CE dmg X A + eseguiti + 
к К , I 


| RAISI | | . già Moritz Hille - DRESDEN - A. 
GRANDIOSO LABORATORIO | Rappresentanti Generali per l'Italia: (1,15 - 10,9) 
Per copiatura di disegni, Piante, Progetti RANIERI TONISSI € €, - GENOVA 
Esecuzione Immediata ^ ль. вә Via Luccoli 14-2 | Telefono 'intercomunicale 16-59 


€09009000009000090900909009000090000000000000 0000000+00000000000 


SOCIETÀ ANONIMA PER COSTRUZIONI MECCANICHE è 
aia Breitfeld, Danék & C^ 


BOEMIA) — -PRAGA — BOEMIA) 


— о >> + оссо о» + — 


5166018811 sal AUSSIG-SUR- ELBE (Boemia) BLANSEO (Moravia) e SCHLAN (Boemia) — 


SPECIALITA' 


Stazioni motrici a vapore surriscaldato costruite secondo | più 
moderni sistemi. 


-000000000000000000000 
>-0000000000000000 


Macchine a vapore surriscaldato di sistema proprio e del sistema” $ 
brevettato W, Schmidt; con distribuzione a valvole, sistema | brevettato Schwabe. $ 
Turbine a vapore sistema Melms-Pfenninger. . ° 
Motori a Gaz di alti forni, a gaz di cok e a gaz povero. man Ф 

e 


# MS 

Si costruiscono inoltre tutte le forniture necessarie per miniere e acciaierie. 
a a 

Pompe elettriche a stantuffo tuffante o rotativo. -Macchine d' estrazione, 

“argani, compressori d'aria, presse idrauliche, apparecchi di sollevamento di ogni 

genere, apparecchi cari catori, motrici da laminatoi, treni da laminatoi, macchine sof- 

fanti a vapore per gli alti forni e le installazioni Bessemer - Valvole Forter. 


6909090909090909009000 


Avvisi di Pubblicità dell’ ELETTRICISTA 


K ARLSBADER KAOLIN INDUSTRIE GESELLSCHAFT 
e IN MERKELSGRUEN ве KARLSBAD 


TIARAS Eo 


= 
fed o e - 


E === Proprietaria della celebre Cava di Caolinu " Excelsior, a Zettlitz 
DEI e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 
4*9 65), in porcellana durissima 


per condutture elettriche 


AD ALTO Е BASSO POTENZIALE | 


Telegrafo e Telefono 

Propria STAZIONE LI PROVA a 200.000 volt 
Oltre 90OO modelli d’Isolatori 

+e Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 

fissa ==" FORNITRICE DEGLI ISOLATORI PER ALTA TENSIONE : 

E === IMPIANTO Ferrovie elettriche della Valtellina Km. 106 — Terisione 20000 Volt. 

aa Р NE I nipianto SOC. ELETTRICITÀ A. I.. Torino Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 


dors | — IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenoe Em. 88 — Tensione 32000 Volk 
Sor. di Elettricità SPESSE 


lil 
| 


ç apr tina, amd t. lf ten. ` АЙС asas > Lot nm i e o iN Ж... a r4 Wap” 


. т 


| 
у: 

i 

ШИИ 


і 
l 


М. ; S IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA hm. 51 — Tensione 40000 Volt. 


dell'interno e dell'estero ( - E E E IMPIANTO MOU'T)ERS-LYON Km. 185 — Tensione 56950 Volt. 


a, = Az. 


st e più altri impianti per ten- | 
100 sioni Superiori ai 15000 Valt. Rappr. Gen. per l’Italia: 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ed alta tensione LYON-MOUTIERS L A 7 7 A p | | 
| Km. 185 alla tensione di 56960 volt | | ON 


Li più importante in Europa TREVISO (1,15) - (5.9) 


. 
—— (— VFP e — — — a 
=... = —— —— —— -  ——— a — — n — + — — — — 


ISEE, TETRA 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE - || ү, 
JO 


a ЕНЕ ны Gus) SEPH VOGELE 


| : i 
=F MANNHEIM 


ж X Costruisce fin dal 1842 +$ 


Toe i 


GRAN DIPLOMA D'ONORE al Esposizione di MILANO 1€C6 
Si trovano in vendita presso gli Ottici e Cartolai di lusso, — Utili per 


x 


| lavori accurati d' Ingegneria - Architettura - Meccanica. 
| Rappresentante con esteso campionario: 


G. SCHIERA - Milano V: Meravigli, 1-3: Telefono 68-31 | 
ERNST WINTER & SONA - HAMBOURG 
| 
| 
| 
| 


i 
| Premiati colle maggiori Onorificenze a tutte le grandi Esposizioni 


DIAMANTI TAG LiAVET RO 


| | ЖЗ UTENSILI 
ae E. De per tutte 
| lavorazioni 
sul 
| cristallo | 
| vii 
| Srecielità' DIAMANT: CARBONE per arruotere. 
| Ruote Smeriglio, Getti di terro, Cilindri porcellana, Calandre di carta 
Rappresentante con esteso campionario : | 
G. SCHIERA - Milano Via Meravigli, 1-3; Telefono 68-31 Ta a | | Ат 
^ Ë TT» n И y | scartamento. ( locomotive e veicoli manovrabili . Ñ 
Fumatori š | ; i | to 3 vrabili i 
lé carta per M : | Scambi a doppio scartamento, sboc- | ‚Ча due uomini senza argani. 2d 
атах лер, £ Up camento di binario a scartamento || Piattaforme con fondamento in ferro Cai 
gi i " | ridotto nella ferrovia normale, ¿| „ Senza alcuna muratura. ll 
te la migliore. Sali лене me aniar ‘| Carrelli trasbordatori per locomo- ig 
|  Esigev:su ogni libretto ; Š ia Vi 4| tive e vagoni con azionamento 3 | 
| la marca Scambi senza interruzioni del binario ; ^ vapore, elettrico, od a mano. у 
| Satin Bois principale. H Argani di manovra e spills di qual- m 
) Freres Lyon Ae t ST _! Cuori con punta in acciaio forgiato. M маг di Moos segnali e can- Y 
| Fabbricanti di tutte specialità in Pipe, Tabacchiere, tutti articoli fumatori S' Incroci d'ogni costruzione. XY ocelli a bascula. n 
con esteso campionario i А z . 
| Rappresentante трюпато_ & Rappresentanti per l'Italia: Trog & Röhrig 
| 


GIUSEPPE SCHIERA 4 Milano Via Meravigli 1-3; Teletone 68-31 ROMA - Via Sommacampagna, 15 -- ROMA (1-15) (9-) | x 
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